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( 京 ) 新 登 字 054 号 


本 种 贡 兴 分 三 册 ， 和 由 六 大 部 分 给 成 。 第 一 册 包 括 第 一 部 
分 半导体 二 极 管 和 第 二 部 分 半导体 光电 子 器 件 ， 第 二 上 为 第 
三 部 分 半导体 三 极 管 ， 第 三 册 包 括 第 四 部 分 半导体 数字 集成 
电路 、 第 五 部 分 半导体 模拟 集成 电路 和 第 六 部 分 附录 。 

本 手册 全 面 介绍 了 各 类 半 导体 器 件 的 名 称 、 型 导 、 技 术 
参数 、 外 形 图 和 记 路 图 等 内 容 ， 并 附 丰 三 个 附 池 。 附 孙 工 给 
击 了 332 个 半导体 器 件 生 产 厂 家 的 名 称 、 详 细 通 信 地 让、 所 
在 地 邮政 编码 、 电 话 导 码 、 电 报 挂号 等 。 附 录 2 给 明了 折 有 
厂家 前 主要 产品 型 号 。 附 录 3 给 出 了 16000 祭 各 可 由 国产 颖 
件 代 欢 或 代用 的 进口 半导体 分 立 器 件 和 集成 由 路 产品 型 号 用 
其 生产 厂家 。 

本 手册 取材 痪 料 新 、 器 件 分 类 网 、 产 品 型 号 多 、 参 数 数 
据 全 ， 是 机 电 设 计 人 员 、 高 校 教学 人 员 、 电 器 维修 人 员 、 器 
件 购 销 人 员 最 实用 的 工具 书 。 
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主编 半 克 多 

副 主 编 爹 革 东 ， 姚 振甫 “ 纪 依 师 

编写 者 〈 按 姓氏 笔划 排列 ) 
马 桂 云 刘 素 珍 ”和 何 毛 表 ” 何 粮 字 ” 顾 忠 良 “ 秦 礼 针 
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本 一 全 
训 吾 


微 电 子 技术 是 当今 世界 最 活跃 的 生产 力 。 半 导体 技术 是 微 电 子 技术 的 核心 ， 它 的 发 展 及 其 在 
人 

我 国 半 导体 与 集成 电路 产业 经 历 了 30 多 年 的 发 展 ， 已 经 建成 300 允 家 工厂 和 研究 单位， 初步 
形成 了 一 个 门类 比较 齐 爹 、 曲 种 基本 配套 的 工业 体系 ， 为 国民 经 济 建设 做 出 了 重大 贡献 。 但 是 ， 
由 玉 我 国 工 业 基础 薄弱 、 投 资 强度 不 足 、 厂 点 布局 分 散 等 … 系 列 因素 ， 致 使 我 国 半 导体 器 停 和 国 
内 电子 整 机 配套 需要 相 比 ， 尚 有 一 定 差 距 。 因 此 ， 回 件 生产 厂家 和 研究 单位 需要 认真 分 析 本 行业 
的 发 展现 状 、 明 确 自己 的 发 展 方向 ， 才 能 适应 国内 外 激烈 竞争 市 世 的 要 求 。 为 此 ， 机 电 部 半导体 
专业 情报 网 组 织 编写 了 这 套 《 新 编 中 国 半导体 器 件数 据 捷 册 》。 

本 手册 分 光 新 守 、 编排 合理 、 查 阅 简 便 ， 具 有 科学 性 ; 反 贞 了 图 内服 新 产 品 的 性 能 ， 共 有 先 
进 性 ; 廊 列 参数 乔 全 ， 可 次 找 对 应 的 国外 产品 型 号 ， 具 有 实用 性 ;收录 的 产品 范围 广 、 数 量 乡 、 
数据 可 靠 ， 只 具有 视 威 性 。 

本 手册 的 编写 者 虽然 都 是 多 次 承担 编写 前 几 版 手册 的 有 经 验 的 半导体 专家 和 技术 人 员 ， 但 纺 
写 这 种 大 型 手册 是 一 项 巨大 的 工程 ， 沿 有 不 尽 如 意 之 处 ， 为 于 ， 特 作 如 下 说 明 ， 

首先 ， 对 从 半导体 技术 派生 出 的 一 些 半 导体 边缘 器 件 ， 攻 至 一 些 非 半导体 器 件 ， 如 敏感 器 
人 姑 生 将 敏感 
器 件 列 在 半导体 光电 子 器 件 部 分 ， 避 敏 器 件 列 在 半导体 三 极 管 部 分 

其 次 ， 对 那些 在 国内 市 场 上 仍 有 流通 、 用 户 维修 所 需 的 ne -种 原因 现在 
处 平 停产 状态 ， 但 在 手册 上 上 仍 予以 保留 ， 以 满足 用 户 的 实际 需要 。 

再 次 ， 对 那些 理 号 相同 而 参数 不 同 的 产品 ， 均 按 不 同 产 品 对 待 : 对 型 号 不 辐 而 参数 相同 的 产 
铝 ， 考 虑 到 用 户 的 习惯 称 星 ， 亦 按 不 同 产 品 对 待 。 

还 有 ,对 不 符合 标准 的 , 均 做 了 相应 的 记号 标注 ， 以 便 用 户 使 用 。 

在 本 手 贡 公开 出 版 发 行 之 际 ， 卉 向 提供 产品 性 能 参数 的 332 个 单位 ,向 参加 编 写 的 机 电 痢 第 
十 三 研究 所 、 机 电 部 第 四 十 七 研究 所 .南京 电子 器 件 研究 所 .中 国 华 唱 电 子 集团 公司 中 央 研 究 所 、 
亚 电光 工厂 .苏州 半导体 总 厂 ,长春 半导体 厂 、 上 海 元 件 五 厂 和 上 海 无 线 电 七 厂 等 单位 深 表 谢 意 
本 手册 特 汶 半导体 专家 王 长 河 审阅 。 在 编写 过 程 中 ， 得 到 黄 赵 然 、 震 思 光 王仁 黎 、 亏 斑 思 。 加 
璐 同志 的 大 力 协 甚 ;集成 电路 图 稿 的 审 校 工 作 ， 得 到 王 秀 群 、 高 远 、 肉 忠 吝 同志 的 协助 ， 在 此 一 
并 表示 感谢 。 

因 时 间 仓 保 ， 工 作 量 繁多 ， 手 册 中 的 疏 尘 或 不 要 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 读者 批评 指正 。 


《 新 编 中 国 半导体 器 件数 据 手 册 》 编 要 会 
1992 年 6 月 


编写 说 明 


《新 编 中 国 半 导体 器 件数 据 手册 》 窜 括 了 全 国 各 半导体 器 件 生产 厂家 1991 年 底 以 前 生产 的 各 类 
新 老 半 导体 器 件 的 产品 型 号 、 人 参数 数据 和 它们 的 外 形 图 、 电 路 ( 膛 辑 ) 图 。 本 手册 由 使 用 方法 、 
参数 符号 意义 、 标 记 符 号 注释 、 型 号 -厂家 索引 .器 件 分 类 参数 数据 表 、 图 号 索引 、 外 形 图 和 电路 
图 、 附 录 等 内 容 组 成 。 现 将 各 部 分 所 包含 的 内 容 及 其 各 自 的 编排 规则 分 别 叙述 如 下 ， 

1. 参数 符号 意义 

在 各 类 器 件 的 参数 数据 玫 中 ， 者 使 用 了 大 量 的 参数 符号 。 为 便于 使 用 者 查阅 ， 本 手册 将 所 用 
参数 符号 及 其 意义 ， 按 半导体 二 极 管 、 半 导体 光电 子 器 件 、 半 导体 三 极 管 、 半 导体 数字 集成 电路 
和 半导体 模拟 集成 电路 五 大 部 分 列 出 。 分 立 器 件 按 拉丁 字母 为 序 排 列 , 小 写字 母 排 在 大 写字 母 前 
面 ， 拉 丁字 母 排 在 其 它 文 种 字母 前 面 。 集 成 电路 部 分 参照 国家 标准 GB3431.1 一 82《 半导体 集成 电 
路 文字 符号 电 人 参数 文 字符 号 》 列 出 。 

2， 标记 符号 注释 

为 了 避免 文字 玫 述 ， 在 本 手册 的 参数 数据 表 中 ， 使 用 了 许多 特定 的 标记 符号 。 为 便于 查阅 和 
识别 ， 将 半导体 二 极 管 、 半 导体 光电 子 器 件 、 半 导体 三 极 管 、 半 导体 数字 集成 电路 和 半导体 模拟 
集成 电路 五 大 部 分 所 用 的 特定 标记 符号 及 其 在 各 处 的 相应 含义 均 分 别 列 出 。 

3. 型 号 -厂家 索引 

它 由 登录 型 号 、 生 产 单位 名 称 以 及 该 型 号 在 参数 数据 表 中 所 处 的 页 码 和 序号 三 部 分 组 成 。 它 
以 先 数字 后 字母 的 顺序 排列 。 数 字 由 小 到 大 ， 当 数字 相同 时 ， 其 前 有 “02” 者 排 在 前 。 字 母 按 拉 
丁字 母 为 序 排列 。 登 录 型 号 中 出 现 的 横 线 、 斜 线 、 括 号 等 原则 上 不 予 考 虑 。 但 对 数字 相同 字母 亦 
相同 的 型 号 ， 无 符号 考 排 在 前 。 

4.， 参数 数据 表 

参数 数据 珍 按 半导体 二 极 管 、 半 导体 光电 子 器 件 、 灶 导体 三 极 管 、 灶 导 恢 数字 集成 电路 和 半 
导体 械 拟 集成 电路 五 天 部 分 进行 分 类 。 半 导体 二 极 管 按 功能 、 用 途 、 结 构 、 材 料 等 分 成 20 大 类 8 
半导体 光电 子 器 件 按 发 光 颜 色 、 荔 能 用 途 、 工 作 机 理 分 成 5 大 类 ， 半导体 三 极 管 按 频率 、 功 率 、 
功能 .和 树 料 等 分 成 8 天美 ， 其 中 高 频 指 廊 关 200MIz， 低 频 指 六 二 200MEHz 半导体 数字 集成 电路 
按 切 能 ,用 途 分 成 13 大 类 ;5 半导体 模拟 集成 电路 按 功 能 、 用 途 分 成 8 大 类 ， 基 些 部 分 的 革 些 大 类 ， 
又 根据 不 同 的 情况 分 为 若干 小 类 《〔 详 见 各 部 分 的 目录 ) 。 

不 同类 别 〈 包括 小 类 ) 的 器 件 均 采 用 各 自 不 同 的 表 头 。 分 立 器 件 的 表 头 ， 由 序号 栏 、 型 号 
兰 、 若 干 主要 参数 5 有 的 还 含 测 试 条 件 ) 栏 、 材 料 或 结构 栏 和 外 形 栏 组 成 :集成 电路 的 表 头 ， 由 
序号 栏 、 型 号 栏 、 电 路 名称 栏 、 工 艺 栏 、 若 和 王 主 要 参数 栏 、 电 路 图 号 栏 和 和 外形 图 号 栏 组 成 。 每 奖 
表 头 都 标 有 相应 分 立 器 件 或 集成 电路 的 分 类 和 名称 。 

为 查阅 方便 ， 同 一 类 别 〈 包括 小 类 ) 的 器 件 有 多 张 参数 数据 玫 时 ， 每 张 参数 数据 霄 都 重复 列 
出 该 器 件 的 类 别名 称 和 表 头 内 容 (不 用 续 玫 搂 排 的 形式 ， 这 是 本 手册 编排 上 的 一 个 特点 ) 。 

在 参数 数据 表 中 ， 登 录 型 号 原则 上 是 以 表 头 中 的 第 1 项 参数 ( 主要 参数 ) 为 依据 ， 或 按 参 数 
数字 绝对 值 从 小 到 大 ;或 按 性 能 从 低 到 高 ， 或 按 功 能 从 简 到 繁 ， 或 按 工 艺 ( 双 家 、MOS ,混合 ) 
等 等 进行 排序 。 若 第 1 项 参数 相同 时 ， 再 参考 其 它 重 要 参数 进行 排序 。 


参数 数据 表 中 亡 列 数据 ， 除 按 规范 化 需要 重 加 处 理 和 明显 的 差错 必须 更 正 外 ， 完 全 依照 生产 
厂家 填报 的 登录 数据 汇编 。 凡 登录 数据 前 有 之 和 坟 号 者 ， 分 立 器 件 中 一 律 改 用 min( 最 小 值 ) 
和 max ( 最 大 值 ) 表示 ， 在 集成 电路 中 ， 改 用 A《〈 最 小 值 和 昨 (最 大 值 ) 表示 。 

当 表示 分 立 器 件 的 某 参数 的 测试 条 件 时 ， 或 将 测试 条 件 加 方 括号 置 于 该 项 参数 下 ， 或 在 该 参 
数 栏 的 右 侧 用 半 段 折线 框 出 。 两 个 或 两 个 以 上 参数 的 测试 条 件 相同 时 ， 这 些 参数 的 右 侧 竖 线 打 
折 ， 以 示 后 面 的 测试 条 件 亦 适 用 于 前 项 打折 的 参数 。 

当 数 据 表 中 数据 所 代表 的 意义 与 表 头 所 列 参数 不 完全 一 臻 时， 在 该 数据 旁 标 以 特殊 标记 以 示 
区 别 ， 所 有 标记 符号 的 意义 详 见 各 部 分 的 标记 符号 注释 。 分 立 器 件 中 的 半导体 二 极 管 和 光电 子 器 
件 的 材料 或 结构 栏 ， 一 律 用 元 素 符号 、 标 记 符 号 来 表示 。 数 字 集 成 电路 部 分 的 逻辑 电 平 栏 ， 电 平 
值 有 括号 者 表示 输入 ;无 括号 者 表示 输出 。 

5。 外 形 图 和 电路 图 

外 形 图 凡 符 合 国家 标准 ， 使 用 其 规定 的 代号 ， 采 用 国外 流行 封装 外 形 的 ， 用 其 相应 的 代号 。 
对 其 它 外 形 图 ， 汪 手册 分 别 规定 了 特定 的 代号 ， 半 导体 二 极 管 采用 D1~Da 表 示 ， 半导体 光电 子 
器 件 采用 G1 一 Ga 表示 ， 半 导体 三 极 管 采用 Al 一 An 表示 ， 半 导体 数字 集成 电路 和 半导体 模拟 集 
成 电路 外 形 图 所 用 字母 代号 及 其 食 义 如 下 ; 

B 。 塑料 扁平 封装 
向 瓷 扁平 封装 
向 瓷 双 列 直 插 封 装 
黑 陶 盗 双 列 直播 封装 
塑料 双 列 直 播 封装 
金属 图 形 封装 
金属 蕉 形 封装 
单列 直播 封装 
特种 封装 

上 述 各 类 封装 字母 代号 有 脚 码 者 ， 表 示 外 形 尺 十 有 异 于 现行 国标 及 原 旧 部 标 规 定 ， 也 均 有 附 
图 ， 字 母 半 字 线 后 面 的 数字 ， 表 示 封 装 的 外 引线 数 。 另 外 ， 所 有 外 形 网 中 凡 无 特殊 标注 的 长 度 单 
位 拓 为 和 mm。 

数字 集成 电路 部 分 的 电路 图 久 代 号 ZAI~ZAn、ZB1 一 ZBn、…… 表 示 。 第 1 个 字母 Z 表 示 
数字 集成 电路 ， 第 2 个 字母 分 别 表示 
门 电路 
触发 器 
加 法 器 /运算 器 
计数 器 /分 频 器 
译 码 器 /编码 器 
一 般 接口 电路 
寄存 器 
存储 器 
微型 计算 机 
微 处 理 器 
微型 计算 机 搂 局 电路 


之 葬 风 中 虽 一 己 可 


局 王 


M 专用 及 其 它 数字 集成 电路 

字母 后 面 的 数字 玫 示 图 的 顺序 编号 。 倒 如 ZA1 表 示 数 字 集 成 电路 部 分 的 第 1 大 类 门 电路 ) 
中 的 第 1 幅 电 路 图 。 

寞 执 集 成 电 隐 部分 的 电路 图 以 代 导 XXAT~XAn 又 B1 一 里 BI、，…”， 表示 。 第 1 个 字母 叉 表示 
模拟 集成 电路 ， 第 2 个 字母 分 别 表示 ; 
运算 放大 器 / 差 动 放大 器 
差分 电路 
音频 /中 频 / 射 频 放 大 内 
集成 稳 压 电源 
电压 比较 器 
磁 世 读 出 放大 器 
Aj 卫 了 转换 器 
DA 转换 器 
开关 于 路 
电视 、 音 响 电路 
其 它 电路 
三 极 管 阵列 

字母 后 面 的 数字 表示 各 类 图 的 顺序 编号 。 例 如 XA5 表 示 模 拟 集成 电路 部 分 运算 放大 器 ~ 差 
动 放大 器 的 第 5 幅 电 路 图 。 
6 .图 号 索引 

各 大 部 分 的 播 图 篇 幅 都 比较 大 ， 为 方便 使 用 ， 特 编排 了 图 号 索引 。 它 由 图 号 和 图 所 在 的 页 码 
组 成 。 各 部 分 插图 的 图 号 均 由 字母 或 字母 加 数字 组 成 。 图 号 索引 以 先 字 母 从 A 一 和， 后 数字 从 
1 一 4a 的 顺序 排列 。 各 部 分 插图 的 图 号 索引 都 排 在 各 部 分 插图 的 前 面 。 

7， 附 录 

本 手册 有 三 个 附录 。 现 将 其 名 称 、 内 容 、 编 排 方法 说 明 如 下 ， 

附录 1 一 一 半导体 器 件 生产 厂家 通信 录 :， 它 由 单位 名 称 .详细 通信 地 址 .所 在 地 邮政 编码 、 电 
话 号 码 、 电 报 排 号 等 内 容 组 成 。 省 、 直 辖 市 、 自 治 区 的 排列 顺序 ， 按 中 华人 民 共 和 国民 政 部 纺 
的 《 中 华人 民 共 和 国 行 政 区 划 简 内 》(1989)? 的 规定 排列 。 省 (自治 区 ) 内 单位 的 排列 ， 均 从 汐 会 
《首府 ) 开始 ， 然 后 排 天 .中 、 小 城市 ， 最 后 排 县 和 县 以 下 单位 。 直 辖 市 内 单位 的 排列 ,优先 排 编 有 
顺序 号 的 单位 。 如 : 北京 半导体 器 件 一 厂 、 北 京 半 导体 器 件 二 厂 、 北 京 半导体 器 件 三 厂 等 等 ， 然 
后 再 排 其 它 无 序 的 厂家 。 大 城市 内 单位 的 排列 原则 同 直辖 市 。 

ee 它 由 单位 名 称 和 该 单位 主要 产品 型 号 组 成 。 单 位 
的 排序 同 附录 1 。 型 号 按 型 号 系列 排序 。 系 列 内 型 号 按 型 号 -厂家 索引 规则 排序 。 

附录 3 2 号 对 照 : 它 由 国外 型 号 、 国 外 生产 厂家 名 称 缩写 (或 简称 ) 、 
产品 的 中 文人 简称 、 国 产 产 品 型 导 和 生产 厂家 简称 组 成 。 为 查找 国外 厂家 人 全称， 还 编 有 国外 厂家 人 简 
称 〈 缩写 ) -全 称 对 照 表 。 产 品 型 号 的 排序 原则 同型 号 -厂家 壹 引 。 


这 一 一 可 区 已 和 相关 


使 用 方法 


本 手册 有 二 个 索引 、 三 个 附录 ， 因 而 功能 多 ， 查 阅 简 便 。 现 将 查阅 方法 介绍 如 下 ，; 

1， 已 知 产品 型 号 查 生 产 厂家 

利用 “型 号 -厂家 索引 ” 查 到 已 知 型 号 后 ， 即 可 从 对 应 的 厂家 栏 找到 生产 此 型 号 产品 的 所 有 
厂家 。 

2， 已 知 产 品 型 号 查 参 数 

首先 型 清 该 产品 是 属于 哪 类 分 立 器 件 或 集成 电路 ， 然 后 在 相应 的 “型 号 -厂家 索引 中 查 找 
该 产品 型 号 在 数据 表 中 的 页 码 -序号 ， 再 按 找到 的 页 码 -序号 在 数据 表 中 查找 各 项 人 参数。 按照 数 据 
表 中 的 标记 符号 等 ， 可 以 分 别 查 阅 有 关注 释 ， 了 解 它 们 各 自 的 含义 。 

3. 已 知 外 形 图 号 或 电路 图 号 查 图 

从 参数 数据 表 中 查 到 某 登 录 产 品 的 外 形 图 号 或 电路 图 号 以 后 ， 利 用 图 号 索引 ， 即 可 找到 该 图 
所 在 的 页 码 ， 查 到 所 需 的 播 图 。 

4， 欲 知 某 一 功能 、 用 途 的 产品 有 哪些 品种 和 生产 厂家 
首先 从 目录 中 按照 器 件 分 类 ， 查 出 该 类 产品 参数 数据 表 所 在 的 页 码 范围 ， 然 后 即 可 从 该 页 码 
范围 的 参数 数据 表 中 找到 所 有 品种 ， 再 按 已 知 品 种 的 各 个 型 号 到 “型 号 -厂家 索引 ?中 就 可 查 到 生 
产 厂家 。 

5. 欲 与 某 生 产 厂 家 取得 联系 

利用 附录 1 ， 即 可 查 到 该 厂家 的 详细 通信 地 址 、 所 在 地 邮政 编码 、 电 话 号 码 、 电 报 挂号 等 。 

6， 和 欲 知 某 厂家 主要 生产 娜 些 产 品 

可 利用 附录 !1 查 到 该 厂家 的 登录 编号 ， 然 后 按 登 录 编 号 到 附录 2 中 找到 该 厂家。 这 时 即 可 知 
道 该 厂家 主要 生产 哪些 型 号 的 产品 。 

7， 和 欲 知 某 型 号 的 进口 器 件 ， 可 用 国内 哪个 厂家 的 哪 种 型 号 产品 代 换 或 代用 

利用 附录 3 即 可 查 上 出 已 知 型 号 对 应 的 国产 型 号 及 其 国内 生产 厂家 。 

8， 欲 知 国内 蛙 些 半导体 器 件 厂家 现 已 停止 生 产 半 导体 器 件 

可 查阅 “型 号 -厂家 索引 ” ,凡是 厂家 名 称 前 标 有 鳃 者 ， 即 表明 该 厂 已 停止 生产 半导体 器 件 。 

9。 窝 知 国内 也 至 半 时 体 器 件 厂家 现 已 停止 生产 某 理 号 产品 

可 查阅 “型 号 -厂家 索引 ” ,凡是 厂家 名 称 前 标 有 急 者 ， 即 表明 该 厂矿 名 前 所 对 应 的 型 号 产品 
已 停 企 生产 。 

10， 欲 知名 些 半导体 固件 厂家 名 称 已 改变 ， 而 且 已 停 下 生产 某 型 号 的 产品 

可 容 阅 “型 号 -厂家 索引 ” ,凡是 厂家 名 称 前 标 有 人 者 ， 即 表明 该 厂 三 名 系 新 改名 称 。 厂 名 前 
所 对 应 的 型 号 产品 已 停止 生产 。 
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.1 ， 错 PNP 弄 小 功率 三 极 管 … 


共 


奎 PNP 型 小 功率 三 极 管 
奸 NEN 型 小 功率 三 胡 管 …… 

奎 PNF 型 低频 、 低 噪声 小 功率 三 极 管 “ 
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， 尾 频 大 功率 三 极 管 .pe 
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四 


ee 本 

高 频 小 功率 二 、 

3.1 锈 PNE 型 微 溉 、 高 闫 

3.2 ”和 硅 PFNP 型 高 频 小 功率 三 

3.3 ws 。 

3.4 硅 PNE 型 微波 、 高 频 、 低 噪声 小 功率 三 极 管 

3.5 硅 NPN 型 微波 、 高 频 、 低 噪声 小 功率 三 极 管 

。 高 频 大 功率 三 极 管 ……… 
4.1 钳 PNE 型 微波 、 高 频 大 功率 三 极 管 

4.2 硅 FNE 型 微波 、 高 频 大 功率 三 极 管 

4.3 建 NPEN 型 微波 、 高 频 大 功率 三 棚 特 
5.1 第 站 极 入 


ER 
Go 


CD 


心 、 


5.3” 奸 NEN 型 小 动 率 开 关 二 全 


5.4 ， 什 PNE 型 功率 开关 三 极 管 


针 NPN 型 小 功率 三 概 管 ee 


奎 PNP 弄 低频 大 功率 三 寝 管 


和 


二 和 生性 认 友 砷 二 


:村 


5.5 社 NPN 型 功率 并 关 三 棚 管 二 和 让 用 全 自卫 介 站 本 玖 于 昌 间 日 间 利 省 人 


5.6a 和 砷 化 匀 场 效应 开关 三 极 管 ee 


5,6c 和 硅 NPN 型 功率 开关 三 极 管 烧 换 和 Re 


5.7 奸 功 率 晶体 管 模块 组 件 和 pp 


品 ? 


6.1 和 蕉 结 型 场 族 应 晶体 管 …… ee 
6.2， 硅 绝缘 栅 场 效应 最 体 管 … ee 


6.4 入 化 尔 肖 特 基 势 刍 栅 场 效应 晶体 管 怕 ee 


6.5 硅 双 顶 场 效应 晶体 管 … 

人 
普通 半导体 闸 流 管 :… 和 ee， 区 
吝 频 半导体 曾 流 管 让 生生 二 全 


wo 


可 关 断 半导体 闸 流 管 … 
快速 半导体 疗 流 管 … 


则 


~ -3 -~ -~ -1 =] “~ ~1 
本 把 关 因 
0 


其 它 灶 导体 闸 流 管 pN 


类 全 机 知人 


再 部 休 喜 裤 管 并 疹 国 二 wa 


、 汤 效应 晶 订 管 是 汪 全 全 全 各 关于 生生 让 全 丽 玉生 生计 


通过 请 洒 导 做 辣 流 管 天 和 入 的 且 生 全 抽 仙 辣 全 全 生 放 交 全 本 
双 商 半导体 前 流 管 本 0 


第 三 部 分 
半导体 三 极 管 


jx 
jw 
jw 
fop 
廊 
7 
je 
Cr 
9 
01o1/ gf 
GOm 
Pr 


兴 导 体 三 极 管 参数 符号 意义 


寄生 电容 

漏 源 电容 

要 漏 电容 

栅 源 电容 

零 伪 电 容 

其 源 极 得 路 输入 电 肉 

共 基 极 答 出 电 雁 

共 源 极 短路 反馈 电容 

通 态 电流 临界 上 升 率 

断 态 电压 临界 上 升 罕 

频率 

工作 重复 频率 

最 高 振 葛 频率 

最 高 工作 频率 〈 疗 流 管 ) 
工作 频率 

特征 频率 

< 截止 频 率 

C 截 止 频率 

功率 增益 

小 信号 共 派 跨 导 
小 信号 蕉 源 正 向 转移 跨 导 比 〈 场 效 应 对 管 ) 
正 向 跨 导 

共 发 射 极 苯 态 电流 放大 系数 


Crai-prgs)/pre 共 发 射 极 静态 电流 放大 系数 的 不 对 称 性 


7L4 


阳极 纪 流 

阴极 正 向 电流 

阳极 峰值 电流 

阳极 谷 值 电流 

基 极 电流 

集 电 极 电流 

集 电 极 - 基 极 电 流 

发 射 极 开路 、 集 电 补 - 基 极 反 疝 截止 电流 
集 电 极 -发 射 极 电流 

基 极 并 路 、 集 电极 -发 射 极 反 向 截止 岂 流 
基态 集 电 极 电 济 


了 DRM 

Lps 

Jpss 

了 pssi/Tnpsss 
了 psw 
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了 cp 
TGF 


css 


集 电极 最 大 允许 电流 
漏 极 电 流 

断 态 重复 半 均 电流 
世态 重复 峰值 电流 
漏 源 电 流 
零 栅 漏 极 电流 


栅 源 短路 时 的 漏电 流 比 〈 声效 应 对 管 ) 


最 大 漏 源 电流 
发 射 极 电 流 
发 射 集 - 基 极 电流 


集 电极 开路 、 发 射 极 - 基 极 反 向 截止 电流 


栅 极 电流 
第 一 顶 极 电流 


阳极 至 第 一 栅 极 反 向 截止 电流 


第 一 顶 极 正 向 电流 
第 二 李 极 电流 

关 断 电流 
锋 值 电流 

栅 - 衬 底 漏电 流 


yclss、 csss 栅 极 截止 电流 


触发 电流 

恒定 电流 ( 恒 流 管 ) 
维持 电流 ( 闸 流 管 ) 
转折 电流 
额定 通 态 电流 
浪 涌 电流 

引线 电感 

噪声 系数 

集 电 极 最 大 耗 散 功率 
漏 极 最 大 耗 散 功 率 
控制 极 平均 耗 散 功 率 
控制 极 峰 值 耗 散 功率 
输入 功率 

输出 功率 

振东 输出 功率 
动态 电阻 

概 电 阻 

概 源 绝缘 电阻 
负载 电 盟 

串联 电阻 


~ 矿 

让 4 
Fascc 

矿 akF 

4kR 

j 

人 A 太 a 
0AFpg/67 
太 sps 


矿 spycso 
广 cz 
jpRycEo 
jczs 

矿 pRw 

六 ps 

矿 ,apypso 
三 
jeB 

矿 ,sRyEBo 


广 cp 


热 阻 8 
焦 电 被 - 基 极 时 间 常 数 

导 通 电阻 (绝缘 栅 场 效应 厚 体 管 ) 
集 电 极 电 流 磁 灵 敏 度 

温度 

最 高 结 温 

结 温 温 升 

开关 时 间 

延 衣 时 间 

下 降 时 间 

控制 极 开通 时 间 

关 断 时 间 

开通 时 间 

换 向 关 断 时 间 

上 升 时 间 


存 贮 时 间 


电压 
交 变 电压 

负 阻 摆 幅 

正 向 自动 增益 控制 电压 
阳极 至 阴极 正 向 电压 
阳极 至 阴极 反 向 电压 

击 穿 电压 ( 怪 流 管 ) 

基 极 -发 射 极 电压 差 

基 极 -发 射 极 电 压 差 随 温度 变化 
前 向 压 降 

正 向 转折 电压 

集 电极 电压 

集 电 极 - 基 极 电压 

发 射 极 开路 、 集 电极 - 基 极 反 向 击 穿 电 压 
集 电极 -发 射 极 电压 

基 极 开路 、 集 电极 -发 射 极 反 向 击 穿 电压 
侈 和 压 降 

断 态 重复 峰值 电压 

漏 涛 电压 

漏 源 击 穿 电 压 

失调 电压 

发 射 极 - 基 极 电压 

集 电 极 开路 、 发 射 极 - 基 极 反 向 击 穿 电压 
栅 漏 电压 


Fen 关 断 电压 ( 闸 流 管 ) 
大 ,apycpo 栅 漏 击 穿 电压 


六 cr 控制 极 正 加 峰值 电压 

矿 ciue 第 一 栅 极 至 阳极 反 向 电压 
矿 cikF 第 一 李 极 圣 阴 极 正 向 电压 
大 cake 第 二 李 极 至 阴极 反 向 电压 
矿 cpy 控制 极 反 四 峰 值 电压 

Fes 栅 源 电压 


六 cscp 机 六 值 电 压 

大.sRycso 柚 源 击 穿 电压 

Fes: -cs 概 源 电压 差 ( 场 效应 对 管 》 

Al es:- Fes:I/A7 机 源 电 压 差 的 温度 漂 移 ( 场 效应 对 管 ) 
三 css 概 源 截止 电压 


cr 触发 电压 

广 导 通 压 降 

六 。 雪 骨 幅 度 

太 p 严 断 电压 

大 s 起 始 电压 

大 转折 电压 ( 杂 类 三 极 管 ) 
F 通 态 平均 电压 ( 疗 流 管 ) 
六 开启 电压 ( 场 效应 管 ) 

7 静态 集 电 极 电 流 不 对 称 度 
ChF 碧 rz 的 温度 系数 

COx 电流 湿度 系数 

Cis 集 电 极 电 流 磁 灵 敏 度 温度 系数 
Cizd 失调 电压 温度 系数 

?710 漏 极 效率 


半导体 三 极 管 标记 符号 注释 


1， 低 频 小 功率 三 极 管 

As 大 

* 一 一 je 

中 一 一 庆 sgyczs 

攻 -一 一 矿 sRycER 

局 一 一 交流 Arz 

YV 了 Epo 

全 一 一 用 脉冲 法 测定 

一 一 了 2 值 

2， 低 频 大 功率 三 极 管 

和 

# 一 一 《E80 

中 一 一 铜 壳 

# 一 一 钢 壳 

和 A 一 一 铁 壳 

究 一 一 六 ss 测试 条 件 

3， 高 频 小 功率 三 极 管 
极 管 

Y -一 一 ao 

人 一 一 用 脉冲 法 测定 

二 一 一 工作 频率 

和 外 一 一 六 

兰 一 一 六 最 大 值 

$ 一 一 廊 典 型 值 

s 一 一 72 值 

## 一 一 广 cs 信 

充 一 一 广 cc 值 

全 一 一 证 se 下 降 实测 值 1.2 时 的 7cw 值 


高 频 大 功率 三 


… 一 一 共 基 极 输 出 电容 Cuw 
4 一 一 Posc 值 

中 一 一 户 值 

地 大 cza 值 


5， 开 关 三 极 管 


合 三 极 管 
要 一 一 / 值 
和 一 一 开启 时 间 #w 
会 一 一 关闭 时 间 trr 
$ 一 一 rcgs 测 试 条 件 
兰 一 一 钢 壳 
共 一 一 钢 壳 
口 一 一 管 世 
ee 
人 降 

6. Re 未 管 
6.1 半 结 型 场 效 应 晶体 管 
# 一 一 开 典 电压 广 : 
人 A 一 一 广 ps 值 
村 一 一 rcs 值 
-一 55 一 12530 
和 急 一 一 25 一 1255 

。 一 一 失调 电压 全 
$ -一 噪声 电压 mnV/wHz 
澡 一 一 Cs 值 
兰 一 一 C 值 
中 一 一 9f 值 
口 ] Tcss 值 
4 一 一 7os 值 
十 一 一 略 
6.2 硅 绝 缘 树 场 获 应 晶体 管 
和 A 一 一 Js 值 
# 一 一 开启 电压 太 r 
Y 一 一 漏 源 阻 晰 电压 六 pss 
$ 一 一 9f# 值 
6.3 硅 毅 电感 应 场 效 应 晶体 管 
中 -一 一 开 、 关 时 间 友 及 坟 
大 二 一 漏 源 用 断 电 压 EDss 
# 一 一 电流 放大 倍 洗 
4 一 一 六 > 信 


# 一 一 典型 人 

6.4 利 化 久 肖 等 基 势 鸡 栅 场 效应 晶体 管 
人 一 一 1pss 

和 一 一 Posc 值 

半 一 一 re = -1V，Fe: =0 
束 一 一 振东 频 率 

* 一 一 零 概 跨 导 

7， 半 导体 闸 流 管 

* 一 一 实测 值 

# 一 一 典型 什 

兰 一 一 通 态 有 效 电压 


+ 一 一 - 通 态 方 均 根 电流 

$ 一 一 可 关 断 阳极 峰值 电 流 
4 一 一 通 态 峰 便 电 讨 广 rw 
6- 一 一 换 向 帅 压 临 办 上升 率 
$ 一 一 通 态 平均 电流 

立 一 一 最 高 工作 及 存放 温度 
全 一 一 风 冷 器 件 的 Zrw 值 
可 一 一 水 冷 器 件 的 了 rw 值 
口 一 一 螺栓 型 

人 一 一 下 板 型 


945 
1008 
1815 
8050 
8050 
8050 
8050 
8550 
8550 
8550 
8550 
9011 
9011 
9011 
9011 
9011 
9012 
9012 
9012 
9013 
9013 
9013 
9013 
9014 
9014 
9014 
9014 
9015 
9015 
9015 
9016 
9016 
9018 
9018 
9018 
1D30A-045 
1D50A-045 
1D75A-045 
1D100A-050 
1D200A-032 
1 了 D200A-055 


Ce 


武汉 市 半 导 


ee 导 
武汉 市 半 导 
合肥 晶体 答 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


家 
体 器 件 厂 


导体 器 件 矿 


体 器 件 矿 
导体 器 件 厂 
体 器 件 厂 
广 


宇 波 无 线 电 二 厂 


衬 波 无 线 电 
武汉 市 半 导 
侣 肥 章 体 管 厂 


二 三 
体 器 件 三 
| 


字 肖 无 组 9 国 


宁波 无 线 
合肥 总 体 管 
侣 肥 晶 体 管 
宁波 无 线 


二 三 
广 
二 


电 二 厂 


武汉 市 半导体 器 件 厂 
宁波 无 线 电 二 厂 


武汉 市 半 导 


体 器 件 厂 


宁波 无 线 电 二 三 


合肥 晶体 管 
武汉 市 学 导 


广 
体 器 件 矿 


宁波 无 线 电 二 厂 


合肥 晶体 管 


衬 波 无 线 电 二 


武汉 市 半 导 
合肥 晶体 管 
宁波 无 线 电 


宁波 无 线 电 二 


广 
体 器 件 厂 
三 

9 属 


侣 肥 晶 体 管 
宁波 无 线 电 
宇 波 无 线 电 
合肥 晶体 管 


宁波 无 线 电 二 


宁波 无 线 电 


| 
三 汗 
三 上 
广 
广 


ev 


宁波 无 线 电 二 厂 


合肥 晶体管 三 


衡阳 晶体 管 
衡阳 晶体 管 


稀 
稀 
衡阳 最 体 科 
衡 
衡 


衡阳 晶体 管 


党 
衡阳 晶体 管 


衡阳 品 体 管 


or 


页 码 -序号 


下 -588-13 
了 -658-45 
亚 -732-3 
亚 -732-6 
亚 -1192-13 
下 -508-47 
下 -698-3 
下 -698-7 
玖 -1154-48 
下 -546-50 
亚 -548-6 
下 -586-23 
亚 -586-27 
亚 -590-45 
了 -446-31 
玉 -446-32 
到 -448-47 
下 -588-6 
下 -588-7 
下 -590-5 
下 -606-34 
下 -586-18 
下 -592-11 
下 -674-10 
亚 -674-33 
下 -450-17 
下 -668-39 
下 -670-7 
亚 -1076-30 
下 -1138-22 
玫 -1074-4 
于 -1076-37 
下 -1076-45 
下 -1398-5 
玫 -1402-22 
亚 -1404-16 
页 -1406-9 
下 -1406-20 
焉 -1406-37 


型 号 开 . 家 页 得 -序号 
1D200A-060 衡阳 曲 体 管 三 到 -1406-23 
1D200A -100 衡阳 晶体 管 厂 下 -1406-32 
1D200A -120 衡阳 晶体 管 厂 开 -1406-33 
1D200A-140 衡阳 晶体 管 ) 下 -1406-34 
1D240A -055 衡阳 晶体 管 年 -1406-21 
1D300A-030 衡阳 章 体 管 厂 看 -1406-12 
1D300A-032 衡阳 晶体 管 厂 四 -1406-35 
1D300A-040 衡阳 党 体 管 三 下 -1406-36 
1D300A -060 衡 耻 时 体 答 三 和 -1406-30 
1D300A-100 衡阳 晶体 管 厂 亚 -1406-39 
1D300A-120 衡阳 晶体 管 厂 到 -1406-40 
1D300A-140 衡阳 量 体 管 厂 下 -1406-41 
1D400A-100 衡阳 昆 体 管 厂 芭 -1406-42 
1D480A-055 衔 阳 旺 体 管 三 于 -1406-38 
1D500A-040 衡阳 旱 体 管 厂 下-1406-43 
19 了 13003 ”北京 电子 管 厂 下-830-15 
19ST13005 北京 电子 管 厂 下 -894-45 

| 2CG562 辽阳 晶体 管 总 厂 焉 -1018-31 
2CG673 辽阳 晶体 管 总 厂 开 -446-38 
2C 36 天 津 第 四 半导体 器 件 ”下 -1426-8 
2D20A-l00 衡阳 晶体 管 厂 下 -1398-17 
2D30A-045 “” 衔 阳 晶 体 管 厂 下 -1400-31 
2D30A-080 衡阳 蜡 体 管 厂 焉 -1402-37 
2D30A-100 衡阳 晶体 管 广 下 -1402-38 
2D30A-100 ”衡阳 晶体 管 厂 下 -1402-40 
2D30A-120 ”衡阳 晶体 管 厂 下 -1402-41 
2D30A-l20 衡阳 晶体 管 六 下 -1402-42 
2D30A-140 ”衡阳 晶体 管 厂 区 -1402-43 
2D50A-045 衡阳 晶体 管 厂 下 -1404-15 
2D50A-055 衡阳 晶体 管 三 下 -1402-31 
2D50A-080 衡阳 蜡 体 管 三 下 -1404-33 
2D50A-100 衡阳 晶体 管 厂 下 -1404-34 
2D50A-100 衡阳 晶体 管 三 开 -1406-2 
2D50A-120 衡 附 晶体 管 厂 到-1404-35 
2D50A-120 衡阳 晶体 管 厂 页-1404-36 
2D50A-140 ”省 阳 晶体 管 三 下 -1404-37 
2D75A-045 ”衡阳 晶体 管 三 下 -1404-17 
2D75A-045 “衡阳 昌 体 管 厂 下 -1404-18 
2D75A-055 ， 衡阳 章 体 管 下 -1404-20 
2D75A-055 衡阳 晶体 管 厂 下 -1404-21 
2D75A-080 衡阳 昆 体 管 厂 开 -1406-3 


as 一 mm-mmaaaeaaaaeaaa 


下 ~ 9 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


一 一 一 


aasaaiaasemerornn aaaewiiiseaateee nor mso 一 meeen 


型 号 三 家 页 码 - 序 号 | 型 号 厅 家 页 码 - 序 所 
2D75A-100 ”衡阳 体 管 厂 丰 -1406-4 2G0733 余杭 县 塘 栖 晶体 管 六 下 -1226-24 
2D75A-120 ”衡阳 是 体 管 | 下 -1406-5 2G073C 机 政 -1226-25 
2D75A -120 在 -1406-6 2G073D 余杭 县 塘 钙 晶体 管 | 玫 -1226-26 
2D75A-140 下 -1406-7 2G074A 余 科 县 赃 三 晶体 管 广 下 -1232-23 
2D100A-045 收 -1404-49 2G074 了 B 侠 杭 县 塘 业 各 体 管 产 下 -1232-24 
2D100A-045 秆 -1406-10 2G074C 祭 杭 县 塘 厢 晶体 管 六 看-1232-25 
2D100A -055 秆 -1404-50 2G074D 余杭 县 锭 福 蜡 体 管 广 吾 -1232-28 
2D100A-080 署 -1406-13 2G074 也 余杭 县 塘 栖 晶体 管 六 下 -1232-27 
2D100A -100 在 -1406-14 2G075A 余杭 县 斑 栖 晶体 管 厂 下-1242-22 
2D300A-100 页-1406-15 2G075 卫 余杭 县 壤 梧 晶 保 管 厂 下 -1342-23 
2D100A -120 看-1406-16 2G075C 余杭 县 广 笨 晶体 管 广 下 -1242-24 
2D100A-120 夏 -1406-17 2G075D 余 令 县 所 征 量 晶体 管 矿 和 夏 -1242-25 
2Dt00A-140 置 -1406-18 2G075 也 余杭 县 塘 禁 晶体管 厂 下 -1242-26 
2 也 120A-055 全-1406-1 2G076A 余杭 县 培 和 三 品 体 管 六 夏 -1244-33 
2D150A-045 村 -1406-g 2G076 了 余杭 县 塘 栖 晶体 管 矿 和 夏 -1244-34 
2D150A-045 站 -1406-11 2G076C 佘 杭 县 境 栖 晶体 管 六 年 -1244-35 
2D150A -080 村-1406-24 2G076D 剑 杭 县 汶 栖 晶体 管 往 至 -1244-36 
2 了 150A -100 机-1406-25 2G424 么 上 海 元 件 五 六 丰 -732-36 
2D150A -120 夏 -1406-26 2G425 4 上海 元 件 五 厂 下 -732-38 
2D150A -120 年 -1406-27 2G711 沧州 市 无 线 电 一 三 下 -1084-16 
2D150 和 -140 癌 f 夏 -1406-28 2G711A 沈阳 半导体 试验 厂 下 -1084-18 
2D200A-030 衡阳 晶体 答 厂 夏 -1404-47 2G711A 上 海 举 导 体 回 件 研 究 所 各 -1084-19 
2D200A-045 体 : 真 -1406-19 2G711A 七 四 六 六 下 -1084-20 
2 卫 200 和 -080 页 -1406-31 | 2G711 信 景 德 争 三 六 无 组 电 矿 星 -1034-21 
2D240A-055 相 -1406-22 2G711A 徐州 学 导体 器 件 研 究 所 夏 -1140-13 
2D300A-045 入 -1406-29 | 2G7H1A 南 胡 市 晶体 管 厂 轩 -1140-44 
2G072A 时 -1208-30 | 2G711A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 盟 -1140-17 
| >G711A 下 -1140-18 
2G072 及 上 上海 半导体 器 件 研究 所 和 夏 -1214-13 2G7f1A 马鞍 山 市 晶体 管 厂 夏 -1140-30 
2G072A ae 本 管 厂 ”下 -1214~19 2G7131A 马鞍 山 市 晶体 管 厂 置 -14146-7 
2G072 了 B 上 海 半 导体 器 件 研究 所 下 -1208-31 2 志 ?7113 沈阳 举 导 你 试验 厂 得 -1078-38 
2G072B 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 各-1214-14 2G711 卫 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -1086-13 
2G072 卫 祭 入 县 党 宾 品 体 管 广 下 -1214-20 2G711B 星光 电工 厂 硬 -1086-15 
2G072C 上 上 海 半 导体 器 件 研究 所 年 -1208-32 2G711B 上 海 半 导体 器 件 研 究 丰 下 -1086-17 
2G072C 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 夏 -1214-15 | 2G711B 七 四 六 三 熏 -1088~1 
2G072C 余 访 县 猪 栖 晶 体 管 这 机 -1244-21 2G7113B 徐州 学 导体 器 件 研 究 所 夏 -1140-24 
2G072 了 D 上 海 半导体 器 件 研 究 所 入 -1208-33 2G711 了 上 海 利 尼 无 续 中 三 莱 -1140-25 
2G072D 上 海 : SN 下 -1214-16 2G711B 徐州 [学 导体 器 作 研究 所 四 -1140-31 
2 人 G072 记 余杭 呈 培 福 晶 你 逢 下 -1214-22 2G711B 南阳 市 最 体 答 三 在 -1140-32 
2G 072 忌 上 海 半 导 人 下 -1208-34 2G713B 马 过 山 市 癌 体 管 厂 全 -1142-2 
2G072 忌 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 下 -1214-17 2G711 卫 下 -1146-13 
2 人 072 开 上 上海 半导体 器 件 研究 所 下 -1208-35 2G711C 从 | 下 -1086-19 
2G072 也 “导体 器 件 研 究 所 夏 -1214-18 2G711C 区 了 本 多 康 辕 伯 研 究 所 丰 -1086-36 
2G073 信 余杭 县 搞 有 晶体 管 厂 四 -1226-23 2G711(C 七 六 三 看 -1086-37 
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2G711C 


2G711C 
2G711C 
2G711C 


2G711C 
2G711C 
2G711C 
2G711C 
2G711C 
2G711C 
2G711 卫 
2G711 了 D 
24711 了 
2G711D 
2G711 卫 
2G711DD 
2G711D 
2G711DD 
2G711 了 D 
2G711DD 
2G711 呈 
2G711 囊 
2G711 卫 


24G711 玉 


2G711 瑟 
2G711 卫 
24G711 忆 
2G711 玉 
2G711 卫 
2G711 玉 
2G711 开 
2G7321 

2G730 人 A 
2G730 人 A 
2G730 卫 
2G730 卫 
2G730C 
2G730C 
2G730 卫 
2G730 玫 
2G730 卫 
24G730 卫 
2G730 


星光 电工 厂 


家 


沈阳 飞 达 晶体 管 厂 
五 家 庄市 无 线 电 二 厂 
徐州 半 导 你 器 件 研究 


所 


上 海 利 民 无 线 电 厂 
徐州 半导体 器 件 研 究 所 
马鞍 山 市 晶体 管 厂 
南阳 市 晶体 管 厂 
景德镇 三 六 无 线 电 三 


马 能 山 市 晶体 管 厂 


沈阳 半导体 试验 厂 
上 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 


十 四 六 三 


景德镇 三 六 无 线 电 三 


星光 电工 厂 


徐州 半导体 器 件 研 究 所 


上 海 利 民 无 线 电 厂 


冰 轧 人 引 


州 
从 ; 六 可 他 组 


体 管 厂 


， 


石家庄 市 无 线 电 二 厂 


件 研 究 所 


马 验 和 和 


， 
这 阳 . 节 导 


未 试验 厂 


上 上 海 导 人 器 件 研 究 所 


七 四 六 三 


星 3 遇 了 Er 生 面 


徐州 举 


导体 器 件 研 究 所 


上 海 利 民 无 线 电 厂 
南 鹿 市 晶体 管 厂 
石家庄 市 无 线 电 二 厂 
景德镇 三 六 无 线 电 厂 


石家庄 市 无 线 电 二 三 
“沧州 无 线 电 一 厂 
八 二 三 一 厂 

八 二 三 -一 厂 

人 大王 过 一 

信 王 攻 

八 二 三 一 ) 

并 二 

用 一 三 一 厂 

八 训 

从 二 厂 

人 二 


页 碍 -序号 号 厂 
秆 -1086-4 刀 2G730F 
下 -1096-6 2G730G 
了 -1140-28 2G730G 
下 -1140-47 2G730 卫 

2 人 G730 所 
下 -1140-48 2G821 人 和 
站 -1142-3 24G821 卫 
下 -1142-4 2G821C 
槛 -1142-5 | 2G821 了 
开 -1142-16 | ”2G910A 
下 -1146-14 2G910A 
了 入 -1086-20 
亚 -1086-21 2G910B 
下 -1086-22 
亚 -1086-23 2G910 卫 
下 -1086-26 2G910C 或 海北 泽 8 
相 -1140-26 无 线 电 
下-1140-27 2G910C 八 吕 二 GODj 
开 -1140-29 2G91TAA 八 OTOj 
下 -1140-33 24Gr9l1 瑟 A 作 GOT 七 GOj 
下 -1140-34 2G911C AOLO 厂 
焉 -1146-15 2G911DD /ADOT 巧 OD 广 
下 -1086-30 2G911 瑟 人 OCTEO 广 
下 -1086-31 2G912 上 海 元 件 五 厂 
焉 -1086-32 2G912 人 入 ASeunej 而 
下 -1086-33 2G912 了 了 人 OO 三 
开 -1140-44 2G 912 卫 上 海 元 件 五 厂 
于 -1140-45 2G912C 八 O 二 OO 三 
下 -1142-6 2G912C 上 海 元 件 五 ) 
开 -1142-17 2G912DD 上 海 元 件 五 厂 
下 -1142-~18 2G913 了 上 上海 元 件 五 厂 
亚 -1142-19 G913C 上 海 元 件 五 厂 
亚 -1224-29 2G914A ee 
亚 -834-19 2G914 也 海 元 
下 -834-20 2G9L4C 
下 -838-35 2G914 卫 
亚 -838-36 2G915A 
下 -3840-48 2G915 了 B 
开 -840-49 2G915C 
下 -850-8 2G916 了 
下 -850-3 2G916C 
下 -854-13 207020 
玉 -854-14 969 入 
卫 -858-4 2Go69A 


半导体 三 极 管 瑾 号 -厂家 索引 


下 -1116-~12 
夏 -“1116-6 


夏 -1116-13 
页-1122-25 
四 -1122-20 
夏 -1122-16 
到 -1122-15 
秆 -1122-17 
四 -1124-7 
四 -1122-44 
四 -1122-42 
币 -1124-6 
杆 -1122-4 亿 
四-1124-5 
看-1124-2 
下 -1138-26 
玫 -1138-25 
下 -1130-3 
芒 -1130-2 
夏 -1130-1 
攻 -1128-49 
页-1130-6 
置 -1130-5 
政 -1130-4 
秆 -1124-43 
机 -1124-~42 
丰 -1132-5 
区 -1332-20 
慎 - 1332- 21 


和 


芭 -11 


下 -12 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 
型 号 克 家 页 码 - 序 * 呈 | 到 三 家 
2G960 人 A 闭 江 无 线 电 厂 一 下- 1332-22 23B337 苍山 呈 无 线 电 元 件 厂 
2G960 了 函 江 县 晶体 管 厂 术 -1334-46 2SB337 扬州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
2G960 了 靖江 无 线 电 厂 重 -1334-47 25 B596 九江 市 无 线 电 二 厂 
2G960B 4 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -1334-48 | 23 了 834 八 二 三 一 厂 
24G960C 4 北京 平 导体 器 件 九 厂 ”下 -1336-32 2SB834 九江 市 无 线 志 二 六 
2N1420 亚 光志 工厂 下 -660-9 23(L536 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 
2N1613 亚 光 电工 厂 开 -660-48 25C41008 扬州 晶体 管 厂 
2N1711 亚 光 惠 工厂 下 -662-3 25C1l008 扬州 晶体 管 
2 六 2197 戏 三 三 三 开 -1202-38 2S Cl815 青岛 晶体 管 实验 所 
2N2219 五 家 庄市 无 线 电 二 厂 。 本 -1146-30 | 23C2073  。 卫 光 电工 厂 
2 本 2222 石家庄 市 无 线 电 一 三。 和 -1078-39 | 2552073  。 赣 京 七 DO 一 厂 
2N2222 五 家 庄市 无 线 电 二 厂 ”下 -1138-35 23C2073 九江 市 无 线 电 二 厂 
2 全 2222A 石家庄 市 无 线 电 二 三 下-1078-42 2S C2233 素 州 半导体 三 
2N2243 亚 光 电工 厂 村 -660-25 252C2271 全 上 海 无 线 电 十 九 厂 
2N2368 石家庄 市 无 线 电 二 三。 下 -1138-33 | 25C3833 衡阳 晶体 管 三 
2N2369 石家庄 市 无 线 电 二 | 下 -1138-34 2SD313F 扬州 晶体 管 厂 
2N2405 八 二 三 一 厂 -1172-47 | 25D401 扬州 晕 体 管 厂 
2N2432 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -672-47 25 D526 九江 市 无 线 电 二 三 
2N3421 八 二 三 一 厂 下 -1172-46 25 D820 卫 光 电工 
2N3440 /之 所 一 三 机 -660-2 25 D870 卫 光 电工 厂 
2N3504 亚 光电 工 ] 可 -1016-34 | 25 了 880 九 江 市 无 线 电 二 厂 
2N3507 八 二 三 一 厂 四 -1354-12 2SD1401 扬州 晶体 管 厂 
2N3742 八 -三 - 厂 开 -738-44 2S D1426 扬州 晶体 管 厂 
2N3904 亚 光 电工 厂 T-1074-49 | 27Y800A 福州 无 线 电 三 厂 
2N4033 本 二 下 -510-37 2Y800B 福州 无 线 电 三 厂 
.2N4150 八 三 三 . 2 - 下 -1358-36 | 2Y800C 福州 无 线 电 三 厂 
2N4895 五 家 庄市 无 线 电 二 厂 ”下 -1146-29 22730 巷 U 县 无 线 电 元 件 厂 
2N4895 八 三 二 一 厂 入-1338-21 | 22730 4 苏州 半导体 总 厂 
2N5038 石家庄 市 无 线 电 二 三 。 下 -1214-25 224730 人 合肥 半导体 三 
2N5320 八 二 三 一 】 下 -1366-35 22730 信 上 海 勤 奋 半 导体 器 件 厂 
2N6656 卫 光 电工 三 下 -1452-33 2Z730A  ” 王 海 勤 奋 平 导体 器 件 厂 
2N6657 卫 光 记 工 厂 下 -1452-34 224730A 4 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
2N6658 卫 光 电工 厂 下 -1452-35 22730 从 扬州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
2N6660 卫 光 记 工 ) 下 -1452-20 22730 卫 全 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
2N6755 卫 光 电工 | 下 -1454-19 22730 了 扬州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
2S3CG17A 沈阳 飞 达 半 导体 器 件 广 年-1530-1 | 227303 合肥 半导体 厂 
2S3CG17B 沈阳 飞 达 平 导 体 器 件 矿 下 -1530-2 22Z730 卫 上 上海 勤奋 平 导体 器 件 厂 
293CG17C 沈阳 | 亲人 币 -1530-3 22730 卫 汪 海 勤 查 烤 导体 器 件 ] 
2S3CG17D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1530-4 2Z730C 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 
2S3CG17 瑟 ”沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下-1530-5 22Z730C 4 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
2S3CGIL7E 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 看 -1530-6 22730C 合肥 半导体 厂 
2S3CG17G 沉 阳 飞 达 六 导体 器 件 下 -1530-;? 22Z730C 上 海 勤 吾 半导体 器 件 三 
253CG17H 沈 限 飞 达 半导体 器 件 太 下 -1530-8 2Z730C 上海 鞭 右 平 导体 器 件 厂 
23 人 A940 卫 光 电工 1 焉 -714-18 2 之 732 巷 山 县 无 线 电 元 件 厂 


页 码 -序号 


下 -632-26 
下 -682-37 
页 -716-42 
亚 -716-32 
焉 -716-37 
下 -1046-10 
和 夏 -510-34 
下 -662-42 
焉 -588-47 
焉 -802-30 
下 -804-2 
下 -804-3 
下 -830-23 
下 -658-25 
亚 -1390-1 
芝 -814-20 
下 -790-44 
下 -818-2 
下 -886-6 
焉 -886-7 
开 -814-21 
下 -912-45 
焉 -912-35 
下 -398-14 
下 -398-15 
下 -398-16 
下 -686-8 
焉 -890-8 
下 -686-11 
下 -688-45 
下 -688-46 
下 -688-47 
下 -688-48 
下 -688-49 
下 -688-50 
下 -690-1 
下 -690-2 
亚 -690-3 
亚 -690-4 
下 -690-5 
焉 -690-6 
下-690-7 
下 -690-9 
下 -682-27 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索 可 


型 号 三 家 页 码 -序号 
22800A 扬州 无 线 电 元 件 七 厂 ”下 -390-20 
22Z800A 4 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -390-21 
2Z800A 南京 第 二 晶体 管 厂 开 -390-22 
2Z800A @ 福 州 无 线 电 三 各 -392-10 
2Z800A 全 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 到-392- 寺 
22Z800A 开 海 长 江 唱 体 管 厂 利 -392-11 
2Z800A 4 景德镇 市 半导体 厂 和 -392-12 
22Z800A @ 史 县 晶体 管 广 和 看-392-13 
2Z800A 苍山 县 无 线 电 元 件 矿 下 -394-6 
22Z800A 4 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 。” 焉 -676-1 
2Z8003 扬州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下-390-36 
2Z800 了 B 4 辽阳 晶体 管 总 三 下 -390-37 
2Z800B 南京 第 二 晶体 管 三 下 -390-38 
2Z800B e@ 福 州 市 无 线 电 三 三 下 -392-14 
2Z8003 4 和 上海 无 线 上 电 二 十 九 厂 ”下 -392-15 
228003 上 海 长 江 晶 体 管 三 下 -392-15 
22800B.， 4 景德镇 半导体 厂 下 -392-16 
22Z8003 @ 吴 县 晶体 管 三 亚 -392-17 
24800B 芝 山 县 无 线 电 元 件 六 看 -394-7 
22800B 和 上 海 无 线 电 二 十 妃 六 下 -676-2 
2Z800C 和 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -390-39 
22800C 南京 第 二 晶体 管 厂 亚 -390-40 
22800C 扬州 再 无 线 电 元 件 七 广 各 -392-<《 
22800C @ 吴 县 晶体 管 厂 下 -392-18 
22Z800C 4 景德镇 市 半导体 厂 御 -392-19 
22Z800C @ 福 州 市 无 线 电 三 j 下 -392-20 
2Z800C 全 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -392-21 
22800C 上 海 长 江 唱 体 管 三 和 丰 -392-21 
22800C 蔡 山 县 半导体 器 件 六 下 -394-8 
22800C 全 上 海 无 线 电 二 十 九 六 ”和 -676-3 
22800D 扬州 市 无 线 电 元 件 七 广 和 夏 -392-5 
22Z800DD 4 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -392-6 
22Z800DD 南京 第 二 品 体 管 厂 下-392-7 
2Z800D 9 吴县 晶体 管 三 亚 -392-22 
22Z800D 景德镇 市 半导体 厂 年-392-23 
22800D 上 海 长 江 唱 人体 管 三 下 -392-24 
22800D 苍山 县 无 线 电 元 件 厂 ”下 -394-9 
3A225B 亚 光 电工 三 下 -1174-1 
3A495 亚 光 电工 厂 下 -1192-15 
3A668 亚 光 电工 三 焉 -1192-26 
3Al1360 亚 光 电工 厂 下 -1194-17 
3Al1514 亚 光 电工 厂 下 -<1200-7 
3A1846 亚 光 电工 厂 下 -1198-30 
3A2068 亚 光 电工 厂 下 -1200-33 


型 号 


3A2073 
3A2481 
3A2481 
3A2750 
3A3264 
3A3264A 
3A3264 了 


”3A3417 


3AA1 
3AAl 
3AA2 
3AA2 
3AA3 
3AA3 
3AA4 
3AA4 
3AA5 
3AA5 
3AA7 
3AA7 
3AA8 
3AA8 
3AA9 
3AA9 
3AAl1I0 
3AAT0 
3AAI10A 
3AA1l0A 
3AA11IA 
3AA11A 
3AA11B 
3AAl1l1B 
3AA11LC 
3AAllC 
3AA12A 
3AA12A 
3AA12BB 
3AA12B 
3AAl12C 
3AAl12C 
3AAl12DD 
3AAl2DD 
3AD1l 
3AD1~5 


re ee 


亚 光 电工 厂 


光电 工 | 


吉林 市 半导体 三 
镇 江洲 导体 三 

镇 江 尘 导体 厂 

吉林 市 半导体 厂 
吉 术 市 半导体 厂 
镇 江 半导体 厂 

镇 江 半 导体 厂 

训 宁 市 半导体 三 
吉林 市 半导体 厂 
镇 江 半导体 厂 

吉林 市 半导体 厂 
吉林 市 半导体 厂 
将 林 市 半导体 厂 
吉林 市 半导体 厂 
吉林 市 半导体 厂 
吉林 市 半导体 厂 
吉林 市 半导体 厂 
襄 宁 市 半导体 厂 
吉林 市 半导体 厂 
吉林 市 半导体 厂 
吉林 市 半导体 三 
襄 林 市 半导体 三 
吉林 市 半导体 厂 
吉林 市 半导体 三 
吉林 市 半导体 厂 
吉林 市 半导体 厂 
将 宁 市 半导体 厂 
吉林 市 半导体 厂 
寄 林 市 半导体 三 
吉林 市 半导体 三 
吉林 市 半导体 厂 
吉林 市 半导体 三 
吉林 市 半导体 厂 
竺 林 市 半导体 厂 
渗 江 无 线 电 一 厂 


页 码 -序号 


和 扑 -804-7 
下 -740-32- 
下 -790-43， 
下 -920-20 
珀 -1246-3 

亚 -1246-I 

下 -1246-2 

下 -1198-18 
下 -1148-17 
下 -1148-18 
下 -1148-20 
区 -1148-21 
下 -1148-22 
下 -1148-23 
置 -1148-19 
下 -1148-24 
焉 -1148-25 
到-1148-26 
斑 -1148-13 
下 -1148-31 
焉 -1148-9 
亚 -1148-30 
亚 -1148-10 
亚 -1148-29 
下-1148-3 

下 -1148-28 
各 -1148-4 

下 -1148-27 
亚 -1004-6， 
耿 -1148-16 
下 -1004-5 

下 -1148-15 
下 -1002-50 
焉 -1148-14 
焉 -1148-1 

政 -1148-2 
丰 -1148-5 

下 -1148-8 
亚 -1148-6 

四 -1148-11 
看 -1148-7- 
页 -1148-12 
亚 -678-17 


苍山 县 无 线 电 元 件 ) 下 -676-10 


下 -13 


-厂家 索引 


型 号 三 家 页 码 - 施 号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 
3ADD2 湛江 无 线 电 一 厂 于 678- 18 3AD18D 苏州 半导体 总 厂 机 -692-29 
3AD3 湛江 无 线 电 一 厂 下 -676-16 3AD18 忆 苍山 县 无 线 叫 元件 厂 ”下 -692-13 
3AD4 湛江 丈 线 电 一 厂 下 -680-16 3AD19A 苍山 县 无 线 电 元 件 矿 看 -690-37 
3AD5 下 -680-17 3AD19A 苏州 半导体 总 三 术 -690-38 
3AD5 Sa 下 -682-14 3AD19A 苍山 县 无 线 电 元 件 六 下 -690-42 
3AD6 青岛 晶体 溶 详 验 所 下 -676-17 3AD193 苍山 县 无 线 电 元 件 六 下 -690-11 
3AD6A 浇 江 无 线 中 一 三 下-676-18 3AD19 了 巷 山 县 无 线 电 元 件 厂 看-690-39 
3AD6A 上 海 长 江 体 管 三 前-676-19 3AD19 了 苏州 半导体 总 厂 下 -690-40 
3AD6B 上 海 长 江 唱 体 管 厂 下 -678-19 3AD19C， 苍山 其 无 线 电 元 件 厂 看 -692-17 
3AD6B 湛江 无 线 电 一 厂 丰 -678-20 3A 了 D19C 青岛 晶体 管 实验 所 页 -692-24 
3AD6C 上 海 长 江 唱 体 管 厂 看 -680-18 3AD19C 苏州 灶 导 体 总 厂 年-692-30 
3AD6C 湛江 无 袋 电 一 厂 下 -680-19 3AD19C 莅 山 县 无 线 电 元 件 厂 ”和 看-692-31 
3AD7 巷 出 县 无 线 电 元 件 矿 看 -676-12 3AD19C 苍山 县 无 线 电 元 件 矿 和 夏 -692-32 
3AD8 苍山 县 无 线 电 元 件 矿 下 -876-13 3AD19D 苍山 县 无 线 电 元件 厂 下 -692-18 
3AD9 苍山 县 无 线 电 元 件 厂 看 -676-14 3AD19D 苏州 半导体 总 厂 了 -692-33 
3ADI10 巷 出 县 无 线 电 元 件 厂 下-676-15 3AD19D 营 山 县 无 线 元 件 厂 ”下 -692-34 
3AD1l1 苍山 县 无 线 电 元 件 厂 下 -682-38 3AD1i9 瑟 巷 山 芝 线 线 电 元 件 太 焉 -692-14 
3AD11 洪江 无 线 电 一 厂 下 -686-13 3 人 ADD21 苍山 县 无 线 筷 元 珀 -688-40 
3 和 AD12 莅 册 县 无 线 电 元 件 矿 下 -688-8 3 全 D22 苍山 县 无 线 电 元 件 六 看 -688-41 
3AD12 洪江 无 线 电 一 厂 夏 -688-11 3AD283 苍山 县 无 线 电 元 件 ) 下 -688-42 
3AD13 苍山 有 基 无线电 元 件 厂 下 -6384-9 3 人 AD24 营 山 县 无 线 电 元 件 夏 -688-43 
3AD13 洪江 无 线 电 一 三 丰 -684-14 3AD25 营 山 县 无 线 电 元 件 矿 下-688-44 
3AD14 巷 山 基 无 线 电 元 件 厂 下 -682-39 3ADTD30 青岛 晶体 管 实验 所 丰 -686-37 
3ADI4 汉江 无 线 电 一 厂 利 -688-12 3AD30A 湛江 无 线 电 一 厂 亚 -682-43 
3AD15 营 册 县 无 线 电 元 件 厂 下 -682-40 3AD30A 福州 市 无 线 电 三 厂 丰 -676-20 
3AD15 青岛 晶体 管 实验 所 下 -686-12 3AD30B  @ 语 州 市 无 线 电 三 厂 轩 -678-21 
3AD15 湛江 无 线 电 一 厂 下 -688-13 3AD30B 湛江 无 线 电 一 厂 丰 -684-39 
3AD16 车 山 县 无 线 电 元 件 厂 “下 -684-10 3AD30C 8 福州 市 无 线 电 三 广 下 -680-20 
3AD17 巷 山 县 无 线 电 元 件 | 下 -684-11 3AD30C 南昌 无 线 电 二 厂 机 -686-38 
3AD18 青岛 晶体 管 实验 所 下 -692-50 3AD35A 苍山 县 无 线 电 元 件 厂 ”下 -690-12 
3 有 AD18AA 洪江 无 线 开 一 厂 下 -690-35 3AD35A 苏州 半导体 总 厂 夏 -690-17 
3AD18A 苏州 半导体 总 厂 碘 -630-36 3AD353B 苍山 县 无 线 电 元 件 厂 ”下 -690-43 
3AD18A 巷 山 县 无 线 电 元 件 厂 和 昌 -690-41 3AD35B 苏州 半导体 总 厂 夏 -690-44 
3AD18B 巷 山 县 无 线 电 元 件 厂 ”下 -890-10 3AD35C 苍山 呈 无 线 电 元 件 六 和 直 -692~19 
3AD1l8B 青 岛 晶 体 管 实验 所 开 -690-13 3AD35C 苏州 半导体 总 厂 看-692-21 
3AD18B 湛江 无 线 电 一 厂 下 -690-14 3 人 AD40 4 和 张家口 地 区 宣化 七 口 一 于 -682-23 
3AD18B 苏州 半 导 全 总 厂 焉 -690-15 太 一 
3AD18C ， 巷 山 县 无 线 电 元 件 广 。 攻 -692-15 3AD40 @ 灌 云 电子 机 械 厂 夏 -682-24 本 
3AD18C 青岛 晶体 管 实验 所 下 -692-22 3AD40 9 宜 划 晶体 管 三 下 -682-29 
3AD18C 湛江 无 线 电 一 厂 下 -692-26 3AD40 兰 县 晶体 管 三 下 -682-30 
3AD18C 苏 交 ER 而 -692-27 3AD50 上 海 勤 奋 池 导 体 器 件 矿 下 -676-21 
3AD18D 成 看-692-16 3AP50-1 ， 4 吴县 晶体 管 三 时 -676-5 
3ADisD 让 公 -692-23 3AD50-1 上 海 勤 理 半 导体 器 件 矿 下 -676-22 
3AD18D 小 江 无 线 中 下 -692-28 3AD50-1 十 海 驶 奏 浊 导体 器 什 上 王 - 22 


区 -14 


型 号 


3AD50-2 
3AD50-2 
3AD50-3 
3AD50-3 
3AD50-4 
3AD50-4 
3AD50AA 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3A 了 50A. 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3 人 AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50A 
3AD50BB 
3 入 也 50B 
3AD50B 
3AD50B 
3AD50B 
3AD50BB 
3AD50B 
3AD50B 
3AD50B 
3AD50B 
3AD50B 
3AD50B 
3AD50B 


广 


家 


4 “县 晶体 管 厂 


上 海 勤奋 半导体 器 件 厂 


^ 吴 县 品 体 管 


上 海 勘查 半导体 器 件 厂 


三 


4^ 且 县 晶体 管 厂 


上 海 勤 奋 兴 导体 器 件 厂 


4 潍坊 无 线 电 三 厂 


辽阳 晶体 管 


扬州 市 无 线 电 元 件 七 厂 


总 三 


滨海 县 无 线 电 三 
@ 灌 云 县 晶体 管 厂 


南京 第 二 剖 


再 县 品 体 管 
^ 北 京 半导体 
常 误 市 晶体 
@ 消 田 县 无 线 


I 谊 了 


体 管 厂 


^ 西 安 晶 体 管 厂 


器 件 十 厂 
管 广 
电 广 


合肥 半导体 厂 

^ 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
临安 无 线 电 厂 
范 湖 星体 管 厂 


洪江 无 线 电 


一 厂 


景德镇 市 半导体 厂 


生 更 且 晶体 管 三 


e@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 


宜昌 半导体 三 


剂 临 平 仪表 元 件 厂 


ee 


青岛 时 休 


谷山 县 无 线 
苏 航 举 半 人 
扬州 市 雹 线 
南京 第 二 吉 


4 潍坊 无 线 电 三 


辽阳 晶体 管 


赣 县 量 体 管 
4 西安 晶体 管 三 
4 北京 举 导 体 


管 实 验 所 
上 海 藤 育 尝 导体 器 作 | 


电 元 件 厂 
本 总 三 


线 也 元 作 七 三 


体 管 广 


二 


器 任 十 厂 


常熟 市 晶体 管 厂 


@ 消 田 且 无线电 厂 
蔡 山 县 无 线 电 元 件 厂 


和 上 海 无 线 


得 二 十 轧 ) 


e 吴 县 晶体 管 厂 


“ 售 肥 半导体 广 


页 码 -序号 


直 -676-6 

四 -678-23 
下 -676-? 

下 -680-21 
下 -676-8 

下 -680-22 
直 -676-23 
生 -676-23 
下 -676-24 
下 -676-25 
拉 -676-26 
焉 -676-27 
下 -676-27 
下 -676-28 
下 -676-29 
下 -676-29 
下 -676-29 
下 -676-30 
下 -676-31 
页-676-31 
严 -676-32 
下 -676-32 
机 -676-33 
下 -676-34 
下 -676-35 
了 -676-36 
焉 -678-7 

-678-8 

下 -678-10 
下 -678-11 
四 -678-14 
看-678-24 
年-678-25 
下 -678-26 
村 -678-26 
下 -678-26 
下 -678-29 
下 -678-28 
机 -678-28 
下 -678-28 
下 -678-29 
于 -678-30 
重 -678-30 
下 -678-31 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 三 家 页 码 -序号 
3AD50B 临安 无 线 电 厂 下 -678-32 
3AD503 洪江 无 线 电 一 广 下 -678-33 
3AD50B 景德镇 市 半导体 三 下 -678-34 
3AD50B 。@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 下 -678-35 
3AD50B 宜昌 半导体 三 焉 -678-36 
3AD50B 青岛 晶体 管 实 验 所 焉 -680-7 
3AD503B 杭州 临 平 仪表 元 件 矿 下-680-7 
3AD50B 苍山 县 无 线 电 元 件 矿 下 -680-9 
3AD503B 上 海 勤 奋 半 导体 器 件 六 下 -680-10 
3AD50B 苏州 半导体 总 厂 下 -680-13 
3AD50C 上 海 勤奋 半导体 器 件 矿 下 -680-23 
3AD50C 4 潍 场 无线 有 下 三 下 -680-24 
3AD50C 扬州 市 无 线 电 元件 七 三 和 -680-26 
3AD50C 南京 第 二 蜡 体 管 厂 开 -680-27 
3AD50C 管 三 页 -680-28 
3AD50C 县 晶体 管 厂 在 -680-29 
3AD50C 下 -680-30 
3AD50C 和 西安 品 体 管 厂 友 -880-31 
3AD50C 合肥 半导体 三 到 -680-32 
3AD50C 全 北京 半导体 器 件 十 下 -680-33 
3AD50C 常熟 市 量 体 答 三 玉 -680-33 
3AD50C 挟 消 二 县 无 线 电 三 年-680-33 
3AD50C 4A 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -680-34 
3AD50C 么 器 县 晶体管 厂 看 -680-34 
3AD50C 景德镇 市 半导体 三 下 -680-35 
3AD50C 巷 由 县 无 线 电 元 任 六 下 -680-36 
3AD50C 湛江 无 线 电 一 下 -680-36 
3AD50C 苏 州 半导体 总 厂 机-630-37 
3AD50C 临安 无 线 电 三 政 -680-38 
3AD50C @ 沈 阻 市 半 导 傅 器 件 四 三 亚 -680-39 
3AD56C 宜昌 半 导 依 六 下 -680-40 
3AD50C 杭州 临 平 仪表 元 舍 ) 看-682-15 
3AD50C 车 山 县 无 电 元 件 厂 亚 -682-17 
3AD50C 上 海 勤 奉 半导体 厂 用-682-18 
3ADTD5014 全 西安 晶体 管 | 年 -676-37 
3AD50M 全 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 开 -676-9 
3AD50M 上 海 勤奋 半导体 器 件 厂 亚 -676-11 
3AD51A 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -676-38 
3AD51A 南京 第 二 曲 体 管 厂 下 -676-39 
3AD51A  @ 灌 云 县 晶体 管 三 下 -676-40 
3AD51 信 和 辽阳 晶体 管 总 厂 丰 -676-41 
3AD51A 全 西安 晶体 管 三 下 -676-42 
3AD51A 景德镇 市 半导体 三 下 -676-43 

宜昌 半导体 ) 下 -676-44 


3AD51A 


| 王 


到-15 


半导体 三 极 管 再 号 -厂家 索引 


aammmeertc 一 Verrrarapomararerm ampisrmuus aemnaah 


型 号 广 家 页 码 -序号 | 型 号 喇 家 页 玛 -序号 


-aaseeeese -= -ie aetreatrnemrn -arcor 本 


3AD51A 苍山 县 无 线 电 元 件 厂 四 -676-45 | 3AD52A  。 若 山 县 无 线 电 元 人 秆 -678-19 
3AD51A 湛江 无 线 电 一 厂 币 -676-46 3AD52A 苏州 平 导体 总 厂 下-678、~16 


34AD51 信 蕉 山 县 无 线 电 元 任 矿 下-676-46 3AD52B 上 海 勤 奋 半 导体 器 件 厂 下 -678-47 
3AD51A 芝山 县 无 线 电 元 件 矿 下 -678-12 3AD52B 扬州 无 线 电 元 件 寸 三 下 -678-~48 
3AD51A 苏州 半导体 总 厂 下 -678-15 3AD52B 南京 第 二 晶体 答 厂 焉 -678-49 
3AD51B 车 山 县 无 线 皮 元 件 广 下 -678-37 3AD52B 。 @ 灌 云 具 晶 体 管 厂 开 -678-50 
3AD51B 葵 帆 县 无 线 电 元 件 厂 看-678-38 3AD52B 辽阳 晶体 管 总 厂 年 -680-1 
3AD51B 湛江 无 线 电 一 厂 焉 -678-38 3AD52B 景德镇 市 半导体 厂 至-680-2 
3AD51B 扬州 无 线 电 元 件 七 厂 ”下 -678-39 3AD52 召 洪江 无 线 电 一 厂 下 -680-3 
3 人 AD51B 南京 第 二 晶体 管 三 下 -678-40 3AD52B ， @ 蒲 田 县 无 线 申 厂 让 -680-4 
3AD51B  .e@ 灌 云 虽 晶体管 厂 直 -678-41 3AD562B 宜昌 半导体 三 T -680-5 
3AD54BB 景德镇 市 半导体 三 下 -678-42 3AD52B 杭州 临 平 仪表 元 件 厂 ”和 丰 -680-8 
3AD51B  ^ 辽 阳 晶 体 管 总 厂 下 -678-43 3AD52 了 营 山 县 无 线 电 元 件 厂 ”和 夏 -680-12 
3AD51B 笠 县 晶体 答 厂 家 -678-44 3AD52B 苏州 半导体 总 厂 页 -680-15 
3AD51B 宜 旧 半导体 三 下 -678-45 3AD52C 上 海 勤 罕 半 导体 器 件 厂 下 -682-5 
3AD51B 焉 安 蝇 体 管 广 下 -678-46 3 人 AD52C 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -682-6 
3AD5lB 谷山 县 无 线 电 元 件 厂 ”于 -680-11 3AD52C 。 @ 灌 云 且 晶体管 三 机 6s2-7 
3AD51 了 B 苏州 半导体 总 厂 下 -680-14 3AD52C 苏州 半导体 总 厂 机 -682-8 
3AD5IC 扬州 证 无线 电 元 件 七 六 下 -680-41 3AD52C 景德镇 市 半导体 三 机 -682-9 
3AD51C 。”@ 灌 云 县 晶体 管 下 -680-42 3AD52C 湛江 无 线 电 一 厂 下 -682-10 
3AD51C 苏州 半导体 总 厂 下 -680-43 3AD52C 。 @ 清 田 县 无 线 下 三 匠 -682-11 
3AD51C 苍山 县 无 线 电 元 件 厂 下 -680-44 3AD52C 辽阳 晶体 管 总 厂 本 -682-12 
3AD51C 苍山 县 无 线 电 元 件 矿 下 -680-45 3AD52C 宜昌 半导体 厂 页 -682-13 
3AD51C ”滨海 县 无 线 电 三 下 -680-46 3AD52C 杭州 临 平 仪 表 元 件 厂 机-682-16 
3AD51C 景德镇 市 半导体 三 下 -680-47 3AD52C 营 古 县 无 线 电 元 件 厂 ”下 -682-20 
3AD51C 湛江 无 线 电 一 厂 下 -680-48 3AD53 4 苏州 闭 导体 总 厂 下 -688-5 
3AD51C 宜昌 半导体 三 区 -680-49 3AD53A 扬州 无 线 电 元 件 七 六 亚 -682-44 
3AD51C 4 辽阳 晶体 管 总 三 下 -680-50 3AD53A 南京 第 二 晶体 管 厂 玉 -682-45 
3AD51C 西安 晶体 管 厂 卫 -682-1 3AD53A ”@ 灌 云 其 而 体 管 总 厂 机 -682-46 
3AD51C 西安 晶体 管 厂 机 -682-2 3AD53A 辽阳 晶体 管 总 ) 而 -682-47 
3AD51C 南京 第 二 晶体 管 厂 生 -682-3 3AD53A 大 县 一 体 管 三 亚 -682-48 
3A JJ51C 兰 县 晶体 管 厂 下-682-4 3AD53A 4 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -682-49 
3AD51C 芝山 基 无 线 电 元 件 矿 下 -682-19 .| 3AD53A 全 上 海 无 线 电 二 十 九 矿 于 -682-49 
3AD52AA 上 海 勤 奋 半 导体 器 件 矿 于-676-47 3AD53A 4 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -682-49 
3AD52A 扬州 市 无 线 电 元 件 - 七 ”下 -676-48 3AD53A 常熟 市 晶体 管 三 下 -682-49 
3AD52A 南京 第 二 品 体 管 三 开 -676. 49 3AD53A 宜昌 半导体 厂 机 -682-49 
3AD52A  @ 灌 云 县 晶体 管 三 下 -676-50 3AD53A 合肥 半导体 厂 可 -682-50 
3AD52A 4 辽 阳 晶 体 管 总 三 焉 -678-1 3AD53 信 临安 无 线 电 厂 术 -684-1 
3AD52A 景德镇 市 半导体 三 和 -678-2 3AD53A 上 海 勤 奇 半导体 器 件 厂 下 ~*684-1 
3 人 ADD52 从 湛江 无 线 电 一 厂 下 -678-3 3AD53A 。@ 沈 阻 半 导体 器 件 四 厂 下 -684-2 
3AD52A  @ 猜 田 县 无 线 电 广 下 -678-4 3AD53A 广州 无 线 电 三 厂 下-684-3 
3AD52A 宜昌 半导体 三 下 -678-5 3AD53A 车 山 县 无 线 电 元 件 矿 下 -684-4 
3AD52A 苦 县 唱 体 管 厂 下 -678-6 3AD53A 湛江 无 线 电 一 厂 村 -684-4 


3A 了 D52?A 杭州 临 平 仪表 元 件 厂 “在 -678-9 3AD53A 景德镇 市 半导体 三 下 -684-4 


ea io 


下 -16 


型 民 


3AD53 人 及 
3AD53AA 
3AD53A 
3AD53A 
3AD53A 
3AD53A 
3AD53B 
3AD53 了 3 
3AD53B3 
3A 也 53 卫 
3AD53 了 
3AD53B 
3AD53 了 3 
3AD53 了 3 
3A 了 53 也 
3AD53B 
3AD53 卫 
3AD53 了 
3AD53B 
3AD53B 
3AD53B 
3AD533 
3AD53B 
3ADTD53 了 
3A 也 53 也 
3A 卫 53 了 
3AD53B 
3AD53B 
3AD53 了 
3AD53 了 3 
3ATD53 卫 
3AD53B 
3AD53C 
3AD53C 
3ALD53C 
3AD53C 
3A 了 53C 
3AD53C 
3AD53C 
3AD53C 
3AD53C 
3ADD53C 
3AD53C 
3A ID53C 


三 家 
e@ 消 田 县 无 线 电厂 而 -684-5 
杭州 临 平 仪表 元 件 广 下 -684-6 
青 龟 晶 体 管 实验 所 下 -634-6 
巷 山 县 无 线 电 元 件 j ” ， 下 -684-7 


上 海 勤 奋 半 导体 器 件 | 下 -634-8 


苏州 半导体 总 三 下 -684-15 
@ 灌 云 呈 晶 体 管 厂 下 -680-6 


扬州 市 无 线 电 元 件 七 下 -684-40 


南京 第 二 晶体 管 厂 再 -684-41 
@ 灌 云 晶体 管 厂 和 -684-42 
苦 县 晶体 管 厂 生 -684-43 
辽阳 晶体 管 总 厂 下 -684-43 
合肥 半导体 三 下 -634-44 


^ 北 京 半 导体 器 件 下 ”下 -684-45 
es 沈阳 市 半导体 器 件 四 | 下 -684-45 


4 巷 山 县 无 线 元 件 矿 下 -6834-46 
渡 江 无 线 电 一 厂 下 -684-47 
景德镇 市 半导体 ) 开 -684-48 
临安 无 线 电 厂 下 -684-49 
景德镇 市 半导体 厂 下 -684-50 
上 海 勤 奋 半导体 器 件 厂 下 -686-1 


宜昌 半导体 厂 下 -686-2 
么 上海 无 线 电 二 十 九 矿 下 -686-2 


常熟 市 晶体 管 下 -686-2 
4 潍坊 无 线 电 三 厂 秆 -686-2 
广州 市 无 线 电 三 厂 开 -686-2 
8 蒲田 县 无 线 电 广 下 -686-2 

青岛 晶体 管 实验 所 下-686-3 


杭 判 海平 仪表 元 件 下 -686-4 
营 山 县 无 线 电 元 件 厂 。” 亚 -686-6 
上 海 勤 奋 半 导体 器 件 厂 下 -686-? 


苏州 半导体 总 厂 下 -686-14 
南京 品 体 管 总 三 焉 -686-39 
灌 云 县 晶体 管 总 厂 下 -686 40 
扬州 无 线 电 元 件 七 矿 ”下 -686-41 
辽阳 晶体 管 总 三 下 -686-42 
昔 县 晶体 管 三 开 -686-42 
4 上 海 无 线 电 二 九 丁 厂 ”下 -686-43 
4 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -686-43 
常熟 市 品 体 管 厂 下 -686-43 
宜昌 半导体 厂 夏 -686-43 
4 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -686-43 


沈阳 市 半导体 器 件 四 厂 下 -686-44 
合肥 洲 导 体 广 下 -686-45 


aaicae au 


页 码 -序号 | 型 号 


3AD53C 
3AD53C 
3AD53C 
3AD53C 
3AD53C 
3AD53C 
3AD53C 
3AD53C 
3AD53C 
3AD53C 
3AD53C 
3AD53C 
3AD53M 
3AD53M 
3AD54A 
3AD54A 
3AD54A 
3AD54A 
3AD54 人 入 
3AD54A 
3AD54A 
3AD54A 
3AD54A 
3AD54A 
3AD54A 
3AD54A 
3AD54A 
3AD54A 
3AD54 了 
3AD543 
3AD54B 
3A 54 也 
3AD54B 
3AD54 了 
3AD543 
3AD54 也 
3AD54B 
3AD54 了 刀 
3AD54 了 
3AD54 了 3 
3AD54B 
3AD54C 
3AD54C 
3AD54C 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


三 家 


@ 滨 海 县 无 线 电 三 
蔡 山 县 无 线 电 元 件 厂 
洪江 无 线 电 一 三 
景德镇 市 半导体 厂 
临安 无 线 电 三 
@ 清 田 县 无 线 岂 | 
苏州 半导体 总 
上 海 勤奋 半导体 器 件 厂 
背 岛 晶体 管 实验 所 
杭州 痢 平 仪表 元 件 厂 
苍山 县 无 线 电 元 件 厂 
上海 勤 奋 半 导体 器 件 厂 
上 海 勤奋 半导体 器 件 厂 
4A 上 海 无 线 电 卫 干 九 厂 
芝山 县 无 线 电 元 件 厂 
扬州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
南京 第 二 晶体 管 厂 
滨海 县 无 线 电 厂 
@ 灌 云 县 晶体 管 六 
和 辽阳 晶体 管 总 厂 
苏州 半导体 总 厂 
景德镇 市 半导体 厂 
湛江 无 线 电 一 三 
@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 
宜昌 尘 导体 ) 
营 山 县 无 线 电 元 件 ] 
苍山 县 无 线 记 元 件 
其 县 晶体 管 
苍山 县 无 线 电 元 件 厂 
扬州 无 线 电 元 件 七 厂 
@ 灌 云 县 晶体管 三 
4 辽阳 晶体 管 总 三 
苏州 半导体 总 厂 
德 镇 市 半导体 厂 
湛江 无 线 电 一 厂 
和 沈阳 市 半导体 需 件 四 三 
宜昌 半导体 三 
营 山 县 无 电 元 件 | 
苍山 县 无 线 电 元 件 矿 
南京 第 二 昂 体 管 三 
蔚 呈 晶体 管 厂 
车 出 县 无 线 电 元 件 厂 
扬州 市 无 线 电 元 件 下 矿 


@ 灌 云 县 品 体 管 三 


沽 


页 码 -序号 


下 -686-46 
下 -686-47 
开 -686-47 
下 -686-47 
下 -686-48 
下 -686-49 
了 下-686-50 
下 -688-1 

亚 -688-2 

下 -688-3 

下 -688-6 

重 -688-7 

下 -682-41 
下 -688-14 
亚 -684-12 
开 -684-16 
开 -684-17 
开 -684-18 
开 -684-19 
下 -684-20 
下 -684-21 
下 -684-22 
开 -684-23 
亚 -684-24 
开 -684-25 
开 -684-26 
下 -684-27 
亚 -684-28 
开 -686-9 

耿 -686-15 
亚 -686-16 
攻 -686-17 
亚 -686-18 
亚 -686-19 
亚 -686-20 
亚 -686-21 
亚 -686-22 
亚 -686-23 
亚 -686-24 
开 -686-25 
亚 -686-26 
下 -688-9 

下 -688-15 
焉 -688-16 
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局 家 


看 -18 


型 号 页 码 -序号 | 型 号 
3AD54C 4 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -688-16 3AD55C 
3AD54C 。 @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 年 -688-17 34AD55C 
3AD54C 洪江 无 线 电 -一 厂 夏 -688-18 3AD55C 
3AD54C 宜昌 半导体 厂 下 -688-19 3AD55C 
3AD54C 苏州 半导体 总 厂 下 -688-20 3AD55C 
3ADP54C 景德镇 市 洲 导 体 六 下 -688-21 3AD55C 
3AD54C 9 滨海 县 无 线 电厂 四 -688-22 3AD55C 
3AD54C 京 第 二 唱 体 管 厂 下 -688-23 3AD55C 
3AD54C 蔚 县 晶体 管 厂 秆 -688-24 3AD56 人 入 
3AD54C 共有 山 县 无 线 电 元 件 厂 机 -688-25 3AD56A 
3AD54C 苍山 县 无 线 电 元 件 厂 ”看 -688-26 3AD56A 
3AD55A 车 山 县 无 线 电 元 件 矿 让-684-13 3A 了 56A 
3AD55AA 上 海 贡 奋 半 导体 器 件 厂 下 -684-29 3AD56A 
3A 卫 55A 湛江 死 线 由 一 广 机 -684-30 3AD56A 
3AD55A 扬州 无 线 电 元 件 七 广 下 -684-31 3AD56A 
3AD55A 坪 京 第 二 晶体 管 三 下 -684-32 3A 也 56A 
3AD55A 4 西安 晶体 管 厂 夏 -684-32 3AD56A 
3AD55A 8 灌 云 晶体 管 厂 和 -684-33 34AD56A 
3AD55A 4 辽阳 晶体 管 总 三 下 -684-33 3AD56A 
3AD55A 苏州 半导体 总 三 下 -684-34 3AD56A 
3AD55A 景德镇 市 半导体 厂 机 -684-35 3AD56A 
3AD55A 8@ 渍 阻 市 半导体 器件 四 厂 御 -684-36 3AD56A 
3AD55A 。 @ 蒲 央 县 无 线 负 三 下 -684-37 3AD56A 
3AD55A 宜昌 半导体 三 下 -684-38 3AD56A 
3AD55A 杭州 临 乎 仪表 元 件 厂 ”下 -686-5 3AD56A 
3AD55B 车 山 县 无 线 电 元 件 广 本 -686-10 3AD56 了 
3AD55B 上 海 勤 奋 半 导体 器 件 广 秆 -686-27 3 人 56 了 
3AD55B 湛江 无 线 电 -一 厂 碳 -686-28 3AD56B 
3AD55B 扬州 市 无 线 电 元 件 七 广 夏 -686-29 3 人 AD56 了 
3AD55B 。 @ 灌 云 县 量 体 管 厂 下 -686-30 3AD563 
3AD55B 4 辽阳 晶体 管 总 厂 看 -686-31 3AD56B 
3AD55 了 4 西安 晶体 管 三 槛 -686-32 3AD56 吕 
3 人 ADD55 苏州 学 导体 总 厂 看-686-33 3AD563 
3AD55 了 B 景德镇 市 半导体 厂 四 -686-34 3AD563 
3AD55B  ， @ 沈 阳 市 半 导 估 器件 四 三 秆 .686-95 3AD56 了 
3AD55 宜昌 半导体 厂 下 -686-36 3AD56B 
3ADP55B 人 @ 消 田 县 无 线 电 厂 夏 -686-36 3AD56 了 
3ADP553 病 州 临 平 议 表 元 件 厂 下 -688-4 3AD56 了 
3AD55C 苍山 县 无 线 电 元 件 ”下 -688-10 3AD56B 
3AD55C 上 海 勤 奋 半 导体 器 件 六 下 -688-27 3 人 AH56B 
3AD55C 温江 无 线 电 一 三 下 -688-28 3APP5s56B 
3AD55C  ， 曙 灌 云 县 晶体 管 厂 秆 -688-29 3AD56 也 
3AD55C 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 看 -688-30 3AD56B 
3 入 刀 55 曙 沈 阳 市 半导体 器 件 四 矿 利 -688-31 3 人 ADP56C 


三 家 页 码 -序号 
4 辽阳 量 体 管 总 厂 下 -688-32 
4 西安 蜡 体 管 三 下 -688-33 
早 德 镇 市 半导体 三 机 -688-34 
苏州 半 导体 总 厂 下 -888-35 
e 清 田 基 无 线 电 三 下 -688-36 
宜昌 半导体 三 亚 -688-36 
@ 沈 阳 尘 导体 器 件 四 厂 ”下 -688-37 
杭州 临 平 仪表 元 件 厂 下 -688-38 
青岛 晶体 管 实 验 所 下 -690-18 
营 山 县 无 线 电 元 件 厂 ”下 -690-19 
4 辽阳 晶体 符 总 厂 下 -690-20 
蔚 县 时 体 答 厂 下 -690-21 
扬州 市 无 线 电 元 件 七 厂 站 -690-22 
@ 灌 去 县 晶体 管 厂 下 -690-23 
4 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -690-24 
南京 第 二 蜡 体 管 厂 下 -690-25 
湛江 无 线 电 一 厂 责 -690-26 
临安 无 线 电 厂 开 -690-27 
景德镇 半导体 三 了 -690-28 
昔 山 县 无 线 甩 元 件 盖 焉 -690-29 
@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 下 -690-30 
常熟 市 晶体 管 厂 下 -690-31 
苏州 尘 导 体 总 三 下 -690-32 
上 海 勤 军 半导体 器 件 厂 下 -690-33 
9 消 田 县 无 线 电厂 开 -690-34 
青岛 晶体 管 实验 所 莹 -690-45 
4 潍 芒 无 线 电 三 厂 下 -690-46 
扬州 市 无 线 电 元 件 七 广 下-690-47 
南京 第 二 紧 傈 管 三 区 -690-48 
@ 灌 云 县 晶体 管 厂 下 -690-49 
亲 呈 品 体 管 三 亚 -690-50 
4 辽阳 晶体 签 总 三 于 -692-1 
车 而 县 无 线 记 元 作 厂 下 -692-2 
江 江 无 线 也 一 厂 材 -692-3 
常 引 市 晶体 管 厂 隆 -692-4 
景德镇 市 半导体 厂 村 -692-5 
痢 安 无 线 由 三 四-692-6 
临安 无 线 电 厂 下 -692-7 
e@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 三 下 -692-8 
苏州 半导体 总 厂 下 -592-9 
上 上 海 勤 罕 半 导体 器 件 厂 下 -692-10 
@ 汪 田 县 无 线 电 广 开 -692-11 
蔡 山 县 无 线 电 元 件 矿 下 -692-12 
苍山 县 无 线 岂 元 件 厂 ”页 -692-20 


一 miceecsemrirtsaweaorsraauremrnmer 


型 号 
3AD56C 
3AD56C 
3AD56C 
3AD56C 
3AD56C 
3AD56C 
3 和 了 56C 
3AD56C 
3AD56C 
3AD56C 
3AD56C 
3ATD56C 
3AD56C 
3AD56C 
3AD56C 
3AD56C 
3AD56C 
3AD57 
3AD57A 
3AD57B 
3AD57C 
3AD73 
3AD75 
3AD75 
3AD75J 
3AD150 
3AD150 
3AD150 
3AD503 
3AG1A 
3AG1A 
3AG1A 
3AGTA 
3AG1TA 
3AG1A 
3AGLA 
3AGTA 
3AG1B 
3AG13 
3AG1B 
3AG1B 
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三 家 页 码 - 订 号 | 型 号 六 家 
青岛 晶体 管 实验 所 重 .692-25 3AGI1B 4 南京 半导体 特种 器 件 厂 
4 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -692-35 3AGI1IB 9 沈阳 晶体 管 三 厂 
扬州 市 无 线 电 元 件 -七 蓝 -692-36 3AG1B 南通 晶体 管 厂 
@@ 洪 云 县 晶体 管 下 -692-37 3AG1B 法 库 县 晶体 管 三 
4 辽 闲 晶体管 总 厂 年 -692-38 3AG1B 上 海 新 港 半 导体 器 件 ] 
南京 第 二 唱 体 管 三 -692-39 | 3AGIB 北京 七 D 一 三 
前 县 晶体 管 广 及 -692-40 3ACG1C  @ 南 昌 无 线 电 二 三 
巷 山 县 无 线 电 元 件 厂 焉 -692-41 3AGIC 平山 县 通讯 设备 厂 
景德镇 市 半导体 三 开 -692-42 3AG1C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 三 
市 洲 寻 体 器 件 四 六 下 -692-43 3AG1C 4 合肥 半导体 厂 
党 训 让 市 咒 体 管 厂 看-592-44 3AG1C 全 上 海 半导体 器 件 八 厂 
人 无 线 电 广 看-692-45 3AGIC  @ 清 江 市 晶体 管 厂 
湛江 无 线 电 一 厂 下 -692-46 3AGI1IC 镇江 市 半导体 三 
临安 无 线 电 厂 下 -692-46 3AG1C  @ 晨 违 市 半导体 器 件 厂 
苏州 半导体 总 下 -692-47 3AGI1IC  @ 沈 阳 晶 体 管 三 三 
导体 器 件 矿 下 -692-48 3AGIC 南京 半导体 特种 器 件 厂 
@ 清 由 县 无 线 电 三 在 -692-49 3AGIC 法 库 县 晶体 管 三 
和 苏州 六 导体 总 三 下 -694-7 3AGI1C 上海 新 港 半导体 器 件 厂 
4 辽阳 曼 体 管 妃 六 丰 -694-4 3AGI1C ”e 南 通 晶体 管 厂 -一 分 
4 辽阳 最 旋 厂 下 -694-5 3AG1C 北京 -OO- 一 三 
4 辽阳 晶体 管 总 三 下 -694-6 3AG1D 8 南昌 无 线 电 二 贱 
4 苏州 半导体 总 厂 页-688-39 3AG1D 齐齐哈尔 北方 无 线 岂 -一 厂 
4 苏州 半导体 总 三 焉 -694-1 3AGI1D 4 南京 半导体 特种 器 件 三 
和 苏州 平民 体 总 厂 下 -694-2 3AG1D 人 上 海 半 导体 器 件 八 厂 
@ 滨 海 县 无 线 岂 | 下 -694-3 3AG1D 合肥 半导体 厂 
营 山 其 无 线 电 元 件 厂 下 -682-31 3AG1D 镇江 市 半导体 厂 
苏州 半导体 总 厂 焉 -682-32 3AG1ID  @ 清 江 市 晶体 管 三 
辽阳 晶体 管 总 厂 隆 -682-33 3AGHID 沈阳 晶体 管 三 三 
聂 德 镇 市 半导体 三 焉 -682-42 3AGID  @ 昨 韦 市 半导体 器 件 厂 
有 @ 清 江 市 晶体管 三 下 -358-17 3AG1D 法 库 县 晶体 管 厂 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 --” 亚 -358-19 3AG14D 玉山 县 通讯 设备 三 
4 合肥 半导体 厂 下 -358-24 3AG4D 上 工 海 新 港 半 导体 器 件 厂 
儒 江 半导体 三 么 -358-25 3AG41D 南通 晶体管 三 一 分 厂 
@ 击 遂 晶 体 管 厂 一 分 厂 年-358-26 3AGI1D 北京 CO- 
4 南京 半导体 持 种 器 件 厂 下 -358-27 3AG1IE  @ 南 虽 无 线 电 二 厂 
阔 束 半导体 器 件 十 厂 下 -358-28 3AG1IE 北京 半导体 器 件 十 厂 
北京 七 〇 一) 焉 -360-19 3AG1IE 这 齐 险 尔 北方 无 线 电 一 三 
@ 南 虽 无 线 电 二 三 丰 -358-3 3AG1E 合肥 灶 导 体 厂 
^ 上 海 半导体 器 件 八 厂 下 -358-29 3AG1E  @ 清 江 市 晶体 答 广 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 厂 夏 -358-30 3AGIE 玉山 县 通讯 设备 厂 
镇 江 市 半导体 三 秆 -358-31 3AGI1IE 镇 江 市 半导体 三 
玉山 县 通讯 设备 三 和 -358-32 3AG1P 全 二 海 玉 导体 器 件 八 三 
委 党 汇市 晶体 管 厂 攻 -358-33 3AG1E  @ 沈 阳 旱 体 管 三 厂 
时 坟 市 半导体 需 中 作 ) 下 -358-34 3AG1IE 时 志 市 半导体 器 从 ) 


errvees 


页 码 - 序 号 


亚 -358-35 


下 -358-36 
下 -358-37 
可 -358-38 
下 -358-50 
相 -362-21 
看-358-4 

和 -360-20 
下 -360-21 
各 -360-22 
和 看-360-23 
算 -360-24 
夏 -360-25 
夏 -360-26 
下 -360-27 
看-360-28 
夏 -360-29 
下 -360-36 
夏 -360-37 
开 -362-42 
页 -358-5 

下 -360-38 
下 -360-39 
至 -360-40 
下 -360-41 
夏 -360-42 
各 -360-43 
下 -360-44 
下 -360-45 
夏 -360-46 
还 -360-47 
而-362-6 

焉 -362-25 
和 -364-2 

各 -358-6 

划 -362-26 
村 -362-26 
夏 -362-26 
亚 -362-27 


攻 -362-28 


重 -362-29 
机 -362-30 
重 -362-31 


> 64 32 


下 -19 
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页 码 -序号 


型 号 六 家 型 号 
3AGILI 孔 法 产 县 晶体 管 广 下 -362-33 3AG23 
3AG1E 4 南京 半导体 特种 器 件 下 -362-34 3AG24 
轴 3AG34 
3AG1E 上 海 新 洪 半 导体 器 件 广 下 -362-39 
3AGTE @ 南 通 晶体 管 厂 一 分 矿 ”下 -362-43 3AG24 
3AGIHE 北京 七 〇 一 厂 下 -364-16 3AG24 
3AG7 和 上 海 半 导体 器 件 八 斑 下 -358-14 3AG324D 
3AG8 和 上 海 半 导体 器 件 八 下 -358-20 3AG24 卫 
3AG9 全 上 海 洲 导 体 器 件 八 矿 下-358-21 3AG25 
3AGwT10 全 上 海 半 导体 器 件 八 三 下 -360-4 3AG25 
3AGdil 法 库 县 时 体 管 三 下 358-22 3AG26 
3All 草 齐 险 尔 北方 无 线 电 一 下 -360-9 3AG26 
3AG326 
3AGTl 全 上 上海 半 导体 器 件 八 六 下 -368-46 3AG27 
3AGH2 法 库 县 晶体 管 厂 亚 -360-5 3AG27 
3AG1l2 弃 齐 哈 尔 北 方 无 线 电 一 下 -360-12 3AG28 
J 3AG28 
3AG12 4 于 海 半导体 器 件 八 六 夏 -368-48 3AG28 
3AGl3 法 库 县 晶体 管 厂 下-360-30 3AG28 
3AG13 齐齐哈尔 北方 无 线 电 - 一 下 -362-11 3AG29A 
广 3AG29B 
3AG13 和 上 海 半 导体 器 件 八 下 -370-4 3AG29C 
3AG14 法 库 县 晶体 管 厂 亚 -360-48 3AG29D 
3AGIT4 齐 并 哗 尔 北方 无 线 电 一 下 -362 12 3AG31 
二 3AG31 
3AG14 4 上 海 半 导体 器 件 /” 开 -370-6 3AG31 
3AG31 4 上 海 举 导 体 器 件 / ”下 -358-15 3AG31 
3AG2I 法 库 县 晶体 管 三 焉 -358-16 
3AG21 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 焉 -358-23 3AG31H 
层 3AG31H 
SAG21 4 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -358-39 3AG32 
3AG21 北京 七 DO 一 厂 焉 -358-39 3AG32 
3AG321 北京 七 〇 一 厂 下 -360-31 3 有 AG32 
3AG22 4 北京 半导体 器 件 十 矿 下 -358-40 3AG32 
3AG22 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -360-6 
人 3AG32 也 
SAG22 4 上 海 半导体 器 件 八 三 下 -360-7 3 及 G32 瑟 
3AG22 法 库 县 晶体 管 ) 下 -360-8 3AG33 
3AG22 沙 京 七 OO 一 厂 下 -362-22 3AG33 
3 人 已 23 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -360-32 3AG34 
古 3AG34 
3AG23 ^ 上海 半 导体 器 件 八 三 下 -360-49 3AG35 
3AG23 4 北京 半导体 器 件 十 | 下 -360-50 3 全 G35 
3AG23 法 库 县 品 体 管 厂 亚 -362-5 3AG36 


下 -20 


流 家 页 和 - 序 号 
北京 七 DO 一 广 下 -362-44 
4 上 海 半 导体 器 件 八 六 下 -362-1 
齐 章 险 和 尔 北 方 无 线 电 一 下-362-2 
三 
法 库 县 晶体 管 三 下-362-3 
北京 七 口 六 下 -364-3 
4 北京 半导体 器 件 十 厂 “下 -362-35 
4 北京 半导体 器 件 十 三 下 -362-45 
4 上 上 海 半 导体 器 件 八 矿 下 -360-33 
北京 七 O 〇 -一 三 下 -360-34 
@ 南 昌 无 线 电 二 三 下 -358-7 
北京 二 DO- 一 三 下 -362-23 
4 上 海 半 导体 器 件 八 厂 下 -362-24 
和 上 海 半 导体 器 件 八 三 下 -362-46 
北京 七 D 一 三 下 -362-47 
北京 七 DO- 一 六 焉 -364-I7 
4 上 海 半 导体 器 件 八 三 下 -364-18 
北京 七 OO 一 三 玉 -364-22 
南阳 市 晶体 管 厂 下 -1002-16 
么 上海 半导体 器 件 /W ”下 -382-42 
和 上 海 半导体 器 件 八 三 亚 -382-43 
么 上海 半 导体 器 件 八 矿 下-382-44 
和 于海 半导体 器 件 八方 ”下 -382-45 
北京 七 CO- 一 三 珀 -358 12 
法 库 县 晶体 管 广 焉 -366-22 
@ 沈 阳 旱 体 管 三 厂 下 -366-24 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 -一 下-366-28 
@ 沈 阳 晶 体 管 三 厂 亚 -366-25 
法 库 县 晶体 管 三 下 -370-36 
北京 七 O 一 广 下 -358-13 
法 库 县 晶体 管 三 下 -366-23 
@ 沈 阳 晶 体 管 三 厂 下 -366-26 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -366-29 
三 
沈阳 晶 体 管 三 厂 下 -366-27 
法 库 县 晶体管 厂 下-370-33 
法 库 县 晶体 管 厂 和 -364-48 
沈阳 晶 傈 管 三 厂 下 -364-49 
法 库 县 晶体 管 厂 下 -366-2 
沈阳 星体 管 三 厂 下 -366-4 
法 库 县 晶体 管 三 下 -366-7 
@ 沈 阳 旱 体 管 三 三 下 -366-3 
法 库 县 晶体 管 三 让 -366-12 
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型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 本 家 页 码 - 育 号 
3 及 G36 @ 沈 阳 晶 体 管 三 三 丰 -366-14 | 3AG47 开 只 尔 北 方 天 线 电 下 -370-40 
3AG37 法 库 县 晶体 管 三 下 -366-17 一 三 
3AG37 @ 沈 阳 晶 体 管 三 厂 下 -366-19 3AG48 北京 七 DO 一 厂 焉 370-13 
3AG41 4 上 海 半 导体 器 件 八 六 下 -360-10 3AG48 法 库 县 晶体 管 三 下 -370-43 
3AGr41 北京 七 O 一 厂 下 -360-11 3AG48 和 沈阳 晶体 管 三 厂 下 -370-44 
3AG41 法 库 且 晶体 答 六 下 -364-47 3AG48 齐齐哈尔 北方 无 线 也 。 开 -370-45 
3AG41 @ 沈 阳 晶 体 管 三 厂 和 -364-50 一 三 ， 
3AG41 章 齐 丛 尔 北方 无 线 电 下 -366-1 3AG49 赣 京 莱 D 一 厂 下 -370-23 
一 厂 3AG49 法 库 县 晶体 管 厂 开 -370-46 
3AG4I 北京 七 〇 一 三 页 -368-47 3AG49 @ 沈 阳 唱 体 管 三 上 下 -370-47 
3AG41l 了 法 库 县 晶体 管 广 下 -370-41 3AG49 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -370-48 
3 人 AG42 北京 七 O 一 厂 下 -362-30 ES 则 
3AG42 4 上 海 半 导体 器 件 八 厂 下-362-13 3AG50 北京 O- 看 -370-26 
3 入 G42 法 库 县 晶体 管 ) 夏 -366-3 3AG50 法 库 县 晶体 管 三 下 -370-27 
3 人 A 人 42 蔗 齐 哈 尔 北方 无 线 电 下 -366-5 3AG50 @@ 沈 阳 品 体 管 三 三 玫 -370-31 
一 三 3AG50 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下-370-32 
3AG42 @ 沈 阳 晶 体 管 三 厂 下 -366-6 -3 
3AG42 酝 北京 七 DO 一 厂 首 -370-5 3AG51A 法 库 县 量 体 管 三 于 -358-18 
3AG42 正 法 库 县 蜡 体 管 厂 下 -370-42 3AG51B 法 库 县 晶体 管 四 -358-41 
3 信人 43 北京 七 〇 一 厂 下 -364-7 3AG51C 法 库 县 晶体 管 厂 下 -360-35 
3AG43 4 上 海 半 导体 器 件 八 六 下 -364-8 3AG51D 法 库 只 晶体 管 厂 下 -362-4 
3AG43 法 库 县 晶体 管 厂 重 -366-8 3AG51E 法 库 县 晶体 管 厂 下 -362-36 
3AG43 e 沈 旨 唱 体 管 三 三 丰 -366-10 3AG53A 北京 七 DO 一 三 焉 -360-3 
3A43 齐齐哈尔 北方 无 线 电 ”下 -366-11 3AG53A 太原 市 半导体 三 焉 -360-13 
一 上 3AG53A 4 张家港 晶体 管 三 下 -360-14 
3AG44 北京 七 〇 一 厂 焉 -364-25 3AG53A 澄海 县 半导体 厂 下 -360-15 


3AG44 4 上 海 半 导体 器 件 八 矿 下 -364-26 3AG53A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 ”下 -360-16 
3AG44 法 库 县 晶体 管 三 下 -366 -13 一 厂 
3AG44 齐齐哈尔 北方 无 线 电 ”下 -366-15 3AG53 人 和 镇 江 市 半导体 厂 亚 -360-17 


二 人 3AG53 人 入 株洲 市 无 线 电 五 厂 下 -360-18 
3AG44 沈 阴 晶体 管 三 三 下 -366-16 3AG53A 南阳 市 晶体 管 厂 下 -1002-8 
3AG45 北京 七 O 一 厂 下 -364-32 3AG53B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 ”下 -362-14 
3AG45 法 库 县 晶体 管 三 下 -366 -18 2 国 
3AG45 齐齐哈尔 北方 无 线 员 下 -366-20 3AG53BB 太原 市 半导体 三 下 -362-15 
“小 - 3AG53B 镇 江 市 半导体 三 下 -362-16 
3AG45 人 沈阳 晶体 管 三 厂 下 -366-21 3AG53B 澄海 县 半导体 器 件 广 下 -362-17 
3AG46 北京 七 O 一 厂 夏 -368-44 3AG53B 株 训 市 无 线 电 五 厂 焉 -362-18 
3AG46 法 库 县 晶体 管 三 下 -370-34 3AG53B 4 张家港 晶体 管 三 开 -362-19 
3AG46 @ 沈 阳 癌 体 管 三 厂 下 -370-37 3AG53 了 北京 二 OO 一 厂 下 -362-20 
3AG46 齐齐哈尔 北方 无 线 电 ”下 -370-39 3AG53B 南阳 市 晶体 管 三 下 -1002-10 
一 厂 3AG53C 太原 市 半导体 厂 下 -364-9 
3AG47 北京 二 操 一 三 四 -368-45 3AG53C 株洲 市 无 线 电 五 ) 亚 -364-9 
3AG47 法 库 且 晶体 管 复 -370-35 3AG56C 全 引 家 港 晶体 管 看 -364:10 
3AG47 沈阳 品 体 管 三 厂 下 - -370- 38 3AG53C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -364-11 
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网 家 


型 号 
= 四 
3AG53C 淮海 县 半导体 器 件 厂 
3AG53C 阔 京 七 O 一 厂 
3AG53C 镇 江 晶 体 管 三 
3AG53C 南阳 市 晶体 管 厂 
3AG53 卫 株洲 市 无 线 电 五 厂 
3AG53D 大 原市 半导体 三 
3AG53D 入 齐 哈 尔 北 方 无 线 电 
二 
3AG53D 河 海 县 半导体 器 件 厂 
3AG53D 北京 七 操 一 厂 
3AG53DD 南阳 市 晶体 管 厂 
3AG53 卫 齐齐哈尔 北方 无 线 电 
3AG53 忆 太原 市 半导体 三 
3AG53 匡 株洲 市 无 线 电 五 厂 
3AG53 已 河 海 县 半导体 器 件 厂 
3AG53 避 阔 京 芋 O 一 三 
3AG53 已 南阳 市 晶体 管 三 
3A G54 太 镇 江 市 半导体 三 
3AG54A 北京 七 〇 -一 厂 
3AG54A 4 张家港 晶体 管 三 
3AG54A 章 齐 啥 尔 北方 无 线 电 
一 六 
3 入 局 54A 株 渍 市 无 线 电 五 厂 
3 人 G54 人 南阳 市 梧 体 答 厂 
2AG54 日 株洲 市 无 线 电 五 
2AG54B 镇 江 市 半导体 厂 
2AG54B 4 张家港 晶体 管 厂 
2AG54 也 齐齐哈尔 北方 无 线 电 
二 记 
2AG54 了 了 北京 七 〇 一 三 
2AG54 了 南阳 市 晶体 管 ) 
3AG54C 株洲 市 无 线 电 二 三 
3AG54C 镇 江 市 半导体 厂 
3AG54C 张家港 市 晶体 管 三 
3AG54C 齐齐哈尔 阁 方 无 线 电 
用 
3AG54C 北 东 于 DO 一 
3AG54C 南阳 市 晶体 管 三 
3AG54D 站 京 二 OO- 
3AG54 了 D 性 洲 市 无 线 电 五 厂 
3AG54 万 齐齐哈尔 北方 无 线 电 


errrowremmroromrnmernrromemm mr 


下 -22 


一 三 


本 rr 一 


页 码 -序号 


攻 -364-12 
焉 -364-13 
下 -364-14 
下 -1002-14 
亚 -364-27 
了 -364-27 
下-364-28 


下 -364-29 
下 -364:30 
下 -1002-17 
下 -364-35 


开 -364-36 
区 -364-36 
攻 -364-37 
下 -364-38 


下 -1002-19 


下 -368-49 
下 -368-50 
下 -370-1 
焉 -370-2 


下 -370-3 
焉 -1002-35 
下 -370-? 
下 -370-8 
焉 -370-9 
焉 -370-10 


下 -370-11 
下 -1002-36 
下 -370-14 
焉 -370-15 
下 -370-16 
下 -370-17 


下 -370-18 
下 -1002-37 
下 -370-22 
焉 -370-24 
和 -370-25 


| 


型 号 厂 家 页 碍 -序号 
3AG54D 南阳 市 晶体 管 厂 下 -1002-38 
3AG54 玉 株洲 市 无 线 电 五 厂 下 -370-28 
3AC54 忆 齐齐哈尔 北方 无 线 电 ”下 -370-29 
3AG54 也 阔 京 七 品 一 厂 丰 -370-30 
3AG54 卫 南阳 市 晶体 管 三 下 -1002-39 
3AG55A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -382 .40 
3AG55A 株洲 市 无 线 电 五 厂 到 -382-40 
3AG55A 么 张家港 晶体 管 厂 看-382-41 
3AG55A 南阳 市 晶体 管 厂 重 -1002-40 
3 人 4G55 了 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -382- 司 
3AG55 了 株洲 市 无 线 电 五 三 看 -382-46 
3AG55B 4 张家港 品 体 管 厂 下 -382-47 
3AG55 卫 南阳 市 晶体 管 三 丰 -1002-41 
3AG55C 并 齐 哈 和 尔 北 方 无 线 由 看 -382-48 
3AG55C 株洲 市 无 线 电 五 厂 到 -382 -4 
3AG55C 张家港 晶体 管 厂 下 -382-49 
3AG55C 南阳 市 晶体 管 矿 下 -1002-42 
3AG56 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下-358-42 
3AG56A 株洲 市 无 线 电 五 广 下 -358-43 
3AG56A 澄海 抽 半 导体 器 件 | 下 -358-44 
3AG56A 镇 江 市 半导体 厂 重 -358-45 
3AG56 人 入 北京 -EO… 厂 下 -360-1 
3At50A 南阳 市 晶体 答 矿 下 -1602-6 
3AG56 了 4 北京 半导体 固件 十 厂 焉 -358-46 
3AG56 了 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -358- 如 

二 | 
3AG56 卫 株洲 市 无 线 电 五 厂 下 -358-47 
3 人 G56 昌 洽 海 县 半导体 器 件 六 看-358- 4 
3AG56B 。 @ 胶 县 无 线 电 器 材 三 下 -358-48 
3AG56 了 了 镇 江 市 半导体 三 焉 -358-49 
3AG56B 北京 七 〇 一 厂 亚 -360-2 
3AG56 卫 南阳 市 晶体 管 广 下 -1002-7 
3AG56C 北京 七 O 〇 -三 开 -362.7 
3AG56C 4 北京 半导体 器 件 -上 下-362-8 
3AG56C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下-362-8 

站 国 
3AG56( 株洲 市 无 线 电 五 三 亚 -362-8 
3A456C 镇 汇市 半导体 三 丰 -362-9 
澄海 县 半导体 器 件 广 下 -362-9 


3AG56C 


arerrapaperrm Treercae 下 -本 


型 号 十 家 号 页 码 -序号 
3AG56C 南阳 市 晶体 管 厂 夏 -1002-9 3AG74 @ 沈 阳 易 体 管 三 玖 -388-36 
3AG56D 4 北京 半导体 器 件 十 ”下 -362-37 3AG74 4 张家港 晶体 管 三 下 -388-37 
3AG56D 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 秆 -362-37 3AG74A 4 张家港 晶体 管 六 秆 -388-38 
加 3AG74A 。 @ 沈 阳 晶 体 管 三 丰 -388-39 
3AG56DD 株洲 市 无 线 电 五 厂 下 -362-37 3AG80 玉山 县 通讯 设备 三 筷 -364-33 
3AG56 了 镇 江 半 导体 三 下 -362-38 3AG80A 澄海 县 半导体 露 件 六 和 丰 -364-34 
3AG56D ”8@ 胶 县 无 线 电 材料 厂 或-362-38 3AG80A 南阳 市 晶体 管 生 下 -1002-20 
3AG56 呈 D 泪 海 县 半导体 器 件 矿 下 -362-38 3AG80B 症 海 县 半导体 器 件 六 得 -364-39 
3AG56D 北京 士 O 一 到 -362-40 3AG80B 玉山 县 通讯 设备 三 夏 .364-40 
3AG56D 南阳 市 昌 侏 管 和 夏 -1002-11 3AG80B 南阳 市 晶体 管 ) 各 -1002-22 
3AG56 已 9@ 胶 县 无 线 电 材料 厂 下 -362-48 3AG80C 澄海 县 半导体 器 件 六 加-364-41 
3AG56 有 4 北京 半导体 器 件 十 下-362-48 3AG80C 玉山 县 通讯 设备 夏 -364-42 
3 全 G56 瓦 齐齐哈尔 北方 无 线 电 -一 四 -362-49 3AG80C 南阳 市 晶体 管 厂 夏 -1002-21 
随 3AG80D 汪 海 县 半导体 器 件 六 下-364-43 
3AG56 了 已 株洲 市 无 线 电 五 三 复 -362-49 3AG80D 玉山 县 通讯 设备 三 吾 -364-44 
3AG56 已 滞 海 县 半导体 器 件 下 -362-50 3AG80D 南阳 市 是 体 答 ) 县 -1002-26 
3AG56 忆 镇 江 市 半导体 厂 下 -364…4 3AG80 瑟 澄海 县 半导体 器 件 厂 下 -364-45 
3AG56 了 -1 ， 南阳 市 晶体 答 生 置 -1002-12 3AG80 卫 玉山 县 通讯 设备 三 槛 -364-486 
3AG56 孔 1 | 二 中 四-362-41 3AG80 王 南阳 市 晶体 管 三 夏 -1002-2353 
3AG56 了 2 阔 京 七 D 一 厂 个-364-1 3AG87 人 入 玉山 县 通讯 设备 三 有 -390-1 
3AG56 卫 -2 4 北京 半导体 器 任 十 六 和 -364-5 3AG87A 南阳 市 晶体 管 六 昔 -1002-45 
3AG56 也 -2 ， 议 齐 哈 尔 北方 无 线 电 -~- 和 丰 -364-5 3AG87B 玉山 县 通讯 设备 厂 夏 -390-2 
三 3AG87 了 B 南阳 市 晶体 管 厂 看-1002-47 
3AG56 卫 -2 株洲 市 无 线 电 五 三 利 -364-5 3AG87C 玉山 县 通讯 设备 厂 蕊 -390-3 
3AG56 了 -2 澄海 县 半导体 器 件 厂 和 丰 -364-6 3AG87C 南 阻 市 晶体 管 三 是 -1002-493 
3AG56 也 -2 南阳 市 晶体 答 厂 下 -1002-13 3AG87D 玉山 县 通读 设备 三 是 -390-4 
3AG56F 北 尿 七 O 一 厂 下 -364-J5 3AG87D 南阳 市 晶体 管 厂 四 -1002-49 
3AG56 下 4 北京 半导体 器 件 十 六 和 政 -364-19 3AG88 信 南 限 市 疡 你 管 得 -1002-1 
3AG56F 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 和 夏 -364-19 3AG88B 南阳 市 晶体 管 厂 政 -1002.-3 
厂 3AG88C 南阳 市 晶体 管 厂 夏 -1002-2 
3AG56 工 株洲 市 元 线 电 五 三 复 -364-19 3AG88D 南阳 市 晶体 管 ] 惠 -1002-4 
3AG56F 泣 海 县 半导体 器 件 矿 看-364-20 3AG88 瑟 南 限 市 晶体 管 厂 丰 -1002-5 
3AG56 卫 南阳 市 晶体 管 六 看 -1002-15 3AG95A 玉山 县 通讯 设备 三 夏 -382-50 
3AG56G 镇 江 市 半导体 三 机-364-21 3AG95AA 南阳 市 晶体 管 三 下 -1002-43 
3AG61l 江 江 市 无 线 电 一 三 下 -394-10 3AG95B 玉山 呈 通 讯 设 备 三 夏 -384-1 
3AG62 湛江 市 无 线 电 一 六 下 -394-11 3AG95 了 南 阻 市 晶体 管 厂 下 -1002-44 
3AG63 淡 江 市 无 线 电 一 三 四 -394-12 3AG95C 玉 出 县 通讯 设备 矿 下 -384-2 
3AG64 湛江 市 无 线 电 一 三 相 -394-13 3AG95C 南阳 市 晶体 管 三 种 -1002-45 
3AGT71A 8 高 地 县 晶体 管 厂 和 看-358-8 3AG96A 南 阻 市 晶体 管 三 四 -1002-18 
3AG71B eg@ 高 邮 县 晶体 管 厂 夏 -358-9 3AG96 卫 南阳 市 晶体 管 厂 息 -1002-24 
3AG7TIC ，@ 高 邮 县 晶体 管 三 在 -358-10 3AG96C 南阳 市 晶体 答 厂 机-1002-23 
3 全 G72 8 高 邮 县 晶体 答 三 夏 -358-11 3AG96D 南 限 市 晶体 管 和 夏 -1002-28 
3AG73 人 @ 沈 阳 晶 体 管 三 厂 腥 -388-46 3AG96 也 南 限 市 晶 休 管 三 四 -1002-27 
3AG73 4 张家港 晶体 管 厂 和 夏 -388-50 3 入 G96 了 南 限 市 晶体 管 三 四 -1002-29 
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3AG97A 南阳 市 晶 祭 管 三 下 -1002-31 总 
3AG97B 南阳 市 晶体 管 厂 开 -1002-30 | 3 人 A 开 9 4 张家港 晶体 管 广 焉 -1248-43 
3AG97C 南阳 市 晶体 管 下 -1002-32 3AK9 赣 系 七 扣 一 广 下 -1248-45 
3AG97D 南阳 市 晶体 管 矿 焉 -1002-34 3A 玫 9 4 上 海 半 导体 器 件 八 三亚 -1250-15 
2AG97 卫 南阳 市 晶体 管 厂 下 -1002-33 3ARK9 4 南京 半导体 特种 器 件 下-1252-28 
3AG801 齐齐哈尔 沙 方 无 线 电 一 下 -358-1 三 
村 3AK9 和 镇 江 市 半导体 厂 下 -1252-32 
3AG802 齐 齐 丛 尔 北方 无 线 电 一 下 -358-2 3AK9 @ 泗 阳 县 晶体 管 厂 焉 -1252-33 
加 | 3AK9 法 库 县 晶体 管 厂 下 -1252-33 
> KKT 北京 七 DO- 一 下 -1248-1 3AK10 和 上 海 半导体 器 件 八 矿 下 -1250-42 
3A 玫 1 4 张家港 晶体 管 三 下 -1248-2 3AK10 并 齐 险 尔 北方 无 线 电 -一 丰 -1250-43 
SA 上 1 法 库 县 晶体 管 生 -1252-13 夏 
3A 开 1 外 涪 阳 县 晶体 管 三 下 -1252-16 3AK10 4 张家港 晶体 管 厂 看 -1250-4 生 
3AKTA 和 全 上 海 闭 导体 器 件 八 厂 ”和 看 -1248-3 3AK10 北京 七 O 〇 一 片 下 -1252-8 
3AKTA @ 泗 阳 县 蝇 体 管 广 午 -1252-14 3AK10 @ 泗 阳 县 品 体 管 三 下 -1252-34 
3AK1IA 4 南京 半导体 特种 器 件 矿 开 -1252-21 3 人 及 10 全 镇 江 市 半导体 三 焉 -1252-35 
3 人 开 1 也 4 上 海 半 导体 器 件 八 六 看 -1248-4 3AK10 法 库 县 晶体 管 厂 页 -1252-36 
3AKT1TT 妥 泗 阳 县 而 体 管 三 下 -1252-15 3A 必 10 4 南京 半导体 特种 器 件 王 -1252-37 
3 人 民 5AA 急 润 站 县 晶体 管 厂 下 -1252-17 广 
3A 攻 5BB @ 泗 上 阳 县 晶体 管 厂 看-1252-18 3AK11 普 永 七 O 一 厂 夏 -1252-38 
3ARKS5C @ 泗 阳 县 晶体 管 三 下 -1252-19 3AK11 生 上 海 半 导体 器 件 八 用 -1252-39 
3A 开 5D @ 泗 阳 县 晶体 管 厂 下 -1252-25 3AK11 4 张家港 晶体 管 厂 斑 -1252-40 
3A 开 5 也 @ 河 阳 县 蝇 休 管 厂 下 -1252-29 3AK1ll 上 海 新 港 半 导 休 器件 矿 下 -1252-41 
3A 玫 5 开 @ 河 上 阳 县 晶体 管 厂 玉 -1252-30 3AK11 章 蔗 哈 尔 北 方 无 线 电 一 下 -1256-31 
3AK5G @ 泗 阳 县 晶体 答 厂 焉 -1252-31 局 
3AK7 北京 七 〇 一 厂 下 -1248-7 3AK11 e@ 泗 附 县 晶体 管 厂 焉 -1256-32 
3 从 玉 7 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1248-8 3 人 AK11 4 镇 江 市 半导体 广 下 -1256-33 
站 3AKTI 法 库 呈 晶体 管 厂 焉 -1256-34 
3AK7 4 张家港 晶体 管 三 下 -1248-9 3 人 AK 革 4 南京 半导体 特种 顺 件 三 下 -1256-35 
3 入 区 7 4 上 海 半 导体 器 件 八 矿 下 -1248-10 3AK1l1 @ 淮 阳 无 线 电 厂 下 -1256-36 
3ARK7 4 镇 江 市 半导体 三 下 -1252-22 3 和 ARK12 上 海 新 港 半 导体 器 件 矿 下 -1252-43 
3AKY7 @ 泗 阳 上 县 晶体 管 广 于 -1252-23 3A 开 12 和 上 海 半 导体 露 件 八 矿 下 -1252-44 
3AK7 法 库 县 晶体 管 厂 开 -1252-23 3AK12 4 张家港 晶体 管 三 焉 -1252-45 
3AK7 4^ 南 京 半 导体 特种 器 件 矿 下 -1252-24 3 人 及 12 8 淮阴 无 线 电 三 焉 -1256-37 
3AK8 齐齐哈尔 阔 方 无 线 也 一 下 -1248-15 3 人 及 12 @ 泗 阳 县 晶体 管 三 下 -1256-38 
人 3 入 玉 12 镇 江 市 半导体 三 下 -1256-39 
2A 区 8 ^ 瑟 家 诬 品 体 管 看 -1248-16 3 人 A 开 12 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1256-40 
3AK8 北京 上 O 〇 一 三 页 -1248-18 
3AK8 全 上 海 半 导体 器 件 八 六 正 -1248-37 3 人 A 攻 12 法 库 县 品 体 管 厂 开 -1256-41 
3AK8 4 南京 半导体 特种 器 件 厂 下 -1252-20 3A 开 12 和 南京 半导体 特种 器 件 ] 腥 -1256-42 
3AK8 4 镇 江 市 半导体 厂 下 -1252-26 3 从 及 13 4 张家港 晶体 管 下 -1252-49 
3AK8 @ 泗 阳 县 晶体 答 厂 可 -1252-27 3A 开 13 上 海 新 港 半导体 器 件 厂 焉 -1254-1 
3AK8 法 库 县 晶体 管 ) 下 -1252-27 3AK13 4 上 海 半导体 器 件 八 矿 下 -1254-26 
3AK9 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下-1248-42 3 和信 玫 13 @ 泗 阳 县 晶体 管 三 下 -1256-43 
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列 号 本 家 页 码 -序号 
3 人 A 开 13 4 镇 江 市 半导体 厂 重 -1256-44 
3AK13 蔗 草 险 尔 北方 无 线 电 一 下 -1256-45 
三 
3A 开 13 法 库 呈 晶体 管 三 耻 -1256-46 
3 人 天 13 4 南京 半导体 特种 器 件 六 下 -1256-47 
3AK13 和 淮阴 无 线 电 三 亚 -1256-48 
3 人 A 开 34 4 张家港 曲 体 管 广 看-1254-29 
3A 玫 14 北京 七 O 一 厂 亚 -1254-31 
3A 玫 14 和 上海 半 导 人 千 器 件 八 六 下-1254-35 - 
3A 开 14 泗 阳 县 晶体 答 厂 下 -1258-2 
3A 开 14 4 镇 江 市 半导体 六 亚 -1258-3 
3A 天 IT4 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1258-4 
广 
3A 民 14 法 库 呈 晶体 管 王 下 -1"58-5 
3 人 了 14 4 南京 半导体 特种 器 件 六 下 -1258-6 
3 从 开 14 @ 淮 阴 无 线 电 三 看 -1258-7 
3A 攻 15 @ 淮 阴 无 线 电 六 下 -1256-17 
3A 开 15 北京 二 DOD- 一 看 -1256-18 
3 人 AK15 4 上 海 半 导体 器 件 八 矿 下-1256-19 
3AK15 @ 泗 阳 县 晶体 管 厂 下 -1256-20 
3A 玫 15 4 镇 江 市 半导体 三 下 -1256-21 
3A 玫 15 法 库 县 晶体 管 厂 攀 -1256-22 
3A 开 15 4 张家港 晶体 管 厂 焉 -1256-23 
3AK15 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1258-8 
3A 玫 15 4 南京 半导体 特种 器 件 六 下 -1258-9 
3AK19A  @ 泗 阳 县 晶体 管 三 开 -1256-49 
3AKI19B 。 @ 泗 阳 县 晶体管 三 贡 -1256-50 
3AK19C ”@ 泗 阳 县 晶体 管 三 下 -1258-1 
3 入 开 20 @ 淮 阴 无 线 电 厂 下 -370-12 
3A 玫 20 @ 清 江 市 晶体 管 厂 玫 -1248-19 
3AK20 北京 七 CO 一 厂 开 -1254-2 
3AK20 @ 淮 阴 无 线 电 三 了 -1254-3 
3 人 入 玫 20 和 @ 泗 阳 县 无 线 电厂 下 -1254-4 
3AK20a  @ 淮 阴 无 线 电 厂 御 -364-23 
3A 开 20a  @ 淮 阴 无 线 电 三 了 -1250-12 
3A 有 K20b  @ 淮 阴 无 线 电 三 下 -364-24 
3AK20b 。 @ 淮 阴 无 线 电 三 隆 -1250-13 
3A 开 20ec 和 @ 淮 阴 无 线 电 三 四 -364-31 
3AK20c 人 淮阴 无 线 记 三 亚 -1252-10 
3AK20A 4 泗 阳 县 晶体 管 厂 秆 -1248-20 
3AK20A  @ 清 江 市 晶体 答 厂 权 -1248-21 
3AK20A 镇 江 市 半导体 厂 玫 -1248-22 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 年-1248-23 


型 号 儿 家 页 码 -序号 
一 三 
3A 肛 20A 上 上 海 半 导体 器 件 八 六 下 -1248-24 
3A 改 20A 法 库 县 晶体管 厂 下 -1243-25 
3 人 人民 20A 4 张家港 晶体 管 厂 下 -1248-26 
3A 玫 20A 南阳 市 晶体 管 厂 下 -1248-27 
3A 玫 20A 玉山 县 通讯 设备 厂 焉 -1248-28 
3A 玫 20A 玉山 县 通讯 设备 三 夏 -1248-29 
3A 开 20A 北京 七 O 一 三 得 -1248-35 
3 人 A 开 20A 上 海 新 港 半 导体 器 件 厂 焉 -1248-36 
3A 开 20A 证 海 县 半导体 器 件 ) 于 -1248-49 
3AR20A 4 南京 半导体 特种 器 件 矿 焉 -1248-50 
3AK20B 姜 京 二 OO 一 三 禾 -1248-46 
3A 有 20B 昌河 阳具 量 体 管 三 下 -1250-1 
3AK20B @ 清 江 市 晶体 管 厂 亚 -1250-2 
3A 玫 20B 镇 江 市 半 导 半 体 厂 下 -1250-3 
3A 开 20B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 于 -1250-4 
3 人 开 20 了 3 法 库 县 晶体 管 三 攻 -1250-5 
3A 有 20B 张家港 晶体 管 三 秆 -1250-6 
3AK20B 上 海 新 洪 半 导体 器 件 厂 置 -1250-14 
3A 玉 20B 4 于 海 半 导体 器 件 / 八 ”各 -1250-16 
3A 开 20B 澄海 呈 半 导体 器 件 矿 看 -1250-17 
3A 有 20B 南京 法 导体 特种 器 件 厂 亚 -1250-18 
3AK20B 南阳 市 晶体 管 广 亚 -1250-19 
3AK20B 玉 出 县 通讯 设备 三 得 -1250-20 
3A 开 20B 玉山 共和 通讯 设 备 厂 焉 -1250-21 
3AK20C 阔 京 七 O 一 三 槛 -1248-47 
3AK20C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1250-7 
广 
3A 有 K20C 张家港 晶体 管 三 丰 -1250-8 
3AK20C 法 库 县 唱 休 管 三 看-1250-9 
3AK20C 镇 江 市 晶体 管 ) 村 -1250-22 
3AK20C 南阳 市 晶体 管 广 - 亚 -1250-23 
3AK20C ”人 泗 阳 县 量 体 管 三 得 -1250-40 
3A 开 20C ” @ 清 江 市 遇 体 答 厂 得 -1250-41 
3AK20C ”全 上 诲 半导体 器 件 八 六 下 -1250-45 
3A 玫 20C 玉 员 县 通讯 设备 三 下 -1250-46 
3AK20C 玉山 县 通讯 设备 三 亚 -1250-47 
3AK20C 上 海 新 港 半 导体 器 件 | 下 -1252-9 
3AK20C <^ 南 耿 半导体 特种 器 件 “用 -1252-11 
广 
3A 玫 20C 澄海 县 半导体 器 件 让 -1252-12 
3A 玫 20D 北 京 七 D 一 三 开 -1248-48 
3A 开 20D 上海 洲 导体 器 件 八 矿 下 -1250-24 


rr 


焉 -25 


半导体 三 极 管理 号 -厂家 当 引 


型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 厅 家 页 码 -序号 
3A 玫 21 9 泗 阳 县 晶体 管 厂 得 -1254-6 3A 开 32 @ 淮 阴 无 线 电 厂 下 -1254-16 
3A 开 21 南阳 市 晶体 管 厂 下 -1254-7 3A 开 32 4 张家港 晶体 管 焉 -1258-10 
3 信 民 21 上 海 半 导体 器件 用 三 夏 -1254-8 3 人 及 32 @ 泗 阳 且 晶体管 三 耻 -1258-11 
3A 开 21 4 南京 半导体 特种 器 件 | 种 -1254-9 3A 区 32 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 夏 -1258-12 
SA 开 31 北京 七 O 一 厂 看-1254-12 三 
3A 开 21 @ 淮 阴 无 线 电厂 政 -1254-14 3A 民 32A 太原 市 半导体 广 夏 -1258-23 
3A 开 22 @ 淮 阴 无 线 电厂 四 -1254-15 3A 玫 32 了 了 太原 市 半导体 厂 下 -1258-24 
3A 玫 22 浊 京 七 〇 一 厂 又 -1254-17 3A 开 33 鱼 淮 阴 无 线 电 三 看-1256-16 
3 入 改 22 人 上海 半 导体 器 件 八 矿 ”下 -1254-18- 3 人 入 区 33 4 张家港 晶体 管 厂 下 -1258-13 
3A 民 22 南 耻 市 晶体 管 三 槛 -1254-19 3 人 AK33 多 河 阳 县 晶体 答 厂 牙 -1258-14 
3AK22 色 河 限 县 晶体 管 厂 夏 -1254-20 3A 开 33 弃 齐 哈 尔 北 方 无 线 岂 一 置 -1258-15 
3A 玫 22 么 南京 半导体 特种 器 件 厂 四 -1254-21 友 
3 信用 23 北京 七 O 〇 一 厂 征 -1254-32 3AK33A 4 张家港 晶体 管 厂 夏 -1258-17 
3 入 玖 28 么 上 海 半 导体 器 件 八 六 和 -1254-36 3AK33A ， @ 沈 附 唱 体 管 三 三 看 -1258-18 
3 和 及 23 南 也 市 晶体 答 三 下 -1254-37 3AK33A ， @ 泗 阳 上 县 晶体 管 三 机-1258-19 
3 有 区 23 和 有 泗 卫 虽 晶体 管 厂 遇 -1254-38 3A 居 33AA 齐 痢 哈 尔 北 方 无 线 甩 一 四 -1258-20 
3A 玉 23 么 南 京 尘 导 体 晨 种 项 件 六 下 -1254-39 > 
3AK23 久 淮 了 亲 泡 线 电 三 四 -1256-1 3 广 氏 33 信 太原 市 半导体 六 夏 -1258-25 
3 入 民 24 全 酒 阳 县 晶体 管 厂 相 --1254-22 3AK33B 太原 市 半导体 厂 夏 -1258-256 
3 人 及 24 “ 商 耻 3 “导体 特种 器 件 厂 到 -1254-23 3A 玉 33B 4 张家港 晶体 管 夏 -1258-27 
3 和民 24 韶关 < 人 人 可 -1254-33 3AK33B 。 @ 沈 阳 晶 体 管 三 厂 夏 -1258-28 
3A 政 24 和 上 海 于 导体 旗 储 八 站 ”页 -1254-40 3AK33B 8 泗 附 巡 昂 依 管 三 夏 -1258-29 
3A 开 24 @ 淮 阴 无 线 电 三 四 -1256-12 3AK33B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 -一 种-1258-30 
3 全 及 24C 南 限 市 晶体 管 三 夏 -1254- 媒 
3A 玫 25 @ 淮 阴 元 线 电 三 夏 -370-21 3AK34A 镇江 市 半导体 三 下 -1258-33 
3A 开 25 太原 市 半导体 三 政 -1254-42 3AK343B 4 镇 江 市 半导体 厂 夏 -1258-34 
3AK25 @ 泗 阳 县 晶体 管 厂 夏 -1254-43 34AK34C 全 镇 江 市 半导体 厂 复 -1258-35 
3A 玫 25 4 南京 半导体 特种 器 件 矿 在-1254-44 3A 攻 801A 4 南京 半导体 特种 器 件 六 下 -1248-30 
3 入 政 25 @ 淮 阴 无 线 电厂 息 -1256-13 3AK80L1A 4 南京 半导体 特种 器 件 矿 种 -1248-31 
3A 玫 25 么 上 海 半 导体 器 件 八 厂 和 丰 -1256-24 3A 开 801A 北京 OO 一 三 秘 -1248-32 
3A 攻 26 谁 阴 无 线 电 三 下 -370-19 3AK80OA 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 政 -1248-33 
3A 玫 26 北京 七 O 一 三 政 -1254-314 请 
3A 玫 26 全 上 海 半 导体 器 件 八 六 星 -1254-45 3AK80IA 株洲 市 无 线 电 五 厂 看-1248-34 
3A 玫 26 灾 愿 市 半导体 厂 置 -1254-46 3AK80OIA 太原 市 半导体 厂 可 -1250-25 
3 扩 改 26 @ 泗 附 县 晶体 管 三 御 -1254-47 3AK8o1A 太原 市 半导体 三 夏 -1250-26 
3 太 玫 26 4 南京 半导体 特种 器 件 广 下 -1254-48 3A 开 801B 北京 七 O 一 三 置 -1250-11 
3 人 AR26 @ 淮 阴 无 线 电 厂 种 -1256-14 3AK801B < 南 京 半 导体 特种 器 件 厂 真 -1250-27 
3 入 改 27 @ 淮 阴 无 线 电 三 下 -370-20 3AK80IPB 4 南京 半导体 硅 种 器 件 矿 下 -1250-28 
3 斥 民 27 太原 市 半导体 三 各 -1254-49 3A 开 801 了 了 齐齐哈尔 北方 无 钱 电 一 夏 -1250-29 
3A 开 27 @ 河 阳 县 晶体 笛 厂 政 -1254-50 六 
3 从 玉 27 全 南京 半导体 特种 器 件 矿 各 -1256-1 3A 开 801B 株洲 市 无 线 电 五 三 四 -TI250-30 
3 入 玫 27 8@ 淮 阴 无 线 虽 三 理 -1256-15 3A 玫 801C 北京 七 D 一 三 夏 -1250-10 
3 人 A 政 27 和 上海 半 导体 器 件 八 矿 ”下 -1256-25 3AK80LC 4 南京 尘 导 体 特 种 器 件 三 和 夏 -1250-48 
3 和 AR31 e 淮 阴 无 线 韦 四 -1254-13 | 3AK80OLG “南京 半导体 特种 器 件 ) 复 -1250-49 
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Cn er Aero 


型 号 


3AK801C 


3 和 久 开 801C 
3A 开 80L1C 
3A 了 801C 
3A 玫 801D 
3 信 开 801 
3A 有 801D 


3A 玫 801DD 
3AK80LD 
3 全 开 802 和 


3AK802 信 
3A 玉 802 人 
3A 开 802 人 入 
3A 玉 802A 
3A 玫 8023B 


3AKR802B 
3A 玉 802 卫 
3A 有 802B 
3A 开 802(C 


3AK802C 
3 入 玫 802C 
3A 玉 802C 
3A 玫 802 呈 
3A 有 802D 
3 人 及 802D 
3 和 天 802 了 
3A 开 802D 


3 和 及 802DD 
3A 玉 802 也 


3AK802 卫 
3A 及 802 也 
3A 开 802 忆 
3A 开 802 卫 
3A 开 803A 
3ARK803A 
3A 开 803A 


半导体 三 极 管 型 号 - 厂 罕 宕 引 


3A 开 805C 


三 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1250-50 3AK803A 株洲 市 无 线 思 五 厂 页 -1254-11 
三 3A 攻 803 了 3 赣 京 七 O 一 二 御 -1254-24 
太原 市 半导体 厂 秆 -1250-50 3AK803B 北京 OO 一 厂 便 -1256-2 
太原 市 半导体 三 下 -1252-1 3AK803B 太原 市 半导体 三 笃 -1256-3 
放 洲 市 无 线 电 五 三 下 -1252-2 3AK803B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 利 -1256-4 
4 南京 半导体 特种 器 件 矿 下 -1250-31 
4 南京 兴 导 体 特种 器 件 | 下 -1250-32 3A 民 803B 株洲 市 无 线 电 五 厂 夏 -1256-4 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 看 -1250-33 3AK803C 天 原市 半导体 厂 到 -1254-25 
厂 3AK803C 北京 七 D 一 厂 页-1256-5 
太原 市 半导体 广 秆 -1250-34 3A 有 K803C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1256-26 
称 沛 市 无 线 电 五 三 鹉 -1250-35 订 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 秆 -1248-5 3A 玫 803C 株洲 市 无 线 电 五 厂 下 -1256-27 
三 3AK803D 北京 上 O 一 厂 午 -1256-6 
栎 浏 市 无 线 电 五 三 焉 -1248-6 3A 开 803D 大 承 市 半导体 厂 下 -1256-7 
北 泵 七 O 〇 一 三 得-1248-11 3AK803D 六 齐 险 尔 北方 无 线 电 一 和 夏 -1256-8 
北京 七 操 一 厂 下 -1248-17 三 
北京 七 O 一 三 下 -1252-46 3AK803D 株洲 市 无 线 电 五 厂 得 -1256-g 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1248-12 3AK804A 齐齐哈尔 北方 无 线 记 一 夏 -1252-42 
三 由 
太原 市 半导体 三 下 -1248-12 3AK804A 要 洲 市 无 线 电 五 厂 下 -1252-42 
太原 市 半导体 三 玫 -1248-13 3A 开 804A 小 京 七 DO 一 厂 秆 -1252-50 
标 洲 市 无 线 电 五 ] 玫 -1248-14 3A 攻 804 了 3 太原 市 半导体 三 到 -1252-47 
草 齐 哈 尔 北 方 无 线 电 一 于 -1248-38 3AK804B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 息 -1252-48 
慰 三 
诛 训 市 无 线 电 五 厂 下 -1248-39 3A 玫 804 了 株 训 市 无 线 电 五 三 夏 -1252-48 
太原 市 半导体 厂 禾 -1248-40 3AK804C 太原 市 平 导体 三 村 -1254-27 
太原 市 法 导体 三 下 -1248-41 3AK804C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 -… 本 1254-28 
北京 七 口 一 厂 起 -1248-44 三 
大 刘 市 尘 导体 三 复 -1250-36 3AK804C 株 济 市 无 线 电 五 厂 页 -1254-28 
太原 市 半导体 六 杠 -1250-37 3 和 及 804 也 太原 市 半导体 厂 下 -1256-9 
标 洲 市 无 线 电 五 厂 于 -1250-38 3AK804D 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 种 -1256-10 
草 齐 哈 尔 北方 无 线 电 一 焉 -1250-39 时 
三 3AK8odD 株洲 市 无 线 电 五 厂 看 -1256-10 
北京 七 O 〇 一 厂 全 -1254-30 3AK804 卫 大 原市 半导体 三 于 -1256-28 
0 方 无 线 电 一 于 -1252-3 3AK804 瑟 齐齐哈尔 北方 无 线 电 -… 币 -1256-29 
六 广 
株洲 市 无 线 电 五 厂 下 -1252-4 3 和 区 804 瑟 株洲 市 无 线 电 五 三 秆 -1256-29 
太原 市 半导体 厂 一 -1252-5 3 入 政 804 匡 北京 七 O- 一 三 生 -1256-30 
太原 市 半导体 厂 槛 -1252-6 3AK805A 六 齐 哈 尔 北方 无 线 电 -一 页-1258-16 
北京 〇 一 厂 了 -1252-7 上 
阔 京 七 O 一 厂 夏 -1254-5 3AK805B 天 原市 半导体 三 下 -1258-21 
北京 廿 〇 一 三 夏 -1254-10 3AK805 了 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1258-22 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 夏 -1254-11 三 
大 太原 市 半导体 广 了 -1258-31 


于 -27 
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d 号 厂 家 页 码 -序号 | 型 号 向 家 页 码 -序号 
3 入 玫 805C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 看 -1258-32 3 人 X21 州 尘 导 体 器 件 厂 下 -372-18 
厂 3AX21 南通 晶体 管 ) 下 -372-48 
3A S1A 六 床 市 半导体 厂 下 -1538-16 | 3AX21 e 高 于 县 晶体 管 厂 下 -374-11 
3AS1B 太原 市 半导体 厂 下 -1538-17 3 信和 21 e@ 长 沙市 晶体 管 三 下 -376-35 
3AST1C 太原 市 半导体 厂 开 -1538-19 | 3AX21 e@ 东 台 县 半导体 厂 下 -378-7 
3A S1G 太原 市 半导体 厂 下 -1538-18 3AX21 吉林 市 半导体 五 三 下 -378-8 
3AX1 e@ 长 沙市 晶体管 厂 下 -380-22 3AX31 北京 电子 管 厂 下 -380-41 
3AX1 震 林 市 半 导 伟 五 厂 了 -380-23 3AX21A  @ 长 沙市 晶体 管 厂 卫 -376-36 
3AX1 @ 高 好 县 量 体 管 三 下 -380-24 3AX21A 性 和 玉江 市 晶体 管 六 焉 -378-9 
3 人 AXX2 @ 高 于 县 晶体 管 厂 下 -380-25 3AX21A 沂 南 县 晶体 管 厂 下 -378-10 
3AX2 吉林 市 半导体 五 厂 看 -380-27 3AX21A ”@ 高 邮 县 晶体 管 厂 焉 -378-11 
3 人 AXX2 e 长 沙市 晶体 管 矿 下 -380-28 3AX21A 。 @ 潮 附 县 半导体 器 件 矿 下 -378-12 
3AX3 @ 长 沙市 晶体 管 厂 开 -380-29 3AX21A 8@ 长 沙市 晶体 管 矿 焉 -378-13 
3 入 X3 吉林 市 半导体 五 厂 下 -380-37 3AX21A 汤 州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -378-14 
3AX3 @ 高 邮 县 晶体 管 厂 下 -380-38 3AX21A 吾 宁 市 半导体 五 三 下 -378-15 
3 人 AX4 吾 灯 市 半导体 五 厂 了 -382-30 3AX21B 扬州 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -378-32 
3AX4 @ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -382-31 3AX21B 9 性 再 江 市 晶体 管 三 下 -378-33 
3 人 AX4 @ 高 部 县 曙 体 管 厂 下 -382-34 3 入 尺 21 台 吉林 市 半导体 五 厂 下 -378-34 
3AX5 @ 长 沙市 晶体 管 厂 亚 -380-30 3AX21B @ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -378-35 
3AX5 @ 高 地 县 晶体 管 三 下 -380-39 3AX21B 8 潮阳 县 半导体 器 件 厂 下 -378-36 
3AX6 胡 林 市 半导体 五 ) 并 -380-31 3AX21B  @ 沂 南 县 晶体 管 厂 置 -378-37 
3AX6 @ 高 民有 上 且 晶体 管 厂 亚 -380-32 3AX21B ee 高 邮 县 晶体 答 厂 焉 -378-38 
3AX6 @ 长 沙市 晶体 管 三 下 -382-9 3AX21C ” @ 铂 丹 江 市 晶体 管 厂 焉 -378-48 
3AX7 震 林 市 半导体 五 厂 了 开 -380-33 3 人 和 21C 扬州 市 无 线 电 元 件 七 到 -378-49 
3AX7 @ 高 邮 县 晶体 管 厂 下 -380-34 3AX21C 。， @ 调 邮 县 晶体 管 广 下 -378-50 
3AX7 长 沙市 晶体 管 厂 友 -382-10 3 信和 21C 千林 市 半导体 五 厂 下 -380-1 
3AX8 崖 林 市 半导体 五 三 看-380-35 3AX21C  @ 长 沙市 晶体 管 厂 到 -380-2 
3AX8 9 高 邮 县 晶体 管 J 得-380-36 3AX21C 和 @ 放 有 弛 县 晶体 管 厂 置 -380-2 
3AXX8 旨 长 沙市 昆 体 管 厂 荐 -382-11 3AX21C ， @ 沂 南 县 晶体 管 厂 下 -380-3 
3AX8 @ 长 沙市 晶体 管 下 -382-35 3AX21C 四 潮 阳 县 半导体 器 件 太 下 -380-4 
3 人 AX9 曙 高 邮 县 晶体 管 六 私 -382-32 3AX21D 扬州 市 无 线 电 元 件 -七 六 下 -378-16 
3AX9 查 林 市 半导体 五 三 下 -382-33 3AX21D ”8@ 竺 末 江 市 晶体 管 三 下 -380-9 
3AX10 桂林 市 半导体 五 厂 亚 -382-37 3AX21DD 震 林 市 半导体 五 ) 亚 -380-10 
3 人 XXX10 @ 高 邮 县 最 体 管 下 -382-38 3AX21D  @ 长 沙市 晶体 管 | 下 -380-11 
3AX10 疾 沙 市 昆 体 管 三 焉 -382-39 3AX21D 8 沂 南 县 是 体 管 | 到 -380-12 
3AXX11 @ 高 于 县 品 体 管 六 下 -368-14 3 人 X21D 8 订 邮 县 星体 答 三 下 -380-13 
3 人 太 和 12 @ 高 好 县 晶体 管 三 下 -368-15 3 从 入 21 己 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 得 -378-17 
3A 久 13 @ 襄 邑 县 晶体 管 三 下 -368-16 3AX21 卫 后 最 晶体 管 三 下 -380-14 
3 和 和 X14 高 邮 县 晶体 管 广 秆 -368-18 3AX21E 名 和 慎 丹 江 市 晶体 管 厂 四 -380-15 
3 扩 X15 @ 亩 子 其 晶体 管 厂 下 -368-17 3 信和 21 孔 吉林 市 半导体 五 三 夏 -380-16 
3 入 X17 @ 高 好 芋 晶 体 管 厂 下 -380-26 3AX21E  @ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -380-17 
3AX18 高邮 县 晶体 管 厂 和 -382-28 3AX21R  @ 沂 南 呈 晶体 答 夏 -380-18 
3AX19 @ 高 邮 县 晶体 管 厂 开 -382-36 3AX21M 8 入 再 江 市 铝 体 管 | 下 -378-2 
3AX20 有 高 邮 县 晶体 管 厂 焉 -382-29 3AX21M  @ 长 沙市 晶体 答 厂 下 -378-3 
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型 号 厂 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 


3AX21M 。”@ 高 邮 县 晶体 管 关  ， 下 -378-4 3AX25C 。 @ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -386-12 
3AX21M ”8 天 津 第 二 平 导 体 器 件 厂 下 -378-5 3AX25C 。 @ 沂 南 县 晶体 管 厂 下 -386-17 
3AX21M 吉林 市 半导体 五 厂 下-378-6 3AX25C 高 邮 县 晶体 管 厂 下 -386-18 
3AX21S 北京 电子 管 厂 焉 ~380-40 3AX25C 吉林 半导体 五 三 下 -388-12 
3AX22 南通 晶体 管 下 -374-22 3AX25C ”@ 昨 起 市 半导体 器 件 厂 下-388-13 


3 信和 22 @ 高 邮 县 晶体 管 厂 下 -374-41 3AX25C 再 东 市 半导体 总 矿 下 -390-7 
3AX22 @ 兴 沙市 晶体 管 三 焉 -376-37 3AX25D 。”@ 沂 南 县 晶体 管 厂 于 -388-9 
3 入 X22 吉林 市 半导体 五 三 于 -378-39 3AX25D ”9 长 沙市 晶体 管 厂 下 -388-10 
3AX22 @ 汉 阳 县 晶体 管 厂 下 -378-40 3AX25D 9 高 郎 县 晶 体 管 厂 开 -388-11 
3 人 A 双 22 @ 东 全 县 半导体 厂 焉 -378-41 3AX25D 吉林 市 半导体 五 三 下 -388-14 


3AX22 广州 半导体 器 件 厂 下 -378-42 3AX25D ”9 妊 坟 市 半导体 器 件 矿 下 -388-15 


3 信 久 22 北京 电子 管 厂 下 -382-12 3AX325D 和 丹东 市 半导体 总 厂 机 -390-8 
3AX 双 22A 8 长 沙 晶体 管 厂 下 -376-38 3A 和 27 9 高 县 晶体 管 厂 下 -368-11 
3AX22M 北京 电子 管 厂 焉 -382-13 3AX28 @ 高 邮 县 晶体 管 三 下 -368-12 
3 入 XXX23 广州 半导体 器 件 厂 下 -372-14 3 入 X29 @ 训 好 县 晶体 管 厂 下 -368-13 
3 人 AX23 南通 晶体 管 厂 于 -372-49 3 人 AX30 @ 高 好 县 晶体 管 三 下 -368-43 
3 人 AX23 @ 高 邮 县 晶体 管 六 四 -374-35 3AX31 吉林 市 半导体 五 三 下 -370-49 
3 人 AX23 @ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -376-39 3AX31 < 合肥 半导体 厂 下 -370-49 
3AX23 @ 东 全 县 半导体 厂 下 -378-18 3 人 AX31 @ 广 州 无 线 电 三 厂 御 -370-49 
3 人 AXX23 @ 汉 阳 呈 晶体 管 厂 第 -378-19 3AX31 @ 郑 州 市 晶体 管 厂 下 -370-49 
3 人 入 23 家 林 市 半导体 五 三 页 -378-31 3 入 和 31 外 长 沙市 唱 你 管 广 下 -370-49 
3AX23 北京 电子 管 厂 下 -380-42 3AX31 汀 海 县 半导体 器 件 矿 下 -370-49 
3 有 和 23M 北京 电子 管 厂 下 -380-43 3AX31 4 南通 晶体 管 厂 下 -370-50 
3 入 和 24 震 通 晶体 管 厂 下 -372-50 3AX31 4 张家口 地 区 宣化 七 〇 一 下-372-1 
3 信和 24 @ 高 敢 且 晶体管 下 -374-36 厂 
3AX24 长 沙市 晶体 管 三 开 -376-40 3 人 XXX31 @ 卷 州 市 晶体 管 厂 亚 -372-145 
3AX24 @ 汉 阳 县 晶体 管 厂 了 -378-20 3AX31 4 合肥 市 半导体 厂 在-374-43 
3AX24 吉林 市 半导体 五 厂 下 -378-21 3 和信 31 @ 天 津 第 二 半导体 器 件 矿 下 -378-23 
3AX31 @ 潮 阳 县 半导体 器 件 厂 亚 -378-24 


3 入 又 24 @ 东 人 台 县 半导体 三 下 -378-22 


3 和 XXX24 北京 电子 管 厂 下 -380-44 3AX31A  @ 清 江 市 晶体 管 厂 下-366-30 
3AX24A  @ 长 沙市 晶体 管 厂 夏 -376-41 3AX31A 太原 市 半导体 广 下 -368-19 
3AX24M 北京 电子 管 三 亚 -380-45 3AX31A ”9 南昌 无 线 电 二 三 下 -372-12 
3AX25A 。 @ 长 沙市 晶体 管 厂 看 -384-43 


3AX31A 4 张家口 地 区 宣化 七 OO 一 焉 -372-16 
3 信 X25A 高邮 县 晶体 管 厂 下 -384-44 原 
3AX25A 8 江南 县 晶体 管 三 夏 -386-2 
3AX25A 吉林 市 半导体 五 厂 下 -388-5 
3AX25A  @ 岩 埠 市 半导体 器 件 厂 ”下 -388-6 


3AX31A @@ 胶 县 无 线 电 元 任 厂 于-372-17 
3AX31A  @ 牡 丹 江 市 量 体 管 厂 下 -372-18 
3AX31A 扬州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -372-18 


3 人 又 25A 末 东 市 半导体 总 厂 亚 -390-5 3AX31A 9 汉阳 县 晶体 管 矿 亚 -372-18 
3AX25B  @ 长 沙市 晶体 管 厂 夏 -386-3 3AX31A ” @ 东 台 县 半导体 厂 攻 -372-19 
3AX25B 9 高 邮 县 晶体 管 厂 亚 -386-5 3AX31A 广州 无 线 电 三 三 芽 -372-19 
3AX25B  ， @ 沂 南 县 晶体 管 厂 夏 -386-16 3AX31A  @ 居 州 市 晶体 管 厂 下 -372-19 
3AX25B 震 术 市 半导体 五 厂 焉 -388 7 3AX31A  @ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -372-19 
3AX25B @ 蚌 理 市 半导体 器 件 厂 亚 -388-8 3AX31A 澄海 县 半导体 器 件 厂 “” 正 -372-19 
3AX253B 下 -390-6 3AX31A < 合肥 半导体 三 下 -372-20 
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型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 ， 号 国 家 页 码 -序号 
3AX31A  @ 蛙 惠 市 半导体 器 件 矿 在 -372-21 3AX31B @@ 东 台 县 半导体 厂 币 -376-20 
3AX31A 4 鞍 出 市 电子 电力 公司 “” 重 -372-22 3AX31B 南 守 市 无 线 电 一 三 年-376-21 
3AX31A 南京 第 二 晶体 管 三 夏 -372-22 3AX31B @ 浦 一 县 无 线 甩 三 奢 -376-22 
3AX3LA 4 威海 北洋 电气 集团 公司 夏 -372-23 3AX31B 南通 晶体 管 厂 丰 -376-30 
无 线 电 二 矿 3AX31E 9 天 建 第 二 平 导 体 器 件 矿 收 -378-43 
3AX31A 8 沂 南 县 量 体 管 厂 蓝 -372-24 3AX3IC 8 潮阳 县 半导体 器 件 ] ”下 -368-1 
3AX3IA 允 高 于 县 量 体 管 厂 下 -372-25 3AX3LC ，”@ 清 江 市 晶体 管 厂 四 -368-7 
3AX31A 4A 上 海 半 导体 器 件 六 三 更 -372-26 3AX31C 太原 半导体 厂 团 -368-32 
3AX3IA 4 张家口 地 区 宣化 -O 〇 一 下 -372-27 3AX31C 南通 晶体 管 厂 置 -374-1 
三 3AX31C 有 @ 胶 县 无 线 电 元 件 厂 直 -374-26 
3AA3IA 98 南昌 无 线 虽 二 三 夏 -374-2 3AX3LC 4 合肥 半导体 三 下 -374-27 
3 人 和 31A 和 林 市 半导体 五 厂 磋 -374-6 3AX31C ， @ 语 州 无 线 电 三 厂 下 -374-27 
3AX31A 南通 晶体 管 下 -374-? 3AX3IC ”9 郑州 晶体 管 厂 夏 -374-27 
3ASX31A 邹 戎 田 县 无 线 电 厂 四 -374-44 3AX31C 有 长 沙市 晶体 管 厂 材 -374-27 
3AX31A 南宁 市 无 线 电 一 三 团 -374-45 3AX3S1C 澄海 县 半导体 器 件 矿 和 真 -374-27 
3A 和 3L1A 工 海 长 江 晶 体 管 三 夏 -374-46 3AX31C 多 汉阳 县 晶体 管 三 重 -374-28 
3 人 和 31A 裔 通 晶体 管 厂 复 -376-29 3AX31IC 4 威海 北洋 电气 集团 公司 奸 -374-29 
3A31 了 有 测 阳 县 半导体 器 件 六 看 -366-45 无 线 电 二 厂 
3A 双 31 了 了 有 蛙 球 市 半导体 器 件 ” 插 -366-46 3 入 入 31 人 CC 场 州 市 无 线 电 元 人 性 七 砷 -374-30 
3 人 AX31 卫 太原 市 半导体 厂 复 -368-20 3AX3LIC ee 沂 南 县 晶体 管 厂 由 -374-31 
3AX313B  e 时 再 江 市 晶体 管 厂 秆 -374-12 3AX3SLIC 4 综 相 市 电子 电力 公司 ”和 夏 -374-31 
3 人 AX31B 8 胶 县 无 线 电 无 件 厂 槛 -374-3 3AAX31C 高 京 第 二 唱 体 管 厂 槛 -374-31 
3A 与 31 了 4 合肥 半导体 厂 团 -374-14 3AX3L1C 4 南通 晶体 管 厂 可 -374-31 
3 太 双 31 也 有 @ 语 州 无 线 电 三 三 于 -374-14 3AX31CL 色 高 耿 县 晶体 管 厂 杆 -374-32 
3 太 下 31 也 鱼 关 州 市 晶体 管 三 槛 -374-14 3 入 其 3 人 4 上 海 半 导体 器 件 六 厂 “下 -374-33 
3AX31B 邹 汉 阳 县 晶 你 管 厂 攻 -374-14 3AX31C 和 张家口 地 区 宣化 -OO 一 下 -374-34 
3AX31B 号 长沙 市 晶体 管 厂 暑 -374-14 光 
3AX31B 澄海 县 器 件 矿 和 团 -374-14 3AX31C 蛙 壤 市 半导体 器 件 广 和 夏 -374-37 
3AX31B  @ 拓 壤 市 半导体 回 件 六 前 -374-15 3AX31C 4 广州 半导体 器 件 厂 夏 -374-38 
3AX313B 下 ee 署 -374-15 3AX31C 8 南昌 无 线 电 二 三 四 -374-39 
3AX31 了 扬州 宇 无 线 电 元 件 七 ”四 -374-16 3AX31C 吉 标 市 半导体 五 厂 下 -374-40 
3AX31B  e@ 沂 南 县 品 体 管 厂 修 -374-17 3AX31C ，e@ 往 芋 江 市 晶体 管 厂 县 -376-23 
3AX31B 4 注册 市 电子 电力 公 团 -374-17 3AX3TC 电 东 人 台 县 学 导体 三 和 夏 -376-24 
3AX31B 责 宗 多 夏 -374-17 3AX31C 多 萍 且 县 无 线 电 三 夏 -376-25 
3AX31B 0 夏 -374-18 3 和 A 芭 31C 上 上 海 长 江 唱 体 管 王 蓝 -376-26 
3AX31B 上 海 半 导体 器 件 六 厂 至 -374-19 入 六 91C 置 -376-27 
3AX318B 全 张家口 地 区 宣化 七 口 一 政 -374-20 3AXSLC 明天 津 和 货 二 半导体 器 件 六 亚 …380-5 
三 3 友和 31DD 南 宇 、 一 三 入 -366-31 
3AX31B 4 成 海北 洋 电气 集团 公司 蜂 -374-21 3AX31D 8 是 直方 泣 导 体 器 任 和 攻 -366-32 
无 线 电 二 三 3AX31D “王家 测 体 管 管 三 夏 -368-2 
3AX31B 和 南昌 无 线 电 二 六 荐 -374-23 3AX3LDPD 色 滞 江 市 和 理 -368-8 
3AX3L 如 吾 林 市 半导体 五 三 下 -374-24 3 入 苹 31 了 灰 原 半导体 三 夏 -368-37 
3AX31B < 南通 晶体 管 六 和 夏 -374-25 3A31D 4A 雷 通 晶 体 管 三 更 -~372-9 
3AX313 十 海 长 江 晶 体 管 厂 夏 -376-19 3 人 其 31 也 9 汉阳 县 晶体 管 | 荐 -372-28 
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三 家 页 码 -序号 | 型 号 人 家 页 码 -序号 
澄海 县 半导体 器 件 厂 下 -372-29 3AX31B 。 e 犹 下 县 无 线 二 下 -376-10 
么 广州 半导体 器 件 厂 下 -372-30 3AX31E @ 沂 南 县 晶体 算 秆 -376-11 
甸 郑 州 晶体 管 厂 夏 -372-31 3 从 入 31 忆 吉林 市 半导体 五 三 下 -376-18 
疡 州 市 无 线 电 元 件 七 六 看-372-32 3 和 A 乱 31 也 于海 长 江 哩 体 管 三 置 -376-28 
4 上 海 半 导体 器 件 六 | ”和 看 -372-33 3 和 区 时 互生 天 涯 第 一 半导体 器 件 三 四-330-24 
和 这 出 市 电子 电力 公司 “ 亚 -372-34 3AX3IPF 4 南通 晶体 答 呈 磋 -372-11 
体 管 广 槛 -372-34 3 入 将 31 让 澄海 县 半导体 器 件 六 下 -372- 1 
“成 海北 洋 电 气 集团 公司 夏 -372-35 3AX31F  ， @ 汉 阳 县 晶体 管 三 笛 -372-45 
无 线 电 一 下 3 入 入 31 下 扬 外 ， ”站 -372-46 
南昌 无 线 电 - 2 县 -374-3 3 入 呈 31 王 全 蒂 中 市 电子 电力 公 页 -372-47 
南通 蜡 体 答 厂 下 -374-8 3AX3LIEF  。 g@ 南 虽 无 线 电 二 六 年 -374-5 
@ 胶 县 无 线 电 元 件 三 置 -374-47 3 人 六 31 已 埋 灯 市 兴 导 体 五 厂 四 -374-10 
8 牡 下 江 市 晶体 管 三 下 -374-48 3 人 入 肪 31  。 针 丹 江 市 晶体 答 厂 夏 -376-12 
。 县 半导体 矿 下 -374-49 3A 入 31 了 人 导体 厂 四 -376-13 
合肥 半导体 厂 看-374-49 3AX3TPR 长 纱 市 晶体 管 四 -376-14 
和 和 夏 -374-50 3 人 只 3 下 站 二 二 全 岂 帮 而 耻 -376-15 
及 长 沙市 晶体管 三 看-376-1 3AX3IF  @ 高 邮 县 蜡 体 答 置 -376-16 
8@ 沂 南 县 星体 管 厂 下 -376-2 3AX31E 人 四 -380-21 
外 高 凶 县 晶体 管 和 夏 -376-3 3AX3LM  @ 轩 及 江 we 当 太 四 -372-2 
@ 清 田 县 无 线 忠 厂 夏 -376-4 3AX31IM 4 南通 市 晶体 管 下 -372-3 
埋 林 市 半导体 五 厂 置 -376-17 3AX31M 1 下-372-4 
有 天 津 第 二 半导体 器 件 六 年-380-19 3 入 X31M 南京 第 二 晶体 管 厂 夏 -372-4 
人 昨 坊 市 半导体 器 件 矿 “下 -366-33 3AX31M 8@ 胶 县 无 线 电 元 件 厂 夏 -372-5 
8 请 江 市 晶体 管 厂 亚 -368-9 3AX31IM 要 高 敢 且 晶体 管 三 看 -372-6 
南 宇 市 无 线 电 一 三 看 -368-10 上 X31M 4 上 海 半 了 导体 器 件 六 三 下 -372-7 
太原 尝 导体 厂 页 -368-38 3AX31IM 4 威海 北洋 电气 集团 公司 四 -372-8 
南通 晶体 管 三 材 -372-10 无 线 电 二 三 
说 海 县 半导体 器 件 矿 下 -372-36 3AX31IM 8 浦 田 县 无 线 电厂 隆 -374-42 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 亚 -372-37 3AX34A  @ 高 邮 县 星体 答 厂 夏 -376-42 
无 线 电 二 三 .3AX34B @ 高 邮 县 晶体 管 厂 夏 -376- 43 
@ 汉 阳 县 晶体 管 厂 下 -372-38 3AX34C 。 昌 高 邮 县 晶体 答 广 于 -376-44 
广州 半导体 器 件 厂 芝 -372-39 3AX34D  。 @ 高 邮 县 晶体 管 三 秆 -376-45 
8 郑州 晶体 管 厂 下 -372-40 3AX34E  @ 高 好 县 晶体 管 厂 真 -376-46 
扬州 无 线 电 元 件 七 广 下 -372-41 3AX34F 9 高 邮 闪 晶体 管 三 焉 -376-47 
和 鞍山 市 电子 电力 公司 ”下 -372-42 3 入 和 X34F 太原 半导体 厂 亚 -378-47 
南京 第 二 晶体 管 三 到 -372-43 3AX34G ee 讶 -376-48 
@ 南 昌 无 线 叫 二 三 到 -374-4 3AX34H 高 于 及 晶体管 三 下 -378-1 
4 南通 晶体 管 厂 下 -374-9 3 入 和 X45A 0 六 区 -384-4 
@ 胶 县 无 线 电 元 件 厂 看-376-5 3 和 45B 时 高 邮 县 晶体 管 厂 隆 -386-42 
2 性 关 江 市 晶体 管 三 看 -376-86 3AX45C 。 @ 高 邮 县 晶体 管 三 真 -388-2 
名 东台 县 半导体 三 下 -376-7 3 人 入 和 51A 4a 张 家 庶 晶体 管 三 及 -366-34 
和 合肥 半导体 厂 下 -376-7 3A XXX51 信 扬州 无 线 中 元件- 世 ” 开 -366-35 
@ 长 沙市 晶体 管 ) 下 -376-8 3 生生 51A 南通 晶体 管 六 站 -366-36 
高 邮 上 县 覃 体 管 ) 下 -376-3 51A 有 淹 阳 旦 尘 导 体 诡 舍 ] ”下 -386-37 


3 和 及 


waerimaaieaiaaisaeniesnaaeeeeaag 
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3AX51A “南通 晶体 管 厂 看 -366-40 
3AX51A @@ 东 人 台 县 半导体 三 看 -368-21 
3AX51A @ 特 丹 江 市 品 体 管 厂 下 -368-22 
3AX5TA 名 长 沙市 晶体 管 广 焉 -368-23 
3AX51A @ 训 敢 县 晶体 管 ] 看 -368-24 
3AX51A 吉林 市 半导体 五 厂 下 -368-30 
3AX51B  @ 潮 阳 县 晶体 管 和 看 -366-38 
3AX51B 南通 晶体 管 厂 下 -366-39 
3AX51BB 南通 晶体 管 厂 下 -366-41 
3AX51B 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -366-44 
3AX51B  ， A^ 张 家 港 晶体 答 厂 下 -366-47 
3AX51B 成 都 无 线 电 三 厂 下 -368-25 
3AX51B @ 东台 县 半导体 三 下-368-26 
3AX51B @ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -368-27 
3AX51B 9 牡丹 江 市 晶体 管 厂 开 -368-28 
3AX51B 8 高邮 县 晶体 管 厂 下 -368-29 
3AX51B 吉林 市 半导体 五 厂 下 -368-31 
3AX51C 南通 晶体 管 了 -366-42 
3AX51C 是 潮 阳 县 半导体 器 件 六 下 -366-48 
3AX51C 扬州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -366-49 
3AX51C 南通 晶体 管 ) 下 -366-50 
3AX51C @ 东 人 台 县 半导体 厂 夏 -368-33 
3AX51C 8 长 沙市 晶体 管 厂 下 -368-33 
3A 人 61C e@ 竺 及 江 市 蜡 体 管 厂 亚 -368-33 
3AX51C @ 襄 色 县 晶体管 下 -368-34 
3AX51C 成 都 无 线 电 三 厂 下 -368-35 
3AX51C 吉林 市 半导体 五 厂 下 -368-36 
3A 和 51DTD 南 遂 蝇 体 管 厂 下 -366-43 
3AX51D 扬州 无 线 电 元 件 七 六 下 -368-3 
3AX51DD 张家港 晶体 管 厂 下 -368-4 
3AX51D 南通 晶体 管 厂 下 -368-5 
3AX5ID  @ 潮 阳 县 半导体 器 件 六 下 -368-6 
3AX561D @ 特 丹 江 市 晶体 管 厂 下 -368-39 
3AX51D @ 东 人 台 县 半导体 三 下 -368-39 
3AX51D 。 @ 长 沙市 品 体 管 厂 在 -368-39 
3AX51D 成 都 无 线 电 三 厂 下 -368-39 
3A51DD 鱼 高 地 县 晶体 管 厂 下 -368-40 
3AX51D 8@ 营 门市 仪表 元 件 一 六 下 -368-41 
3AX51D 兰 林 市 半导体 五 厂 焉 -368-42 
3A 有 52 南通 晶体 管 厂 夏 -378-25 
3 人 入 又 52 @ 潮 阳 县 半导体 器 件 六 下 -378-26 
3AX52A 南通 晶体 管 厂 下 -376-31 
3AX52 信 扬州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -378-27 
3 和 和 52 六 南 通 品 你: 管 厂 下 -378-28 


型 号 三 家 
3AX52A 理 林 市 半导体 五 三 
3AX52A @ 特 丹 江 市 晶体 管 
3AX52A 太原 半导体 厂 
3AX52A  @ 长 沙市 晶体 答 厂 
3AX52A  @ 天 津 第 二 半导体 器 件 厂 
3AX52A  @ 高 邮 县 晶体 管 广 
3AX52 了 南通 晶体 管 
3AX528B8  @ 测 阳 县 半导体 器 件 三 
3AX52 了 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 
3AX52 也 吉林 市 半导体 五 厂 
3AX52B  @ 高 邮 上 只 晶体 管 厂 
3 信和 52 卫  @ 长 沙市 品 体 管 三 
3AX52B @ 牡 丹 江 市 晶体 管 三 
3AX52D 成 者 无线电 三 
3AX52 了 B 太原 半导体 三 
3AX52B 8 天津 第 二 半导体 器 件 厂 
3AX52C ， 
3AX52C 南通 晶体 管 
3AX52C 
3AX52LC ”@ 潮 阳 县 半导体 器 件 厂 
3AX52C 太原 半导体 厂 
3AX52C @ 牡 丹 江 市 晶体 管 三 
3AX52C 成 都 无 线 电 三 厂 
3AX52C 。 @ 长 沙市 晶体 管 厂 
3AX52C ”@ 天 津 第 二 半导体 器 件 厂 
3AX52C ”@ 高 邮 县 晶体 答 厂 
3 入 X52C 吉林 市 半导体 五 厂 
3AX52D 南通 晶体 管 三 
3AX52D ”9 潮阳 县 半导体 吉 件 厂 
3AX52D 扬州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
3AX52D 太原 半导体 厂 
3AX52D 。 @ 竺 丹 江 市 晶 体 管 广 
3AX52D 成 都 无 线 电 三 
3AX52D ”@ 长 沙市 晶体 管 
3AX52D ”@ 天 津 第 二 半导体 器 件 厂 
3AX52DD @ 襄 邮 县 晶体 管 三 
3AX52D 音 林 市 半导体 五 三 
3AX53 南通 晶体 管 三 
3AX53 信 南通 晶体 管 厂 
3 及 53A 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 
3AX53A ”@ 潮 阳 县 半导体 器 件 厂 
3A 人 53 入 @ 导 五 江 市 晶体 管 厂 
3AX53A 。 @ 长 沙市 晶体 管 厂 
3AX53A 成 者 无线电 三 厂 


页 码 -序号 


下 -380-46 


开 -380-47 
下 -380-48 
到 -380-49 
下 -380-50 
下 -382-1 

下 -376-32 
开 -378-29 
下 -378-30 
下 -382-2 

下 -382-3 

下 -382-4 

下 -382-5 

下 -382-6 

下 -382-7 

开 -382-8 

下-376-33 
下 -378-44 
下 -378-45 
下 -378-46 
下 -382-14 
四 -382-15 
亚 -382-16 
下 -382-17 
下 -382-18 
亚 -382-19 
亚 -382-20 
亚 -376-34 
亚 -380-6 

焉 -380-7 

下 -382-21 
下 -382-22 
下 -382-23 
亚 -382-24 
页 -382-25 
下-382-26 
亚 -382-27 
下 -384-19 
下 -384-18 
下 -384-20 
焉 -384-21 
下 -388-16 
下 -388-17 
到-388-18 
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型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
3AX53 从 惫 商 邮 县 晶 体 管 厂 下 -388-19 3AX54D 多 杜 丹 江 市 晶体 管 第 -388-31 
3AX53A 吉林 市 半导体 五 厂 焉 -388-20 3AX54D  @ 长 沙市 晶体 管 三 看 -388-32 
3AX53 也 扬州 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -384-33 3AX54 有 六 原 半 导体 三 玫 -388-33 
3AX53 卫 南通 晶体 管 厂 夏 -384-34 3AX54D) 有 刍 高 邮 县 晶体 管 厂 慎 -388-34 
3AX53 卫 。 渭 阳 县 半导体 器 件 ) 亚 -384-35 3AX54D 吉林 市 半导体 五 厂 四 -388-35 
3AX53 了 人 南 通 品 体 答 厂 下 -384-37 3AX54G 太 折 半 导体 三 下 -386-29 
3AX53 了 3 8@ 牡 丹 江 市 晶体 管 三 相 -388-21 3AX54G1 和 邢台 市 半导体 器 件 盖 看 -386-30 
3AXX53 卫 鱼 长 水 市 晶体 管 三 下 -388-22 3AX54G2  @ 开 人 台 市 半导体 器 件 广 下 -386-13 
3AX53 了 了 成 都 无 线 思 三 厂 亚 -388-23 3AX54G2  @ 形 台 市 半导体 器 件 矿 ”下 -386-31 
3AX53 了 3  @ 高 邮 县 晶体 管 厂 下 -388-24 3AX54G3 鱼 邢 台 市 半导体 器 件 矿 下 -386-14 
3AX53B 吉林 市 半导体 五 ) 亚 -388-25 3AX54G4 8 邢台 市 半 导 休 器件 焉 -336-25 
3AX53C 4 南通 晶体 管 厂 开 -384-38 3AX54G5 邢台 市 半导体 器 件 六 下 -386- 15 
3AX53C 南通 紧 体 管 下 -384-39 3AX55A 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -390-23 
3AX53C 到 潮 阳 县 半导体 器 件 矿 下 -384-40 3AX55A < 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -390-24 
3A 基 53C 扬州 市 无 线 电 元 件 七 | 下 -384- 针 3 入 X55 人 南 束 第 二 晶体 管 厂 下 -390-25 
3AX53C ， @ 特 丹 江 市 晶体 管 广 下-388-26 3AX55A 和 福州 无 线 电 三 厂 得 -392-28 
3AX53C 。 @ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -388-27 3AX55A 4 北京 七 O 一 三 到 -392-29 
3AX53 生成 部 无 线 电 三 三 和 -388-28 3AX55A @ 呈 县 吕 人体 管 厂 看 -392-38 
3 和 和 53 亿 @ 训 由 县 晶体 管 广 和 -388-29 3AX55A 这 阳 半导体 器 件 四 ) 六 页 -392-39 
3 入 XXX53C 吉林 市 半导体 五 厂 重 -388-30 3AX55AA 共 山 县 无 线 电 元 件 矿 下 -392-40 
3 和 XXX53 卫 高 道 曲 体 管 三 下 -380-8 3A 和 55A 苏州 半导体 总 三 看-392-42 
3AX54A @ 轩 条 江 市 晶体 管 三 和 丰 -384-45 3AX55A 苑 出 县 无 线 电 元 件 厂 看 -394-1 

3AX54A 扬州 市 无 线 电 元 件 七 六 页 -384-46 3AX55 卫 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 夏 -390-41 
3AX54A 太原 半导体 三 下 -384-47 3AX55B 4 辽阳 晶体 管 总 三 下 -390-42 
3AX54A 。 @ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -384-48 3AX55 了 南京 第 二 晶体 管 厂 四 -390-43 
3AX54A 8 高 最 县 晶体 管 厂 下 -384-49 3AX5SB @ 柱 州 市 无 线 岂 三 三 下 -392-30 
3AX54A  @ 测 阴 县 半导体 器 件 六 下 -384-50 3AX55 了 B 4 北京 二 人 一 三 下 -392-31 
3AX54A 吉林 市 半导体 五 六 亚 -386-1 3AX55B 。 @ 沈 阳 市 举 导体 器 件 四 厂 下 -392-43 
3AX54 瑟 太原 半导体 三 看 -386-4 3AX55BB @ 吴 县 晶体 管 厂 下 -392-44 
3AX54B 扬州 市 无 线 电 元 件 七 | 下 -386-6 3AX55BB 苍山 县 无 绥 电 元 件 厂 下 -392-46 
3AX54B 人 @ 竺 此 江 市 晶体 管 厂 下 -386-7 3AX55B 苏州 半导体 总 厂 下 -392-47 
3AX54 了 多 长 沙市 晶体 管 厂 页 -386-8 3AX55 了 巷 副 县 无 线 岂 元 件 | 下-394-2 

3AX54B ”人 高 地 党 晶体 管 王 下 -386-9 3AX55C 4 辽阳 昌 体 管 总 厂 看 -392-8 

3AX54 了 3 ， 急 潮 阳 县 半导体 器 件 广 看-386-10 3AX55C 扬州 市 无 线 电 元 件 七 ” 夏 -392-8 

3AX54 卫 吉林 市 学 时 体 五 厂 亚 -386-11 3AX55C 南京 第 二 晶体 管 厂 下 -392-9 

3AX54C ，”@ 和 村 丹 江 市 晶体 管 三 页 -386-19 3AX55C “4^ 北 京 本 OO 一 厂 赴 -392-32 
3 人 AX54C 扬州 市 无 线 电 元 件 - 七 六 下 -386-20 3AX55C @ 福 判 无 线 电 三 厂 下 -392-33 
3AX54C  @ 长 沙市 量 体 管 六 下 -386-21 3AX55C 。@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 三 看 -392-48 
3AX54C 太原 半导体 三 焉 -386-22 3AX55C 和 吴县 唱 体 管 三 下 -392-49 
3AX54C 。 @ 高 邮 且 晶体管 广 下 -386-23 3AX55C 蕉 山 县 无 线 电 元 件 | 下 -394-3 

3AX54C 。 @ 潮 阳 县 半导体 器 件 六 下 -386-24 3AX55C 苍山 县 无 线 电 元 件 | 下 -394-4 

3 从 共 54C 吉林 市 半导体 五 厂 夏 -386-26 3AX55C 苏州 半导体 总 ] 焉 -394-5 

3AX54 卫 汤 州 市 无 线 电 元 件 七 ) 下 -386-27 3AX55M 8 福州 无 线 电 三 厂 下 -392-25 
3 入 XXX54D 9 测 阳 肥 半 导体 器 件 厂 3 入 X81 多 南昌 无 线 电 二 三 下 -384-3 
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型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 屋 家 页 码 -序号 
3AX81IA 南京 第 二 晶体 答 厂 让 -384-5 3AX81B 四 沂 南 县 晶体 管 厂 和 页 -386-48 
3AX8IA 4 上 海 半导体 器 件 六 站 丰 -384-6 3AX81B 有 福州 市 无 线 电 三 三 下 -386-49 
3AX8S1A 夏 -384-7 3AX81 工 海 长 汪 昌 体 管 三 四 -386-50 
3AX8IA 广州 半导体 器 件 厂 页 -384-8 3AX81BB 震 术 市 平 导体 五 厂 奸 -388-1 
3AX81A 确 夏 -384-9 3AX81 了 了 @ 天 津 第 二 半 这 低 信 人 ”年 -390-19 
3 人 区 81A 4 南通 晶体 答 厂 机 -384-10 3AX8LIC 4 威海 北 详 电 纪 集团 公司 直 -384-16 
3AXSIA 4A 张 家 口 地 区 宣化 -EO-… 四 -384-1L 无 线 甩 二 厂 
三 3AX8iC 4 张家口 地 区 宣化 七 O 〇 -” 下 -384-42 
3AX8LA  @ 天 津 第 二 半 导 件 器 件 厂 下 -384-12 三 
3AX8IA 印 高 好 县 晶体 管 三 夏 -384-13 3AX8SIC ， @ 高 好 县 晶体 钨 , 昌 四 -388-3 
3A 和 8TA 潮阳 县 半导体 器 件 矿 各 -384-14 3AX81C 生长 沙市 晶体 符 厂 下 -388-4 
AX8lA < 威海 北洋 电气 集团 公司 秆 -384-15 3 入 区 8ILM 凶 福 州 市 无 线 电 三 三 秆 -386- 32 
无 线 电 二 厂 3 人 到 83A 扬州 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -390-9 
3AX8IA 4 了 南通 晶体 管 厂 页 -384-37 3AX83A 4 南通 晶体 管 厂 页 -390-10 
3AX81A 归 南 昌 无 线 电 二 三 秆 -384-22 3AX83A 4 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -390-10 
3AX81IA 9 了 胶 县 无 线 电 元 件 厂 种 -386-33 无 线 电 二 
3AX81A  g@ 特 丹 江 市 上 晶体管 丰 -386-34 3AX83A 南京 第 二 蜡 体 管 厂 下 -390-11 
3AX81A 人 东台 县 半导体 厂 利 -386-34 3AX83A @ 寻 月 江 市 晶体 管 厂 亚 -390-12 
3AX8lLA 4 合 肥 半 导体 六 四 -386-35 3A 人 83A 4 广州 半导体 器 件 厂 焉 -390-13 
3AX81A 9 福州 无 线 电 三 厂 下 -386-36 3AX83A ， @ 沂 南 县 晶体 管 厂 权 -390-14 
3AX81IA 上 海 长 江 曲 体 管 三 下 -386-37 3AX83A 么 张家口 地 区 宣化 七 〇 一 看-390-15 
3AX 久 81A < 全 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -386-38 三 
3AX81A 地 长 沙市 晶体 管 三 夏 -386-39 3AX83A 4 潍坊 无 线虫 三 厂 于 -390-16 
3AX8lA 8 沂 南 县 晶体 管 厂 夏 -386-40 3AX83A  @ 高 邮 县 蜡 体 管 厂 扯 -390-17 
3AX8TAA 否 宁 市 学 导体 五 厂 夏 -386-41 3AAX83A 有 天 律 第 二 半导体 器 件 | ” 焉 -390-18 
3AXX81B 4 威海 北洋 电气 集团 公司 下-384-23 3AX83A  @ 胶 县 无 线 电 元 件 广 下 -392-26 
无 线 电 二 三 3AX83A < 合 肥 半 导体 三 页-392-27 
3AXX81B 声 州 市 无 线 电 元 件 -七 三 下 -384-34 3A83 昌 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -390-26 
3AXX81 了 B 广州 半导体 器 件 厂 私 -384-25 3AX83B 4 南通 晶体 管 厂 夏 -390-27 
3 全 县 81 了 和 上 海 兴 导 体 器 件 六 六 四 -384-26 3AX83B <^ 威 海北 洋 电 气 集团 公司 砷 -390-27 
3AXs1B 潮阳 县 半 导 休 器件。 下 -384-27 无 线 电 二 三 
3AX81B 南京 第 二 党 体 管 厂 下 -384-28 3AX83B 8@ 沂 南 县 晶体 管 三 丰 -390-28 
3AX8LB “南通 晶体 管 厂 看 -384-29 3AX83B  @ 轩 丹 江 市 昌 体 管 六 下 -390-29 
3 和 和 81TB 4 张家口 地 区 宣化 七 〇 -一 下 -384-30 3AX83B 南京 第 二 器 体 管 下 -390-30 
局 3AX833B 广州 半导体 器 件 太 看 -390-31 
3AX8lB  @ 高 好 县 晶体 管 厂 秆 -384-31 3AX83B 4 张家口 地 区 宣化 -EGGO-- 下 -390-32 
3 和 和 81B 南通 晶体 管 厂 青 -384-32 | 
3AX81B 归 南 昌 无 线 电 二 三 下 -384-36 3AX83B 4 潍坊 无 线 电 三 厂 夏 -390-33 
3A 区 31 了 4 潍坊 无 线 电 三 厂 和 -386-43 3AX83B @@ 高 邮 县 晶体 管 三 下 -390-34 
3AX81B 色 胶 县 无 线 电 元 件 厂 四 -386-44 3AX83B 全 天 漂 第 二 半导体 器 件 矿 年 -390-35 
3A 式 81BB 脉 竺 万 江 市 晶体 管 厂 下 -386-45 3AX83B 鱼 胶 县 无 线 册 元 件 广 下 -392-34 
3AX81B  @ 东 台 县 半导体 三 下 -386-45 3AX83B “合肥 半导体 三 四 -392-~35 
5AX81B 全 合肥 半 We 抽 =386-48 3 下 83 忆 扬州 市 无 线 志 元 任 寸 站 下-390-44 
5AX8l 了 长沙 市 晶 休 秆 看-386-47 3AX83C _ 人 南通 蝇 体 党 厂 下 -390-45 
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3AX93B 
3AX93B 
3AX93 了 了 


3AX93C 
3AX93C 
3AX93 亿 


3AX93D 
3 人 AX93 了 
3AX93D 


3AX93 刁 
3AX93 书 


3BD50B 
3BG1 
3 了 1 
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页 玛 -序号 


”和 革 -1538-20 


下 -1538-21 
置 -1538-23 
四 -1538-22 
下 ~396-8 
和 -396-9 
下 -396-10 
下 -396-10 
下 -396-11 
下 -396-12 
下 -396-13 
可 -396-24 
页 -396-25 
页 -396-26 
页 -396-27 
下 -396-14 
下 -396-15 
下 -396-16 
下 -396-17 
看-396-28 
各 -396-29 
币 -396-30 
下 -396-31 
再 -396-32 
下 -396-33 
到 -396-34 
下 -396-18 
下 -396-19 
秆 -396-20 
夏 -396-21 
杆 -396-35 
直 -396-36 
四 -396-37 
团 -3960-38 
政 -396-39 
四 -396-40 
下 -396-3 
复 -396-3 
御 -396-3 


广 家 页 码 -序号 号 厂 家 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 年 -390-45 3B 1A 太 诛 半导体 三 
无 线 电 二 厂 3BS138 太原 半导体 厂 
e 沂 南 且 晶体管 厂 下 -390-46 38 51C 太原 半导体 厂 
e 牡 丹 江 市 晶体 管 三 下 -390-47 3B 51G 太原 半导体 厂 
南京 第 二 晶体 管 盖 征 -390- 从 3BX31A 扬州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
4 广州 半导体 器 件 厂 下 -390-49 338 久 31A 。@ 牡 丹 江 市 晶体 管 厂 
@ 高 邮 县 晶体 管 三 下 -390-50 3BX31A 东台 县 半导体 厂 
张家口 好 区 宣化 七 O 一 厂 下 -392-1 33BX8s1A 。@ 福 州 市 无 线 电 三 厂 
4 潍坊 无 线 电 三 厂 年-392-2- 3BX3IA ”法 库 县 晶体 管 厂 
@ 天 津 第 二 半导体 器 件 ” 下 -392-3 38BX31A 9 高 邮 县 晶体 管 厂 
合肥 半导体 三 和 页 -392-36 33X31A  @ 潮 阳 县 半导体 三 
@ 胶 县 无 线 电 元 件 厂 下 -392-37 3 了 有 31A 上 海 长 江 晶 体 答 三 
^ 广 州 半导体 器 件 厂 正 -388-40 3 了 X31A 全 八 五 三 一 厂 
扬州 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -388-41 33BX31A  @ 薄 外 且 无线电 厂 
4 北京 二 〇 一 厂 下 -388-47 3 了 38X31A 全 上 海 半 导体 器 件 六 三 
4 广州 半导体 器 件 厂 下 -388-42 3 了 31B 扬州 市 无 线 囊 元 件 七 厂 
扬州 市 无 线 电 元 件 七 厂 看 -388-43 3BX31B 4 上 海 半 导体 器 件 六 厂 
4 北京 七 〇 一 厂 下 -388-48 33X31B 法 库 县 硬 体 管 厂 
扬州 市 无 线 电 元 件 七 | 下-388-44 3BX31B  @ 潮 阳 失 半导体 器 件 厂 
”全 广州 半导体 器 件 厂 和 -388-45 3BX31B3 。 @ 御 丹 江 市 晶体 管 三 
4 小 京 -七 D 一 厂 重 -388-49 3 了 3X31B 各 八 五 三 一 厂 
扬州 市 无 钱 电 元 件 - 厂 下 -394-14 3 了 3 六 313 上 海 长 江 晶 体 管 厂 
4 潍坊 无 线 电 三 厂 区 -394-15 3 了 31 了 83 8 东台 县 半导体 厂 
@ 沂 南 县 晶体 管 亚 -394-16 33BX31B 福州 市 无 线 电 三 厂 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 御 -394-17 33BX31B  @ 消 田 上 县 无 线 电 三 
无 线 电 二 厂 38X31B  @ 高 邮 县 草 体 管 厂 
4 潍坊 无 线 电 三 厂 政 -394-18 3 了 BX31C 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 
@ 沂 南 县 晶体 管 厂 下 -394-19 3BX31C  @ 潮 阳具 半导体 器 件 厂 
4 成 诲 北 详 电 气 集团 公司 丰 -394-20 3 了 3BX31C 法 库 号 晶体 管 广 
无 线 电 二 三 3 卫 X31C @ 二 海 半导体 器 件 六 厂 
4 潍坊 无 线 电 三 厂 夏 -394-21 3BX31C ”人 @ 圣 匡 江 市 晶体 管 广 
沂 南 县 晶体 管 三 四 -394-22 3 了 BX31C 全 八 五 三 -一 厂 
4 威海 北 详 志 气 集 著 公司 四 -394-23 3 了 和 31C 下 海 长 汇 晶体 管 三 
无 线 里 二 三 3 了 X31IC 。 @ 东 台 县 半导体 厂 
和 梁 坊 无 线 电 三 厂 和 -394-24 3BX31C 和 @ 汪 田 县 无 线 电 三 
令 汗 南 县 晶体 全 矿 下 -394-25 3BX31C 8 高 邮 县 晶体 管 三 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 夏 -394-26 33X3IM 畦 丹 江 市 晶体 营 厂 
无 线 电 二 厂 3BX3IM  @ 清 角 县 无 线 电 厂 
@@ 沂 南 县 晶体 管 厂 址 -394-27 3BX31M 4 八 五 三 一 三 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 丰 -394-28 3BX31M  @ 广 州 市 无 线 电 三 厂 
无 线 电 二 三 38X31M 上海 半导体 器 件 六 厂 
扬州 市 无 线 电 元 件 七 六 焉 -696-2 3 了 3X31M 法 库 县 晶体 管 厂 
@ 清 江 市 晶体 管 厂 和 丰 -396-1 3BX31IM  @ 高 邮 县 日 依 竺 三 
8 扩 1 市 无 线 电 厂 下 396-2 3 了 和 31M 上 海 长 江 晶体 管 三 
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型 号 大 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 

3 了 3X31M  @ 消 用 有 具 无 线 由 三 丰 -396-23 3CA1 星光 电工 三 下 -1150-8 

3 了 55A 扬州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -398-11 3CAl 青岛 学 导体 研究 所 亚 -1152-20 
3BX55A 8 福州 市 无 线 电 三 厂 下 -398-18 3CA1 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -1162-19 
3 了 3 和 55 卫 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 了 -398-12 3CATA 兴 化 晶体 管 厂 焉 -1150-4 

3BX55 了  @ 福 州 市 无 线 电 三 厂 亚 -398-19 3CGA1A 兴 化 晶体 管 厂 下 -1150-5 

3 了 3X55C 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -398-13 3CA1A 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1150-6 

33X55C 。 @ 福 州 市 无 线 电 三 厂 下 -398-20 3CA1A 辽 学 晶体 管 广 下 -1150-9 

3 了 3X55M 。 昌 福 州 市 无 线 电 三 页 -398-17 3CATIA 辽 字 昆 体 管 三 下 -1150-10 
3 也 X81A 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 四 -396-41 3CA1A 辽宁 章 体 管 厂 下 -1150-11 
3BX81A 4 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -396-42 3CA1A 徐州 半导体 厂 夏 -1150-12 
3BX81A 潮阳 县 半导体 器 件 六 下 -396-43 3CA1A 金华 一 一 六 厂 下 -1150-13 
38BX81A < 么 八 五 三 一 厂 亚 -396-48 3CAlA 桐庐 昆 体 管 三 下 -1150-13 
3 了 X81A 上 上海 长 江 唱 体 管 厂 下 -396-49 3CATA 大 连 半导体 三 下-1152-21 
3 了 BX81IA  @ 高 邮 县 晶 你 管 厂 区-396-50 3C ATLA 大 连 半 导体 厂 看 -1152-22 
3BX81IA  @ 福 州 市 无 线 电 三 厂 下 -398-1 3CATIA 任 丘 七 〇 五 厂 禾 -1154-23 
3 卫 双 81 了 扬州 市 无 线 电 元 件 七 广 玉 -396-44 3 有 IAA 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1154-24 
3 卫 X81 了 BB 4 潍坊 无 线 岂 三 三 隆 -396-45 3CATA 上 海 无 线 电 二 十 力 广 下 -1162-20 
38X81B 8 潮阳 县 半导体 器 件 六 下 -396-46 3CAILA 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -1162-26 
3 了 3X81B 生 八 五 三 一 三 焉 -398-2 3CA1A 八 七 五 厂 秆 -1164-13 
3 了 3X81B 于 海 长 江 唱 体 管 三 和 夏 -398-3 3CA1B 辽宁 晶体 管 厂 置 -1150-14 
3BX81B  @ 高 邮 县 晶体 答 三 下 -398-4 3CALB 辽宁 晶体 答 三 页 -14150-15 
3 卫 X81B @ 福 州 市 无 线 册 三 厂 到 -398-5 3CA1B 徐州 半导体 厂 亚 -1150-16 
38BX8LC 多 高 邮 县 晶体 管 厂 下 -398-6 30CALB 金华 一 一 六 厂 下 -1150-17 
338BX8IM 8 福州 市 无 线 电 三 三 夏 -396-47 30 Al1B 桐庐 晶体 管 厂 下 -1150-18 
3 也 又 83 扬州 市 无 绕 电 元 件 七 厂 看 -398-10 3CA1BYB 兴 化 晶体 管 三 竹 -1150-19 
3 卫 X85A 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -398-7 3CA1B 兴 化 晶体 管 三 夏 -1150-20 
3BX85B 扬州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -398-8 3CATL 了 星光 也 工厂 下 -1150-21 
3 旦 85C 扬州 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -398-9 3CALB 济南 半 蜡 体 元 件 实验 所 下 -1150-49 
3 了 3X91 扬州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -398-21 3C A1B 伍 计 后 所 天 三 页 -1154-25 
3C01 信 济南 半导体 元 件 实验 所 直 -1450-29 3C A1B 沈阳 飞 达 举 导 体 器 付 j 页 -1154-26 
3C01B 济南 半导体 元 件 实验 所 看 -1450-30 3CA1B 上 上 海 无 线 电 二 十 九 矿 下 -1162-21 
3CO1C 济南 半导体 元 件 实 验 所 四 -1450-31 3C AT1B 上 海 无 线 电 二 十 九 ) 夏 -1162-27 
3C01D 谤 南 半 导 体 元件 实验 所 夏 -1450-32 3C A1B 八 十 五 广 置 -1164-14 
3C02A 济 负 兴 导 体 元 件 实 验 所 下 -1450-33 3C A1C 星光 电工 厂 下 -1150-22 
3C02 了 济南 半导体 元 件 实 验 所 丰 -1450-34 3C AT1C 辽宁 晶体 管 三 下 -1150-23 
3C02 人 济南 半 异 体 元 件 实验 所 下 -1450-35 3C AT1C 辽宁 晶体管 下 -1150-24 
3402D 济南 半导体 元 件 实验 所 三-1450-36 3C AlC 辽 守 晶体 管 厂 下 -1150-25 
3C02 也 济南 半导体 元 件 实验 所 自 -1450-37 3C A1C 徐州 半导体 三 下 -1150-26 
3L02 民 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1450-38 3C AT1C 金华 一 一 六 厂 焉 -1150-27 
3CAIOIA <^ 广 州 半导体 器 件 厂 下 -1154-42 3C A1C 桐 访 晶体管 厂 焉 -1150-27 
3CA0IB 4 广州 半导体 锅 件 亚 -1154-43 3CA1C 兴 化 晶体 管 三 亚 -1152-1 

3CAIOIC < 广州 半导体 器 件 厂 下 -1154-44 3C AT1C 兴 化 量 体 答 广 下 -1152-2 

3CAOD < 广州 半导体 器 件 厂 焉 -1154-45 3C AT1C 济南 半导体 元 件 实验 所 政 -1152-5 

3CAL 青 名 半导体 研究 所 下 -1150-7 3SC ATC 大 连 半导体 三 亚 -1154-1 
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3C ATIC 任 丘 寸 O 〇 五 厂 看 -1154-27 3CAIR 兴 化 晶体 管 厂 并 -1152-10 
3C A1C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 焉 -1154-28 3C Al 兴 化 晶体 管 厂 亚 -1152-1 
3C AT1C 于海 无 线 电 二 十 九 矿 ”看 -1162-22 3C AL1IRF 青岛 半导体 研究 所 下 -1152-14 
3C AT1C 上 海 无 线 由 二 十 九 厂 ”下 -1162-28 3C AT1FE 济南 半导体 元 件 实验 所 丰 -1152-15 
3C ALC 八 七 五 厂 亚 -1164-15 3C ATT 星光 电工 厂 下 -1152-16 
3CAILD 宁 晶 体 管 厂 秆 -1150-28 3C A1 它 济南 半导体 元 件 实验 所 和 -1152-25 
3C AT1D 辽宁 晶体 管 厂 看 -1150-29 3CA1LF 任 丘 七 〇 五 厂 页-1154-33 
3CA1D 辽宁 晶体 管 厂 焉 -1150-30 3CATEF 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 夏 -1184-34 
3CAlD 徐州 半导体 厂 焉 -1150-34 3C ALE 大 连 半 导体 三 下 -1156-16 
3CA1D 金华 一 一 六 厂 四 -1150-32 3CAT1EF 营口 市 无 线 电 器 材 三亚-1162-3 
3CA1D 福 庐 晶体管 厂 夏 -1150-32 3C ALEF 王 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -1162-25 
3CALD 星光 电工 厂 年-1150-33 3CAILF 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -1162-31 
3C ATID 兴 化 晶体 管 三 看 -1152-3 3CA02A 4 广州 半导体 器 件 厂 丰 -1160-31 
3CA1D 兴 化 晶体 管 厂 下 -1152-4 3CA02B 么 广州 半导体 器 件 厂 下 -1160-32 
3CA1D 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1152-9 3C 〇 人 AA2 星光 电工 三 相 -1160-23 
3CA1D 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1152-23 3CA2A 任 丘 七 〇 五 三 下 -1158-14 
3CAT1D 大 连 半导体 厂 区-1154-19 3CA2A 辽 字 晶体 乱 广 看-1158-15 
3C Al1D 任 丘 抱 台 五 六 奢 -1154-29 3C A2A 辽宁 晶体 管 三 下 -1158-16 
3CA1D 沈 阴 飞 达 半导体 器 件 六 及-1154-30 3CA2A 相 庐 晶体 管 厂 下 -1158-17 
3CA1D 土 海 无 线 电 二 十 九 厂 “下 -1162-23 3CA2A 济南 半导体 元 件 实验 所 看 -1158-39 
3CA1D 下 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -1162-29 3CA2B 任 丘 七 〇 五 厂 入 -1158-18 
3C Al 了 星光 下 工厂 下 -1150-34 3C A2B 辽宁 晶体 管 厂 下 -1158-19 
3CA1 刁 辽 字 晶体 答 厂 各 -11850-35 3CA2B 辽 衬 蜡 体 管 厂 下 -1158-20 
3CAL 了 E 辽 字 晶体管 厂 下 -1150-36 3CA2B 栖 访 晶体 管 三 下 -1158-21 
3C Al 已 辽 宇 晶体 管 厂 下 -1150-37 3CA2B 济南 半导体 元 件 实验 所 入 -1158-41 
3C Al1 尼 H 徐州 半导体 厂 焉 -1150-38 3C A2 了 B 星光 电工 厂 亚 -1160-24 
3CAlEE 金华 一 一 六 厂 四 -1150-39 3CA2C 任 丘 七 〇 五 厂 入 -31158-22 
3C AI1E 桐庐 晶体 管 三 下 -1150-39 3CA2C 辽宁 晶体 答 厂 亚 -1158-23 
3CA1E 兴 化 晶体 管 三 下 -1152-7 3C A2C 辽 字 晶体管 三 亚 -1158-24 
3C AlE 兴 化 蔓 体 管 厂 亚 -1152-8 3CA2C 柱 访 晶体管 厂 亚 -1158-25 
3L AT 已 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1152-12 3CA2C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1158-43 
3C AlE 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1152-24 3CA2C 星光 电工 三 下 -1160-25 
3CA1E 任 乓 七 外 五 三 下 -1154-31 3CA2D 任 正 七 〇 五 厂 和 -1158-26 
3CA1E 沈阳 飞 达 半导体 嚣 件 矿 下 -1154-32 3CA2D 辽宁 明 体 管 厂 可 -1158-27 
3L AlE 大 连 半 导体 三 亚 -1156-13 3CA2D 江宁 晶体 管 广 夏 -1158-28 
3C Ali 了 E 营口 市 无 线 电 器 材 下 -1162-2 3CA2D 桐庐 昆 体 管 开 -1158-29 
3C AT1E 上 上海 无 线 电 二 看 -1162-24 3CA2D 济南 半导体 元 件 实验 所 下-1158-45 
3C AT1EE 上 海 无 线 里 二 十 九 厂 ”下 -1162-30 3CA2D 星 兴 电工 厂 夏 -1160-26 
3C ALEF 辽宁 晶体 管 广 亚 -1150-40 3CA2E 任 乓 七 〇 五 厂 第 -1158-30 
3C AT1E 辽宁 晶体 管 三 亚 -1150-41 3CA2E 辽 字 昂 体 答 厂 下 -1158-31 
3C ALIE 辽宁 晶体管 厂 下 -1150-42 3CA2 玉 辽宁 晶体 管 厂 下 -1158-32 
3C AT 徐州 半导体 厂 焉 -1150-43 3CA2 巨 相 访 晶体管 厂 焉 -1158-33 
3C Al 金华 -一 一 六 三 下 -1150-44 3C A2 也 济南 半导体 元 件 实 验 所 下-1158-47 
3CA1LIEF 桐庐 晶体 管 厂 亚 -1150-44 3CA2 孔 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1158-49 


页 -37 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


一 


一 < 一 


一 -一 一 一 一 一 ~ rear 一 ~ 


页 码 -序号 型 号 


更 号 三 家 
3CA2 忆 营 扣 市 无 线 电 器 材 广 
3CA2 卫 星光 电工 厂 

3CA2 亚 任 丘 七 〇 五 厂 
3CA2F 
3CA2F 宇 晶体 答 厂 

3C A2FE 是 得 三 

3C A2 下 济南 兴 导 体 元 件 实验 所 
3C A2 下 济南 半导体 元 件 实验 所 
3C A2FE 营 马 市 无 线 电 器 材 厂 
3C 人 2 星光 电工 三 

3CA3 星光 电工 三 
3CA3A 北京 半导体 器 件 十 厂 
3CA3A 辽宁 晶体 管 三 
3CA3SA 相 访 晶体管 厂 
3CA3A 辽 字 蔓 体 管 三 
3CA3A 任 丘 七 O 〇 五 三 
3CA3A 兴 化 晶体 管 厂 
3CA3B 星光 电工 厂 

3CA3B 北 束 学 导体 器 件 十 厂 
3C A33B 辽 字 晶体 管 三 
3CA33B 柚 访 唱 体 管 三 
3CA3B 辽宁 章 体 管 三 
3CA3B 任 开 七 〇 五 厂 
3CA3B 汉 体 管 三 
3CA3C 星 范 电工 三 
3CA3C 北京 半导体 器 件 十 三 
3CA3C 辽宁 茧 体 管 厂 
3CA3C 2 
3CA3C 辽宁 晶体 管 

3CA3C ， 站 
3CA3C 兴 化 晶体 管 厂 
3CA3D 星光 电工 厂 
3CA3D 闭 汞 半导体 器 件 十 厂 
3CA3D 辽宁 晶体 管 三 
3CA3D 桐 访 品 体 管 三 
3CA3SD 辽宁 盈 体 管 厂 
3CA3D 任 丘 七 〇 五 厂 
3CA3D 兴 化 晶体 管 厂 
3CA3EE 明光 电工 厂 
3CA3B 营口 市 无 线 电 器 材 厂 
3CA3E 辽 字 草 体 管 厂 
3CA3EE 辽宁 晶体 管 厂 
3CA3EE 桐庐 晕 体 管 三 


任 撕 七 口 五 三 


下 -1160-1 
四 -1160-27 
在 -1158-34 
得 -1158-35 
政 -1158-36 
夏 -1158-37 
秆 -1158-48 
夏 -1158-50 
夏 -1160-2 
材 -1160-28 
四 -1180-36 
秆 -1160-37 
下 -1160-37 
四 -1160-37 
和 -1160-38 
村 -1162-4 
和 夏 -1162-10 
重 -702-19 
四 -1160-39 
四 -1160-39 
算 -1160-39 
夏 -11606-40 
和 夏 -1162-5 
和 夏 -1162-11 
看-702-30 
到 -1160-41 
夏 -1160-41 
置 -1160-41 
页 -1160-42 
真 -14141626 
夏 -4162-12 
可 -702-40 
囊 -1160 .43 
下 -41160-43 
太 -4160-43 
下-1160-44 
修 -1162-~7 
看 -1162-13 
夏 -702-45 
丰 -702-47 
艇 -1160-45 
和 -1160-48 
OA 
-1162- 8 


re avaararra iny mascasewus 


aoc 


we 


炎 - 家 页 码 -序号 
3CA3E 兴 化 晶体 管 厂 秆 -1162-14 
3CA3E 济南 半导体 元 人 和 < 验 所 看-1162-16 
3CA3FE 星光 电工 四 -702-50 
3CA3FE 营口 市 无 线 电 器 材 看 -704-1 
3C A3T 辽 字 晶体 管 厂 夏 -1160-47 
3CA3EE 辽 字 晶体 答 厂 币 -1160-48 
3CA3E 桐庐 晶体 管 三 置 -1160-48 
3LCA3FE 任 丘 七 CO 五 厂 夏 -1162-9 
3CA3F 兴 化 晶体 管 置 -1162-15 
3LA3EE 济南 半导体 元 件 实 验 所 四 -1162-17 
3CA3H 济南 半导体 元 件 实验 所 收 -1162-36 
3CA4 星光 电工 三 机-1164-1 
3CA4A 八 七 五 | 丰 -1162-45 
3CA4A 辽宁 晶体 管 厂 提 -1164-2 
3CA4A 辽宁 前 体 答 三 各 -1164-3 
3C 和 4A 桐庐 晶体 管 广 四 -1164-3 
3CA4A 任 丘 七 〇 五 三 下 -1164-20 
3CA4B 是 光 用 工厂 夏 -704-6 
3CA4B 八 七 五 厂 四 -1162-46 
3CA4B 辽 字 竟 体 管 广 夏 -1164-4 
3CA4B 辽宁 晶体 管 利 -11864-5 
3CA4B 桐庐 晶体 管 三 得 -1164-5 
3CA14B 任 丘 七 〇 五 三 下 -1164-21 
3C A4C 星光 让 工厂 四 -704-7 
3CA4C 八 七 五 厂 下 -1162-47 
3CA4C 辽宁 昌 体 管 厂 看-1164-6 
3CA4C 辽 守 晶体管 厂 槛 -1164-7 
3CA4C 桐庐 贸 体 管 三 什 -34164-7 
3CA4C 任 丘 七 〇 五 厂 在 -1164-22 
3CA4D 星光 电工 厂 槛 -704-8 
3 已 么 4DD 八 七 五 三 加 -1162-48 
3C Ad4DD 辽 宇 晶体管 厂 到-1164-8 
3 A4D 辽宁 晶体 管 厂 复 -1164-9 
3C A4D 秽 庐 晶体 管 三 慎 -1164-9 
3CA4D 任 丘 七 口 五 厂 夏 -1164-23 
3C A4 卫 营口 市 无 线 电 器 件 厂 ” 复 -704-11 
3CA4 蕊 星光 记 工 广 罚 -704-12 
3C A4E 八 瑟 五 三 村-1162-49 
3C 避 人 4 也 辽 军 曲 体 管 厂 息 -1164-10 
3C A4 孔 辽 宇 量 体 管 三 夏 -1164-11 
3C A4 卫 桐庐 晶体 管 厂 重 -1164-11 
3C A4 下 任 丘 七 〇 五 厂 下 -1164-24 
3CA4FE 营口 市 无 线 志 器 材 厂 看-704-15 
3CA4F 星光 也 工厂 丰 


cnstmaaaar istgpacdeiiaaagicmucaaiamlaaia 玫 setssaecriene is -eps 


-784-16 


他 一 meeeearmetirv mm 一 woreeeeremresvi mntrenGrmcreior etros 


型 号 
3CA4FE 
3CA4F 
3 心 AdE 
3CA5 
3CAS5A 
3CA5A 
3CAS5A 
3 心 A5A 
3CA5A 
3CA5SPR 
3CA5B 
3 避 生 5 也 
3CA5SB 
3CA5BB 
3CA5SDB 
3CA5C 
3CA5C 
3CA5C 
3CA5SC 
3CA5C 
3C AS5C 
3CA5D 
3CA5SD 
3C ASD 
3CA5D 
3CA5D 
3CA5DP 
3CA5 孔 
2 A5 了 
3 人 CA5 也 
3C AS 也 
3C 和 AS 世 
3 人 AS 了 
3 已 AS5FE 
3C AS 
3C A5E 
3CA5F 
3CA5G 
3CA6A 
3CA6A 
3C 〇 CA6BB 
3C A6 吕 
3CA6B 


广 


八 七 五 广 

柱 庐 晶体 符 厂 
任 丘 七 〇 五 厂 
星光 电工 厂 
任 丘 七 O 五 厂 
辽宁 晶体 答 厂 
辽 宇 晶体 管 三 
三 庐 晶 体 管 三 
八 七 五 厂 

星光 电工 厂 

任 丘 七 〇 五 三 
辽宁 晶体 管 厂 
辽 字 晶体 管 厂 
桐庐 晶体 管 厂 
八 七 五 厂 

星光 电工 厂 

任 丘 七 〇 五 三 
辽宁 晶体 管 厂 
辽 字 晶体管 三 
桐庐 晶体 管 厂 
八 七 五 三 

星光 电工 厂 

任 丘 七 〇 五 三 
辽宁 晶体 管 厂 
辽宁 晶体 管 三 
独 访 晶体 苞 三 
八 七 五 厂 

星光 电工 三 
任 正 七 〇 五 厂 
辽宁 晶 你 管 三 
辽宁 晶体 管 厂 
柱 访 品 体 管 厂 
八 七 五 厂 


营口 市 无 线 电 器 材 三 


八 七 五 厂 


营口 市 无 线 电 器 材 厂 


八 七 五 厂 
任 丘 七 〇 五 三 
星光 电工 厂 

八 十 五 三 


任 丘 七 〇 五 厂 


家 页 码 - 序 号 型 


ca srveecaaat 开 : 


秆 -1162-50 3CA6C 
下 -1164-12 3CA6C 
夏 -1164-25 3CA6C 
下 -1166-5 3CA6D 
年 -1166-6 3CA6D 
了 -1166-7 | 3CA6D 
丰 -1166-8 3CA6 忆 
下 -1166-9 3CA6 书 
下 -1166-28 3CA6 尼 
下 -708-37 3CA6F 
夏 -1166-10 3CA6 
香 -1166-11 3C A6F 
至 -1166-12 3CA6 了 
下-1166-13 3CA6G 
下 -1166-29 3CA7 

和 -708-38 3 已 A7 

丰 -1166-14 3 已 A7B 
下 -1166-15 3CAT7C 
下 -1166-16 3CA7D 
和 夏 -1166-17 3 已 A7 卫 
下 -1166-30 3CA7 也 
下 -708-42 3CA7B 
夏 -1166-18 3CA7 开 
利 -1166-19 3CA8AA 
在 -1166-20 3CA8A 
夏 -1166-21 3C8A 
夏 -1166-31 3CA8A 
夏 -708-44 3CA8A 
看 -1166-22 3CA8B 
杆 -1166-23 3 心 A8 了 
真 -1166-24 3C A8 台 
算 -14166-25 3CASB 
时 -1166-32 | 3CASB 
夏 -708-48 3CA8C 
和 夏 710-1 3CAR8C 
下 -1166-26 3CA8< 
下 -1166-27 3CA8C 
下 -1166-33 3CA8C 
下 -710-3 3CA8D 
下 -1166-34 | 3CA8D 
和 -1166-40 | 3CA8D 
复 -710-25 3CA8D 
在-1166-35 3CA8D 
四 -1186-41 3( 人 8 吾 


芝 nmmnre ucamammrurr 一 < 


上 村 ， 


人 


广 
星光 电工 厂 
八 七 五 三 
任 丘 七 〇 五 三 
明光 电工 三 
八 七 五 厂 

任 下 七 〇 五 三 
星光 电工 厂 
八 七 五 三 

任 丘 七 〇 五 三 
星光 电工 厂 


^ 营 口 市 无 线 电 器 材 六 


八 七 五 厂 
任 丘 七 口 五 厂 


4 营 刀 市 无 线 电 器 材 广 


星光 电工 厂 


二 


星光 中 工厂 


营口 市 无 线 电 器 材 六 


星光 电工 厂 


3 同村 
皇 施 忆 - 


半导体 三 极 管理 号 -厂家 索引 


证 ae 一 


页 码 -序号 


下 -710-39 
下 -1166-36 
下 -1166-42 
夏 -712-5 
下 -1166-37 
可 -1166-43 
-712- 
-1166-38 
-1166-44 
-712-23 
-712-24 
-1166-39 
-1166-45 
-712-34 
到 -718-44 
【-1154-47 
香 -716-13 
焉 -716-39 
下 -718-3 
看 -718-14 
下 -718-48 
和 -718-22 
和 介 -718-49 


下 -720-35 


辣 问 加 央 加 加 加 


已 
永 : 


任 瓦 七 O 〇 五 三 扩 -41468-8 
八 七 五 三 页 -1168-12 
八 七 五 厂 夏 -34168-13 
八 瑟 五 三 下 -1168-20 
星光 电工 厂 昌 -722-5 
任 乓 七 吕 五 厂 下 -1168-9 
并 下 下 户 下 -1168-14 
人 了 -1168-1415 
八 二 五 三 下 -1168-21 
星光 用 工厂 吾 -722-16 
任 五 七 〇 五 三 下 -1168-10 
八 证 五 三 人 让 -1168-16 
八 寸 五 三 于-1168-17 
八 七 五 三 和 这 -1168-22 
星光 电工 厂 可 -722-27 
任 下 七 〇 五 厂 四 -1168-11 
八 七 五 厂 下 -14168-18 
八 二 五 厂 甩 -1168-19 
人 二 五 厂 了 -1168 23 
营口 市 无 线 电 器 材 广 下-722-50 


秆 -39 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


下 -40 


型 号 六 家 页 得 -序号 
3CA8gE 营 号 市 无 线 电器 材 ) 下 -724-18 
3CA9 星光 叫 工 厂 下 -724-5 

3CA9A 任 丘 七 〇 五 厂 下 -1168-24 
3CA9A 任 玉 七 〇 五 三 玫 -1168-25 
3CA9B 星光 电工 厂 开 -720-42 
3CA9B 任 开 七 C@ 五 厂 下 -1168-26 
3LA9B 任 开 七 台 五 厂 下 -1168-27 
3CA9C 星光 电工 三 下 -722-8 

3CA9C 任 丘 七 人 五 三 下 -1168-28 
3CA9C 任 丘 七 名 五 六 及 -1168-29 
3CA9D 星光 电工 厂 下 -722-26 

3CA9D 任 丘 七 人 五 三 焉 -1168-30 
3CA9D 任 开 七 @ 五 三 下 -1168-31 
3CA9 也 星光 电工 厂 亚 -722-39 

3CA9E 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -724-19 

3CA9E 任 撕 士 扣 五 三 下 -1168-32 
3CA9E 任 丘 七 操 五 厂 亚 -1168-33 
3CA9R 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -724-28 

3CA9E 侍 丘 七 口 五 太 也 -1168-34 
3CA9E 任 正 七 〇 五 厂 亚 -1168-35 
3CA10A 桐庐 量 体 管 厂 焉 -1166-50 
3CA10A 任 瑟 七 〇 五 三 下 -1168-36 
3CAIL0A 任 丘 七 〇 五 厂 下 -1168-37 
3CA10B 星光 电工 三 焉 -712-50 

3CA10B 柚 访 部 体 管 广 下 -1168-1 

3CAI10B 任 丘 七 〇 五 三 下 -1168-38 
3CA10B 任 丘 七 OO 五 厂 下 -1168-39 
3CA10C 星光 电工 三 亚 -714-2 

3CA10C 任 丘 七 〇 五 三 开 -1168-2 

3CAl10C 任 丘 七 O 〇 五 三 亚 -1168-40 
3CAIi0C 柱 访 晶体管 六 下 -1168-41 
3CAI0D 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -708-26 

3CAl0D 星光 电工 厂 看 -714-7 

3CATI0D 柚 庐 量 体 管 厂 下 -1168-3 

3CA10D 任 开 七 口 五 厂 下 -1168-42 
3CA10D 任 乒 七 OO 五 厂 下 -1168-43 
3CA10 刁 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -708-27 
3C AI10 忆 星光 昌 了 三 亚 -714-13 
3CA10E 柚 访 晶体管 焉 -1168-4 
3CA10 己 任 捞 二 五 三 和 -1168-44 
3CA10EB 任 正 七 〇 五 班 -1168-45 
3CA10F 福 访 铝 体 管 三 耻 -1168-5 
3CAT10F 任 匡 七 OO 五 三 亚 -1168-46 
3CA10F 任 末 七 人 五 三 下 -1168-47 


件 车 间 


型 号 加 页 码 -并 号 

3CA10G 柱 访 晶体 符 厂 下 -1168-6 

3CA1LLA 八 七 五 三 下 -1164-31 
3CAT11IA 八 七 五 厂 下-1164-38 
3CA11LB 八 七 五 厂 下-1164-32 
3CA11B 八 七 五 厂 下 -1164-39 
3CAILLIC 八 七 五 厂 秆 -1164-33 
3CAlLC 八 七 五 厂 亚 -1164-40 
3CAllD 八 七 五 厂 下 -1164-34 
3CAl1D 八 七 五 厂 下 -1164-41 
3C AI1l 忆 营口 市 无 线 电 器 材 厂 下-706-50 

3C All 也 八 七 五 厂 亚 -1164-35 
3C ATIE 八 七 五 厂 看 -1164-42 
3C At1E 八 寸 五 厂 下 -1164-36 
3CAITIIE 从 七 五 厂 下 -1164-43 
3CA11G 八 七 五 厂 下 -1164-44 
3CA15E 营口 市 无 线 电 器 材 王 下-698-14 

3CA17A 大 连 半 导体 三 下 -1156-46 
3CA17 了 大 连 半 导体 厂 下 -1156-47 
3CAIT7C 大 连 半 导体 厂 亚 -1156-48 
3CA55A 八 一 三 人 〇 OO 开 -1162-43 
3CA55B 八 一 三 四 三 下 -1162-44 
3C AT71A 八 一 三 口 焉 -1156-44 
3CA71B 八 一 三 O 广 亚 -11586-45 
3CA72A 八 一 三 〇 三 亚 -1160-19 
3C A72 了 八 一 三 〇 三 下 -1160-20 
3CA80 徐州 半导体 厂 下 -1156-43 
3CA80A 徐州 半导体 厂 开 -1154-35 
3CA80B 徐州 学 导体 厂 开 -1154-386 
3CA80C 徐州 半导体 太 下 -1154-37 
3CA80D 徐州 半导体 矿 下 -1154-38 
3CA80E 徐州 半导体 厂 下 -1154-39 
3CAl04A 和 八 七 五 三 下 -1164-45 
3CA104 了 B 4 八 七 五 厂 下 -1164-46 
3CA104C 全 八 七 五 三 亚 -1164-47 
3C AL150 辽宁 晶体管 厂 亚 -1170-16 
3CA15IA 佛山 市 半导体 器 件 六 于-510-18 

3C Al51B 佛山 市 半导体 器 件 ] ”下 -510-19 

3C A151C 佛山 市 半导体 器 件 j 下 -510-20 

3C Al51D 弗 册 市 半导体 器 件 六 下 -510-21 

3C Al151 巨 佛 下 市 半导体 器 件 六 下 -510-22 

3CA201A 无 京 工业 大 学 半导体 器 和 -1158-3 

件 车 间 
3CA201 孔 北京 工业 大 学 半导体 器 到 -1156-50 


型 号 广 家 
3CA369 佛山 无 线 电 四 三 
3CA608A 人 八 七 五 厂 
3CA608A 从 七 五 三 
3CA608B 人 和 八 七 五 厂 

3C A608B 八 七 五 三 
3CA608C 八 七 五 三 
3CA608C 八 七 五 厂 
3CA608D 八 七 五 厂 
3CA608D 八 七 五 厂 
3CA608 忆 八 七 五 厂 
3CA608 卫 人 八 七 五 厂 
3CA608EF 人 八 七 五 厂 
3CA608FE 从 七 五 厂 

3CA683 亚 光 电工 厂 
3CA683 佛山 无 线 电 四 三 
3CA683NC 景德镇 三 六 三 
3CA940 无 线 电 四 厂 
3CA940 延吉 市 半导体 一 厂 
3CA940 字 波 无 线 电 二 厂 

3C 太 940 亚 光 电工 三 

3CA968 星光 电工 厂 
5CA1295 亚 光电 工 | 
3CA1295A “” 亚 光电 工 | 
3CA1295B ” 亚 光 电工 厂 
3CCMIA 齐齐哈尔 北方 无 线 电 
3C4CMIB 齐齐哈尔 北方 无 线 电 
3CCM2A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 
3CCM2B 


3 人 M3A 


3LCM3SBB 


3CDI01 

3CDOIA 
3CD0OIA 
3CD01BB 
3CD01B 
3CDIOLC 
3CD01DD 
3CD01L1 囊 
3CD1A 


广州 半导体 器 件 厂 


新 乡 市 半导体 三 
了 哈尔滨 晶体 管 厂 
哈 尔 该 晶体管 三 
丛 尔 滨 蜡 你 管 三 
哈 尔 洲 品 体 乱 厂 
北京 半导体 器 件 十 厂 


齐 济 加 合 尔 北方 无 线 电 一 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 -一 


齐齐哈尔 北方 无 线 电 - 


和 -702-8 


页 码 -序号 | 型 号 
在 -t152-39 3CDIB 
下 -1168-48 3CDIC 
下 -1170-1 3CDID 
下-1168-49 3CDI1TE 
下 -1170-2 3CDI1F 
下 -1168-50 3CD02 
下 -1170-3 3CD02A 
下 -1170-4 3CD02A 
开 -1170-7 」 3CD02B 
下 -1170-5 3CD02B 
下 -1170-8 3CD02C 
下 -1170-6 3CD02C 
下 -1170-9 3CD02D 
夏 -1154-20 3CD02D 
亚 -1156-32 | 3CD02 也 
下 -1t56-36 3CD2G 
秆 -714-19 3CD03AA 
下 -714-20 3C D03A 
下 -714-29 3CD03 阳 
下 -714-397 3CD033B 
开 -1168-7 3C 了 03C 
焉 -730-34 3CD03D 
下 -730-16 3CD03 瑟 
下 -730-24 3CD3A 
亚 -1544-1 3CD3A 
3CD3A 
亚 -1544-2 3CDsA 
3CD3A 
下 -1544-3 3CD3A 
3CD3A 
下 -1544-4 :CD3B 
下 -1544-5 
3CD3B 
下 -1544-6 人 
3CD3B 
下 -1150-1 3CD3B 
下 -698-1 3CD3B 
焉 -702-4 3CD3C 
下 -698-9 3LD3C 
焉 -702-~13 34CD3LC 
焉 -702-25 3CD3C 
下 -702-34 3CD3C 
焉 -702-4 3CD3D 
3CD3D 


三 家 


北京 半导体 器 件 十 厂 
北京 半导体 器 件 十 厂 
北京 半导体 器 件 十 厂 
北京 半导体 器 件 十 厂 
营口 市 无 线 电 器 材 广 
广州 半导体 器 件 厂 


上 险 和 尔 演唱 体 管 厂 
PT > 下 


@ 开 化 六 导体 器 件 厂 
。 开 化 半导体 器 信 
哈尔滨 晶体 管 
e 开 化 半导体 器 件 三 
哈尔滨 晶体 管 厂 
生 开 化 人 给 导体 器 秆 三 

尔 深 晶体 管 广 
路 尔 活 最 剑 久 


营口 市 无 线 昌 器 村 三 


导体 广 
哈尔滨 晶体 管 三 
新 乡 市 半导体 厂 


管 「 
痊 尔 注 宾 曲 体 入 


卫 光电 工厂 


北京 半导体 器 件 十 厂 


上 上 海 无 
上 海 无 线 8 


入 由 七 三 
电 七 | 


桐 访 量 休 答 厂 
全 总 是 所 有 
星光 帅 工 厂 
了 光 电 
北京 半导体 器 人 秆 十 厂 
上 海 无 线 电 七 矿 

上 海 无 线 电 七 三 
星光 韦 工 上 
栖 庐 时 体 管 厂 

任 丘 七 〇 五 厂 
卫 光 电工 厂 

北京 半导体 器 件 十 厂 
相声 晶体 管 三 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 未 引 


页 码 -序号 


下 -702-17 
和 -702-32 
正 -702-44 
焉 -702-48 
下 -698-42 
开 -1160-21 
下-704-27 
年-704-35 
下 -704-43 
下 -704-45 
下 -706-9 

下 -706-14 
扯 -706-12 
下 -706-23 
入 -706-34 
下 -702-46 
亚 -700-41 
取 -710-12 
下 -700-42 
下 -710-23 
下 -710-41 
亚 -710-46 
下 -712-8 

班 -702-3 

夏 -702-9 

入 -702-10 
下 -704-24 
在-704-36 
机 -708-33 
下 -708-34 
亚 -702-11 
机 -702-12 
下 -7 了 702-15 
下 -706-3 

机 -706-310 
机 -708-35 
和 -708-36 
碑 -702-18 
下 -702-20 
夏 -702-21 
下 -706-20 
四 -706-25 
亚 -702-23 
下 - 702-24 


巫 -41 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 三 家 页 码 - 序 号 型 号 局 家 页 码 -序号 


3CD3D 星光 电工 三 御 -702-29 3CD05B 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -720-33 
3CD3DD 卫 光 电工 三 了 -706-39 3CD05C 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -722-2 

3CD3D 北京 半导体 器 件 十 厂 。 亚 -706-43 3CD05D 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -722-20 
3C D3E 任 乓 七 O 五 厂 秆 -702-33 3CD05 世 哈尔滨 晶体 管 厂 划 -722-28 
3CD3 卫 星光 电工 厂 焉 -702-38 3CD5A 任 丘 七 CO 五 厂 开 -710-24 
3CD3PE 北京 半导体 器 件 -FT 厂 看 -708-2 3CD5A 福 访 晶体 答 厂 下 -712-48 
3CD3 了 卫 光 电工 厂 下 -708-4 3CD5A ^ 九 江 市 无 线 电 二 看 -712-49 
3CD3E 星光 电工 厂 有 -702-39 3CD5A 卫 光 电工 厂 下 -714-44 
3C D3E 任 丘 七 CG 五 厂 下 -706-33 3CD5A 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -714-50 
3CD3G 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -704-14 3CD53 任 丘 七 〇 五 三 表 -710-38 
3CD4A 宁波 无 线 电 二 厂 页 -700-19 3CD5B 桐 疡 晶体 管 六 下 -714-3 

3CD4A 扬州 而 体 管 厂 看-704-21 3CD5B 4 九江 市 无 线 电 二 厂 开 -714-4 

3C 了 4A 4 九江 市 无 线 电 二 厂 开 -704-25 3CD5B 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -716-8 

3CD4A 任 乓 七 O 〇 天 三 二-704-26 3CD5B 星光 电工 厂 重 -716-12 
3CD4A 卫 光 电工 厂 开 -710-11 3CD5B 卫 光 电工 三 佣 -716-16 
3CD4A 北京 半导体 器 件 十 厂 。” 开 -710-18 3CD5C 任 丘 七 〇 五 厂 符 -712-3 

3CD4A 星光 惠 工厂 下 -710-20 3CD5C 柱 庐 晶体 管 厂 焉 -714-9 

3C D43 宁波 无 线 电 二 厂 和 -700-24 3CD5C 4 九江 市 无 线 电 二 广 下 -714-10 
3CD43B 任 丘 七 〇 五 厂 下 -704-44 3CD5C 星光 电工 三 开 -716-40 
3C D4 了 扬州 晶体 管 厂 于 -704-49 3CD5C 卫 光 电工 厂 下 -716-45 
3CD4B 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -706-4 3CD5C 北京 六 导体 器 件 十 太 下 -716-49 
3CD43B 卫 光 电工 厂 下-710-27 3CD5D 任 丘 七 〇 五 三 下 -712-14 
3C DP43 北京 半导体 器 件 十 厂 ”下 -710-35 3CD5D 桐 坊 晶体 管 厂 下 -714-15 
3CD43 星光 电工 三 玫 -710-36 3CD5D 4 九江 市 无 线 电 二 厂 亚 -714-16 
3CD4C 裤 波 无 线 电 二 广 下 -700-28 3CD5 了 北京 半导体 器 件 十 厂 。” 互 -718-11 
3CD4C 任 丘 七 O 〇 五 厂 下 -706-13 3CD5D 星光 电工 三 下 -718-13 
3CD4C 4 九江 市 无 线 电 二 机 -706-21 3CD5D 卫 光 电工 厂 亚 -718-16 
3C D4C 扬州 量 体 答 厂 耻 -706-28 3CD5RE 任 丘 七 〇 五 厂 亚 -712-22 
3C D4C 卫 光 电工 三 看-710-45 3CD5 也 太 疡 晶体 管 厂 下 -714-36 
3CD4C 北京 学 导体 器 件 十 厂 站 -712-2 3C 了 D5 卫 星光 电工 厂 下 -718-25 
3C DD4C 星光 中 工厂 天 -712-6 3C D5 卫 卫 光 电工 厂 阳 -?718-30 
3C 了 4 企 丘 七 〇 五 厂 看 -708-22 3CD5 瑟 北京 半导体 器 件 -三 焉 -718-35 
3C D4D 4 九江 市 无 线 电 二 三 夏 -706-40 3CD5F 任 正 七 〇 五 厂 算 -712-37 
3 有 4 扬州 晶体 答 厂 材 -706-45 3CD5G 营口 市 无 线 电 器 材 矿 是-718-23 
3C 了 D4DD 北京 尘 导 体 器 件 十 站 于 -7412-13 3CD6A 卫 泥 电工 三 下 -720-19 
3CD4DD 星光 电工 三 了 -712-15 3CD6A 扬州 晶体 管 厂 下 -720-20 
3C 门 4D 卫 站 电工 1 珀 -712-17 3CD6A 4 九江 市 无 线 电 二 六 下 -720-31 
3C iD4 羽 扬州 量 体 管 广 焉 -708-1 3CBD6A 人 OO 广 置 -720-25 
3 已 了 4 刁 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -708-5 3CD6A 淡 江 无 线 电 一 厂 下 -720-26 
3 已 D4E 3 光电 工厂 杜 -712-28 3C D6AA 任 丘 七 人 五 厂 隆 -720-36 
3 电 4 玫 星光 电工 厂 栈 -712-35 3CD6A 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -722-12 
3 CC 门 4 瑟 北 东 半导体 器 件 - 直 下 -712-36 3CD6B 湛江 无 线 电 一 厂 青 -720-37 
3 了 4 营口 市 无 线 电 器 材 厂 ”看 -708-46 3CD6B 人 OO-EO 矿 至 -720-40 
3CD05A 哈尔滨 晶体 管 厂 材 -720-22 3CD6B， 星光 也 工厂 置 -720-41 


本 Drama raidcuma 国 sroeuiru und aauacrnia om ev tdmduareaiiicoaairatu 
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耻 “= 42 


型 三 

3CD63BH 卫 光 电工 厂 
3sSCD6B 扬州 晶体 答 厂 
3CD6B 4 志江 市 无 线 电 二 三 
3CD6B 竹 生 志 扣 区 
3CD6 也 北京 半导体 器 件 十 厂 
3 心 卫 6C 八 〇 -EC 六 
3CD6C 星光 电工 三 
3CD6C 任 丘 七 @ 五 厂 
3CD6C 湛江 无 线 电 一 厂 
3CD6C 卫 光 电工 厂 
3CD6C 扬州 晶体 管 三 
3CD6C 4 玉江 市 无 线 电 二 厂 
3CD6D 卫 光 电工 三 
3CD6D 任 王 -七 O 五 厂 
3CD6D 八 OO 三 
3CD6D 星光 电工 厂 
3CD6D 扬州 晶体 管 三 
3CD6D 4 九江 市 无 线 电 二 三 
3CD6 也 任 下 七 O 〇 五 三 
3CD6E 八 O 〇 -上 CO 广 
3CD6 孔 星光 电工 厂 
3CD6 忆 卫 光 电工 厂 

3CD6 世 扬州 晶体 管 三 
3CD6 忆 4 九江 市 无 线 电 二 广 
3CD6F 任 丘 七 〇 五 厂 
3CD6G 营口 市 无 线 电 器 材 厂 
3CD7A 4 天 江 市 无 线 电 二 三 
3CD7BB 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
3CD7C  。 ^ 九 江 市 无 线 忠 二 广 
3CD7D 4 九江 市 无 钱 电 二 三 
3CD7 卫 < 九江 市 无 线 电 二 厂 
3CD7G 营口 市 无 线 串 器 材 厂 
3CD8A 卫 光 电工 厂 
3CD8A 全 九江 市 无 线 电 二 厂 
3CD8A 温江 无 线 电 一 厂 
3CD8A 任 丘 七 〇 五 厂 
3CD8A 北京 半导体 器 件 十 三 
3CD8B 卫 光 电工 三 
3CD83B 和 九江 市 无 线 电 工厂 
3CD8B 洪江 无 线 电 一 三 
3CDa8BB 任 下 七 〇 五 厂 
3CD8B 星光 电工 厂 

3CDa8 了 HB 揽 京 半导体 器 件 十 三 
3 Da8C 


卫 光 电工 


页 码 - 序 号 | 型 号 


下 -720-43 
相 -720-44 
秆 -720-45 
区 -722-5 

玫 -722-45 
下 -722-9 

下 -722-10 
亚 -722-13 
下 -722-14 
御 -722-17 
夏 -722-18 
下 -722-19 
下 -722-33 
看 -722-34 
下 -722-37 
下 -722-38 
下 -722-40 
杜 -722-41 
下 -722-46 
开 -724-2 

隆 -724-3 

自 -724-6 

禾 724-7 

亚 -724-8 

下 -724-16 
焉 -722-49 
下 -724-40 
四 -724-45 
下 -726-2 

年 -726-8 

复 -726-12 
亚 -726-11 
下 -726-22 
开 -726-23 
焉 -726-30 
下 -726-32 
了 -728-25 
下 -726-35 
下 -726-36 
玫 -726-41 
下 -726-43 
下 -726-44 
和 夏 - 了 28-393 
亚 …726-49 


3CD0I0G 


3CD8C 
3CD8C 
3CD8C 
3CD8C 
4305D8PD 
3CD8D 
3CDP8D 
3CD8D 
3CD8 五 
3CD8 卫 
3CD8E 
3C 记 8 瑟 
3C 有 8 下 
3CD8FE 
3CD8G 
3CD9A 
3CD9A 
3CD9B 
3CD9B 
3CD9C 
3CD9C 
3CD9D 
3CD9 卫 
3CD9G 
3CD010AA 
3CD010A 
3CD010A 
3CD010B 
3 心 卫 010 卫 
3SCD010B 
3C 了 TD010C 
3CD010C 
3CDI010C 
3CD010D 
3CD0L0D 
3C D010D 
3CD010 卫 
3CD010 玉 
3CD010 忆 
3CD0LOFE 
3CD010 了 
3CD010G 
SC 了 DO0I0G 


三 


家 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


页 码 -序号 


星光 电工 厂 
任 丘 七 〇 五 三 


淡 江 无 线 电 一 / 


营口 市 无 线 电 器 材 厂 


卫 光 出 工厂 

洪江 无 线 虽 一 
湛江 无 线 电 一 
卫 光 了 电工 
卫 光 电工 
江 江 无 线 电 一 
卫 光 电工 厂 
卫 兴 上 电工 厂 


营口 市 无 线 电 器 材 厂 


辽宁 晶体 管 广 
辽宁 晶体 管 广 
哈尔滨 晶体 管 
辽宁 晶体 


和 


乃 于 于 沪 于 
1 丙 


下 下 守 叶 由 


东 于 玛 
束 开奖 焉 三 次 项 束 


Tv 


呈 党 次 家 向 辣 孚 党 下 


六 


间 下 
这 


4 
甩 


| 
了 
型 


钵 站 天 开 次 次 型 交 次 开交 


到 人 
人 徊 本 
呈 可 


浜 昌 


T 到 
这 次 


尽 


班 束 于 中 次 于 或 
二 二 


里 中 让 中 
到 融 


| 
于 


让 过 :各 
TI 

站 间 : 

ji 于 有 

1 


ES 


| 了 琶 


无 江 市 无 线 电 二 厂 


放 
7 


广 
广 


广 


广 


囊 -| 
i 


和 


了 


耿 -726-50 
夏 -728-6 

下 -728-7 

隆 -728-8 

下 -728-15 
至 -728-16 
下 -728-20 
亚 -728-21 
下 -728-26 
焉 -728-27 
丰 -728-36 
看-728-37 
焉 -728-30 
下 -728-34 
焉 -728-28 
下 -730-3 

用 -730-5 

亚 -730-6 

下 -730-9 

耿 -730-131 
下 -730-13 
下 -730-18 
下 -730-25 
下 -730-22 
下 -704-29 
下 -704-30 
耻 -724-39 
下 -706-6 

亚 -706-7 

复 -724-44 
各-706-29 
下 -706-30 
得 -724-48 
亚 -706-35 
县 -706-36 
下 -726-3 

下 -706-48 
亚 -706-49 
下 -726-4 

焉 -708-? 

和 看-708- 多 

下 -708-17 
下 -708-19 
于 -708-24 


or 一 


用 -43 
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型 ”号 厂 家 :页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 


3CD10A 沈阳 忆 k 达 半导体 器 件 广 下 -704-20 | 3CGD20D 人 佛山 市 半导体 器 件 厂 看-712-18 

3CD10A 佛山 市 半导体 器 人 性 厂 下 -704-28 3C D20D 佛山 市 半导体 器 件 ) 和 -712-21 
3CD103B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -704-46 3C D20 蕊 沈阳 飞 达 尘 导体 器 件 矿 下 -712-7 
3CD10B 浊 由 市 半导体 器 件 矿 下 -706-5 3CD20 了 4 佛山 市 半导体 器 件 至 -712-29 


3CD10C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 丰 -706-15 | 3CP20 孔 人 佛山 市 半导体 器 件 下 -712-38 
3CD10C 佛山 市 半导体 器 件 厂 下 -706-24 3CDD20 五 渍 阳 飞 达 半 导体 器 件 广 星 -712-25 
3CD10D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -706-19 3 D20EFE 。 ^ 佛 山 市 半导体 器 件 下-712-39 
3CD10D 佛山 市 半导体 器 件 厂 看 -706-41 3CD20 六 全 佛山 市 半导体 器 件 六 看-7342-40 
3CDI0BE 沈阳 飞 达 半导体 器 件 下 -706-32 3CD030A 辽宁 唱 体 管 三 亚 -714-46 
3CDI0E 人 氏 山 市 半导体 器 件 矿 看 -708-6 3CD030A 辽宁 晶体 管 厂 -714-47 
3CD140F 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 下 -706-47 3CD030A 双 南 虽 无 线 电 二 三 四 -716-1 
3C Di0F 佛山 市 半导体 器 件 厂 下 -708-16 34 D030 卫 9 南昌 无 线 电 二 三 重 -716-9 
3aCD10G 营口 市 无 线 电 器 衬 矿 下 -730-32 3CD030B 辽宁 晶体 管 三 看 -716-15 
3CDI11G 营口 市 无 线 电 器 材 矿 和 -730-39 3CD030B 辽宁 晶体 管 三 王 -716-17 
3CD12G 营口 市 无 线 电 器 材 ) 下 -730-40 3CD030C 辽宁 晶体 管 厂 亚 -716-47 
3CD0o15A 哈尔滨 晶 体 管 厂 村 -726-24 3CD030C 辽宁 晶体 管 厂 下 -716-48 
3CD0oi5 了 B 哈 尔 谈 晶 体 管 | 重 -726-33 3CD030C 8@ 南 虽 无 线 电 二 厂 亚 -716-50 
3CD015C 。 哈尔滨 最 体 管 夏 -726-45 3CD030D 辽宁 晶体 管 厂 亚 -718-5 
3CD015D 和 -728-1 3CD030D 辽宁 晶体 管 厂 下 -718-6 
3C-Do15E :晶体 管 焉 -7283-11 3CD030D 。”@ 南 昌 无 线 电 二 厂 下 -718-9 
3CD020A 辽宁 晶体 管 厂 下 -710-14 3CD030 已 辽 字 覃 体 管 三 下 -718-18 
3CD020A 辽宁 品 体 管 三 下 -710-15 3CD030 芝 辽宁 晶体 管 六 焉 -718-19 
3CD020B 辽宁 晶体 管 厂 下 -710-29 3CD030 忆 南昌 无 线 电 二 三 了 -718-20 
3aCDo20B 和 辽宁 唱 体 管 厂 耻 -710-30 3CD030F  ， 辽 字 晶体 管 厂 看-718-32 
3CDo20C 这 宁 晶 体 管 厂 奢 -710-48 3CD030EFE 辽宁 晶体 管 | 到 -718-33 
3CDo20C 辽宁 晶体 管 厂 下 -710-49 3CD030F 南昌 无 线 电 二 三 下 -718-38 
3CD0o20D 辽宁 晶体 管 厂 重 -712-9 3CD030G 8 南昌 无 线 电 二 | 芽 -718-39 
3CD020D 辽宁 晶体 管 厂 下 -712-10 3CD030G 辽宁 晶体 管 厂 到 -7138-43 
3CD020E 辽宁 唱 体 管 厂 于 -712-26 3CD30A 南昌 无 线 屯 二 厂 亚 -716-2 
3CD020 瑟 辽宁 晶体 管 厂 下 -712-27 3CD30B 南昌 无 线 电 二 三 重 -716-10 
3CD020F 辽宁 晶体 管 厂 下 -712-30 3CD3s0C ”9 南昌 无 线 电 二 下 -718-1 
3CD020F 了 宁 晶 体 管 厂 下 -712-31 3CD30D 9 南昌 无 线 电 二 厂 下 -718-10 
3CD020G6 这 和 尘 晶 体 管 ， 焉 -712-41 3CD30E 。 @ 南 昌 无 线 电 二 厂 下 -718-21 
3aCDo20G 辽宁 晶体 管 广 下 -712-42 3LCD30F 9 南昌 无 线 电 二 下 -718-37 
3CD20AA 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 下 -710-10 3CD30G 。 e 南 昌 无 线 电 二 亚 -?18-40 
3CD20A 生化 中 市 半导体 器 件 厂 看 -710-13 3CD050AA 辽宁 品 体 管 区-720-28 
3CD20A 4 佛山 市 半导体 器 件 六 下 -710-19 3CD050A 过 字 最 体 管 厂 王 -720-29 
3CD20 了 沈 限 飞 达 半导体 器 件 矿 下-710-26 3CD050B 辽宁 晶体 管 三 焉 -720-47 
3CD20B 《佛山 市 半 导体 器 任 三“ 下 -710-28 | sCDo50B 辽宁 晶体 管 ) 亚 -720-48 
3CD320B 。  A 佛 山 亩 平 导体 器 件 ) ”和 -710-37 3CD050C 辽宁 晶体 管 ) 到 -722-21 
3CD20C 沈 阴 飞 达 半导体 器 件 | 下 -710-42 3CD050C 辽宁 晶体 管 厂 下 -722-22 
3CD20C 。 “^ 佛 | 人 后 厂 下 -710-47 3CD050D 辽宁 最 体 管 ] 政 -722-29 
3CDaeC 子 体 器 你 ) ”下 -712-4 3CD050D 辽宁 晶 体 管 ) 开 -722-30 
3CD20D 守旧 飞 达 半导体 器 件 | ”下 -710-43 3CD050 芋 辽宁 量 体 管 太 到 -722-48 


半导体 三 极 管 型 迪 - 厂 家 索引 


型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 页 码 -序号 
3CD050F 辽宁 晶体 管 厂 下 -724-10 3C D100E 辽宁 晶体 管 厂 下 -728-23 
3CD050E 辽 字 晶体管 厂 亚 -724-11 3C D100 耻 尝 阳 飞 达 半导体 器 件 矿 焉 -728-24 
3CD050G 辽宁 晶 体 管 厂 下 -724-23 3C D100F 辽宁 晶体 管 厂 亚 -728-38 
3CD050G 辽宁 晶体 管 三 下 -724-24 3C D100F 辽 字 晶体 管 厂 下 -728-39 
3CD50A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 焉 -720-18 3C D100G 辽宁 晶体 管 三 焉 -728-41 
3CD50B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 焉 -720-34 3C D100G 辽宁 晶体 管 厂 亚 -728-42 
3CD50C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -722-3 3C D104A 八 七 五 厂 亚 -704-37 
3C 了 50D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下-722-? 3CD104A 人 和 八 七 五 厂 下 -704-38 
3CD50 孔 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 区-722-25 3C D104B 了 B 从 七 五 | 焉 -706-1 
3 人 C 了 50 下 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -722-47 3CD104B 八 七 五 厂 亚 -706-11 
3CD075A 辽宁 晶体管 三 亚 -724-41 3C D104C SO” 下 -706-26 
3CD075A 辽宁 晶 体 管 厂 开 -724-42 3CD104C 八 七 五 | 开 -706-27 
3CD075B 辽宁 晶体 管 厂 亚 -724-46 3CD104D 八 七 五 | 焉 -706-44 
3CD075B 辽宁 晶体 管 厂 下 -724-47 3C D104D 八 七 五 厂 亚 -706-46 
3CD075C 辽宁 晶体 答 厂 开 -724-50 3C D104 瑟 八 七 五 厂 开 -708-3 
3C 了 D075C 辽宁 晶体 管 三 亚 -726-1 3C D104 卫 人 和 八 七 五 厂 焉 -708-12 
3CD075D 辽宁 晶体 管 厂 焉 -726-5 3C D104 开 八 七 五 厂 亚 -708-18 
3CD075D 辽宁 晶体 管 厂 亚 -726-6 3C D104F 八 七 五 厂 亚 -708-25 
3C D075 忆 辽宁 晶体 管 三 焉 -726-9 3CD105A 人 八 七 五 焉 -716-3 
3CD075 忆 辽宁 晶体 管 厂 亚 -726-10 3C D105A 人 八 七 五 三 防 -714-43 
3CD075F 辽宁 唱 体 管 三 亚 -726-13 3C D105B 八 七 五 厂 焉 -716-5 
3CD075F 辽宁 晶体 管 三 下 -726-14 3C D105B 八 七 五 厂 亚 -716-11 
3CD075G 辽宁 晶体 管 厂 焉 -726-15 3C D105C 八 七 五 厂 下 -716-43 
3CD075G 辽宁 晶体 管 厂 下 -726-16 3CD105C 人 和 八 七 五 厂 区 -718-2 
3CD82A 启东 市 晶体 管 厂 下 -698-25 3C D105D 八 七 五 ] 下 -718-12 
3CD82 了 启东 市 晶体 管 三 焉 -698-34 3CD105D 八 七 五 厂 下 -718-15 
3C D82C 启东 市 晶体 管 三 焉 -698-39 3C D105 蕊 八 七 五 ) 下 -718-26 
3CD83A 雇 东 市 晶体 管 厂 下 -702-2 3C D105 忆 人 八 七 五 厂 焉 -718-38 
3CD83BB 启东 市 晶体 管 厂 下 -702-14 3CD105F 八 七 五 厂 下 -718-27 
3CD83(C 启东 市 晶体 管 厂 焉 -702-26 3CD105RF 从 七 五 厂 下 -718-41 
3CD100A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下-726-21 3CD106A 从 七 五 三 下 -720-24 
3C D100A 辽宁 晶体 管 厂 下 -726-25 3CD106A 从 七 五 厂 开 -720-27 
3C D100A 辽宁 晶体 管 三 下 -726-26 3CD106B 八 七 五 广 下 -720-38 
3CD100B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 下 -726-34 3CD106B 人 二 本 三 下 -720- 39 
3CD100BB 辽宁 晶体 管 厂 下 -726-37 3C D106C 八 七 五 三 玉 -722-11 
3CD100B 辽 尝 晶体 管 六 扯 -726-38 3CD106C 八 七 五 厂 玉 -722-15 
3C D100C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 |” 正 -726-46 3CD106D 人 八 七 于 三 亚 -722-35 
3 D100C 了 辽 衬 晶体 管 三 下 -728-2 3CD106D 人 和 八 七 五 厂 下 -722-36 
3CD100C 辽 字 晶体 管 厂 亚 -728-3 3C D106E 人 八 七 五 下 -724-4 
3C D100D 旋 阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -726-48 3CD106E 人 八 七 五 J 下 -724-17 
3C D100D 辽宁 晶体 管 厂 下 -728-12 3CDI106F 人 八 七 五 厂 下 -724-20 
3C D100D 辽宁 晶体 管 厂 下 -728-13 3CD106F 八 七 五 厂 下 -724-21 
3C D100 忆 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -728-10 3CDl08A 从 七 五 厂 机 -726-28 
3C D100 匡 辽宁 晶体 管 厂 下 -728-22 3CD108A 人 和 八 七 五 三 


焉 -726-29 
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7 Tree 


型 汉 家 页 码 -序号 
3CD511 厦门 半导体 器 件 四 厂 “” 亚 -710-21 
3CD511 亚 光 电工 厂 下 -710-22 
3CD511 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 惠 -1164-30 
3CD5L1A 扬州 晶体 管 厂 开 -698-20 
3C 了 511AA 扬州 蝇 体 管 厂 下 -698-21 
3CD511A 新 乡 市 六 导体 三 得 -700-4 
3CD511A 中 国 华 晶 电子 集团 公司 和 丰 -700-8 
3CD 也 511 了 3 扬州 晶体 管 厂 得 -698-29 
3CD511B 扬州 晶体 管 厂 贡 -698-30 
3CDS51LLB 新 乡 市 半导体 厂 复 -700-7 
3C D511 吕 中 国 华 品 电子 集团 公司 四 -700-8 
3CD511C 扬州 晶体 管 厂 到 -698-37 
3CPD511C 汤 州 晶体 答 厂 算 -698-38 
3CD51193-C 扬州 晶体 管 三 下 -698-19 
3CD512C 扬州 蜡 体 管 隆 -704-50 
SCD512S-C 扬州 晶体 管 三 槛 -706-2 
3C 了 546 辽 阻 晶体 管 总 厂 下 -714-21 
3C 也 546 佛山 无 线 电 四 厂 村 -714-22 
3C 了 546 星光 电工 厂 看 -714-30 
3C D546 八 O 二 OOJ 厂 秆 -7144-31 
3CD546A 佛山 无 线 电 四 三 下 -714-17 
3CD546A 辽阳 晶体 答 总 厂 牌 -714-33 
3CD546 了 佛山 无 线 电 四 三 复 -714-12 
3C 了 596 卫 光 电工 厂 复 -716-41 
3C 了 596 广州 尘 导 体 器 件 厂 下 -716-44 
3CD614 佛山 市 池 导 体 器 件 六 本 -714-5 
3CD648AC 哈 尔 尝 特种 元 器 件 矿 杆 -988-2. 
3C D715 州 尘 导体 器 件 厂 下 -1166-1 
3C 了 D834 刘国华 遇 子 你 团 公 司 下 -698-40 
3CD834 货 由 市 无 线 电 四 三 夏 -716-22 
3C 了 834 天 律 第 五 半导体 器 件 六 在 -716-23 
3C D834 广州 半导体 器 件 厂 下 -716-24 
SC 了 PD834 泰州 半导体 三 牙 -716-25 
3C D834 佛 由 市 半导体 器 件 矿 下 -716-26 
3C D834 八 OO 覃 -716-33 
3C 了 834 宁波 无 线 电 二 厂 下 -716-34 
3C D834 卫 光 让 工厂 各 -716-35 
3C 了 834 星光 电工 厂 下 -716-36 
3CD850A 佛山 市 尘 导 体 器 件 下 -720-23 
3CD8508 佛山 市 半导体 器 件 ) 和 昔 -720-46 
3CD850D 佛山 市 半导体 器 件 厂 更 -722-42 
3C D850 孔 蚀 出 市 半导体 器 件 六 下 -724-9 
3CD850F 佛山 市 半导体 器 件 矿 看-724-22 
3C 了 940 利 -698-43 
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型 号 六 容 页 码 -序号 
3C D940 长 春 市 徽 电子 工 生 利 -698-44 
3C D940 江 阳 晶体 管 总 三 村 -698-47 
3C 也 940 中 国 华 晶 电子 集团 公司 各 -698-48 
3C D940 素 州 半导体 三 亚 -714-23 
3C D940 佛山 市 半导体 器 件 广 下 -714-24 
3C 了 940 内 蒙古 半导体 器 件 六 下 -714-25 
3C 也 940 内 蒙古 半导体 器 件 六 下 -714-26 
3C 了 940 关 津 第 五 洲 导体 器 件 至 -714-27 
3CD940 是 光电 工厂 下 -714-34 
3C 了 940 广州 半导体 器 件 厂 下 -714-38 
3C Di1195D ”哈尔滨 特种 元 器 件 厂 ”和 夏 -988-3 
3CD3955 辽阳 晶体 管 总 厂 牙 -698-31 
3C 卫 3955 辽阳 晶体 管 总 厂 和 夏 -698-32 
3C 了 D3955 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -698-33 
3CF1A 桐庐 晶体 管 厂 夏 -706-37 
3CF1B 杭 剂 半导体 厂 下 -706-16 
3CR1BEB 福 庐 晶体 管 厂 看-708-9 
3CF1TC 柚 访 晶体 管 厂 秋 -706-38 
3CFI1C 访 州 半导体 厂 丰 -703-20 
3CFID 杭州 半导体 厂 下 -708-10 
3CEF1D 桐庐 晶体 管 厂 四 -708-29 
3CEF1EE 杭州 半导体 厂 置 -708-21 
3CE1E 桐 疡 晶体 管 厂 秆 -708-31 
3CF1F 营口 市 无 线 电 器 材 厂 。 重 -708-28 
3CFI1T 杭州 于 导体 厂 看 -708-30 
3CFRIG 杭州 半导体 三 和 -708-32 

3CPF2F 营口 市 无 线 电器 材 矿 ”下 -712-46 
3CT2A 往 庐 唱 体 管 厂 和 夏 -712-43 
3CF23B 桐庐 晶体 管 厂 种 -712-45 
3 心 下 2C 相 访 晶体管 厂 四 -712-47 
3C 了 3A 杭州 半导体 厂 下 -714-48 
3CRFR3A 榈 庐 唱 体 管 厂 和 -718-45 
3CF3B 杭州 半导体 厂 置 -746-18 
3CRF33B 相关 晶体 管 厂 四 -720-1 
3CE3SC 杭州 半导体 厂 焉 -718-7 
3C 了 3C 柱 访 晶体管 厂 秆 -720-3 
3CF3D 抗 州 半 导体 广 下 -718-34 
3CTF3E 杭州 半导体 三 夏 -718-46 
3C 工 3 营口 市 无 线 电 器 材 六 下 -718-50 
3C 了 3 杭州 半导体 厂 下 -720-2 
3CEF3G 杭州 半导体 厂 亚 -720-4 
3CF5 营口 市 无 线 电器 材 六 到-724-29 
3LC 了 05 和 说 州 半 导体 三 在 -702-5 
3CR5A 杭州 学 导体 广 奢 -720-32 
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是: 考 


CER5A 


3CF05B 


3CF5B 
3CF5 好 
“3CF05C 
3CFS5C 
3L 亿 5C 


3GCF05D 


3CF5D 
3CEF05 也 
3C 下 5 也 
3C 节 05 节 
3CF5 下 
3CEFE05G 
3CF5G 
3CR7A 
3CE7B 
3CF7 

3C 下 7C 
3CER7 玉 
3CE7E 
3CE7G 
3CEFE10 

3CE10A 
3C 王 103 
3CF10C 
3C 了 10D 
3CR10 卫 
3CET10E 
3CEF10G 
3CFHI 
3CG1 

3C GTA 
3C G1A 
CGITA 
3CG1LA 
3CG1A 
3SCG1IA 
3CGIA 
3CG1A 
3CG1A 
3C GTA 
3C GT1B 
3C GT1B 


镇 江 半导体 三 


广 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
榈 访 蝇 体 管 三 JI-724-25 ,| 3CG1B 天 津 第 五 半导体 器 件 三 夏 -408-18 
杭州 尘 导 体 厂 到-702-27 3C G1B 榈 六 晶体 管 ) 得 -408-27 
杭州 半导体 厂 本 -722-4 3CGiB 湛江 无 线 电 一 厂 于 -408-28 
桐 访 晶体 管 六 下-724-30 ,| 3CG1B 常州 无 线 电 元 件 七 三 。 亚 -408-29 
杭州 半导体 厂 机-702-42 | 3CGIB 镇 江 半导体 厂 下-408-29 

杭州 半导体 厂 开 -722-31 3CGIB 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 各-408-30 
- 桐 访 晶体 管 厂 T-724-32 .| 3CGI1B 济南 半导体 元 件 实验 所 于 -408-48 
杭州 半导体 厂 开 -702-49 小 3CGI1B 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -420-48 
杭州 半导体 厂 亚 -724-14 3C G13 星光 电工 厂 可 -426-36 
杭 式 半 导体 厂 下 -704-2 3C G1B 星光 电工 厂 夏 -426-37 
杭州 半 导体 厂 下 -724-26 :| 3CG1LIB 作 O 七 CO 三 下 -426-38 
杭州 学 导体 厂 亚 -704-3 3C G1C 北京 半导体 器 件 五 厂 “及 -400-50 
杭州 半导体 厂 下 -724-31 3C GT1C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -402-1 
杭州 半导体 厂 下-704-4 3CGIC 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -408-31 
杭 刑 半导体 厂 下 -724-33 3CG1C 而 庐 晶体 管 厂 政 -408-32 
杭州 半导体 厂 下 -724-43 3CGI1C 湛江 无 线 电 一 厂 下 -408-33 
杭州 半导体 三 开 -724-49 “| 3CGIC 天 津 第 五 半导体 器 件 ) 下 -408-34 
营口 市 无 线 电 器 材 六 。 世 -726-19 3CGI1C 济南 半导体 元 件 实验 所 夏 -410-1 
杭州 半导体 厂 亚 -726-7 3CGIC 常州 无 色 电 元 件 七 三 开 -410-2 
杭州 半导体 厂 下 -726-17 3CGITC 镇 江 半导体 厂 下 -410-2 
杭州 半导体 三 下 -726-18 3CG1C 星光 电工 下 -428-30 
杭 节 半导体 三 了 术 -726-20 3C GT1C 星光 电工 开 -428-31 
营口 市 无 线 忠 器材 三 下 -728-47 3C GT1C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -428-32 
杭州 半导体 厂 丰 -726-27 3LC G1D 北京 半导体 器 件 五 三 ”下 -400-33 
杭州 半导体 厂 开 -726-47 3CGI1D 济南 兴 导 体 元 件 实 验 所 下 -400-34 
杭州 半导体 厂 下 -728-14 3CG1D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 ]” 手 -408-35 
柄 州 半导体 三 开 -728-40 3C GT1D 天 津 第 五 半导体 器 件 | ” 下 -408-36 
杭州 半导体 焉 -728-43 3CG1D 柚 访 晶体管 三 下 -408-37 
杭州 半导体 三 焉 -728-48 3 GI1D 湛江 无 线 电 一 三 于 -408-38 
杭州 半导体 三 下 -728-49 3CG1D 常州 无 线 电 元 件 七 厂 下 -410-3 
青岛 半 导 休 研究 所 下 -432-34 3CGID 镇 江 半 导体 三 下 -410-3 
青岛 半导体 研究 所 村 -410-11 3CGlD 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -410-9 
北京 半导体 器 件 五 三 下 -400-31 3C G1D 八 O 二 Oh 厂 下 -430-41 
济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -400-32 3CG1D 星光 电 竹 -430-42 
常州 无 线 电 元 件 七 下 -408-16 3CGL1D 星光 电工 下-430-43 
天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -408-17 3CG1D 济南 半导体 元 件 实验 所 四 -430-44 
湛江 无 线 电 一 广 下 -408-22 3C GTE 济南 半导体 元 件 实验 所 丰 -400-42 
济南 举 导 体 元 件 实 验 所 焉 -408-23 3C G1 瑟 北京 半导体 器 件 五 广 下 -400-43 
梓 庐 晶体 管 三 夏 -408-24 3C G1 屯 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 惠 -408-39 
镇 江 半 导体 厂 机 -408-25 3CG1E 桐 疡 是 体 管 三 下 -408-41 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -408-26 3CG1 了 淡 江 无 线 电 一 三 于 -408-42 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -418-28 3CG1 卫 天 津 第 五 半导体 器 件 六 看 -410-4 
北京 半导体 器 件 五 矿 ”下 -400-40 | 3CGIE 常州 无 线 电 元 件 七 下 -410-5 
济南 半导体 元 件 实验 所 焉 -400-4 下 -410-5 
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3C G1E 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -410-14 3CG2B 天 津 第 五 半导体 顺 件 六 下 -474-27 
3C GIE 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -436-5 | 3CG2B 桐庐 唱 体 答 广 复 -474-28 
3C G1T 星光 电工 厂 下-436-6 3CG23 吉林 半导体 五 厂 下 -474-34 
3CG1E 八 OA 上 CO 三 下 -436-7 3C G2 了 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1008-38 
3CG1E 星光 电工 厂 开 -436-8 3CG2B 江宁 器 体 管 厂 下 -1018-26 
3CGI1E 营口 市 无 线 电 器 材 矿 让 -436-38 3CG2C 北京 半导体 器 件 五 厂 “看 -422-35 
3CGI1F 济南 半导体 元 件 实 验 所 型 -4023-2 | SCG2C AOLtO 三 夏 -422-36 
3CGLF 北京 半导体 器 件 五 广 严 -402-3 3CG2C 湛江 无 线 电 一 厂 年 -432-36 
3CG1IEF 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -408-43 3CG2C 重 洛 志 工 三 下 -464-14 
3C GIE 屎 当 第 五 半导体 器 件 矿 下 -410-6 3CG2C 星光 电工) 下 -464-15 
3C GE 常州 无 线 电 元 件 七 六 焉 -410-7 3CG2C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -464-17 
3C GIF 镇 江 半导体 站 下 -410-7 3CG2C 0 下 -464-18 
3C GTE 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -410-16 3CG2C < 芜湖 唱 体 管 厂 下 -474-21 
3CGIF 营口 市 无 线 电器 材 矿 下 -438-14 3CG2C 桐庐 晶体 答 厂 站 -474-29 
3CGI1F 辽宁 晶体 管 厂 下 -444-48 3CG2C 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -474-33 
3CG1G 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -400-35 3CG2C 吉林 育 半 导体 五 厂 下 -474-37 
3CG1G 北京 半导体 器 件 五 三 下 -402-11 3CG2C 济南 半导体 元 件 实 验 所 四 -1008-39 
3C GT1G 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 焉 -410-12 3CG2C 辽宁 本体 管 厂 下 -1018-32 
3C G1G 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -410-17 | 3CG2D 北京 半导体 器 件 五 厂 下 -420-37 
3C G1G 辽宁 晶体 管 厂 亚 -446-2 3CG2D 星光 电工 厂 下 -422-26 
3C G1H 资 南 半导体 元 件 实 验 所 下 -400-44 3CG2D 八 O 二 OO 厂 亚 -424-9 

3C 1 于 北京 半导体 右 件 五 三 下 -404-30 3CG2D 沈阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 于 -464-19 
3CG1 卫 天 漂 第 五 半导体 器 件 厂 亚 -410-13 3CG2D 阐 南 半导体 元 件 实验 所 下 -464-36 
3CG1I 阐 南 半 导 体 元 件 实 验 所 于 -402-4 3CG2D 星光 电工 厂 下 -464-37 
3C GTI 北京 半导体 器 件 五 厂 “下 -406-30 3CG2D 是 光电 工厂 开 -464-38 
3CG2 星光 志 工 矿 下 -462-44 3CG2D ^ 芜 湖 唱 你 管 厂 开 -474-22 
3CG2 青岛 半导体 研究 所 看-476-12 3CG2D 天 津 第 五 半导体 器 件 六 用 -474-35 
3CG2A 阔 世 半导体 器 件 五 | 下 -420-35 3CG2D 相 庐 易 体 管 三 到 -474-36 
3C G2 人 江 江 无 线 电 一 三 下 -420-36 3CG2D 吉林 市 半导体 五 厂 下 -474-41 

3C G2A 济南 半导体 元 件 实验 所 年 -454-4 3CG2DD 济南 半导体 元 件 实验 所 有 -1008-40 
3CG2A 辽宁 晶体管 六 区-462-18 3CG2D 辽 守 晶体 管 厂 性-1020-33 
3C G2A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -462-19 3CG2 北京 半导体 器 件 五 三 年 -422-5 

3CG2A ^ 欧 湖 晶体 管 厂 下 -474-19 3CG2E 人 OOC 矿 入 -428-34 
3CG2 从 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -474-25 3CG2 世 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 夏 -466-6 

3C 2 人 粗 记 品 体 管 厂 下 -474-26 | 3CG2 卫 济南 半导体 元 件 实验 所 了 -466-23 
3CG2A 稍 林 市 半导体 五 厂 下 -474-30 3CG2 卫 星光 串 工 厂 夏 -466-24 
3CG2A 济南 半导体 元 件 实验 所 亚 -1008-37 3CG2 玖 星光 筷 工 厂 重 -466-25 
3CG2 了 B 阔 京 半导体 器 件 五 三 时 -422-3 3CG2 世 4 无 湖 铝 体 管 厂 丰 -474-23 
3CG2B 人 夏 -422-4 3CG2E 柚 庐 晶体 管 厂 陡 -474-38 
3CG23 湛江 无 线 电 一 厂 和 夏 -428-33 3CG2E 吉林 市 半导体 五 j 和 -474-42 
3CG2B 0 和 实验 所 村 -460-6 3CG2 也 天 津 第 五 半导体 咒 件 六 下 -476-8 

3CG23 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 看-462-21 3CG2 节 济南 半导体 元 件 实验 所 重 -1008-41 
3CG2BB 星光 电工 三 下 -462-45 3CG2 也 辽宁 蜡 体 管 厂 下 -1022-37 
3C G2 了 HB 4^ 活 湖 晶 体 答 三 下 -474-20 | 3CG2F 北京 半导体 器 件 五 六 和 夏 -422-3? 
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型 号 乒 家 页码- 序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 
3C 2 八 OO 三 ′ 下 -436-39 | 3CG3C 是 光电 工厂 ， 和 -422-17 
3C G2F 沈 阻 飞 达 半导体 器 件 乒 夏 -466-7 3CG3C 星光 电工 三 夏 -422-18 
3CG2F 营口 市 无 线 电 器 材 广 。 丰 -466-49 3CG3C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 看-428-39 
3CG2E 辽宁 晶体 管 厂 下 -466-50 3CG3C 人 OO 厂 其 -430-22 
SCG2 尼 ^ 鞠 湖 苔 体 管 厂 互 -474-24 3CG3C 人 金华 一 一 六 三 置 -430-23 
3OG2P 桐庐 最 体 管 厂 页 -474-39 3CG3C 祝 疡 晶体 管 三 机 -430-23 


3CG2F 天津 第 五 六 导体 器 件 厂 和 -476-13 | 3CG3C 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 四 -430-24 
3CG32F 吉林 市 半 导 你 五 六 四 -476-15 | 3CG3C 天津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -430-25 


3C G2F 济南 半导体 元 件 实验 所 下-1008-43 3CG3C 济南 半导体 元 件 实验 所 丰 -432-37 
3CG2G 北京 半导体 器 件 五 广 ”下 -424-10 3CG3C 镇 江 半 导体 厂 团 -444-16 
3C G2G 营口 市 无 线 电 器 材 六 各-468-19 32CG3C 北京 半导体 器 件 五 广 。 复 -454-33 
3CG2G 辽宁 昌 体 管 广 下 -468-20 3CG3C 湛江 无 线 电 一 厂 夏 -466-8 

3CG2G 桐庐 晶体 管 广 下 -474-40 3CG3D 星光 电 术 -422-21 
3CG2G 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -476-14 3CG3D 沈阳 半导体 试验 广 入-422-27 


3CG2G 六 南 半导体 元 件 实验 所 下 -1008-44 3CG3D 营口 市 无 线 电 器 材 矿 星 -430-27 
3CG2 开 北京 半导体 器 件 五 三 和 直 -428-35 3CG3D 金华 一 一 六 三 杆 -432-38 
3CG21T 营口 市 无 线 电器 材 广 下 -412-30 3CG3D 拥 庐 晶体管 厂 团 -432-38 
3CG2I 北京 半导体 器 件 五 厂 ”看 -436-41 3CG3D 当 州 市 无 线 电 元 件 七 广 夏 -432-39 
3C 3 星光 电工 厂 直 -418-35 3CG3D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 秆 -432-40 
3CG3 青岛 半导体 研究 所 夏 -436-9 3CG3D 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 夏 -432-41 
34 3 人 人 OO 三 秆 -424-11 3CG3D AAAOTCO 三 到 -432-423 
3CG3A 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 夏 -418-29 3CG3D 镇 江 半 导体 厂 夏 -444-34 
3CG3A 常州 无 线 电 元 件 上 七 三 下 -424-12 3CG3D 北京 半导体 器 件 五 六 下 -458-38 
3C 〇 3A 金华 一 一 六 厂 秆 -424-13 3CG3D 济南 半导体 元 件 实 验 所 夏 -1010-12 
3CG3A 祝 访 晶体 答 厂 夏 -424-14 3CG3 忆 镇 江 半 导体 三 夏 -416-42 
3CG3A 将 南 半 导 体 元 件 实验 所 真 -424-15 3CG3 孔 沈阳 半导体 试验 厂 在 -422-283 
3CS3A 4^ 鞠 潮 晶 体 管 厂 臭 -424-17 3CG3 了 E 是 光电 工厂 机-422-29 
3CG3A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 夏 -428-36 3CG3 忆 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 和 夏 -430-28 
3CG38A 镇 江 学 导体 三 下 -442-40 | 3CG3E 常州 无 线 电 元 件 七 三。 夏 -432-44 
3CG3A 北京 半导体 器 件 五 广 ”下 -454-5 3CG3 也 金华 一 一 六 三 及 -432-45 
3CG3A 湛江 无 线 电 一 厂 置 -458-37 3CG3E 棚 疡 晶体 管 三 夏 -432-45 
3 已 人 3 卫 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 四 -420-49 3CG3 世 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 丰 -432-46 
3C 〇 3 了 沈阳 飞 达 灶 导 体 器 件 厂 四 -420-50 3CG3 世 北京 半导体 器 件 五 厂 下 -460-14 
3C4G33 星光 电工 厂 下 -422-1 3CG3 了 五 济南 半导体 元 件 实 验 所 僵 -1010-38 
34G3B 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 下-426-42 3CG3F 呈 东 市 电子 科研 生产 三 在-422-6 
3CG3 八 O 〇 二 OO 厂 第-426-43 3CG3EF 星光 也 工厂 稻 -422-19 
3CG3B 金华 一 一 六 夏 -426-44 3CG3F 沈阳 于 导体 试验 厂 慎 -422-20 
3Ct4z3B 桐 访 晶 体 管 厂 夏 -426-44 3CG3F 全 华 一 -六 厂 置 -430-29 
3CG33 济南 半导体 元 件 实验 所 秆 -428-37 3CG3KF 桐 疡 晶体 管 厂 页-430-29 
SSG3B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 四 -428-38 3CG3F 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 列 -430-45 
3CG33 镇 江 半 导体 厂 利 -444-3 3C G3S 了 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 各-432-47 
3CG3 了 3 北京 半导体 器 件 五 厂 ”四 -454-17 3C G3F 当 州 市 无 钱 电 元 件 七 各 -432-48 
3CG33B 湛江 无 线 电 一 厂 耻 -464-20 3CG3F 北京 半导体 器 件 五 厂 下 -462-8 


3CG3C 沈阳 半导体 试验 三 下 -422-16 3CG3F 谤 南 半 导 体 元 件 实验 所 下 -1014-25 
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3CG3G 
3CG3G 
3CG3E6 
3CG3G 
3CG3G 
3CG3 丽 
3CG3 末 
3CG3 
3CG3 瑟 
3CG3TI 
3CG3I 
3CG3T 
3CG3I 
3CG4 

3CGd4 

3CG4 

3CG4A 
3CG4A 
3CG4A 
3CG4A 
3CG4A 
3CG4AA 
3CG4A 
3C G4 了 
3CG4 了 B 
3CG4BB 
3CG4B 
3CG4BB 
3CG4B 
3CG4BB 
3CG4BB 
3CG4C 
3CG4C 
3CG4C 
3CG4C 
3CG4C 
3CG4C 
3C G4C 
3CG4C 
3CG4C 
3CG4C 
3C Gd 了 
3C GD 
3C G4 了 TD 


apimpar arrer cr < 从 全 imntywmmaRmrm 昌 arm 放 


天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
营口 市 无 线 电 器 材 厂 
沈阳 飞 达 尘 导 何 器 件 厂 
北京 半导体 器 件 五 三 
济南 尘 导 体 元 件 实 验 所 


天 津 第 五 半导体 器 件 厂 


营口 市 无 线 电 器 材 三 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
北京 半导体 器 件 五 厂 
营口 市 无 线 电 器 材 广 
沈阳 飞 达 半导体 器 任 厂 
营口 市 无 线 电 器 材 厂 
北京 半 导体 器 件 五 厂 
星光 电工 厂 

悍 岛 半 导体 研究 所 
首 岛 半导体 研究 所 


4 无 湖 晶 体 管 厂 


浸 江 无 线 电 一 三 

祖 访 晶体管 广 
金华 一 一 六 厂 

济南 半导体 元 件 实验 所 
北京 半导体 器 件 五 厂 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
天 津 第 五 半 导 你 器 件 矿 
福 访 晶体 管 厂 
洪江 无 线 电 一 厂 
金华 一 一 

星光 电工 厂 

济南 半导体 元 件 实验 所 
北京 半导体 器 件 五 厂 
沈阳 飞 达 壮 导 体 器 件 厂 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
湛江 无 线 忠 一 厂 
榈 访 晶 体 管 厂 
金华 一 一 六 厂 

星光 电工 三 

星光 电工 三 

济南 半导体 元 件 实验 所 
八 OO 厂 

北 东 半导体 器 件 五 三 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
湛江 无 线 电 一 三 
榈 庐 唱 体 管 广 


秆 -430-46 
四 -430-47 
和 看-436-42 
夏 -462-22 
夏 -1014-41 
槛 -430-30 
页-436-10 
真 -436-43 
复 -464-21 
其-432-50 
和 页 -436-4 
置 -436-45 
和 -468-1 
夏 -426-46 
夏 -442-29 
其 -442-31 
夏 -420-38 
夏 -424-18 
下 -424-19 
夏 -424-20 
和 四 -442-41 
四-482-33 
和 丰 -1010-39 
下 -422-2 
夏 -426-47 
夏 -426-48 
夏 -426-49 
夏 -426-50 
轩 -444- 人 4 
下 -482-21 
下 -1010-40 
各 -430-31 
下 -430-32 
四 -430-33 
各 -430-34 
亚 -430-35 
看-430-36 
真 -444-17 
下 -444-21 
下 -482-34 
丰 -~1010-41 
夏 -434-1 
也 -434-2 

区 -434~3 


3CGdD 
3CG4D 
3CG4TD 


3CG4DD 
3C G4 
3CG4P 
3CG4 也 
3CG4 已 
3CG4 已 
3C G4 孔 
3CG4E 


3CG4 也 
3CG4E 孔 
3CG4F 
3C G4F 下 
3C G4EF 
3CGaF 
3CGLD 
3CG4EF 
3C G4G 
3CG4G 
3CG4G 
3CG4G 
3CG4G 


3CG4G 


3sCG4H 
3CG4H 
3CG4I 
3C G5 

3CG5A 
3C G5A 
3C G5A 
3CG5A 
3CG5A 
3CG5A 
3CG5A 
3CG5A 
3CG5A 
3CG5A 
3CG5A 
3 人 5 了 


3CG4D 
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家 资 和 - 并 号 
金华 一 一 六 六 收 -434- 芝 
星光 电工 三 四 -434-5 
星光 电工 厂 夏 -434-6 
济南 市 半导体 元 件 实 验 直 -444-35 
所 
北京 半导体 器 件 五 六 置 -482-45 
沪 阳 飞 达 半导体 器 件 广 秆 -1012-23 
爹 仍 一 一 六 厂 人 -434-7 
星光 电工 厂 夏 -434-8 
“ 江 江 无 线 电 一 厂 复 -434-9 
粳 庐 晶体 管 三 夏 -434-19 
天 津 第 五 半导体 器 件 广 复 -442-30 
济南 市 半导体 元 件 实验 四 -444-40 
所 
北京 半导体 器 件 五 广 入 -482-22 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 科 -1012-24 
金华 一 一 六 三 夏 -424-21 
天 建 第 五 半导体 器 件 矿 看 -442-28 
济南 半导体 元 件 实 验 所 站-444-45 
北京 半导体 器 件 五 厂 ”和 夏 -482-35 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 直 -1012-25 
营口 市 无 线 电 器 材 厂 ”和 夏 -1012-40 
金华 一 一 六 厂 利 -424-22 
天 津 第 五 法 导体 器 件 矿 夏 -424-23 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -444-49 
北京 半导体 器 件 五 广 和 夏 -482-46 
营口 市 无 线 电 器 材 六 下 -504-19 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 直 -1014-10 
天 汗 第 五 半导体 器 件 矿 夏 -430-48 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 三 牙 -1014-11 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 秆 -1014-12 
青岛 半 导体 研究 所 夏 -466-12 
湘潭 市 半导体 厂 夏 -452-31 
吉林 市 半导体 五 厂 年-452-35 
4 芜 漳 晶体管 厂 夏 -456-39 
常州 市 无 线 电 元 件 七 三 夏 -458-39 
金华 一 一 六 三 秆 -458-40 
柱 庐 晶体 管 三 夏 -458-40 
八 O-EO 广 置 -458-41 
洪江 无 线 电 一 厂 四 -458-42 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 看-458-43 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 夏 -462-23 
济南 半导体 元 件 实验 所 监 -462-24 
星光 电工 三 团 -452-34 
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半导体 三 极 管 型 号 - 广 家 崇 引 


下 -52 


常州 市 无 线 也 元 件 七 


下 -460-39 


型 三 家 页 码 -序号 | 型 号 呈 家 
3CG53 湘潭 市 半导体 厂 下 -456-46 3CG5EE 侈 华 一 一 六 厂 
3CG5B 4 尝 湖 晶体 管 三 下 -456-47 3CG5E 桐庐 晶体 管 厂 

3CG5 卫 埋 宁 市 半导体 五 厂 夏 -456-49 3CG5E 洪江 无 线 电 一 三 
3CG5B 星光 电工 厂 重 -456-50 3CG5 也 人 OO 七 O 〇 厂 

3CG5B 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -460-7 3CG5 卫 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG5B 金华 一 一 六 厂 入 -460-8 3C 5 也 天 建 第 五 半导体 器 件 三 
3CG53 桐庐 晶体 管 厂 下 -460-8 3CG5 巴 营口 市 无 线 电器 材 矿 
3CG5B 洪江 无 线 电 一 厂 下 -460-9 3C 5 也 济南 半导体 元 件 实验 所 
3CG5 了 3 天 津 第 五 半导体 器 件 太 下 -460-10 3CG5 开 星光 电工 三 

3CG5B 八 O 七 口 矿 下 -460-11 3CG5F 4 范 湖 晶体 管 三 

3CG5B 沈阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 四 -462-25 3CG5F: 常州 市 无 线 电 元 件 七 ) 
3CG5B 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -464-22 3CG5F 金华 一 一 六 三 
3CG5C 湘潭 市 半导体 厂 夏 -458-3 3CG5F 祝 访 品 体 管 厂 
3CG5C 4 范 湖 晶体 管 三 下 -458-4 3CG5 了 江 江 无 线 电 一 三 
3CG5C 吉林 市 半导体 五 三 夏 -458-6 3CG5FR 丹东 市 电子 科研 生产 厂 
3CG5C 星光 电工 厂 下 -458-7 3C G5F 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG5C 星光 电工 三 下 -458-8 3CG5F 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
ee 金华 一 一 六 厂 下 -460-15 3CG5F 所 林 市 平 导 体 五 厂 
3CG5C 桐庐 量 体 管 厂 看 -460-15 3C G5F 营口 市 无 线 电 器 材 厂 
3CG5C 湛江 无 线 电 一 厂 年 -460-16 3CG5F 营口 市 无 线 电 器 材 厂 
3CG5C 人 OO 厂 下 -460-24 3CG5F 2 年 三 
3CG5C 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -460-25 3CG5G 口 市 无 线 电 器 材 矿 
3CG5C 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -460-26 3CG5G 济南 半导体 元 件 实验 所 
3CG5C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 下 -464-23 3C G6 青岛 于 导体 研究 所 
3CG5C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -466-9 3CG6A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG5C ” 任 丘 七 O 五 厂 下 -1020-45 3CG6A 霄 林 市 半导体 五 厂 
3CG5D 星光 电工 厂 丰 -458-9 3CG6A 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3CG5D 星光 电工 厂 夏 -458-10 3CG6A 柚 访 晶体管 三 
3CG5D 震 林 市 半导体 五 厂 下 -458-11 3CG6A 济南 半导体 元 件 实验 所 
3CG5D 湘潭 市 半导体 三 而 -458-13 3CG6A 4^ 死 湖 旺 体 管 三 
3CG5D 4 范 湖 晶体 管 厂 下 -458-14 3CG63 沈阳 飞 达 半导体 器 件 三 
3CG5D 常州 市 无 线 电 元 件 七 下 -460-34 3CG63 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3CG5D 金华 一 一 六 厂 互 -460-35 3CG6B 星光 电工 厂 

3CG5D 桐庐 晶体 管 厂 下 -460-35 3CG63 吉林 市 尘 导体 五 厂 
aCG5D 江 江 无 线 电 一 厂 下 -460-36 3CG6B 桐庐 晶体 答 三 
3CG5D 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -460-37 3CG63B 济南 半导体 元 件 实验 所 
3CG5D 八 O 〇 -EO 厂 下 -460-38 3CG6 4 无 渊 晶体 管 三 
3CG5D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -464-24 3CG6C 沈阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 
3CG5D 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1018-2 3CG6C 尖 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3CG5 也 “星光 电工 厂 下 -458-16 3CG6C 星光 电工 厂 

3CG5E 吉林 市 半导体 五 厂 各 -458-23 3CG6C 星光 电工 厂 

3CG5E 湘潭 市 半导体 厂 。 下 -458-25 3CG6C 吉林 市 半导体 五 厂 
3CG5P 4 鞠 湖 晶体 管 厂 下 -458-26 3C G6C 粒 访 晶 体 管 三 
3CG5E 3CG6CG 济南 3 导体 元 件 实验 所 


页 码 -序号 


可 -460-40 
亚 -460-40 
亚 -460-41 
下 -460-48 
下 -466-10 
下 -466-26 
下 -468-43 
焉 -1018-3 
下 -458-17 
下-458-27 
下 -460-42 
下 -460-49 
夏 -460-49 
区-460-50 
下 -462-16 
下 -466-11 
焉 -466-27 
下 -466-28 
下 -468-18 
下 -470-9 
下 -1022-46 
下 -468-44 
下 -1022-47 
亚 -476-37 
亚 -406-35 
斑 -474-31 
亚 -474-32 
下 -474-43 
亚 -474-44 
亚 -474-45 
焉 -406-36 
焉 -474-46 
亚 -474-47 
政 -474-48 
下 -474-49 
焉 -474-50 
开 -476-1 
下 -406-37 
下 -476-2 
下 -476-3 
下 -476-4 
亚 -476-5 
下 -476-26 
下 -476-~27 


型 三 家 页 友 - 序号 号 杞 家 页 码 -序号 
3CG6D 沈阳 飞 达 灶 导 体 器 件 厂 下 -406-38 | 3CG7A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -502-33 
3C G6D 桐庐 晶体 管 厂 下 -476-6 3C G7AA 济南 法 导 体 元 件 实验 所 下 -502-34 
3CG6D 闻 南 半导体 元 件 实验 所 下 -476-7 3CG7B 星光 电工 厂 焉 -482-31 
3CG6D 4 沅 湖 晶体 管 厂 下 -476-11 3CG7B 星光 电工 厂 焉 -482-32 
3CG6D ” 震 林 市 单 导 体 五 三 下 -476-17 3CG7H 全 华 一 一 六 厂 珀 -496-22 
3CG6D 星光 电工 厂 焉 -476-18 3CG7B 桐庐 晶体 管 厂 玉 -496-22 
3CG6D 天 漂 第 五 半导体 器 件 站 下 -476-19 3CG7B AOLECOF 下 -496-24 
3C G6 卫 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 夏 -406-47 3CG7B 吉林 市 半导体 五 厂 开 -496-26 
3CG6E 吉林 市 半导体 五 厂 下 -476-20 】 3CG7B 常州 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -496-27 
3CG6 忆 星光 电工 三 焉 -476-21 3CG7B 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -496-32 
3CG6 卫 天 津 第 五 半导体 器 件 ”到 -476-22 3CG7B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 太 至 -502-35 
3CG6 卫 李 庐 晶体 管 厂 焉 -478-29 3CG7B 济南 灶 导 体 元 件 实 验 所 于 -502-36 
3CG6 匡 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -476-30 3CG7C 星光 电工 厂 下 -482-43 
3CG6 世 营口 无 线 电 器 材 三 开 -504-17 3CG7C 和 下 -482-44 
3CG6 忆 4^ 芳 湖 晶 傈 管 厂 下 -1024-34 3CG7C 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -498-26 
3CG6F 沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 下 -406-48 3CG7C NO) 焉 -493-29 
3CG6FF 桐 产 晶体 管 厂 各 -476-9 3CG7C 金华 一 一 六 厂 下 -498-32 
3CG6F 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -476-10 3CG7C 桐 疡 晶体 管 厂 下 -498-32 
3CG6F 星光 电工 厂 焉 -476-35 3CG7C 千林 市 半导体 五 三 下 -500-5 

3CG6F 星光 电工 厂 开 -476-36 3CG7C 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下-500-36 
3C G6EF 吉林 市 尘 导 体 五 厂 耻 -476-38 3CG7C 六 南 半导体 元 件 实验 所 下 -502-47 
3C G6 世 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -476-39 3C GT7C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -504-12 
3CG6F 4 芜湖 晶体 管 三 下 -1024-35 3C G7D 吉林 市 半导体 五 厂 玉 -498-25 
3CG6G 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 下 -406-49 3C G7D 星光 电工 厂 斑 -498-30 
3C G6G 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -476-31 3CG7D 星光 电工 厂 焉 -498-31 
3CG6G 吉林 市 平 导 体 五 厂 焉 -476-32 3CG7D 人 金华 一 一 六 厂 机 -498-34 
3CG6G 星光 电工 厂 辽 -476-33 3CG7D 榈 访 晶 体 答 厂 下 -498-34 
3CG86G 福 庐 晶体管 厂 再 -476-40 3CG7D 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 焉 -498-42 
3CG6G 涝 南 半 导 体 元 件 实 验 所 下 -476-41 3CG7D 八 DTO 厂 .下 -500-7 

3CG6G 4 芜湖 晶体 管 厂 下 -1024-42 3CG7D 天 津 第 五 半导体 器 件 | ”下 -500-37 
3CG6H 沈阳 飞 达 半导体 器 件 ] ”下 -406-50 3CG7D 济南 半导体 元 件 实 验 所 焉 -502-48 
3C4G6 开 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -476-42 3CG7D 沈阳 飞 达 尘 导体 器 件 厂 下 -504-13 
3CG6H 星光 电工 厂 下 -1024-36 3C G7 也 常州 市 无 线 电 元 件 七 ) 下-498-43 
3CG6 卫 星光 电工 厂 下 -1024-37 3CG7 也 人 OO 三 下 -500-45 
3CG6 世 吉 福 市 半导体 五 三 开 -1024-40 3CG7E 星光 电工 厂 开 -500-48 
3CG6H ^ 范 溯 晶 体 管 广 下 -1024-41 3CG7 了 星光 电工 广 焉 -500-49 
3CG7 天 建 第 五 半导体 器 件 矿 下 -498-41 3CG7 忆 吉林 市 半导体 五 三 下 -500-50 
SCG7 悍 岛 半导体 研究 所 下 -502-8 3CGT7 忆 金华 二 一 7Y 下 -502-3 

3CG7A 吉林 市 尘 导 体 五 厂 下 -482-23 3CG7E 相 访 晶体 管 三 下 -502-3 

3C GT7A 人 OO 三 下 -494-34 3CG7 也 天 建 第 五 半导体 器 件 ] 开 -502-9 

3CG7A 党 州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -494-49 3CG7E 证 南 半导体 元 件 实验 所 下 -504-14 
3C GT7A 金华 一 一 六 看-496-21 3CG7E 沈阳 飞 达 半导体 器 件 j 下-504-24 
3C G7A 桐 访 晶 体 管 厂 下 -496-21 3CGT7E 丹东 市 电子 科研 生产 厂 下 -500-16 
3C GT7A 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -496-31 3CG7E 金华 一 一 广 厂 下 -502-4 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 过 引 


焉 -53 


也 -54 


半导体 三 极 管 型 导 - 厂 察 索 引 

型 号 庄 家 页 码 - 订 号 
3CG7P 铜 庐 晶 何 管 三 各 -502-4 
3CG7EF 八 O-O 厂 夏 -502-7 
3CG7E 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 四 -502 10 
3CG7P 济南 半导体 元 件 实验 所 四 -504-15 
3CG7FE 营口 市 无 线 电 器 材 矿 年 -504-318 
3CG7E 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -504-25 
3CG7G 和 营口 市 无 线 电 器 材 矿 夏 -504-20 
3CG8 青 岛 半导体 研究 所 搞 -454-12 
3CG8 星光 电工 六 四 -466-13 
3CG8A 4 鞠 湖 晶体 管 厂 政 -454-8 
3CG8A 灭 津 第 五 半导体 器 件 厂 音 -456-40 
3CG8A 本 生 二 一 全) 夏 -458-44 
34G8A 桐庐 喇 体 管 天 -458-45 
3CG8A 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -462-46 
3CG8A @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 三 蓝 -472-43 
3CG8A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下-1018- 和 4 
3CG8BB 时 光电 工厂 昔 -45&4-13 
3CG8BH 4a 芜 湖 唱 体 管 三 秆 -454-14 
3LG8B 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 夏 -458-2 
3CG8B 金华 一 一 六 厂 莫 -460-12 
3CG8 了 B 桐庐 品 体 管 厂 和 -460-12 
3CG8B 济南 兴 导 体 元 件 实验 所 夏 -462-47 
3CG8B e@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 六 看-472-45 
3CG8BB 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 直 -1018-5 
3CG8C 范 湖 口 你 管 厂 秆 -454-23 
3CG8C 星光 电工 厂 下 -454-25 
3CG8C 是 光 也 工厂 和 -454-26 
3CG8C 念 华 一 一 六 厂 下 -460-27 
3SCG8C 桐庐 晶体 管 广 丰 -460-27 
3SCG8C 天 津 第 五 半导体 恬 件 三 下 -460-28 
3CG8C 济南 半导体 元 件 实验 所 夏 -464-25 
3CG8C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1018-33 
3CG8D 4 将 湖 量 体 管 广 下 -454-29 
3CG8D 星光 电工 厂 下 -458-18 
3C G8D 星光 电工 辟 -458-19 
3CG8D 金华 一 一 六 厂 开 -460-43 
3CG8D 森 庐 晶体 管 焉 -460-43 
3CG8D 济南 半导体 元 件 实验 所 秆 -464-26 
3CG8D 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -466-14 
3CG8D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1018-34 
3CG8P 4 无 漳 晶 体 管 厂 夏 -454-32 
3CG8 卫 金 坐 一 一 六 三 夏 -460-44 
3CG8 也 精 庐 晶体管 三 四 -460-45 
3C G8 卫 星光 电工 厂 和 夏 -460-46 


页 码 -序号 


型 号 三 家 
3CG8E 星光 电工 厂 

3CG8E 济南 半导体 元 件 实验 所 
3C G8 忆 天 漂 第 五 半导体 器 件 厂 
34 8 也 沱 阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 
3C G8PF 4 江湖 晶体 管 厂 
3CG8T 星光 岂 工 三 

3C G8F 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3CG8F 济南 半导体 元 件 实 验 所 
3CG8RF 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG8G 4 沱 涧 本体 管 厂 
3CG8G 星光 电工 ) 一 

3CG8G 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3CG8 星光 电工 厂 

3CG8H 天 汀 第 五 半导体 器 件 厂 
3CG9 青 岛 学 导体 研究 所 
3CGa9A 沈阳 飞 达 羊 导体 器 件 三 
3LG93SA 相 访 晶体管 厂 
3CG9A 阐 南 半导体 元 件 实 验 所 
3CG9B 桐庐 晶体 管 厂 
3CG9B 济南 半导体 元 件 实 验 所 
3CG9 也 沈阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 
3CG9B 星光 电工 三 

3CG9B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG9C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG9C4 是 光 电工 三 

3CG9C 沈阳 飞 达 平 导体 器 件 三 
3SCG9C 济南 洲 导 体 元 件 实 验 所 
3CG9C 桐庐 晶体 管 厂 
3CG9D 星光 电工 三 

3CG9D 沈阳 飞 达 半导体 露 件 三 
3CG9D 粗 访 晶体管 三 
3CG9D 济南 半导体 元 件 实验 所 
3C G9D 4 死 湖 晶 体 管 

3CG9 卫 星光 电工 三 

3C G9 瓦 沉 阳 飞 达 半导体 器 件 三 
3CG9 孔 星光 电工 厂 

3CG9E 桐 疡 晶体 管 三 
3CG9PE 大 连 半 导体 厂 

3CG9 忆 济南 半 量 体 元 件 实验 所 
3CG9E 星光 电工 厂 

3C G9F 沈阳 飞 达 半导体 怖 件 厂 
3C G9F 柱 访 晶体 答 厂 

3C G9F 济南 于 导体 元 件 实验 
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焉 -460-47 
亚 -464-39 
下 -466-16 
夏 -1020-46 
置 -454-36 
四 -456-42 
可 -458-46 
竹 -464-40 
四 -1020-47 
及 -454-39 
焉 -456-43 
是 -458-47 
和 在 -458-22 
夏 -466-18 
利 -1010-1 
四 -424-24 
下 -424-25 
覃 -424-26 
各 -424-27 
复 -424-28 
政 -424-29 
看 -428-41 
入 -1014-38 
各 -424-30 
夏 -434-11 
和 看-1010-13 
置 -1010-14 
下 -1010-15 
种 -446- 工 
下 -1010-16 
置 -1014-28 
夏 -1014-29 
焉 -1014-30 
下 -428-42 
秆 -1010-17 
亚 -1014-15 
下 -1014-31 
夏 -1014-32 
看 -1014-33 
下 -434-12 
秆 -1010-19 
杆 -1010-20 
看 -1010-21 


型 号 人 家 
3CG9FE 星光 电工 厂 

3CG9R 4 死 湖 晶体管 六 
3CG9G 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG10 青 龟 半导体 斌 究 所 
3CG10A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3C G10A 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 
3CG10A 桐庐 晶体 管 三 
3CG10A 星光 下 工 厂 

3CG10A 济南 半导体 元 件 实 验 所 
3CG10BB 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG10B 常 剂 市 无 线 电 元 件 七 厂 
3CG10B 衫 庐 晶 体 管 厂 
3CG10B 星光 电工 厂 

3CG10B 星光 也 工厂 

3CG10B 济南 半导体 元 件 实验 所 
3CG1i0C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG10C 常州 市 无 线 电 元 件 七 ] 
3CG10C 桐庐 晶体 管 三 

3C G10C 星光 电工 厂 

3CG10C 星光 电工 厂 

3CG10C 济南 半导体 元 件 实验 所 
3CG10C 桐 访 唱 体 管 厂 
3CG10D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 
3CG10D 常 刊 市 无 线 电 元 件 七 三 
3C G10D 桐庐 晶体 管 厂 
3CG10D 星光 电工 厂 

3CG10D 星光 电工 厂 

3CG10D 济南 半导体 元 件 实验 所 
3CG10 孔 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG10 卫 党 州 市 无 线 电 元 件 七 
3aC G10 孔 柱 庐 晶体 管 三 
3CG10E 星光 电工 厂 

3CG10E 星光 电工 厂 

3CG10 卫 济南 尘 导 体 元 件 实验 所 
3CG10F 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG10F 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 
3CG10F 桐 疡 晶体管 厂 
3CG10 星光 电工 厂 

3CG10F 星光 电工 厂 

3CG10R 济南 尘 导 体 元 件 实验 所 
3CG1i0GG 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG10G 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 
3CGI0G 榈 庐 晶体 管 厂 
3CG10G 
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谤 南 半 导 体 元 件 实验 所 


页 码 -序号 | 型 号 


厂 家 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


页 码 -序号 
亚 -1014-16 3CG10H 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 置 -400-11 
焉 -1014-34 3CG10 瑟 常州 市 无 线 电 元 件 七 矿 下 -400-45 
焉 -1014-35 3CG10H 柚 访 晶体 管 三 下 -404-34 
下 -408-12 3CGL0 开 济南 半导体 元 件 实 验 所 夏 -422-7 
亚 -400-4 3CG10I 沈阳 飞 达 尘 民 体 器 件 厂 下 -400-12 
亚 -400-14 3CG10I 常州 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -400-49 
下 -400-36 3CG10T 柚 庐 晶体 管 三 夏 -406-26 
下 -400-37 3CG101 济南 半导体 元 件 实验 所 秆 -422-30 
下 -418-30 3CG1ll 青 名 半导体 研究 所 下 -444-41 
下 -400-5 3CG11 朝 名 半导体 研究 所 带 -446-4 
看 -400-15 3CG11A 沈阳 飞 达 尘 导 体 器 件 六 是 -416-50 
亚 -400-46 3CGlltA 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -418-17 
下 -400-47 3C G11AA 济南 半导体 元 件 实 验 所 牌 -420-40 
下 -400-48 3CG11A 桐庐 晶体 管 四 -420-41 
下 -418-34 3CG11A 淡 江 无 线 思 一 厂 下 -420-41 
下 -400-6 3C GT11A 人 金华 一 一 穴 厂 陡 -420-42 
到 -400-16 3CG11B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -418-1 
焉 -402-5 3C G11B 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 焉 -418-19 
下 -402-6 3C llB 星光 电工 厂 夏 -422-22 
玉 -402-7 3CG113 星光 电 了 工厂 术 -422-23 
看 -418-36 3CG11LB 桐 访 晶体 管 厂 置 -422-24 
下 -1006-1 3CGI1B 演 江 无 线 电 一 三 下 -422-24 
下 -400-7 3C G113 金华 一 一 六 厂 开 -422-24 
下 -400-17 3CGI1ILB 阐 南 半导体 元 件 实验 所 夏 -422-25 
下 -402-12 3CGI1C 访 阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -418-2 
亚 -402-13 3C G1LC 常州 市 无 线 电 元 件 -七 三 下 -418-20 
下 -402-14 3C GT1C 星光 电工 厂 下 -422-42 
下 -418-38 3C GCC 星光 电工 ) 囊 -422-43 
下 -400-8 3CGI11C 济南 半导体 元 件 实验 所 看-422-44 
下 -400-25 3CGIHILC 桐庐 晶体 管 三 下 -422-45 
下 -404-31 3CGI11C 湛江 无 线 果 一 厂 下 -422-45 
下 -404-32 3C G11C 金华 一 一 六 厂 亚 -422-46 
下 -404-33 3CG11D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 于 -418-3 
焉 -418-39 3C G11D 常州 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -418-31 
亚 -400-9 3C GT11D 桐 访 晶体 管 三 下 -420-43 
下 -400-29 3C G11D 湛江 无 线 电 一 三 下 -420-43 
下 -406-31 3C G11D 金华 一 一 六 厂 下 -420-43 
下 -406-32 3C G1LD 济南 尘 导 体 元 件 实验 所 下 -420-44 
页-406-33 3C G11DD 星光 也 工厂 至-420-45 
下 -418-40 3C GT11 孔 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -418-4 
亚 -400-10 3C G11 也 常 州 市 无 线 电 元 任 七 厂 页 -418-37 
下 -400-30 3C G11 也 生生 太 下 -422-8 
斑 -402-10 3C G11 孔 桐庐 晶体 管 厂 于 -422-8 
下 -420-39 3C G3H1L 也 湛江 无 线 电 一 厂 到 -422-8 
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半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 


3C GTI1 卫 
3C GT11 忆 
3C GT1I 卫 
3C GT1EF 
3C GTI1T 
3C GT11T 
3C GTHLIE 
3C GT1E 
3C GT1TR 
3CGC GT1TE 
3C GTI1E 
3CGILIG 
3C GT1LG 
3C GTLG 
3C GT1G 
3C GTIG 
3C GTTG 
3C GT11L1 下 
3C GT11L 
3C GT1H 
3C GLL 瑞 
3C GTTH 
3C G11 贡 
3C G11T 
3CGI1I 
3CG11TI 
3CGL11I 
3CGG1LLTI 
3C GT12 
3C G12 
3C 已 12 
3C GT12A 
3C G12A 
3C GT12A 
3C G12A 
3C G12A 
3C G12A 
3C G12B 
3C G12 
3C GT12 了 了 
3C G12 了 
3CG12B 
3C GT12B 

3C GT12C 
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率 家 


济南 半导体 元 件 实验 所 


星光 电工 三 
星光 电工 厂 
访 碍 飞 运 半 导体 器 件 厂 
和 常 狮 市 无 线 电 元 件 七 厂 
桐 疡 晶体 管 厂 


金华 一 一 六 厂 

将 南 尘 导体 元 件 实验 所 
星光 电工 三 

星光 电工 厂 

沈 阻 飞 达 半导体 器 件 厂 
济南 半导体 元 件 实验 所 
桐庐 晶体 管 厂 
湛江 无 线 电 一 三 
金华 一 一 六 厂 

常州 市 无 线 电 元 件 七 六 
这 阳 飞 达 半 导体 露 件 厂 
柱 产 晶体 管 三 
波江 无 线 电 一 厂 
金华 一 - -六 厂 

常州 市 无 线 电 元 件 七 三 
济南 半导体 元 件 实验 所 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
济南 半导体 元 件 实验 所 
相 庐 晶体 管 三 
湛江 无 线 电 一 三 
常州 市 无 线 电 元 件 七 三 
星光 电工 三 
青岛 学 导 体 研究 所 

背 铝 半导体 研究 所 
常州 无 线 电 元 件 七 厂 
济南 半导体 元 件 实验 所 
这 阳 飞 达 半导体 器 件 三 
桐 产 晶体 管 厂 
湛江 无 线 电 一 厂 

天 津 第 五 半导体 恬 件 矿 
常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
济南 半导体 元 件 实验 所 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
三 疡 晶体 管 厂 

洽 江 无 线 电 一 厂 

天 嫂 第 五 半导体 器 件 六 


下 -422-11 
亚 -418-5 

亚 -418-42 
亚 -422-38 
亚 -422-38 
亚 -422-38 
亚 -422-39 
到 -422-40 
焉 -422-41 
看 -418-6 

下 -420-30 
页-420-31 
焉 -420-32 
了 -420-33 
下 -420-34 
下 -418-7 

下 -422-12 
亚 -422-13 
和 玫 -422-13 
亚 -422-14 
下 -422-15 
夏 -418-8 

亚 -422-33 
下 -422-32 
下 -422-33 
下 -422-34 
亚 -454-IT5 
下 -474-9 

下 -474-17 
焉 -452-38 
开 -454-9 

下 -454-18 
玫 -458-48 
下 -458-49 
亚 -458-50 
下 -452-36 
亚 -454-16 
亚 -454-30 
下 -460-29 
下 -460-30 
下 -460-31 


常州 市 无 线 电 元 件 瑟 六 下 -452-37 


型 号 三 家 页 码 -序号 
3CG12C 星光 电工 厂 焉 -454-19 
3C GT12C 星光 是 工 厂 下 -454-20 
3C G12C 济南 半导体 元 件 实 验 所 下-454-27 
3C G12C 沈阳 飞 达 半 导体 器 件 广 下 -454-37 
3C al2C 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 焉 -462-11 
3CG12C 柱 产 晶体 管 厂 焉 -462-12 
3CG12C 湛江 无 线 惠 一 厂 下 -462-13 
3C GT12C 常州 市 无 线 电 元 件 七 亚 -454-19 
3CG12D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -454-10 
3C G12D 演 阳 飞 达 半导体 器 件 站 三 -454-42 
3C Gi2D 济南 半导体 元 件 实验 所 讶 -458-28 
3C G12D 栖 访 晶体 管 厂 看 -460-1 
3C GT12D 江 江 无 线 电 一 三 下 -460-2 
3C Gd12DD 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 亚 -472-44 
3C G12 忆 当 州 市 无 线 惠 元 件 七 六 焉 -484-21 
3CGT12 孔 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 于-454-48 
3C GT2 书 济 亢 半导体 元 件 实 验 所 下 -458-29 
3C G32 卫 星光 电 亚 -458-30 
3CGj2 了 已 栖 庐 晶体 答 厂 亚 -460-17 
3C G12 卫 涝 江 无 线 电 一 厂 亚 -460-18 
3C GTH2 卫 天 津 第 五 半导体 器 件 六 下 -472-46 
3CGl2 下 常州 市 无 线 电 元 件 七 下 -454-34 
3CG12 正 是 光电 工厂 下 -458-31 
3C G12 下 星光 电工 厂 焉 -458-32 
3C GT12 了 阐 南 半导体 元 件 实验 所 王 -458-33 
3C G12 下 相 访 晶体管 厂 焉 -462-9 
3C G12 下 湛江 无 线 电 一 厂 焉 -462-10 
3C G12 了 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -474-11 
3CG12G 常州 市 无 线 电 元 件 七 | 焉 -458-34 
3CG12G 杭 疡 晶体 管 三 亚 -458-35 
3CGI2G 湛江 无 线 电 一 厂 下 -458-36 
3C G12G 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -460-3 
3 G12G 星光 电工 厂 亚 -460-4 
3C GTI2G 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -474-14 
3CG12 耳 桐庐 晶体 管 厂 夏 -460-19 
3CG12H 瀑 江 无 线 电 一 厂 焉 -460-20 
3C G12 孔 常州 市 无 线 电 元 件 瑟 广 下 -460-21 
3CG12H 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -460-22 
3C GT12H 星光 电工 厂 亚 -460-23 
3C GT12 卫 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -474-15 
3C G12T 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -462-1 
3C GT12I 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -462-2 
3CG12T 桐庐 晶体 答 三 夏 -462-3 
3CGl2I 焉 -462-4 


湛江 无 线 电 一 三 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 
3CG12I 星光 电工 厂 下 -462-5 3C G131 常州 市 无 线 电 元 件 七 | 下 -492-12 
3CG12I 星光 电工 三 下 -462-6 3C G131 济南 半导体 元 件 实验 所 亚 -492-13 
3CG12[ 天 建 第 五 半导体 器 件 六 亚 -474-16 3C G13I 桐庐 晶体 管 厂 亚 -500-38 
3C 13 书 岛 半导体 研究 所 焉 -482-47 3CG13I 洪江 无 线 电 一 三 焉 -500-39 
3C 13 青岛 半导体 研究 所 和 -500-41 3CG13I 星光 电工 厂 下 -500-43 
3C G13A 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -482-12 5C G14 镇 江 半 导体 厂 下 -400-13 
3CGI13A 济南 半导体 元 件 实验 所 到 -482-24 3C G14 星光 电工 厂 下 -402-46 
3CG13A 湛江 无 线 电 一 厂 下 -488-44 3C GT14 书 名 半导体 研究 所 下 -404-39 
3CG13A 桐庐 晶体 管 厂 下 -488-45“ 3C G14 青岛 半导体 研究 所 下 -1006-22 
3C G13A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下-502-37 3C Gl4A A 广 州 半导体 器 件 厂 焉 -400-18 
3C ol3 阳 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 卫 -482-13 3C G14A 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 焉 -400-19 
3C G13 卫 济南 平民 体 元 件 实 验 所 开 -482-40 3C G14A 辽 字 晶体 管 开 -400-20 
3CG13 卫 桐 访 唱 体 管 厂 四 -490-41 3C G14 人 南平 五 〇 四 三 下 -400-22 
3C G13B 湛江 无 线 电 -一 三 下 -490-42 3CG14A  @ 沙 市 晶体 管 厂 亚 -400-23 
3C G13B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 于-504-16 3C G14 人 有 湛江 无 线 电 一 厂 焉 -400-24 
3CG13C 萌 州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -482-16 3C G14A 镇 江 半导体 厂 开 -400-38 
3C G13C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -482-48 3C G14A 星光 电工 厂 下 -402-15 
3CGI13C 星光 电工 厂 亚 -482-49 3C G14A 粒 访 晶体管 厂 下 -402-16 
3CG13C 祖 疡 晶体 管 厂 也 -492-33 3C G14A 金华 一 一 六 厂 下 -402-16 
3CG13C 灌 江 无 线 电 一 厂 下-492-34 3C G14A 七 四 九 厂 下 -402-17 
3C 1l3C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -504-26 3C G14A 济南 半导体 元 件 实验 所 亚 -402-18 
3C Gl3D 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 夏 -482-17 3C GT14A 常州 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -406-41 
3CG13D 湛江 无 线 电 一 厂 下 -488-46 3C GT14A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -408-14 
3CG13D 桐 访 晶体 管 厂 亚 -488-47 3C GT14A 沈阳 半导体 试验 厂 下 -418-32 
3CGl13D 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -488-48 3CG14A 北京 半导体 器 件 五 厂 ”下 -418-33 
3CGl13D 沈阳 飞 达 灶 导 体 器 件 六 下 -504-34 3C G14 人 A 八 O 〇 -AGO 三 下 -424-3 
3C G13 世 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 开 -482-18 3C G14 了 七 四 九 厂 下 -402-19 
3C G13 卫 济南 半导体 元 件 实验 所 开 -490-34 3C GT14 了 B 天 半 第 五 半导体 器 件 | ”下 -402-20 
3C G13 卫 桐庐 晶体 管 厂 下 -490-35 3C G14 卫 镇 江 市 半导体 三 下 -402-44 
3C G13 卫 汉江 无 线 电 一 厂 下-490-36 3C G14 了 了 金华 一 一 六 厂 下 -402-47 
3C G13 卫 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -504-43 3C G14 了 南平 五 〇 四 三 夏 -402-48 
3CG13EF 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下-482-19 3C G14B 柚 庐 晶体 管 厂 亚 -402-49 
3C G13 卫 星光 电工 厂 下 -492-10 3C G14 了 湛江 市 无 线 电 一 厂 下 -402-50 
3C G13 了 下 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -492-11 3C G14 了 3 星光 电工 三 到 -404-3 
3C G13F 桐 访 唱 体 管 三 下 -492-31 3C G14 了 3 常州 市 无 线 电 元 任 -E 厂 焉 -406-42 
3C G13 了 下 湛江 无 线 电 一 厂 下 -492-32 3C G14 卫 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -408-47 
3CG13G 当 州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -488-43 3C G14B 八 O 〇 七 O 厂 下 -424-4 
3C G13G 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -488-49 3C G14BB 沈阳 半 导体 试验 厂 下 -426-39 
3C Gl3G 桐 访 晶 体 管 厂 于 -494-47 3C G14 了 北京 半导体 器 件 五 厂 “下 -428-1 
3C G13G 湛江 无 线 电 一 三 下 -494-48 3C G14B 阐 南 半导体 元 件 实验 所 下 -1006-3 
3CG13H 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -490-37 3C G14 了 辽宁 晶体 管 广 和 -1006 4 
3CG13 开 常州 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -490-38 3C Gl4C 4 广州 半导体 器 件 厂 下-400-26 
3C G13 二 桐庐 晶体 管 三 下 -496-33 3C GT14C 辽 字 昌 体 管 广 下 -400-39 
3CG13H 湛江 无 线 电 一 厂 下 -496-34 3C G14C 济南 半导体 元 件 实验 碑 下 -404-4 
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型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 
3C GI14C 天 济 第 五 半导体 器 件 六 夏 -404-5 3C GT14F 
3C GT4C 七 四 九 厂 看 -404-35 3C GT4 了 
3CG14C  @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 三 看-404-36 3CG414R 
3CG14C 星光 电工 厂 置 -406-8 3C GT14F 
3CG14C 星光 电工 厂 夏 -406-9 3C GT4 下 
3CG14C 镇 江 胖 导体 三 下 -406-39 3C GT4F 
3CGl4C 人 金华 -一 一 福 厂 下-406-43 3C GT14 刁 
3C GT14C 桐庐 晶体 管 厂 和 -406-43 3C GTI4F 
3C Gdl4C 常州 市 无 线 电 元 件 - 七 厂 得 -408-1 3CG14G 
3C G14C 沈阳 飞 达 半导体 轿 任 三 夏 -410-10 3C Ga315 

3C G14C 八 O 〇 七 O 厂 到 -424-5 3C G15 

3C GT4C 沈 归 半导体 试验 三 夏 -442-43 3C G15 

3C 14C 么 芜 测 昂 体 管 三 夏 -444-6 3CGH15A 
3CG14C 北京 半导体 器 件 五 三 下 -444-18 3CG15A 
3C GT14C 洪江 无 绕 更 -一 厂 夏 -1006-9 3C GEG15A 
3CG14D 有 沙市 晶体 管 厂 看 -400-27 3CG15A 
3C Ga14 卫 洪江 泡 线 电 一 厂 夏 -400-28 SC GT15A 
3C Gl4D 急 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 六 玫 -404-40 SC G15A 
3C GT14DD 篆 岛 半导体 器 件 二 厂 下 -406-45 3C GT15A 
3C G14 记 天 津 第 五 半导体 器 件 六 入-406-45 3CG35A 
3CG14D < 色 广 州 半导体 器 件 厂 年-408-2 3CG15A 
3CG14D 常州 市 无 线 电 元 件 七 | 下 -408-3 3CG15A 
3C G14D A 作 O 巧 O 厂 竹 -424-6 3C G15A 
3C G14 卫 辽宁 必 体 管 三 亚 -1006-2 3C G15B 
3CG14D 星光 电工 厂 看 -1006-5 3C G15 了 也 
3C G14D 星光 电工 厂 下 -1006-6 3CG15B 
3C GT4D 济南 半导体 元 件 实验 所 真 -1006-13 3C G15 卫 
3CGTH14DD 金华 一 一 六 厂 下 -1006-14 3C G15B 
3CG14D 桐庐 晶体 管 厂 看 -1006-15 3C G15B 
3C G14D 南平 五 〇 四 厂 到 -1006-16 3C GI15 了 了 
3CG14D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 年-1006-30 3C G153 
3C G14 卫 鞠 潮 晶体 管 厂 夏 -1010-22 3C G]153 
3CGT4D 丹东 电子 科研 生产 厂 “到 -1010-33 3C G153 
3Cel4D 沈阳 半导体 试验 厂 下 -1010-35 3CG15C 
3CG14 瑟 辽宁 晶体 管 厂 秆 -402-21 3CG15C 
3C G14 忆 济南 半导体 元 什 实验 所 夏 -404-41 3C G15C 
3C GT14 卫 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 政 -408-6 3C G15C 
3C G14 孔 A 八 O-EO 厂 亚 -424-7 3C GT15C 
3C G14 也 星光 电工 厂 四-1006-11 3CG15C 
3C GT14 世 星光 岂 工 厂 四 -1006-12 3C G15C 
3CG14 也 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1006-31 3C G15C 
3CG14 卫 芜湖 晶体 管 厂 下-1014-17 3CG15C 
3C G14 也 这 阴 半导体 试验 厂 区 -1014-19 3CG15C 
3C G14 下 天津 第 五 半导体 器 件 ) 下 - -408-4 3C G15C 


一 -一 -= 一 一 一 一 


下 -58 
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国 家 页 得 -序号 
营口 市 E 线 电器 材 矿 手 -408-5 
常州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -408-8 
八 O 上 OO 三 复 -424-8 
济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1006-19 
星光 也 工厂 于 -1006-23 
星光 电工 三 本 -1006-24 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 用 -1006-32 
沈阳 半导体 试验 厂 四 -1014-37 
营口 市 无 线 电器 材 广 用 -408-9 
吉林 市 半导体 三 陡 -412-4 
显 3 电工 三 夏 -412-7 
尼 岛 半导体 研究 所 覆 -1008-34 
是 沦 电 工厂 槛 -412-5 
温江 无 线 时 一 三 看-402-8 
人 无锡 市 无 线 电 元 千 七 三 看 -402-22 
七 四 九 厂 杜 -408-45 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -412-8 
常州 市 无 线 电 元 件 七 和 -412-9 
八 O 〇 七 〇 厂 看-424-31 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 夏 -1006-35 
天 津 第 五 六 导体 器 件 | 四 -1006-36 
八 一 五 〇 厂 夏 -1010-23 
柱 访 晶体 管 下 -1098-43 
湛江 无 线 肌 一 上 下 -404-6 
二 四 九 厂 夏 -408-46 
常州 市 无 线 电 元 件 -七 三 种-412-17 
涝 南 半 导 体 元 件 实验 所 于 -442-18 
星光 电工 厂 下 -412-19 
八 O 〇 -EO 广 秆 -428-2 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 置 -1006-37 
天 津 第 五 半导体 器 件 | 置 -1006-38 
八 一 三 O 〇 三 看 -1010-36 
榈 访 晶 体 管 三 秆 -1098-44 
淡 江 无 线 电 一 厂 于 -402-9 
七 四 九 厂 得-408-50 
星光 电工 厂 秆 -412-6 
八 O 二 OO 厂 看 -430-37 
和 丹东 电子 科研 生产 厂 下 -1006-34 
沈阳 飞 达 半 导体 器 件 矿 蓝 -1006-39 
天 漂 第 五 半导体 器 件 矿 唱 -1006-40 
星光 电工 三 下 -1008-28 
济南 半导体 元 件 实 验 所 四 -1008-29 
常州 市 无 线 电 元 件 七 三 四 -1008-30 
八 三 DJ 置 -1012-12 


3CG35C 
3CG15D 
3C G15D 
3CGI15D 
3C G15 了 了 
3C G15 了 了 
3C GT5 了 了 
3C G15D 
3C 15DD 
3C G15D 
3C GT15 了 了 
3C G15 玉 
3CG15 个 
3CGd6 

3CG16A 
3CG16A 
3C G16 了 
3C 316 了 
3CG16B 
3C GT16C 
3 G16C 
3CG16C 
3SCG16D 
3CG16D 
3C GTI6DD 
3CGT16D 
3CG17 

3C G17A 
3C G17A 
3C G17AA 
3C G17BB 
3C GTH17 台 
3sC G17 卫 
3C G17C 
3CGT17C 
3C GT17C 
3CG17C 
3C Gd17 呈 
3C G17 了 了 
3C G17D 
3CGl7D 
3C G18 

3C G18A 
3C G18A 


rreetrrrraviasrmrrewwcrrrerr rootcpreyeaarers Der- nr 


rarriiatiirrrrreaiEaoerrtn 一 -errocy_mrewosevamy searmar errrotowuroareeiciromierrersca 


半导体 三 极 管 型 号 -三家 索引 
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家 页 玛 - 序 号 | 型 号 三 家 
桐庐 晶体 管 厂 五 -1098-45 3C G18A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
湛江 无 线 电 一 厂 奢 -404-7 3C GT18B 星光 电工 上 
星光 电工 厂 下 -412-20 3C G18B 星光 电工 厂 
八 O 七 DO 三 秆 -434-13 3C G18B 济南 半导体 元 件 实验 所 
天 津 第 五 半导体 器 件 六 夏 -1006-41 3CG18B 柱 庐 晶体 管 厂 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 | ”下 -1006-42 3C G18B 沈阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 
党 州 无 线 电 元 件 七 厂 下 -1008-31 3CG18C 济南 半导体 元 作 实 验 所 
六 南 半导体 元 件 实验 所 下 -1008-32 3C G18C 星光 电工 厂 
星光 电工 厂 夏 -1008-33 3C G18D 星光 电工 厂 
榈 六 晶体 管 厂 下 -1098-46 3C G18D 星光 了 电工 三 
/三 夏 -1098-50 3C G18D 济南 半导体 元 件 实 验 所 

@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -406-29 3C 18 孔 星光 电工 三 
苏州 半导体 总 三 页 -412-14 3C G18 孔 济南 半 导 休 元 性 实验 所 
背 名 半导体 研究 所 下 -1104-4 3C G18 忆 星光 唱 工 厂 
桐庐 晶体 管 六 下 -1104-4 3C G18E 济南 半导体 元 件 实 验 所 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 下 -1104-20 3C G18KR 显 光 是 工厂 
星光 电工 厂 秆 -1014-49 | 3CG18G 星光 电工 广 
桐庐 晶体 管 厂 夏 -1104-8 3C G18G 济南 半导体 元 件 实验 所 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1104-21 3 G18H 济南 尘 导 体 元 件 实验 所 
显 光 电工 焉 -1016-9 3CGl8I 活 南 半导体 元 件 实 验 所 
桐庐 晶体 管 三 亚 -1104-22 3CG18I 星光 岂 工 厂 
沈 咀 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1104-33 3CG18 了 济南 半导体 元 件 实验 所 
星光 电工 厂 下 -1016-21 3C G19 青岛 半导体 研究 所 
这 阻 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1104-34 3C G19A 湛江 无 线 电 一 三 
大 连 半 导体 厂 下 -1104-36 3CG19A 济南 半导体 元 件 实验 所 
柚 庐 晶体 管 三 下 -1104-37 3CG19A 查 疡 晶体 管 厂 
青 名 半导体 研究 所 夏 -1006-33 3C G19A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 三 
柱 庐 晶体 管 三 夏 -1100-1 3CG198 济 诗 半导体 元 件 实验 所 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 焉 -1100-6 3C G19B 三 庐 晶体 管 三 
济南 半导体 元 件 实验 所 夏 -1100-15 3CG19 了 湛江 无 线 电 一 厂 
铜 庐 唱 体 管 厂 四 -13100-27 3CG19B 星光 电工 厂 
沈阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 下 -1100-32 3C Gi9B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
济南 半导体 元 件 实 验 所 夏 -1100-44 | 3CGHi9C 星光 志 工 三 
再 东 了 电子 科研 生产 厂 下 -1008-16 3CG19C 济南 半导体 元 件 实验 所 
桐 庐 蝇 体 管 厂 下 -1100-49 3C G19C 桐庐 唱 傈 管 广 
演 阳 飞 达 半导体 器 件 矿 种 -1102-4 3SCG19C 湛江 无 线 册 一 六 
济南 举 导体 元 件 实验 所 秆 -1102-14 3CG19C 沈 阴 飞 达 半导体 加 件 厂 
桐庐 晶体 管 厂 下 -1102-20 3CG19D 星光 电工 三 
沈 阴 飞 达 半导体 器 件 | ”站 -1102-25 3CG19D 济南 半导体 元 人 性 实验 所 
大 连 尘 导体 三 焉 -1102-26 3CG19D 柱 记 晶体 管 厂 
济南 半导体 元 件 实验 所 夏 -1102-28& 3CG1i9D 湛江 无 线 电 一 三 
悄 岛 玉 导 体 研 究 所 下 -1014-45 3C G19 蕊 星光 电工 厂 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -442-44 3C G19 孔 济南 从 导 体 元 件 实 验 所 
福 庐 晶体管 三 看 -1098-22 3C G19 卫 祝 庐 晶体 答 三 


页 码 -序号 


首 -1098-34 
置 ， 444-19 

夏 -444-20 

亚 -444-22 

置 -1098-17 
年 -1098-37 
夏 -1010-24 
下 -1010-32 
夏 -1012-8 

下 -1012-9 

复 -1012-13 
夏 -1012-18 
下 -1014-18 
夏 -1014-20 
各-1014-21 
夏 -1014-22 
夏 -1014-24 
夏 -1014.-36 
夏 -1014-43 
置 -1012-16 
夏 -1014-40 
夏 -442-45 

下 -1024-1 

丰 -1018-27 
政 -1018-28 
四 -1018-29 
四 -1098-38 
夏 -1018-35 
和 夏 -1018-36 
四 -1018-37 
复 -1020-11 
置 -1098-41 
是 -19022-43 
材 -1022-48 
划 -1022-49 
于 -1022-50 
奢 -1098-42 
村 -1022-45 
划 -1024-3 

材 -1024-4 

夏 -1024-5 

于 -1024-2 

下 -1024-~6 

政 -1024-? 
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生 -59 


3CG20C 
3CG320C 
3CG20C 
3C G20C 
3C G20D 
3CG20D 
3CG20D 
3C G20D 
3CG20 卫 
3C G20 刁 
3C G20 忆 
3C G20 忆 
3C G20 忆 
3C G20 
3CG20 下 
3CG20E 
3CG20G 
3CG20G 
3CG20G 
3CG21 
3C G21 
3C G21 
3C G21 
3C G21 
3C 21 
3C G21 
3CG21 
3C G21 
3C G21 
3C G21 
3C G21 
3C G21 
3C G21 


看 -60 


半 时 体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


人 再 二 一 


闻 家 页 码 -序号 
湛江 无 线 电 一 厂 下-1024-8 
青岛 半导体 研究 所 下 -500-42 
八 七 五 三 而 -468-2 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -482-25 
吉林 市 半导体 五 厂 下-482-26 
沈阳 飞 还 半导体 器 件 厂 下 -502-19 
八 七 五 厂 下 -470-10 
吉林 市 半导体 五 厂 下 -494-37 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -494-50 
沈 阴 飞 达 半导体 器 件 广 下 -502-20 
八 七 五 厂 下 -472-4 
星光 电工 厂 下 -482-36 
洪 南 半导体 元 件 实验 所 四 496-35 
吉林 市 半导体 五 厂 下 -496-41 
旋 阳 飞 达 羊 导体 器 件 厂 亚 -502-38 
八 七 五 厂 下 -456-6 
洲 南 半导体 元 件 实验 所 下 -496-36 
吉林 市 半导体 五 厂 下 -496-42 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -502-39 

” 八 七 五 三 焉 -456-24 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -482-14 
吉林 市 半导体 五 三 下 -482-15 
星 沦 电工 三 下 -498-3 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -504-6 
六 南 半导体 元 件 实验 所 下-498-36 
吉林 市 半导体 五 厂 下 -498-38 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下-504-7 
星光 电工 厂 下 -500-44 
吉林 半导体 五 厂 下 -502-1 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -502-6 
镇 江 半 导体 厂 在-418-18 

^ 南 束 半 导体 特种 器 件 厂 下 -424-32 
七 四 六 三 和 -424-33 
南平 五 〇 四 厂 下 -424-35 
上 海 无 线 电 二 十 九 厂 ” 亚 -424-36 
这 阳 市 半导体 试验 厂 下 -424-37 
湛江 无 线 电 一 厂 下 -424-38 
中 国 华 晶 电子 集 于 公司 下 -428-43 
长 春 市 微 电 子 工 j 下 -430-49 
广州 半导体 器 件 厂 下 -430-50 

人 青岛 半导体 研究 所 下 -436-15 
青 品 尘 导 体 研 究 所 下-440-9 
苏州 半导体 总 厂 下-446-3 

下 -496-1 


型 号 


3C G21A OF 


3C G21A 
3C G21A 
3CG21AA 
3C G21A 
3C G21A 
3C G21A 
3CG21A 
3C G21A 
3CG21A 
3C G21AA 
3CG21 太 
3CG21A 
3C G21 人 入 
3C G21 信 
3C G21A 
3C G21A 
3C G21 太 
3CG21A 
3C G21A 
3CG21A 
3CG21A 
3C G21A 
3CG21A 
3CG21A 
3C G21A 
3C G21B 
3CG21BB 
3C G21 了 B 
3CG21B 
3CG21B 
3C G21B 
3C G21 
3C G21B 
3CG21B 
3C G21BB 
3C G21B 
3CG21BB 
3CG21B 
3CG21B 
3CG21B 
3CG21B 
3C G213 
3C G213 


三 家 页 码 -序号 
下 -424-39 
八 四 三 操 厂 丰 -424-40 
七 四 六 厂 下 -424-42 
南平 五 口 四 厂 下-424-43 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -424-44 
镇 江 半导体 厂 亚 --424-45 
常州 市 无 线 电 元 件 上 七 厂 下 -424-45 
丹东 半导体 总 厂 下 -424-45 
4 合肥 晶体 管 三 玉 -424-46 
辽宁 晶体 管 厂 开 -424-46 
天 津 第 五 半导体 器 件 矿 到 -424-47 
七 四 九 三 下 -424-48 
上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -424-49 
金华 一 一 六 三 下 -424-50 
桐庐 晶体 管 厂 下 -426-1 
兴 化 县 晶体 管 厂 下-426-2 
八 七 五 厂 下 -426-3 
责 宁 无 线 电 一 厂 下 -426-4 
北京 半导体 器 件 五 下-426-5 
北京 半导体 器 件 五 六 下 -426-6 
太原 电子 三 下 -428-3 
湘潭 市 半导体 三 下 -442-46 
吉林 市 半导体 五 厂 下 -494-38 
桐 声 晶体 答 厂 下 -496-2 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 焉 -502-21 
沈阳 半导体 九 厂 焉 -668-28 
八 O 〇 七 O 厂 焉 -428-4 
南宁 无 线 电 一 厂 下-428-5 
北京 半导体 器 件 五 厂 “下 -428-6 
北京 半导体 器 件 五 广 三-428-7 
大寺 瑟 三 下 -428-8 
任 丘 七 〇 五 厂 下-428-9 
七 四 六 三 下 -428-10 
常州 市 无 线 电 元 件 七 广 焉 -428-11 
南平 五 〇 四 厂 亚 -428-12 
阐 南 半导体 元 件 实验 所 亚 -428-13 
七 四 九 三 折 -428-14 
湛江 无 线 电 一 厂 下 -428-15 
合肥 时 体 管 厂 下 -428-17 
4 南京 学 导体 特种 器 件 厂 下 -428-18 
金华 一 一 六 厂 下 -428-19 
祠 访 晶体 管 厂 取 -428-19 
丹东 市 半导体 总 | 下 -428-20 
镇 江 半 导体 


下-428-21 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 厂 家 页 码 -序号 | 型 号 局 家 页 码 -序号 


3C G321B 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 了 -428-21 3C G21D 9 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 厂 下-434-26 
3CG21B 。 @ 莒 南 基 无 线 电 元 件 六 下 -428-22 3C G21D 星光 电工 厂 下 -436-12 
3CG21B 辽宁 晶体 管 厂 下 -428-23 3CG21D 八 七 五 六 秆 -436-13 
3CG21B 于 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -428-24 3C G21D 南宁 无 线 电 一 厂 亚 -436-14 
3C G213 机 庐 晶 体 管 三 下 -428-25 3CG21D 七 四 六 三 开 -436-16 
3CG21B  @ 无 锡 无 线 电 元 件 七 矿 夏 -428-26 3C G21D 南平 五 〇 四 厂 亚 -436-17 
3CG213 星光 电工 厂 下 -428-44 3CG21D ”景德镇 三 六 无 线 电 三 看 -436-18 
3CG21B 八 四 三 品 厂 下 -428-45 3CG21D 沈阳 半导体 试验 厂 下 -436-19 
3CG21B 太原 电子 厂 下 -430-38 | 3CG21D 常州 市 无 线 电 元 件 -七 厂 下 -436-19 
3CG21B 湘潭 市 半导体 三 和 -444-7 3CG21D 七 四 丸 厂 下 -436-20 
3CG21B 吉林 市 半导体 五 厂 了 开 -494-39 3CG21D 合肥 晶体 管 厂 入 -436-21 
3C G21 卫 桐庐 晶体 管 厂 玉 -496-23 3CG21D ee 下 -436-22 
3C G213 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 亚 -502-22 3CG31D 湛江 无 线 下 -436-23 
3CG213 沈阳 半导体 器 件 九 厂 ”下 -668-29 3CG21D 青岛 半 导 下 -436-25 
3CG21C 北京 半导体 器 件 五 厂 。” 亚 -430-39 3CG21D 镇 江 半 导体 厂 下 -436-26 
3CG21C 北京 半导体 器 件 五 三 ”下 -430-40 3C G21D 再 东 半 导体 总 三 及 -436-27 
3CG321C 八 七 五 厂 下 -432-1 3CG21D 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 各 -436-27 
3CG21C 七 四 六 厂 页-432-2 3CG21D <^ 芜 湖 晶体 管 厂 下 -436-28 
3CG21C 南平 五 O 〇 四 厂 下 -432-3 3CG21D 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -436-30 
3CG21C 玉 东 市 半导体 总 厂 看-432-4 3CG21D 辽宁 晶体 管 三 亚 -436-32 
3C G21C 湛江 无 线 电 一 厂 下 -432-5 3CG21D 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 看 -436-32 
3CG21C 4 南京 半导体 特种 器 件 厂 页 -432-6 3C G21D 八 O 〇 七 CO 厂 焉 -436-33 
3CG21C 金华 一 一 六 三 下 -432-7 3C G21D 星光 电工 | 下 -436-34 
3CG21IC 柱 庐 晶体 管 三 下 -432-7 3CG21D 八 四 三 O 〇 下 -436-46 
3CG321C 七 四 九 广 下 -432-8 3C G21DD 湘潭 市 半导体 三 珀 -444-46 
3CG321C 常州 市 无 线 电 元 任 七 广 下 -432-9 3CG21D 吉林 市 半导体 五 三 至 -496-44 
3CG21C 任 丘 七 〇 五 厂 下 -432-10 3CG21D 桐庐 晶体 管 厂 亚 -498-37 


3CG21C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -432-12 3CG21D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 焉 -502-41 
3C G21C 演 阳 半导体 试验 三 下 -432-13 3CG21D 证 阳 尘 导体 希 件 九 矿 下 -668-31 


3C G21C 镇 汇 半导体 厂 下 -432-14 3CG21D 太原 电子 厂 鹉 -1014-44 
3C G21C 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 亚 -432-15 3CG21E 划 唱 无 线 电 器 材 三 下 -418-41 
3C G21C 辽宁 晶体 管 厂 焉 -432-16 3C G321 瑟 八 O-EO 厂 下 -438-15 
3C G21C 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -432-17 3C G21E 星光 电工 厂 焉 -438-16 
3CG21C 南宁 无 线 电 一 疙 玫 -432-19 3C G21E 星光 电工 厂 四 -438-17 
3CG21C 八 O 〇 七 O 〇 厂 下 -432-20 3C G21 瑟 八 七 五 厂 下 -438-18 
3CG21C 星光 电工 厂 下 -432-21 3CG21PE E 四 六 三 焉 -438-19 
3CG21C 星光 电工 厂 焉 -434-14 3CG21 世 南平 五 品 四 广 得 -438-20 
3CG2TC 太原 半导体 厂 下-434-15 3C G21 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -438-21 
3CG21C 八 四 三 口 厂 亚 -434-16 3C G21 瑟 景德镇 三 六 无 线 电 三 于-438-22 
3C G21C 洼 谭 市 半导体 厂 亚 -444-24 3C G21 也 4 南 京 半导体 特种 器 件 | 和 夏 -438-24 
3CG21C 相 访 里 体 管 厂 焉 -496-37 3C G21 瑟 浊 江 无 线 电 一 厂 亚 -438-25 
3CG21C 吉林 市 半导体 五 厂 和 夏 -496-43 3C G21 忆 合肥 晶体 管 厂 焉 -438-26 
3CG21C 沈阳 飞 达 举 导 体 器 件 厂 下 -502-40 3C G21 也 镇 江 半 导体 厂 下 -438-28 


3CG21C 沉 阴 半导体 器 件 九 厂 看-668-30 3C G21 耳 天 津 第 五 半导体 器 件 六 下 -438-28 
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3CG21E 丹东 半导体 总 三 下 -438-29 
3CG21 书 多 用 二 王 你 二 验 四 下 -438-29 
3C G21 孔 常州 市 无 线 电 元件 七 )” 下 -438-29 
3CG21 也 ^ 范 湖 晶体 管 广 机-438-30 
3C G21 也 上 上海 无 线 电 二 十 九 矿 亚 -438-33 
3C G21 也 生 合 肥 半 导体 三 下 -438-36 
3C G21 也 八 四 三 〇 ij 到 -438-37 
3CG21 世 营口 市 无 线 电 器 材 六 攻 -418-4 
3C G21 瑟 吉林 市 半导体 五 三 材 -500-6 
3C G21 已 柱 访 早 休 管 机 -500-40 
3C 人 241 忆 沈 阴 飞 达 半导体 器 件 六 看 -504-8 
3CG21 瑟 沈阳 半导体 器 件 九 矿 下 -668-32 
3CG21 世 营口 市 无 线 电 器 材 厂 下 -418-43 
3CG21FE 星光 晶 了 工厂 下 -438-34 
3C 21 济南 半导体 元 件 实验 所 开 -438-38 
3C G21 下 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -438-39 
3CG21E 丹东 市 电子 科研 生产 厂 下 -438-42 
3C G21F 八 七 五 三 看 -438-43 
3C 和 2 下 七 四 六 厂 亚 -438-44 
3CG21E 4 南京 半导体 特种 器 件 | 夏 -438-45 
3CGG21 下 渡 江 无 线 电 一 厂 下 -438-46 
3CG21R 南平 五 〇 四 三 焉 -438-47 
3CG21T 沈阳 羊 导 体 试 验 厂 下 -438-48 
3CG21E 常州 市 无 线 电 元 件 -七 矿 下-438-48 
3CG21 再 东 市 半导体 总 厂 用 -438-48 
3CG21 下 合肥 晶体 管 厂 亚 -438-49 
3CG21F 猩 沼 无 线 电 元 件 厂 焉 -438-50 
3CG21F ， 包 青 岛 半导体 器 件 二 三 下 -440-1 
3CG21 下 镇 江 半 导体 三 亚 -440-2 
3C G21E 全 合肥 半导体 三 夏 -440-3 
3C G21 了 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 亚 -440-4 
3C G21E 芜湖 晶体 管 三 复 -440-5 
3C 21 卫 上 海 无 线 电 二 十 九 矿 区 -440-6 
3SCG21EF 莒 南 县 无 线 电 元 件 六 看 -440-7 
3C G21E 八 四 三 〇 三 亚 -440-10 
3C G21 下 吉林 市 半导体 五 | 下 -500-19 
SC G21T 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 亚 -504-9 
3C G21EE 营 马 市 无 线 电 器 材 矿 下 -504-29 
3CG3 和 了 沈阳 半导体 器 件 九 三 下 -668-33 
3C G21G 营 唱 市 无 线 电 器 材 矿 下 -418-44 
3CG21G 星光 电工 厂 下 -418-45 
3C G21G 营口 市 无 线 电 器 材 厂 看 -440-8 
3C G21G 八 七 五 三 下 -440-11 
七 四 六 三 下 -440-12 
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3C G22A 
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3C G22A 
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3C G22A 
3C G22 卫 
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男 家 页 码 -序号 
南平 五 O 四 厂 下 -440-13 
阐 南 半导体 元 件 实验 所 下 -440-14 
景德镇 三 六 无 线 电 厂 和 -440-15 
e 痢 洁 无 线 电 元 件 厂 下 -440-16 
合肥 晶体 管 厂 下 -440-17 
@ 沙 市 晶体 管 三 下 -440-18 
4 南京 半导体 特种 器 件 六 下 -440-19 
洪江 无 线 电 一 厂 下 -440-20 
9 青岛 半导体 器 件 二 厂 下 -440-21 
4 合肥 半导体 厂 征 -440-22 
镇 江 半导体 三 蛋 -440-23 
天 建 第 五 半导体 器 件 矿 下 -440-23 
桩 东 市 半导体 总 厂 隆 -440-24 
沈阳 半导体 试验 矿 亚 -440-24 
常州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -440-24 
@ 莒 元 县 无 线 电 元 件 | 亚 -440-25 
上 海 无 线 电 二 十 九 矿 下 -440-26 
营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -504-30 
沈阳 半导体 器 件 九 厂 下 -668-34 
太原 电子 广 下 -1014-39 
二 四 六 厂 下 -462-26 
是 关于 亚 厂 机 -462-49 
青 名 半导体 研究 所 征 -470-11 
北京 半导体 器 件 五 三 看 -414-14 
沈 阴 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -410-29 
瑟 四 声 厂 也 -442-47 
星光 电工 下 -442-48 

@ 匹 湖 晶 体 管 三 下 -460-5 
济南 半导体 元 件 实验 所 页 -462-27 
湛江 无 线 电 一 厂 到 -462-28 
@ 青 岛 半导体 器 件 二 站 -462-29 
天 建 第 五 半导体 器 件 矿 下 -462-29 
@ 莒 南 县 无 线 电 元 件 矿 开 -462-30 
常州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -462-31 
十 四 六 三 亚 -462-32 
@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -462-33 
柚 坊 曼 体 管 三 到 -462-34 
上 海 无 线 电 二 十 九 三 ”其 -462-35 
金华 一 一 六 厂 荐 -462-36 
太原 电子 三 开 -462-37 
吉林 市 半导体 五 厂 于 -462-38 
沈 阴 飞 达 尘 导体 器 件 矿 下 -410-32 
阔 京 半导体 器 件 五 广 下 -414-15 
下 -460-13 
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型 号 ) 家 页 玛 -序号 | 型 号 厂 家 页 三 -序号 
3C G22B 七 四 六 厂 亚 -462-50 3CG22D 祖 访 晶体 管 三 亚 -466-39 
3C G22B 桐庐 晶体 管 厂 亚 -462-50 3CG22DD 湛江 无 线 电 一 厂 机 -466-40 
3C G22BB 常州 市 无 线 电 元 件 七 | ”下 -464-1 3CG22D 吉林 市 半导体 五 厂 亚 -466-41 
3CG22B8  。 @ 无 锡 市 无 线 由 元件 七 六 下 -464-2 3CG22D 。 @ 青 岛 半 导体 器 件 二 站 下 -466-42 
3C 22 也 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -464-3 3CG22D 天 建 第 五 半导体 器 件 ) ”下 -466-43 
3C G22BB 落 南 半导体 元 件 实验 所 下 -464-4 3CG22D 。 @ 莒 南 县 无 线 员 元 件 厂 下 -466-44 
3CG22B 瀑 江 无 线 电 一 三 看 -464-5 3CG22D 人 金华 一 一 六 下 -466-45 
3C G22B @ 青 名 半 导体 器 件 二 厂 下-464-6 3CG22D 星光 电工 厂 莹 -466-46 
3CG22B  @ 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 下 -464-7 3CG22D 星光 电工 三 和 看 -466-47 
3C G22B 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -464-8 3CG22D 太原 电子 三 下-466-48 
3CG22B 天 原 电 子 厂 亚 -464-9 3CG22DD 南宁 无 线 电 一 厂 下 -1014-9 
3CG22B 人 多 华 一 一 六 厂 亚 -464-10 3C G22 也 七 四 九 厂 页 -1014-13 
3CG22B 星光 电工 厂 下 -464-11 3CG22E 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -410-35 
3CG22B 吉林 市 半 导 傈 五 三 杆 -464-12 3CG22 了 已 芜湖 晶体 管 厂 开 -462-14 
3C 22B 南宁 无 线 电 一 厂 下 -1010-8 3C G22 书 营口 市 无 线 电 器 材 广 开 -468-21 
3C G22BB 七 四 九 厂 焉 -1010-25 3CG22 也 吉林 市 单 导体 五 厂 焉 -468-22 
3CG22C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -410-33 3C 22 书 销 州 市 无 线 电 元 件 七 | 囊 -468-23 
3CG22C 北京 半导体 器 件 五 厂 得 -414-18 3C G22 孔 七 四 六 厂 下 -468-24 
3CG22C 4 将 湖 晶 体 管 厂 亚 -460-32 3CG22 玉 。 @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 厂 开 -468-25 
3CG22C 太原 电子 三 了 -464-29 3CG22 孔 上 海 无 线 电 二 十 九 六 下-468-26 
3C 22C 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 焉 -464-41 3C G22 已 谤 南 尘 导体 元 件 实验 所 下 -468-27 
3C422C 。 @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 -七 广 下 -464-42 3C 422 巴 桐庐 晶体 管 厂 开 -468-28 
3CG22C 七 四 六 厂 下 -464-43 3C22 耳 湛江 无 线 电 一 三 焉 -468-29 
3CG22C 上 海 无 线 电 二 十 九 广 下 -464-44 3CG22 瑟  @ 表 岛 半 导体 器 件 二 厂 下 -468-30 
3CG22C 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -464-45 3 22 书 天 津 第 五 半导体 器 件 六 下 -468-31 
3CG22C 桐 疡 晶体 管 厂 看 -464-46 3C 22 忆 @ 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 下 -468-32 
3CG22C 湛江 无 线 电 一 厂 下 -464-47 3C G22 卫 念 华 一 一 六 厂 页 -468-33 
3CG22C  @ 青 岛 半 导体 器 件 二 站 下 -464-48 3C G22 巨 星光 电工 厂 亚 -468-34 
3CG22C 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 开 -464-49 3CG22 卫 星光 电工 厂 夏 -468-35 
3CG22C @ 莒 南 县 无 线 由 元 件 六 页-464-50 3C 22 马 太原 电子 三 亚 -468-45 
32CG22C 寺 宁 市 半导体 五 厂 下 -466-1 3C G22 下 沈 肯 飞 达 半导体 器 件 厂 亚 -410-36 
3CG22C 金华 -一 一 六 厂 页 -466-2 3CG22F 4 区 湖 晶体 管 三 下 -462-15 
3C G22C 星光 电工 厂 开 -466-3 3C Cr22 蔬 营口 市 无 线 电 器 材 广 亚 -468-46 
3C G22C 星光 电工 三 亚 -466-4 3C G22 节 星光 电工 三 下 -468-47 
3CG22C 二 四 九 厂 机-1012-17 3C G22 开 星光 电工 厂 亚 -468-48 
3C 22C 高 宁 无 线 电 -三 下 -1012-19 3C G22 下 营口 市 无 线 电 器 权 矿 下 -468-49 
3C G22D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 亚 -410-34 3C 22 上 上 @ 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 下-468-50 
3CG22D 4 抑 湖 晶体 管 厂 班 -462-?7 3C G22 下 七 四 六 厂 手 -470-1 
3CG22D 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 焉 -466-33 3C G22 开 常州 市 无 线 电 元 件 -七 六 下 -470-2 
3CG22D 七 四 六 三 开 -466-34 3C G22FE  。 @ 无 锡 市 无 线 岂 元件- 七 六 下 -470-3 
3CG22D  。 @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 王 下 -466-35 3C G22 下 上 海 无 线 电 二 十 九 ) ”下 -470-4 
3CG22D 下 海 无 线 电 二 十 妨 厂 ”下 -466-36 3C G22 开 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -470-5 
3C G22 呈 青岛 半导体 研究 所 区 -466-37 3CGG22E 桐 访 晶 体 答 三 焉 -470-6 
下 - 466-38 3C G22 忆 湛江 无 线 电 一 三 下 -470-7 


wereca 
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管 型 号 -厂家 有 壹 引 


aaacvvrra damweroam Tongeagmmaoemreasamry Tt 


广 家 


3C G22 了 
3C G22 
35C G22 开 
3CG22G 
3C G22 人 Cr 
3CG22G 
3CG22G 
3CG22G 
3CG23G 
3C G22G 
3CG22G 
3CG22G 
3C G22G 
3C G22G 
3C G22G 
3C G22G 
3C G22Gr 
3C G22G 
3C G22 五 
3C G23 

3CG23 

3CG23 

3CG23A 
3CG23A 
3C G23A 
3CG23A 
3C G23 六 
3CG23A 
3C G23A. 
3CG23A 
32CG23 人 入 
3CG23 丰 
3CG23A 
3CG23 太 
3CG23 太 
3C G23 人 入 
3C 23 人 太 
3C 人 23A 
3C G23 人 
3C G23 人 和 
3CG23 人 
3C G33 太 
3C G23 吕 
3C 23 了 了 


下 -64 


e 音 名 半 导体 器 件 二 厂 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
原 电 子 厂 


天 
太 
汪 阳 飞 达 半导体 器件 厂 
车 
星 


器 市 无 线 岂 器 材 矿 
光电 工厂 

星光 电工 厂 

营口 市 无 线 电 器 材 三 

E 四 六 广 

常州 市 无 线 电 元 件 蕊 

@ 无 锡 市 元 线 电 元 件 士 厂 
上 海 无 线 电 二 十 九 三 
济南 半导体 元 件 实 验 所 
栖 访 晶体管 广 
湛江 无 线 电 一 矿 

@ 衣 岛 半导体 器 从 二 三 
天 津 第 五 六 导体 器 件 厂 
@ 莒 南 上 县 无线电 光华 
沈阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 
星光 电工 厂 
青 名 半导体 研究 所 
冰 骂 半导体 研究 所 
沈阳 飞 达 半 寻 体 器 件 厂 
北 系 半导体 器 件 五 厂 
常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
沈阳 半导体 试验 三 
上 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
镁 疡 虽 体 管 厂 

人 无锡 市 无 线 电 元 件 七 三 
疾 南 半导体 元 件 实验 所 
渡 江 和 无线电- 

全 天津 第 五 半导体 器 件 广 

4 合肥 半导体 广 
总 南 县 无 线 电 元 件 厂 
合肥 唱 体 簿 六 
八 二 五 三 

半导体 五 三 
六 

太原 电子 厂 

太原 电子 三 
八 七 五 矿 

4 下海 无 线 电 十 九 三 
沈阳 飞 过 尘 有 
北 各 半 导体 器 件 五 厂 


党 


吉林 市 
下 


了 作 器 件 广 


下 -410-37 
下 -470-12 
算 -470-14 
砷 -470-15 
夏 -470-16 
收 -470-17 
覃 -470-18 
政 -470-19 
村 -470-20 
隆 -470-21 
焉 - 

下 -470-23 
禾 - 

亚 -470-24 
于 -470-25 
焉 -410-38 
珀 -488-59 
下 -492-14 
亚 -494-16 


下 -412-10 
下 -462-39 


丰 -490-1 


下 -490-2 
页 -490-3 
丽 -490-3 
下 -490-4 
下 -490-5 
下 -490-6 
下 -490-7 
焉 -490-7 
下 -490-8 
亚 -490-8 
下 -490-10 
亚 -490-11 
下 -490-12 
亚 -490-13 
下 -490-14 
下 -490-15 
下 -490-16 
下 -412-15 
下 -464-13 


型 号 


3CG323B 


3C G23 了 B 
3C G23B 
3C G23BB 
3C G23 了 
3C G23 吕 
3C G23 了 
3CG23 也 
3C G23 及 
3C 23B 
3C G23 

3C G23 了 
3CG23 昌 
3Ci23B 
3CG23 了 B 
3CG23 品 
3C4r23 了 B 
3CG23 也 
3 
3CG23B 
3C G23B 
3C G23 卫 
3C G23C 
3C G23C 
3CG23C 
3CG23C 
3CG23C 
3C G23C 
3CG23C 


3CG323C 


3C G23C 
3CG23C 
3C G23C 〇 
3C G23C 
3CG23C 
3CG23C 
3CG23C 
3CG23C 
3C G23C 
3C G23C 
3CG23C 
3CG23C 
3CG23C 
3C G23C 


人 re me revec4o Pirtemrrwrrnmc or- 


sr 


页 码 -序号 


At 
4 上海 无 线 电 十 九 厂 
太原 电子 三 


金华 一 一 方 


星光 电工 
星光 了 电工 三 
八 七 五 三 
青 林 市 半导体 五 三 

和 无 锡 市 无 线 电 元 件 -七 | 
上 上海 无 线 电 二 十 九 厂 
查访 栅 体 管 厂 

当 州 市 无 线 包 元件 七 三 

沈阳 半导体 试验 厂 

湛江 无 线 岂 -三 


了 
合肥 剖 体 管 厂 
@ 表 名 半导体 器 件 一 三 
@ 沙 市 晶体 管 厂 
e 营 南 县 无 线 电 元 件 厂 
济南 半 蜡 体 元 件 实验 所 
天 津 第 五 半导体 器 件 矿 
4 合肥 半导体 三 

^ 死 湖 晶 体 管 三 

沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 
北京 半导体 器 件 五 三 
太原 电子 三 
9 无 锡 无 线 电 元 件 七 六 
党 州 市 无 线 电 元 件 七 三 
上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
榈 庐 唱 体 管 三 

沈阳 半导体 试验 厂 
江 江 无 线 电 一 厂 
济南 半导体 元 件 实 验 所 
@ 青 名 半导体 器 件 二 厂 

@ 沙 市 晶体 管 广 

4 合肥 晶体 管 厂 

@ 莒 南 县 无 线 电 元 件 矿 
^ 天 漂 第 五 半导体 器 件 厂 
4 合肥 尘 导 体 广 

4 殉 渊 晶体 管 ) 

从 廿 让 矿 

将 林 市 半导体 五 厂 
金华 一 方 六 
旺 尝 电 了 本 三 


[ 己 


星光 电工 上 


ae 一 一 -一 一 一 


相 -490-17 


得 -490-18 
下 -490-19 
丙 -490-20 
取 -490-21 
杜 -490-22 
下 -490-23 
碍 -490-24 


”和 蓝 -490-25 


下 -490-26 
本 -490-26 
槛 -490-26 
枉 -490-27 
夏 -490-28 
下 -490-29 
四 -490- 39 
下 -490- 30 
看-490- 31 
下 -490-32 
下 -490-33 
夏 -490- 33 
下 -490- 33 
页-412-23 
下 -464- 30 
下 -490- 39 
夏 -490-43 
到 -490-44 
四 -490-44 
下 -490-44 
可 -490-45 
夏 -490-46 
下 -490-47 
夏 - 490-48 
奢 -490-48 
置 -490-49 
政 -490-50 
逢 -492.1 
亚 -492-1 
夏 -492-1 
下 -492-2 


下 -493-6 
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半导体 三 极 管 型 导 - 厂 家 索引 


型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 
3CG23C 八 七 五 厂 下 -492-7 3CG23 蕊 全 上 海 无 线 电 十 九 厂 下 -492-47 
3CG23C 〇 生 上 海 无 线 击 十 九 厂 和 三 -492 名 30C CG23 忆 八 七 五 厂 夏 -492-48 
SCG23D 沈 挟 飞 达 尘 导 体 器 件 矿 下 -412-27 |， 3CS23 忆 太原 电子 广 秆 -492-49 
3CG23D 沈 浊 尘 ia 3C 23 忆 营口 市 无 线 电 器 材 厂 下 -502-12 
3C G23DD 才 责 尘 82-346 2sCG23 也 营口 市 无 线 电 器 材 六 下 -804-31 
3CG23DD 此 S2 .47 3C4G23 形 沈 阴 飞 达 半导体 器 件 厂 王 -412-31 
3CG23D 合肥 晶体 管 厂 下 -492-15 3C23 开 济南 半导体 元 件 实验 所 是 -492-50 
3CG23D 和 @@ 表 品 半导体 器 件 二 | 开 -492- 19 3CG23 下 八 七 五 三 查 -4984- 

3CG23D  @@ 沙 市 晶体 管 厂 隆 -492 -9 3C 23T 沈阳 半导体 试验 三 可 -494-23 

3223DD 天 津 第 五 半导体 固件 六 看- 32 209 3CG23F 斌 江 无 线 刀 一 六 硬 -494-3 

3Ctz23D 合肥 半导体 三 到 -492-2 3C G23 开 合肥 晶体 管 厂 秆 -494 - 芭 

3C23DD “无 漳 吕 体 富 三 槛 - 3CG23FE ， @ 背 岛 半 民 体 嘎 件 二 | 重 494-5 

3CG23 了 和 @ 车 了 王 无 线 出 元件 厂 3CG23F  @ 沙 市 品 体 管 厂 看 -494-5 

3CG23D 无 锡 市 无 线 划 交 件 七 三 3CG23F 4 天 津 第 五 半导体 器 件 | 下 -494-6 

3CG23BD 党 痢 市 匹 线 纪 元 件 攻 七 三 3CG23F 全 合 肥 半 导体 呈 机 -494-6 

3 人 423 日 上 海 无 线 岂 二 十 刀 厂 3C G23F @ 泡 湖 蝇 体 管 | 琶 -494-6 

3C 2 大 访 曲 体 管 三 3Ctz23 莒 南 曼 无 线 电 元 件 矿 亚 -494-7 

3CG23 晶 吉林 市 壮 导体 五 三 3CCG23E 无锡 市 无 线 电 元 件 七 | 下-494-9 

3C G23 且 本 芝 一 一 7 3 33 二 海 无 线 电 二 十 九 矿 下 -494-10 
3CG23D 星光 电工 厂 夏 - 3CG323F 祝 访 晶体 管 厂 下 -494-10 
3CG23D 太原 电子 三 亚 -4 3CG23 耻 吉林 市 平 导体 五 厂 村 -494-11 
32C4G23DD 星光 四 工厂 四 -: 3C23EE 星光 电工 三 下 -494-12 
36C 23 事 全 于 海 无 绥 电 十 九 六 置 -: 3CG23 开 星光 电工 三 下 -494-13 
3CG23D 代 瑟 王 | 下 3CG23FE 上海 无 线 由 十 九 三 年 -494-14 
3CG23 了 沈阳 飞 达 尘 娃 体 器 件 厂 下 3CG23F 八 瑟 五 三 芭 -494-15 
3C23 卫 沈阳 尘 导 笨 试 验 厂 看 -492-35 3C GG23E 太原 电子 三 下 -494-17 
3CG23 忆 湛江 无 线 电 一 厂 下 -492-36 3CG23 下 营口 市 无 线 电 器 材 六 可 -502-13 
3C G23 忆 济南 半导体 元 件 实 验 所 秆 -492-37 3CG23FEF 营口 市 无 线 电器 材 矿 开 -504-33 
3CG23 豆 多 青 岛 半导体 器 件 二 三 看 -492-38 3CG23G 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 亚 -412-32 
3CG23 世  @ 沙 市 品 体 管 广 逢 -492-38 3CG23G 星光 电工 厂 下 -494-18 
3C G23 马 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 看 -492-38 3CG23G 星光 电工 厂 区 -494-19 
3CG23 六 全 合肥 半导体 厂 下 -492-38 3CG23G 八 七 五 六 下 -494-20 
3C 23 世 莞 湖 唱 体 答 厂 下 -492-38 3CG23G 全 上 海 无 线 电 十 九 厂 材 -494-21 
3C423 孔 莒 南 县 无 线 电 元 件 j 和 -492-39 3CG23G 八 七 五 厂 看 -494-22 
3C G23 合肥 晶体 管 厂 下 -492-39 | 3CG23G 震 林 市 半导体 五 厂 下 -494-23 
3C 23 卫 @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 六 各 -492-40 3CG23G 济南 半导体 元 件 实验 所 夏 -494-24 
3C G23 也 常州 市 无 线 员 元 件 七 三 得-492-41 3CG23G 湛江 无 线 电 -… 厂 下 -494-25 
3C G23 卫 上 海 无 线 电 二 十 九 | 和 夏 -492-41 3CG23G 合肥 晶体 管 厂 下 -494-27 
3C GT23 孔 桐庐 品 体 管 厂 下 -492-41 3CG23G 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 和 -494-28 
3C G23 孔 八 寸 五 三 和 看 -492-42 3CG323G 合肥 半导体 三 夏 -494-28 
3CG23 己 千林 市 半导体 五 三 亚 -492-43 | 3CG23G 常州 市 无 线 电 元 件 七 | 禾 -494 31 
3Ct23 品 金 企 一 A 亚 -492-44 3CG23G 上 海 无 线 电 -十 九 | ” 下- 494-32 
3C G23 忆 星光 蕊 工厂 年 -492-45 3CG23G 人 机 -494- 32 
3 tr235 避 星光 电工 三 亚 -492-46 3C G23G 营口 市 无 线 电 器 材 | 阳 -502 14 
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er or 


3CG23G 
3CG23 碧 
3CG24A 
3SC G24A 
3C G24 也 
3C G24 卫 
3CG24C 
3CG24C 
3CG24 
3CG24 也 
3CG25 

3CG25A 
3CG25AA 
3CG25A 
3CG25A 
3CG25 也 
3C 25 也 
3C G25 了 
3C 25 也 
3CG25C 
3C 25C 
3CG25C 
3CG25C 
3CG25D 
3CG25D 
3CG25 也 
3C G25 孔 
3C Gr25 开 
3CG25 下 
3CG25Cr 
3CG25 开 
3CG25I 
3CG26A 
3CG26 了 了 
3CG26C 
3C 26D 
3C G28A 
3CG28B 
3CG28C 
3C G29 从 
3CG29B 
3CG29C 
3CG29D 
3C30 
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青 青岛 毕 导 体 研 究 所 


rr 


Cr 


下 六 


页 得 -序号 


三 家 页 得- 序号 型 号 三 家 
营口 市 无 线 电 器 材 六 下-504 38 3CG30A 桐庐 晶体 答 厂 
沈阳 飞 达 半导体 右 件 厂 下 -412-33 3CG30A 济南 尘 尽 体 元 件 实验 所 
任 下 七 O 〇 五 厂 到 -426 -7 3CG30B 阐 南 半 虹 体 元 件 实验 所 
演 阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1104- 3 3CG30B 桐 访 晶体 管 三 
任 丘 七 五 厂 到 -428-46 3CG30C 济南 半导体 元 件 实 验 所 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1104-12 3CG30C 桐庐 晶体 管 厂 
任 丘 -OO 五 厂 下 -434-17 3CG30D 济南 半导体 元 件 实验 所 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 亚 -1104- 35 3CG30D 桐庐 晶体 管 三 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -110444 | ”3CG30D 星光 电工 厂 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 下 -1104- 48 3CG30 也 桐庐 晶体 管 厂 
背 岛 半导体 研究 所 了 -1102-40 3CG30 忆 济南 半导体 元 件 实验 所 
任 丘 七 〇 五 三 下 -426-8 3CG30 瑟 旺 光电 工厂 
星光 电工 厂 下 -1008-42 3CG30EF 阐 南 半导体 元 件 实 验 所 
柚 庐 晶体 管 厂 下 -1102-34 3CG30E 祖 访 晶体 管 三 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 到 -1106-4 3CG30 下 星光 也 工厂 
任 下 七 〇 五 三 下 -428-47 3CG31 青岛 半导体 研究 所 
星光 电工 厂 亚 -1008-45 3CGa3l 青岛 于 导体 研究 所 
相 庐 晶体 管 厂 亚 -1102- 36 3CG31A 湘潭 市 半导体 厂 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 亚 -1106-5 3CG31A 桐庐 晶体 管 厂 
任 乓 七 O 〇 五 三 亚 -434-18 3CG31A 济南 半导体 元 件 实验 所 
栖 庐 晶体 管 厂 下 -1102- 38 3CG31A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 
训 阳 飞 达 半导体 器 件 六 下 -1106-6 3CG31B 湘潭 市 法 导体 厂 
星光 电工 厂 下 - 1008- 46 3CG31B 济南 半导体 元 件 实验 所 
桐庐 晶体 管 厂 下 -1102- 35 3CG31B 相 访 晶体管 三 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1106- 20 3CG31B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
桐 访 品 体 管 厂 亚 -1102- 37 3CG31B 星光 电工 三 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 j ”下 -1106- 21 3CG31C 星光 电工 厂 
桐 讯 晶体管 厂 亚 - 1102-39 3CG31C 济南 半导体 元 件 实验 所 
沈阳 飞 达 半 导体 器 件 矿 囊 - 1106-22 3CG31C 榈 庐 晶 体 管 厂 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1106- 37 3CG31C 沈阳 飞 达 羊 导体 器 件 三 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 下 -1106-38 3CG31D 济南 半导体 元 件 实验 所 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1106-39 3CG31D 这 阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
福 庐 品 体 管 厂 机- 1102-49 3CG3LD 桐庐 晶体 管 厂 
桐 访 唱 体 答 厂 耻 - 1102-50 3CG31D 星光 电工 厂 
桐庐 晶体 管 厂 下 -1104-5 3CG31D 星光 包工 三 
相 访 晶体 管 三 亚 -1104-9 3CG31 也 星光 电工 三 
上 上海 无 线 电 七 厂 下 -400-1 3CG31 马 济南 半导体 元 件 实验 所 
土 海 无 线 电 七 厂 亚 -400-2 3CG31 卫 相 访 晶体管 三 
上 海 无 线 电 七 三 下 -400-3 3CG31 也 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
宁波 无 线 电 二 厂 下 -412-11 3C G31 书 星光 电工 厂 
宁波 无 线 电 二 下 -412- 16 3CG3LE 济南 半导体 元 件 实验 所 
ee 下 -412- 21 3C G31FR 柚 访 晶体 管 厂 
守 该 无线电 二 三 下 -412-24 3CG31IR 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
村 -436- 47 3CG3ik 星光 电工 三 


下 -426-9 

下 -426-10 
下 -426 -40 
页 - 426- 41 
焉 - 428- 48 
亚 -428-49 
下 -428-50 
下 -430-1 

区 -432-22 
下 -432-23 
下 -432-24 
下 -436-11 
覆 -432-25 
亚 -432-26 
下 -436-48 
下 -444- 10 
隆 -444-39 
夏 -410-8 

让- 426-11 
币 -426-1 
了 -426-11 
下 -410-15 
天 -442- 49 
下 -442-50 
和 -442- 50 
到- 444-1 

下 -444-9 

御 -444- 11 
和 -444-12 
下 - 444- 12 
玉 - 444- 13 
亚 -444-14 
下 -444-14 
秋 -444-15 
陡 -444-25 
村 -444-26 
亚 -444-27 
下 -444-28 
开 - 444- 28 
材 -444-42 
机 -444 -29 
看 - 444- 30 
下 -444- 31 
了 下- 444-32 


ea 


ee 
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区 区” 省 家 页 码 -序号 | 型 号 和 家 页 码 -序号 
3CG31IE 星光 电工 六 -444-50 | 3CG51 青岛 半导体 研究 所 下 -454-1 
3CG34 青岛 半导体 研究 所 下 -472-39 3CG51 人 入 桐庐 晶体 管 厂 开 -452- 39 
3CG34A 徐州 半导体 ) 下 46 全 31 3CG51A 济南 半导体 元 件 实验 所 亚 -452- 40 
3CG34A 稿 访 晶 体 答 厂 下 -466- 29 3C G51A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -45 人 38 
3C G34 了 徐州 半导体 厂 下 -464- 32 3CG51B 星光 电工 厂 下 -418-21 
3C G34 卫 徐州 半导体 厂 下 -466-30 3CG51B 竹 庐 晶体 管 三 焉 -452- 41 
3CG34B 桐 关 晶体管 下 -466- 31 3CG51B 沈阳 飞 赤 举 导 体 器 件 矿 开 -454- 43 
3CG34C 桐 坊 蜡 体 管 三 下 - 468- 36 3CG51C 是 光电 工厂 下 -418-22 
3CG34C 徐州 半导体 厂 到 -468- 37 3CG51CG 星光 下 工 三 下 -452-42 
3CG34C 阐 南 半导体 元 件 实验 所 亚 -470-44 3CG51C 桐庐 晶体 答 厂 亚 -452-43 
3C G34 了 相 访 品 体 管 三 亚 -468-39 3CG51C 沈阳 飞 达 尘 导体 器 件 厂 亚 -454-44 
3CG34D 徐州 半导体 厂 下 -468-40 3CG51D 星光 电工 厂 下 -418-23 
3L 人 34 也 和 杠 访 晶体 管 三 亚 -470-45 3C G51D 桐庐 晶体 管 三 下 -452-44 
3CG34 卫 徐州 半导体 厂 下 -470- 46 3C G51D 六 南 半导体 元 件 实验 所 下 -452-45 
3C G34 忆 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -472- 40 3CG51D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -456-3 
3C G34F 杭 坊 晶体 管 三 下 -470-47 3C G51 吾 星光 电工 广 亚 - 418-24 
3C G34 开 徐州 半导体 厂 下 -470-48 3C G51 刁 星光 电工 厂 到- 418-25 
3C G34 开 星光 虫 工厂 下 -470-49 3C G51 瑟 星光 电工 厂 焉 - 452 46 
3C G35A 相声 虽 体 答 厂 下 -482-50 3C G51 卫 桐庐 晶体 管 厂 下 -452- 47 
3CG35A 徐州 米 导 体 厂 亚 -496-29 3C G51 也 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 焉 - 456-4 
3CG35 了 3 星光 帅 看 -484-1 3C G51 下 星光 电工 厂 焉 - 418-26 
3CG35 阳 独 疡 晶体 管 厂 下 -484- 3 3C G51 正 向 六 晶体 管 厂 下 -452-48 
3CG35 了 徐州 半导体 厂 到-498-27 3C G51F 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -452-50 
3LCG35C 栖 庐 晶体管 三 下 -484-12 3C G51FE 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 亚 -456-22 
3CG35C 星光 电工 厂 下 -484-13 3C G51G 桐庐 晶体 管 厂 亚 - 452-49 
3CG35C 徐 刑 闭 导 体 厂 亚 -502-11 3C G51G 星光 电工 厂 下 - 484-2 
3CG35D 星光 电工 三 下 -484-14 3C G51G 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 亚 - 456-23 
3CG35D 栖 庐 晶体 答 三 亚 - 484-15 3CG53A 人 二 外 三 担 - 1104-1 
3C G 35 卫 徐州 洲 导 体 厂 亚 -502-15 3C G53 了 八 一 三 〇 三 下 -1104-2 
3CG35 瑟 星光 电工 厂 亚 -484- 49 3C G71 震 锅 尘 导 体 研究 所 亚 -1026-3 
3CG35 卫 外 庐 量 体 管 广 下 -484- 50 3C G71A 七 四 九 厂 亚 - 502-23 
3C G35 书 徐州 半导体 厂 下 -502- 16 3C G71A 营口 市 无 线 电 器 材 斑 下 -502-24 
3CG35F 桐 访 晶体 管 厂 下 -486-1 3C G71A 济南 半导体 元 件 实验 所 于 -502-28 
3C G35 开 星光 电工 厂 下 -486- 2 3C G71B 星光 电工 厂 亚 - 502-26 
3CG35F 徐州 半导体 厂 亚 -502-17 3C G7IB 星光 电工 厂 亚 - 502-27 
3CG35G 星光 电工 三 下 -488- 34 3C G71B 营口 市 无 线 志 器 材 广 下- 502-29 
3CG35G 相 庐 晶体 管 三 开 -488- 36 3CG71B 七 四 九 厂 下 -502-42 
3CG35G 徐州 半导体 厂 焉 -502- 18 3C G71B 阐 南 半导体 元 件 实验 所 开 -502-49 
3CG35H 星光 电工 六 开 -488-35 3C G71C 星光 电工 厂 下 -502-30 
3CG35 于 桐庐 晶体 答 厂 亚 -488-37 3CG71C 星光 电工 厂 亚 -502-31 
3CG50A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 下 -1156-19 3C G71C 营口 市 无 线 电 器 材 广 证 .502-43 
3C G50B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 页 -1156-20 3CG71IC 七 四 刀 厂 下 -504-10 
3CG50C 沈阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 焉 -1156-21 3C G71C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -504-23 
3CG51 星光 电工 厂 亚 -452- 38 3C G71D 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -502- 拓 


67- 下 
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型 号 广 家 

3C G71D 星光 惠 

3C G71D 。 

3C G71D 活 南 半导体 元 件 实 验 所 
3CG71E 星光 有 电工 厂 

3CG71E 六 南 半导体 元 件 实 验 所 
3C G71EF 星光 电工 三 

3CG71G 星光 电工 厂 

3C G73A AAS 

3CG73 卫 八 -三 〇 厂 

3CG74 表 龟 半导体 研究 所 
3CG74A 桐 疡 量 体 管 ) 

3CG74A 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3C G74 了 3 桐庐 晶体 管 厂 

3C G74B 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3C G74C 桐庐 晶体 管 厂 
3CG74C 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3C G74D 天 汗 第 五 半导体 器 件 厂 
3CG75 从 八 一 三 〇 三 

3C G75B 八 一 三 铝 厂 

3CG81B 8 青岛 半导体 顺 件 二 厂 
3C G100 星光 电工 厂 

3CG100 霄 岛 半导体 研究 所 
3CG100A 全 南京 半导体 特种 器 件 厂 
3CG100A 兴 化 晶体 管 | 
3CG100A 沈阳 飞 达 半导体 顺 件 厂 
3CG100A 南平 五 口 四 厂 

3C G100A 江 江 无 线 电 一 三 

3C G100A 二 四 九 厂 

3C G100 信 八 四 三 加 三 

3C G100A 任 下 玫 包 二 人 

3C Gt00A 常州 市 无 线 电 元 件 寸 三 
3CG1I00A 桐庐 晶体 管 厂 

3C G100A 意 京 半导体 器 件 十 六 
3CG100A 天津 第 五 半导体 器 件 厂 
3C G100 人 人 吴江 县 晶体 管 一 三 

3C G100A_ 4 南京 半导体 特种 器 伯 广 
3CG100A 和 网 山 尘 导 体 矿 

3C G100A 星光 电工 厂 

3C G100A 八 O 〇 二 CO 厂 
3CG100A ， 李 庐 无 线 电 厂 
3CG100A 大 连 半 导体 三 
3CG100A 八 七 五 三 

3C G100A 洒 潭 市 半导体 三 

3C GI100A 济南 半导体 元 件 实验 所 竹 
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-504-4 
-504-5 
-1104-45 
玫 -1104-47 
下 -412-3 
御 -410-30 
下 -410-31 
下 -410-49 
下 -410-50 
下 -412-1 
下 -412-2 
下 -412-12 
亚 -1106-41 
焉 -1106-42 
亚 -490-40 
下 -402-23 
看 -406-10 
下 -402-24 
页 -402-25 
亚 -402-25 
焉 -402-25 


开 -402-25 


下 -402-25 
御 -402-25 
到 -403-25 
重 -402-25 
夏 -402-25 
开 -402-25 
入 -402-25 
下 -402-25 
机 -402-26 
丰 -402 -27 
下 -40?-28 
还 -402-29 
下 -402-30 
丰 -402-31 
机 -402-32 
丰 -406-40 
-668-4 


3C G1i00A 
3C G100 了 B 


rz100 了 B 
3C G100 了 了 


3C G1 
3C G100 了 
3C G100 吕 
3C G100B 
3C G107B 
3C GT100 了 B 
3C G100 了 
3C G100B 
3C G100B 
3 G100C 
3C G100C 
3C G100C 
3C G100C 
3C G100C 
3C G100C 
3CG100C 
3CG100C 
3C G100C 
2C G1690C 
3C GT00C 
CC 0 
3C G100C 
3C GT 
3C G100C 
3C GT 
C G100C 


任 丘 七 口 五 三 


沈阳 飞 夫 尘 导 
相 庐 晶体 答 厂 
南平 五 〇 四 三 
十 四 九 厂 
八 四 三 O 〇 
常州 市 无 线 忠 元 件 七 厂 
兴 化 晶 堆 管 三 
淡 江 无 线 电 一 
4^ 南 到 注 导 体征 种 器 件 厂 
天 津 第 五 半 姨 体 妖 件 广 
宙 江 上 相 县 虽 体 管 有 一 三 
北京 市 半导体 器 件 十 三 
全 南京 半导体 特种 器 千 ) 
栖 访 无 线 所 )” 
大 连 半导体 三 
八 七 五 厂 
济南 半导体 和 苑 件 仿 : 验 所 
八 〇 站 
星光 昌 工 三 
星光 衣 工 三 
任 丘 七 〇 五 厂 
人 
痢 南 尘 件 实 验 所 
阔 京 半 导 好 体 器 人 件 十 三 
星相 天 
八 O 〇 七 Oj 
人 休 广 
营口 市 励 线 四 器 材 矿 
祝 记 无线电 三 


-大 让 兰 E 人 人 一 
六 建 于 中 


有 八 七 五 厂 
内 山羊 导体 广 

沈阳 飞 达 末 导 体 吉 件 厂 
辣 户 时 体 全 三 
责 平 五 〇 四 j 
七 四 九 厂 

当 判 市 无 线 由 元 件 七 厂 
八 四 三 人 


体 如 件 三 


体 : 


天 津 第 五 半导体 器 件 | 
吴江 县 品 体 | 3 

兴 化 晶体 管 

时 


么 南京 


;种 器 件 本 


让 


1 
二 
0 
人 
! 


ja 


| 
性 下 
ss 
二 上 上 
0 


刁 和 
| 1 


-404- 
夏 -404-11 
得 -404-13 
在-404-12 
看-404-13 
杆 -404-14 
下 -404-15 
年 -404-186 
于 -404-17 
下 -404-20 
区 -404-21 
夏 -404-21 
下 -404-22 
下 -404-37 
焉 -406-46 
亚 -668-5 
下 -404-43 
至 -406-11 
亚 -406-11 
秆 -406-12 
下 -406-13 
政 -408-14 
秆 -404-15 
到-404-16 
看 -406-17 
夏 -408-18 
页 -406-18 
亚 -406-18 
和 看 -406-18 
亚 -406-18 
亚 -406-1& 
夏 -406-18 
杆 -406-18 
年 -406-39 
惠 -406-29 
竹 - -&08- 2 
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型 号 三 家 页 码 -序号 型 号 三 家 页 码 -序号 
3C G100C 星光 有 电 丁 三 下 -406-22 3CG101C 八 七 五 厂 析 -404-46 
3CGC G100C 任 丘 七 〇 五 厂 亚 -406-23 3CGIL0LC 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -404-47 
3C G100C 湘潭 市 半导体 厂 下 -408-7 3CG101C 沈阳 飞 达 平 导体 器 件 厂 下 -404-48 
3C G100C 河东 市 电子 科研 生产 厂 -434-24 3CG1I01C 七 四 九 厂 下 -404-48 
3CG100C 济南 半导体 元 件 实验 所 下-668-6 3CG101C 4 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -464-49- 
3C G160C 任 丘 七 操 五 三 亚 -1150-46 3CGI101C 天 津 第 五 半导体 器 件 太 看 -404-49 
3C G100D 营口 无 线 电 器 村 下 -406-27 3CG101C 湛江 无 线 电 一 厂 筷 -404-50 
3CG100D 任 瑟 七 〇 五 厂 下 -1154-40 3CG101C 上 海 无 线 电 二 十 九 矿 下 -406-1 . 
3CG100 和 任 打上 七 O 五 厂 下 -1154-41 3CG10IC 并 网 山 半 导体 三 下 -406-2 
3C G101 星光 和 工厂 下 -402-33 3CGI101C 营口 无 线 电 器 材 厂 朴 -406-3 
3C G101 青 青岛 半 E 导体 研究 所 于 -404-44 3CG101C 太原 半导体 厂 到 -406-4 
3C G101 @ 音 岛 壮 导体 器 任 一 厂 下 -438-40 3C G101C 星光 电工 厂 下 -406-5 
3C G101A 任 丘 七 〇 五 厂 开 -402-34 3C G101C 天 原 电 子 厂 下 -406-6 
3C G101A 这 阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -402-35 3C G101C 共 州 半导体 总 厂 下 -406-7 
3C G101A 七 四 九 厂 御 -402-35 3C G101C 任 丘 七 O 〇 五 三 下 -406-24 
3CG101A 常州 市 无 线 电 元件 七 六 下 -402-35 3C G101C 榈 庐 晶体 答 厂 下 -422-49 
3C G101A 4 间 京 半导体 器 件 九 矿 下 -402-35 3C G101C 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -668-9 
3C G101A 天 尘 第 五 半导体 器 件 )” 下 -402-35 3CG101D 营口 市 无 线 电 器 材 六 下-406-25 
3C G101 人 入 湛江 无 线 电 一 三 下 -402-36 3C G101D 桐庐 晶体 管 厂 亚 -422-50 
3CG101AA 大连 半 异体 厂 和 -402-37 3 101 卫 桐 声 晶体 管 三 下 -424-1 
3 10 二 “人 所 五 三 下 -402-38 3C G10IF 。 桐 访 晶体 管 厂 下 -424-2 
3C G101A 阁 冈 山 半 导体 厂 下 -402-39 3C G101G : 入 庐 晶 保 管 厂 斑 -418-15 
3CG101A 太原 电子 厂 下 -402-40 3C G101 再 祝 访 量 体 管 厂 下 -418-16 
3CGT101A 苏州 半导体 总 厂 亚 -402-41 3C G102 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -1098-47 
3C GolA 桐庐 晶体 管 厂 玫 -422-47 3C G102 青岛 半导体 研究 所 下 -1102-9 
3C G101A 济南 半导体 元 件 实验 所 亚 -668-7 3C G102A ”@ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -1006-43 
3C GT101 了 HB 上 海 无 线 电 二 十 九 六 区 -404-18 3C G102A 和 包头 半导体 器 件 二 厂 下 -1006-43 
3C GL101B 和 开 办 贡 半 导体 三 下 -404-19 3C G102A 桐庐 无 线 电 厂 下 -1006-44 
3C G101B 苏州 半导体 总 厂 亚 -404-23 3C G102 人 大 连 半 导体 厂 下 -1006-45 
3C G101B 星光 电工 下 -404-24 3C G102A 星光 电工 厂 下 -1006-46 
3C G101B 太原 电子 厂 焉 -404-24 3C G102A_ 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1098-48 
3C G101B 太原 电子 三 下 -404-25 3C G102 人 入 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -1100-7 
3C GI101B 大 连 半 导体 厂 下 -404-25 3CG102A 人 和 八 一 三 〇 矿 下 -1100-8 
3C G101BR 八 七 五 三 亚 -404-27 3C G102 人 入 丹东 半导体 总 厂 开 -1100-9 
3C G101B 沈阳 飞 达 烤 民 体 器 件 厂 下 -404-28 3C G102A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1100-10" 
3C G101B 十 四 九 厂 下 -404-28 3C G102A 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 下 -1100-11 
3C G101B 常州 市 无 线 电 元 件 七 看 -404-38 3C G102 人 兴 化 晶体 管 三 下 -1100-12 
3C G108 4A 北 京 半导体 器 件 九 厂 下 -404-28 3C G102A 六 南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1100-13 
3CGL01B 天 津 第 五 半导体 器 件 下 -404-28 3C G102A 并 罗 山 半导体 厂 政 -1100-14 
3CGI01B 湛江 无 线 电 一 下 -404-29 3C G102 卫 包头 半导体 器 件 二 三 下-1008-2 
3CG101B 任 所 七 〇 五 厂 下 -404-38 3C G102B 星光 电工 上 下 -1008-3 
3CG101B 桐庐 晶体 管 厂 夏 -422-48 3C G102 卫 太原 半导体 | 亚 -1008-4 
3C G10LB 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -668-8 3C G102B 相 庐 无 线 电 三 下 -1008-5 
3( GI101C 大 连 : 人 人 几 亚 -404-45 3C G102 卫 大 连 半导体 | 下 -1008-6 
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型 号 广 家 
3C G102B 威海 北洋 电气 集团 公 \ 司 
3CG1t02B 北京 半导体 器 件 十 六 
3C G102B 八 一 三 @ 厂 
3C G102 了 B 丹东 半导体 总 三 
3CG102B 就 阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 
3C G102 了 兴 化 晶体 管 厂 
3C G102B 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 
3C G102B 阐 南 半导体 元 件 实验 所 
3C G102BB 并 网 山 半 导体 厂 
3C G102C ”@ 包 头 半 导体 器 件 二 厂 
3C G102C 星光 电工 厂 
3CG102C 太原 半导体 厂 
3CGl02C 六 东 了 电子 科 研 生 产 厂 
3CG102C 北京 半导体 器 件 十 厂 
3C G102C 八 - 一 三 〇 三 
3C G102C 丹东 半导体 总 厂 
3C G102C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG102C 人 
3CG102C 兴 化 晶体 管 厂 
3C G102C 机 记 无 线 电 厂 
3C G102C 大连 半 导体 三 
3C G102C 阅 南 半导体 元 件 实验 所 
3C G102C 并 冈 山 半导体 三 
3C G102D 星光 电工 厂 
3C G102 了 DP 太原 半导体 厂 
3CG102D 济南 半导体 元 件 实 验 所 
3C G102D ”@ 包 头 半 导体 器 件 二 三 
3C G102 卫 八 一 三 名 三 
3CG102D 这 阴 飞 达 半导体 器 件 厂 
3C G102D 兴 化 晶体 管 三 
3C G102D 上海 半导体 器 件 研 究 所 
3CG102D 桐庐 和 无线 电厂 
3C G102D 大 连 半 导体 矿 
3CG1L02D 济南 半导体 元 件 实验 所 
3C G102D 并 周 山 半导体 三 
3C G103 @ 和 表 名 半导体 器 件 二 厂 
3C G103 岛 半导体 研究 所 
3C G103A ”@ 包 头 半 导体 器 件 二 三 
3C G103A 星光 电工 厂 
3CG103A ”和 桐 疡 无 线 电 厂 
3C G103A_ 大连 尘 导体 三 
3CG103A 金华 一 一 六 厂 
3CG103A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3C G103A 桐庐 晶体 管 厂 


英 -70 


页 码 -序号 
秋 - 1098- 49 
焉 -1100-19 
下 -1100-20 
下 -1100-21 
和 看 -1100-22 
下 -1100-23 
和 -1100-24 
下 -1100-25 
下 -1100-26 
下 -1008-7 
下 -1008-10 
下 -1008-11 
夏 -1008-12 
夏 -1100-33 
下 -1100-34 
和 -1100-35 
下 -1100-36 
下 -1100-37 
夏 -1100-38 
下 -1100-39 
丰 -1100-40 
和 丰 -1100-46 
下 -1100-47 
开 -1008-19 
丰 -1008-20 
焉 -1008-21 
下 -1008-22 
下 -1102-5 
焉 -1102-6 
下 -1102-7 
下 -1102-8 
亚 -1102-10 
看 -1102-11 
到-1102-17 
下 -1102-18 
下 -440-44 
看-1102-31 
下 -1008-1 
下 -1006-47 
互 -1006-49 
下 -1006-50 
下 -1100-2 
丰 -1100-3 
下 -1100-4 


assesraeeareaenerna 


| 
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型 号 


3C G103 人 A 
3C G103A 
3C G103A 
3C G103A 
3C G103B 
3C G103B 
3C G103 避 
3C G103 卫 
3C G103 呈 
3C Gl103BB 
3C G103 卫 
3C G103 卫 
3C G103 避 
3C G103B 
3C G103 卫 
3C G103B 
3C G103C 
3CG103C 
3C G103C 
SCG103C 
3C G103C 
3CG103C 
3CG103C 
3CG103C 
3C GT103C 
3CG103C 
3CG103C 
3CG103C 
3CG103D 
3C G103 卫 
3CG103D 


3C 〇 103D 
3CG103 也 
3C G103DD 
3C G103 了 
3C G103 卫 
3C G103D 
3CG103D 
3CG103 了 D 
3C G103 了 D 
3C GT103 喇 
3C G103 了 
3C G103 瑟 


[ic meptrTmac 


家 页 码 -序号 
威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1100-5 
八 一 三 〇 厂 亚 -1100-16 
并 四 山 半导体 三 焉 -1100-17 
及 东 尘 导体 总 厂 下 -1100-18 

龟 包 头 半导体 器 件 二 三 下 -1008-8 
星光 电工 厂 开 -1008-13 
太原 半导体 厂 亚 -1008-14 
金华 一 一 六 厂 珀 -1100-28 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1100-29 
榈 庐 晶 体 管 三 下 -1100-30 
威海 北洋 电气 集团 公司 看 -1100-31 
榈 庐 无 线 电 三 下 -1100-41 
大连 半导体 三 看 -1100-42 
代 全 主人 及 下 -1100-43 
关 冈 山 六 导体 厂 区 -1100-45 
丹东 半导体 总 厂 亚 -1100-48 
太原 半导体 三 下 -1008-17 
星光 电工 厂 亚 -1008-18 

@ 包 头 半 导体 器 件 二 三 ”下 -1008-23 
金华 一 一 六 三 下 -1100-50 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1102-1 
榈 庐 晶 体 管 入 -1102-2 
威海 北洋 电气 储 团 公司 下 -1102-3 
柚 应 无 线 记 厂 得 -1102-12 
大 连 半导体 三 亚 -1102-13 
八 一 二 GO 下 -1102-15 
并 冈 山 半导体 三 下 -1102-16 
丹东 灶 导 体 总 厂 下 -1102-19 

@ 包 头 半导体 器 件 二 厂 下 -1008-24 
星光 电工 厂 亚 -1008-25 
济南 半导体 元 件 实验 “于 -1008-26 

所 
太原 平 导体 厂 亚 -1008-27 
金华 一 一 六 三 下 -1102-21 
恋 阳 飞 达 半导体 器 件 广 下 -1102-22 
榈 访 晶 体 管 六 下 -1102-23 
威海 北洋 电气 集 财 公司 焉 - 蕊 02-24 
再 东 灶 导体 总 三 亚 -1102-27 
代 二 三 所 ) 页 -1102-29 
井冈 山 半 导体 厂 焉 -1102-30 
三 庐 无线电 厂 下 -1102-32 
大 连 半 导体 厂 亚 -1102-33 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1346-34 
济南 半 导 体 元 件 实验 所 到 -1346-35 


rmiena 


型 
3C G1014 
3C G105 
3C G110 
3C G110 
3C G110A 
3CG110AA 
3CG110A 
3C G110A 
3CG110A 
3CG110A 
3CG110A 
3CG110A 
3CG110A 
3CGI110A 
3CGi10A 
3CG110A 
3CGIL10A 
3CGI10A 
3CG110AA 
3CG1L0A 
3CG110 人 入 
3CGLL0A 
3CG110 信 
3CG1LL0A 
3CG110AA 
3CG1L10A 
3C G110B 
3CG110B 
3CG110B 
3CG1i10B 
3CG110B 
3C GT110EB 
3CG1l103 
3C G1108B 
3CG110B 
3CGil10B 
3C G110B 
3C GT110BB 
3C G1ll10B 
3CG110B 
3C G110BB 
3C G1i10B 
3CG1l10B 


3C Gl110B 


本 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


e 衣 岛 洲 导体 器 件 二 厂 
青岛 半导体 研究 所 
青岛 半导体 研究 所 


常熟 市 3 


导体 器 件 厂 


任 正 七 〇 五 厂 
@ 包 头 半导体 器 件 二 厂 
常州 市 无 线 电 元 件 七 


金华 一 一 六 厂 
南京 半导体 特种 器件 
天 津 第 五 半导体 器 件 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 


南平 五 O 〇 四 厂 

@ 重 庆 无 线 电 二 三 
七 四 九 厂 

4 北京 半导体 器 件 九 厂 
吴江 县 晶体 管 一 三 


湛江 无 线 电 


沈阳 半 和 


斑 
主体 试验 三 


景德镇 三 六 无 线 电 厂 
大 连 半 导体 厂 

八 瑟 五 三 

北京 尘 导 体 器 件 十 厂 
兴办 出 半导体 厂 
桐庐 晶体 管 三 

济南 半导体 元 件 实 验 所 
这 阳 飞 还 尘 导 体 器 件 厂 


导体 器 件 三 


南平 五 〇 四 广 
e 重 庆 无 线 电 二 三 


二 四 力 ) 


沈阳 半导体 试验 三 

景德镇 三 六 无 线 电厂 
大 连 半 导体 六 

八 七 五 三 

北京 半导体 器 件 一 三 


常州 市 无 线 
任 丘 七 〇 五 厂 
兴 化 晶体 管 广 
湛江 无 线 电 


大 


@ 青 岛 半导体 器 件 二 三 


电 元 件 七 厂 


南京 半导体 特种 器 件 厂 


星光 电工 厂 
星光 电工 厂 


va 


六 | 


Lee sp -rc 


30- 工 
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页 码 - 施 号 | 型 号 
下 -442-14 3C G1108 
下 -442-23 3C G110B 
亚 -432-31 3C G1l10B 
焉 -436-3 3C G110B 
亚 -426-12 3C G110C 
匠 -426-12 3CG110C 
夏 -426-12 3C G110C 
夏 -426-13 3C G110C 
下 -426-14 3C G110C 
开 -426-15 3C G110C 
亚 -426-16 3C G110C 
玉 -426-16 3C G110C 
亚 -426-16 3C G110C 
下 -426-16 3C G110C 
下 -426-16 3C G110C 
下-426-16 3CGIL10C 
下 -426-16 ， 3CG110C 
下 -426-17 3C G110C 
看 -426-18 3C G110C 
亚 -426-19 3C GI1ILOC 
凡 -426-20 3C G110C 
得 -426-21 3C G110C 
肥 -426-22 3C G110C 
蓝 -426-23 3C G110C 
夏 -454-40 3C G110C 
下 -1262-39 3C G110C 
于 -430-2 3C G110C 
下 -430-2 3C G110C 
亚 -430-2 3CG11L0C 
下 -430-2 3C G110C 
亚 -430-2 3CG110C 
夏 -430-3 3CGL10C 
下 -430-3 3CG110D 
奢 -430-4 3CG110D 
夏 -430-5 3C Gil10D 
焉 -430-6 3CG110 蕊 
征 -430-6 3CG110 忆 
下 -430-6 3CG1l10E 
和 -430-? 3CG1I0G 
下 -430-8 3CG110H 
下 -430-9 3CG110HTC 
丰 -430-9 3CGlll 
看-430-10 GT 人 乌 
昨 - 


3C GT111A 


广 


家 


并 冈 山 半 时 体 广 


桐 访 品 体 管 三 


济南 半导体 元 件 实验 所 


北京 半导体 器 件 十 厂 
营口 市 无 线 电 器 村 三 


星光 电工 厂 


太原 半导体 三 


星光 册 工 厂 


沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 


常 部 市 半导体 器 件 厂 
南平 五 〇 四 厂 


e 重 庆 无 慌 电 二 厂 
七 四 九 厂 


北 束 半导体 嚣 件 九 三 


天 津 第 五 半导体 器 件 厂 


吴江 只 晶体 答 一 三 
北京 半导体 器 件 一 厂 


任 匡 七 口 五 三 
兴 化 晶体 管 厂 


溃 江 无 线 电 一 三 


南京 半导体 和 


沈阳 半导体 试验 三 
大 连 半导体 三 


八 二 五 


衡阳 市 无 线 电 五 厂 


并 冈 山 半 导体 三 


桐 访 晶体管) 


东南 半导体 元 件 实验 所 
营口 市 无 线 电 器 村 三 

桐 六 晶体 管 厂 
济南 半导体 元 件 实验 所 
桐 访 晶体 管 三 
阐 南 半导体 元 件 实验 所 
相 访 晶体管 
桐庐 晶体 管 厂 
桐庐 晶体 管 三 


青岛 半导体 
青岛 半导体 奋 


祝 访 晶体 管 厂 
类 庐 无 线 电 广 


当 州 市 无 线 电 元 件 七 厂 


种 咒 件 ] 
景德镇 三 六 无 线 电 | 


页 码 -序号 


-430-12 
无锡 市 无 线 电 元 件 七 六 


下 -434-27 
亚 -454-41 
下 -1270-20 
下 -434-19 
亚 -434-20 
焉 -434-21 
下 -434-22 
下 -434-23 
下 -434-28 
亚 -434-28 
和 -434-28 
下 -434-28 
焉 -434-28 
下 -434-28 
有 -434-28 
下 -434-28 
下 -434-29 
下 -434-29 
下 -434-29 
亚 -434-30 
下 -434-31 
亚 -434-32 
亚 -434-34 
和 丰 -434-35 
下 -434-36 
下 -434-37 
下 -434-38 
下 -434-39 
下 -434-40 
亚 -454-45 
下 -1272-4 
夏 -436-35 
到 -454-46 
秆 -1262-42 
下 -454-~49 
下 -1270-23 
秆 -454-50 
下 -452-29 
下 -452-30 
焉 -434-41 
下 -1012-30 
亚 -484-17 
和 -1010-2 


下 -7 
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重 -72 


oo 


型 呈 上 家 
3CG11A 大 连 半导体 厂 
3CGHIA 7AE 五 厂 
3CG1I1A 镇 江 半 导体 厂 
3CGI1IIA 并 网 山 半 导体 三 
3CG1I1A 衡阳 市 无 线 电 五 广 
34GT1A 北京 半导体 器 件 十 厂 
3CGIIIA 辽宁 晶体 管 厂 
3CG31A 常熟 市 半导体 器 件 厂 
3CG111A  @ 载 庆 无 线 电 二 三 
3CGI11A 七 四 九 厂 
3CG1I11A ， 任 丘 七 〇 五 厂 
CGIIIA 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 
3CGI11A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG111A 无锡 市 无 线 电 元 件 七 厂 
3CGI111A 星光 电工 厂 
3C GIIIA 天津 第 五 半导体 器 件 厂 
3LCG111A  @ 包 头 半导体 器 件 二 厂 
3LCGI111A 和 凋 东 半导体 总 厂 
3LCGII1A 桐庐 品 体 管 
3CGILIIA 济南 半导体 元 件 实验 所 
3C G111B 桐庐 时 管 体 广 
3C G111B 青 吕 半 导体 研究 所 
3CG111B 北京 半导体 器 件 十 厂 
3CG111B 辽宁 晶体 管 厂 
3CG11138 常熟 市 半导体 器 件 厂 
3CG111B 3 章 庆 无 线 电 二 
3CG111B 七 四 九 厂 
3CGIL11B 任 丘 七 〇 五 厂 
3CG1H1I1B 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
3CGIH111B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG1I1B 8 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 三 
3C G111E 星光 电工 厂 
3CG1H111B 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3CGI1IIE 8 包头 半导体 器 件 二 三 
3CG11IB 桐 疡 无 线 电 三 
3CG1H11BE 丹东 半导体 总 厂 
2CG1l11BR 大 连 半导体 厂 
32CGHITB so 国 
3CG11B 镇 江 半 导体 
3CGi1B 并 网 山 半 导体 厂 
3CG111B 衡阳 市 无 线 电 五 厂 
.SCG111B 星光 电工 厂 
3CGL11B 济南 半导体 元 件 实验 所 
3CG11C 栖 疡 品 体 答 | 


页 码 -序号 | 型 号 


下 -1010-3 

下 -1010-4 

夏 -1010-5 

下 -1010-6 

下 -1010-7 

下 -1010-26 
下 -1010-26 
看 -1010-26 
页 -1010-26 
下 -1010-26 
下 -1010-27 
下 -1010-27 
下 -1010-28 
开 -1010-29 
下 -1010-29 
下 -1010-29 
下 -1010-29 
丰 -1010-29 
下 -1010-30 
焉 -1102-46 
下 -484-18 

下 -1010-42 
下 -1010-43 
焉 -1010-43 
下 -1010-43 
在-1010-43 
焉 -1010-43 
焉 -1010-44 
亚 -1010-44 
夏 -1010-45 
下 -1010-45 
下 -1010-45 
焉 -1010-46 
夏 -1010-46 
下 -1010-48 
焉 -1010-48 
年-1010-49 
到 -I010-50 
下 -1012-1 

下 -1012-3 

下 -1012-4 

下 -1012-5 

焉 -3102-47 
至 -484-20 


全 家 页 码 -序号 
3CG11LC 衔 阴 无 线 电 五 三 焉 -1012-20 
3CGLLLC 并 半山 半导体 三 下 -1012-21 
3CG1I1C 辽 字 晶体管 三 下 -1012-26 
3CGI1I1IC 北京 半导体 器 件 十 三 下 -1012-26 
3CGI11C 常熟 市 半导体 器 件 厂 下 -1012-26 
3CG111C ”@@ 重 庆 无 线 直 二 厂 焉 -1012-26 
3CG1I11C 七 四 九 厂 焉 -1012-26 
3CGI111C 任 丘 七 〇 五 厂 和 丰 -1012-27 
3CGIIIC 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -1012-27 
3CGIIIC 沈阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 下 -1012-28 
3CG111C 星光 电工 厂 亚 -1012-28 
3CG11I1C ， @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -1012-28 
3CGLIIC 天 嫂 第 五 半导体 器 件 厂 亚 -1012-29 
3CGLIIL1C  @@ 包 头 半 导体 器 件 二 厂 下 -1012-29 
3CGL1L1C 丹东 半导体 总 厂 亚 -1012-29 
3CGILLC 桐庐 无 线 电 三 下 -1012-3T 
3CG1IIIC 大连 半 导体 三 下 -1012-32 
3C GTC 大 拒 二 六 下 -1012-33 
3CGLLLC 镇 江 半 导体 三 夏 -1012-34 
3CGILILC 太原 半导体 矿 下 -1012-36 
3CGILLIC 好 东 电 子 科 研 生 产 六 和 昌 -1012-37 
2C GT1C 星光 电工 三 亚 -1012-38 
3CG3H11C 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -1012-39 
3CG11IC 济南 半导体 元 件 实验 所 到 -1102-48 
3CGII1D 桐庐 晶体 管 三 下 -484-21 
3LG11ID 和 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -1012-50 
3CGill 匡 ， 柚 庐 晶 体 符 厂 下 -486-3 
3CG1ILLF 桐庐 晶 体 管 三 下 -486-4 
3CSGI1I1G 桐庐 晶体 管 下 -482-10 
3CGillH 桐庐 晶体 管 厂 下 -482-11 
3CGTI12 八 五 三 一 厂 下 -430-13 
3C G112 彰 岛 半导体 研究 所 四 -434-43 
3C G112 人 入 北京 半导体 器 件 五 三 ”和 夏 -426-24 
3CGil2A 这 阳 飞 达 半导体 器 件 矿 杆 -426-24 
3CG1ll2A 太原 灶 导 体 三 下 -426-24 
3CG112A  @ 重 庆 无 线 电 二 | 槛 -426-24 
3CG112 信 七 四 九 厂 团 -426-24 
SC GTI12A 任 丘 七 O 五 矿 政 -426-25 
3CG112 人 入 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -426-26 
3C GI12A 南京 半导体 特种 露 件 六 下 -426-27 
3CG112A 北京 半导体 器 件 一 夏秋 -426-28 
3CG112A 上 海 利 民 无 线 电厂 亚 -426-28 
3Cell2A 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -426-28 
3CG1i12A  @ 包 头 半导体 器 件 二 下-426-28 
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型 号 总 家 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 

3CG112A 南京 学 导体; 特 逢 器件 厂 基 -426-29 3CG112C @ 重 庆 无 线 电 二 厂 开 -434-50 
3CG1l12A 桐庐 晶体 管 厂 ” 下 -426-29 3CGI12C 十 四 九 厂 政 -434-50 
3CG1l12A 青岛 晶体 管 实验 所 和 -426-30 3CGl12C 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -434-50 
3C Gil12A 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”和 丰 -426-31 3CGI12C 上海 利 民 无 线 电 厂 机 -434-50 
3CG112A 大 连 半 导体 厂 下 -426-32 3CG112C 人 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -434-50 
3CG112 人 入 八 O 〇 七 四 厂 夏 -426-33 3CG112C 包头 半导体 器 件 二 站 夏 -434-50 
3CG112A 天 原 电 子 厂 可 -426-33 3CGI12C ，@ 四 平 半 异 体 三 材 -434-50 
3C G112A 太原 电子 三 扯 -426-34 3CGt12C 任 丘 七 〇 五 厂 丰 -436-1 

3CG112A 济 雷 半导体 元 件 实 验 所 .年 -1262-46 3CG112C 常州 市 无 线 电 元 件 - 厂 夏 -436-1 

3C GT112 了 南京 半导体 特种 器 件 六 秆 -428-27 3CGI112C  @ 无 锡 市 无 线虫 元 件 七 王 奢 -436-2 

3CGI112B 景德镇 三 六 无 线 电 厂 。” 夏 -430-14 3CGI1I12C 桐庐 晶体 管 厂 算 -436-2 

3Ccll2 了 3 大 连 半 导体 厂 下 -430-15 3C GII2C 南京 半导体 峙 种 器 件 厂 于 -436-2 

3C G112 了 B 八 瑟 五 厂 下 -430-16 3CGlI2C 济南 半导体 元 件 实验 所 夏 -1272-8 
3C G112 呈 大 网 圳 半导体 厂 页-430-16 3CGlil2D 营 已 市 无 线 电 器 材 矿 里-438-36 
3CG112B3 人 OO-EGO 厂 夏 -430-17 3CG112D 太原 半导体 三 牙 -436-49 
3C G112 避 星光 韦 工 广 下 -430-17 3CG112D 六 南 半 时 体 元 件 3 洋 验 所 四 -1262-50 
3C G112B 太原 电子 六 下 -430-17 3C G112 卫 太原 半导体 厂 焉 -438-41 
3CG112 了 3 太原 电子 夏 -430-18 3CGll2 瑟 六 南 半导体 元 件 实验 所 下 -1270-31 
3CG112B 和 任 后 七 〇 五 广 下 -430-19 3CG112 太原 半导体 厂 四 -440-28 
3CG112 了 3 帝 州 市 无 线 电 元 件 七 六 夏 -430-19 3CG112G 太原 半导体 厂 年-440-45 
3CG112 了 Be 无锡 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -430-20 3CG112 开 太原 半导体 厂 看 -442-15 
3CGl112B 南京 尘 导 体 特 种 回 件 厂 焉 -430-20 3CG112 了 大 厦 半 导体 ) 和 -442-22 
3CGll2B 桐庐 量 体 管 厂 夏 -430-20 3CG113 青 龟 半导体 研究 所 夏 -1016-15 
3CG6112B 北京 半导体 器 件 一 厂 ”页 -430-21 3CG1l13 青岛 半导体 三 完 所 重 -1016-17 
3CG112B 上 海 利 民 无 线 电 厂 下 -430-21 3CG113 北京 半导体 器 件 十 三 。 旦 -1104-6 
3CGll2B 北京 半导体 器 件 五 三 。 夏 -430-21 3CG113A 太原 半导体 三 机 -1014-50 
3CG112B 沈阳 飞 达 半 导体 器 御 厂 证 -430-21 3CG113A 星光 电工 厂 夏 -1016-1 
3CGll2B 太原 半导体 厂 夏 -430-21 3CGll3A ， 柚 访 晶体 管 ) 四 -1016-2 
3LCG112B 人 重庆 无 线 志 二 ) 村 -430-21 3CG113AA 桐 户 无 线 岂 厂 四 -1016-3 
3CG112 召 七 四 九 厂 利 -430-21 3CG113A 大 连 半 导体 三 四 -1916-4 
3CG1I112B 济 亢 半 导体 元 件 实 验 所 丰 -1270-27 3CGll3A 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1104-7 
3CG112C 南京 平 导体 特 秋 器 件 六 赣 -432.27 3CG113 人 入 北京 半 导 估 器件 十 三 和 丰 -1404-13 
3CG112C 为 东 电 子 科 研 年 产 厂 证 -424-25 3CG113A 八 一 三 口 厂 槛 -1104-13 
3CG112C 太 七 五 三 牙 -434-42 3CG113 信 许 阻 飞 达 半 导 体 器 件 ]” 焉 -1104-14 
3CGdlt2C 景德镇 三 六 无 线 电 厂 四-434-44 3CS113 夫 金华 一 一 六 贱 槛 -1304-15 
34CGll2C 大 连 半 导体 三 秆 -434-45 3LCGil3A 丹东 半导体 总 三 下 -1104-15 
3CG112C ee、 得 -434.46 32CG113A 兴 化 晶体 管 矿 由 -11804-17 
3CGll2C 营口 市 无 线 思 器 材 广 各- 人 4.47 3CG113A  ， 逢 网 山 半 导体 厂 在 -1104-19 
3CG112C AOLEOF 攻 -434-48 3CG113 信 六 和 东 半 导体 总 近 广 下 -1104-24 
3CG1L2C 星光 电工 厂 全 -434-48 3CG113 了 3 丹东 电子 科研 年 产 算 -1016-10 
3CG1I2C 宁波 无 线 四 二 厂 四-434-49 3CG113 卫 太原 半 导 时-1016-11 
Ser112C 北京 半导体 器 件 五 三 和 -434. .50 3CGlil3 台 星光 日 天 -016-12 
3CGll2C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 牙 -434-50 3CG3il38 鱼 包 头 半 导体 器 件 二 三 2 
3CGil2C 太 怕 六 导体 三 夏 -434 .50 3CG113B 机 疡 无 绥 电 厂 -1016-18 
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型 号 厂 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 袍 -序号 
3CG113B 。 大连 半 导体 三 下 -1016-19 .| 3CG120B  。 杂 东 半导体 总 厂 下 -460-33 
3CGll3B 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1104-10 3CG120B 衡阳 市 无 线 下 五 厂 入 -1018-30 
3C SI113B 。 井 网 山 半 导体 厂 下 -1104-27 3CGl120B 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 看 -1018-38 
3CG113B 兴 化 晶体 管 厂 焉 -1104-28 3CG1203B 金华 一 一 -六 下 -1018-39 
3C G113B 北京 半导体 器 件 十 厂 秆 -1104-29 3CG G120B 七 四 丸 三 下 -1018-39 
3CG113B ”人 八 一 三 O 厂 下 -1104-30 3CG120B 兴 化 晶体 管 厂 下 -1018-40 
3CG113 了 Be 金华 一 一 六 厂 看 -1104-31 3CG120B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 焉 -1018-41 
0 下 -1104-32 | 3CG120B 南京 半导体 特种 器 伯 厂 丰 -1018-42 
3CG113B  。 青 东 于 导体 总 三 开 -1104-40*| 3CGI120B 4 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -1018-43 
3CG114A 大 连 半 导体 厂 下 -1016-5 3CG120B 青岛 半导体 研究 所 夏 -1018-44 
3CG114A 七 四 九 厂 下 -1016-7 3CG120B 在 丘 七 O 五 厂 亚 -1018-45 
3CG114A 星光 电工 厂 看-1016-8 3CG120 了 星光 员工 厂 贡 -1018-47 
3CGI114A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1104-16 3CG120B 星光 电工 广 下 -1018-48 
3CG114A 并 冈 山 半 导体 厂 夏 -1104-18 | 3CGl120B  。 间 风 山 半 导体 厂 下 -1020-12 
3CG114A 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1104-23 3CG120 了 桐庐 昌 体 管 三 秆 -1020-17 
3CGll4B 星光 电工 夏 -1016-13 3CG120B 桐庐 无 线 电 厂 机-1020-18 
3CG1143 七 四 九 厂 下 -1016-16 3CG120B 火 连 半 导 体 三 下 -1020-19 
3CGll4B 大连 半导体 三 下 -1016-20 3CG120 了 3 八 七 五 厂 下 -1020-20 
3CGailsB 开 冈 山 半 导体 厂 下 -1104-28 3CG120B 湛江 无 线 电 一 厂 页-1020-31 
3CGll4B 这 阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1104-38 | 3CG120B 天 津 第 五 半导体 器 件 六 入 -1020-31 
3CG114 且 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1104-39 3CG120B 济南 半导体 元 件 实验 所 本 -1104-49 
3 115 灿 庐 昆 体 管 三 下 -448-21 3CG120B 济南 半导体 元 件 实验 所 年 -1280-23 
3CG120 星光 电工 厂 下 -1018-6 3CG120C 丹东 半导体 总 厂 下 -462-17 
3CGl20 青岛 半导体 研究 所 下 -1022-5 3CG120C 南京 半导体 特种 器 件 六 型 -1020-44 
3CG120A 天 东 市 半导体 总 厂 下 -456-45 3CG120C 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -1020-48 
3Ltl20A 桐庐 暴 体 管 ) 焉 -1016-41 3CGl20C 金华 一 -六 三 年 -1020-49 
34CG120A 桐庐 无 线 电 三 亚 -1016-42 3CG120C ，@ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -1020-49 
3CG120A 大 连 半 导体 厂 下 -1016-43 3CG120C 七 四 九 厂 下 -1020-49 
3CG120A 湛江 无 线 电 一 厂 下 -1016-44 3CG120C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1020-50 
3CG120A 八 七 五 三 于 -1016-45 3CG120C 星光 电工 片 亚 -1022-1 
3CG120A 并 网 山 半 导体 厂 丰 -1016-46 3CG120C 太原 半导体 三 下 -1022-3 
3CGl20A 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -1018-7 3CG120C 营口 无 线 电 器 材 厂 斑 -1022-4 
3CG120A 兴 化 晶体 管 厂 下 -1018-8 3CG1l20C 三 访 晶 体 管 广 下 -1022-6 
3CG120A 沈 阴 飞 达 半导体 器 件 厂 于 -1018-9 3CG1l20C 桐庐 无 线 电 厂 下 -1022-7 
3Cel20A 南京 半导体 特种 器 件 六 下 -1018-10 3CG120C 大连 半导体 厂 焉 -1022-8 
3LCG120A 金华 一 一 六 厂 下 -1018-11 3CG1l20C 人 和 八 七 五 厂 下 -1022-9 
3CG1l20A  @ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -1018-11 3CG120C 湛江 无 线 电 一 厂 亚 -1022-10 
3CGl120A 七 四 九 厂 下 -1018-11 3CGl20C 兴 化 晶体 管 厂 下 -1022-13 
3CG120A 辽宁 晶体 管 厂 焉 -1018-12 3CG120C 天津 第 五 半导体 器 件 六 下 -1022-14 
3CG120A 任 丘 七 操 五 厂 竹 -1018-13 3CG120C 北京 半导体 器 件 九 厂 “下 -1022-15 
3CG120A 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下-1018-14 3CGi20C ”@ 包 头 半导体 器 件 二 厂 下 -1022-15 
3CG120A 北京 半导体 器 们 币 -1018-15 3CG120C ， 任 丘 七 〇 五 厂 焉 -1022-16 
3CGl120A 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1104-48 3CG120C 衡阳 市 无 线 电 五 厂 焉 -1022-25 
3CG120A 济南 半导体 元 件 实 验 所 夏 -1278-6 3CG120C 并 网 山 半导体 厂 
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3CG120C 星光 电工 三 下 -1022-30 3CG1213 北京 半导体 器 件 十 夏 “” 下 -1020-34 
3CG120C  ， 赃 东 电子 科研 生产 厂 “下 -1022-31 3CG1l21B 洪江 无 线 电 一 厂 下 -1020-35 
3CGl120C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1104-50 3CG121B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1020-36 
3CG120C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1280-49 3CGi21B 4 北京 半导体 器 件 九 厂 于 -1020-37 
3CG120HTC 青岛 半导体 研究 所 下 -1022-28 3CGl121 了 和 @ 包 头 半 导体 器 件 二 厂 下-1020-37 
3CGl20D 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -1022-39 3CG121 卫 青岛 半导体 研究 所 下 -1020-38 
3CG120D 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1278- 革 3CG121B 和 企 丘 七 O 五 厂 下 -1020-39 
3CG1l20 瑟 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1280-28 3CG121B 吴江 县 晶体 管 一 三 下 -1020-40 
3CG121 星光 电工 厂 下-1018-16 1 3CGl21B 南京 半导体 特种 器 件 矿 下 -1020-41 
3CG121 青岛 半导体 研究 所 下 -1022-11 3CG121B 六 南 半导体 元 件 实验 所 下 -1106-2 

3CG121A 湛江 无 线 电 一 厂 焉 -462-40 3CG121B  ， 阐 南 半 导 你 元 件 实验 所 下 -1280-32 
3CG121A 天 淖 第 五 半导体 器 件 厂 下 -462-41 3CG1l21C 天 津 第 五 半导体 器 件 广 下 -466-19 

3CGli2slA 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -462-42 3CGl2lC 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 焉 -466-20 

3CG121A 并 冈 山 半 导体 三 下 -1016-47 3CG121C 大连 半 导体 厂 焉 -1022-12 
3CG121A 济南 半导体 元 件 实验 所 开 -1016-48 3Cal21C 北京 半导体 器 件 五 广 而 -1022-17 
3CG124A 人 OHLO 厂 下 -1016-50 3CG121C 辽宁 晶体 管 厂 下 -1022-17 
3CG121A 大 连 半导体 广 开 -1018-1 3CG121C 桐庐 晶体 管 厂 且 -1022-17 
3CG121A 辽宁 晶体 管 厂 下 -1018-17 3CG121C ，@ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -1022-17 
3CG121A 北京 半导体 器 件 五 三 下 -1018-18 3CG121C 。 @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -1022-18 
3CG121A  @ 重 庆 无 线 电 二 三 亚 -1018-18 3CG121C 七 四 九 厂 下 -1022-18 
34CGli21A 北京 半导体 器 件 -- 六 下 -1018-19 3CG121C 沈阳 飞 达 学 导体 器 件 厂 下 -1022-19 
3CG1l21A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1018-20 3CG121C 北京 半导体 器 件 下 厂 下 -1022-20 
3CG121A  @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 开 -1018-214 3CG121C 瀑 江 无 线 电 一 厂 开 -1022-21 
3CG121A ， 桐 户 晶体 管 厂 焉 -1018-21 3CGl21C 北京 半 量 体 器 件 九 六 下 -1022-22 
3CG121A 七 四 力 六 下 -1018-21 3CGl21(L 归 包 头 半 导体 器 件 二 厂 下 -1022-22 
3 G121A  @ 包 头 半 导体 器 件 二 矿 。 开 -1018-22 3CGl21C 吴江 县 晶体 答 一 厂 焉 -1022-23 
4CGl21A 人 北京 半导体 器 件 九 广 下 -1018-22 3CG121L  ， 责 训 半导体 特种 器 件 广 下 -1022-24 
3CG121A 人 竺 丘 上 七 @ 五 三 焉 -1018-23 3CG121C 并 网 山 乎 导体 厂 下 -1022-27 
3CGl21A 吴江 县 晶体 管 一 厂 下 -1018-24 3CG12C 人 OHLO 厂 下 -1022-32 
3CG121A 南京 半导体 特种 器 件 厂 开 -1018-25 3CG121C 星光 电工 三 下 -1022-33 
3CGi2A 济南 半导体 元 件 实 验 所 亚 -1106-1 3CG121C 太原 半导体 厂 下 -1022-3 半 
3CG121A 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1278-15 3CG121C 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -1022-35 
3CG121B 尖 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -464-27 3CG121C 对 东 电 子 科研 生产 广 下 -1022-36 
3CG121B 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -464-28 3LCGl21C 六 南 半导体 元 件 实验 所 下-1106-3 

3CGl121B 星光 电工 厂 焉 -1018-49 3CG121C 六 南 半导体 元 件 实验 所 下-1282-3 

3CG121B AAAOEO 厂 下 -1020-10 3CG1I21D 营口 市 无 线 电器 材 广 开 -1022-40 
3CG121B 并 网 山 半 导体 三 焉 -1020-13 3CG1l21D 六 南 半导体 元 件 实 验 所 亚 -1278-19 
3CG121 了 大 连 半导体 厂 攻 -1020-22 3CG121 匡 六 南 半导体 元 件 实验 所 下 -1280-36 
3CG1i21 了 北京 半导体 器 件 五 三 下 -1020-32 3C G122 青岛 半 导体 研究 所 亚 -1024-28 
3CG121B 辽 字 晶体管 厂 夏 -1020-32 3CG122A  @ 包 头 半 导体 器 件 二 厂 “下 -1024-9 

3CG1l21B 桐庐 县 晶体 管 厂 下 -1020-32 3CG122A 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -1024-10 
3CG121B ， @ 重 庆 无 线 电 二 三 下 -1020-32 3CG122A 大 连 半导体 三 下 -1024-11 
3CG121D  @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 -E 站 下 -1020-32 3CG122A 疣 阳 飞 大 半导体 器 件 厂 下 -1106-7 

3C GT121 了 8 七 四 恩 三 夏 -1020- 33 3GG122A 八 一 三 O 广 下-1106-310 


下 -75 
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型 号 夯 家 页 码 -序号 型 母 三 家 页 码 -序号 
3CGi22A “北京 半导体 器 件 十 厂 下 -1106-11 3SCG130A 人 OOEO 厂 下 -494-35 
3CG122A 并 周 山 半导体 厂 下 -1106-12 3CG130A 太原 电子 三 看 -494-35 
3CG152B3 大 人 连 半 导体 厂 和 看-1024-12 3CG130A 大 原 电 子 厂 村 -494-36 
3CGT122 吾 2 而 -1024-13 3CG130 人 A 八 十 五 厂 看 -494-40 
3CG122 卫 四 包头 半导体 器 件 二 六 下 -1024-14 3CG130A 衡阳 市 无 线 电 五 三 秆 -494-41 
3CGl122 卫 于海 无 钱 遇 二 十 九 矿 下 -1024-15 3CG130A 八 -一 三 咎 三 什 -494-42 
3C4l22 呈 II 到-1106-8 3CG130 人 入 并 因由 于 导体 三 四 -494-43 
3CG122 也 \ 一 三 〇 三 下 -1106-13 3CGl30A 吉林 市 半导体 五 厂 材 -494-44 
3CG122 卫 人 下 -1106-14 | 3CSl30A 赣 让 半导体 器 件 五 三星 -496-3 
3CG3122 了 并 冈 丰 半 导体 厂 下 -1106-15 3CG130A 北京 半导体 器 件 十 站 量 -496-3 
3CG122C  @@ 和 包头 半导体 器 件 一 三 夏 -1024-16 3CG130A 沈 卫 飞 达 半导体 器 件 厂 丰 -496-3 
3CG122C 上 海 无 线 岂 二 十 九 厂 “下 -1024-17 3CGl130A ”外 重庆 无 线 电 二 六 页 -496-3 
3CG122C 旺 光 电工 厂 下 -1024-18 3CG130A 兴 化 晶体 管 广 材 -496-4 
3 人 GT122 人 大 有 连 半 导体 厂 秆 -1024-18 3CGl130A 全 华 -一 一 六 三 四 -496-5 
3CG122C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 三 夏 -1106-9 3CG130A 七 四 力 六 夏 -496-5 
3CGT122C 人 一 三 O) 得 -1106-16 3CG130A 全 北京 半导体 器 件 九 六 下 -496-6 
3CG122C 北京 半导体 器 件 十 厂 和 -1106-17 3CG130A 曙 包 头 半导体 器 件 二 三 下 -496-6 
3CG122C 并 园 山 尘 导 体 厂 看-1106-18 3CG130A 任 丘 七 G 五 厂 下 -496-7 
3CG122D 太 连 半导体 三 丰 -1024-20 3CG130A 星光 电工 厂 夏 -496-7 
3CG122D 旺 光 电工 厂 和 -1024-21 3CG130A 天 津 第 五 半导体 器 件 六 夏 -496-7 
3C 122 上 海 无 线 电 二 十 九 矿 下 -1024-23 30CG130A 外 四 平 六 导体 ) 利 -496-7 
3CG122DD 沈 耻 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1106-23 3COG130A 丑 东 半导体 总 三 攻 -498-7 
3CG122 卫 八 一 三 个 三 在 -1106-26 3CG130A 吴江 县 晶体 短 亚 -496-7 
3CG122D 北京 半导体 器 件 十 三 夏 -1106-27 3CG130A 南京 半导体 特种 器 件 |” 夏 -496-7 
3CG122DD 并 内山 半导体 厂 下 -1106-28 3CG130A 国营 四 四 三 三 厂 四 -496-12 
3CG122 已 和 鳞 包 状 半 导体 器 件 二 厂 下 -1024-24 3CG130A 桐 声 晶体 管 三 看 -496-13 
3CGl22 已 上 海 无 线 电 二 十 九 六 。 开 -1024-25 3CG130A 常州 市 无 线 韦 元件 七 三 于 -496-14 
3C 1322 了 星光 电 焉 -1024-26 3CG130A 相 户 无线 电 六 秆 -496-15 
0 大 侨 半 导体 三 下 -1024-27 3CG130A 大 和 连 半导体 三 置 -496-16 
3C GT122 孔 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下-1106-24 3CG130A 八 -E 五 厂 夏 -496-17 
3C G122 已 八 一 三 〇 厂 玉 -1106-29 3CG130A 济南 半导体 元 件 实 验 所 夏 -668-47 
3CGl122BE 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -1106-30 3CG130A 济南 半导体 元 件 实验 所 县 -1288-18 
3C 后 122 也 拜 由 山 半 导体 三 玉 -1106-31 3CG130 了 沈阳 半导体 试验 厂 秆 -480-17 
3C G122 下 大 连 半 导体 三 下 -1024-29 3CG130 了 北京 半导体 器 件 五 厂 ”和 丰 -496-38 
3CG122 王 @ 包 头 半导体 器 件 二 厂 ”下 -1024-30 3CG130B 北京 半导体 器 件 十 厂 “和 夏 -496-38 
3C GT122 开 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 “时 -1024-31 3CGl130 了 全 站 京 半导体 器 件 九 六 夏 -496-38 
3CG122 工 济南 半导体 元 件 实 验 所 时 -1024-32 3CG130 旦 @ 所 头 半 导体 器 件 二 三 下 -496-38 
3C G122 开 量 兴 电工 下 -1024-33 3CG130 卫 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 下 -496-38 
3C G122 下 沈阳 飞 壕 半导体 器 件 上 下-1106-25 3CG130 了 兴 化 晶体 答 厂 得 -496-39 
3CG122 下 人 二 大 马 广 亚 -1106-32 3CG130BB 2 复 -496-40 
3CG122 己 北京 半导体 器 件 -+ 厂 下-1106-33 3CG130 了 B 十 四 九 厂 算 -496-40 
3C 5122 民 并 网 山 尝 导体 厂 伸 -1106-34 3CG130 了 B 济南 半导体 元 件 实 验 所 夏 -496-45 
3CG130 得 怠 半 虹 体 研究 所 到 -500-27 3SCG130B JR 泊 太 夏 -496-46 
3CG130A 沈阳 半导体 试验 厂 下 -478-I3 3CS130B 八 一 三 白 厂 量 2 4 


CO 


型 号 三 家 页 袜 - 序 号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
3CG130 呈 我 网 由 半导体 厂 下 -496-48 3CG130C 太原 半导体 厂 看 -500-12 
3C el30B 吉林 市 羊 导体 五 厂 下 -496-49 3CG130C 丹东 电子 科研 生产 厂 看 -500-17 
3CG130B 衡阳 市 无 线 电 五 三 页-496-50 3CG130C 国营 四 站 三 三 厂 下 -500-18 
3CGl30B 星光 电工 厂 开 -498-4 3CG130C 人 八 七 五 厂 下 -500-20 
3CG130 了 3 八 O 〇 七 O 〇 三 天 -498-4 3C GTI30C 八 一 三 〇 厂 码 -500-21 
3CG130B 灰 原 电子 | 下 -498-4 34G130C 衡阳 市 无 线 电 五 三 亚 -500-22 
3CG130B 太原 电子 厂 得-498-5 3C G130C 井冈 山 半 导 傅 厂 得 -500-23 
3CG130B 星光 电工 三 至-498-6 34 el30C 吉林 市 半导体 五 厂 区 -500-24 
3C G130 卫 攻 营 四 四 三 三 厂 蚌 -498-8 34G130C 常州 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -500-28 
3C G130 了 半岛 半 导体 研究 所 菠 -498-9 3CS130C  ， 桐 访 曲 体 管 厂 下 -500-29 
3CG130B 在 竺 下 七 O 五 厂 夏 498-10 34G130C  。 油 访 无 线 电厂 下 -500-30 
3CGl303 天 津 第 五 半导体 器 你 下 -498-11 3CGI30C 大 连 半 导体 三 蓝 -500 31 
340G130B 。 @ 四 平 半导体 厂 草 -498-11 3CG130C 八 七 五 厂 牙 -500-32 
3OGl30DB 和 东 半导体 总 三 夏 -498-11 340G3130C 济南 半 是 体 汇 任 实 蛤 所 下 -668-49 
3CGl130B 赤 江 县 晶体 管 一 三 夏 -498-11 全 全 人 1 es 实验 所 看 -1290-6 
34Gl130B 南京 半 导体 特种 器 件 矿 政 - 1985-12 3CG1320D 市 无 线 则 器 材 广 四 -500-46， 
3CGl30B 桐庐 晶体 答 三 真 -498-17 3CGisoD 半导体 元 件 实 验 所 夏 -1288-22 
34G130 了 8。 党 州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -498-18 3C al30P 和 交 询 半导体 元 件 实验 所 下 -1288-41 
34C51308 桐庐 无 线 电 厂 四 -498-19 3 已 131 府 饥 半导体 训 究 所 在 -500-33: 
3CG130 了 38 大连 半 导体 厂 槛 -498-20 3 沈 记 学 导 售 器 件 九 六 下 -668-45 
3LCG1l30B 八 七 五 三 真 -498-21 3C GT31 人 入 寺内 山 半导体 厂 夏 -494-45 
3CGl30B 济南 半导体 元 件 实 验 所 看 -668 48 255131A [ 基 市 半导体 五 厂 亚 -494-46 
3 130B 济南 半导体 交 件 实验 所 看-1288-37 3C GT351L 太 半 飞 达 羊 导体 器 件 矿 看-496-8 
230CGl30C 沈阳 灶 导 体 试验 三 是 -480-33 3CG131 太 稿 声 晶体 管 三 遇 -496-8 . 
3CG130C 人 OO 七 O 厂 开 -498-39 3CS1I31A 七 站 九 厂 夏 -496-8 
3CG130C 北京 半导体 器 件 五 六 和 夏 -498-44 3CGl31A 和 包头 半导体 器 件 二 六 亚 -496-8 
3CG130C 北京 半导体 器 件 十 六 夏 -498-44 3CG131A ， 任 丘 七 O 五 厂 下 -496.9 
3CG130C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 丰 -498-44 3CG131A 一 下 -496-10. 
3CG130C ，@@ 草 庆 无 线 岂 二 厂 取 -498-44 3CG131A 上 海 无 线 电 十 九 厂 到 -496-18 
3Cal30C 金华 一 一 六 三 下-498-45 3CGl31A 常州 市 无 线 电 元 件 七 | ”页 -496-19. 
3CG130C 十 四 九 厂 囊 -498-45 3CG131A 大 连 半导体 厂 笛 -496-20 
3 el130C 兴 化 晶体 管 厂 页 -498-46 3CG131A 济南 半导体 元 件 实验 所 置 -668-50 
3CG130C 四 平 半导体 厂 下 -498-47 3CGI131B 并 站 山 半导体 三 夏 -498-1 
3LCecd30C  ， 疗 东 半导体 总 厂 下 -498-47 3CGl3lB 再 林 半导体 五 厂 下 -498-2 
3CGl30C 吴江 县 晶体 管 厂 下-498-47 3CGi31B 星光 电工 ) 下 -498-7 
3CG130C 任 丘 七 〇 五 厂 近 -498-48 3CG131B 霄 总 平 导体 研究 所 玉 -498-13 
3C2130C 懂 京 半导体 器 件 九 厂 下 -498-49 3LCGl31B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 | ”村 -498-14 
34G130C ， @ 包 头 半 导体 器 件 二 厂 下 -498-49 3C G131 了 3 桐 访 量 体 管 广 机 -498-14 
3CG130C 南京 半导体 特种 器 件 矿 和 看 -498-50 3CG131 卫 七 四 九 厂 入 -498-14 
3CG130C 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -500-8 3CG131B  @ 包 头 半导体 器 件 二 六 下 -498-14 
3CG130C 星光 电工 厂 下 -500-9 3CG131B 湛江 无 线 岂 -一 厂 亚 -498-15 
3CG130C 太原 屯 子 三 下 -500-9 3CG131B  ， 任 匡 七 〇 五 厂 匠 -498-16 
3CG130C 太 找 电子 三 亚 -500-10 3CGIi31IB 上海 无 线 电 十 九 三 珀 -498-22 
3CG1i30C 星光 电工 三 下 -500-11 3CGl31B 常州 市 无 线 电 元 件 二 三 看-498.23 
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相 声 晶体 管 ) 


型 号 厂 家 
3CG131B 大 连 半 导体 厂 
3CG131B 济南 半导体 元 件 实 验 所 
3CG1l31C 全 上 海 无 线 电 十 九 厂 
3CG131C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CGl31C  ， 桐 访 晶体 管 三 
3CG131C 七 四 妃 厂 

3CG131C “”@ 包 头 半导体 器 件 二 厂 
3CG131C 湛江 无 线 电 一 厂 
3CG131C 任 丘 七 〇 五 三 
3CG131C 营口 市 无 线 电 器 材 厂 
3CG131C 太原 半导体 三 
3CG131C 星光 电工 三 

3CG131C 并 网 山 半 导体 三 
3CG131C 吉林 市 半导体 五 厂 
3CG131C 常州 市 无 线 电 元 件 七 | 
3C G131C 大 连 半导体 三 
3CGI131C 济南 泣 导 体 元 件 实验 所 
3CG131D 营口 无 线 电 器 材 广 
3CG132A 星光 电工 厂 
3CG132A  @ 包 头 半 导体 器 件 二 三 
3CGl32A 大 连 半 导体 三 
3CG132A 并 网 山 洲 导体 三 
3CG132A 兴 化 晶体 管 三 
3CG132A 人 八 一 三 O 〇 厂 

3C G132A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG1323 大 连 半导体 三 
3CG132 卫  @ 包 头 半 导体 器 件 二 三 
3C G132 了 BB 星光 电工 三 

3CG132 了 八 一 三 〇 三 
3CG132B 沈阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 
3CG132 了 由 半 导体 三 
3CG132 也 兴 化 晶体 管 厂 
3CG140A 星光 电工 厂 
3CG140A ”@ 包 头 半 导体 器 件 二 厂 
3CGl40A ， 桐 访 晶 体 管 厂 
3CG1i40A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG140A 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
3CG1l40A 威海 北洋 电气 集团 公司 
3CG140A 并 冈 山 半导体 三 
3CG140A 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
3C G140 卫 星光 了 电工 三 
3CG140B 太原 半导体 三 
3CG140B 包头 尘 导 体 器 件 二 厂 
3C G140BB 


aepcsssevnar 二 aireeeerereeree ma 


页 码 -序号 | 型 号 家 页 和 - 序 号 
下 -498-24 3C G140 了 沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 下 -1098-19 
亚 -670-13 3CGl140B 于 海 无 线 电 二 十 九 矿 ”下 -1098-20 
亚 -498-40 3CG1l40B 威海 北 洽 电 气 集团 公司 玫 -1098-21 
亚 -500-1 3CGli40 避 上 上海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -1098-29 
焉 -500-1 3CG145A < 大 连 半导体 厂 下 -1098-32 
下 -500-1 3CG145 了 B 全 大 连 半导体 厂 下 -1098-35 
下 -500-2 3LGL145C 和 大连 半导体 三 下 -1098-39 
开 -500-3 3CG145C 人 大连 半导体 厂 下 -1098-40 
下 -500-3 3CG160 星光 电工 厂 亚 -418-46 
下 -500-13 3CG160 青岛 半导体 研究 所 下 -442-25 
下 -500-14 3CG160A 北京 半导体 器 件 五 厂 ”下 -436-50 
下 -500 15 3CG160 人 入 北京 洋 导 体 器 件 十 矿 下 -436-50 
页 -500-25 3LG160A 任 丘 七 〇 五 厂 下 -438-1 
焉 -500-26 3CG160A 湛江 无 线 电 一 三 下 -438-2 

”下 -500-34 3CG160A 金华 一 一 六 厂 下-438-3 
下 -500-35 3CGl1l60A 桐庐 晶体 管 厂 玉 -438-3 
下 -670-14 34 G160A 天 津 第 五 半导体 器 件 六 且 -438-4 
下 -500-47 3CG160A  @ 包 头 半 导体 器 件 二 厂 下-438-4 
亚 -1026-4 3CG160A 上 海 利 民 无 线 电 三 到 -438-4 
下 -1026-5 3CG160A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 玫 -438-4 

下 -1026-6 3CG160A ， @ 莒 南 呈 无 线 电 元 件 六 下 438-4 
亚 -1106-43 3CG160A ”大连 灶 导 体 广 下 -438 -5 
下 -1106-44 3CG160A 常州 市 无 线 电 元 件 七 ”下 -438-6 
下 -1106-45 3CG160A 相 庐 无 线 虹 三 开 -438-7 
焉 -1106-46 3CG1460A 并 南 半导体 元 件 实验 所 攻 -438-8 
下 -1026-7 3CG160A 太原 电子 厂 可 -438-9 
看 -1026-8 3CG160A 上 海 利 民 无 线 电 六 下 -438-10 
下 -1026-9 3CG160AA 划 冈 山 半 导体 三 亚 -438-11 
焉 -1106-48 3CG160A_ 吉林 市 半导体 五 厂 下 -438-12 
下-1106-48 3CG160B 北京 半导体 器 件 五 厂 下 -440-29 
下 -1106-49 3CG1l60B 北京 半导体 器 件 于 三 下 -440-29 
下 -1106-50 3CG160B  @ 包 头 半导体 器 件 二 | 下 -440-29 
下 -1006-25 3CG160B 上 海 利 民 无 线 志 三 开 -440-29 
焉 -1006-28 3CG160 采 天 津 第 五 半导体 器 件 ]” 亚 -440-29 
下 -1098-23 3CGl60 了 H 大 连 半 导体 三 下 -440-30 
夏 -1098-24 3CG160B 常州 市 无 线 电 元 件 -七 ”下 -440-31 
下 -1098-25 3CGl60B 桐庐 无 线 甩 六 下 -440-32 
下 -1098-26 3CGl160 卫 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -440-38 
下 -1098-27 3CGl160B 任 丘 七 〇 五 | 夏 -440-34 
下 -1098-28 3CG1600B 湛江 无 线 电 一 六 下 -440-35 
下 -1006-26 3CG160 了 了 ee 焉 -440-36 
下 -1006-27 3CG160B 划 南 县 无 线 电 元 件 厂 下-440-36 
开 -1006-29 3CG160B “ 阳 -440-37 
下 -1098-18 3CG160B 星光 (电工 耻 -440 38 
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型 号 加 家 页 码 - 确 号 | 型 号 
3CG160B 星光 电工 厂 下 - 440- 39 3C G160D 
3CG160B 并 网 由 半导体 厂 四 -440-40 3CGl60D 
3CG160B 吉林 市 半导体 五 厂 下 -440-41 3C G160D 
3CG160B 金华 一 一 六 厂 下 -442-16 3CG160D 
3CGl60B 桐庐 晶体 管 厂 秆 -442-16 3C G160 孔 
3CGi60C ”@ 包 头 半 革 体 器 件 二 厂 ”下 -418-47 3C G160 刁 
3CG160C 上 海 利 民 无 线 电 厂 秆 -440-46 3CG160 忆 
3CG160C 北京 法 导体 器 件 万 三 下 -440-46 3C G160 羽 
3CG160C 北京 洲 导 体 器 件 小 厂 ”下 -440-46 3CG160 孔 
3CG160C 任 丘 七 〇 五 厂 珀 -440-47 3CG160 屯 
3CG1604C 湛江 无 线 电 一 矿 下 -440-48 3C G160 忆 
3CG160C 全 华 一 一 六 和 夏 -440-49 3C G160 忆 
3CG160C 和 棚 访 晶体管 三 下 -440-49 3C G160 下 
3CG160C 天 津 第 五 半导体 霸 件 站 夏 -440-50 3C G160 节 
3CG160C We 于 -442-1 3C G160 刁 
3CGi60C 莒 南 基 无 线 电 元 件 厂 ”下 -442-1 3CG160 屯 
3CG160C 2 下 -442-2 3CG160 互 
3CG160C 大 连 半导体 三 下 -442-3 3C G160 忆 
3CG160C 桐庐 无 线 电 厂 秆 -442-4 3C G160 玉 
3LCG160C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -442-5 3CG160E 
3CG160C 星光 电工 厂 下 -442-8 3CG160 也 
3CG160C 太原 电子 厂 下 -442-7 3CG160 忆 
3CG160C 次 原 半 导体 厂 下 -442-8 3C GT160 王 
3CG160C 明光 电工 厂 下 -442-9 3CG160P 
3CG160C 上 上 海 利 民 无 线 电 三 下 -442-10 3CG160 上 
3CGl60C 并 网 由 半导体 厂 下 -442-11 3CG160 忆 
3CG160C 宕 林 市 尘 导 体 五 厂 玫 -442-12 3CG1601 
3C G160D 北京 半导体 器 件 五 广 下 -418-48 3CG170 
3CG160D 北京 半导体 器 件 下 矿 下 -4d8-48 3CG170 
3CG160D 桐庐 晶体 管 厂 于-418-48 3CG170A 
3 G160D 曙 包 头 平 导体 器 件 二 六 下 -418-48 3CG170A 
3CG160D 上海 利 民 无 线 电 厂 下-418-48 3C G170A 
3CG160 记 下 六 三 玫 -418-49 3CG170A 
3C G160 卫 任 丘 七 〇 五 厂 下 -418-50 3CG170 信 
3CG160D 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下-420-1 3CG170A 
3CG160 卫 ee 飞 达 尘 导体 器 件 厂 玫 -420-2 3CG170A 
3CG160D  @ 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 省 -420-2 3CG170A 
3CG160 了 出 半 导体 三 下 -420-3 3CG170A 
3CG160D 太原 电子 三 夏 -420-4 3CG170A 
3CG160D 太原 洲 导 体 厂 下 -420-5 3CG170A 
3CGl60D 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -420-6 3CG170AA 
3CG160DD 榈 庐 无 线 电 厂 下 -420-7 3C G170A 
3CG160D 济 击 半导体 元 件 实验 所 下 -420-8 3CG170A 
青 名 半导体 研究 所 到 -442-17 3CG170A 


3CG160 有 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 
厂 家 页 码 -序号 
湛江 无 线 电 一 三 夏 -442-18 
营口 市 无 线 电 器 材 看 -442-19 
丹东 市 电子 科研 生产 三 四 -442-20 
吉林 市 半导体 五 三 夏 -442-21 
并 网 出 半 导体 三 看 -420-11 
北京 半导体 器 件 五 三 下-420-12 
北京 半导体 器 件 十 下 -420-12 
桐庐 晶体 管 厂 看-420-12 
任 丘 七 〇 五 厂 夏 -420-13 
金华 一 一 六 三 下 -420-14 
天 建 第 五 半导体 器 件 矿 下 -420-15 
包头 半导体 器 件 二 厂 ”于 -420-16 
上 海 利 民 无 线 电 厂 利 -420-16 
沈阳 飞 达 举 导体 器 件 六 复 -420-17 
@ 莒 南 县 无 线 电 元 件 六 覆 -420-17 
太原 电子 厂 看-420-18 
星光 电工 三 开 -420-19 
太原 半导体 厂 区 -420-20 
星光 昌 工 厂 珀 -420-21 
大 连 半导体 厂 下 -420-22 
常州 市 无 线 电 元 件 七 矿 看 -420-23 
柚 庐 无 线 电厂 下 -420-24 
济南 半导体 元 件 实验 所 置 -420-25 
洪江 无 线 电 一 厂 珀 -442-24 
吉林 市 半导体 五 厂 夏 -442-26 
营口 市 无 线 电 器 材 广 其-442-27 
星光 电工 厂 收 -420-9 
星光 韦 工 厂 村 -468-? 
青岛 半导体 研究 所 在-472-35 
太 连 半导体 | 加 下 -468-3 
常州 无 线 岂 元 件 七 六 看 -468-4 
榈 庐 无 线 电 厂 团 -468-5 
4 济南 半导体 元 件 实验 所 站 -468-6 
北京 半导体 器 件 十 六 下 -468-8 
沈阳 飞 达 尘 导 体 器 件 | 六 下-468-8 
人 置 -468-9 
榈 访 晶 体 管 厂 看 -468-9 
@ 包 头 半 导体 器 件 二 夏 看-468-9 
8@ 莒 南 县 无 线 电 元 件 矿 和 碘 -468-9 
任 丘 臣 O 〇 五 三 和 -468-310 
和 天津 第 五 半导体 器 件 矿 昌 -468-T1 
湾 江 无 线 电 一 厂 四 -468-12 
北京 半导体 器 件 一 ”用 -468-12 
北京 六 导体 器 件 卫 盖 竹 -468-13 


丰 -79 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


rm 


型 号 三 家 页 码 - 序 号 | 型 号 三 家 
3CG170A 。 间 罗 山 半 导体 三 了 -468-14 | 3CGI170C ， 太 不 半导体 厂 
3CG170A 吉林 市 半导体 五 厂 下 -468-15 3CG170C 星光 电工 厂 
3CG170A 太原 电子 厂 亚 -468-16 3CG170D 大连 半导体 三 
3CGl70B 大 这 于 和 导 信 六 了 -470-26 3CGl1l70D 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 
3CG170B 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下-470-27 3CG1l70D 而 庐 无 线 电 厂 
3CG170 了 B 桐庐 无 线 电 厂 下 -470-28 3CG170D  ^ 济 南 半 导 体 元 件 实验 所 
3LCG170B 全 阐 南 半导体 元 件 实验 所 了 -470-29 3CG170D 北京 半导体 器 件 五 厂 
3CGl170B 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -470-30 3CG170D 并 风 山 半导体 厂 
3CG170B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 ] 丰 -470-30 3CG170D 北京 半导体 器 件 十 厂 
3CG170B 金华 一 一 六 下 -470-30 3CG170D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG170B 袜 庐 蔓 体 管 三 下 -470-30 3CG170D 人 多 华 一 一 六 厂 
3CG170B  @@ 包 头 半 导体 器 件 二 厂 ”和 直 -470-31 3CG170D 机 庐 晶体 管 厂 
3CG170B 。”@ 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 下 -470-31 3CG170D ”@ 包 头 半 导体 器 件 二 三 
3CG170B 任 丘 七 O 五 厂 各 -470-32 3LCGl170D @ 芒 南 县 无 线 电 元 件 厂 
3CGl70 引 北京 半导体 器 件 一 三 下 -470-33 3CG170D 北京 半导体 器 件 一 厂 
3CG170B 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -470-34 3CG170D 任 丘 七 O 〇 五 厂 
3CG170B 湛江 无 线 电 一 厂 下-470-35 3CG170D 天津 第 五 半导体 器 件 厂 
3C.70B  @ 青 岛 半 导体 器 件 二 厂 ”下 -470-36 3CGl170D 太原 半导体 厂 
3CG170B 北京 半导体 器 件 五 厂 ”下 -470-37 3CG170D 星光 电工 厂 

3CG170 了 并 网 山 半 导体 广 下 -470-38 3CG170D 星光 电工 厂 
3CG170B 吉林 市 半导体 五 厂 下 -470-39 3CG170D 太原 电子 厂 
3CGl170B 太原 电子 厂 焉 -470-40 3CG170DD 湛江 无 线 电 一 厂 
3CG170B 星光 电工 厂 下 -470-41 3CGl170D 营口 市 无 线 电 器 材 厂 
3CG170B 星光 电工 三 下 -470-42 3CG170D 入 东 市 电子 科研 生产 厂 
3CG170C ”包头 半导体 器 件 二 厂 “下 -456-2 3CG170D 吉林 市 半导体 五 三 
3CG170C 大连 半导体 六 下 -472-5 3CG170 忆 大连 半 导体 厂 
3CG170C 常州 市 无 线 电 元 件 七 ”下 -472-6 3C G170 忆 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 
3CG170C 桐庐 无 线 电 广 下 -472-7 3CG170E 本 产 无 线 电 厂 
3CG170C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -472-8 3CG170 世 全 济南 半导体 元 件 实验 所 
3CG170C 北京 半导体 器 件 十 三 下 -472-9 3CG170 了 一 滥 京 半导体 器 件 一 厂 
3CG170C 该 阳 飞 达 半导体 器 件 下 -472-9 3C G170 孔 北京 半导体 器 件 十 厂 
3CG170C 金华 一 一 六 三 焉 -472-9 3CG170 忆 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CG170C 榈 庐 晶 体 管 厂 下 -472-9 3CG170E 金华 一 六 厂 
3CG170C ，@ 莒 南 县 无 线 记 元 件 站 下 -472-9 3CG170 孔 调 访 晶体 管 ) 
3CG170C 洪江 无 线 电 一 下 -472-10 3CG170 卫 @ 包 头 半导体 器 件 二 三 
3CG170C ， 韶 京 半导体 器 件 一 厂 下 -472-11 3CGI170 刁 8 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 
3CG170C 储 甘 范 加 五 三 亚 -472-12 3C G170 忆 天 津 第 五 洲 导体 器 件 厂 
3CG170C 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -472-13 3CG170B 人 和 任 丘 七 〇 五 厂 
3CG170C 济南 半导体 元 件 实验 所 开 -472-14 3CG170 卫 北京 半导体 器 件 五 厂 
3CG170C 北京 半导体 器 件 五 六 下 -472-15 3CG170 瑟 和 并 内 由 半导体 厂 
3CG170C 为 山 半导体 三 焉 -472-16 3CG170 卫 太原 半导体 三 
3CGI170C 吉林 市 半导体 五 厂 下 -472-17 3CG170 瑟 星光 电工 厂 
3CG170C 太原 电子 厂 正 -472-18 3CG170 包 星光 电工 厂 
3CG170C 星光 串 工 厂 太原 电子 厂 


牙 -80 


和 看 -472-19 


3CG170 尼 


页 码 -序号 


焉 -472-20 
下 -472-21 
下 -456-? 

下 -456-8 

焉 -456-9 

亚 -456-10 
焉 -456-11 
亚 -456-12 
下 -456-13 
焉 -456-13 
下 -456-13 
下 -456-13 
焉 -456-13 
下 -456-13 
亚 -456-14 
下 -456-15 
开 -456-16 
亚 -456-17 
下 -456-18 
亚 -456-19 
下 -456-20 
焉 -472-23 
下 -472-24 
正 -472-25 
下 -472-26 
亚 -456-25 
焉 -456-26 
下 -456-27 
下 -456-28 
焉 -456-29 
下 -456-30 
下 -456-30 
下 -456-30 
下 -456-30 
下 -456-30 
亚 -456-30 
手 -456-31 
下 -456-32 
下 -456-33 
下 -456-34 
下 -456-35 
下 -456-36 
下 -456-37 
亚 -456-38 


型 号 


3CG170E 


3CG3170 也 
3CG170 瑟 
3CG180 

3CG180 

3CG180A 
3CG180A 
3CG180A 
3CG180A 
3CG180A 
3CG180A 
3CG180A 
3CG180A 
3CG180A 
3CG180A 
3CG180A 
3CG180A 
3CG180A 
3C G180A 
3CG180A 
3CG180A 
3CG180A 
3CG180AA 
3CG180A 
3CG180A 
3CG180AA 
3CG180A 


3CGl80A 


3CG180A 
3CG180A 
3CG180A 
3C G180A 
3CG180 了 B 
3CG180BB 
3CG180BB 
3C G180 卫 
3CG180B 
3CGl80B 
3Ce180B 
3CG180B 
3CG180B 
3CG180B 
3CG180 了 
3CGl80B 


广 


家 


寺 林 市 半导体 三 


营口 市 无 线 电 器 材 矿 


星光 电工 厂 


悍 岛 半导体 研究 所 
金华 一 一 六 三 


太原 电子 厂 


北京 半导体 器 件 十 三 


沈阳 飞 达 平 导体 器 件 厂 


上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
桐庐 晶体 管 三 


@ 包 头 半 导体 器 件 二 三 
@ 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 


太原 半导体 厂 
湘 谭 市 半导体 厂 


任 丘 七 〇 五 厂 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 


大 连 半 导体 厂 


常州 市 无 线 电 元 件 七 三 
相 庐 无 线 电 厂 


八 七 五 厂 


济南 半导体 元 件 实验 所 


北京 半导体 需 件 五 厂 


八 七 五 厂 


兴 化 量 体 答 厂 
并 因由 半导体 厂 


作品 七 口 厂 
营口 市 无 线 
星光 电 
太原 电子 厂 


让 


市 半 导 


电 需 材 广 


国营 四 四 三 三 厂 


体 五 三 


北京 半导体 器 件 十 厂 


大 连 半 导体 厂 


常 州 市 无 线 电 元 件 七 } 


栖 访 无 线 电 
八 十 五 厂 


济南 半 寻 体 元 件 实验 所 


十 海 无 线 电 二 十 力 | 


沈阳 飞 夺 半导体 器 件 厂 


桐庐 晶 体 管 厂 
e 包 头 半 导体 器 件 二 三 


@ 巨 南 县 无 线 


电 元 件 广 


任 丘 -LO 五 厂 


页 码 -序号 


湛江 无 线 电 一 三 


下 -472- 29 
页 -472-36 
下 -472-37 
亚 -484-22 
焉 -508-24 
下 -480-44 
下 -480-44 
丰 -484-8 


下 -484-23 


下 -484-24 
下 -484-25 
下 -484-25 
下 -484-25 
下 -484-26 
下 -484-26 
下 -484-27 
下-484-28 
下 -484-29 
下 -484-30 
下 -484-31 
而 -484-32 
站 -484-33 
下 -484-34 
开 -484-35 
下 -484-36 
下 -484-37 
下 -484-38 
下 -484-39 
焉 -484-40 
下-484-41 
下 -484-42 
亚 -504-39 
亚 -484-45 
下 -486-5 

下 -486-6 

亚 -486-7 

下 -486-8 

开 -486-9 

下 -486-10 
亚 -486-11 
下 -486-11 
下 -486-11 
亚 -486-11 
下 -486-12 


型 号 
3CG180 了 
3CG180BB 
3CG180B 
3CG180B 
3CG180B 
3CG180B 
3C G180B 
3C G180B 
3CG180B 
3CGl180BB 
3C G1l80B 
3CG180 了 了 
3C G180 了 
3CG180B 
3CG180B 
3CG1l80 了 B 
3C G180C 
3CG180C 
3CG180C 
3CG180C 
3CG180C 
3C G180C 
3CG180C 
3C G180C 
3C G180C 
3C G180C 
3CG180C 
3C G180C 
3C G180C 
3CG180C 
3CG180C 
3CG180C 
3CG180C 
3C G180C 
3C G180C 
3CG180C 
3CG180C 
3C G180C 
3CG180C 
3CG180C 
3C G180C 
3CG180C 
3CG180C 
3CG180C 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


小 家 
太原 半导体 厂 
湘潭 市 半导体 三 
天津 第 五 半导体 器 件 厂 
八 七 五 厂 

北京 半导体 器 件 五 三 
兴 化 晶体 管 厂 
井冈 山 半 导体 厂 

八 O 〇 七 品 厂 


电器 材 广 


国营 四 四 三 三 厂 
吉林 市 半导体 五 三 
北京 半导体 器 件 十 厂 


北京 半导体 器 件 五 三 

兴 化 晶体 管 三 

并 冈 出 半导体 三 

大 连 半导体 三 

常州 市 无 线 电 元 件 七 三 

引 声 无 线 电 三 

\ 七 五 三 

济南 半导体 元 件 实验 所 

桐 疡 旱 晶体 管 矿 

@ 包 头 半导体 器 件 二 三 
曹 南 县 无 线 电 元 件 矿 

沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 

上 海 无 线 电 二 十 九 

任 丘 七 〇 五 | 

太原 半导体 

湘潭 市 半导体 三 

无 津 第 五 半导体 器 件 矿 

吉林 市 半导体 五 三 


页 码 -序号 


在-486-13 


道 -486-13 
下 -486-14 
下 -486-15 
下 -486-16 
亚 -486-17 
下 -486-18 
下 -486-19 
下 -486-20 
耻 -489-21 
下 -486-22 
下 -486-22 
焉 -486-23 
焉 -486 24 
下 -486-24 
焉 -504-46 
焉 -486-25 
下 -486-31 
了 亚 -486-31 
下-486-32 
下 -486-33 
下 -486-34 
亚 -486-35 
下 -486-36 
夏 -486-36 
看 486-37 
到-486-38 
于 -486-39 
下 -486-40 
秆 -486-41 
王 -486-42 
看 -486-43 
置 -486-44 
看 -486-45 
材 -486-46 
和 -486-46 
这 -486-48 
时 -486-47 
和 看 -489-48 
下 -486-49 
下 -486-50 
于 -486-50 
机 -488-1 

亚 -506-4 


夏 -81 


600 
3CG180 忆 
3CGT180 卫 
3SCG180 正 
3C GT180 忆 
3C G180 书 
3CG180 忆 

3CG180E 


下 -82 


五 半导体 器 件 厂 
导体 三 


了 


桐庐 无 线 电 三 
八 七 五 厂 
济南 半导体 元 什 江 


相 交 庆 无 线 电 元 件 七 三 


E 验 所 


页 码 -序号 


下 -488-10 
耻 -488-11 


置 -488-11 - 


秆 -488-12 
和 -488-13 
各 -488-14 
得 -488-15 
下 -488-16 
夏 -488-17 
下 -488-18 
开 -488-19 
下 -488-20 
年 -488-23 
下 -488-24 
焉 -488-25 
亚 -488-26 
夏 -488-26 
下 -488-27 
下 -488-28 
隆 -488-28 
本 -488-29 
臭 -506-10 
得 -668-46 
下 -488-30 
夏 -504-36 
看 -504-40 
村 -506-14 
于 -506-15 
隆 -506-16 
夏 -506-17 
和 看 -506-18 
四 -506-18 
下 -506-19 
看 -506-20 
置 -506-21 
政 -506-22 
秆 -506-23 


半导体 三 极 管 理 号 -厂家 索引 
型 号 厂 家 
3CGl80D 北京 半导体 器 件 十 厂 
3C G180DD 八 吕 -二 〇 三 
3SC G180D 营 所 市 无 线 岂 器 材 矿 
3CG180D 金华 一 一 六 厂 
3CGl80DD 
3C G180D 
3CG180D 
3CG180DD 
3CG180P 国营 四 四 三 三 
3CGI180D 是 光 艺 工 三 
3LCGl80D 北京 半导体 器 件 五 厂 
3CGl80D 兴 化 晶体 管 厂 
3CGfi80D 并 因 山 半导体 姜 
3Cr180D 大连 半导体 三 
3CGl80D 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
3CG180D 桐庐 无 线 电 厂 
3C G180D JE 后 三 
3CG180D 济南 半导体 元 件 实验 所 
3CGl80D 桐庐 晶体 管 三 
saCGIl80D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3L4G180D 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
3CG180D ” @ 包 头 平 导体 器 件 二 厂 
3CGi180D  @ 萌 南 县 无 线 电 元 件 厂 
3CG180D 任 丘 七 O 〇 五 厂 
3CG180D 太原 尘 导 体 厂 
3CG180D 湘潭 市 半导体 六 
3CG180D 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3CG180D 吉林 市 平 导体 五 
3C GT180 了 沈阳 半导体 器 件 九 六 
3CGl180 己 北京 洲 导 体 器 件 十 厂 
3CGi80 尼 和 任 丘 -EC 五 厂 
3C G180 也 营口 市 元 线 志 器 材 厂 
3CG180 下 无 线 员 
3CG180 孔 
3CGl180 忆 
3C GT80 也 


置 -506-24 


see- im 


omnrar IMTWE 从 ME 


型 号 


3C Gl80 瑟 
34 GT180 有 
3CGl80 瑟 


3CG180 也 
3CG180 忆 
3CG180 下 
3C G180 耳 
3CG180 孔 
3C G180 世 
3C G180 卫 
3C G180 也 
3C G180 也 
3C GT180E 
3CGl180F 
3CGl80E 
3CGI80F 
8C G180EE 
3CG180E 
3CGI180E 
3C GT186R 
3CGL180P 
3CG1803 
3CG180E 
3CG180 下 
3CG1l80F 
3CG180 芋 
3CG180 民 
3CG180 卫 
3CG180 下 
3CG180 翌 
3 人 SG180 工 
3C G180FE 
3CG180 下 
3CG180 下 
3CG180G 
3C GT180G 
3C G180G 
3C G180G 
3C G180G 
3CG180G 
3CGl180G 
3CSG180G 
0 


eraryaeta 


aa =arveacm 一 nm 一 creamreec=vueauame -一 


一 


厂 家 页 码 - 序 号 
密 京 兴 导体 器 件 五 三 下 -506-25 
兴 化 晶体 管 厂 下 -506-26 
济南 市 半导体 元 件 实验 下 -506-27 
所 
音 林 市 半导体 五 三 下 -506-28 
并 冈 出 半 屋 体 六 夏 -506-29 
星光 电工 厂 下 -506-30 
太原 电子 厂 下 -506-31 
金华 一 一 六 厂 四 -506-32 
景 和 镇 三 六 无 线 电 厂 ”看 -506-33 
量 光 电工 厂 团 -506-33 
国营 四 四 三 三 三 置 -506-33 
至 光电 工厂 下 -508-20 
营口 市 无 线 电 器 桂 广 下 -504-47 
任 丘 七 〇 五 厂 禾 -504-48 
星光 昌 工 厂 夏 -506-34 
国营 正四 三 三 厂 看 -506-34 
星光 电工 厂 秆 -506-35 
太原 电子 厂 四 -506-36 
北京 半导体 器 件 五 厂 “下 -506-37 
兴 化 晶体 管 三 下 -506-38 
并 四 由 半导体 厂 四 -506-39 
吾 林 市 半导体 五 三 团 -506-40 
大 连 半 导体 三 置 -506-41 
常州 市 死 线 电 元 件 七 六 夏 -506-42 
生 庐 无线 电厂 天 -506-43 
八 - 二 五 六 看 -506-44 
资 调 尘 导体 元 件 实 验 所 时-506-45 
开 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”四 -506-46 
栖 访 晶体 管 厂 时 506-47 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 太 于 -506-48 
太原 羊 导体 三 夏 -506-49 
@ 包 头 半 导体 器 件 二 厂 。” 夏 -506-50 
@ 莒 南 县 无 线 由 元 件 厂 ”和 夏 -506-50 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 夏 -508-1 
营 召 市 无 线 电 器 材 厂 下 -506-5 
任 下 七 〇 五 三 置 -506-6 
上 海 无 线 电 二 十 思 | 罩 -568-2 
栖 庐 蜡 体 管 三 夏 -508-3 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 量 -508-4 
太原 半导体 三 下 -508-5 
@ 包 头 半 导体 器 件 二 厂 看 -508-6 
人 @ 划 南 县 无 线 电 雹 件 矿 和 硬 -508-6 


aa 


aapraapaeraaeraemsaaameaaaa 


天 浮 第 五 六 导体 器 沁 光 王 -508-7 


一 nre 一 = 一- 


半导体 三 极 管 避 

型 号 上 家 页 色 - 序 号 | 型 号 辣 家 
3CG180G 大 连 半导体 三 重 -508-8 3CG181EF 并 > | 本 
3CG180G 当 州 市 无 线 电 元 件 七 厂 砷 -508-9 3CGl181G 人 八 七 五 厂 
3CG180G 和 类 庐 无 线 电 三 佣 -508-10 3CG181 于 在 语 
3CG180G 从 毛 再 三 四 -508-I 3CG1811 八 天 五 
3CG180G 洲 南 半导体 元 件 实验 所 看-508-12 3C G1l81 了 天 瑟瑟 三 
3CG180G 北京 尘 导 体 器 件 五 六 和 夏 -508-14 3C 各 182A 八 七 五 三 
3CG180G 兴 仁 晶体 管 厂 夏 -508-15 3C G182 召 八 七 五 厂 
2CG180G 济南 市 半导体 元 件 实验 夏 -508-16 3CG182 已 2 

所 3CG182 了 人 A 八 - 五 厂 
3CG180G 并 冈 山 兴 民 体 厂 于 -508-17 3CG182 也 八 二 五 六 
3C G180 怠 吉林 市 半导体 五 厂 下 -508-18 3CG182 下 八 二 五 厂 
3SCG180G 星光 也 工厂 夏 -508-19 3CG182G 八 王 洒 姜 
3CGl8oG 太 孙 电 子 厂 阳 -508-21 3CG182H 人 二 五 三 
3CG180G 国营 牛 四 三 三 三 四 -508-22 3CG182 了 2 
3G180 丘 车 喇 市 无 线 赴 器材 和 508 1 3CG182 1 八 瑟 五 三 
3CG180 于 任 丘 七 〇 五 厂 -于 -506-12 3CGl84A < 尘 湖 晶 体 管 厂 
3CG180H 丹东 市 电子 科研 生产 三 置 -508-23 3CG184 了 < 莞 涧 晶体 管 厂 
3CGi80 瑟 5 时 -508-25 3CGl84C 4a 范 湖 晶 体 
3CG180H 党 州 无 线 电 元 件 七 三 夏 -508-26 3CG184D 4 芜湖 蝇 体 
3CG180H 词 让 于 委 衣 记 亚 -508-27 3LCG184 也 ”人 色 范 湖 昂 体征 
3CG180 百 八 二 五 厂 看 -508-28 3CGl84 王 4 芜湖 晶体 管 
3CG180 了 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -508-29 3CG184G 4 芜湖 晶体 管 
3CG180 于 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 “下 -508-30 3CG190A 人寿 丘 七 〇 五 厂 
3CG180H  ， 柱 访 量 体 管 厂 夏 -508-31 3CG190B 人 任 丘 七 O 五 厂 
3CG180 于 沈阳 飞 达 半导体 嚣 件 矿 夏 -508-32 3CG190B 济南 半导体 元 件 实验 所 
3CG180H 太原 半导体 厂 复 -508-33 3CG190C 六 南 半 导 体 元 件 实验 所 
3CG180 百 多 包头 半导体 器 件 二 六 四 -508-34 3CG190C 任 匡 -五 三 
3CG180 吾 。”@ 草 两 县 无 线 电 元 件 矿 四 -508-34 3C 190 呈 济南 尘 导体 元 件 实验 所 
3CG180 瑟 天 妾 第 五 半导体 器 件 厂 置 -508-35 | 3CG190D 和 企 于 七 C 五 厂 
3CS180 有 一 北京 半导体 器 件 五 厂 下 -508-36 3CGl90 己 济南 半导体 元 件 实验 所 
3CGli80 了 一 兴 化 晶体 答 厂 下 -508-37 3CG190 了 人 和 任 丘 七 〇 五 三 
3CG180 互 并 站 山 尘 导 体 厂 村 -508-38 3CG190EF 阐 南 半导体 元 件 实验 所 
3CGi180 也 天 林 市 当 导 体 五 厂 得 -508-39 3CG190 卫 年 丘 寺 中 五 厂 
3CG180 瑟 星光 电工 六 晋 -508-40 3CG200A 辽宁 晶体 管 三 
3CG180 囊 星光 电工 广 亚 -508-41 3CG200 信 阐 南 半导体 元 件 实 骆 所 
3CGl180H 太原 电子 广 下 -508-42 3CG200A 人 任 丘 七 OO 五 厂 
3CG180 吾 太原 电子 三 玫 -508-43 3CG200B 这 字 晶 体 管 厂 
3CwGl180 百 景德镇 三 六 无 线 电 三 下-508-44 3C G200BB 济南 半导体 元 件 实 验 所 
SCG180 开 国 其 四 四 三 三 厂 下 -508-44 3CG200 了 伍 乒 七 〇 五 三 
3CG1i81A 八 瑟 五 三 下 -484-2 3CG200 了 阐 南 于 导体 元 件 衬 验 所 
3CGIL81B 八 二 五 厂 可 -484-43 3CG200C 辽宁 晶体 管 广 
3CG181C 人 和 八 十 于 三 下 -486-26 | 3CG3200C 济南 半 导 依 元件 实 验 所 
3CGi8LD 八 七 五 厂 夏 -488-3 | 3CG200C 年 丘 上 O 五 厂 
SC G 181 世 - 二 五 | 蓝 -488-21 3CG200C 六 南 半 导 你 思 件 实验 所 
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型 号 -厂家 索引 


页 码 -序号 


艇 -504-21 
下 -504-41 
开 -504-50 
下 -506-2 
村 -506-8 
夏 -484-9 
复 -484-44 
夏 -486-27 
下 -488-4 
看 -488-22 
可 -504-22 
四 -504-42 
槛 -506-1 
页-506-3 
团 -506-9 
下 -484-46 
夏 -486-28 


置 -488-31 
帮 -488-38 
下 -488-39 
下 -488-41 
夏 -1152-45 
亚 -1152-47 
下 -1154-2 
下 -1154-3 
首 -1154-10 
置 -1154-4 
夏 -1154-12 
夏 -1154-5 
下-1154-14 
下 -1154-6 
槛 -1154-16 
槛 -482-27 
秆 -482-28 
看-1152-44 
到 -482-29 


T 用 -482.30 


香 -1152-46 
夏 -1154-7 
夏 -482-37 
四 -482-38 
RN 1152-48 
亚 -: 


is mcpta aa iaamaapaowm 
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3CG200D 
3CG200D 
3CG200D 
3CG200 卫 
3CG200 忆 
3CG200 下 
3CG200 忆 
3CG200 卫 
3CG200 卫 
3CG200 下 
3CG200 
3C4201 

3CG201A 
3CG201A 
3CG201BB 
3CG201B 
3CG201C 
3CG201C 
3CG201 
3CG201 
3CG201 
3CG201 
3C G201 
3CG201 


加 过 已 已 总 人 咯 


3CG201 了 
3CG201 上 上 
3C G202 
3C202A 
3CG202 甩 
3 rr203C 
3C 203 
3CG203A 
3CG203 卫 
3CG203C 
3CG204 
3CG204 
3CG205 
3CG205 
3CG206 下 
3CG210A 
3CG210C 
3CG212 
3CG213 


到 -84 


eara nerrrr rr Tarrrga me re 


三 家 页 码 -序号 | 型 号 司 家 页 码 -序号 
辽宁 晶体 管 厂 亚 -482-41 3CG213 星光 电工 厂 下 -1012-6 
济南 半导体 元 件 实 验 所 入 -482-42 3C G214 星光 志 工 厂 下 -1012-7 
济南 半导体 元 件 实验 所 开 -1154-9 3CG260A 上 海 利 民 无 线 电 下 -438-13 
任 丘 七 〇 五 厂 下 -1154-11 3CG260B 上海 利 民 无 线 电 三 亚 -440-42 
辽宁 晶体管 厂 下 -484-4 3CG260C 上海 利 民 无 线 电 厂 开 -442-13 
阐 南 半导体 元 件 实验 所 下 -484-5 3C4G260D 上海 利 民 无 线 电厂 王 -420-10 
任 丘 七 〇 五 厂 下 -1154-13 3CG260 卫 上 于海 利 民 无 线 电 三 于-420-26 
济南 半导体 元 件 实 验 所 丰 -1154-17 3CG307 星光 电工 三 下 -442-33 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -484-10“| 3CG307 北京 电子 管 三 到 -444-37 
任 丘 七 @O 五 厂 下-1154-15 3CG307 是 光电 工厂 下 -444-38 
济南 半导体 元 件 实验 所 生 -1154-18 3CG308 北京 电子 管 得 -444-8 
青岛 半导体 研究 所 开 -472-30 3CG309 北京 电子 管 三 班 -444-2 
栖 访 晶体 管 厂 开 -412-13 3C Ga3l7A 桐庐 晶体 管 三 开 -488-40 
任 丘 七 〇 五 厂 焉 -1150-50 3C4G3178B8 和 榈 访 晶体 管 ) 于 -488-42 
至 丘 上 七 〇 五 厂 下 -1152-6 3CG327 星光 电工 厂 有 -466-21 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1152-26 3CG370 沈阳 飞 达 半导体 器 件 太 下 -1026-2 
祝 产 晶体 管 厂 焉 -412-22 3CG415 星光 电工 厂 下 -1012-10 . 

区 辣 三 下 -1152-13 3C G473 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -1166-49 
济南 半导体 元 件 实验 所 秆 -1152-27 3CG495 柚 访 晶体 管 厂 焉 -1016-35 
桢 访 晶 体 管 三 下 -412-25 3CG504 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -698-13 
全 人 络 包 五 三 下 -1152-147 | 3CG512 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -510-8 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1152-28 3CG539 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -508-45 
任 丘 七 〇 五 三 焉 -1152-18 3CG556 佛山 无 线 电 四 厂 下 -474-12 
济南 半导体 元 件 实验 下 -1152-29 3CG556A 北京 电子 管 厂 下 -668-44 

所 3CG557A 北京 电子 管 三 下 -668-42 
任 瑟 七 O 五 厂 下 -1152-19 3CG557 星光 电工 厂 下 -474-5 
济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1152-30 3C G557 佛山 无 线 电 四 三 亚 -474-6 
青岛 半导体 研究 所 下-472-31 3C G558 星光 电工 广 下 -472-47 
任 下 七 O 〇 五 厂 亚 -1538-30 3CG558 佛山 无 线 电 四 广 下 -472-48 
任 丘 七 O 五 厂 了 -1538-31 | 3CG558A 北京 电子 管 下 -668-40 
任 丘 七 〇 五 三 下 -1538-32 3CG559B 北京 电子 管 厂 得 -668-41 
青岛 半导体 研究 所 得 -472-32 3CG560B 北京 电子 管 厂 下 -668-43 
人 竺 乓 -EO 五 厂 下 -1538-33 3C G561 桐 访 量 体 管 厂 下 -420-29 
侍 乓 上 〇 五 厂 下 -1538-34 3C G562 量 光 电工 厂 下 -472-49 
任 掺 七 〇 五 广 下 -1538-35 3C G562 亚 光电 工 了 -472-50 

@ 表 岛 半导体 器 件 二 厂 下 -472-27 3CG562 广州 半导体 器 件 厂 -474-1 
青 总 半导体 研究 所 下 -472-33 3CG562 泰州 半 寻 体 厂 下 -1012-2 
肯 岛 半导体 研究 所 下 -472-34 3C G562 泰州 半导体 矿 下-1020-2 

9 青 名 半导体 器 件 二 三 下- 好 2-38 3CG562 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -474-2 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 下 -1008-47 3CG562 宁波 无 线 电 二 厂 下 -1020-2 
橱 庐 晶 体 管 广 下 -426-35 3C G562 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -1020-4 
栖 疡 晶体 管 三 下 -432-28 3C G562 人 OO 二 OF 广 卫 -1020-5 
星光 电工 厂 下 -1012-42 3CG562 深圳 大 明 半 导体 有 限 下 -1020-6 
和 福 访 晶体管 三 下 -1010-47 公司 


rr 


型 号 三 家 

3C G562 威海 北洋 电气 集团 公司 
无 线 电 二 矿 

3C G562 济南 尘 导 体 三 厂 

3C G562 杭州 市 临 平 仪 玫 元 件 矿 

3C G562 景德镇 三 六 无 线 电 厂 

3C G562 桐庐 晶体 管 三 

3C G562 佛山 市 无 线 电 四 | 

3C G562 洗 头 华 汕 电子 器 件 公司 

3C G562 太原 电子 | 

3CG562TM 四 四 于 三 六 

3CG562 了 M 天津 第 五 半导体 器 件 厂 

3C G564 八 O 〇 七 O 厂 

3C G564 卫 尔 滨 特 种 元 器 件 厂 

3CG564 星光 电工 三 

3C G564 汕头 华电 子 器 件 公 忌 

3C G564 了 沈阳 飞 达 半导体 器 任 厂 

3C G608 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 

3C G606 祸 庐 晶体 管 三 

3CG608 八 O-EO 三 

3CG608 哈 尔 这 特 种 元 器 件 厂 

3C G608 祠 访 曲 体 管 厂 

3CG608 广州 半导体 器 件 厂 

3CG608 佛山 无 线 电 四 三 

3CG608 重庆 无 线 电 四 三 

3CG608 星光 电工 厂 

3CG608 亚 光 电工 ) 

3C G636 北京 电子 管 三 

3CG637 桐庐 晶体 管 

3CG638 北京 电子 管 厂 

3CG640 阔 京 电子 管 厂 

3CG642 亚 光 电工 厂 

3CG642 星光 电工 厂 

3C G642 景德镇 三 六 无 线 电厂 

3C G642 广州 半导体 器 件 厂 

3C G642 亚 光 电工 太 

3C G642 佛 册 无线电 四 三 

3C G642 星光 电工 厂 

3C G647 星光 忠 工 三 

3CG678 宁波 无 线 电 二 厂 

3C G673 辽阳 剖 体 管 总 厂 

3CG673 哈尔滨 特 独 元 器 件 厂 

3CG673 八 吕 七 〇 三 

3C G673 广东 省 半 时 体 器 件 三 

3CG673 星光 电工 三 


下-448-15 


下 -1020-7 


亚 -1020-8 

下 -1020-14 
开 -1020-23 
夏 -1020-24 
下 -1020-25 
四 -1020-42 


四 -1022-38 本 


攻 -1020-3 
了 -1020-26 
入-412-40 
四 -414-11 
得 -510-3 
至-510-4 
下 -510-36 
下 -444-33 
亚 -484-19 
看 -408-10 
亚 -408-11 
和 夏 -414-16 
下 -450-23 
下 -450-24 
页 -450-25 
焉 -450- 26 
亚 -450-27 
亚 -510-6 
开 -418-27 
亚 -510-12 
亚 -510-15 
亚 -450-4 
下 -450-5 
亚 -450-6 
下 -450-11 
下 -450-13 
下 -450-14 
有 -450-15 
看-512-9 
下 -446-36 
亚 -446-37 
下 -446-39 
下 -448-7 
玉 -448-9 
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页 码 -序号 2 家 


页 码 -序号 


3C G673 
3CG673 
3CG673 
3C G673 
3CG678 
3CG683 
3C G683 
3C G683 
3C G708 
3C G708 
3CG708 
3CG708 
3C G708 
3C G708 
3C G708 
3C 4G708 
3CG708 


3CG708 
3CG708 
3C G709 
3CG711 
3C G733 
3C G733 
3CG733 
3CG733 
3C G733 
3C GT733 
3C G733 
3CG733 
3CG733 
3C G733 
3C G733 
3CG733 


3C G733 
3CG733 
3C G733 
3C G733 
3C G733 
3C G733 
3C G733 


3CG733 


延 表 市 半导体 一 三 


亚 光 昌 工 三 
佛山 无 线 电 四 厂 
广州 半导体 器 件 厂 
泰州 半导体 三 
星光 只 工厂 
广州 半导体 器 件 厂 
辽阳 可 体 管 总 厂 
辽 间 品 体 管 总 厂 
佛山 无 线 电 四 三 
广州 半导体 器 件 厂 
亚 光 筷 工 厂 

辽 虐 晶体 管 总 厂 


宰 头 华 沁 电子 器 件 公司 


人 OO 
宁波 无 线 电 二 厂 
星光 电工 厂 


深圳 大 明 半 导体 有 限 公 


| 


可 j 

桐 访 唱 体 管 广 
潍坊 无 线 电 三 厂 
广州 半 扣 体 器 件 厂 


沈阳 飞 达 半导体 器 件 三 
^ 广 州 半导体 器 件 厂 


吉林 市 半导体 厂 
佛山 无 线 电 四 厂 


^ 广 州 半 导体 器 件 厂 


潍坊 无 线 电 三 三 
八 五 三 -一 三 

沈 旬 半导体 试验 三 
景德镇 三 六 无 线 电 | 


区 水 


天 津 第 五 半导体 器 件 厂 


辽阳 剖 体 党 总 三 
辽 阴 晶体 管 总 厂 
人 OO 
福 访 晶体 管 三 
系 州 半导体 三 


威海 北 汰 电气 集团 公司 


无 线 电 二 三 


开 -448-48 
下 -448-49 
亚 -448-50 
焉 -450-9 
亚 -446-11 
下 -1156-33 
下 -1156-34 
下 -1156-35 
下 -510-13 
下 -510-14 
和 -510-24 
焉 -510-25 
芽 -510-26 
下 -510-27 
下 -510-28 
朴 -510-29 
焉 -510-30 


焉 -510-31 
开 -510-32 
下 -510-17 
下 -1016-22 
亚 -412-44 
亚 -412-45 
亚 -412-46 
下 -412-47 
亚 -412-48 
焉 -412-49 
亚 -412-50 
亚 -414-3 
下 -414-4 
开 -414-5 
亚 -414-6 
珀 -414-7 


看 -414-8 

亚 -414-17 
亚 -414-19 
亚 -414-20 
焉 -414-21 
亚 -414-25 
和 -414-26 


下 -414-27 


Le 


第 -85 
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型号 -厂家 索引 


err 


本 


在 -86 


Varepiarearnonmn 一 -ea 
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型 号 三 家 页 码 -序号 型 喇 三 家 页 码 -序号 
3C G733 汕头 华 如 电子 器 件 公 司 下 -432-29 3CG966 亚 光电 工矿 焉 -512-7 
3CG733 济南 半导体 三 厂 下 -432-30 3C G966 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -1156-14 
3C G778 中 国 华 晶 电 子 集 财 公司 下 -410-21 3C G970 星光 电工 厂 斑 -440-43 
3CG778 僻 山 市 无 线 电 四 三 下 -410-39 3CG970 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -670-6 
3CG778 广州 半导体 器 件 厂 开 -410-40 3C G984 佛山 无 线 电 四 厂 下 -好 2-41 
3CG778 八 OT 上 OO 三 亚 -410-41 3C G984 哈尔滨 转 种 元 器 件 厂 开 -472-42 
SC G778 星光 电工 下 -410-42 3C G1013 佛山 无 线 电 四 三 下 -510-44 
3C G778 祝 庐 晶体 管 厂 夏 -410-43 3C G1013 广州 半导体 器 件 厂 亚 -510-45 
3CG778A 佛山 市 无 线 电 四 六 下 -410-44 : 3CG1015 苏州 尘 导 体 总 厂 鹉 -446-43 
3CG834 重庆 无 线 由 四 呈 下 -716-27 3CG1015 时 德 镇 三 六 无 线 电 六 到 -448-22 
3C 心 836 七 三 下 -1008-36 3CG1015 哈 尔 深 特种 元 器 件 厂 下-448-23 
3C G838 星光 电工 三 下 -1008-50 3C G1015 辽阳 晶 管 体 总 三 下 -448-24 
3CG844 站 下 -1012-41 3CG1015 桐庐 晶体 管 三 到 -448-25 
3C G844 榈 庐 晶 体 管 三 下 -1012-45 3C G1015 中 国 华 虹 电子 焦 团 公司 用 -448-26 
3CG8414 星光 由 工厂 再 -1012-47 3C G1015 华 鳞 电子 器 件 公司 焉 -448-27 
3C G844 八 OO 三 下 -1012-48 3CG1015 无 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -448-28 
3C G844 深圳 大 明 半 导体 有 限 公 和 -1012-49 3C 1015 泰州 半导体 矿 下 -448-29 
司 3C G1015 汕头 华科 电子 器 件 公司 丰 -448-30 
3C G844 佛山 市 无 线 电 四 姜 夏 -10142-1 3C G1015 太原 电子 三 亚 -448-31 
3C G844 素 州 半导体 厂 亚 -1014-2 3C G1015 辽阳 晶体 答 总 三 牙 -448332 
3C G844 广州 半导体 器 件 厂 下 -1014-3 3C G1015 八 O 〇 二 DJ 亚 -448-33 
3C G844 休 管 总 三 下 -1014-4 3C G1015 济南 半导体 三 厂 焉 -448-34 
3CG8414 @ 无 锡 半 导体 器 件 总 三 于 -1014-8 3CG1015 星光 电工 厂 下 -448-35 
3CG844C 哈尔滨 特种 元 器 件 广 下 -1014-5 3C G1015 宁波 无 线 电 二 三 下 -448-36 
3C G884 星光 电工 厂 下 -414-29 3CG1015 深圳 大 了 明 半 导体 有 限 公 下 -448-37 
3CG889 邮电 部 半导体 所 下 -1102-45 司 
3C Gel1 邮电 部 半导体 所 下 -1026-10 3C G1015 威海 北 详 电气 集团 公司 下 -448-37 
3C G933 星光 电工 厂 下 -442-32 无 线 电 二 三 
3C G933 八 OTO 广 下 -442-34 3C G1015 国营 四 四 三 三 亚 -448-38 
3C G933 亚 光 电 工 厂 下 -442-35 3C G1015 导 营 四 四 三 三 厂 亚 -448-39 
3C G933 移 庐 晶体 管 厂 于 -442-36 3CG1015 亚 光 电工 三 亚 -448-40 
3C G933 重庆 无 线 电 四 厂 秆 -442-37 3C G1015 重庆 无 线 电 四 厂 亚 -450-? 
3C G933 广州 兴 导 体 器 件 厂 下 -442-38 3C G1015 广州 半导体 融 件 厂 页 -450-8 
3C G3940 国营 四 四 三 三 厂 下 -698-45 3CG1015 佛 册 无 纪 四 三 亚 -668-37 
SC G940 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -698-46 3CG1015 延吉 市 半导体 一 厂 下 -670-9 
3C G950 汕头 华 记 电子 器 件 公 司 下 -476-25 3C G1048 辽阳 晶体 管 总 三 于 -412-41 
3C G966 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -510-42 3C G1110 下 -1012-35 
3C G966 广州 半导体 器 件 厂 下 -510-48 3CG1210R 沈阳 飞 达 半导体 器 件 下 -1156-18 
3CG966 星光 电工 三 夏 -510-49 人 
3C4966 八 O 〇 七 〇 三 下 -510-50 3CG1800 全 桐 庄 晶 体 答 三 下 -508-13 
3C G966 宇 波 无 线 电 二 厂 和 夏 -512-2 3C G2905 星光 电工 三 和 -1024-48 
3CG966 天 津 第 五 半导体 器 件 “ 开 -512-3 3C G2907 星光 志 工 上 下 -1016-38 
而 3CG2907 泰州 半导体 厂 下 -1024-46 
1 佛山 无 线 电 四 三 隆 -512-4 3C 人 3496 _ 栖 访 曲 体 首 ] 得 -1016-39 


半导体 三 


极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 三 家 页 碍 -序号 型 号 全 家 页 码 -序号 
3aCG3636 济南 半 导 5 体 元 件 实验 所 鸦 - -1156-17 3CG8012 天 明 半 导 体 有 了 上限 E- 1026-1 
3C G3905 相 访 晶体 管 厂 下 -1016-23 本 
8C 539| 天 漳 第 五 半导体 器 件 厂 夏 -1024-47 | 3CG9015 济南 半导体 三 三 杆 -414-12 
3C G3906 桐庐 虹 体 管 三 夏 -1016-25 3CG9015 桐 记 晶体 管 厂 四 -420-46 
3CG3906 星光 下 工厂 下 -1016-26 3CG9015 广州 半导体 器 作 厂 昌 -420-47 
CG3906 深圳 大 明 半 导体 有 限 和 相 -1024-50 3CG9015 ee 
信 忆 3CG9015 汕头 侍 币 ) ee 其 -4 
IC G4003 阐 南 灶 丰 验 所 四 -1152-31 3C G9035 ee 集团 公司 重 -446-7 
102 机 记 唱 体 管 下 -446-23 无 线 忠 二 六 
CG4403 桐庐 晶体 答 厂 下 -1016-24 3C G9015 太原 电子 三 惠 -446-8 

ws 星光 里 工厂 下 -1024~38 3C 全 9015 重庆 无 线 电 四 厂 年 -450-3 
3CG4814 。。 佛 由 无 线 电 四 厂 下 -510-13 30CG9015 。。 素 州 半导体 三 人 
3C G4814 星光 电工 厂 夏 -510-16 3C G9015 江阴 晶体 管 厂 夏 -450-30 
3CG4814A 佛山 无 线 电 四 三 下 -510-5 3CG3015 深圳 大 明 尘 导体 有 限 下 -450-31 
3C Gd4957 沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 下 -1008-48 公司 
3CG5400 福 疡 唱 体 管 三 下 -446-37 3CG9015 星光 电工 | 相 -450-32 
3C G5401 保山 无 线 电 四 三 四 -414-30 3CS9015 阔 下 电子 管 广 下 -668-36 
3CG5401 八 O-EO 厂 下 -448-12 3CG9015 潍坊 无 线 电 三 厂 置 -668-38 
3C G5401 桐 疡 唱 体 管 三 夏 -446-18 3C 习 9015 妈 德 镇 三 六 无 线 电 站 下 -670-8 
3C G5401 泰州 半导体 三 夏 -446-19 3CG9020 延 言 市 半导体 - 下 -1008-49 
3C G5401 辽阳 晶体管 总 三 下 -446~20 3CG 开 01 太 说 尔 滨 晶体 管 厂 夏 -1344-40 
3 1 星光 中 工厂 下 -446-21 3CK013 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -1344-41 
3C G5401 广州 半导体 器 件 厂 于 -446-22 3CK0OLC 哈 尔 洲 晶 体 管 厂 时 -1344-42 
32CG5401 深圳 大 阴 半 导体 月 限量 -478-10 3C 有 0OTD 哈 尔 演 晶体 管 厂 姐 -1344-43 

公司 3CK01IB 哈尔滨 晶体 管 厂 村 -1344-44 
3C G5718 沈 限 飞 这 半导体 器 件 厂 亚 -1026-12 3C 开 1 了 和 鳃 平 导体 研究 所 下 -1260-6 
3CG8054 八 O 〇 TO 三 亚 -1156-1 3C 及 1 冰岛 半导体 研究 所 复 -1260-27 
3C G8550 泰州 半导体 厂 下 -416-30 3CK1A 任 丘 七 O 〇 五 三 王 -1260-7 
3C G8550 潍坊 无 线 电 三 厂 下-1154-21 3CK1A 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1260-11 
3C G8550 广州 洲 导 体 器 件 厂 得 -1154-22 3CK1A 桐庐 晶体 管 厂 王 -1262-7 
3CG8550 星光 电工 厂 亚 -1154-46 3C 开 1A 南京 半导体 特种 器 件 矿 下 -1262-9 
3CG8550 深圳 天明 半 导体 有 限 ”下 -1156-37 3CK1B 星光 电工 厂 下 -1260-2 

从 导 3CK1B 济南 半导体 元 件 实验 所 四 -1260-16 
3C G9012 及 德 镇 三 六 无 线 电 厂 下 -446-24 3CKIB 任 丘 七 @O 五 厂 夏 -1260-18 
3C 上 下 济南 半导体 三 厂 斑 -446-26 3CKRKRLEB 南京 学 导体 特种 器 件 矿 下 -12862-10 
3CG9013 威海 北洋 电气 集团 公司 和 -446-27 3CK1B 栖 疡 蜡 体 管 三 夏 -1262-14 

无 线 电 二 三 3C 开 IC 星光 电工 厂 罩 -1260-3 
3CG8012 太原 筷子 厂 机 -446-28 3CGK1C 任 下 七 O 〇 五 三 于 -1260-8 
CG9012 延吉 市 半导体 一 厂 看-446 29 3CKIC 济南 尘 导体 元 件 实 验 所 下 -1260-30 
3CG9012 星光 中 工厂 四 -476-28 3C 开 1C 柚 访 晶体 管 三 下 -1262-17 
3CG9012 江阴 晶体 管 厂 页 -476-44 3CK1D 星光 电工 厂 下 -1260-14 
3CG9012 潍坊 无 线 岂 三 三 材 -476-50 3CKI1D 任 乓 七 〇 五 厂 于-1260-19 
CCG903: 吉 州 半导体 厂 看 -478-11 SC 及 TD 用 导体 元 件 实 验 所 四 -1260-33 
5CG901 八 OTO 厂 夏 -1016-31 | 3C 7 开 1D 用 12628 
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型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 
3CK1D 南京 半导体 特 称 器 件 六 下 -1262-11 3C 开 2A 
3CK1 了 Ce 玫 -1260-9 3C 改 2A 
3CK1E 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1260-12 3C 开 2 人 
34 攻 世 ee 看-1260-25 3CK2A 
3C 天 TB 桐 让 品 体 管 广 下 -1262-15 3C 玫 2A 
3 怠 改 1 也 丹 永 电子 科研 生产 六 下 -1260-1 3C 开 2A 
3C 民 1F 星光 电工 广 入-1260-13 3C 玫 2?A 
3C KK1F 偿 南 半导体 元 件 实验 所 下 -1260-17 3C2 人 
3C 开 1 任 乒 七 〇 五 厂 下 -1260-20 3 心 及 2A 
3C 开 1F 南京 半导体 特种 器 件 厂 下 -1262-12 3C 开 2 人 
3C 开 1 开 营口 市 无 线 电 器 守 六 和 -1262-16 3CK2A 
3CKIRE 沈阳 飞 达 半导体 器 件 | ”下 -1262-23 3CK2B 
3C 开 1G 星光 电工 三 开 -1260-15 3CK2B 
3CK1G 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1260-31 3C 玉 2B 
3C 开 1G 南京 半导体 特种 器 件 太 亚 -1262-13 3C 开 2 了 
3CK1G 营口 市 无 线 电器 材 厂 看 -1262-18 3C 开 23 
3C KK1 责 星光 电工 三 亚 -1260-26 3C 政 2B 
3C 开 02 星光 电工 三 焉 -1344-33 3C 开 2B 
3C 开 02 星光 电工 厂 下 -1344-34 3CK2B 
3C 开 02A 星光 电工 厂 下 -1344-28 3C 玫 2B 
3C 玉 02 人 哈尔滨 晶体 管 厂 焉 -1346-45 3C 及 2 了 B 
3CK023 星光 电工 厂 焉 -1344-29 3C 玉 2B 
3C 玉 02 了 哈尔滨 晶体 管 三 下 -1346-46 3CK2BB 
3C 玫 02C 星光 电工 三 下 -1344-30 3C 开 2B 
3C 氏 02C 哈 尔 哈 晶体 管 三 下 -1346-47 3C 玉 2 
3CK02D 星光 电工 厂 下 -1344-31 3C 玫 2 了 
3CK02D 星光 电工 厂 下 -1344-32 3C 天 2 了 
3C 玫 02D 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -1346-48 3CK2B 
3C 开 02 忆 滨 尔 产 晶体 管 六 下 -1346-49 3C 有 2B 
3C 用 2 青岛 半导体 研究 所 下 -1262-33 3C 开 2 了 
3C 及 2 青 昌 半 导体 研究 所 下 -1264-3 3C 玉 2PB 
3C 开 2 人 八 七 五 厂 下 -1262-34 3C 玉 2 了 B 
3C 开 2A @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 寸 六 下 -1264-4 3C 玉 2 吕 
3C 有 2A 南京 半导体 特种 器 件 六 焉 -1264-5 3C 及 2B 
3SC 开 2A 洪江 市 无 线 电 一 下 -1264-7 3C 扩 2 了 
3C 开 2 人 A 南京 半导体 特种 器 件 厂 焉 -1264-8 3C 及 2 
3C 氏 2A 相 访 晶体 管 厂 亚 -1264-9 3C 及 2C 
3CK2A 金华 一 一 六 厂 下 -1264-9 3C 及 2C 
3CR2A 天 津 第 五 平 导体 器 件 广 亚 -1264-10 3C 及 2C 
3C 开 2 及 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1264-11 3C 开 2C 
3CK 氏 2A 辽宁 晶体 管 厂 秆 -1264-12 3C 开 2C 
3C 玫 2A 任 丘 七 〇 五 三 和 夏 -1264-13 3C2C 
3C 氏 2A 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 开 -1264-14 3C 攻 2C 
3 人 区 2 人 兴 化 晶体 管 | 下 -1264-15 3C 开 2C 


-一 rr 一 ~ 


无 锡 市 无 线 电 元 件 七 厂 


三 家 


济南 半导体 元 件 实验 所 
吴江 县 晶体 管 一 三 

北京 半导体 器 件 五 厂 
北京 半导体 器 件 十 厂 


4 镇 江 半导体 三 
e 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 


杂 东 半导体 总 厂 


^ 阔 湖 市 晶体 管 厂 


沈阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 
AOHOF 
金华 一 … 一 


旦 光电 工矿 


@ 诅 电 市 半导体 器 件 二 厂 


济南 半导体 元 件 实验 所 
辽 尝 晶体 管 三 

六 南 羊 导体 元 件 实验 所 
吴江 县 晶体 管 一 三 

兴 化 县 晶体 管 厂 

北京 半导体 器 件 五 厂 
北京 半导体 器 件 十 厂 
再 东 半 导体 总 三 


4 芜湖 市 晶体 管 厂 
^ 镇 江 半 导体 三 


八 O 七 O 厂 
这 阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
人 金华 一 一 祥 

南京 半导体 特种 器 件 厂 
洪江 市 无 线 电 一 厂 


常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
任 丘 七 O 五 厂 
家 六 晶体 管 广 
金华 一 一 六 三 
南京 半导体 特种 器件 六 


八 七 五 太 
八 七 五 厂 
e 青 岛 市 半导体 器 件 一 厂 
任 丘 七 O 五 厂 
兴 化 县 蝇 体 管 广 
痢 南 半导体 元 件 实验 所 
吴江 县 晶体 管 一 三 
ee 

已: 羊 司 村 辟 厅 器 仁 的 


页 码 -序号 


下 -1264- 16 
下 -1264-17 
亚 -1264-18 
玉 -1264-19 
置 -1264-20 
下 -1264-21 
亚 -1264-22 
下 -1264-23 
下 -1264-24 
下 -1268-1 
玉 -1268-2 
攻 -1262-32 
下 -1264 25 
亚 -1264-26 
下 -1264-27 
下 -1264-28 
亚 -1264-29 
下 -1264-30 
斑 -1264-31 
亚 -1264-32 
下-1264-34 
下 -1264-35 
下 -1264-36 
下 -1268-3 
焉 -1268-22 
亚 -1268-27 
下 -1268-40 
亚 -1268-41 
下 -1268-42 
下 -1268-43 
亚 -1268-44 
亚 -1268-45 
亚 -1268-46 
下 -1268-46 
下 -1268-47 
焉 -1270-15 
下 -1262-38 
还 -1264-37 
下 -1264-38 
下 -1264-39 
下 -1264-40 
亚 -1264-41 
下 -1264-42 
下 -1264-43 


3CK2C 
3C 扩 2C 
3CK2C 
3CR 有 2C 
SG 
3CK2C 
3C 攻 2 
3CK2C 
3C 太 2C 
3CK2C 
3C 及 2C 
3 已 必 2U 
3C 必 2C 
3C 玫 2C 
3C 和 2C 
3C 下 2C 
3C 开 2 了 
3C 和 2D 
3C 天 2D 
3C 玉 2D 
3C 必 2DD 
3C 玉 2D 
3C 玉 2D 
3C 必 2D 
3C 开 2D 
3CK2DD 
3C 到 2 
3C 玉 2D 
3C 玉 2D 
3C 玉 2D 
3C 到 2 了 
3C 下 2D 
3 口 攻 2D 
3C 玉 2D 
3C 开 2D 
3C 及 2D 
3C 下 2D 
3C 〇 及 2D 
3C 玉 2D 
3 心 玉 2 
3C 上 2D 
3C 攻 2D 


3 人 愉 2D 
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关 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
曹 南 县 无 线 电 元 件 厂 看 - -1264- -44 3C 及 2 也 八 七 五 厂 焉 -4262-36 
^ 尖 市 是 休 愉 三 -1264-45 | 3CK2E  。 @ 青 岛 市 半导体 器 件 二 下 -1266-16 
星光 电工 三 下 -1268-28 3CK2 也 任 丘 七 〇 五 三 下 -1266-17 
八 OO 矿 下 -1268-29 3C 开 2 也 北京 半导体 器 件 五 三 得-1266- 芭 
辽 字 晶体 管 厂 看 -1268-48 3C 及 2 卫 兴 化 虽 体 符 三 村 -1266-19 
将 南 半 导 体 元 件 实验 所 下 -1268-49 | 3C 下 2 也 在 南 尘 导 际 生 什 全 内 呈 玫 - 406 2 
人 金华 一 一 六 厂 亚 -1270-36 3C 开 2 卫 北京 半 导体 器 件 十 ) ”是 -“1266-21 
沪 阳 飞 达 尘 导 体 器 任 厂 下 -1270-40 3C 及 2 忆 @ 曹 南 县 无 线 取 元 件 矿 亚 -1266-22 
南京 半导体 特种 器 件 厂 下 -1270-43 |。 3C 长 2 卫 镇 江 半导体 三 0 
湛江 无 线 电 一 厂 下 -1270-44 3C 八 2 孔 丹东 半导体 器 件 总 耿 -1266-24 
@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 广 下-1270-45 3C 玉 2 忆 4 学 淹 市 晶体 管 三 得 -1266-25 
南京 法 导体 特种 器 件 厂 下-1270-46 3C 攻 2 也 沈阳 飞 达 有 平 导 体 器 件 六 亚 -1268-23 
常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -1270-47 3C 玫 2 己 星光 更 工 厂 下 -1268-30 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -1270-48 3C 发 2 马 八 〇 七 O 〇 厂 下 -1268-31 
相声 晶体 答 厂 下 -1270-49 3C 及 2 已 营口 市 无 线 电 器 材 广 三-1268-32 
金华 一 一 广 厂 下 -1270-49 3C 政 2 瓦 南京 半导体 特种 器 件 六 秆 -1270-1 
营口 市 无 线 电器 材 矿 下 -1272-10 3C 玫 2 瑟 洪江 无 线 电 一 三 覃 -1270-2 
@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -1264-46 3C 玫 2 瑟 e@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -1270-3 
南京 半导体 特种 器 件 广 下 -1264-47 3C 下 2 已 常州 市 无 线 电 元 件 七 下 -1270-4 
@ 青 岛 市 半导体 器 件 二 三 下 -1264-48 3C 及 2 忆 夏 -1270-5 
湛江 无 线 电 -一 厂 下 -1264-49 3 及 2 也 辽宁 晶体 管 下 -1270-6 
南京 半导体 特种 只 件 六 下 -1264-50 3C 政 2 玉 焉 -1270-7 
金华 -一 六 下 -1266-1 3C 有 2 瑟 油 疡 晶体 管 下 -1270-8 
桐庐 晶体 管 厂 下 -1266-1 3C 及 2 也 人 下 -1270-8 
常州 市 无 线 电 元 件 七 广 焉 -1266-2 3C 长 3 卫 南京 半导体 特种 器 件 | 下 -1270"9 
天 皇 第 五 半导体 器 件 厂 下 -1266-3 3C 及 2F @ 青 岛 市 半导体 器 件 一 下 -1286-26 
辽 字 晶体 管 三 亚 -1266-4 3C 及 2 北京 半导体 器 件 五 三 下 -1266-27 
人 生体 元 件 实验 所 丰 -1266-5 3C 区? 局 兴 化 晶体 管 厂 下 -1266-28 
北京 半导体 器 件 五 厂 “下 -1266-6 3C 玫 2 民 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1266-29 
吴江 县 晶体 管 一 厂 下 -1266-7 3C 玫 2 下 北京 半导体 器 件 下 用 -1266-30 
兴 化 晶体 管 厂 了 玉 -1266-8 3C 开 2 工 @ 芒 南 县 无 线 岂 元 件 ) 开 -1266-31 
ee 下 -1266-9 3C 下 2 工 ^ 镇 江 半 导体 广 下 -1266-32 
北京 半导体 器 件 十 厂 “下 -1266-10 3C 攻 2 下 杂 东 半导体 总 厂 到 -1266-33 
e 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 ”下 -1266-11 | 3CK2F  。  ^ 洗 湖 晶 体 管 王 -1266-34 
4 芜湖 晶体 管 广 焉 -1266-12 3CK2F 星光 电工 厂 下 -1268-7 
4 镇 江 羊 导体 三 焉 -1266-1I3 3C 玉 2 下 丹东 市 电子 科研 生产 | 下 -1268-8 
丹东 尘 导 体 总 三 下 -1266-14 3C 玫 2 开 八 O 吕 -GODj 夏 -1268-9 
沈阳 飞 达 六 导体 器 件 | ”下 -1266-15 3C 玫 2F 任 卫 七 O 五 三 下 -1270-10 
星 沁 电工 三 下 -1268-4 3C 下 2 开 八 七 五 厂 下 -1270-17 
金华 一 一 六 | 下 -1268-5 3CK2F 人 范 湖 晶体管 厂 到 -1270-34 
和 八 OEO 厂 贡 -1268-6 3CK2F 营口 市 无 线 电 器 材 下 -1270-37 
任 所 七 O 五 厂 下 -1268-50 3C 及 2 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 亚 -1270-4 
八 七 五 厂 夏 -1270-16 3CK2F @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 | 下 -1270-50 
营 只 证 无线 电器 材 广 下-1272- 过 CK2G 9 青岛 市 半导体 器 件 一 三 下 -1260-35 
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3 人 3 有 下 


世 


型 号 三 家 
3CK2G 北京 尘 导 体 器 件 五 厂 
3CK2G 兴 化 器 体 管 厂 

3C 开 2G 阐 南 半导体 元 件 实验 所 
3CK2G 北京 半导体 器 件 十 厂 
3CK32G @ 芒 南 县 无 线 电 元 件 厂 
3CK2G “镇 江 半导体 三 

3C 天 2G 同 东 半导体 总 厂 
3CK2G 训 - 飞 达 半导体 器 件 厂 
3 已 人 2G 八 O 〇 -CO 三 

3C 〇 天 2G 星光 出 工厂 

3C 人 2 开 曹 南 县 无 线 由 元 件 厂 

3C 〇 有 2 旦 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3C 玫 03A 哈尔滨 晶体 管 三 

3C 有 03 了 哈尔滨 晶体 管 厂 
3CK03C 哈 尔 深 晶 体 符 厂 
3C03D 哈尔滨 晶体 管 厂 

3C 民 03 卫 附 We 管 三 

3C 政 3 青 吕 市 半导体 研究 所 
3CK3 se 于 导 傈 碘 欠 完 所 
3C 玫 3 人 十 四 九 三 

3CK3A 洪江 无 线 电 一 三 

3C 开 3A 八 O 〇 七 〇 三 

3C 开 3A @ 任 丘 七 G 〇 五 | 
3CK3A 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 
SC 及 3A 北京 半导体 器 件 十 厂 
3C 开 3A 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
SC 及 3A 北京 半导体 器 件 五 三 
3C 攻 3A 人 金华 一 一 六 厂 

3C 有 3A 哥 访 晶体管 三 

3C 玫 3A @ 衣 包 市 半导体 器 件 二 厂 
3CR3A 兴 化 晶体 管 厂 

3C 攻 3 人 六 南 半 导体 元 件 实 验 所 
3C 及 3 从 用 江 县 晶体 管 一 三 

3CG 玫 3 从 4 无 湖 量 体 管 三 
3SCR3A 八 - 7 

3C 攻 3 从 南京 六 导体 特种 器 件 厂 
3 怠 民 3A 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3C 民 3A 沈阳 飞 法 半导体 器 件 三 
3CK3SA @@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 广 
3C 攻 3A 了 宁 晶 体 管 厂 

3C 开 3A 丹东 半导体 总 厂 

3C 有 3A 济南 半导体 元 件 实 验 所 
3C 玫 3B 人: 


其 洒 -无 多 瑟 J 


一 一 -oemeereererreamr ee 


页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
各 -1266-36 3CK3B 北京 半导体 器 件 十 厂 ”下 -1274-28 
在 -1266-37 3CK3B 任 匡 七 O 五 厂 下 -1276-4 
开 -1266-38 3CK3B 星光 电工 三 丰 -1276-13 
仙 -1266-39 3C 〇 到 33B 八 O-EGOjJ 夏 -1276-14 


各 -1266-40 3C 玫 3B 
夏 -1266-41 3C 开 3 了 
复 -1266-42 3C 玫 3RB 
下 -1266-43 3C 民 3 卫 
取 -1268-24 3C 肛 3H 
和 看 -1268-25 3C 玫 3 了 
材 -1266-44 3C 开 3 了 HB 
看-1270-11 3C 有 3B 
夏 -1348-21 C 玉 3B 
置 -1348-22 3C 〇 及 3 也 
亚 -1348-23 3C 攻 3B 
下 -1348-24 3C 开 3B 
焉 -1348-25 3C 攻 3 了 
得-1278-33 3CK3BB 
下 -1278-48 3CK3B 
于 -1266-45 3CK3B 
下 -1274-5 3C 开 3 了 
玫 -1274-18 3CRK3B 
玫 -1274-25 3C 有 3C 
焉 -1274-26 3C 开 3C 
下 -1274-27 3C 有 3C 
下 -1276- 3C 攻 3C 
四 -1276-2 3CK3C 
下 -1276-3 3CK3C 
了 -1276-3 3CK3C 
看 -1276-26 3CK3C 
和 看 -1276-27 3C 玫 3C 
亚 -1276-28 3CK3SC 
政 -1276-29 3C 和 SC 
下 -1276-30 3CK3C 
夏 -1276-46 3C 及 3C 
下 -1278-22 3C 玫 3C 
下 -1278-23 3CK3C 
夏 -1278-24 3C 了 K3C 
下 -1280-9 3CK3C 
下 -1286-16 3CK3C 
亚 -1286-17 3C 开 3C 
下 -1286:-18 3C 有 3 
6 3 已 乓 3 
竹 -1274-~7 3C 及 3C 


常州 市 无 线 电 元 件 - 这 于 
江 京 平 寻 体 器 任 五 三 
柚 亡 晶体 管 | 六 

金华 -一 -六 厂 


济南 半导体 元 件 实验 所 
^ 范 沽 晶体 管 六 

八 七 五 三 

e 青 岛 市 半导体 器 件 二 广 
e 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 


兴 化 晶体 管 广 
吴江 县 晶体 管 一 厂 
南京 半导体 特种 器 件 厂 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
沈阳 飞天 半导体 器 件 厂 
8 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 厂 
辽宁 晶体 答 三 
丹东 尘 导 体 总 厂 

济南 半导体 元 件 实 验 所 
七 四 方 
营口 市 无 线 电器 守 厂 
湛江 无 线 电 一 三 

北京 半导体 器 件 五 厂 
常州 市 无 绕 电 元 件 七 厂 
神 疡 品 体 管 六 
金华 一 一 六 三 

星光 电工 厂 

八 OO 厂 

青 则 市 半导体 器 件 二 厂 
任 丘 七 〇 五 厂 

@ 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 
兴 化 晶体 答 厂 
北京 半 寻 体 器 件 十 三 
吴江 县 晶体 管 一) 

六 南 半 导 傈 元 件 实验 所 
4^ 死 湖 晶体 管 厂 

八 七 五 厂 

9 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 厂 
琅 j 黄 尘 导 子 体 时 于 种 器 件 「 
天 津 第 五 半导体 器 件 / 
沈阳 飞 直 半导体 器 件 厂 


pr 


夏 -1276-22 
俱 -1276-23 
秆 -1276-24 
划 -1276-24 
下 -1276-31 
和 -1276-~32 
夏 -1276-48 
亚 -1278-34 
夏 -1278-35 
重 -1278-36 
夏 -1278-37 
了 下-1280-10 
下 -1280-11 
夏 -1280-12 
亚 -1280-40 
看 -1286-34 
亚 -1286-35 
下 -1286-36 
下 -1266-47 
亚 -1272-24 
页 -1274-9 

看 -1274-10 
机 -1274-11 
亚 -1274-12 
抽 -1274-12 
看 -1274-19 
了 -1274-20 
下 -1274-29 
亚 -1274-30 
下 43274-31 
丰 -1274-32 
下 -41274-33 
于 -1276-33 
御 -1276-34 
村 -1276-35 
下 -1276-50 
开 -1278-25 
夏 …1280-41 


80-42 


县 -1280-43 


rereerrraemereoemcemeraroan 


or 
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cv 二 Air 可 CnALe 


型 太 家 医 号 厂 家 

3C 玉 3C 辽宁 晶体 管 厂 下 -1286-19 3C 及 3 也 南京 半导体 特种 器 件 三 
3C 改 3C 丹东 半导体 总 三 焉 -1286-20 3C 及 3 忆 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3C 有 3C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1286-21 3C 有 3 沈阳 飞 达 尘 导 体 器 件 厂 
3C 玉 3 营口 市 无 线 电 器 烤 矿 看-1262-25 3C 玫 3E 人 @ 书 岛 市 半导体 器 件 二 厂 
3C 开 3D 七 四 九 广 亚 -1270-12 3C 肛 3 卫 兴 化 晶体 管 广 
3CK3D 漠 江 无 线 电 一 厂 年-1274-6 3C 开 3 它 辽 字 晶体 管 厂 
3CK3D 9 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 下 -1274-34 3C 开 3 忆 济南 半导体 元 件 实验 所 
3C 及 3 了 北京 半导体 器 任 十 厂 下 -1274-35 3CK3 卫 丹东 半导体 总 厂 

3C 玫 3D 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -1276-5 3C 开 3 了 营口 市 无 线 电 器 村 三 
3C 玉 3D 任 丘 七 O 〇 五 厂 下 -1276-6 3C 玉 3F @ 背 岛 市 半导体 器 件 二 三 
3C 民 3DD 北京 半导体 器 件 五 厂 下-1276-7 3C 攻 3F @ 莒 南 上 县 无 线 电 元 件 厂 
3CK3D 桐庐 晶体 答 厂 年 -1276-8 3C 攻 3F 兴 化 晶体 管 厂 

3C 玫 3D 金华 一 一 六 厂 下 -1276-8 3C 玫 3F 北京 半导体 器 件 十 厂 
3CK3D 人 OO 厂 于 -1276-15 3C 玉 3F 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
3C 玫 3D 星光 电工 广 夏 -1276-16 3C 了 了 3 任 丘 七 个 五 三 

3C 攻 3D 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1276-36 3C 有 3F 北京 半导体 器 件 五 厂 
3C 用 3D 4 鞠 湖 晒 管 厂 夏 -1276-37 3C 代 3RF 耦 访 显 保管 三 

3C 玫 3D 八 七 五 六 下 -1276-47 3C 玉 3F 全 华 一 -六 

3C 〇 人 3D 南京 半 尽 体 特 种 器 件 厂 下 -1278-26 CK3F 人 OAEO 三 

3CK3D 天 津 第 五 半导体 器 件 广 四 -1278-27 3C 玫 3F 星光 电工 厂 

3C 攻 3D ， 导体 器 件 矿 下 -1278-28 3CK3F 营口 市 无 线 电 器 材 厂 
3CK3D 青岛 市 半导体 器 件 二 厂 下 -1278-38 | 3CK3F 济南 半导体 元 位 实 验 所 
3CK3D 看-1278-39 3C 有 3F 4 莞 渊 晶体 管 厂 

3C 有 3D 吴江 县 晶体 管 一 三 和 看-1278-40 3C 开 3F 八 七 五 三 

3C 开 3D @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -1280-13 3C 天 3 生 无 饱 市 无 线 电 元 件 七 厂 
3C 攻 3D 辽宁 莫 体 管 厂 下 -1286-37 3CK3F 沈阳 飞 还 尘 导 体 器 件 厂 
3C 开 3D 济南 无 线 电 元 件 实验 所 下 -1236-38 3CK3F 辽 字 晶 你 管 广 

3C 及 3D 凋 东 兴 导 体 总 厂 玉 -1286-39 3C 天 3F 阐 南 半导体 元 件 实 验 所 
3C 3 匡 营口 市 无 线 电 器 材 广 ”下 -1270-35 3C 玫 3FF 丹东 尘 导 体 总 厂 

3C 民 3 卫 营口 市 无 线 电 器 和 材 六 下 -1270-38 3C 有 3 了 和 赃 东 市 电子 科研 咎 产 三 
3C 疏 3 玖 湛江 无 线 电 一 三 到 -1274-8 3C 玫 3G 人 

3C 下 3 巴 北京 半导体 器 件 五 广 ”下 -1274-13 |】 3CK3G 下 工厂 

3C 玉 3 常州 市 无 线 申 元 件 七 一 攻 -1274-14 3CK3G 1 岛 市 半导体 器 件 二 厂 
3L 人 3 也 桐庐 晶体 管 广 和 -4274-15 3C3G @ 车 调 县 无 线 电 元 件 厂 
3C 攻 3 已 人 金华 -一 一 六 下 -1274-15 3CK3G 兴 化 晶体 簿 厂 

3C 开 3 了 玉 2 -OO 厂 下 -1274-31 2C 玫 3G 苛 东 半导体 总 三 

3C 玉 3 也 星光 由 工厂 下 -1274-22 3CK3G 彰 京 半导体 器 件 十 厂 
3C 开 3 五 任 丘 七 O 五 三 至 -1274-36 3CK3G 将 南 半 导 体 元 件 实 验 所 
3C 玫 3 @ 曹 南 县 无 线 电 元 件 矿 下 -1274-37 3C 开 3G ^ 苑 漳 蝇 体 簿 厂 

3C 玉 3 也 阔 贡 半导体 器 件 十 六 亚 -1274-38 3CK3G 沈阳 飞 冰 半导体 器 件 厂 
3C 及 3 将 南 半 导 体 元 件 实 验 所 下 -1276-38 3C 玉 3G 八 七 五 厂 

3LC 开 3 也 4 无 湖 晶 体 管 三 亚 -1276-39 3C 开 3 也 
3C 玉 3 卫 八 七 五 厂 下 -1276-49 3C 扒 ?HT 北京 学 导体 器 任 十 三 
3C 下 3 忆 2 无锡 市 无 线 是 元 件 七 厂 下 -1278~ -29 [9 星光 电工 三 


popaimaisn ea :usa 
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页 码 -序号 


下 - -1280- 14 
开 -1280-15 
时 -1280-16 
下 -1282-7 

年-1282-8 

页 -1286-22 
和 夏 -1286-23 
全 -1286-24 
页 -1272-25 
重 -1274-39 
夏 -1274-40 
下 -1274-41 
亚 -1274-42 
下 -1276-9 

屠 -1276-10 
和 看 -1276-11 
四 -1276-12 
重 -1276-12 
碑 -1276-17 
页 -1276-18 
页 -1276-25 
四 -1276-40 
入 -1276-41 
夏 -1278-1 

夏 -1280-17? 
页-1280-44 
阳 -1286-40 
村 -1286-41 
秆 -1286-42 
本 -1288-41 
丰 -1274-16 
慎 -1274-12 
四-1274-43 
复 -f1274-44 
置 -1274-45 
置 -1274-46 
置 -1274-47 
下 -1276-42 
夏 -1276-43 
下 -1278-30 
亚 -T278-49 
下 -1274-48 
槛 -1I274-49 
下 -1276-19 


年 -91 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


maeeeponraemee 一 


3CRK4C 


下 -92 


济南 半导体 元 件 实验 所 亚 - 1288- -2 


La 


一 -ce 一 =- 


型 号 贱 家 页 码 - 序 号 | 型 ， 寻 
3C 玫 3 百 AAAO-EO 广 亚 -+276-20 3C 有 4C 
3C 人 3H 将 南 半 导 体 元 件 实验 所 下 -1276-44 3C K4D 
3C 攻 3H 4 么 邯 湖 晶体 管 三 下 -1276-45 3C 玉 4D 
3CR3H 兴 化 晶体 管 厂 下 -1278-41 3C K4D 
3C 有 3H 无 东兴 导体 总 三 年 -1278-42 3C 开 4D 
3C 玫 3 了 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 焉 -1280-18 3C 攻 4D 
3CK3H 八 - 七 五 厂 斑 -1280-37 3C 有 4D 
3CK04A 八 一 三 〇 三 和 -1262-1 3C 攻 4D 
3 已 攻 04 了 八 一 三 四 厂 焉 -1262-2 3C 玫 4D 
3C 玫 4A 沈 阻 飞 达 半导体 器 件 矿 珀 -1260-42 3C 开 4D 
3CK4A 金华 一 一 六 亚 -1262-19 3C 玫 4D 
3C 开 4A 任 迫 七 〇 五 厂 下 -1284-19 3C 玉 4 口 
SC 玫 4A 常州 无 线 电 元 件 七 盖 亚 -1284-24 3CK4D 
3 心 信 4A 桐庐 晶 保管 厂 斑 -1284-25 3CK4 也 
3C 开 4A 金华 一 一 六 厂 于 -1284-25 3C 及 4 也 
3C 上 4A 洪江 无 线 电 一 厂 夏 -1284-26 3C 玉 4 也 
3C 玫 4A 人 OAEO 厂 午 -1284-35 3C 开 4 世 
3C 玫 4 人 @ 衣 岛 市 半导体 器 件 二 厂 下 -1286-25 3C 了 4 也 
3CK4A 济南 半导体 ; 元件 实验 所 御 -1286-26 3C 开 4 卫 
3C4A 八 瑟 五 三 看-1286-28 3C 玫 4 卫 
3C 玫 4B 沈阳 飞 达 羊 导体 器 件 矿 下 -1260-43 3C 和 4 开 
3C 扩 4 也 金华 一 一 六 厂 下 -1262-21 3C 及 4 世 
3C 玫 4 了 任 丘 扎 四 五 厂 下 -1284-21 3C KK4 己 
3C 开 4 了 八 吕 七 O 厂 下 -1284-40 3C 开 4 忆 
3CK4BB 常州 无 线 电 元 件 七 厂区 -1284-43 3C 及 4 
3C 开 4 了 桐庐 晶体 管 三 下-1284-44 3C 玉 4F 
3C 玫 4B 金华 一 一 六 厂 碑 -1284-44 3C 玫 4 了 
3C 玉 4B 湛江 无 线 电 一 三 四 -1284-45 3C 开 4 了 
3C 玫 4 了 下 -1286-2 3C KK4F 
3C 玫 4B 青岛 市 半导体 器 件 二 厂 下-1286-43 3C 开 4F 
3C 玫 4 卫 2 件 实 验 所 入 -1286-44 3C K4ER 
3C 玉 4 也 八 七 五 厂 秆 -1286-47 3C 开 4F 
3SCK4C 汪 阳 飞 达 半导体 器 件 六 看 -1260-44 3C 攻 4 形 
3C 有 4C 金华 一 一 六 三 看 -J262-20 3 心 作 4 
3CK4C 任 丘 七 〇 五 厂 夏 -1284-23 3C 开 4G 
3C 开 4C 榈 庐 晶 体 管 厂 帮 -1284-27 3C 改 4G 
3C 天 4C 金华 一 一 六 厂 得 -1284-27 3CK4G 
3C 天 4C 湛江 无 线 电 一 三 下 -1284-28 3C K05 
3CK4dC 八 O 芋 OO 三 到-1284-36 3C K05A 
3C 用 4C 星光 电工 矿 下 -1284-37 3C 开 05 也 
3CK4C 常州 无 线 忠 元件 七 矿 ”下 -1286-9 3C 开 05C 
3CK4C @ 音 总 市 半导体 器 件 二 六 下 -1286-27 3C 有 05D 
3CK4C 人 下 -1286-29 3C 开 05 卫 
3C 5 人 


Dan abc aa 


广 


家 


页 玛 -序号 


得 口 市 无 线 电器 材 三 下 - -1288- 和 
四 下 -1260-45 


金华 一 一 六 三 
任 丘 七 O 〇 五 三 


八 O 七 DO 厂 
星光 电工 厂 


稿 庐 晶体管 厂 
金华 一 一 六 厂 
济南 半导体 元 件 实验 所 
e 将 岛 市 泣 导体 器 件 二 厂 


八 七 五 三 


营口 市 无 线 电 器 材 广 


常州 无 线 电 元 件 瑟 厂 
任 丘 七 〇 五 厂 
桐庐 品 体 管 矿 


华 一 一 穴 


7 


湛江 无 线 电 一 三 


八 O 瑟 操 厂 
星光 电工 厂 
> 七 五 六 


青 铝 市 半导体 器 件 二 厂 
| 
营口 市 无 线 电 器 材 广 
常州 无 线 电 元 任 七 三 
和 粒 访 晶体管 三 
金华 一 一 六 厂 
3 


湛江 无 线 电 
八 O 士 O 〇 厂 
星光 电工 厂 


营口 市 无 线 电器 材 厂 
济南 半导体 元 件 实验 所 
@@ 青 岛 市 半导体 器 件 二 厂 


八 七 五 乒 


让 
营口 


八 七 五 厂 
八 一 三 O 厂 


哈 尔 这 晶体 管 厂 
哈尔滨 晶体 管 三 


营口 市 无 线 电器 宗 
市 无 线 电器 材 厂 
济南 半导体 元 件 实验 所 


下 -1262-22 
下 -1284-20 
看-1284-41 
下 -1284-42 
下 -1284-46 
下 -1284-47 
下 -1286-32 
下 -1286-45 
下 -1286-48 
下 -1286-50 
各 1288-14 
年 -1284-22 
下 -1284-29 
下 -1284-29 
下 -1284-30 
下 -1284-38 
焉 -1284-39 
耿 -1286-30 
下 -1286-31 
下 -1288-? 

夏 -1288-7 

下 -1288-33 
下 -1284-48 
下 -1284-48 
夏 -1284-49 
夏 -1286-3 

夏 -1286-4 

下 -1286-5 

四 -1286-33 
下 -1286-46 
了 -1286-49 
年-1288-8 

看 -1286-6 

玉 -1288-4 

下 -1288-5 

下 -1272-43 
下 -1350-11 
下 -1350-12 
看 -1350-13 
下 -1350-14 
下 -1350-15 


亚 -1346-1 


型 反 家 

3CK5A 辽宁 晶体 管 三 

3CK5A 。 任 丘 -上 O 五 厂 

3CK5A 向 访 晶体 管 厂 

3C 及 5A 全 侍 一 六 

3C 攻 5B 任 丘 七 O 五 厂 

3C 开 5B 辽宁 晶体 管 厂 

3C 玉 5 了 辽宁 晶体 签 三 

3CK5B 星光 电工 厂 

3CK5B 桐庐 晶体 管 厂 

3 已 用 5 了 全 华 一 一 六 

3CK5C 任 刁 必 G 卫 六 

3C 玉 5C 星光 电工 厂 

3CK5C 辽宁 晶体 管 厂 

3CK5C 辽宁 晶体 管 广 

3CK5C 桐庐 晶体 管 广 

3C 玫 5C 全 化 三 三 厅 

3CK5D 枉 征 蔬 加 正太 

3CK5D 辽 字 晶 倒 管 

34 及 5 了 辽宁 前 体 管 三 

3CK5D 星光 电工 厂 

3C 玫 5D 镜 庐 晶 傈 管 

3CK5D 全 华 一 一 六 厂 

3C 玫 5 也 任 五 七 加 五 三 

3C 玉 5 卫 星光 电工 厂 

3C KK5 忆 辽宁 晶体 管 厂 

3C 玫 5 瑟 辽宁 晶体 管 厂 

3C 玉 5 卫 宰 访 晶体管 三 
CK5 已 全 华 一 一 六 厂 

3CK5F 任 丘 七 〇 五 厂 

3C 及 5 营口 市 无 线 电 器 材 厂 

3CK5E 次 南 半 导 体 元 件 实验 所 

3C 长 5 营口 市 无 线 电器 材 厂 

3CK6 星光 电工 厂 

3C 改 6A 榈 庐 晶体 管 厂 

3C KK6A 阐 南 半导体 一 厂 

3C 玫 6A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 

3C 玫 6 济南 半导体 一 厂 

3C KK6B 徇 庐 晶体 管 厂 

3CK6B 沈阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 

3C KK6C 祸 访 晶体管 厂 

3CK6C 济南 半导体 一 厂 

人 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 

3C 玫 6DD 星光 电工 厂 

3CK6D 多 


访 曲 体 管 厂 


半导体 三 极 管 型 号 厂家 索引 


页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
下 -1346-2 3C 有 K6D 济南 半导体 一 厂 置 - -1342- 33 
下 -1346-3 3C 下 6D 旋 阳 飞 达 半导体 器 件 厂 看 -1342-40 
下 -1346-5 3C 开 6 也 旺 光 电工 三 到 -1340-22 
下 -1346-6 3C 改 6 也 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1342-32 
下 -1346-7 3C 及 6 卫 祝 访 晶体 管 三 重 -1344-4 
下 -1346-11 3C 及 6 星光 电工 三 和 丰 -1340-23 
和 夏 -1346-12 3C 政 6 卫 沈阳 飞 达 灶 导体 器 件 广 下-1342-41 
区 -1346-15 3C 开 6 耻 筒 疡 晶体 管 厂 下 -1344-5 
下 -1346-19 3C 玫 6GG 星光 电工 厂 下 -1340-24 
下 -1346-20 3C 玫 6G 营口 市 无 线 由 器 材 广 看 -1344-6 
下 -1246-9 3C 开 6G 竹 产 晶体 管 厂 看 -1344-8 
秆 -1346-16 | 3CK6H 星光 电工 厂 本 -4340-25 
下 -1346-21 3C 开 6 也 营口 市 无 线 电 器 材 厂 下 -1344-7 
亚 -1346-22 3C K6 卫 桐庐 晶体 管 厂 下 -1344-9 
下 -1346-25 3C 玫 07 星光 电工 厂 下 -1346-39 
下 -1346-26 3C 玫 7 袁 岛 半导体 研究 所 下 -1266-48 
下 -1346-4 3C 下 7A 八 七 五 厂 下 -1262-26 
下 -1346-13 3C 开 7A 栖 访 晶体 管 厂 机 -1266-49 
秆 -1346-~14 3C 玫 7A 任 丘 七 〇 五 厂 下 -1284-31 
下 -1346-17 3C 用 7 了 八 七 五 厂 下 -1262-27 
亚 -1346-27 3C K7 了 3 柚 访 晶体管 厂 到 -1266-50 
下 -1346-28 3C 疏 7 了 3 星光 电工 厂 下 -1268-10 
开 -1346-8 3C 玫 7 卫 任 丘 七 〇 五 厂 下 -1284-50 
开 -1346-18 3C 开 7C 八 七 五 厂 朴 -1262-28 
下 -1346-23 3C 开 7C 星光 电工 三 亚 -1268-11 
焉 -1346-24 3C 开 7C 神 庐 苔 休 管 厂 下 -1268-16 
下 -1346-30 3C 及 7C 任 丘 七 〇 五 厂 下 -1284-32 
下 -1346-31 3C 开 7 了 八 七 五 三 焉 -1262-29 
下 -1346-10 3C 开 7D 星光 电工 厂 - 下 -1268-12 
亚 -1346-29 3C 开 7D 桐庐 晶体 管 厂 下 -1268-17 
玉 -1346-32 3CK7D 任 丘 七 〇 五 三 焉 -1284-33 
四 -1346-33 3 驴 改 7 卫 八 瑟 五 厂 下 -1262-30 
亚 -1340-26 3C 开 7 卫 桐庐 晶体 管 厂 年-1268-18 
焉 -1340-2 3C 开 7 也 星光 电工 厂 亚 -1268-26 
玫 -1340-3 3C 开 7 刁 营口 市 无 线 电器 材 矿 “下 -1270-39 
下 -1342-29 3C 开 7 卫 任 丘 七 〇 五 厂 亚 -1284-34 
页-1340-20 3C 开 7 下 八 七 五 三 下 -1262-31 
珀 -1340-27 3C 开 7 桐 产 晶体 管 三 下 -1268-19 
下 -1342-39 3C 开 7 星光 电工 厂 下 -1268-33 
下 -1340-44 3CK7R 营口 市 无 线 电 器 树 矿 下 -1272-15 
下 -1340-47 3C 玫 7 上 任 丘 七 〇 五 厂 下 -1286-1 
亚 -1342-30 3CK9A 济南 半导体 元 件 实 验 所 和 -1286-7 
下 -1340-21 3LC 人 9A 人 @ 青 龟 市 半导体 器 件 二 三 下 -1288-10 

3L 开 9A 上 海 无 线 电 二 十 电 二 十 九 太 到 -1288-11 


珀 -1342-31 


页 -93 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


ee 


夏 -94 


型 号 厂 家 页 碍 -序号 型 号 三 家 页 码 -序号 
3CK9A 八 七 五 三 看-1288-11 3CKo0I0A 了 哈 尔 洲 晶体 管 三 开 -1350-37 
3C 开 9A 这 阻 飞 达 半导体 器 件 矿 是 -1288-12 3CRKO10B 哈 尔 这 晶 体 管 三 秆 -1350-38 
3 长 9A 和 狂 庐 哩 体 管 三-1288-13 3C 开 010C 哈 尔 这 晶 体 管 三 重 -1350-39 
3C 玫 9A 人 金华 一 一 六 厂 隆 -1288-13 3CK010D 哈尔滨 晶体 管 三 下 -1350-40 
3C 攻 9A 人 金华 一 一 六 三 下 -1288-23 3C 开 010 忆 哈尔滨 晶体 答 三 秆 -1350-41 
3C 玫 9A 和 东湖 晶体 管 三 焉 -1290-25 3CK10A 八 瑟 五 厂 se 
3C 及 9 六 南 半 导 体 元 件 实验 所 置 -1286-10 3 人 天 10 信 任 丘 七 〇 五 厂 可 -1340-16 
3C 开 9B 星光 电工 厂 秆 -1288-24 3CK10A 八 七 五 三 看 -1340-18 
3 伺 开 9 也 营口 市 无 线 电 器 材 广 于-1288-25- 3C 攻 10A 济南 半导体 元 件 实 验 所 四-1340-42 
3C 玫 93B @ 青 岛 市 半导体 器 件 二 三 下 -1288-28 3(L 民 10A 济南 半导体 元 件 实验 所 四 -1340-43 
3C 〇 开 9 上 海 无 线 由 二 十 九 广 夏 -1288-29 3CKI10A 金华 一 一 六 于 -1340-45 
3C 玫 9 了 八 瑟 五 厂 丰 -1288-30 3C 玫 10A 沈阳 飞 还 半导体 器 件 矿 看-1342-26 
3C 攻 9B8 演 阻 飞 达 尘 导 体 器 件 三 夏 -1288-31 3CK10A 星光 电工 三 秆 -1342-35 
3CK9B 和 柱 庐 晶体 管 厂 四 -1288-32 3CKL0A 工 海 无 线 阳 二 十 九 矿 ， 置 -T342-37 
3 心 信 9 金华 一 一 六 厂 下 -1288-32 3CKK10A 桐庐 晶体 管 广 可 -1342-38 
3C 开 9B 金华 一 一 六 厂 和 -1288-42 3CK10B 任 丘 七 五 三 了 下-1340-28 
3C 玫 9 避 4 芋 湖 晶体管 厂 亚 -1290-26 3CRK10D 八 七 五 厂 页 -1340-30 
3CK9C 济南 半导体 元 件 实验 所 在 -1286-12 3C 攻 10 了 八 七 五 厂 秆 -1340-32 
3CK9C 金华 一 … 六 厂 看 -1288-44 3CKI10 了 济南 半导体 元 件 实验 所 重 -1340-48 
3C 开 9C 营口 市 无 线 电 器 材 厂 看 -1288-45 3CK10B 涝 南 半 导 你 元 件 实 验 所 四 -1342-1 
3C 开 9C 星光 电工 厂 和 -1288-46 3CKI0BB 金华 -一 一 六 贱 各 -1342-4 
3C 反 9C @@ 青 岛 市 半 导 信 器 件 二 厂 重 -1288-47 3C 下 10B 这 得 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1342-27 
3C 天 9C 上 海 无 线 让 二 十 九 厂 看-1288-48 3C 必 103 营口 市 无 线 电 器 材 矿 和 硬 -1342-36 
3C 开 9C 八 七 五 厂 下 -1288-49 3CK10B 上 海 无 线 也 二 十 九 厂 于 -1342-44 
3C 有 9C 这 阻 飞 达 半 导体 器 件 看 -1288-50 SC 及 10B 桐 访 晶 会 符 厂 镍 -1342-45 
3C 玫 9C 金华 一 一 六 厂 看 -1290-1 3CK103 星光 电工 厂 亚 -1342-46 
3C 开 9C 桐庐 异体 管 厂 下 -1290-2 3CKIOC 八 七 五 厂 奢 -1340-34 
3C 开 0OC 4 和 苑 溯 晶 体 管 厂 夏 -1290-27 3CK10C 八 -五 厂 下 -1240-36 
3CK9D 六 南 半导体 元 件 实 0 286-14 3CK10C 任 丘 上 七 个 五 三 页 -1340-38 
3C 玉 9D @ 刘 岛 市 半导体 器 件 二 -1290-7 3CKI10C 济南 半导体 元 件 实验 所 夏 -1342-3 
3C 开 9D 上 海 无 线 电 二 十 施 广 可 1290-8 3C 玉 10C 济南 半导体 元 件 实验 所 秆 -1342-5 
3C 开 9D 八 七 五 厂 年 -1290-9 3CK10C 金华 一 一 六 | 置 -1342-10 
3C 开 9DD 沈阳 飞 过 半导体 器 件 广 是 -1299-10 3CK10C 星光 证 工 三 御 -1342-18 
3C 玫 9D 金华 一 一 六 厂 下 -1200-T 3C 玉 10C 沈阳 飞 玉 洒 导体 器 件 六 下-1342-42 
3CK9D 桐庐 晶体 管 厂 夏 -1290-11 3CKI10C 营口 市 无 线 电 器 材 [ 六 和 夏 -1342-47 
3C 玉 9 了 营口 市 无 线 思 器 材 夏 -1290-12 3C 攻 Tt0C 租 访 晶体管 三 年 -1342-49 
3C 及 9 星光 电工 厂 夏 -1290-13 3CK10D 八 -七 五 厂 年 -1340-15 
3C 开 9D 金华 一 一 六 三 下 -1290-14 3CK10D 任 丘 七 〇 五 | 夏 -1340-17 
3C 开 9 了 丹东 市 电子 科研 生产 三 四 -1290-15 3C 开 10D 太 二 芳 相 下 -1340-19 
3C 玫 9 也 济南 半导体 元 件 实验 所 和 丰 -1286-8 3CK10D 金华 一 一 下 -1340-46 
3C 玫 9 也 营口 市 无 线 忠 器 烤 六 四 -1290-16 3CK10D 全 下 元 件 实验 所 下 -1340-49 
3CK9E 营 所 市 无 线 记 器 材 矿 看-1286-1H 3CK10D 济南 半导体 元 任 实 验 所 下 -1342-2 
3 已 玫 9 将 南 半 导 体 元 件 实 验 所 四 -1286-13 3C 开 10D 星光 电工 厂 重 -1342 .19 
3C KeH 济南 半生 : 体 元 件 多 实验 所 下 - 1286- 和 SC 天 ID 演 阳 过 于 全 好 信 噩 件 ) 对 5 2 


ne 
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型 号 民 家 页 码 -序号 型 号 厂 家 页 码 -序号 

3C 开 10D 营口 市 无 线 入 电器 村 六。 到 -1342-48 3CK14A 星光 电工 厂 征 -1280-3 

3C 及 10 匡 全 加 二 和 -1340-29 3CK14A 金华 一 一 六 下 -1282-40 
3C 有 10 也 从 七 五 三 下 -1340-31 3CK14A 八 七 五 厂 下 -1282-4t 
3C 民 10 忆 八 七 五 厂 看 -1340-33 3CK14A 全 华 一 一 人 年 -1340-50 
34 必 10 忆 济南 半导体 元 件 实验 所 看 -1342-6 3C 下 14 卫 福 疡 晶体 管 厂 下 -+282-9 

3C 开 10 孔 济南 半导体 元 件 实验 所 年 -1342-9 3CK143 星光 电工 三 复 -1282-12 
3C 开 10 忆 旺 光电 工厂 夏 -1342-22 3 已 玫 14 卫 济南 半导体 元 件 实验 所 和 夏 -1282-18 
3 人 及 10 王 沈阳 飞 达 尘 导体 噩 件 | 量 1342-34 3CKI4B 济南 半导体 元 件 实验 所 亚 -1282-21 
3C 疏 10 蕊 营口 市 无 线 电 器 材 矿 和 夏 -1342-50 3CK14 了 八 七 五 厂 页 -1282-42 
3CKI10E 任 乓 七 加 五 三 重 -1344-17 3CK14B 全 华 一 一 六 厂 症 -1282-43 
3C 〇 氏 10 下 八 下 五 | 夏 -1340-35 3 已 氏 14 卫 父 华 一 一 六 厂 看 -1342-7? 

3CK10T 八 二 五 】 秆 -1340-37 3 已 氏 14C 营口 市 无 线 电 器 材 六 是-1276-21 
3C 用 10 己 任 末 瑟 牛 五 算 -1340-39 3CK14C 柱 产 晶体管 三 年 -1278-43 
3LK10 卫 济南 举 导 体 元 件 实验 所 和 -1342-13 3CKTC 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1278-46 
3C 孜 10 开 济南 半导体 元 件 实验 所 丰 -1342-17 3CK14C 次 南 半 导 体 元 件 实 验 所 朋 -1278-50 
3C 玫 10T 性 日 工厂 四 -1342-23 3CK14C 星光 电工 三 四 -1282-6 

3CK10 卫 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 年 -1342-48 3C 〇 区 14(C 金华- .一 六 厂 置 -1282-44 
3C 开 10 了 下 营口 市 无 线 电 器 禁 ， 丰 -1344-18 3CK14C 八 - 七 五 六 下 -1282-45 
3C Ri0G 作 志 天 和 夏 -1340-41 3C 有 14 栖 庐 晶体 管 广 玛 -1278-44 
3CK10G 济南 半 导 休 元 任 实 验 所 看-1342-20 3C 下 14D 营口 市 无 线 电 器 材 矿 重 -1278-45 
3 已 开 10G 济南 尘 导 条 元 人 牛 实 验 所 杆 -1342-21 SC 开 14 营口 市 无 线 电 器材 广 用 -1278-47 
3CKI10G 星光 但 工 三-1342-24 3CK14D 济南 半导体 元 件 实验 所 下 '1280-1 

3CK10 于 济南 半导体 元 件 实验 所 年 -1342-25 3C 开 14D 八 七 五 厂 夏 -1280-2 

3C 玫 11A 全 北京 半导体 器 件 一 三 夏 -1260-4 3CK14DD 金华 一 一 六 三 也 -1280-4 

3CK1I1B 4 北京 半导体 器 件 一 和 -1260-21 3CKT14D 星光 电工 三 年-1282-13 
3CKI11BB 星光 电工 三 而 -1260-23 3CKT14D 一 一 六 六 看-1342-14 
3C 玫 ILC 营口 市 无 线 岂 器 材 六 于 -1260-29 3CK14 卫 柱 庐 品 体 管 和 看-1282-10 
3CK11IC 4 北 京 半导体 器 件 一 | 下 -1260-32 3C 玫 14 卫 星光 电工 三 下 -1282-14 
3 天 11C 量 光 记 工 厂 夏 -1260-34 3C 玫 14 也 人 金华 一 一 六 三 下 -1282-15 
3CKIID 4 北京 半导体 器 件 一 ) 夏 -1260-5 3CK14 瑟 蕊 口 市 无 绕 电 器 材 广 下 -1282-19 
3CKI1D 若 互 市 无 线 电 器 材 矿 看 1260-10 3C 玫 14 世 八 七 五 厂 算 -1282-22 
SC 改 141 间 星光 电工 亚 -1260-36 3C 开 14 也 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1282-24 
3CK11IE 4 北 京 半 导体 器 件 -六 夏 -1260-22 3C 开 14 卫 金华 一 一 六 三 下 -1342-8 

3CK11 忆 星光 琵 工厂 下 -1260-39 3C 玫 14 开 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1282-26 
3 已 及 1 下 营口 市 无 线 电 器 村 下 -1260-28 3C 民 14 下 八 - 七 五 厂 下-1282-28 
3CK12A 上 海 利 民 无 线 电厂 秆 -1344-11 3CK14E 车 口 市 无 线 电 器 材 广 和 丰 -1282-30 
3C 开 12 了 也 工 海 利 民 无 线 电 三 所 -1344-13 3C 开 14 世 相声 晶体 管 厂 下 -1282-32 
3C 区 12C 上 上 海 利 民 无 线 有 电厂 夏 -1344-15 3C 下 14 开 金华 一 一 六 看 -1282-34 
3C 及 12 甩 上 上 海 利 民 无 线 电 三 四 -1344-12 3 局 久 14 开 星光 下 工 和 丰 -1282-35 
3C 民 12 孔 上 海 和 民 无 线 电 ) 下 -1344-14 SC 人 民 14 开 金华 一 一 六 三 夏 -1342-12 
3C 政 12 忆 上 海 利 民 无 线 电 厂 夏 -1344-16 3CK14G 榈 访 晶 体 管 | 年-1282-11 
3C 民 14A 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1274-23 3C 开 14G 金华 一 一 六 厂 亚 -1282-16 
3CK14A 六 效 半 导体 元 件 裤 验 所 秆 -1274-24 3CKG 星光 电工 厂 亚 -1282-17 
3C 〇 KK14 信 酮 访 品 体 合 ) 医 -1274-50 0 14G 本 记 市 无 线 电器 烤 矿 息 -1282-20 
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这 号 属 家 页 码 -序号 | 型 如 三 页 码 -序号 

3C 玫 14G 将 南 尘 导体 元 件 实验 所 下 -1282-23 3C 玫 35B 星光 电工 厂 焉 .1348-4 

3C 有 14G 八 七 五 厂 下 -1282-25 3C 玫 35C 星光 由 工厂 下 -1348-7 

3CK14G 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -1282-36 3C 反 35D 星光 电工 厂 也-1348-~11 
3CK14G 三 下 -1342-15 3C 开 35 鸡 星光 电工 厂 斑 -3348-12 
3C 有 14 于 济南 半导体 元 件 实验 所 革 -1282-27 3C 肛 35 下 星光 电工 | 下 -1348-17 
3CK14H 从 二 五 厂 下 -1282-29 3C 开 37A 星光 也 了 开 -1350-18 
3 人 开 14 五 营口 市 无 线 电 器 村 六 下 -1282-31 3CK37B 星光 电工 三 页-1350-22 
3C 有 14 五 相 访 晶体管 厂 和 看 -1282-33 3C 天 37C 星光 电工 厂 焉 -1350-25 
3CK14 开 金华 一 一 六 三 下 -1282-37- 3CK37D 星光 电工 三 下 -1350-28 
3C 开 14 开 星光 也 工厂 下 -1282-38 3C 氏 37 也 星光 起 工 三 焉 -1350-31 
3CKT14 了 尝 阳 飞 达 半导体 器 件 厂 开 -1282-39 3 仿 民 37 星光 电工 三 丰 -1350-35 
3CG 氏 14 百 侈 华 一 一 六 三 到 -1342-16 3C 玫 50 星光 电工 三 下 -1350. 36 
3 已 反 015A 哈 杀 滨 晶 体 管 厂 下 -1350-47 3C 开 50 了 星光 电工 厂 下 -1350-16 
SC 开 015B 沦 尔 滨 晶 体 管 三 下 -1350-48 3CK50C 星光 电工 下 -1350-17 
3CKO15C 险 尔 滨 晶 体 管 下 -1350-49 3C 玫 100BB 星光 电工 厂 焉 -1260-24 
3CK0L5D 哈尔滨 晶体 管 厂 亚 -1350-50 3C 玫 100C 是 光志 工 上 下 -1260-35 
3C 玫 015 卫 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -1352-1 3CK100C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 夏 -1260-41 
3CK15 量 光 记 工 焉 -1348-20 3CK100D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 下 -1260-37 
3CK15A 柱 访 晶体 答 厂 亚 -1260-47 3CK100 已 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1260-40 
3C 开 15A 星光 电工 厂 亚 -1348-18 3CK103A 永光 电工 厂 下 -1344-35 
3CK15B 向 凑 晶体 管 ] 下 -1260-48 3CK103 也 永光 电工 三 区-1344-36 
3CK15C 星光 电工 厂 下 -1348-19 3CK103C 永光 员工 三 下 -1344-37 
3CK15D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1260-49 3CK103D 永光 电工 厂 理 -1344-38 
3C 玫 16AA 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 下 -1272-.44 3CK103 马 ”永光 电工 厂 和 丰 -1344-39 
3C 玫 16 了 3 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 开 -1272-45 3CK104A 永光 电工 厂 于 -1346-40 
3CKI17A 桐庐 量 体 管 厂 下 -1260-50 3CK104A 从 七 五 厂 玫 -1348 -1 

3C 开 17B 柱 访 晶体管 厂 下 -1262-4 3CK104A 人 和 八 七 五 下 -1348-2 

3CK17C 往 访 晶体 管 焉 -1262-5 3C 天 104B 永光 电工 厂 下 -1346-41 
3CKI17D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 焉 -1262-3 3CK104B 。 八 七 五 | 于 -1348-3 

3CK17D 桐庐 晶体 管 王 下 -1262-6 3CK104B 人 和 八 七 五 厂 下 -1348-5 

3C 开 20 卫 是 光电 工厂 下 -1280-6 3CK104C 永光 电工 三 下-1346-42 
3SC 开 25A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1284-10 3CKI104C 人 八 七 五 厂 及 -1348-6 

3C 开 25 了 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1284-11 3CKI104C 人 八 七 五 厂 下 -1348-8 

3CK25C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1284-12 3C 玫 104D 永光 电工 厂 下 -1346-43 
3C 玫 30 星光 电工 厂 焉 -1348-50 3CK104D 八 七 五 厂 下 -1348-9 

3C 开 30 信 星光 电工 厂 下 1348-48 3CK104D 人 八 七 五 厂 亚 -1348-10 
3C 玫 30C 星光 电工 厂 亚 -1348-49 3C 开 104E 永光 电工 厂 下 -1346-44 
3CK31A 公开 京 举 导 体 器 件 一 下 -1268-20 3CK104 了 一 八 七 五 厂 反 -1348-13 
3CK3LB 4 北京 闭 导 体 器 件 -六 下 -1270-13 3CK104 也 人 八 七 五 三 下 -1348-14 
3CK3LC 4 北京 半导体 器 件 -下 -1272-1 3C 攻 104EFE 人 和 八 七 五 厂 下 -1348-15 
sCK3LD ， Aa 北 京平 导体 器 件 -一 广 下 -1268-21 3CK104EF 从 七 五 三 焉 -1348-16 
3CK3I 卫 4 北 京 半 导体 器 件 一 六 下-1270-14 3CK105A 永光 电工 厂 下 -1348-26 
3CK32 新 云 器 材 厂 亚 -1260-38 3CK105A 永光 电工 厂 下 -1348-27 
3C 开 35A 星光 电工 厂 了 -1346-50 3CK105A 人 八 七 五 三 下 -1348-36 
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型 号 硬 家 页 码 -序号 型 号 三 家 页 码 - 序 莫 

3C 开 105A 八 七 五 厂 亚 -1348-3? 3C 玫 108B 永光 电工 厂 下 -1350-43 
3C 开 105 也 永光 电工 厂 下 -1348-28 3C 开 108B 八 七 五 三 年 -1352-5 

3C 玫 105 了 B 永光 电工 三 焉 -1348-29 3C 民 108 卫 八 七 五 厂 下 -1352-6 

3C 及 105 卫 人 和 下 -1348-38 3C 玫 108C 永光 电工 厂 开 -1350-44 
3CK105B 八 七 五 三 亚 -1348-39 3C 开 108C 八 七 五 厂 看 -1352-7 

3C 开 105C 永光 电工 厂 开 -1348-30 3C 玫 108C 八 - 七 五 三 秆 -1352-8 

3C 氏 105C 永光 电工 厂 和 看-1348-31 3C 玫 108D 永光 电工 厂 . ”下 -1350-45 
3C 民 105C 八 七 五 厂 下 -1348-40 3C 天 108D 八 七 五 厂 下 -1352-9 

3C 久 105C 友 二 五 | 夏 -1348-41 3C 开 108D 八 七 五 厂 焉 -1352-10 
3C 氏 105 卫 永光 电工 厂 下 -1348-32 3C 及 108 瓦 永光 电工 上 厂 焉 -1350-46 
3C 开 105 了 永光 了 甩 工厂 焉 -1348-33 3C 开 108 己 八 七 五 厂 下 -1352-11 
3CK105D 人 二 和) 下 -1348 -42 3C 氏 108 书 站 五 六 四 -1352-12 
3C 开 105 呈 八 七 五 厂 下 -1348-43 3 用 108 下 八 七 五 三 亚 -1352-13 
3CL 氏 105 忆 永光 电工 厂 下 -1348-34 3C 氏 108 焉 | 和 看 -1352-14 
3C 开 105 也 永光 电工 厂 亚 -1348-35 3C 开 109A 永光 电工 厂 重 -1352-15 
3CK105 匡 人 八 七 五 厂 下 -1348-44 3C 开 109A 从 七 五 厂 丰 -1352-20 
3C 开 105 卫 八 七 五 厂 下 -1348-45 3C 民 109 信 八 七 五 三 下 -1352-21 
3C 天 105 下 八 七 五 | 开 -1348-46 3C 及 109 了 了 永光 电工 厂 下 -1352-16 
3CK105E 信 王 亚 -1348-47 3C 玫 109 也 代 瑟 五 三 下 -1352-22 
3CK106A 永光 电工 厂 亚 -1350-1 3C 开 109 也 八 七 五 厂 这 -1352-23 
3CK106A 永光 电工 六 焉 -1350-2 3C 开 109C 永光 电工 厂 下 -1352-18 
3C 玫 106A 八 二 五 三 亚 -1350-19 3 已 民 109C 八 七 五 厂 夏 -1352-24 
3CK106A 八 七 五 三 下 -1350-20 3C 开 109C 八 瑟 五 三 焉 -1352-25 
3CK106B 永光 电工 厂 下-1350-3 3CK109D 永光 电工 厂 开 -1352-19 
3CK106B 永光 电工 厂 下 -1350-4 3C 及 109D 八 七 五 三 下 -1352-26 
3C 玫 106B 从 七 五 厂 亚 -1350- 21 3CK109D 八 七 五 厂 下 -1352-27 
3C 玉 106 了 八 十 五 厂 下 -1350-23 3C 开 109 忆 永光 电工 三 下 -1352-17 
3C 开 106C 永光 电工 厂 焉 -1350-5 3C 开 109 忆 八 七 五 三 亚 -1352-28 
3CK106C 永光 电工 三 亚 -1350-6 3C 开 109 卫 人 和 八 七 五 厂 下 -1352-29 
3C 攻 106C 人 八 瑟 五 厂 焉 -1350-24 3C 及 109E 人 八 七 五 厂 下 -1352-30 
3C 民 106C 八 七 五 广 亚 -1350- 26 3C 开 109 下 八 七 五 厂 下 -1352-31 
3C 开 106D 永光 电工 厂 亚 -1350-? 3CK110 青岛 半导体 研究 所 可 -1272-38 
3C 氏 106D 永光 电工 厂 下 -1350-8 3 心慌 110A 桐庐 晶体 管 和 看 -1262-37 
3CK106D 八 七 五 厂 下 -1350-27 3CK110A 常州 无 线 下 元 件 七 厂 站 .1262-38 
3CK106D 和 八 七 五 厂 开 -1350-29 3CK110A 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -1272-29 
3C 玫 106 瑟 永光 电工 贱 下 -1350-9 3CK110B 星光 电工 亚 -1268-34 
3CK106 忆 永光 电工 厂 下 -1350-10 3CK110B 柱 庐 晶体 管 生 -1270-18 
3 已 及 106 世 人 和 八 七 五 三 下 -1350-30 3CK110B 常州 无 线 电 元 件 七 三 下 -1270-19 
3C 用 106 王 八 七 五 三 丰 -1350-32 3CR110B 北京 半导体 器 件 十 厂 亚 -1272-33 
3C 开 106 下 八 七 五 厂 焉 -1350-33 3C 玫 110C 祝 庐 晶体管 三 区 -1272-2 

3C 106PF 八 七 五 三 下 -1350-34 3C 氏 110C 常州 无 线 电 元 件 七 一 亚 -1272-3 

3C 玫 108A 永光 电工 厂 四 -4350-42 3CK110C 星光 电工 六 亚 -1272-12 
3CK108A 人 八 五 厂 下 -1352-3 3C 改 110C 这 阳 飞 达 尘 导体 器 件 广 看 -1272-37 
3CK108A 八 七 五 三 下 -1352-4 3C 改 110C 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -1272-40 
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3CK110D 和 福 声 晶体 答 三 下 -1262-40 | 3CKI13B 星光 电工 厂 贡 -1268-38 
3LC 玉 110D 常州 无 线 电 元 件 七 六 焉 -1262-41 3CKI13B 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1270-32 
3C 〇 术 110 了 D 星光 惠 工 三 下 -1268-13 3CKIi13C 济南 半导体 元 件 实 验 所 开 -1272-9 
3CK110D 北京 半导体 器 件 十 三 下 -1272-31 3C 必 113C 星光 电工 三 下 -1272-14 
3C 玫 110 已 星光 让 工厂 丰 -1268-35 3LCRKR1it3C 沈阳 飞 达 学 导体 器 件 矿 下 -1272-42 
3C 玫 110 王 酒 访 晶体 管 三 看 -1270-21 3LCKI13D 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1264-2 
3 心 人 110 瓦 置 -1270-22 3CI13D 星光 时 工厂 夏 -1268-15 
3CK110 瑟 北京 举 夏 -1272-35 3C 玫 113 吕 是 光 刀 工厂 和 -1268-39 
3C 开 111 从 福 旋 蛇 体 管 六 下 -1272-17 3C 必 113 也 济南 半导体 元 件 实验 所 夏 -1270-33 
3 及 141 卫 性 觉 记 工 王 夏 -1272-16 3C 〇 用 120 青 癌 洲 导 体 研 究 所 下 -1284-7 
3 有 411 也 在 庐 晶 体 管 夏 -1272-19 3C 开 120A 帆 忘 无线 有 电厂 夏 -1278-2 
3CK3IIBB 生 人 34 攻 120A 和 宙 访 晶体 符 厂 下 -1278-3 
CRK3TC SLC 有 120A 和 州 无 线 所 元 件 -七 枉 -1278-4 
3CKC SRI120A 关连 半导体 | 下 -1278-5 
3 下 411 亿 3CR120A 京 闭 续 忆 四 -1282-47 
3CKTD 3 及 120B 光 轩 了 工 年 -1280-5 
3C 儿 1 豆 3C 玫 120 也 桐庐 无 线 | 电厂 亚 -1280-19 
3C 民 1131 孔 夏 -1272-22 3 人 民 120B 三 疡 晶体 管 广 下 -1280-20 
3C KK112 入 看 -1262-43 3L 开 120 了 常州 无 线 电 元件 七 三 下 -1280-21 
SC 开 112 太 六 | 村 -3262-44 3LC 儿 120 旨 大连 尘 导体 厂 耻 -1280-22 
3C 到 112 人 大 连 尘 号 体 厂 到 -1262-45 3C 民 120 昌 北京 半导体 器 件 十 厂 和 夏 -1284-1 
3C 攻 112A 北京 尘 导 合 覆 -1272-28 3L 玉 120 卫 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 页-1284-4 
3CR 区 112 了 晨光 塌 工厂 伸 -1268-36 3C 开 120C  ， 榈 庐 无线电 厂 焉 -1280-45 
3C112 了 3 桐庐 无 线 电 三 夏 -1270-24 3L 及 120C 和 祖 访 晶体 管 厂 下 -1280-46 
3C 玫 112 了 3 润 庐 晶体 符 厂 丰 -1270-25 3C 玉 120C 党 四 件 七 三 下 -1280-47 
3CK112 六 连 半导体 三 四 -1270-26 3 有 120C 大 连 半 时 下 -1280-48 
3C 天 112 卫 北京 半导体 器 人 性 十 矿石-1272-32 3C 玫 120C 和 -1282-4 
3 已 改 112C 神 厂 无 线 昌 厂 机 -1272-5 3 心 玉 120 人 北京 半导体 器 件 十 厂 至 -1284-9 
3CK1L2C 和 桐 疡 唱 体 管 厂 香 -1272-6 3C 玫 120D 福 访 无 线 下 厂 下 -1278-7 
3CK112C 大 这 兴 导体 三 夏 -1272-7 34 天 120 卫 下-1278-8 
3CK112C ， 而 -1272-13 3C 玉 120 卫 下 -1278-9 
3C 玉 112C 北京 半导体 器 任 四 -1272-39 3224 上 120D 下 -1278-10 
3CK1t2D ， 桐 声 无 线 电厂 丰 -1262-47 3C 及 120 卫 下 -1278-20 
3C 玫 1L2D  ， 神 疡 晶体 管 厂 下 -1262-48 3 已 人 120 北京 半 导体 回 件 十 厂 下 -1282-49 
3CK1lt2D 关连 六 导体 广 下 -1262-49 3C 攻 120 孔 桐庐 无 线虫 厂 下 -1280-24 
3 已 民 112 卫 是 3 南下 四 -1268-14 3C 及 120 羽 柚 庐 品 体 管 六 下 -1280-25 
3CK1i12D 天 京 于 导体 器 件 十 三 夏 -1272-30 3C Ki20 已 常州 无 线 电 元 件 七 三 下-1280-26 
3C 玫 112 已 星光 电工 三 四 -1268-37 3C 发 120 瑟 体 广 下 -1280-27 
3C 开 112 忆 夭亡 无 线 电 厂 下 -1270-28 3CKI20 尼 北京 半导体 器 件 十 广 下 -1284-3 
3C 疏 112 孔 相 访 晶体 管 厂 夏 -1270-29 3C 及 121A 桐 访 晶 体 管 三 下 -1278-12 
3C 玫 112 互 大连 半 导体 三 下 -1270-30 3C 开 121 及 常州 无 线 电 元 件 七 厂 下 -1278-13 
3C 玫 112 也 北京 半导体 器 件 十 矿 各 -1272-34 3 人 121A 于 海 无 线 电 二 十 丸 厂 下 -1278-14 
3C 攻 112 卫 飞 这 半导体 器 件 六 站 -1272-36 43C 人 1 和 4 人 阔 京 半导体 器 件 十 三 看 -1282-46 
3C K113 信 时 体 元 台 -实验 所 用 264-1 | 本 下 121 2 星光 邓 . 十 ) 看 -1280-7 


页 码 -序号 
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型 号 慰 家 
3CK121B8 榈 庐 向 体 管 厂 
3CK1213B 常州 无 线 电 元 件 七 三 
3C121 了 3 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
3C 上 1L21B 北京 半导体 器 件 十 厂 
3C 了 121 了 3 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 
3CK121C 和 桐 声 晶体 管 厂 

3C 有 121C 常州 无 线 电 元 件 七 厂 
3CR121C 上海 无 绕 遇 二 十 九 厂 
3CKI21C 星光 电工 厂 
3CR121C  ， 访 阴 飞 达 半导体 器 件 厂 
3CR121C 北京 半导体 器 件 十 三 
3L 有 1I21D ， 桐 访 晶体管 三 

3L 了 121D 常州 无 线 电 元 件 七 厂 
3L 有 121D 上海 无 线 电 二 十 妃 三 
3C 玫 121DD 星光 电工 厂 

3C 开 124D 北京 半导体 器 件 于 厂 
3CK121 己 和 祝 坊 晶体 管 三 
3CR1i21 匡 常州 无 线 电 元 件 七 
3C 玫 TI25B 上 海 无 线 电 二 十 九 六 
3C 玫 121 卫 北京 半导体 器 件 十 厂 
3C 有 121 下 星光 电工 厂 

3 有 130A 桐庐 无 线 电 三 

3C 有 130A 和 确 庐 晶体管 厂 

3C 玫 130A 大 连 尘 导体 三 
3CK130A 北京 尘 导 体 器 件 十 厂 
3C 130 了 星光 电工 厂 

3C 玫 1I303 了 3 桐庐 无 线 电 三 
3CRI30B 和 相 庐 晶 体 管 六 

3C 芭 130B 大 连 尘 导体 六 

3C 玫 130B 站 京 半导体 器 件 十 厂 
3C 玫 1I30C 星光 中 工 广 

3C 开 130C 柚 雇 无 线 志 

3C 有 130C 

3C 区 130C ”大连 尘 

3C 开 130C 沪 | EN 导体 器 件 厂 
3C 玫 130C 阔 克 洗 导体 硕 作 三 
3C 有 130D 
3CR130D 

3CRI130D 桐庐 晶体 管 厂 

3C 及 130D 大连 兴 导体 三 

3C 开 130D 北 汞 半导体 器 件 十 厂 
3C 及 130 羽 星光 也 于 厂 

3C 及 130 吕 和 精 坊 无 线 电 三 
3CK130 也 李 庐 品 体 管 | 


下 -1280-29 


焉 -1280-30 
焉 -1280-31 
下 -1282-50 
和 夏 -1284-5 
下 -1280-50 
下 -1282-1 
焉 -1282-2 
下 -1282-5 
夏 -1284-6 
下 -1284-8 
杆 -1278-16 
下 -1278-17 
亚 -1278-18 
亚 -1278-21 
亚 -1282-48 
夏 -1280-33 
下 -1280-34 
看 -1280-35 


下 -1284-2 


夏 -1280-8 

和 丰 -1288-15 
下 -1288-16 
夏 -1288-4197 
夏 -1290-17 
下 -1288-26 
下 -1288-34 
全 -1288-35 
夏 -1288-36 
夏 -1290-19 
了 -1288-43 
夏 -1290-3 

下 -1290-4 

夏 -1290-5 

夏 -1290-231 
夏 -1290-22 
杜 -1288-9 

秆 -1288-19 
秆 -1288-20 
和 看 -1288-21 
夏 -1290-18 
下 -1288-27 
和 夏 -1288-38 


到 -1288- 2 
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型 号 厂 家 页 码 -序号 
3C 开 130 互 大连 半导体 厂 页 -1288-40 
3C 开 130 卫 北京 ; 半导体 器 件 了 六 下 -1290-20 
3C281D 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1340-12 
3C281 瓦 济南 尝 导体 下 -1344-10 
3C 共 281 了 济南 半导体 元 件 实验 所 看 -1340-13 
3C 有 K406A 从 七 五 三 四 -1340-4 
3C 玫 406 卫 八 七 五 广 杆 -1340-5 
3C 久 406C 八 七 五 三 下 -1340-6 
3C 和 406D 八 瑟 五 厂 夏 -1340-8 
3C 玫 406 忆 八 - 瑟 五 三 覆 -1340-10 
3C 芭 503 七 四 九 厂 秆 -1290-23 
3CK512C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 ] ”下 -1344-1 
3C 玫 603 七 四 妃 广 下 -1270-42 
3C 及 821A 济南 半导体 元 件 实 验 所 站 -1340-7 
3C 玉 821B 济南 半 导体 元 件 实 验 所 下 -1340-9 
3L 及 821C 济南 半导体 元 件 实 验 所 相 -1340-11 
3CR821D 人 死 湖 市 晶体 管 厂 夏 -1284-16 
3C 和 821 卫 4 欧 湖 市 晶体 管 三 秆 -1284-17 
3C 改 821EF A 范 湖 市 晶体 管 厂 看 -1284-18 
3C 有 2906 祝 访 晶体 管 厂 秆 .1272-50 
3C 及 2906A ， 柱 访 晶体 管 厂 夏 -1274-1 
3 人 长 2907 沈阳 飞 达 半导体 器 人 性 三 看 -1272-48 
3CMI1 全 临沂 半导体 器 件 厂 得 -1526-1 
3C M3 4 临沂 半导体 器 件 厂 夏 -1526-10 
3CM3A 临沂 半导体 器 件 厂 可 -668-: 
3CM3B 痢 泊 半导体 器 件 厂 夏 -868-2 
3CM3C 痢 沂 半导体 器 任 三 署 -668-3 
3C O1 “沈阳 市 半导体 器 伯 九 六 修 -1448-17 
3CO1 王 海 无 线 奸 四 广 四 -1448-18 
3C O1 浅 京 市 半导体 器 件 六 | 下-1448-49 
3CO2 于海 无 线 电 十 四 三 夏 -1448-19 
3493 阔 京 市 半导体 器 件 六 厂 各-1450-39 
3C 及 2204 广州 半导体 器 件 厂 杆 -1014-23 
3 39(3DJ8) 天 津 市 半导体 圳 件 | 夏 -1428-17 
3C 331A 站 件 :一 三 时 -1538-2 
3C S113B 训 件 一 下 .1538-3 
3C 9511C 导 是 -1538-4 
3C S11PD 器 四 -1538-5 
3C S14 吕 阔 京 市 六 导体 器 从 是 -1538-6 
3C Si1E 4 北京 市 尘 导 体 咒 件 一 村 -1538-7 
3C 331A 4 北京 市 半导体 器 件 -一 下 -1538-24 
3C S31B 4 北京 市 半导体 器 件 --)” 夏 -1538-25 
3C S31C 逆 京 市 半导体 器 件 一 六 看-1538-26 

4 北 各 市 半导体 器 件 一 三 


和 下- T538-27 
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型 号 三 家 页 码 -序号 | 号 三 家 页 码 -序号 
3C 3S31E 4 北京 市 半导体 器 件 一 厂 下 -1538-28 | 3CT031 株洲 市 无 线 电 五 厂 下 -1472-1 
3C 3531F 4 北京 市 半导体 器 件 一 /下 -1538-29 3CT031 宜昌 半导体 厂 下-1498-2 
3CT0.8A 泣 头 市 半导体 器 件 二 厂 下 -1472-7 3CT031 徐州 整流 器 厂 下 -1498-3 
3CT01B42 上海 半导体 器 件 八 六 下-1496-23 3CT032 株 济 市 无 线 电 五 三 开 -1472-2 
3C TI1 开 昆山 易 体 管 厂 下 -1496-3 3CT 人 032 昆山 晶体 管 厂 于 -1496-49 
3CT1S 昆 册 晶体 管 厂 亚 -1512-27 3CT032B  ， 宣 昌 半导体 厂 页-1496-44 
3C 个 2 开 昆山 晶体 管 三 下 -1496-12 3CT032C 宣 昌 尘 导体 厂 . 焉 -1496-45 
3 了 了 29 昆 上 由 晶体 管 广 焉 -1514-2 3CT032D 宜昌 半导体 厂 看-1496-46 
3CT3A 汕头 市 米 导 体 器 件 二 三 下 -1472-32 3CT032 已 宜昌 半导体 厂 于 -1496-47 
3C 人 3 玉 昆山 时 体 管 三 焉 -1496-43 3CTo32F 宜昌 半导体 三 和 -1496-48 
3CT3S 昆山 星体 管 厂 下 -1514-19 3CT035 4 徐州 整流 器 厂 下 -1496-50 
3C T4 开 昆山 昌 体 管 三 下 -1498-16 3CT036 4 徐州 整流 器 厂 下 -1498-1 
3CT5 鞍山 市 电子 电力 公司 ”和 -1474-28 3CT041 株 济 市 无 线 电 五 厂 下 -1472-3 
3CT5A 宝鸡 索 岭 电子 仪表 公司 私 -1474-16 3CT041 徐州 整流 器 厂 下 -1498-4 
3C 个 5 玫 昆山 蜡 体 管 厂 下 -1500-6 3CT041 宜昌 半导体 三 下 -1498-5 
3CT6A 油 头 市 半导体 器 件 二 三 下 -1474 .34 3CT042 株洲 市 无 线 电 五 厂 亚 -1472-4 
3CT8A 汕头 市 半导体 器 件 二 三 下 -1474-35 3CT042B 宜昌 半 导体 三 开 -1498-6 
3CT10 鞍山 市 电子 电力 公司 ”下 -1474-36 3CTo42C 宜昌 半导体 厂 区 -1498-7 
3CT 人 10 人 宝鸡 肉 岭 惠子 仪表 公司 四 -1476-14 3CT042D 宜昌 半导体 三 下 -1498-8 
3CT011 宜昌 半导体 厂 焉 -1496-1 3CTo42 卫 宜昌 半导体 三 下 -1498-9 
3CT011 徐州 整流 器 厂 和 看 -1496-2 3C 下 042F 宜 旬 尘 导 体 厂 焉 -1498-10 
3CT0l1 昆山 晶体 管 厂 亚 -1496-4 3CTo42G 宜昌 半导体 厂 下 -1498-11 
3CTI0l2B 宜昌 灶 导 体 厂 焉 -1496-5 3CTo42 开 宜昌 半导体 厂 下 -1498-12 
3C 012C 宜昌 半导体 厂 下 -1496-6 3CT042 了 本 宜昌 半导体 广 下 -1498-13 
3CTIOl2D 宣 昌 半导体 厂 亚 -1496-7 3CT045 徐州 整流 器 三 下 -1498-14 
3C T012 羽 宜昌 卑 导体 三 下 -1496-8 3CT 工 046 徐州 整流 器 厂 下 -1498-15 
3CTIOI2EFE 宜昌 半导体 厂 亚 -1496-9 3CT50 能 凯 市 电子 电力 公司 ”下 -1480-33 
3CT12AA 汕头 调 半 导体 器 件 二 厂 下 -1476-25 3CT50A 鹤 鸡 秦岭 电子 仪表 公司 开 -1480-40 
3CT16A 狂 头 市 半导体 器 件 二 三 看 -1476-26 3C 开 051 洲 市 无 线 电 五 三 下 -1472-5 
3C 个 20 鞍山 市 电子 电力 公司 “下 -1476-27 3CT051 宜昌 半导体 厂 于 -1500-2 
3CT20A 宝鸡 素 叭 虫 子 仪表 公司 亚 -1478-17 3CT051 徐州 整流 器 三 焉 -1500-3 
3C 工 021 宜昌 半导体 厂 亚 -1496-21 3CT051AA 青岛 电器 元 件 厂 开 -1498-17 
3C 工 021 徐州 整流 器 三 亚 -1496-22 3CT051A 青 扣 电器 元 件 厂 亚 -1498-18 
3C 下 022 昆山 晶体 管 厂 下 -1496-18 3CT051B 青 总 电器 元 件 厂 到 -1498-19 
3C 工 022 也 宜昌 音 导 体 厂 亚 -1496-13 3CT051B 青 锅 电器 元 件 厂 下 -1498-20 
3CT022C 宜昌 半导体 厂 亚 -1496-14 3C 下 051C 青岛 电器 元 件 厂 下 -1498-21 
3CT022D 宜昌 半导体 六 亚 -1496-15 3CT051C 青岛 电器 元 件 厂 到 -1498-22 
3CT022 卫 宜昌 半导体 厂 攻 -1496-16 3CT051D 青岛 电器 元 件 厂 下 -1498-23 
3CT022F 宜昌 半导体 三 焉 -1496-17 3CT051D 这 久 电器 元 件 厂 亚 -1498- 24 
3CTT025 4 徐州 整流 器 三 亚 -1496-19 3C 〇 了 051 卫 青岛 电器 元 件 厂 下 -1498-25 
3CT 人 25 人 A 汕头 市 半导体 器 件 二 厂 亚 -1478-29 3LCT051 有 青岛 电器 元 件 ) 下 -1498-26 
3CT026 4 徐州 整流 器 厂 夏 -1496-20 3C 下 051 下 寡 铝 电器 元 件 厂 页 -1498-27 
3CT30 鞍山 市 电子 电力 公司 “” 开 -1478-30 3C T051 瑟 青 蕊 电器 元 件 矿 亚 -1498-28 
3CT30A 宝鸡 素 岭 电子 仪表 公司 下 -1478-45 3CT051G 豆 龟 电器 元 件 厂 下 -1498-29 
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型 号 记 家 页 码 -序号 型 号 
3CT051G 青岛 电器 元 件 厂 下 -1498-30 3CT100A 
3C 了 051 址 青岛 电器 元 件 厂 下 -1498-31 

3CTo5IH 青岛 电器 元 件 厂 下 -1498-32 3CT100A 
3C 个 052 株 调 市 无 线 电 五 厂 下 -1472-6 3CT100A 
3CT052 昆 卫 晶体管 厂 年-1498-33 3CT100A 
3CTo52B 宣 昌 半导体 厂 下 -1498-34 3CT100A 
3CT052C 宣 昌 半导体 厂 下 1498-35 3CT100A 
3CTo52D  ， 宣 昌 半导体 三 本-1498-36 3CT100AA 
3CT052 也 宜昌 半导体 三 下 -1498-37- 3CT100A 
3 已 了 052 下 宜昌 半导体 厂 而 -1498-38 SCTI100A 
3CT052G 宜昌 半导体 广 下 -1498-39 3CT100A 
3CT05 ”宜昌 半导体 厂 下 -1498-40 3CTI100A 
3C 工 052 宣 昌 半导体 三 下 -1498-41 3CTI101 
3C 个 055 4 徐州 整流 器 厂 下 -1498-42 3CT101 
3CT056 4 徐州 整流 器 厂 四 -1498-43 3CT101 
3CT061 株洲 市 无 线 电 五 厂 征 -1472-22 3CT101 
3CT062 株 渊 市 无 线 电 五 厂 各 -1472-23 3CT101 
3CT063 株 溯 市 无 线 电 五 厂 下 -1472-24 3CT101 
3CT063 昆山 晶体 管 厂 下 -1500-23 3CT101 
3CT 了 064 株洲 市 无 线 电 五 三 下 -1472-25 3CT101 
3CT064 昆 册 晶体管 三 亚 -1500-24 

3CT065 宜昌 半导体 广 伸 -1472-27 3CT101 
3CT 个 065 4 徐州 整流 器 三 下 -1500-25 3CT101 
3C 个 066 < 生 人 徐州 整流 器 厂 下 -1500-26 3CT102 
3CT066 了 宜昌 半导体 厂 下 -1500-7 3CT102 
3CT0663 宜昌 半导体 厂 下 -1500-8 3CT102 
3CT066C 宜昌 半导体 三 下 -1500-9 3CT102 
3CT066C 宜昌 半导体 三 下 -1500-10 

3CT066D 宜昌 半导体 厂 焉 -1500-11 3C 人 102 
3CT066D 宜昌 下 导体 厂 年 -1500-12 3CT102 
3C 工 066 忆 宜昌 半导体 厂 下 -1500-13 3C 了 了 102 
3CT066 己 宜昌 半导体 厂 亚 -1500-14 3C 人 102 
3CT066 下 宜昌 学 导体 厂 夏 -1500-15 3CT102 
3CT066 开 宜昌 半导体 广 下 -1500-16 | 3CTi102 
3CT066G 宜昌 半导体 广 竹 -1500-17 3CT102 
3C 个 066G 宜昌 半导体 广 下 -1500-18 3 避 了 102 
3CT066 五 宜昌 半导体 厂 看-1500-19 3CT102 
3CT066H 宜昌 半导体 厂 下 -1500-20 3CT102 
3CT066 了 宜昌 半导体 三 御 -1500-21 3C 人 102 
3CT066 了 宜昌 羊 导体 厂 亚 -1500-22 3CT102 
3CT071 徐州 整流 器 厂 下 -1500-29 

3CT075 徐州 整流 器 三 下 -1500-30 3CT102 
3CT 人 人 085 徐州 整流 器 厂 焉 -1500-31 3CT102 
3C 下 01693 上海 半导体 器 件 /W 下 -1496-24 3CT103 


广 


家 


宝鸡 秦岭 电子 仪表 公 


司 


昆山 晶体 管 矿 
北京 市 可 控 鞍 元 件 矿 
阔 京 电子 元 件 厂 
衡阳 市 无 线 电 三 厂 
铁 力 无 线 电 三 


人 


/ 一 一 一 一 


阳新 县 半导体 器 件 ] 
九江 整流 器 三 

桂林 无 线 电 一 上 
贵州 半导体 三 


9 武汉 市 半导体 器 件 四 矿 
e 沙 市 晶体 管 ) 


徐州 整流 器 三 


青岛 电器 元 但 


厂 


北京 电子 元 件 矿 
北京 市 可 控 革 元件 厂 
天 津 市 第 六 半导体 器 件 


广 


铁 力 无 线 电厂 
天 州 市 半导体 厂 
宣 昌 半导体 三 
常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
扬州 四 尧 电 子 有 限 公司 


上 海 海 若 
设 和 鬼 厂 


电力 电子 控制 


昆山 晶体 管 广 
无 锡 市 无 线 电 元 件 五 三 
徐州 整流 器 厂 

青岛 电器 元 件 广 


@ 沙 市 晶体 管 矿 


北京 电子 元 件 矿 
上 海 半 导体 顺 件 十 三 三 
芜湖 市 晶体 答 矿 


2 安阳 市 量 体 管 | 


衡阳 市 无 线 电 三 厂 
阳新 县 半导体 器 件 广 


全 


铁 力 无 线 电 三 


^ 穴 州 市 半导体 ) 


沉 州 市 无 线 


-一 -一 


元 件 七 广 


页 码 -序号 
-1482-4 


看 -1482-25 
年 -1482-26 
下 -1482-27 
下 -1482-28 
再 -1482-30 
种 -1482-32 
下 -1482-33 
罩 -1482-34 
全 -1482-35 
可 -1482-36 
下 -1472-8 

可 -1472-9 

秆 -1472-10 
年 -1472-11 
下 -1472-12 
了 -1472-13 
下-1472-14 
看-1472-17 


下-1472-17 
下 -1472-17 
下 -1472-29 
下 -1472-34 
下 -1472-35 
下 -1472-36 


下 -1472-36 
到 -1472-37 
区 -1472-37 
玉 -1472-37 
到 -1472-38 
秆 -1472-39 
下 -1472-39 
页-1472-41 
看-1472-4 
下 -1472-41 
奸 -1472-41 
下 -1472-42 


下 -41472-42 
和 而 -1472-42 
下 -1472-44 


一 
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型 号 三 家 页 碍 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
3CT103 扬州 四 葵 电 子 有 限 公 司 下 -1472-45 厂 
二 3CTT103 于 海 海 阁 电力 电子 控制 秆 -1472-46 3C 人 104 八 二 三 一 厂 下 -1476-2 
设备 厂 3CT104 铁 力 无 色 电 三 下 -1476-2 
琶 3CT103 昆山 晶体 管 厂 年-1472-46 3CT104 4 素 州 市 半导体 三 年-1476-2 
3CT103 贵州 半 导 何 厂 下 -1472-46 3CT104 芜湖 晶体 管 厂 下 -1476-2 
3CT103 无 锡 市 无 线 电 元 件 五 六 各 -1472-47 3CT104 及 安阳 市 晶体 答 厂 四 -1476-2 
3CT103 徐州 整流 器 厂 杜 -1472-47 3CT104 衡阳 市 无 线 电 三 焉 -1476-2 
3CT103 洛阳 举 导 体 二 厂 夏 -1472-47 3CT104 九江 整流 器 三 下 -1476-4 
3C 了 TI103 北京 电子 元 件 广 下 -1472-48 3CT104 潍坊 无 线 电 一 三 秆 -1476-9 
3C 了 103 沙市 蜡 体 管 三 下 -1472-49 3CT 人 104 宣 虽 半导体 三 下 -1476-15 
3C 〇 CT103 青鸟 电器 元 件 矿 于 -1472-50 3CT105 常州 市 无 线 电 元 件 七 | 下 -1476-33 
3CT103 4 潍坊 无 线 电 一 厂 下 -1474-2 3C 人 105 扬州 四 攻 电 子 有 限 公 司 下 -1476-34 
3CT103 北京 市 可 控 砖 元件 下 -1474-3 3CT105 @ 武 汉 市 半导体 器 件 四 三 下 -1476-35 
3C 了 103 天 津 市 第 六 半导体 器 件 下 -1474-3 3CT105 贵州 半导体 厂 夏 -1476-35 
厂 3CTI05 上 海 海 阁 电 力 电 子 按 制 下 -1476-36 
3CTT103 铁 力 无 线 电 厂 下 -1474-3 设备 厂 
3C 人 103 泰州 市 半导体 厂 征 -1474-S 3C 人 105 4 广州 半导体 器 件 厂 亚 -1476-37 
3C 人 103 落 湖 晶体 管 广 年 -1474-3 3CT105 无 锡 市 无 线 电 元 件 五 看-1476-38 
3CT103 @ 安 阳 市 章 体 管 厂 禾 -1474-3 3CT105 4 徐州 整流 器 厂 下 -1476-38 
3CT103 阴 新 县 半导体 器 件 广 下 -1474-3 3C 人 105 洛阳 半导体 二 三 下 -1476-39 
3CT163 衡阳 市 无 线 电 三 三 于 -1474-3 3C 人 4105 洛阳 半导体 二 厂 下 -1476-40 
3CT103 九江 整流 器 厂 下 -1474-5 3CT105 @ 沙 市 晶体 管 广 下 -1476-41 
3CT103 潍 场 无 线 电 一 厂 四 -1474-11 3CT105 @ 成 者 无线电 七 厂 种 -1476-42 
3CT103 宜昌 半导体 三 下 -1474-37 3CT105 昆山 时 体 管 厂 夏 -1476-43 
3C 个 104 常州 市 无 线 电 元 件 七 六 看-1474-41 3C T105 青岛 电器 元 件 厂 站 -1476-43 
3CT104 扬州 四 鞭 电 子 和 限 公 司 丰 -1474-42 3CT105 全 潍坊 无 线 电 一 厂 下 -1476-44 
3CT104 昆山 虹 体 管 厂 醒 -1474-43 3C 人 105 北京 电子 元 件 厂 下 -1476-45 
3CT 人 104 人 武汉 市 半导体 器 件 四 中 夏 -1474-43 3CT105 胡 新 县 半导体 器 件 矿 四 -1476-48 
3CT104 贵 麟 半导体 三 四 -1474-43 3CGT105 北京 市 可 控 硅 器 件 六 在 -1476-48 
3CT104 上 海 海 阁 忠 力 由 子 控 制 四 -1474-44 3CT105 天 津 市 第 六 半导体 器 件 看 -1476-48 
设备 厂 下 
3CT104 上 海 海燕 电力 电子 控制 看 -1474-45 3CT105 铁 力 无 线 电 三 下 -1476-48 
设备 三 3CT105 么 泰州 市 半导体 | 四 -1476-48 
3CT104 无 锡 市 无 线 电 元 件 五 六 看 -1474-46 3CT105 芜湖 晶体 管 厂 夏 -1476-48 
3C 人 104 徐州 束 流 器 厂 重 -1474-46 CT 个 105 急 安 阳 市 晶体 管 厂 下 -1476-48 
3CTT04 洛阳 半导体 二 三 看 -1474-47 3C 个 105 衡阳 市 无 线虫 三 三 收 -1476-48 
3CT104 洛阳 半导体 二 上 夏 -1474-48 3CT105 八 二 三 一 三 夏 -1476-49 
3CT104 北京 电子 元 件 厂 下 -1474-49 3CT105 九江 整 度 器 六 下 -1476-50 
3CT104 纺 沙 市 晶体 管 厂 下 -1474-50 3CT105 潍坊 无 线 电 一 三 有 丰 -1478-8 
3CT104 青岛 电 训 元 件 | 相 -1476-1 3CT 人 105 宣 昌 半导体 厂 亚 -1478-18 
3CT104 么 浴 坊 无 线 电 一 厂 得-1476-1 3CT105 全 徐州 整流 器 | 下 -1496-10 
3CT104 阻 新 县 半导体 事件 六 有 -1476-2 3CT105 了 徐州 整流 器 厂 生 -1478-9 
3CT104 北京 市 可 控告 元 件 六 下 -1476-2 3CT105 了 徐州 整 洲 器 三 下 -1478-10 
3CTI104 天 津 市 第 六 尘 导 体 器 件 利 -1476-2 3CT105 玉 徐州 整流 器 三 亚 -1478-11 
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灶 导 体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 
型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 让 家 页 码 -序号 
3CT105L 徐州 整流 器 厂 下 -1478-12 3CTI07 北京 市 可 控 奎 元 件 厂 夏 -1480-27 
3CT106 扬州 四 著 电 子 有 限 公 司 下 -1478-33 3C 了 T107 九江 艺 流 器 三 下 -1480-28 
3C 工 106 上 海 海 莪 电 力 电 子 控制 看 -1478-34 SC 下 107 桂林 无 线 电 -一 厂 下 -41480-28 
设备 三 3L 工 109 4 潍 声 无线 电 一 三 而 -1480-3 
3CTI106 是 一 显 体 管 矿 亚 -1478-35 3CT14159 工 诲 海 铬 电力 记 子 控制 四 -1500-5 
3C 人 106 无 锡 市 无 线 电 元 件 五 厂 下 -1478-36 设备 三 
3CT106 徐州 整流 器 六 下 -1478-36 3C 了 T200A 4 昆山 晶体 管 厂 夏 -1482-50 
3C 人 106 洛阳 尘 导 体 二 三 亚 -1478-37 3CT200A 上 上 海 海 涪 电 力 由 子 控 制 臭 -1484-1 
3CT106 青岛 电器 元 件 厂 槛 -1478-38 设备 三 
3CT106 天 建 市 第 六 半导体 晤 件 看 -1478-39 3CT200A 于 海 海燕 电力 由 了 予 控 制 四 -1484-2 
困 设备 三 
3CT106 铁 力 无 线 电 厂 政 -1478-39 3CT200A 北京 电子 元 件 厂 下 -1484-3 
3C 人 106 玩 湖 晶体 管 厂 年-1478-39 3CT200A 和 蕉 岗 市 晶体 管 厂 看 -1484-4 
3CTi106 @ 安 阳 市 晶体 管 厂 下 -1478-39 3CT200A 铁 力 无 线 电厂 到-1484-4 
3CT106 衡阳 市 无 钱 记 三 厂 下 -1478-39 3CT200A 组 云 整流 器 件 厂 到 -1484-4 
3CT106 阳新 县 半导体 器 件 | 下 -1478-39 3C 了 200A 大 连 蝇 体 管 三 厂 到 -1484-7 
3C 个 106 九江 整流 部 | 下 -1478-41 3CTT200A 衡阳 市 无 线 电 三 厂 下 -1484-7 
3CT106 宜昌 半导体 厂 下 -1478-46 3CT200A 八 二 王 一 厂 区 -1484-8 
3C 106 徐州 整流 器 三 夏 -1496-11 3C 下 200A 九江 整流 器 厂 得-1484-9 
3C 人 107 常 状 市 无 线 电 元 件 寸 六 下-1480-8 3C 了 200A 桂林 无 线 电 一 三 下 -1484-9 
3CT 人 T107 扬州 四 苍 电 子 有 限 公 司 下 -1480-9 3CT3200A 贵州 半导体 三 看-1484-10 
3C 工 107 上 海 海燕 电力 电子 控制 了 -1480-10 3C 〇 了 工 200 人 安 鸡 秦岭 电子 仪表 公司 夏 -1484 
设备 三 3L 了 205D11 E 0 冯 划 -1494 
3CT107 和 @ 武 汉 市 半导体 器 件 四 厂 下 -1480-11 3C 人 T205 吕 2 奢 -1494 -31 
3CTT107 昆山 晶体 管 三 重 -1480-12 3C 了 T206D1 覃 -1494-35 
3C 人 107 贵州 半导体 厂 年-148&0-12 3C 工 206 吕 2 材 -1494-36 
3C 人 107 全 广州 半导体 器 件 厂 丰 -1480-13 3C 下 207 吕 1 京 新 有 市 曲 体 各 ) 本 -1494-39 
3CT107 无 锡 市 无 线 电 元 件 五 厂 下 -1480-14 3CT207 丫 2 齐 新 市 晶体 管 ! 下 -1494-40 
3CT107 徐州 整流 器 厂 下 -1480-14 3CT208D1 市 唱 体 管 奢 -1494 -44 
3CT107 轧 沙 市 晶体 管 三 下 -1480-15 3 局 了 工 208[ 六 2 年 -1494-45 
3C 人 107 生成 都 无 线 电 七 ) 夏 -1480-16 3C 工 235 可 -1494-32 
3CT107 青 昌 电器 元 件 广 夏 -1480 .417 3C 下 235 基 -4494-33 
3C 人 107 座 坊 无 线 电 一 厂 置 -1480-18 3C 个 235 门 2 萎 - 4494-34 
3CT107 洛阳 半导体 二 三 复 -1480-19 3CT236[D1 奸 -1494-37 
3CT107 北京 电子 元 件 广 槛 -1480-20 3CT 开 2367 12 置 -1494-38 
3 心 工 107 八 二 三 一 三 冥 -1480-21 3CT 了 237 线 上 里-1494-41 
3CT107 天 津 市 第 六 半导体 器 件 页 -1480-22 3C 〇 下 237[ 仁 证 材 -4494-42 
人 3L 代 237[]2 主 夏 -1494-43 
3CTi07 稚 册 市 晶体 答 六 丰 -1486-22 3CT238 佳 林 无 线 四-1494-46 
3C 人 107 铁 力 无 线 电厂 下 -14830-22 3CT238D1 让 新 市 曲 人 有 看 -1494-47 
3C 工 107 殉 湖 晶体 管 厂 夏 -1480-22 3CT238 吕 2 阜新 市 昌 体 管 惠 -1494-48 
3CT107 母 安阳 市 晶体 管 厂 夏 -1480-22 3CT239 量 新 市 晶体 管 三 秆 -1L494-49 
3CT107 衡 阻 市 无 线 电 三 厂 耻 -1480-25 3CT3004A 桂林 无 线 电 -一 厂 秆 -1486-6 
3CT107 阳新 县 半导体 器 件 六 下 -1480-26 3CT300A 宝鸡 秦岭 电子 义 表 公 司 重 - -1486-7 
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型 号 三 家 页 宜 - 序 号 号 六 家 页 码 -序号 
3CT300A 大连 晶 体 管 三 亚 - 1486-27 3CTG5F 宜昌 尘 导体 厂 T- 1502-22 
3CT300A 衡 阻 市 无 线 电 三 ) 焉 -1486-27 3CTG5G 宜昌 半导体 三 下 -1502-23 
3CT300A  e@ 湘 漂 市 无 线 电 五 厂 下 -1486-28 3CTG5H 宜昌 半导体 厂 下 -1502-24 
3CT315 南通 晶体 管 厂 亚 -1510-1 3CTG5J 宜昌 半导体 厂 焉 -1502-25 
3CT315 宜昌 半导体 厂 下 -1510-2 3CTG5K 宜昌 半导体 三 亚 -1502-26 
3CT315M 南宁 无 线 电 一 厂 亚 -1472-30 3CTG112 宜昌 半导体 厂 下 -1502-27 
3CT320 宜昌 半导体 厂 秆 -1472-43 3CTG114A 4 宜昌 烤 导 体 三 开 -1502-28 
3CT320 于 海 海 燕 电 广电 子 控 制 下 -1500-27 3CTG1ll14B 了 B 4 宜昌 半导体 厂 焉 -1502-29 
设备 三 | 3CTGIIC 4 宜昌 半导体 三 焉 -1502-30 
3C 人 320 上 上 海 海藻 电 力 电 子 控制 下 -1500-28 3CTKR3A ， 宣 昌 半导体 三 下 -1494-1 
设备 三 3CTA3B 官 昌 半导体 厂 珀 -1494-2 
3CT400A 衡阳 市 无 线 电 三 厂 下 -1486-41 3CTKR3C 宜昌 半导体 厂 机 -1494-3 
3CT500A 宝鸡 秦岭 电子 仪表 公司 下 -1488-6 3CTR3D 宜昌 半导体 三 牙 -1494-4 
3 了 T500A 大连 晶体 管 二 下 -1488-41 3C 了 了 开 3 半导体 厂 下 -1494-5 
3CT500A 衡阳 市 无 线 电 三 厂 下 -1488-42 3CTT 攻 3 昌 半 导体 厂 焉 -1494-6 
3CT500A 轧 江 整流 器 厂 焉 -1488-43 3C 代 开 3G 宫 电 于 对 体 下 -1494-7 
34C 工 500A 下 -1488-43 3CTK3H ， 宣 昌 半 导体 三 下 -1494-8 
3L4 工 800A 大 连 晶 体 答 三 厂 亚 -1490-19 3CT 工 KK5A 宜昌 半导体 厂 下 -1494-13 
3C 工 800A 宝鸡 秦岭 电子 仪表 公司 下 -1490-25 3C 了 TKA5B 宣 昌 半导体 亚 -1494-14 
3CT1000A ”宝鸡 秦岭 电子 仪表 公司 下 -1490-34 3CTK5C  ， 宣 昌 半 导体 厂 政 -1494-15 
3CT1000A 大连 晶 体 管 三 厂 政 -1492-3 3CT 工 K5D 宜 明 半导体 三 亚 -1494-16 
3CT1000A 九江 整流 器 六 下 -1492-4 3CTK5E 宜昌 半导体 厂 下 -1494-17 
3CT1000A ”和 桂 林 无 线 电 一 三 下 -1492-4 3CTX5E  ， 宣 昌 半导体 三 看-1494-18 
3CTG1IA 宜昌 半导体 三 下 -1502-6 3C 个 玉 5G 宜昌 半导体 厂 下 -1494-19 
3CTGIB 宜 虽 半导体 三 下 -1502-7 3CTK5H 宣 昌 半导体 三 页-1494-20 
3CTG1IC 宜昌 半导体 三 下 -1502-8 3CTK10A 宜昌 半导体 厂 御 -1494-22 
3CTGID 宜昌 灶 导 体 厂 焉 -1502-9 3CT 玉 10B 宜昌 灶 导 体 厂 下 -1494-23 
3CTG1IE 宜昌 半导体 三 下 -1502-10 3CTKI0C 和 宇 昌 尘 导体 厂 耻 -1494-24 
3CTGIF 宣 昌 半导体 三 亚 -1502-11 3CTK30D 宜昌 半导体 三 亚 -1494-25 
3CTGI1IG  ， 宣 昌 半导体 下 -1502-12 3CTK10E 宜昌 半导体 三 机 -1494-26 
3CTG1 互 宣 昌 半导体 厂 下 -1502-13 3CTKRI0F 宜昌 半导体 厂 下 -1494-27 
3CTGLJ 宜昌 半导体 三 亚 -1502-14 3CTKIOG 宜昌 半导体 厂 下 -1494-28 
3CTG1IK 宣 昌 半导体 厂 亚 -1502-15 3CTKR10H 宜昌 半导体 厂 到 -1494-29 
3CTG05A 宜昌 半导体 厂 亚 -1502-1 3CTKI1I1 4 宜昌 半导体 厂 下 -1494-9 
3CTG05B 宜昌 半导体 三 下 -1502-2 3CT 开 112 4 宫 虽 半导体 厂 下 -1494-10 
3CTG05C ， 宣 上 昌 半导体 三 焉 -1502-3 3CTK121 宜昌 半导体 三 亚 -4494-11 
3CTG05D 宜昌 半导体 三 焉 -1502-4 3CT&123 宜昌 半导体 厂 杰 -1494-21 
3CTG05 已 宜昌 半导体 厂 焉 -1502-5 3CTK132 宜昌 半导体 厂 机 -1494-12 
3CTG5 8 佛山 东风 半导体 器 件 厂 下 -1502-16 3CT 个 玫 200 ， 桩 林 无 线 中 一 厂 下 -1506-1 
3CTG5A 宣 虽 灶 导 体 三 下 -1502-17 3CTK350A 桂林 泡 线 下 一 广 下 -1506-48 
3CTG5B 宣 昌 半导体 厂 下 -1502-18 3CT 开 500 桂林 无 线 电 一 厂 亚 -1508-18 
3CJTG5C 宜昌 半导体 三 下 -1502-19 3C 个 及 1000 ”桂林 无 线 电 一 广 下-1508-44 
3CTG5D 宜昌 半导体 三 下 -1502-20 3CTM5A- @ 沙 市 晶体 管 厂 下 -1522-2 
3CTG5E 宜昌 半导体 三 焉 -1502-21 3CTM10A-He 沙 市 晶体 管 广 下 -1522-3 
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型 号 


广 


3CTN300/1004 章 新 市 电 体 管 广 
3CTN400/1504 襄 新 市 晶体 
3CTS0.8A 沁 头 市 半导体 器 件 二 厂 
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半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


页 码 -序号 | 型 号 国 家 
下 -1510-5 3CTS8 南通 晶体 管 厂 
下 -1510-7 3CTS8A 汕头 市 半导体 器 件 二 三 
焉 -1512-18 3CTS10 南通 晶体 管 三 
焉 -1512~19 3CT510A 汕头 市 半导体 器 件 二 厂 
到 -1512-22 3CTS12 南通 晶体 管 广 
-1512-28 3CTS12A 思 头 市 半导体 器 件 二 厂 
下 -1512-20 3CTS16 南通 晶体 管 三 
区-1512-23 3LCTS16A 汕头 市 半导体 器 件 二 厂 
下 -1512-29- 3CTS25A 汕头 市 半导体 器 件 二 厂 
下 -1512-21 3CTS50 徐州 整流 器 厂 
下 -1512-24 3CTS50 徐州 整流 器 三 
到 -1512-30 3CTS50 徐州 整流 器 厂 
下 -1512-31 3CTTS50 徐州 整流 回 厂 
亚 -1514-3 3CTS50 徐州 整流 器 厂 
下 -1514-6 3CTS50 徐州 整流 器 厂 
下 -1514-4 3CTS50 徐州 整流 器 厂 
-1514-7 3CVIA 相 庐 晶体 管 广 
焉 -1514-5 3CVIB 柱 庐 晶体 管 厂 
下 -1514-8 3CVIC 柚 庐 晶体 管 厂 
下-1514-9 3CYVID 相 庐 体 管 
焉 -1514-14 3C 闻 1 已 柱 庐 晤 体 管 
下 -1514-10 3CY1FEF 而 庐 晶 体 管 三 
亚 -1514-15 3CY2A 柚 访 晶体管 三 
亚 -1514-21 3CY2B 桐庐 晶体 管 三 
下 -1514-11 3CV2C 桐庐 量 体 管 三 
下 -1514-16 3CV15A 桐庐 晶体 管 六 
下 -1514-23 3CY15B 桐庐 晶体 管 厂 
下 -1514-39 3CYI15C 桐庐 晶体 管 
下 -1514-42 3CY16 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
下 -18514-43 3CY16A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
亚 -1514-40 3CYV16B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
焉 -1514-44 3CYV17 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
亚 -1514-41 3CY17 信 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
焉 -1514-45 3CY17AA 相 庐 晶体 管 广 
亚 -1514-46 3CYVI7B 沈阳 飞 大 半导体 器 件 厂 
下 -1514-50 3CYV17B 桐庐 晶体 管 三 
下 -1514-47 3CV17C 桐庐 时 体 管 三 
下 -1516-1 3CYVI17D 柚 访 晶体管 厂 
亚 -1514-48 3CXTT 营口 市 无 线 电 器 材 三 
亚 -1516-2 3C XI1IE 营口 市 无 线 电器 材 厂 
隆 -1516-22 3CX02A 宁波 无 线 电 一 厂 
-1516-23 3CX02B 宁波 无 线 电 一 | 
下 -1516-24 SCX02C 宁波 无 线 电 二 厂 
3CX2RF 


亚 -1516-25 


营口 市 无 线 电 器 村 厂 


下 -1518-23 
下 -1518-24 
亚 -1518-25 
下 -1518-26 
亚 -1518-27 
焉 -1518-28 
看-1518-29 
下 -668-17 
看 -668-18 
亚 -668-19 
耻 -668-20 
下 -668-21 


下 -410-20 
下 -412-39 
下 -668-25 
夏 -668-23 
下 -668-24 
下 -452-22 
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半导体 三 极 管理 号 -厂家 索引 
型 号 家 页 码 -序号 型 号 上 家 页 码 -序号 
3CX3A 桐庐 晶体 管 下 -418-9 3C 和 200 信 要 访 时 体 管 三 下 -414-30 
3CX3B 桐庐 晶体 管 下 -418-10 3C200A  @ 青 岛 半 导体 器 件 二 厂 下 -414-30 
3CX3C 机 庐 有 体 管 真 -418-11 3C 和 200A 星光 电工 三 下 -414-30 
3CX3D 相 庐 晶体管 厂 下 -418-12 3C 苹 200B 星光 电工 厂 隆 -414-50 
3CX3E 桐 产 晶体 管 厂 下 -418-13 3CX200B 类 庐 曲 体 管 三 夏 -416-1 
3C 和 3 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -418-14 3C 和 201 僻 山 市 无 线 电 四 广 下 -416-2 
3C 和 X4FF 营口 市 无 线 电器 材 六 下-452-23 3CX201 八 二 三 一 广 下 -416-7 
3CX5A 机 庐 有 晶体管 厂 下 -452-20 3C 六 201 有 材 -416-34 
3CX5A 南京 半导体 特种 器 件 六 下 -668-13 3CX201 长 春 市 微 电 子 工厂 各 -416-31 
3CX5A 苏州 半导体 总 厂 下 -668-14 3CX201A 人 OO 三 材 -414-31 
3CX5B 福 访 晶体 管 厂 下 -452-21 3CX201A 星光 电工 厂 到 -414-31 
3CX5B 南京 半导体 特种 器 件 广 夏 -668-11 3CX201 人 泰州 半导体 厂 各 -414-32 
3CX5B 苏州 半导体 总 三 亚 -668-12 3CX20IA 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 看 -414-33 
3CX5C 桐庐 晶体 管 厂 下 -452-24 3C 和 201A 辽阳 晶体 管 总 三 下 -414-33 
3CX5C 南京 半导体 特种 器 件 厂 丰 -668-15 3C 共 201A 。 @ 连 云 港 市 半导体 材料 三 机 -414-34 
3CX5C 苏州 半导体 总 厂 焉 -668-16 3C 扩 201A_ 南京 半导体 器 件 总 厂 于 -414-34 
3CX5D 祠 庐 晶 体 管 看 -452-25 六 201A 。 曙 南 京 无 线 电 二 十 四 厂 而 -414-34 
3C X5 忆 福 庐 虹 体 管 到 -452-26 3LCX201A 党 医 市 晶体 管 厂 四 -414-34 
3 区 5 营口 市 无 线 电 器 材 广 看 -452-27 3LCX201A 4 合肥 半 导 傈 三 下 -414-34 
3CX5E 营口 市 无 线 电 器 材 矿 亚 -452-28 3L 和 201A 合肥 晶体 管 厂 蓝 -414-34 
3CX7A 桐庐 晶体 管 厂 得 -480-49 3C 和 201A < 八 四 三 加 厂 材 -414-34 
3CX7A 营口 市 和 无线电 器 材 广 而 -482-39 3LX201A 桂林 无 线 电 一 厂 四 -414-34 
3C X7B 外 庐 晶 体 管 广 下 -482-2 3LX201A 兴 化 晶体 管 厂 村 -414-35 
3CX7B 营口 市 无 线 地 绒 材 六 下-484-6 3C 和 201A 武汉 半导体 器 件 厂 材 -414-36 
3CX7C 桐庐 晶体 管 厂 入 -482-3 34 人 20IA 新 乡 市 半导体 三 夏 -4T4-37 
3CX7C 营口 市 无 线 电 器 村 三 下 -484-7 3C 和 201A 齐 齐 险 尔 北方 无 线虫 一 机-414-38 
3CX7D 靖 庐 晶体 管 三 夏 -482-4 三 
3CX7D 营 吕 市 无 线 电 器 枝 广 玉 -484-11 3 X201A 广州 半导体 品 件 厂 秆 -414-39 
3C X7 世 栖 访 晶体管 厂 暑 -482-8 3LC 生 201 人 辽阳 晶 依 党 总 六 杆 -414-40 
3CX7 瑟 营口 市 无 线 由 器 材 广 和 -482-7 3CX201A 人 八 七 五 厂 秆 -414-40 
3CX7 已 和 营 互 市 无 线 电 器 材 汪 和 置 -484-16 3L 县 201AA 二 四 六 三 下 -414-41 
3C X7F 营 已 市 无 线 电 器 材 矿 下 -482-8 3 志和 201 信 上 海 无 线 思 十 三 槛 -434-42 
3CX7GG 营 吕 市 无 线 电 器 材 ) ”看 -482-9 3C4X201A 和 梢 疡 晶 你 管 广 看 -414-43 
3CX9A 宁波 无 线 电 一 厂 夏 -670-3 3LX201A 4 北 京 半 导体 器 件 丸 三 。 夏 -442-39 
3CX9B 宁波 无 线 中 二 厂 看 -670-4 3CX201A 字 波 无 线 电 二 三 夏 -446-13 
3CX9C 宝 波 无 线 中 二) 区 -670-5 3C 201B 扯 州 半导体 厂 夏 -415-3 
3CXI11A 上 海 无 线 瑟 二 三 机 -412-34 3 已 区 201 阳 于 海 无 线 甩 二 十 九 厂 可 -416-4 
3CXT1LLB 上 海 无 线 电 十 厂 得-4132-3 34 和 201 旦 阔 丈 尘 民 体 器 件 - 厂 置 -416-5 
3CXLLC 于 海 无 线 电 二 三 量 -412-36 3CX201 卫 了 北 京 尘 导 依 器件 十 厂 和 丰 -416-6 
3C 和 82A 启东 市 晶体 管 厂 性 -508-48 3(4 久 2301 了 兴 化 晶体管 三 夏 -416-8 
3CX82B 语 东 市 晶体管 六 这 -508-49 3CX201B 。 @ 和 连云港 市 米 导 全 材料 三 看 -446-9 
3CX82C 家 东 市 唱 体 管 广 看 -508-50 3CX20IB 合肥 晶体 答 矿 修 -416-9 

和 XX82D 启东 1 市 晶体 管 | 阳 -510-1 3CX201B 壶 京 半导体 器 件 总 厂 ”和 夏 -416-10 
3CX1L40 @ 青 岛 半 翌 体 器 件 二 -三 下 -410-18 3CX201B 常熟 市 晶体 答 三 
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半导体 三 极 管理 号 - 人 
型 号 局 家 页 码 -序号 | 型 号 肝 家 页 码 -序号 
3C201B 全 八 四 三 〇 三 夏 -416-10 3CX203A 。 丹 示 3 半 导 体 闪 三 下 -478-17 
3CX201BB 桂林 无 线 电 一 年 -416-10 3CX203A 辽阳 晶体 管 总 厂 和 -482-1 
3CX201B 广州 半导体 器 件 广 下 -446-11 3CX203B 上海 无 线 下 十 厂 机 -450-45 
3CX201BB  。 齐 齐 险 尔 北方 无 线 电 一 到 -416-12 3CX203B 宁波 无 线 电 二 厂 下 -450-46 
人 3CX203B 北京 半导体 器 件 十 广 下 -450-47 
34X201B 入 访 量 体 管 厂 下 -416-13 3CX203B 北京 半导体 器 件 十 三 机-450-48 
3 及 201 卫 “ 合 中 半导体 三 一-416- 14 3CX3203B 宁波 无 线 志 二 厂 机 -450-49 
3 和 201 卫 武汉 半 导 作 器 人 秆 厂 医 -416-14 3CGX263 卫 星光 让 了 六 下 -452-1 
3 六 201 且 辽阳 晶体 管 总 太 下 -416-15 | 3CX203B 丹东 半导体 总 厂 惠 -478-42 
SC 又 207 全 八 二 五 厂 上 -416-35 3sCX203 也 世 声 晶体 管 广 村 -478.44 
3 人 人 201 有 8 六 儿 市 半导体 | 下 -416- 16 3CX203C 北京 半导体 器 件 十 三 夏 -450-50 
人 本 回答 于 -416-17 3CX203C 宁波 无 线 电 工厂 页 -452-4 
3 人 六 20 ) 最 -4f6-37 3CX203C 上 海 无 线 电 十 厂 四 -452-5 
3CX201B 四 六 三 看 -446-18 3 人 及 203 侣 北京 半导体 器 件 十 六 页 -452-6 
3CX2091 了 2 EOI 置 -416-19 3CX203C 星光 下 工矿 no 
人 下 -416-19 | 3CX203C 。 北京 半导体 器 件 十 六 夏 -452-8 
3 已 区 201 吕 宁波 无 成 电 一 秆 -446-14 53CX203C 宁波 无 线 册 二 广 证 
0 本 410- 3CX203D 。 上海 无 线 电 十 三 夺 -452-10 
3 重 -419-25 3CX203D  。 字 波 无 线 电 二 三 下 -452-11 
3CX201C 新 乡 市 半导体 三 和 -416-26 3 你 203 吕 北京 半导体 器 件 十 六 下 -452-12 
3 人 201C 桂林 无 线 电 一 用-416-27 3CX203P 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -452-13 
3CX201C 和 款 州 半导体 厂 午 -416-32 3CX203D 字 波 无 线 册 二 厂 看 -452-14 
3 人 和 201C 上 海 无 线 电 十 三 夏 -416-36 3CX203D 星光 纪 工 厂 而 -452.15 
3CX201C 。 北京 半导体 器 件 十 三 夏 -416-37 | 3CX203F 营口 市 无 线 电器 材 王 机 -482 .5 
3 人 201C 北 束 半导体 顺 件 十 六 夏 -416-38 3C 和 X204 佛山 市 无 线 电 四 厂 焉 -478-46 
3C 人 201C 宁波 无 线 电 二 厂 政 -446-16 3CX204A 新 乡 市 半导体 三 下 -478-18 
3 区 201 了 于海 无 线 电 十 厂 于 -414-44 3CX204A 从 五 三 一 厂 本 -478-19 
3CX201D 时 泊 电工 三 夏 -416-39 3CX204A 辽阳 覃 体 管 总 三 让 ai 
3LX201D 泰州 半导体 三 看 -416-40 3CX204A < 八 七 五 六 全 
3CX20IDD 桂林 无 线 电 一 三 焉 -416-41 3CX204A 医者 市 微 里子 工 厂 村 -478_29 
5C 8301 了 D 北京 学 导体 器 件 十 夏 -416-43 | 3CX204 信 。 章 齐 哈 尔 北方 无 线 电 -一 秆 -478-23 
3CX201D  。 阔 京 六 导体 器 件 T ”和 夏 -416-44 JE 
3C 202A_ 星光 电工 三 政 -414-45 3CX204A 七 四 六 三 玫 -478- 史 4 
ee 是 -434-46 3 六 204A 长 春 半 导 你 厂 页-478-25 
3CX202 了 星光 电工 三 下 -416-20 3CX204A 合肥 晶体 管 厂 0 
3 人 有 202 卫 七 加 六) 夏 -416-21 3CX204A 桂林 无 线 电 一 六 和 -478 26 
3CX203 营口 市 无 线 电 器 材 六 。 夏 -480-50 34CX204A 武汉 半导体 器 件 厂 下 -478_27 
3C 和 203A 上 海 无 线 电 十 厂 夏 -450-35 3CX204A 上 海 无 线 电 十 厂 可 -478_28 
3CX203 人 。 守 波 无 线 电 二 三 工 -450-36 3C X204A 4 北京 半导体 器 件 九 三 下 -478-29 
SC 从 203A 北京 半导体 器 件 十 六 页 -450-37 3CX204A 和 神 访 晶体 管 厂 革 -478_30 
34 203 全 北 汞 半导体 器 件 上 ”和 -450-38 3CX204A 湘潭 市 半导体 厂 W-47g-31 
3 区 203A 宁波 无 线 电 二 三 重 -450-39 3CX204A_ 合肥 半导体 厂 奢 -478_32 
3 之 208A 星光 电工 三 看 -450-40 | 3CX204A 北京 半导体 器 件 十 六 看-_478 33 
3CX208A。 河 ) 品 体 各 于 -478-14 3CX204A 北京 半导体 器 件 -十 奢 -478-34 
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型 号 六 家 页 码 -序号 | 型 号 
3C 又 204A 辽 阻 晶体 管 总 厂 下 -478-35 3C 和 204C 
3CX204A 泰州 半导体 三 下 -478-38 3CX204D 
3CX204A 4 宁波 无 线 电 二 厂 下-478-37 3C 和 204 也 
3CX204A 人 OALO 厂 下 -478-38 3CX204D 
3CX204A 星光 电工 厂 下 -478-39 3CX204D 
3CX204A_ 宁波 无 线 电 二 厂 下 -496-11 3C 和 X204 卫 
3CX204A 南京 半导体 器 件 总 厂 开 -510-40 3CX204D 
3C 和 X204 电 泰州 半导体 三 下 -478-47 3C 区 204 卫 
3C 和 204 卫 宁波 无 线 电 二 厂 下 -478-48 3C 区 204 呈 D 
3CX204B 八 O 〇 七 O 〇 三 亚 -478-49 3CX301A 
3C 和 204 卫 星光 电 下 -478-50 3C 〇 和 X301A 
3CX204 了 北京 半导体 器 件 十 厂 “下 -480-1 3C 人 301 卫 
3CX204 了 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -480-2 3CX301B 
3C 和 204 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -480-3 3C 及 301C 
3C 和 X204 了 八 五 三 一 三 下 -480-4 3CX301C 
3C X204B 新 乡 市 半导体 厂 焉 -480-5 3CX30LD 
3C 〇 204 了 3 充 齐 哈 尔 北 方 无 线 电 看 -480-5 3CX301D 
一 三 3C 和 501A 
3CX204B 全 八 七 五 厂 亚 -480-6 3CX501A 
3CX204 了 B 十 四 六 三 下 -480-7 3C X501 了 3 
3CX204B 全 合肥 半导体 厂 下 -480-8 3CX501B 
3CX204 卫 长 春 半导体 厂 机 -480-9 3CX501C 
3C X204 了 B 辽阳 晶 体 管 总 三 下 -480-10 3 人 501C 
3CX204 了 合肥 晶体 管 矿 夏 -480-11 3CX501D 
3CX204B 桂林 无 线 电 一 厂 下 -480-11 3C X501 卫 
3CX204 了 上 海 无 线 电 十 三 下 -480-11 3CX564 
3C X204B 武汉 半导体 器 件 厂 看 -480-11 3 亿 共 642 
3CX204 了 B 长 大 市 徽 电 子 工 厂 下 -480-12 3CX673 
3CX204 卫 4 北京 半导体 器 件 九 三 下 -480-13 3C X701A 
3C X204 也 桐庐 晶体 管 三 下 -480-14 3C X701B 
3CX204B 全 湘潭 市 半导体 三 下 -480-15 3C X701C 
3CX204 了 B 宁波 无 线 电 二 厂 下 -496-30 sCX.c1D 
3CX204 了 南京 半导体 器 件 总 厂 “下 -510-41 3CX3955 
3C X204C 淅 乡 市 半导体 厂 下 -480-18 3C 和 9012 
3C X204C 素 州 半导体 三 到 -480-21 3C 和 9012 
3C X204C 宇 波 无 线 电 二 三 亚 -480-22 3D2A 
3CX204C 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -480-23 3D2B 
3C 〇 和 204C 北京 半导体 器 件 十 三 下 -480-24 3D2C 
3CX204C 桂林 无 线 电 一 三 看 -480-25 3D2D 
3CX204C 北京 半导体 器 件 九 三 开 -480-26 3D2 忆 
3CX204C 和 湘潭 市 半导体 厂 焉 -480-27 3D?0 
3C 和 204C 八 O 〇 上 OF 矿 下 -480-29 3D325 
3C 和 204 信 星光 电工 厂 下 -480-30 3D820 
3C X204C 下 海 无 线 电 十 厂 夏 -480-31 3D850 
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厂 家 页 码 -序号 
宇 波 无 线 电 二 厂 下 -498-28 
桂林 无 线 电 一 上 下 -480-34 
北京 半导体 器 件 十 六 下 -480-35 
站 京 米 导体 器 件 十 厂 下 -480-36 
泰州 半导体 三 下 -480-37 
宁 肖 无 线 电 二 三 下 -480-38 
上 海 无 线 电 十 厂 下 -480-41 
是 光电 工厂 四 -480-42 
尝 波 无 线 电 二 厂 开 -500-4 
任 乓 飞 G 五 三 亚 -414-48 
星光 电工 厂 下 -414-49 
年 丘 七 个 五 广 下 -416-33 
星光 电工 厂 亚 -416-34 
任 正 七 〇 五 三 亚 -416-45 
星光 电工 厂 亚 -416-46 
至 正 二 名 五 三 亚 -416-48 
星光 电工 厂 焉 -416-49 
星光 电工 ) 下 -450-41 
任 丘 七 〇 五 三 下 -450-42 
星光 电 亚 -452-2 
任 五 七 操 五 厂 下 -452-3 
星光 帅 工 三 下 -452-16 
竺 丘 七 〇 五 ) 亚 -452-18 
星光 电工 厂 亚 -452-17 
至 近 七 〇 五 厂 亚 -452-19 
榈 庐 晶 体 管 厂 焉 -510-35 
辽阳 晶体 管 总 三 亚 -446-44 
柚 庐 晶体 答 厂 下 -448-10 
至 下 七 〇 五 三 焉 -478-40 
任 正 七 扣 五 厂 下 -480-19 
任 撕 七 〇 五 三 亚 -480-40 
人 竺 丘 七 台 五 厂 下 -480-43 
辽阳 晶体 管 总 太 下 -480-20 
“ 州 半 导体 器 件 厂 下 -416-22 
栅 庐 蔓 体 管 厂 下 -446-30 
亚 光 志 工 厂 亚 -1330-41 
亚 光电 工厂 亚 -1332-23 
亚 沦 电工 亚 -1334-49 
亚 光 电工 厂 到 -1332-24 
亚 光 电工 六 下 -1332-25 
亚 光 电 工 到 -660-28 
亚 尖 电工 厂 下 -762-10 
亚 光 电 币 -884-25 
亚 光 电工 下 -808-14 
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三 家 型 号 三 家 页 码 -序号 
元) 下 -884-26 | 3DAIC 余杭 县 壤 权 晶体 管 产 下 -1216-27 
开 - 廿 名 六 下 -884-27 3DPA1TC 八 寸 五 厂 下 -1216-45 
九 七 〇 三 于 -894-42 3DAI1C 营口 市 无 线 电 器 材 厂 下 -1216-46 
九 七 O 厂 焉 -936-40 3DAI1C 八 七 五 三 下 -1216-47 
九 -七 DO 三 开 -912-36 3DAIC 4 太原 电子 三 下 -1218-1 
九 七 O 厂 下 -912-37 3DAI1C 八 四 三 人 〇 ) 焉 -1218-1 
亏 七 CO 三 下 -832-16 3DAI1C 北京 市 八大 处 电子 器 王 -1218-2 
九 上 OO 三 珀 -894-44 件 厂 
九 七 〇 三 看 -936-]9 3DATC 八 二 三 -一 厂 下 -1218-3 
八 刀 三口 厂 下 -1194-46 3DA1C 证 山 县 半导体 器 件 广 下 -1218-14 
八 九 三 口 厂 秆 -1196-23 3DATIC 草山 县 半导体 器 件 六 下 -1218-5 

和 广州 半导体 器 件 厂 下 -1186-1 DA1D 常山 县 半导体 器 件 王 下 -1218-6 
4 广州 半导体 二 件 厂 开 -1186-2 3DAI1D 八 二 三 -三 下-1216-7 
八 九 三 品 厂 惠 -1196-48 3DA1D 对 州 半 导体 厂 下 -1216-28 
4 广州 半导体 器 件 厂 下 -1186-3 3DA1D 常山 县 半导体 器 件 厂 “下 -1218-7 
八 九 三 O 〇 三 四 -1198-2 3DA1D 会 杭 县 塘 栖 晶体 管 亚 -1218-8 
4 广州 半导体 咒 件 三 亚 -1186-5 3DA1BE 车 口 市 无线 电器 材 广 下 -1214-44 
八 元 三 品 厂 开 -1198-3 3DA1E 八 二 三 -- 厂 焉 -1216-8 
星光 电工 厂 下 -1214-46 | 3DAIE 北京 半导体 器 件 厂 亚 -1216-29 
常山 县 半导体 器 件 六 年 -1214-47 3DA1E 泰州 半导体 厂 下 -1216-30 
常山 县 半导体 器 件 矿 下 -1214-48 3DA1E 余杭 县 塘 柯 晶体 管 广 下 -1218-9 
张家口 无 线 电 四 三 亚 -1214-49 3DALEF 营口 市 无 线 记 器 材 广 下 -1214-45 
北 各 电 子 管 厂 重 -1216-1 3DAIT 天 州 半导体 三 下 -1216-31 
4 太原 电子 厂 焉 -1216-2 3DA02A 4 广 州 半 导体 器 件 厂 下 -1206-18 
八 四 三 〇 三 亚 -1216-2 3DA2A 张 察 癌 市 无 线 电 四 厂 “” 开 -1210-15 
八 二 三 一 厂 亚 -1216-2 3DA2A 从 三 三 一 三 亚 -1210-15 
泰州 半导体 三 下 -1216-4 3DA2A 余杭 县 撕 箱 晶体 管 厂 看 -1210-15 
余杭 县 塘 御 晶体管 六 下 -1216-5 3DA2A 4 八 四 三 〇 三 下 -1210-15 
八 七 五 厂 了 不-1216-16 3DA2A 当 山 县 半导体 器 件 广 歼 -1210-16 
八 七 五 三 下 -1216-19 3 也 A2A 常山 县 半导体 器 件 ”下 -1210-17 
素 州 半导体 三 亚 -1216-6 3DA2A 4 太原 电子 广 下 -1210-18 
八 七 五 厂 焉 -1216-17 3DA2A 4 太原 电子 厂 亚 -1210-19 
营口 市 无 线 电 器 材 六 下 -1216-18 3DA32A 星光 电工 厂 焉 -1212-8 
北京 电子 管 广 下 -1216-20 3 了 DA2A 八 七 五 厂 亚 -1212-14 
张家口 市 无 线 电 四 厂 ”下 -1216-20 3DA2B 八 二 三 一 三 亚 -1210-20 
4 大 原 电 子 三 亚 -1216-20 3DA2B 八 七 五 厂 亚 -1212-15 
八 四 三 OO 六 亚 -1216-20 3DA2B 星光 电工 厂 亚 -1212-17 
北京 八大 处 电子 器 件 矿 下 -1216-21 3DA2B 张家口 市 无 线 电 四 厂 。” 亚 -1212-18 
八 二 三 一 三 竹 -1216-22 3DAz2B 余杭 县 塘 林 晶体管 矿 开 -1212-18 
销 山 县 半导体 器 件 矿 复 -1216-23 3DA2B 和 八 四 三 〇 三 亚 -1212-18 
常山 号 半导体 器 件 厂 “下 -1216-24 3DA2zB 北京 市 八大 处 电子 器 “下 -1212-19 
余杭 县 境 栖 晶体 管 六 下-1216-25 件 厂 
八 七 五 厂 加 -1216-44 3DA2B 4 太原 电子 厂 开 -1212-20 
素 州 半导体 厂 亚 -1216-26 3DA2B 4 太原 电子 厂 亚 -1212-21 


arere asd Farma Te ha onronprrm ar eararnarmageaneri am 


下 -109 


型 司 导 家 页 得 -序号 型 号 向 家 页 码 -序号 
3DA3B 常山 县 半导体 器 件 厂 。 丰 -1212-22 | 3DA4C 张家口 市 无 线 电 四 六 夏 -1230-43 
3DA2B 常山 县 半导体 器 件 六 五 -1212-23 3 也 A4C 4 天 原 电 子 三 下 -1230-43 
3 也 A2 孔 指 划 甫 人 从 外 同村 村 亚 -1212-24 3DA4C 八 四 三 钻 厂 亚 -1230-43 
售 广 3 了 DA4C 人 二 过 王八 政 -1230-44 
3DA2E 营 台 市 无 线 电 器 材 下-1212-36 3DA4C 和 泰州 半导体 三 御 -1230-45 
3 了 DA3A 星光 也 工矿 各 -1202-39 3DA4D 祭 杭 县 塘 栖 品 体 管 矿 和 -1230-46 
3DA3A 八 七 五 厂 下 -1230-32 3 呈 人 4 了 人 四 三 OJ 焉 -1230-47 
3 也 A3 信 大 疙 而 人 看 -1230-33 3DA4 世 东京 市 八大 处 电子 器 ”下 -1230-48 
3 卫 A3 太 余杭 县 塘 森 晶体管 年 -1230-40 - 人 千 
3 了 DA3A 太原 包子 厂 重 -1230-41 3 了 DA4E 泰州 举 导 体 厂 下 -1230-49 
3DA3A 用 七 五 厂 用 -1232-5 3 也 人 4 尼 会 杭 县 坑 栖 晶体 管 六 下 -1230-50 
3 了 DA3 星光 马 工 厂 亚 -1202-40 3DA4F 营口 市 无 线 电 器 材 下-1230-39 
3 也 A 和 3 于 八 二 五 厂 下 -1232-9 3 了 DA5 星光 电工 三 夏 -1238-40 
3 也 A3B 全 汪 芭 -1232-10 3DA5A 从 二 三 一 厂 夏 -1236-13 
3DA3B 八 七 五 厂 夏 -1232-11 3DA5A 泰州 半导体 厂 政 -1236-14 
3DA3B 余杭 县 扩 栖 晶体 管 厂 在-1232-12 3DA5A 余杭 县 撤 栖 晶体 管 矿 下-1236-17 
3 也 A3 纪 人 太原 电子 三 于 -1232-13 3 也 A5AA 八 瑟 五 三 下 -1236-40 
3 也 AsC 么 八 四 三 〇 下 -1232-34 3DA5A 八 七 五 广 到 -1236-41 
3DA3FE 营口 市 无 线 电器 村 | 下 -1232-17 3DA5A 八 四 三 DO 三 下 -1236-43 
3 卫生 4 八 工 三 一 看 -1230-9 3DA5A 张家口 市 无 线 电 四 六 ”下 -1236-43 
3DA4 肢 州 半导体 厂 焉 -1230-10 3DA5B 八 二 三 一 厂 下 -1236-18 
3DA4 星光 电工 厂 下 -1230-11 3 了 DA5B 泰州 学 导体 三 肌 -1236-19 
3 门 A4 太 八 -七 五 三 入 -1230-5 3DA5B 余杭 县 琅 福 晶体 管 槛 -1236-20 
3 疡 AL4A 八 七 五 厂 下 -1230-6 3DA5B 北京 市 八大 处 电子 器 下-1238-4 
3DA4A 八 四 三 O 〇 厂 和 -1230-12 件 厂 
3DA4A 泰州 半导体 厂 年 -1230-13 3DA5B 八 七 五 三 直 -1238-16 
3 了 DA4A 祭 杭 县 六 条 晶体管 厂 看 -1230-14 3DAS5B 八 七 五 三 看 -1238-17 
3 卫 A4 人 入 张 家 门 市 无 线 电 四 矿 四 -1230-15 3DA5C 八 工 三 一 三 卫 -1236-21 
3DA4A 从 二 三 一 三 夏 -1230-21 3DA5C 泰州 半导体 厂 下 -1236-22 
3 记 A4B 张家口 市 无 线 电 四 厂 用-1230-22 3DA5C 八 瑟 五 三 下 -1236-25 
3 也 人 A43 4 太 听 电 子 厂 得 -1230-22 3 了 DA5C 余杭 县 搞 析 晶体管 广 下 -1236-44 
3 也 A4BB 从 四 三 四 三 星 -1230-22 3DA5D 泰州 洲 导 体 广 下 -1236-45 
3 卫 A4 了 履 京 市 八大 处 电子 器 “下 -1230-23 3DA5D 余杭 县 坟 林 晶体管。 置 -1236-50 
件 厂 3DA5 下 八 瑟 五 厂 看 -1236-49 
3 疡 A43B 系 刑 半导体 三 利 -1230-24 3 卫 AS 了 屯 北京 市 八大 处 电子 器 “下 -1238-1 
3 也 入 4 也 你 杭 县 塘 栖 晶体 管 广 看 -1230-25 件 厂 
3 也 A4 八 七 五 六 下 -1230-28 3DA5E 雍州 半导体 三 到 -1238-2 
3DA4B 八 七 五 厂 亚 -1230-29 3DA5 瑟 祭 杭 县 塘 林 晶体管 六 于 -1238-5 
3DA4B 八 二 三 一 三 重 -1230-42 3DA5E 营口 市 无 线 电 器 材 六 下-1236-36 
3 也 A4C 余 箭 县 壤 栖 晶体 管 六 和 量 -1230-26 3DA5G 营口 市 无 线 电 器 烤 六 下 -1236-37 
3DA4C 八 七 五 三 焉 -1230-34 3DA6A 八 二 五 三 下 -1242-40 
3DA4C 八 七 五 三 下 -1230-35 3DA6A 八 七 五 广 下 -1242-41 
3DA4C 北京 市 八大 处 电子 器 一 -1230-43 3DA6A 八 七 五 三 下 -1242-44 
件 厂 3DA6A 玲 家 加 1 市 无 线 四 ) 下 -1244-19 
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3DAE5A 
3DA6A 
3DA6 了 
3D A63B 
3DA6B 
3DA63B 
3DA6B 
3DA6R 
3DA7 

3DA7 

3DA7 

3 了 DA7A 
3DA7A 
3DAT7A 
3DA7A 
3 卫 A7 了 
3DA7 


3DA7B 


3D A7C 
3D AT7S 
) ) 从 7 (二 
3 4) 和 7 必 

DA7D 


3 了 ASA 
3 也 A8 和 
3 了 DA8A 
3DA8B 


3DDARE 
DAS8B 
革 
AR 
AR 

_ 入 口 、/ 


星光 电工 厂 


十 家 


星光 电工 厂 
八 瑟 五 厂 
八 七 五 厂 
八 七 五 三 
张家口 市 无 线 电 四 三 
癌 口 市 无 线 电器 材 厂 
营 吕 市 无 线 电 器 材 三 
八 二 三 一 厂 
做 一 至 一 三 
八 二 三 一 厂 

并 二 辣 2 
八 二 三 -一 三 

人 二 = 
张家口 市 无 线 电 四 厂 
长 蹇 市 微 电 子 工厂 
长 春 市 微 电 子 工厂 
长 春 市 微 电 子 工厂 
张家口 市 无 线 电 四 厂 
长 春 市 徽 电 子 工 上 
长 春 市 微 电 子 工厂 
长 春 市 人 徽 电子 工厂 
张家口 市 无 线 电 四 厂 
长 大 市 微 电 子 工厂 
长 春 市 微 电 子 工 
长 森 市 敏 电 子 工厂 
张家口 市 无 线 电 四 厂 
长 春 市 微 电 子 工 
长 春 市 微 电 子 工厂 
长 春 市 微 电 子 工厂 
营口 市 无 线 电 器 材 三 
张家口 市 无 线 电 四 厂 
长 套 诗 微 虹 子 工厂 
长 春 市 微 电 子 工厂 
长 春 市 微 电 子 工厂 
长 春 市 徽 电 子 工厂 
长 春 市 微 电 子 工厂 
长 春 市 徽 电 子 工厂 


ctrlrrice te ~ is 


页 码 -序号 | 型 号 


模 -1244-21 
下 -1244-22 
下 -1242-42 
耿 -1242-43 
夏 -1242-45 
下 -1244-20 
夏 -1244-23 
下 -1244-24 
下 -896-21 
下 -896-22 
下 -896-23 
玉 -898-43 
下 -898-44 
下 -898-45 
下 -1244-44 
下 -900-49 
下 -900-50 

第 -902-1 

下 -1244-45 
于 -902-33 

下 -902-34 

亚 -902-35 
夏 -1244-46 
下 -904-10 
焉 -904-11 

天 -904-I2 
竹 -1244-47 
下 -904-47 
四 -904-48 
于 -904-49 
下 -942-30 
夏 -1244-48 
页 -914-33 
夏 -914-34 
利 -914-35 
逢 -918-38 

区 -918-39 

下 -918-40 

和 -922-15 
下 -922-16 

下 -922-17 

下 -924-4 

下 -924-5 

玫 -924-6 


3DA8D 
3DA8D 
3DA8D 
3DA8E 
3 了 Ag 也 
3DA8E 
3DA8E 

3 也 Ag9F 
3DA10A 
3DA10A 
3DA10A 
3DA10A 
3DA10A 
3DA10A 
3DA10A1 
3D Al10A2 
3DA1l0B 


3 了 Al10B 
3DA10B 
3DA30B 
3 了 Al10B 
3DA10B 
3DAI10B1 
3DAI10B2 
3DA10C 
3 也 AI0C 
3DAI10C 
3 了 AI10C1I 
3DA3E0OC2 
3 也 A10DD 
3DA10D 
3 了 和 10 用 
3 也 AT10D1 
3DAL0D2 
3 有 AAA10 叫 


3 也 Al10 书 
3 瑟 A140 玖 
3DA10 孔 
3DAI10E1 
3 了 DA10E2 
3 卫 A10 
3DAIOG 


生计 全 下 
长 沽 市 微 由 


子 工厂 


长 春 市 徽 岂 


-一 -一 一 -一 -一 -一 -一 -一 


子 工厂 


“下放 天 
长 者 市 微 记 子 工 | 


常山 县 半 导 
常山 县 半 导 
星光 下 [六 
八 二 三 一 厂 


泰州 半导体 | 
器 件 十 一 厂 


北京 半 导 你 


站 京 市 


mL、 


件 厂 


体 识 件 矿 
体 器 件 厂 


下 天 处 下 子 器 


张 家 只 市 无 袋 电 四 三 


常 下 归于 导 
光 中 工厂 


八 二 到 一 


素 州 半导体 


八 蕊 五 三 


北京 半导体 器 人 十 一 厂 


八 二 三 一 厂 


紊 州 半 导体 厂 


营口 市 无 线 


休 器 件 厂 


} 


一 由 锥 天 瑟 - 六 过 二 
半导体 三 极 管 型 号 - 厂 案 索引 


司 状 辣 辣 国 站 同 辣 
1 1 已 

FS 

有 

9 

SS 


证 一 | 
1 
is 
所 
SS 
Co 
心 


Eee 


-1218-35 
焉 -1218-36 
秆 -1218-44 
而 -1222-44 
于 -1222-45 
下 -1222-4 


下 -1218-37 
置 -1218-38 
页-1218-45 
看 -1224-6 
和 看 -1224-7 
下 -1222-5 
和 丰 -1222-28 
下 -1224-8 
夏 -1224-9 
下 -1224-32 
扩 -1222-6 
下 -1222-29 
1224-21 


上 2 本 2 
划 - 1224-33 


四 -1222-30 
可 -1224-23 


及 -1224-24 
和 夏 -1224-25 
四 -1224-34 
下 -1222-8 
下 -1222-31 
和 下 -1224-30 
丰 -1224-31 


在 -It 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


列 号 


厂 家 


页 码 -序号 | 型 号 


3DA11LA 
3DA11A 
3DA11BB 
3DA11L 了 了 
3DAI1LC 
3DA1L1C 
3DA11D 
3DA1l1D 
3DAl1L 卫 
3 也 人 11 卫 
3DATLE 
3DAILLEF 
3DAITi1LG 
3DA14A 
3DA14A 
3DA1L4A 
3DA14A 
3DA14A 
3DA14A 
3DA1L14A 
3DA14A 
3DA14A 
3DAI14A 
3DA14A 
3DA14A 
3DA14B 
3 了 AT14B 
3DA14B 
3DA14B 
3DA14B 
3DA14BB 
3DA14B 
3DA14 卫 
3DA143 
3DA143 


3DA14B 
3DA14BB3 
3DA14B 
3DA14B 
3DA14C 
3DAI4C 
人 4 
3DA14C 


耻 -112 


八 - 瑟 五 三 

八 七 五 厂 

八 七 五 厂 

八 七 五 三 

八 七 五 厂 

八 七 五 三 

八 七 五 厂 

八 七 五 厂 

八 - 五 三 

八 瑟 五 三 

八 七 五 厂 

八 七 五 厂 

八 七 五 厂 

张家口 市 无 线 电 四 厂 

八 四 三 〇 三 

营口 市 无 线 包 器 材 矿 

八 二 三 一 厂 

上 海 半 导体 器 件 研究 所 

泰州 半导体 厂 

4 常山 县 半导体 器 件 厂 

4 常山 县 壮 导体 器 件 厂 
余杭 县 塘 栖 晶体 管 厂 

厦门 市 半导体 器 件 二 厂 
星光 电工 厂 
土 海 尘 导 体 器 件 研究 所 
营口 市 无 线 电 器 材 厂 
八 二 三 一 厂 
上 海 半 导体 器 件 研 究 所 
泰州 半导体 厂 
余杭 县 塘 栖 晶体 管 厂 

厦门 市 半导体 器 件 二 厂 

厦门 市 半导体 器 件 二 三 
上 海 学 导体 器 件 研 究 所 
星光 电工 厂 
北京 市 八大 处 电子 器 

件 三 

张家口 市 无 线 电 四 厂 
八 四 三 OO 厂 

4 常山 县 半导体 器 件 厂 

4 常山 曙 半 导体 器 件 矿 
八 三 二 一 厂 

上 上海 半 导体 器 件 研究 所 

上 上 海 半导体 器 件 研 究 所 

泰州 半导体 三 


下 -1222-33 
下-1222-39 
下-1222-34 
下 -1222-40 
焉 -1222-35 
年 -1222-41 
下 -1222-36 
御 -1222-42 
下 -1222-12 
下 -1222-37 
开 -1222-13 
下 -1222-38 
下 -1222-14 
亚 -1210-21 
下 -1210-21 
看 -1210-22 
下 -1210-23 
和 -1210-24 
下 -1210-25 
秆 -1210-26 
下 -1210-27 
下 -1210-28 
下 -1210-29 
下 -1212-9 

下 -1212-11 
焉 -1210-31 
下 -1210-~32 
下 -1210-33 
下 -1210-34 
下 -1210-35 
和 -1210-36 
下-1210-37 
亚 -1212-12 
下 -1212-16 
亚 -1212-25 


亚 -1212-25 
亚 -1212-25 
亚 -1212-26 
亚 -1212-27 
亚 -1210-38 
亚 -1210-39 
焉 -1212-13 


下 -1212-39 


3DA14C 
3DATL4C 
3 也 Al4DD 
3DA14D 
3DA14D 
3DAI14D 


3DA14D 


3DA14D 
3DA14D 
3DA14D 
3DA14 也 
3 卫 A14 耳 
3DA14 忆 
3DA14 开 
3D Al14E 
3D Al4 开 
3DA18A 
3DA18A 
3DA18A 
3DA18A 
3DA18A 
3D Al8A 
3DA18B 
3DA18B 
3DA18D 
3DA18B 
3DA18BB 
3DA183B 
3D Al8C 
3D Al18C 
3DA18C 
3DAI18C 
3DAl18D 
3 了 DA18DD 
3DA18D 
3DA18D 
3DA21 

3DA21A 
3D A21A 
3DA21A 
3DA21A 
3DA21BB 


， 3DA21B 


人 家 


3DA14C 党 山 县 半导体 器 件 厂 


余杭 县 塘 灯 晶体管 六 


e 厦 门市 半导体 器 件 二 三 
北京 八大 处 电子 器 件 厂 


八 二 三 一 厂 

泰州 半导体 矿 
余杭 县 挤 栖 晶体 管 广 
4 党 山 县 半导体 器 件 三 
4 党 可 县 平 导体 器 件 厂 


上 海平 导体 器 件 研 究 所 
上 海 半 导体 器 任 研 究 所 
营口 市 无 线 电 器 材 厂 
泰州 半导体 厂 
余杭 县 斑 栖 晶体管 厂 
泰州 半导体 三 
余杭 县 搞 栖 晶体 管 广 
营口 市 无 线 电 器 材 三 
泰州 半导体 三 

星光 电工 ] 
张家口 市 无 线 电 四 三 
泰州 半导体 三 

北京 电子 管 厂 

徐州 半导体 器 件 研 究 所 
素 州 半导体 厂 
张家口 市 无 线 电 四 厂 
星光 电工 厂 
素 州 半导体 厂 

北京 电子 管 厂 


营口 市 无 线 电 器 材 厂 
索 州 半导体 三 


夫 州 六 导体 


营口 市 无 线 电 器 材 广 
北京 电子 管 斑 


徐州 半导体 器 件 研 究 所 


沧州 无 线 电 一 厂 
星光 电工 厂 
张家口 市 无 线 电 四 六 
生 八 四 三 〇 

北京 电子 管 厂 
张家口 市 无 线 电 四 三 
星光 电工 厂 


徐州 半导体 器 件 研 究 所 


徐州 半导体 器 件 研 究 所 


下 -1212-40 
芽 -1212-42 
下 -1212-44 
下 -1210-40 
下 -1210-41 
下 -1210-42 
焉 -1210-43 
下 -1212-28 
开 -1212-29 
下 -1212-45 
让 -1212-48 
下 -1212-37 
夏 -1212-46 
亚 -1212-47 
焉 -1210-44 
下 -1210-45 
下 -1212-38 
下 -1194-7 

下 -1194-15 
焉 -1194-16 
到 -1194-24 
下 -1194-41 
焉 -1796-13 
亚 -1194-8 

亚 -1194-19 
焉 -1194-20 
亚 -1194-25 
焉 -1194-42 
焉 -1196-14 
下 -1194-21 
下 -1194-23 
下 -1194-30 
下 -1194-32 
下 -1194-9 

下 -1194-22 
亚 -1194-43 
焉 -1196-15 
下 -1218-47 
焉 -1218-48 
下 -1218-49 
焉 -1220-9 

下 -1220-49 
亚 -1220-6 

下 -1220-7 


三 家 


3DA21B 北京 电子 管 广 

3D A21C 营口 市 无 线 电 器 材 广 
3DA21D 北京 电子 管 厂 

3 卫 A21L 北京 电子 管 厂 
3DA22A 星光 电工 厂 
3DA22A 赣 京 电子 管 厂 

3 卫 A 人 22 了 星光 电工 厂 

3DA22 了 B 北京 电子 管 厂 
3DA22C 营口 市 无 线 韦 器 材 矿 
3D A22C 北京 电子 管 广 

3D A23 信 北京 电子 管 厂 
3DA23 生 北京 电子 管 厂 
3DA23C 北京 电子 管 厂 

3 了 DA24A 北京 电子 管 厂 
3DA24 了 B 北京 电子 管 厂 

3D 和 27 八 二 三 一 厂 

3DA27 并 一 二 二 

3D A27 八 二 三 一 三 

3 疡 A27 八 二 三 一 三 

3 了 DA27 泰州 半导体 三 
3DA27A 代 寺 五 三 

DA27A 星光 电工 厂 
3DA27A 八 七 五 三 

3D A27 信 八 七 五 厂 

3D A27 人 入 八 工 三 一 厂 

3D A27 人 入 八 二 三 一 厂 

3 卫 A27 从 张家口 市 无 线 电 四 厂 
3DA27A 八 二 三 一 

3DA27A 八 二 三 一 厂 

3D A27 和 A 泰州 尘 导 体 厂 
3DA27A 余杭 县 塘 栖 量 体 管 厂 
3 卫 A27B 八 二 三 一 三 

3 卫 A27 卫 As 大 
3DA27B 张家口 市 无 线 电 四 厂 
3DA27B 八 七 五 厂 

3 了 DA27B 星光 电工 厂 

3 了 DA27 了 营口 市 无 线 电 器 材 广 
3DA27B A 作 -E 五 三 

3DA273 八 七 五 厂 

3D 和 27 了 如 八 二 三 一 厂 
3SDA27B 八 二 三 一 

3 了 DA27B 夷 州 半 导体 三 
3DA27B 余杭 县 扩 栖 晶体 管 ) 
3DA27C 营口 市 无 线 电 器 材 三 


aaart east 


页 码 -序号 


相 - -1220- 50 
竹 -1220-8 
重 -1222-2 
年 -1222-1 
年 -1226-49 
看-1228-16 
入 -1228-3 
下 -1228-17 
下 -1228-4 
焉 -1228-18 
看-1234-28 
下 -1234-29 
下 -1234-30 
亚 -1204-23 
秆 -1204-24 
下 -840-45 
到 -840-46 
下 -850-2 

下 -850-3 

亚 -850-4 

开 -848-25 
下 -848-30 
亚 -848-34 
下 -848-35 
下 -850-5 

开 -850-6 

下 -850-7 

下 -854-6 

焉 -854-7 

亚 -854-8 

年 -1242-i8 
亚 -854-9 

亚 -854-10 
亚 -854-11 
焉 -854-19 
到 -854-48 
下 -856-2 

开 -856-13 
焉 -856-14 
下 -856-48 
亚 -856-49 
焉 -856-50 
开 -1242-19 
下 -856-35 


号 


1 


3DA27C 
3DA27C 
3DA27C 
3DA27C 
3DA27C 
3 卫 A27C 
3 了 DA27C 
3DA27C 
3DA27C 
3DA27C 
3 了 A27D 
3DA27D 
3 卫 A27 卫 
3DA27 记 
3DA27D 
3DA27D 
3 卫 A27D 
3DA27D 
3DA27DD 
3DA27DD 
3 卫 和 27 隐 
3DA27D 
3DA27 卫 
3 也 A27 卫 
3DA27 尼 
3DA27 卫 
3DA27 上 
3DA28A 
3DA28A 
3DA28A 
3DA28A 
3DA28A 
3 了 DA28A 
3 也 A28A 
3DA28A 
3DA28A 
3DA28B 
3DA28B 
3DA283 
3DA28 了 B 
3DA28BB 
3DA28B 
3DA28B 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 
厂 家 页 码 -序号 
星光 韦 工 ] 下 -856-37 
八 二 五 厂 页-856-38 
八 七 五 厂 夏 -856-39 
八 瑟 五 厂 夏 -856-40 
营口 市 无 线 电 器 材 六 和 -856-41 
八 二 三 一 厂 下 -858-1 
八 二 三 一 厂 下 -858-2 
张家口 市 无 线 电 四 六 焉 -8%58-3 
泰州 半导体 三 页 -862-14 
八 二 三 一 厂 下 -862-15 
余杭 县 挤 栖 尼 体 管 广 看 -1242-20 
八 二 三 一 厂 下 -862-16 
八 二 三 一 | 下 -862-17 
张家口 无 线 电 四 六 夏 -362-18 
八 七 五 三 下 -862-39 
八 七 五 ] 私 -862-40 
旦 光 记 工厂 下 -864-5 . 
站 口 市 : os 下 -864-17? 
营口 市 无 线 1 器 材 矿 下-866-9 
八 一 三 一 置 -868-26 
八 二 三 -一 三 夏 -868-27 
素 州 半导体 广 下 -1186-16 
祭神 县 境 林 晶体管 厂 下-1242-21 
八 二 三 一 | 开 -868-28 
八 七 五 广 可-868-49 
八 七 五 厂 下 -868-50 
泰州 半导体 三 看-1186-21 
星光 电工 厂 亚 -866-20 
星光 虽 工 厂 秆 -1216-48 
张家口 市 无 线 电 四 六 下 -1218-10 
常山 呈 尘 导体 器 件 下 -1218-11 
常 卫 县 半导体 器 件 j ”下 -1218-12 
八 一 三 一 厂 下 -1222-15 
八 二 三 一 厂 -1222-16 
泰州 半导体 三 看 -1222-17 
余杭 县 壤 栖 晶体 管 王 在-1222-18 
金华 一 一 六 克 -1224-1 
星光 电工 厂 本-3218-24 
北京 八大 处 电子 器 件 矿 下 -1218-25 
张家口 无 线 电 四 三 下 -1218-25 
常山 县 半导体 器 件 ) ”下 -1218-26 
常山 县 半导体 器 件 矿 下 -1218-27 
祭 简 县 塘 酉 易 体 管 六 下 -1222-19 
金华 一 信 厂 下 - 1224- 2 


可 -TI13 


半导体 三 极 管理 号 - 厂 肖 索引 


Cancer 


型 号 三 家 页 本 - 育 号 型 号 三 家 页 码 -序号 
3DA28B 八 二 三 一 厂 T 1224-10 3 卫 A29 卫 全 华 一 - 广 s 厂 四 -800-5 

3DA28B 八 二 三 一 厂 下 -1224-11 3 了 DA29 世 全 华 一 一 六 下 -1206-7 
3DA28 了 泰州 半导体 厂 下 -1224-12 3DA29 卫 八 二 三 一 厂 秆 -1234-3 
3DA28C 常 由 县 学 导体 器 件 矿 下 -1218-40 3DA29 己 素 州 半导体 厂 下 -1234-4 
3DA28C 常山 县 半导体 器 件 矿 下-1218-41 3DA29 也 佘 杭 县 塘 宁 晶体 管 厂 下 -1234-5 
3DA28C 金华 一 一 六 下 -1224-3 3 也 A29 忆 八 七 五 三 焉 -1234-8 
3DA28L 八 二 三 一 厂 下 -17224-13 3DA29 忆 金华 一 一 六 亚 -1234-10 
3DA28C 八 二 三 一 厂 下 -1224-14 3DA30A 星光 电工 厂 亚 -1236-26 
3DA28C 夷 州 半 导体 厂 下 -1224-15 3DA30A 张家口 市 无 线 电 四 厂 下 -1238-45 
3DA28C 余 访 县 六 栖 晶 你 管 厂 下-1224-16 3DA30A 从 二 三 一 厂 亚 -1238-46 
3DA28D 常山 县 半导体 器 件 矿 下 -1218-28 3DA30A 素 州 半导体 厂 夏 -1238-47 
3DA28D 常山 县 半导体 器 件 六 看 -1218-29 3DA30A 金华 一 一 六 厂 下 -1238-48 
3DA28D 北京 八大 处 电子 器 件 厂 下 -1222-20 3DA30A 余杭 县 塘 栖 晶体 管 广 看-1238-49 
3DA28D 八 二 三 一 厂 下 -1222-31 3DA30A ”多 厦门 市 半导体 器 件 二 厂 下 -1238-50 
3DA28D 八 二 三 一 厂 下 -1222-22 3DA30A @ 厦 门市 半导体 器 件 二 厂 四 -1240-1 
3DA28D 余杭 县 清 福 晶体 管 下 -1222-23 3DA30B 金华 一 一 六 三 下-838-46 
3DA28D 金华 一 一 六 厂 焉 -1224-4 3DA30B 星光 电工 厂 下 -1236-28 
3DA29A 星光 电工 厂 夏 -744-40 3DA30B 金华 一 一 六 厂 下 -1240-2 
3DA29A 金华 一 一 六 厂 下 -796-21 3DA30B 张家口 市 无 线 电 四 三 下 -1240-14 
3DA29A 素 州 半导体 厂 而-1232-37 3DA30B 八 一 三 一 厂 焉 -1240-15 
3DA29A 余杭 县 注 煌 晶体 管 广 看 -1232-38 3DA30B 泰州 半 导 你 三 下 -1240-16 
3DA29A 厦门 市 半导体 器 件 二 厂 下 -1232-39 3DA30B 佘 杭 县 塘 栖 晶体 管 | 夏 -1240-17 
3 了 DA29A 八 七 五 厂 下 -1232-40 3DA30B 厦门 市 半导体 器 件 厂 下 -1240-18 
3DA29A 八 二 三 一 厂 亚 -1232-42 3DA30B 厦门 市 半导体 器 件 王 下 -1240-19 
3DA29B 金华 一 一 六 广 下 -798-7 3DA30C 金华 一 一 六 三 下 -838-48 
3DA29 了 星光 帅 工 三 在 -1206-4 3DA30C 金华 一 一 六 厂 竹 -1172-3 
3DA29B 八 七 五 厂 和 -1232-41 3 卫 A30C 是 光电 工厂 秆 -1236-29 
3DA29B 八 二 三 一 厂 四 -1232-43 3DA30C 张家口 市 无 线 电 四 厂 下 -1240-20 
3DA293 泰州 半导体 三 秆 -1232-44 3DAs0C 八 二 三 一 三 于 -1240-21 
3DA29 了 B 余杭 县 摔 栖 电 体 管 六 看-1232-45 3DA30C 泰州 半导体 厂 得-1240-22 
3DA29B 人 @ 夏 门市 半导体 器 件 二 站 夏 -1232-46 sSDA30C 余杭 县 塘 栖 晶体 管 广 下 -1240-23 
3DA29G 金华 一 一 六 三 手 -800-4 3DA30C 厦门 市 半导体 器 件 厂 于-1240-24 
3DA29C 星光 电工 厂 币 -1206-6 3DA30C 厦门 市 半导体 器 件 矿 和 夏 -1240-25 
3DA29C 八 二 三 一 三 夏 -1232-47 3DA30D 金华 一 一 方 三 下 -840-50 
3DA29C 泰州 半导体 三 夏 -1232-48 3 有 A30D 金华 一 一 六 三 夏 -1172-4 
3 了 DA29C 余杭 塘 栖 晶体 管 厂 亚 -1232-49 3DA30D 星光 电 械 广 下 -1236-30 
3 了 DA29C 八 七 五 三 亚 -1234-6 3DA30D 张家口 市 无 线 下 四 站 下 -1240-26 
3DA29D 金华 一 一 六 三 下 -798-8 3DA30D 八 二 三 一 三 下 -1240-27 
3DA29D 星光 电工 厂 焉 -1206-5 3DA30D 余杭 县 塘 业 晶体 管 王 于 -1240-28 
3DA29D 八 二 三 一 厂 机 -1232-50 32DA30D 素 州 半导体 厂 还-1240-32 
3DA29D 素 州 半导体 三 亚 -1234~1 3DA30D  @ 厦 门市 半导体 器 件 二 厂 下 -1240-33 
3DA29D 余杭 县 塘 栖 晶体 答 厂 下 -1234-2 3DA30D ”厦门 市 半导体 器 件 二 厂 下 -1240-34 
3DA29D 八 七 五 三 下 -1234-7 3DA30 蕊 金华 一 一 六 站 -848-31 
3 了 人 29 卫 RE 届 御 -1234-9 3DA30 了 BE 金华 一 一 六 厂 


焉 -114 


2 和 


re 


下 -1172-5 


型 号 


厂 家 


半导体 三 被 管 型 号 -厂家 索引 


页 码 -序号 


型 号 厂 家 页 码 -序号 
3DA30 卫 星光 电工 厂 下 -1236-31 
3 了 DA30 瓦 张家口 市 无 线 电 四 厂 ”页 -1240-29 
3DA30 也 八 二 三 一 厂 亚 -1240-30 
3DA30E 余杭 县 培 宁 名 体 管 一 开 -1240-31 
3DA30E 夷 州 半导体 厂 开 -1240-35 
3DA30 王 “@ 厦 门市 半导体 器 件 二 ) 下 -1240-37 
3DA30EB 9 厦门 市 半导体 器 件 二 | 下 -1240-38 
3DA30G 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -1236-35 
3 了 DA32A 北京 电子 管 三 开 -1208-5 
3DA32A 张家口 市 无 线 电 四 广 下 -1208-9 
3DA32A 星光 电工 厂 和 夏 -1208-10 
3DA32 习 小 某 电 子 管 厂 下 -1208-6 
3DAs3?D 张家口 市 无 线 电 四 厂 和 -1208-13 
3 卫 A32 了 3 星光 电工 放 亚 -1208-14 
3DA32G 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -1208-17 
3DA35A 北京 电子 管 三 下 -1200-45 
3DA35 了 北京 电子 答 厂 和 -1200-46 
3DA36 北京 电子 管 厂 秆 -1238-27 
3DA36A 北京 由 子 管 玫 -1240-47 
3DA36B 北京 电子 管 厂 下 -1240-48 
3DA37 马鞍 山 晶体 管 三 亚 -1200-34 
3DA37A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1194-29 
3DA37A 星光 和 电工 广 亚 -1194-35 
3DA37A 山东 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1194-36 
3 了 A37A 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -1194-39 
3DA37A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1194-44 
3DA37A 北 永 电子管 厂 下 -1196-1 
3DA37A 马 蒂 山 市 晶体 管 广 夏 -1200-35 
3DA37B 徐州 学 导 傈 器件 研 究 所 看-1194-31 
3DA37 也 了 山东 生 建 八 三 三 研究 所 下 -1194-37 
3DA37B 星光 电工 厂 下 -1194-38 
3DA37B 营口 市 无 线 电器 材 六 亚 -1194-40 
3DA37 了 3 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1194-45 
3DA37B 北京 电子 管 厂 下 -1196-2 
3DA37 了 B 马 对 山 市 晶体 管 三 下 -1200-36 
3 了 DA37C 北京 电子 管 三 下 -1196-3 
3DA37C 徐州 举 导 体 器 件 研 究 所 下 -1196-4 
3DA37C 山东 生 建 八 三 三 研究 所 于-1196-9 
3DA37C 徐州 半导体 器 任 人 研究 所 下 -1196-12 
3DA37C 马鞍 山 市 晶体 管 厂 下 -1200-37 
3DA37D 阔 京 电子 管 三 下-1196-5 
3DA37D 徐州 站 导体 器 件 研 究 所 下 -1196-6 
3TDAo37D 山东 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1196-10 
3DA3S7D 看 -1200-38 


oa 


马鞍 山 市 晶体 管 厂 


站 -agreeopoeg 


3DAs37L | 山系 生 建 八 三 厂 研究 所 四 -1194-27 


3DA37 工 
3DA37LL 
3DA38A 
3DA38B 
3DA39 
3DA39 
3DA39A 
3DA39B 
3DA41A 
3DA41A 
3DA41A-1 
3DA41A-2 
3DA41A-3 
3DA41A-4 
3DA41A-5 
3DA4dlA-6 
3DA41B 
3DA41B 
3DA41B 
3DA41B-1I 
3DA41LB-2 
3DA41B-3 
3 了 DA41B-4 
3DA41B-5 
3DA41B-6 
3DA41C 
3DA41C 
3DA41D 

3 了 DA41D 
3DA41E 
3DA41 也 
3DA4LEF 
3DA41E 
3DA41G 
3DA41G 

3 了 Au4tG 
3DA42A-1 
3DA42A-2 
3DA42A-3 
3DA42A-4 
3DA42A-5 
3DA42A-6 
3 也 A42 卫 -1 


Asiaamecranaagsia-ecmna 一 rt-mrr :mw 


北京 电子 管 厂 
马 壕 山 市 晶体 管 三 
北京 电子 管 三 
北京 电子 管 厂 

4^ 八 四 三 〇 三 
星 兴 电 工厂 
北京 电子 管 三 
北京 电子 答 厂 
八 OT 二 OO 三 

4 景德镇 三 六 无 线 电厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 矿 
人 OO 三 
北京 市 前 门 器 件 厂 

4 景德镇 三 六 无 线 电 三 
北京 市 前 门 器 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
人 OO 一 O 厂 

4 景德镇 三 六 无 线 电 三 
人 OO 厂 

4 景德镇 三 六 无 线 电 六 
八 O 七 O 厂 

4 景德镇 三 六 无 线 电 三 
人 OO 三 

4 景德镇 三 六 无 线 电 厂 
北京 市 前 门 器 件 三 
星光 电工 厂 

4 景德镇 三 六 无 线 电 厂 
北京 市 前 门 器 件 三 
北京 市 前 门 器 件 广 
北京 市 前 门 器 件 矿 
北京 市 前 门 妖 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 


= 


焉 -1196-7 
看-1200-39 
年 -1214-23 
看 -1214-24 
焉 -1220-21 
亚 -1220-42 
和 -1220-22 
夏 -1220-23 
亚 -1172-42 
下 -1188-1 
亚 -1190-33 
下-1190-34 
下 -1190-35 
牙 -1190-36 
下 -1190-37 
下 -1190-38 
亚 -1172-48 
下-1182-23 
亚 -1188-2 
焉 -1178-20 
下 -1178-21 
下 -1178-22 
下 -1178-23 
开 -1173-24 
下 -1178-25 
下 -1178-50 
真 -1188-3 
到 -1174-41 
下 -1188-4 
下 -1174-45 
下 -1188-5 
焉 -1180-3 
下 -1188-6 
下 -1182-24 
亚 -1186-31 
也 -1188-? 
下 -1204-6 
下 -1204-7 
下 -1204-8 
下 -1204-9 
下 -1204-10 
四 -1204-31 
了 政 -1202-32 


时-115 


从 导体 三 极 管 


型 号 -厂家 索引 


型 号 页 码 -序号 号 厂 家 页 码 -序号 
3DA42B-2 一 下 -1202-33 3DA50B1 北京 半导体 器 件 十 一 厂 甫 -8 834-44 
3DA42B -3 下 -1202-34 3DA50B2 北京 半导体 器 件 十 厂 “四 -1240-5 
3D A42 了 -4 下 -1202-35 3DA50B2 北京 半导体 器 件 十 矿 夏 -1240 -6 
3DA42B -5 亚 -1202-36 3DA50C1T 北京 半导体 器 件 十 一 三 焉 -752-26 
3DA42B-6 下 -1202-37 3DA50C1 于 京 半导体 器 件 十 一 三 下 -752-27 
3DA45A-l 下 -1210-46 3DA50C2 北京 半导体 器 件 十 六 下 -1240-7 
3DA45 斥 -1 盾 和 -1210-47 3DDA50C2 阔 京 半导体 器 件 十 厂 下 -1240-8 
3DA45A-2 拘 看 -1210-48 3DA50D1 ， 沙 京 半导体 器 件 十 一 三 下 -346-30 
3DA45A-? 汪 件 和 丰 -1210-49 3DA50D1 北京 半导体 器 件 十 --) 夏 -846-31 
3DA45A-3 Ts 千 厂 下 -1210-50 3DA50D2 北京 半导体 器 任 十 ”和 夏 -1240-9 
3DA45A-3 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -1212-1 3DA50D2 北京 半导体 器 件 十 厂 和 夏 -1240-10 
3DA45A-4 北京 市 前 门 器 件 三 夏 -1212-2 3DA50E1 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -856-15 
3DA45A-4 阔 永 市 前 门 器 件 厂 玉 -1212-3 3DA50E1 北京 半导体 器 件 十 一 厂 夏 -856-16 
3DA45A-5 北京 市 前 门 器 件 厂 秆 -1212-4 3DA50 了 2 北京 半导体 器 件 十 下 -1240-1 
3DA45A-5 北 系 市 前 门 器 件 厂 亚 -1212-5 3DA50 瑟 2 阔 京 半导体 器 件 十 六 于 -1240-12 


3DA45A-6 北京 市 前 门 器 件 下 -1212-6 3 人 A50 下 营口 市 无 线 电 器 材 矿 


3DA45A-6 闭 京 市 前 门 器 件 厂 下 -1212-7 3DA53A 秦 州 半导体 厂 芷 -1212-30 
3DA45B-1 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -1208-44 3DA53B 泰州 半导体 厂 区 -1212-31 


3DA45B8 :1 阔 系 市 前 门 器 件 太 下 -1208-45 3DA53C 北京 八大 处 电子 器 件 厂 下 -1212-32 


3DA453B-2 北京 市 前 门 器 件 三 看 -1208-46 3DA53C 泰州 半导体 厂 机 -1212-33 
3DA458B-2 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -1208-47 3DA53D 素 州 半导体 三 下 -1212 34 
3DA45 了 B-3 北京 市 前 门 器 件 矿 王 -1208-48 3DA54 估 二 二 ce 闻 玫 -1208-36 
3DA45B-3 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -1208-49 3DA54A 北京 电子 管 厂 下 -1208-37 
3DA458B-4 玫 京 市 前 门 回 件 矿 看 -1208-50 3DA54A CE 下 -1208-38 
3DA45B-4 北京 市 前 门 器 件 厂 重 -1210-1 3DA54B 北京 电子 管 | 下 -1208-39 
3DA45B-5 北京 调 前 门 器 件 ”下 -1210-2 3 也 A54 也 Th 到 -1208-40 
3 了 DA45B-5 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -1210-3 3DA54C 北京 电子 管 广 玫 -3208-41 
3 了 A45 卫 -6 北 示 市 前 门 器 件 | 下 -1210-4 3DA54C 北京 八大 处 电子 器 件 六 得-1208-42 
3DA45B-6 北京 市 前 | 亚 -1210-5 3DA54C 八 二 三 一 夏 -1208-43 
3DA47A 小 京 诺 下 -4226-31 3DA56A 北 宗 电子 管 厂 看 -1228-19 
3DA47B 北京 上 王 -1226-32 3DA563B 北京 电子 管 三 丰 -1228-20 
3DA48A 北京 电子 下 -1200-49 3DA56C 北京 电子 管 矿 下 1228-21 
3DA48B 北京 电子 下 -1200-50 3DA58A 素 州 半导体 厂 看 -862-19 
3DA48 卫 北京 电子 下 -1200-47 3DA58A 扬州 晶体 管 三 下 -862-20 
3DA48 下 北京 志 子 利 -1200-48 3DA58A 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -862-21 
3DA49A 北京 电 卫 各 -1208-28 3DA58A 辽 字 晶体 管 广 看-862-22 
3DA49BB 北京 电 : 竹 -1208-29 3DA58A 内 蒙古 半导体 器 件 太 得 -862-23 
3DA49 卫 京 亚 -1208-27 3DA58A  @ 开 化 半导体 器 件 厂 可 992-37 
3DA49F 下-1208-26 3DA58A 星光 电工 厂 夏 1242-1 
3DA50A1 亚 -832-27 3DA58A 无 锡 县 晶体 管 厂 夏 -.1242-29 
3 了 DA50A1 下 -832-28 3DA58A 八 瑟 五 厂 看 -1242-30 
3DA50A2 时 -1240-3 3DA58B 素 州 半导体 三 下 -876-15 
3DA50A2 下 -1240-4 3DA58B 辽宁 晶体 管 广 区 -875-16 
3DA50B1 ”下 -334 E 3DA58B 人 内蒙古 米 导体 器 件 太 看 -876-17 


Ce 


下 -116 


型 号 


3DA58B 


3DA58B 
3DA58B 
3DA58C 
3DA58C 
3DDA58C 
3 卫 A58C 
3 也 A58C 
3DA58C 
3DA58C 
3DA58C 
3DA58D 
3DA58D 
3DA58D 
3 了 DA58D 
3 了 DA58D 
3DA58D 
3DA58D 
3DA58D 
3 卫 A58D 
3DA58 卫 
3DA58 也 
3 了 DA58 蔬 
3 了 DA58F 
3 了 DA58 上 
3DA58FE 
3DA58 五 
3DA58F 
3DA58 卫 
3 卫 A58 了 下 
3DA58 下 
3DA58 卫 
3DA58G 
3DA58G 
3DA58G 
3PDA58G 
3DA58G 
3DA58G 
3 也 A58Gr 
3DA58G 
3DA58 五 
3DA58H 
3 也 A58 开 

3 也 A58I 


Ce 


厂 家 


开化 兴 导 体 器 件 厂 
无 锡 县 晶体 管 ) 
八 七 五 厂 

扬州 晶体 管 厂 
扬州 品 依 管 三 
泰州 半导体 厂 
辽宁 晶体 管 厂 


^ 内 蒙古 半导体 器 件 厂 


@ 开 化 半导体 器 件 厂 
无 锡 县 晶体 管 厂 
八 七 五 三 
中 国 华 晶 电 子 集团 公 
扬州 节 体 管 厂 
素 州 半导体 广 
杭州 半导体 广 
4 内 蒙古 半导体 器 件 厂 
辽宁 最 体 管 广 
e@ 开 化 半导体 器 件 矿 
无 锡 县 晶体 管 厂 
7 5 
辽宁 晶体 管 广 
se 开化 洲 导 体 器 件 厂 
八 七 五 厂 
中 国 华 唱 
扬州 晶体 管 厂 
泰州 平 导体 厂 
杭州 半导体 厂 
辽宁 晶体 管 厂 
4 四 蒙古 半导体 器 件 厂 
@ 开 化 半导体 器 件 厂 
无 锡 县 晶体 管 厂 


中 国 华 曲 电 子 集团 公 
扬州 晶体 管 厂 
杭州 平 寻 体 厂 
泰州 半导体 三 
辽宁 蝇 体 管 
@ 开 作 半 导体 器 件 厂 
无 锡 县 唱 体 管 ) 
八 七 五 厂 
扬州 晶体 管 厂 
出 国 华 晶 电子 集团 公 
营口 市 无 线 电 器 材 广 
导体 | 


泰州 半 4 


司 


地 子 集团 公司 


司 


页 码 -序号 | 型 号 厂 家 

焉 - 992- 3DA58I 简 州 半导体 厂 

下 -1242-11 3DA58 了 到 内 蒙 下 半导体 器 件 厂 
还 -1242-31 3DA58 酉 辽 字 晤 体 管 三 

秆 876-18 3DA58 百 开化 半导体 器 件 三 
村 -876-19 3DA58 了 无 锡 有 具 晶 体 管 厂 

焉 -876 20 3DA58 互 大 二 大 | 广 

下 -876 31 3DA58I 中 国 华 晶 电 子 集团 公 
下 -876-22 3DA581I 扬州 晶体 管 广 
下-992-45 3DA58I 素 州 半导体 三 

下 -1242-12 3DA581I 杭州 半导体 三 

下 -1242-32 3DA58I < 人 内 蒙古 半导体 器 件 厂 
亚 -880-43 3DA58I 营口 市 无 线 韦 器材 广 
下 -880-43 3DA58I  @ 开 化 半导体 器 件 厂 

下 -880-44 3DA53I 无 锡 基 晶体管 厂 

下 -880-45 3DA72 沧州 无 线 电 一 厂 

下 -880-46 3DA72A 星光 电工 厂 

亚 -880-47 3DA72B 星光 下 工厂 

亚 -992-48 3DA72C 星光 电工 三 

焉 -1242. 13 3 了 DA72DD 星 沧 电工 三 

亚 -1242-33 3DA73 沧州 无 线 电 一 厂 

下 -882-29 3DA76 北京 电子 管 厂 

亚 -992-49 3DA76 北京 市 八大 处 电子 器 
焉 -1242-34 件 厂 

焉 - 882-30 3DA76 张家口 市 无 线 电 四 厂 
下 -882-30 3DA76 八 二 三 一 厂 

下 -882-31 3DA76 泰州 半导体 厂 

亚 -882-32 3DA76 星光 电工 厂 

下 -882-33 3DA76 星光 电工 厂 

下 -882-34 3DA76D 北京 电子 管 厂 

焉 -992-50 3DA76D 北京 市 八大 处 电子 器 
下 -1242-14 件 三 

夏 -1242-35 3DA76D 张家口 市 无 线 电 四 三 
下 -882-35 3DA76D 站 京 岂 子 管 三 

机 -882-35 3DA76G 星光 电工 厂 

亚 -882-36 3DA77 赣 京 市 八大 处 电子 器 
下 -882-37 件 厂 

亚 -888-28 3DA77 三 家 口 市 无 线 电 四 三 
下 -994-1 3DA77 @ 东 光 县 半导体 器 件 厂 
下 -1242-15 3DA77 泰州 半导体 三 

开 -1242-36 3DA77 素 州 半导体 厂 

下 -882-38 3DA77. 星光 电工 厂 

下 -882-38 3 了 DA77FR 营口 市 无 线 电 器 材 ) 广 
下 -884-28 3DA80A 石家庄 市 无 线 昌 二 三 
了 -888-29 3DA80AA 星光 电工 厂 


一 = 一 一 于 一 一 一 一 呈 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


页 码 -序号 

下 -888-30 
下 -888-31 
亚 -890-3 
下 -994-2 
看 -1242-16 
下 -1242-37 


司 和 -888-32 


下 -888-32 
下 -890-4 

下 -890-5 

下 -890-6 
下 -890-11 
下 -994-5 

下 -1242-17 
下 -744-28 
焉 -1236-27 
夏 -1236-32 
开 -1236-33 
了 -1236-34 
下 -744-30 
下 -1216-32 
下 -1216-33 


下 -1216-34 
下 -1216-35 
下 -1216-36 
焉 -1216-50 
下 -1218-13 
下 -1216-9 

了 -1216-10 


下 -1216-11 
下 -1216-43 
亚 -1218-23 
下 -1238-6 


和 夏 -1238-7 
焉 -1238-8 
焉 -1238-9 
亚 -1238-10 
开 -1240-36 
下 -1238-14 
下 -1192-33 
下 -1192-42 


下 -117 


羊 是 体 王 极 管 型 - 三 - 家 索 引 


er ~ 一 一 ~~> 


型 肝 六 家 


页 得- 序号 


=， 


rreeyrieeailnimeereestraaard; 


| 


型 汪 


3DA80B 
3 了 DA80B 
3DA80C 
3DA80C 
3DA83A 


家 庄 中 市 无 线 电 二 厂 罩 -1192-34 
] 下 -1192-44 
下 -1192-35 
夏 -1192-43 
机 -1176-1 


3 也 A83B 营口 市 : 线 电 器 村 站 夏 -14176-2 


3DAS83E 北京 市 八 天 处 电子 器 四 -43178-5 


3DA86Y 层 届 部 电 通讯 设备 厂 电 丰 -3212-50 


机 [ 半 - 
二 ea 


3DA86Z 导出 


3DA87 
3 卫 A87 


电 秆 -1214-1 


阳 -1172-310 
利 -1L80-7 


3DA87 张家口 市 无 线 由 四 厂 下-1184-1 


了 人 作 太 和 -1188-8 


3 也 A87 1 入 医 信号 


184- 和 4 


3 卫 人 上 877 济宁 无 线 电 元 件 厂 村 -634-5 


3 也 A87 人 入 无 津 旬 
3 也 A87A 入 原 二 


五 半导体 器 件 厂 本 


1372-11 


息 -14172-12 


3 了 DA87A 八 二 三 一 厂 四 -1172-13 


3 卫 A87A 禾 -1 
3 也 A874 

3 也 大 87A 

3 了 入 87A 

3 也 A87 二 

3 了 DA 

3 了 DA872 

3DA87 人 入 
3DA87A 
3 也 失 87 人 

3DA87A 

3DA87A 

3 了 DA87A 
3DAR87A 

3DA87A 

3DDA87A 
3 卫 A87 人 入 
3DA87 太 
3 也 A87 入 
3DA87AA 
3DA87A | 
3DA87A 湘 谭 市 尘 导 体 厂 


ea 


复 -118 


亚 - 


本 


172-14 


秆 -1172-15 
材 -1172-16 
和 
人 18 
下 -3172-19 


1 7220 


下 -1172-21 
夏 -1172-22 
亚 1172-23 
下 1172-32 
下 .1174-2 
年-1174-3 
是 -1176-4 
攻 -1176-5 
于 -1176-6 
夏 -1176-7 
复 -1176-8 
于 -1176-9 
于 -1176-10 
”和 -1180-14 
本 “0 J2 


3DA87A 


3 了 A87A 


广 


3 了 DA87A e 淮 阴 无 线 电 三 


沈阳 半导体 器 件 九 三 
3DA87A 8 淮阴 无 线 电 厂 


徐州 兴 


导体 三 


3DA87A 4 宁波 无 线 岂 一 厂 


3DA87 太 
3DA87 人 入 
3 了 DA87 人 
3DA87A 
3DA87A 
3DDA87A 
3 也 A87A 
3 卫 A87 太 -1 
3 了 DA87B 
3D 和 27 了 
3DA87 刀 


3 也 A87B 


镇 


三 六 无 线 思 三 


岛 市 伴 导体 器 件 二 六 


人 到 
张家口 
显 光 电 
北京 市 
济宁 无 
重庆 无 
南 更 半 
北 束 市 

件 厂 
沈阳 半 


广 


市 光线 电 四 厂 


亚太 
前 门 器 件 厂 
绕 电 元 件 厂 
线 电 四 三 
线 筷 元件 厂 
导体 器 件 总 三 
八大 处 电子 器 


导体 器 件 试验 厂 


3DA87B 佳木斯 市 晶体 管 厂 


3 有 AAA87B 
3DA87 了 
了 点 7B 
3 也 A87 了 
3 有 87 了 了 
3 姜 笠 87 也 
3 了 各 87B 
3 和 87B 
3 Ag87BB 
SA87 吕 
3 也 A87B 
3DA387 了 
3DA87B 
3DA87HB 
3DA87B 
3DA87B 


3DA87D 
3 卫 和 人 87B 
3 也 A87 有 8 
3DA87B 
3 卫 A87B 
3 卫 A873 
3DPA87B 
3D 人 87 昌 


上 海 无 
上 于海 无 线 
玉山 呈 通 


佛 
重庆 无 
杭州 市 | 
福 庐 无 
相 访 昌 
天 嫂 第 
太原 思 
八 二 三 
延吉 市 


素 州 学 S 


上 无 4 


绪 电 十 厂 

党 电 二 十 沁 三 
通讯 设备 三 

洲 电 四 厂 

线 电 四 三 
痢 平 仪 圾 元 件 厂 
线 电厂 

好 休 家 三 

五 平民 体 器 件 厂 
也 天 六 

一 三 
半导体 一 厂 

邓 体 厂 


徐州 半导体 厂 


8 南通 地 区 学 导 体 串 件 厂 


杭州 无 线 电 二 厂 
3 已 A87 了 和 宁波 无 线 电 二 厂 


余杭 县 
合 取 晶 
南平 五 
八 四 三 
七 四 六 
上 上 饶 市 


33 了 
景 德 


挤 栖 晶体 舍 ) 
体 管 三 

O 〇 四 六 

OO) 

广 

尘 导 体 元 件 矿 


二 二 电 广 
_ 话 南 主导 全 全 


遇 人 


2 


半导体 三 极 管理 号 -厂家 索引 

型 蕉 凡 家 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
3 了 六 闻 避 e 音 岛 市 半导体 器 件 二 厂 下 -1182- 47 | 3DAs7C ee 看-1184-24 
3DA87B 八 七 五 三 下 -1182-48 3DA87C 青 锅 市 法 导体 器 件 二 厂 下 -1184-25 
3DA87B 湘潭 市 六 导体 三 下 -1182-49 3DA87C 了 下 -1184-26 
3DA87B 张家口 市 无 线 电 四 六 下 -1184-5 3DA87C 泣 潭 市 半导体 广 御 -1184-27 
3DA87D 星光 电工 厂 耻 -1184-6 3DA87C 八 O-EO 厂 下 -1186-18 
3DA87B 八 @ 〇 七 扣 厂 下 -1186-11 3DA87C ”淮阴 无 线 电 三 抽 -1186-19 
3DA87B @ 淮 阴 无 线 岂 厂 和 -1186-13 3DA8M7C 北京 市 前 门 器 件 三 下-1186-20 
3DA873 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -1186-14 3DA87C ”淮阴 无 线 电 厂 丰 -1188-10 
3DA87B ee 淮阴 无 线 电 厂 焉 -1188-9 3DA87C 泰州 半导体 厂 香 -1188-11 
3DA87B 济 衬 无线 电光 件 三 焉 -1198-25 3 了 DA87C 济宁 无 线 电 元 件 厂 夏 -1198-26 
3DA87E3-1 重庆 无 线 电 四 厂 下 -1178-27 3DA87C-1 重庆 无 线 电 四 三 焉 -1178-28 
3DA87C 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -634-8 3 也 A87DD 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -634-12 
3A874 南京 半导体 器 件 总 六 和 夏 -648-11 3DA87D 南京 半 ， 总 三 下 -650-41 
3DA87C 太原 半导体 三 亚 -1174-47 3DA87D 桐庐 无 线 电 下 -1174-4 
3DA87C 北京 市 八大 处 册子 器 看 .41180 34 3DA87D 桐 访 晶 体 管 下 -1174-5 
侍 三 3DA87DD 。 可 -1174-48 

3DA87C 沈阳 半导体 试验 厂 夏 . 1180-25 5DA87D 沈阳 于 导体 试验 厂 亚 -13176-11 
3DA87C 甸 佳 木 斯 市 晶体 管 厂 夏 -1180-26 3DA87D 佳木斯 市 晶体 管 广 到 -1176-12 
DA87C 上 上海 无 线 电 - 丰 -1T80 27 3DA87D 上 海 无 线 电 七 三 下 -1176-13 
3DA87C 二 海 无 线 电 二 十 九 厂 和 置 -.1180-28 3DA87D 二 海 无 线虫 二 十 九 王 下 -1176-14 
3DA87C 玉山 县 通讯 设备 四 -1180-29 3DA87D 佛山 无 线 遇 四 三 下 -1176-15 
3DA87C 佛山 无 线 电 四 矿 看-1189-30 3DA87D 重庆 无 线 电 四 厂 下 -1176-16 
3DA87C 重庆 无 线 电 四 厂 夏 -1180-31 3DA87D 沈阳 市 半导体 器 件 九 厂 下 -1180-32 
3A87C 杭州 临 平 仪表 元 件 厂 下 -1180-45 3DA87D 杭州 临 平 仪表 元 件 厂 下 -1180-48 
3 有 TD A87C 柚 访 无线电 三 权 -1182-3 3DA87D 天 津 第 五 半导体 器 件 六 页 -1184-28 
3DA87C 胡 庐 晶体 管 厂 下 -1182-4 3DA87D 太原 电子 三 下 -1184-29 
3 了 DA87C 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 看 -1182-50 3DA87D 八 二 三 一 厂 下 -1184-30 
3DA87C 星光 电工 厂 下 -1184-7 3DA87D 延吉 市 半导体 一 三 下 -1184-31 
3DA87C 张家口 市 无 线 电 四 厂 ”页 -1184-8 32DA87D  “ 素 州 半导体 厂 夏 -1184-32 
3DA87C 太原 电子 六 下 -1184-9 3DA87D 徐州 半导体 三 下 -1184-33 
3DA87C 从 二 三 一 厂 看-1184-10 3DA87D 8 南通 地 区 半导体 器 件 六 下 -1184-34 
3DA87C 正 吉 市 半导体 一 丰 -1184- 1 3DA87D 杭州 无 线 电 二 三 开 -1184-35 
3DA87C 泰州 半导体 厂 看 -1184-12 3DA87D 宇 波 无 线 电 二 三 下 -1184-36 
3DA87C 徐 剂 半导体 厂 下 -1184-13 3DA87D 下 -1184-37 
3DA87C 。”@ 南 通 地 区 半导体 器 件 厂 秆 -1184-14 3DA87D 合肥 晶体 管 下 -1184-38 
3DA87C 杭州 无 线 电 二 六 下 -1384-15 3DA87D 人 下 -1184-39 
3DA87C 宁波 无 线 电 二 三 下 -1184-16 3DA87D 八 四 三 O 厂 至 -1184-40 
3 了 DA87C 余杭 县 塘 栖 剖 体 管 矿 下 -1184-17 3DA87D 七 四 六 厂 下 -1184-41 
3DA87C 合肥 晶体 管 厂 下 -1184-18 3DA87D 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -1184-42 
3DA87C 南平 五 〇 四 厂 焉 -1184-19 3DA87zD 济南 半导体 一 三 下-1184-43 
3DA87C 八 四 三 加 厂 焉 -14184-20 3DA87D  @ 青 岛 市 半导体 器 件 二 六 看 -1184-44 
3 了 人 87C 七 四 六 三 到 -1184-21 3DA87D 八 寸 五 厂 下 -1184-45 
3 了 We 上 馆 市 半导体 元 件 矿 天 -1184-22 3DA8D 湘潭 市 平 忆 体 广 下 -1184-46 
0 县 德 镇 三 六 无 线 电 三 秆 -1184-23 3DA87D 八 O 寸 口 厂 亚 -1186-24 


于 一 


下 -119 
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页 码 -序号 


型 号 三 家 页 码 * 序 号 型 号 三 家 
3DA87D 淮阴 无 线 电 厂 焉 -1186-25 3DA87FE 营口 市 无 线 电器 材 矿 有 贡 -1188-32 
3DA87D 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -1186-26 3 也 A87 卫 复 -1192-3 
3DA87D 星光 电工 厂 焉 -1186-32 3DA87FE 营 妃 市 无 线 电 器 材 广 ”和 夏 -1224-5 
3DA87D 张家口 市 无 线 电 四 六 下 -1186-33 3DA87EF-1 重庆 无 线 电 四 三 下 -1178-31 
3 了 DA87D 泰州 半导体 厂 得 -1188-12 3DA87G 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下-1188-33 
3DA87D 六 宁 无 线 电 元 件 厂 下 -1198-17 3DA87G 星光 电工 三 亚 -1192-6 
3DA87D-l 重庆 无 线 电 四 三 下 -1178-29 3DAaszG 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -1192-7 
3DA87 也 济宁 半导体 元 任 | 焉 -652-27 3DA87G-1 重庆 无 线 电 四 厂 亚 -1178-32 
3DAS87 五 太原 半导体 厂 下 -1174-49 3DA87 互 营口 市 无 线 电器 材 广 下 -1192-10 
3DA87 卫 沈阳 半导体 试验 厂 焉 -1176-17 3DA87-1 二 庆 无 线 电 四 三 焉 -1178-33 
3 了 DA87 卫 上 海 无 线 电 七 三 下 -1176-19 3DA87 工 -1 重庆 无 线 电 四 三 页 -1178-34 
3DA87 匡 上 海 无 线 电 二 十 九 六 ”下 -1176-20 3DA88A 函 江 县 晶体 管 三 看 -1200-13 
3DA87 瑟 佛山 无 线 电 四 三 下 -1176-21 3DA88A 杭州 无 线 电 二 三 焉 -1202-23 
3DA87 卫 重庆 无 线 电 四 三 复 -1176-22 3DA88A 杭州 无 线 电 二 下 -1202-24 
3DA87 卫 杭州 临 平 仪表 元 件 厂 “下 -1180-49 3DA88A 余杭 县 搞 栖 晶体 管 斑 下 -1202-25 
3DA87 互 北京 市 八大 处 电子 器 “下 -1182-17 3DA88B 书 江 县 晶体 管 三 五-1200-14 
件 厂 3DA88B 杭州 无 线 电 二 厂 所 -1202-45 
3 了 DTA87 瑟 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 焉 -1184-47 3DA88B 杭州 无 线 电 二 厂 入 -1202-46 
3DA87 卫 太原 电子 三 下 -1184-48 3DA88B 余杭 县 坟 栖 晶体 管 下 -1202-47 
3DA87 孔 营口 市 无 线 电 器 材 六 下 -1184-49 3DA88C 避 江 县 晶体 管 厂 下 -1200-15 
3DA87 瑟 八 二 三 一 厂 下 -1184-50 3DA88C 杭州 无 线 电 二 三 亚 -1202-48 
3DA87E 人 OO 七 O 厂 下 -1186-28 3DAS88C 杭州 无 线 电 二 厂 到 -1202-49 
3DA87 孔 北京 市 前 门 器 件 厂 焉 -1186-29 3DA88C 余杭 县 塘 栖 易 体 管 ) 至 -1202-49 
3DA87 瑟 星光 电工 厂 下 -1186-40 3DA88D 刷 江 县 晶体 管 厂 下 -1200-16 
3DA87 已 泰州 半导体 三 下 -1188-15 3DA88D 杭州 无 线 电 二 厂 焉 -1202-50 
3DA87 互 延吉 市 半导体 一 三 下 -1188-16 3DA88D 杭州 无 线 电 二 三 开 -1204-1 
3 了 DA87 节 泰 州 半导体 三 焉 -1188-17 3DA88D 余杭 县 娘 栖 蜡 体 管 六 下 -1204-2 
3DA87E 徐州 半导体 三 夏 -1188-18 3DA8&8 玉 邢 江 县 晶体 管 厂 开 -1200-17 
3DA87E 南通 地 区 半导体 髓 件 矿 丰 -1188-19 3DA88E 杭州 无 线 电 二 三 下 -1204-3 
3DA87 已 杭州 无 线 电 二 厂 和 -1188-20 3DA88 玉 杭州 无 线 虽 二 三 玫 -1204-4 
3DA87E 4 宁波 无 线 电 二 厂 下 -1188-21 3 也 AS88 已 祭 杭 县 扩 栖 上 唱 体 管 矿 下 -1204-5 
3DA87 也 余杭 县 塘 栖 晶体 管 厂 开 -1188-22 3DA89 全 八 四 三 〇 三 辽 -1214-12 
3DA87 蕊 合肥 晶体 管 三 下 -1188-23 3DA89A 蕊 鞍山 市 晶体 管 厂 下 -1220-17 
3DA87E 南平 五 O 〇 四 厂 斑 -1188-24 3 了 A893BB 己 鞍 山 市 晶体 管 厂 下 -1220-18 
3 了 DA87 巨 八 四 三 〇 矿 下 -1188-25 3DA89B 中 国 华 晶 电子 集团 公司 王 -1220-41 
3 也 A87 瑟 七 四 六 三 焉 -1188-26 3DA89B 山东 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1220-43 
3DA87 孔 景德镇 三 六 无 线 电 六 下 -1188-27 3DA89C 马 通 了 山 市 晶体 管 厂 下 -1220-19 
3DA87 忆 济南 半导体 一 厂 下 -1188-28 3DA89C <^4 由 国 华 晶 电子 集 财 公司 下 -1220-24 
3DA87 也 青岛 市 半导体 器 件 二 | 厂 下-1188-29 3 用 A89C 山东 生 建 八 三 厂 研 究 所 下-1220-44 
3DA87 忆 八 七 五 厂 亚 -1188-30 3DA89L 马鞍 山 市 晶体 管 厂 下 -1220-20 
3DA87 忆 润 淹 市 半导体 厂 亚 -1188-31 3DA89L 中 国 华 晶 电子 集团 公司 开 -1220-25 
3DA87E 已 -1 重庆 无 线 电 四 三 下 -1178-30 3DA89 工 山东 年 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1220-47 
3DA87 了 下 太原 半导体 厂 下 -1174-50 3DA92AA 囊 东 生 建 八 三 厂 研 究 “下 -1226-80 
3DA87T 沈阳 尘 导 体 试验 三 下 -1176-23 所 
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半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 凡 家 页 码 -序号 | 型 号 司 家 页 码 -序号 
3DA9g92A 么 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1228- 5 3DA93C ， 天津 第 五 半导体 器 件 矿 ”下 -1190-6 
3DA92A 4A 八 四 三 〇 三 焉 -1228-6 3DA33C < 扬州 晶体 管 厂 亚 -1190-7 
3DA92B 山东 生 建 八 三 厂 研究 所 下 -1228-1 3DA93C 4 扬 州 晶体 管 厂 下 -1190-8 
3DA92B 中国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1228-7 3DA93C ”泰州 半导体 厂 下 -1190-9 
3DA92B 全 八 四 三 加 六 下 -1228-8 3DA93C 徐州 市 半导体 厂 开 -1190-10 
3DA92C 山东 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1228-2 3DA93C 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -1190-46 
:3DA92C 4 中 国 华 晶 电子 集 团 公 司 开 -1228-9 3DA93D 北京 电子 管 厂 亚 -1180-47 
3DAe2L 4 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下-1228-10 3DA93D 营口 市 无 线 电 器 材 厂 亚 -1186-22 
3DA93 景德镇 三 六 无 线 思 站 下 -1182-5 3DA93D  A 八 七 五 广 斑 -1186-23 
3 口 Ag3 素 州 半导体 厂 亚 -1182-18 3DA93D 人 DO 厂 下 -1186-34 
3DA93 徐州 半导体 厂 下 -1188-34 3DA93sD 星光 电工 三 开 -1186-35 
3DA83 延吉 市 半导体 一 厂 下-1188-44 | 3DPA93D 北京 市 八大 处 电子 器 件 厂 焉 -1190-11 
3DA93A 扬州 晶体 管 厂 亚 -1176-24 3DA93D 天津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -1190-12 
3DA93A 4 扬州 晶体 管 三 下 -1176-25 3DA93D 扬州 晶体 管 厂 亚 -1190-13 
3 了 Ag93A 北京 电子 管 厂 下 -1189-38 3DA93D 扬州 晶体 管 三 下 -1190-14 
3DA93 太 八 二 五 三 下 -1186-7 3DA93D  ” 素 州 平 导体 厂 和 看 -14190-15 
3DA93A 天 津 第 五 半导体 器件 厂 下 -1188-35 3DA93D 徐州 法 导体 厂 亚 -1190-16 
3DA93A 泰州 于 导体 厂 下 -1188-36 3DAs3D ”景德镇 三 六 无 线 电厂 亚 -1190-47 
3DAg93AA 徐州 半导体 厂 下 -il188-37 | 3DA93 刁 营口 市 无 线 电 器 材 厂 亚 -1186-27 
3DA93A 星光 电工 厂 下 -1188-40 3DA93 巨 4 扬州 晶体 管 三 亚 -1190-47 
3 口 AA93A 八 O 〇 二 OO 广 到 -1188-41 3DA93 匡 人 作 O-AEO 厂 亚 -1192-1 
3 也 入 93 信 录 德 镇 三 六 无 线 电厂 下-1188-45 3DA9g3sP 营口 市 无 线 电 器 材 三 亚 -1186-30 
3DA93B 北京 电子 管 厂 玫 -1180-41 3DA93F ， 营口 市 无 线 电 器 材 厂 下 -1192-4 
3DA93B 尝 喇 市 无 线 电 器 材 广 下 -1186-9 3DA93G ”营口 市 无 线 电器 材 广 下 -1192-8 
3DA933B 八 七 五 厂 下 -1186-12 3DA93 甩 ”营口 市 无 线 电器 材 三 各 -1192-11 
3 也 Ag93BB 北京 市 八大 处 电子 器 下 -1188-38 3DA94 是 光电 工厂 焉 -1210-6 
. 件 三 3DA94A 北京 电子 管 三 焉 -1210-7 
3 门 A93B 天 汗 第 五 半导体 器 件 ) 下 -1188-39 3DA94B 北京 电子 管 厂 下 -1210-8 
3 也 A933 八 O 〇 TELO 广 下 -1188-42 3DAg4C ”北京 电子管 厂 亚 -1210-9 
3 口 A93 也 星光 电工 三 下 -1188-43 3DA95A 星光 电工 厂 下 -1234-12 
3D A933 2 ” 区 -1188-46 3DA95D 北京 市 八大 处 电子 器 下 -1234-13 
3DA93 了 扬州 晶体 管 三 下 -1190-1 件 矿 
3 也 A93 了 : 下-1190-2 3DA96 南京 半导体 特种 器 件 广 下 -1200-25 
3DA93B 素 州 半导体 厂 秆 -1190-3 3DA96A 星光 纪 工 厂 下 -788-13 
3DA93 卫 人 徐州 半导体 广 下 -1190-4 3DA96A 八 七 五 三 亚 -1230-7 
3DA93C 北京 由 子 管 厂 下 -1180-44 3DA96A 八 七 五 厂 下 -1230-8 
3DA93C 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -1186-15 3DA96A 张家口 市 无 线 电 四 三 亚 -1230-16 
3DA93C 八 七 五 厂 焉 -1186-17 3DA86A 八 七 五 厂 亚 -1230-17 
3DA93C 八 吕 七 O 厂 朴 -1188-47 3DA96A 北京 电子 管 厂 亚 -1230-18 
3DA9o3C 星光 电工 厂 下 -1188-48 SDA96B 和 八 七 五 万 下 -1230-19 
3D A93 马 是 光电 工厂 开 -1188-49 3DA963 星光 电工 呈 下 -1230-20 
3DA9g3C 八 O 七 〇 厂 了 -1183-50 3DA963 ”北京 市 八大 处 电子 器 下 -1230-27 
3DA9g3C 了 北 京 市 八大 处 电子 器 “下 -1190-5 件 厂 

了 3DA96B ”张家口 市 无 线 电 四 三 下 -1230-27 
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半导体 三 


型 号 


3DA96B 
3DA96B 
3 了 DA96B 
3DA96B 
3DAg96BB 
3 了 DA96B 
3DA9g6C 
3DA96C 
3DA96C 
3DA96C 


3 有 Ag96C 
3 也 Ag96C 
3DA96C 
3DA96C 
3DA96C 
3DA96C 
3DA96D 
3 也 A96 卫 


3DA9g7 

3 了 DA97 

3DA97A 
3DA97A 
3DA97A 
3A97A 
3DA97B 
3DA97B 
3 了 DA97 了 
3DA97B 
3DA97C 
3 了 DA97C 
3DA97C 
3DA97C 
3DA97D 
3DA97D 
3DA97D 
3 也 A97D 


3DA97D 
3 了 Ag97 瑟 
3 也 Ag97 瑟 
3 了 DA98 

3DA98A 
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极 管 型 号 -厂家 索引 


泰州 半导体 广 
八 四 三 O 〇 厂 
八 七 五 三 
八 瑟 五 三 
北京 电子 管 三 
八 七 五 三 
八 七 五 三 
星光 电工 厂 
北京 市 八大 处 由 子 器 
件 厂 
张家口 市 无 线 电 四 三 
泰州 半导体 六 
八 四 三 加 三 
八 二 三 一 三 
北京 电子 管 广 
八 七 五 厂 
八 四 三 O 〇 厂 
北京 市 八大 处 电子 器 
件 厂 
徐州 半 导 亲 厂 
星光 电工 厂 
星光 电工 厂 
徐州 半导体 三 
素 州 半导体 厂 
八 七 五 厂 
CR 人 全 
泰州 半导体 三 
/ WE 五 广 
是 光 电工 厂 
徐州 半导体 三 
夫 州 半导体 厂 
八 七 五 厂 
星光 电工 厂 
徐州 半导体 厂 


北京 市 八大 处 电子 器 
件 广 

星光 电工 厂 

徐州 市 半导体 厂 

款 州 半导体 厂 

星 潍 由 工厂 

八 七 五 厂 


亚 -1230-27 
下 -1230-27 
下 -1230-30 
秆 -1230-31 
下 -1232-6 

下 -1230-36 
下 -1230-37 


看-1230-38- 


亚 -1232-1 


和 -1232-1 
开 -1232-1 
下-1232-1 
下 -1232.…2 
再-1232-? 
亚 …1232-8 
下 -1232-3 
亚 -1232-4 


下 -1202-26 
下 -1238-41 
看 -832-22 

囊 -1202-27 
下 -1236-15 
夏 -1236-16 
焉 -1202-28 
下 -1236-23 
亚 -1236-38 
开 -1238-42 
用-1202-29 
焉 -1236-24 
下 -1236-39 


下 -1238-43 


焉 -1202-30 
夏 -1202-30 
亚 -1236-46 
焉 -1238-11 


夏 -1238-44 
下 -1202-31 
至 -1238-3 
下 -1210-10 
下 -1236-42 


CR 


DR 和 


3DA98A 
3DA98B 
3DA98B 
3DA98B 
3DA98BB 
3 了 Ag98 了 
3DA98B 
3DA98B 
3DA99B 
3DA99B 
3DA99C 
3 了 Ag99C 
3DA99DD 
3DA100A 
3DAL00A 


北京 市 作 头 处 电子 器 件 厂 
张家口 市 无 线 电 四 厂 
泰州 半导体 三 

八 四 三 〇 三 

八 七 五 厂 
八 七 五 厂 
冰 系 电子 管 三 

北京 志 子 管 三 

北京 电子 管 广 

北 泵 电子 管 厂 

北京 八大 处 电子 器 件 厂 
星光 电工 厂 

赣 京 电子 管 厂 


3DA100A 全 八 七 五 三 


3DAI100A1 
3DA100A1 
3DA100A2 
3DAI1L00A2 
3 了 DA100B 

3DAl100B 

3DA100B1 
3DA100B1 
3DA100B2 
3DAl100B ?2 
3DA100C 

3DAI100C 

3DAl100C1 
3DAI100C1 
3DA100C2 
3DAI100C2 
3DA100D1 
3DA100D1 
3DA100D2 
3DA100D2? 
3DAI100E1 
3DAi00 了 1 
3 也 Al00 也 2 
3DDA100 也 2 
3DA101 

3DA101 信 
3 了 Al101A 


4 山东 后 建 


samemumutca 


北京 半导体 器 件 十 一 三 
北京 半导体 需 件 十 一 三 
北京 半导体 咒 件 十 一 广 
北京 半导体 器 件 十 一 三 
北京 电子 管 厂 

星光 电工 厂 

北京 半导体 器 件 十 -一 广 
北京 半导体 器 件 十 一 厂 
北京 半导体 器 件 十 一 厂 
北京 半导体 器 件 十 一 三 
星光 电工 三 
北京 电子 管 厂 
北京 半导体 顺 件 十 一 厂 
冰 束 半导体 器 件 十 一 三 
阔 京 半导体 器 件 十 一 三 
北 京 半导体 器 件 十 一 厂 
北京 半导体 器 件 十 一 
北京 半导体 器 件 十 一 三 
北京 半导体 器 件 十 一 厂 
北京 半导体 器 件 十 一 三 
北京 半导体 器 件 十 一 三 
北京 半导体 器 件 十 一 三 
北京 半导体 器 件 十 一 三 
北京 半导体 器 件 十 一 广 
吓 八 三 】 研究 所 
星光 电工 厂 

八 四 三 人 


四 -1236-47 
本 -1236-48 
材 -1238-12 
下 -1238-12 
下 -1238-12 
垩 -1238-12 
下 -1238-13 
下 -1238-15 
和 -1238-18 
下 -1234-14 
下 -1234-23 
下 -1234-15 
政 -1234-24 
开 -1234-16 
年-1238-19 
亚 -1238-20 
亚 -1238-21 
秆 -914-3 
下 -914-4 
下 -1244-2 
下 -1244-3 
下-1238-22 
币 -1238-23 
开 -916-33 
下 -916-34 
秆 -1244-4 
下 -1244-5 
下 -1238-24 
页 -1238-26 
焉 -918-1 

和 看 -918-2 
开 -1244-6 
不-1244-7 
夏 -920-32 
焉 -920-33 
垩 -1244-8 
下 -1244-9 
下 -924-26 
看-924-27 
焉 -1244-10 
下 -1244-11 
下 -1200-41 
下 -1214-43 
年-1216-12 
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半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 
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型 三 家 页 码 -序号 | 型 号 司 家 页 码 -序号 

3DA10IA 八 二 三 -一 三 看 -1216-1s 3DA109 北京 电子 管 厂 下 -1240-45 
3DA101A 常山 县 半导体 器 件 厂 下-1216-14 3DA109 星光 电工 下 -1240-46 
3DAI0IA 常山 县 半导体 器 件 矿 下 -1216-15 3DA110 中 国 华 晶 电 子 集 团 公 司 下 -1244-43 
3DA101B 八 四 三 加 三 页 -1216-37 3DAT150 八 五 三 一 厂 下 -1174-6 

3DA101B 常山 县 六 导体 器 件 厂 下 -1216-38 3DA150A 七 七 七 三 下 -1172-24 
3DA101B 常山 县 半导体 器 件 厂 ”下 -1216-39 3DA150A 八 七 五 厂 焉 -1172-33 
3DA101B 八 二 三 一 三 下 -1216-40 3DA150A 星光 电工 厂 焉 -1172-49 
3 了 AI101B 星光 电工 三 到 -1216-42 3DA150A 八 七 五 厂 下 -1174-7 

3DA101C 星光 电工 厂 亚 -1216-49 3DA150A 4 上 海 无 线 电 十 九 厂 下 -1174-8 

3DA101C  ， 八 四 三 OO 三 下 -1218-14 3DA150A 沌 阳 半 导体 试验 三 亚 -1174-8 

3DA101C 常山 县 半导体 器 件 矿 ” 亚 -1218-15 3DA150A 景德镇 三 六 无 线 电 三 “下 -1174-9 

3DAI0OIC 常山 县 半 忌 体 器 件 矿 下 -1218-16 3DA150A < 十 七 七 厂 下 -1174-9 

3DA101C 八 工 兰 一 三 下 -1218-17 3DA150A 中 国 华 昂 电 子 集团 公司 下-1176-26 
3DA102A 张家口 市 无 线 电 四 厂 下 -1218-18 3DA150A 书 江 县 晶体 管 厂 下 -1176-27 
3DAl102A 人 八 二 三 一 厂 下 -1218-19 3DA150A 重庆 无 线 电 四 厂 牧 -1176-28 
3SDA102A 常山 县 半导体 器 件 焉 -1218-20 3DA150B 4 二 七 七 厂 下 -1172-25 
3DA102A 淮山 县 半导体 器 件 矿 下 -1218-21 3DA150B 八 七 五 厂 下 -1172-35 
3DA102BB 张家口 市 无 线 电 四 下 -1218-30 3DAI150B 八 -E 五 三 和 夏 -1174-10 
3DA102 了 八 二 三 一 三 焉 -1218-31 3DA150B 沈阳 半导体 试验 厂 让 -1174-11 
3DA102 也 常山 县 六 导体 器 件 厂 ”下 -1218-32 3 了 DA150 了 景德镇 三 六 无 线 电 看-1174-12 
3DA102B 常山 县 半导体 器 件 亚 -1218-33 3DA150B 星光 电工 三 焉 -1174-39 
3DA102C 常山 县 半导体 器 件 厂 ”下 -1218-42 3DA150B 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1176-29 
3DA102C 常山 县 半 导体 器 件 广 下 -1218-43 3DA150B 忆 江 县 晶体 管 三 焉 -1178-30 
3DA103 八 四 三 O 〇 三 焉 -1206-20 3DA150B 重庆 无 线 电 四 三 亚 -1176-31 
3DA103 党 出 县 玫 导体 器 件 厂 下-1206-21 3DAl1503 佛山 市 半导体 器 件 方正 -1200-320 
3DA103 常山 县 羊 导体 器 件 下 -1206-22 3DAI150C 4 十 七 七 厂 下 -1172-26 
3DA104A 星光 电工 厂 亚 -1218-50 3DA150C 八 七 五 厂 亚 -1172-37 
3DAl104A 张家口 市 无 线 电 四 厂 ”下 -1220-1 3DA1I50C 沈阳 半导体 试验 厂 下 -1174-13 
3D Al104 召 星光 电工 厂 下 -1220-2 3DA150C 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -1174-14 
3DA104B 张家口 市 无 线 电 四 三 下 -1220-3 3DA150C 八 七 五 厂 下 -1174-15 
3DA104B 北京 电子 答 厂 下 -1220-45 3DA150C 星光 电工 厂 下 -1174-42 
3DA105 AI1 东 生 建 八 三 厂 研 究 所 夏 -1220-11 3DA150C 字 波 无 线 电 二 厂 下 -1174-44 
3DA105A 北京 电子 管 厂 亚 -1208-7 3DA150C 中国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1176-32 
3 也 A105 人 张家口 市 无 线 电 四 厂 下 -1208-11 3DA150C 下 江 县 晶体 答 厂 下 -1176-33 
3DA105A 山东 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1208-12 3DAT150C 重庆 无 线 电 四 厂 焉 -1176-34 
3DAi05B 北京 了 电子管 三 开 -1208-8 3DA150C 佛山 市 半导体 器 件 矿 下 -1200-21 
3DAi05B 山东 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1208-15 3DA150D < 人 七 七 七 厂 焉 -1172-27 
3DA105B 张家口 市 无 线 电 四 厂 “” 亚 -1208-19 3DA150D 八 - 七 五 厂 下 -1172-39 
3DA106A 山东 生 建 八 三 厂 研究 所 下 -1218-46 3DA150D 八 七 五 厂 下 -1174-16 
3DA3106A 八 四 三 口 厂 亚 -1220-12 3DAl150D 沈阳 半导体 试验 厂 秆 -1174-17 
3DA106B 北京 电子 管 厂 下 -1220-4 3DA150D 景德镇 三 六 无 线 电 焉 -1174-18 
3DA106B 册 东 生 建 八 三 三 研 究 所 下 -1220-5 3DA150D 中 国 华 晶 电子 集团 亚 -1176-35 
3DA106B 八 四 三 O 〇 三 焉 -1220-13 3DA150D， 和 水 江 晶 体 管 厂 开 -1176-36 
3DA107A 北京 了 电子 香 二 国生 下 -1228-15 3DA150D 重庆 无 线 电 四 厂 亚 -1176-37 
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半导体 三 极 管 型 导 - 厂 家 索 避 
型 号 忆 家 页 码 -序号 | 型 号 肝 家 
3DA150D 全 二 开 - 1176- 37 3DA191 张家口 市 无 线 电 四 呈 
3DA150D 星光 下 工厂 亚 -1180-2 3 也 A192 小 京 电 子 管 厂 
3DA150F 达 口 市 无 线 电器 材 广 开 -1192-5 3 也 A192 . 张家口 市 无 线 电 四 三 
3DA150G 草 口 市 无 线 电 器 材 广 下 -1192-9 3 了 A193 北京 电子 管 厂 
3DA151A 北京 电子 管 亚 -1172-34 3 卫 A194 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3DA151A 景德镇 三 六 无 线 由 广 下 -1174-19 3DA194 北京 电子 管 厂 
3DA151A 书 江 县 晶体 管 三 亚 -1176-38 3PDA195 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3 了 AI151A 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1176-39 3 了 Al195 北京 电子 管 厂 
3DAI151A 桂林 无 线 电 一 厂 下 -1176-40 3DA196 北京 电子 管 三 
3DA151A 新乡 市 半导体 厂 下 -1176-41 3 了 DA196 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3DA151A 4 北京 电子 管 厂 下 -1190-19 3DAl197A 北京 电子 管 厂 
3DA151B 4 北京 电子 管 三 下 -1172-36 3DA197A 和 生 建 八 三 厂 研究 所 
3DA151B 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -1174-20 3DA197B 北京 电子 管 厂 
3DAl151B 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1176-42 3DA197B 和 生 建 八 三 厂 研究 所 
3DA151B 开 江 县 晶体 管 三 下 -1176-43 3DA198A 北京 电子 管 厂 
3DAI151B 桂林 无 线 中 一 三 下 -1176-44 3DAl198 了 了 北京 电子 答 厂 
3DA151B 新 乡 市 半导体 三 下 1176-45 3DA199A 了 京 电子 管 厂 
3DAl151B 北京 电子 管 下 -1190-20 3DA199 了 北京 电子 管 厂 
3DA151C 北京 电子 管 三 夏 -1172-38 3DA200A 全 八 七 五 三 
3DA151C 景德镇 三 六 无 线 电 六 开 -1174-21 3DA200B 人 么 八 七 五 厂 
3DA181C 中 国 华 晶 电子 集团 公司 开 -1176-46 3DA3201A 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3DAl151C 邢 江 县 晶体 管 厂 下 -1176-47 3DA201B 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3DA151C 桂林 无 线 电 一 三 下 -1176-48 3DA201C 石家庄 市 无 线 电 二 
3DA151IC 新乡 市 半导体 三 焉 -1176-49 3DA202A 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3DA151C 4 北京 电子 管 三 下 -1190-21 3 甩 A202 了 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3DA151D 全 北京 电子 管 厂 夏 -1172-40 3 卫 A202C 石家庄 市 无 线 电 工厂 
3DA151D 景德镇 三 六 无 线 电 六 于-1174-22 3DA202D 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3DA151D 中国 华 晶 电子 集团 公司 亚 -1176-50 3DA203A ”石家庄 市 无 线 电 二 三 
3DA151D 书 江 县 晶体 答 厂 下 -1178-1 3DA203B 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3DA151D 桂林 无 线 电 一 厂 下 -1178-2 3DA203C 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3DA151D 新 乡 市 半导体 厂 下 -1178-3 3DA203D 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3DA151D 北京 电子 管 厂 焉 -1190-22 3DA204A 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3DA152A 桂林 无 线 电 一 三 亚 -746-3 3DA204BB 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3DA152B 桂林 无 线 电 一 厂 玉 -746-27 3DA204C 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3DAi52C 和 桂林 无 线 电 一 厂 焉 -746-45: 3DA204D 石 家 主 市 无 线 电 二 厂 
3DA152D 桂林 无 线 电 一 下 -748-4 3DA205 信 右 家 庄市 无 线 电 二 厂 
3 了 DA3i52 卫 桂林 无 线 电 一 厂 焉 -748-6 3DA205B 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3DA152E 桂林 无 线 电 一 厂 下-1206-15 3DA205C 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3DA152G 桂林 无 线 电 一 厂 下 -1206-16 3DA205D 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3DA152H 桂林 无 线 电 一 厂 下 -4206-17 3DA206A 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3DA1521I 桂林 无 线 电 一 下 -1206-13 3DA206B 石家庄 市 无 钱 电 二 ) 
3DA152 了 桂林 无 线 电 一 下 -1206-14 3DA206C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3DA190 北京 电子 管 厂 下 -1204-18 3DA207A 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3DA191 北京 电子 管 三 焉 -1244-2 3 也 A207B 右 家 庄市 无 线 电 二 厂 
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-1220-37 

-1228-12 

-1228-34 

-1228-13 

-1228-35 

-1232-20 

-1232-21 

-~1224-35 
下 -1224-41 
下 -1234-26 
亚 -1234-27 
下 -1228-44 
亚 -1228-45 
下-1228-46 
开 -1232-31 
开 -1232-32 
亚 -1232-33 
焉 -1232.34 
下 -1236-8 
御 -1236-9 
下 -1236-10 
亚 -1236-11 
亚 -1240-49 
亚 -1240-50 
亚 -1242-2 
亚 -1242-3 
亚 -1242-4 
到-1242-5 
焉 -1242-6 
三 -1242-7 
下 -1228-41 
下 -1228-42 
亚 -1228-43 
看-1232-28 
下 -1232-29 
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型 号 男 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 
3DA207C 五 农庄 市 无 线 电 二 厂 机 -1232-30 3DA450B 合肥 晶体 管 厂 ， 下 -1242-50 
3DDA208A 石家庄 市 无 线 电 二 站 ” 开 -1236-5 3DA450C 合肥 晶体 管 厂 下 -1244-1 


3DA208B 石家庄 市 无 线 忠 二 三 开 -1236-6 3DA495 中 国 华 晶 电子 集团 公司 亚 -1174-23 
3 卫 A208C 五 庄家 市 无 线 电 二 厂 下 -1236-7 3A495 佛山 市 无 线 电 四 厂 下 -1174-24 
3DA209A 石 庄 家 密 无 线 电 二 厂 ”下 -1240-39 3DA496 佛山 市 无 线 遇 四 厂 亚 -1174-25 
3DA209B 五 家 庄市 无 线 电 二 三 下 -1240-40 3DA510 邮电 部 半导体 研究 所 “下 -1204-29 
3DA2309C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 。” 百 -1240-41 3DA596 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1214-35 
3DA210A 石家庄 市 无 线 电 二 三 和 诈 -1240-42 3DA597 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1226-33 


3DA210B 石家庄 市 无 线 电 二 厂 。” 御 -1240-43 3 了 DA598 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1228-47 
3 也 A210C 石家庄 市 无 线 电 二 三 下-1240-44 3PDA608A 人 八 七 五 厂 焉 -1244-12 
3DA260A 合肥 晶体 管 矿 下 -1242-46 3DA608A 八 七 五 三 下 -1244-25 ， 
3DA260 了 合肥 蜡 体 管 厂 丰 -1242-47 3DA608B 八 七 五 厂 下 -1244-13 
3DA260C ”合肥 晶体 管 广 下 -1242-48 3 了 DA608 了 3 八 七 五 三 复 -1244-26 
3 乃 A303 阔 京 工业 大 学 半导体 器 下 -1198-4 3DA608C 人 八 七 五 厂 下 -1244-14 
件 车 闻 3DA608C 人 八 七 五 厂 下 -1244-27 
3DA308 邮电 部 屠 山 通信 设备 厂 下 -1204-16 3DA608D 八 七 五 厂 下 -1244-15 
电子 器 件 分 厂 3DA608D 人 八 七 五 厂 下 -1244-28 
3DA308 邮电 部 学 导体 研究 所 ”下 -1204-17 3DA608 刁 八 七 五 厂 下 -1244-16 
3DA308A 邮电 部 层 山 通信 设备 厂 开 -1204-15 3 也 A608 允 从 七 五 厂 下 -1244-29 
电子 器 件 分 三 3DA608F 人 八 七 五 厂 下 -1244-17 
3DA308 了 B 敢 电 部 丑 山 通信 设备 厂 页 -1204-14 3DA608F 人 八 七 五 三 焉 -1244-30 
电子 器 件 分 厂 3DA668 佛 由 无 线 电 四 三 下 -1192-28 
3DA309 地 电 部 半导体 研究 所 “下 -1204-26 3DA668A 佛山 无 线 电 四 三 下 -1192-29 
3DA31IA 徐州 半导体 器 件 研究 所 下-1194-47 3DA668AC 佛山 无 线 电 四 厂 下 -1192-30 
sDA3siLA 徐州 半导体 器 件 俩 究 所 下 -1196-21 3 疡 A802 卫 北京 工业 大 学 半导体 器 下 -1196-24 
3DA3l1IB 徐州 位 导体 器 件 研 究 所 下 -1194-48 件 言 间 
3DA31l1B 徐州 灶 导 体 器 件 研 究 所 下 -1196-22 3DA804A 上 上 海 无 线 电 七 厂 焉 -732-10 
3DA311C 徐州 半导体 器 件 研 究 所 了 -1196-16 3DA804A 上 上 海 无 线 电 七 三 和 -732-13 
3DA3SLIC ， 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1196-44 3DA804B 上 海 无 线 电 七 厂 下 -734-21 
3DA3lID 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1196-17 3DA80O4C 上 海 无 线 电 七 厂 斑 -734-48 
3DA3LD 徐州 半导体 器 件 研 究 所 亚 -1196-45 3DA804C 上海 无 线 电 七 厂 下 -736-7 
3DA31I1IE 徐州 半导体 器 件 研 究 所 讶 -1196-46 3DA806 北京 电子 管 厂 焉 -1198-13 
3DA31 了 8 徐州 半导体 器 件 生 究 所 下-1196-49 3DA807 北京 电子 管 三 下 -1208-25 
3DA3ILIRE 徐州 半导体 器 件 研 究 所 和 -1196-47 3 也 和 A808 沙 京 电子 管 三 于 -1226-27 
3DA3SLIE 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下-1196-50 3DA809 北京 电子 管 厂 下 -1236-4 
3DA312 地 电 部 半导体 研究 所 “下 -1146-27 3DA810 北京 电子 管 厂 下 -1232-35 
3DA3l2A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1194-26 3DA811 阔 京 电子 管 厂 下 -1234-47 
3DA31L2B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1194-50 3DAS812B 北京 电子 管 三 下 -1224-40 
3DA3L2C 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1196-19 3DA813 北京 电子 管 厂 焉 -1238-39 
3DA313A 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1194-49 3 了 DA814 站 京 电 子 管 三 焉 -1234-48 
3DA313B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 王 -1196-18 3DA815A 中国 华 晶 电 子 集 男 公 司 到 -1204-49 
3DA313C 徐州 半导体 器 件 研 究 所 征 -1196-43 3DA815B 中国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1204-50 


国 华 晶 电 子 集团 公司 亚 -1206-1 


3DA313D 徐州 半导体 器 件 和 研究 所 下-1198-1 3DA815C 革 
H 国 华 晶 电子 集团 公司 而 -1214-9 


3DA450A 合肥 昂 体 管 厂 下 -1242-49 3DA816A 


认 呈 | 


扩 -128 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 
3DA816 也 
3DA816C 
3DA817A 
3DA8173B 
3DA8L7C 
3DA818A 
3DA8183 
3DA818C 
3DA819 
3DA819 
3DA819 
3DA820A 
3DA820A 
3DA820B 
3DA820B 
3DA820B 
3DA821A 

3DA821A 
3DAS821B 
3DAS8213 
3DA82138 
3DA822A 

3DA82?2 了 B 
3DA822C 
3DA822 二 
3DA823 
3DA823 信 
3DA823 也 
3DA823C 
3DA823 工 
3DA824 
3DA825 
3DA825A 
3DA825 了 B 
3DA825C 
3DA8251 
3 也 A826 

3DA830 
3DA831 
3 卫 A832 
3DA833 
3DA835 工 
3DA836 
3DA837 


下 -126 


三 家 页 玛 -序号 | 型 号 
中 国 华 而 电子 集团 公司 下-1214-10 3DA838 
中 国 华 晶 电子 集团 公司 下-1214-11 3DA839 
中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1220-38 3DA840 
中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1220-39 3DA841 
中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1220-40 3DA842 
中 国 华 晶 电子 集团 公司 到 -1228-28 3DA843 
中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下-1228-29 3 疡 A844 
中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1228-30 3DA846A 
中 国 华 本 电子 集团 公司 下-1204-28 3DA846B 
显 光 电工 厂 下 -1206-2 3DA846C 
山东 生 建 八 三 厂 研究 所 夏 -1206-3 3DA847A 
由 和 东 生 建 八 三 厂 研 究 所 看 -1206-41 3DA847 了 
星光 电工 上 下 -1206-42 3DA847C 
中 国 华 晶 电 子 集团 公司 焉 -1206-40 3DA851 
山东 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1206-43 3DA852 
星光 电工 厂 下 -1206-44 3DA853 
山东 年 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1214-36 8DA854 
星光 电工 厂 亚 -1214-37 3DA855 
山东 生 建 八 三 厂 研 究 所 和 看 -1214-38 3DAS856 
星光 电工 厂 下 -1214-39 3DA857 
中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1214-40 3DAS858 
中 国 华 晶 电 子 集团 公司 亚 -1234-37 3DA862 
中 国 华 晶 电 子 集团 公司 开 -1234-38 3 也 A863 
中 国 华 晶 电子 集 财 公司 下 -1234-39 3 了 A864 
中 国 华 晶 电 子 集团 公司 和 -1234-40 3 了 A886 
中 国 华 晶 电子 集团 公司 直 -1228-24 3DA891A 
山东 生 建 八 三 厂 研究 所 亚 -1228-36 3DA891 了 3 
山东 生 建 八 三 厂 研究 所 亚 -1228-37 3DA891C 
山东 生 建 八 三 厂 醋 究 所 政 -1228-38 3DA891D 
山东 年 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1228-39 3DAT1138 
中 国 华 晶 电子 集团 公司 下-1236-12 3DA1173 
中 国 华 晶 电 子 集团 公司 和 -1238-35 3DAl1360 
一 东 生 建 八 三 厂 研 究 所 下-1238-31 3 了 Al1360A 
山东 生 建 八 三 厂 研 究 所 年-1238-32 3DA1383 
山东 生 建 八 三 厂 研 究 所 夏 -1238-33 3DA1383N C 
山东 和 全 建 八 三 厂 研 究 所 玫 -1238-34 3DA1507 
汪 京 电子 管 广 玉 -1238-36 3DAT1507 
北京 电子 管 厂 焉 -1244-31 3DA1507 
北京 电子 管 广 下 -1244-32 3DAIL514 
北京 电子 管 厂 亚 -1206-39 3DAi1514 
北京 电子 管 广 下 -1206-38 3 了 DA1514 
炎 证 证 了 管 妆 和 -1206-19 3 和 1569 
北京 电子 管 广 亚 -1246-5 3DA3573 人 及 
北京 电子 管 三 区 -1246-6 3DA1756 
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亚 光 电工 三 


子 体 器 件 厂 
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站 京 记 子 管 厂 
镇 江 半 导体 三 
未 矿 

镇 江 半 导体 厂 
林 广 

FF 线 引 四 


广 


HH 无 线 刀 四 
佛山 无 线 电 四 
T 无 线 电 四 厂 


景德镇 三 六 无 线 甩 厂 


广 
| 


山 无 线虫 四 
辽阳 晶 傈 答 总 


广 
广 


内 蒙古 半导体 器 件 厂 


佛山 无 线 生 


四 广 


延吉 市 半导体 一 三 
广州 半导体 器 件 厂 
景德镇 三 六 无 线 电 厂 
广州 半导体 器 件 三 
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页 码 -序号 


下 -1246-4 

下 -4208-18 
亚 -1226-34 
下 -1228-14 
夏 -1232-36 
俐 -1242-38 
攻 -1246-7 


司 看-1200-42 
到- 
| 置 -1 


1200-43 
200-44 
生 -1242-8 

开 -1242-9 

下 -1242-10 
下 -1232-22 
开 -1234-44 
下 -1242-39 
下 -1246-8 

模 -1226-35 
亚 -1206-37 
下 -1226-28 
亚 -1226-39 
下 -1198-48 
开 -1174-26 
下 -1174-27 
下 -1088-20 
下 -1194-34 
亚 -1196-8 

下 -1196-20 
下 -1196-34 
下 -822-34 

到 -1224-17 
下 -1194-10 
夏 -1194-11 
亚 -1192-48 
下 -1194-1 

下-1226-40 
亚 -1226-45 
机-1226-46 
夏 -1198-49 
夏 -1198-50 
下 -1200-3 

秆 -1226-36 
下 -1180-6 

下 -1226-41 
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一 araeeamrom 一 


型 号 太 家 页 码 -序号 | 型 号 站 家 页 码 -序号 
3DA1756 佛 出 无 线 电 四 厂 看 -1226-44 3 忆 和 5682 桐庐 晶体 管 厂 但 -1172-1 
3DA1846 广州 半导体 器 件 三 和 -1198-31 3 了 DA8050 僻 山 无 线 电 四 厂 看 -1186-41 
3 卫 A1346 州 半导体 器 件 厂 政 -1198-32 3 了 DA8604 内 蒙古 半导体 器 件 矿 下 -1174-29 
站 DA1846 辽 限 晶体 管 总 厂 置 -1198- 34 3 了 DA21073 | 夏 -1238-38 
有 DA1846 景德镇 三 六 无 线 电 六 下 -1198-35 3DBIA ?元 器 件 广 全 -1524-5 
3DA1846 佛山 无 线 电 四 三 下 -1212-49 3 了 了 1 -等 种 元 中 中 人 性 六 材 -1524-6 
甩 从 2068 广州 羊 导体 器 件 厂 夏 -1200-18 3DB1C 宾 特 种 元 器 件 厂 是 -1524-7 
了 广州 半导体 器 件 厂 夏 -4200-19 PT1D 滨 竺 种 元 器 件 厂 下 -1524-8 
68 中 国 华 晶 筷子 集团 公司 于 -1200-22 3DBIE 险 杀 这 特种 元 器 任 矿 四 -1524-1 
DA20838 ，， 间 京 半导体 等 种 器 件 矿 下 -1200-23 3 了 Bl 险 尔 滨 特 夭 元 器 件 厂 和 看 -1524-2 
站 上 2068 字 波 无 线 里 二 厂 下 -1200-24 3D BT1LG 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 下-1524-3 
D A2068 江阴 晶体 答 ] 夏 -1200-26 3DB1H 洽 尔 滨 特 列 元 器 人 性 | 夏 -1524-4 
3 了 入 2068 价 由 无 线 电 四 三 下 1200-28 3DB2A 哈 条 深 竺 种 元 器 件 矿 有 夏 -1524-12 
AAA2068 辽阳 晶体 管 总 三 歼 -1200-29 3D 了 2B 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 下 -1524-13 
DA2068 八 O 〇 -ECO 厂 夏 -1200-40 5DBsC 哈尔滨 特种 元 器 件 矿 下 -1524-14 
3 癌 A2073 延庆 市 半导体 一 厂 攻 -802-31 3DB2 了 D 和 险 和 尔 演 特种 元 器 件 厂 ee 
了 入 2073 使 出 无 线 里 四 三 夏 -802-32 3 防卫 ?> 屯 众 尔 深 圣 种 元 器 件 厂 下 -415324 
3DA2230A 人 馈 山 无 线 电 四 厂 夏 -660-46 3 也 也 2 下 哈尔滨 蛙 种 元 器 件 厂 下-1524-17 
3DA2238 星光 电工 厂 亚 -1234-11 3DB2G 哈尔滨 特种 元 器 件 矿 置 -1524-18 
3 了 和 2258 人 OO-EO 厂 焉 -1186-37 3 下 B2H 哈尔滨 持 和 者 元 器 件 厂 。 开 -1524-19 
3 了 D 太 2258 六 无 线 电 厂 于 -4186-38 3 也 了 2I 了 哈尔滨 特种 元 器 件 矿 ”下 -1524-20 
3 了 人 2258 导体 器 件 三 夏 -1190-49 3DB2 了 哈尔滨 特种 元 器 任 厂 下 -1524-21 
S 且 人 2358 广州 半导体 器 件 厂 亚 -1190-50 3D 了 2K 哈尔滨 特种 元 器 件 矿 于-1524-22 
入 2258 扬州 蜡 依 答 厂 . 夏 -1200-1 3DB2L 哈尔滨 特种 元 器 件 矿 ”下 -1524-23 
3 了 DA2258A 辽阳 晶体 管 总 厂 掉 -1192-2 3 也 了 2M 哈尔滨 特种 元 器 任 厂 下 -1524-24 
3 了 和 2481 景 管 筑 三 六 无 线 电 六 夏 -740-30 | 3DB2N 哈尔滨 特种 元 器 件 矿 和 夏 -1524-25 
3 了 人 2481 僻 可 无 线 电 四 三 和 夏 -740-31 3DDo001 星光 电工 厂 下 -786-18 
3DA2481 辽阳 晶体 管 总 厂 夏 -1198-29 3DD01 星光 电工 厂 看 -780-25 
3 也 入 2482 因 蒙 圳 半导体 器 件 矿 下-1174-28 3DD01 广州 灶 导 体 器 件 厂 下 -1172-2 
3 卫 和 2611 辽阳 晶体 管 这 三 和 夏 -1200-4 3DPOIA 新 乡 市 半导体 三 夏 -732-1 
3 卫 A2621 佛山 无 线 电 四 厂 下-3198-16 3DD01A 常州 市 无 线 电 元 件 七 下 -740-35 
3 也 A2688 景 德 银 三 六 无 线 电 站 和 丰 -1222-26 3DD0IA 八 五 三 一 广 下 -780-24 
3DA3 了 75 星光 筷 工 厂 夏 -864-6 3DDol1B 新 乡 市 半导体 三 村 -732-12 
3 了 六 3417 佛山 无 线 电 四 三 私 -1198-19 3DDolB 常州 市 无 线 电 元 件 七 矿 下 -749-40 
3 也 和 A3417 景德镇 三 六 无 线 电 矿 ”下 -1214-41 上 | 3DD01B 星光 了 电工 厂 亚 -782-10 
3DA3500 桐庐 晶体 管 三 下 -1192-32 | 3DD0oIB 辽宁 晶体 管 厂 看-782-17 
3DA3501 让 国 华 日 电子 集团 公司 丰 -1192-38 3DDo1C 常州 市 无 线 电 元 件 七 王 和 -742-8 
3 了 各 3866 孙 东 电子 管 厂 下 -1194-33 3DDOolC 辽宁 晶体 管 三 夏 -782-48 
3DA3866 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 下 -1196-11 3DDO1C 星光 电工 三 看 -784-26 
3DA3866A 上海 半导体 器 件 研 究 所 开 -1196-37 | 3DDOLD 星光 电工 厂 和 夏 -784-35 
3 了 DA3942 淖 由 无 绕 电 四 六 下 -1222-43 | 3DDolD 辽宁 晶体 管 三 看-734-38 
3 有 A5109 北京 电子 管 三 夏 -1196-35 3 了 DPI01PE 旦 光电 工厂 看 -786-19 
3 卫 人 和 5109 上 海 尘 导体 加 和 华 研究 所 夏 -1196-38 3 亡 疡 01 囊 辽 宇 晶体 管 厂 杆 -788-20 
3DA5109A 上 上海 尘 了 体 人 研究 所 重 -1196-39 | 3DD 0 下 辽宁 下 体 管 | 


半导体 三 极 管 型 号- 广 家 索引 


型 号 三 家 页 码 -序号 型 号 三 家 页 码 -序号 
3DD01lE 星光 电工 厂 下 786-50 3DDI1E 家 岛 电 器 元 件 三 亚 -734-36 
3DDOIM 湖州 电子 器 件 三 下 -780-12 3D DTD1E 营口 市 无 线 电 器 材 广 ”下 -734-49 
3DDI1A 青 钨 电器 元 件 厂 下 -732-2 3DDI1E 衡阳 晶体 管 厂 下 -736-34 
3DD1A 4 诗 林 市 半导体 三 下 -732-11 3DD1 孔 扬州 晶体 管 三 亚 -736-35 
3DDI1IA. 八 二 三 一 三 开 -732-19 3DD1E 启东 市 晶体 管 厂 下 -736-36 
3DDI1IA 八 二 三 一 厂 亚 -732…20 3 了 DDI1BE 4 甘 湖 昂 体 管 三 下 -736-37 
3DDI1A 扬州 晶体 管 厂 开 -732-21 3DDI1E SEE 下 -736-38 
3DDI1A 启东 市 晶体 管 三 下 -732-22 3DD1EH 八 二 三 一 厂 下 -736-39 
3DDI1A 4 学 湖 晶 体 管 厂 下 -732-23 3D DT 了 4 吉林 市 半导体 厂 秋 -738-2 
3DDIA 衡阳 晶体 管 三 亚 -732-24 3D DIE 星光 电工 厂 下 -738-3 
3DPDDIA 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -732-39 3DD1E 全 九江 市 无 线 电 二 三 相 -738-32 
3DDI1B 吉林 市 半导体 |) 下 -592-40 3DD1E 4 九江 市 无 线 电 二 厂 亚 -738-33 
3DD1B 青岛 电器 元 件 厂 亚 -732-25 3D DIE 青岛 电器 元 件 厂 下 -736-3 
3DD1B 扬州 晶体 管 厂 下 -732-41 3DD1EE 营口 市 无 线 电 器 材 六 下 -736-30 
3DDiB 启东 市 晶体 管 厂 焉 -732-42 3DDI1EF 营口 市 无 线 电器 材 六 下 -738-12 
3DD1B 4 欧 湖 晶体 管 厂 下 -732-43 3DDIEF 八 二 三 一 厂 开 -738-15 
3DDI1B 八 二 三 一 厂 页-732-44 3 也 DIE 八 二 三 一 厂 下 -738-16 
3DD1B 八 二 三 一 三 下 -732-45 3DDI1E 启东 市 晶体 管 厂 焉 -738-17 
3DD1B 衡阳 晶体 管 厂 下 -732-46 3DDIE 扬州 晶体 管 厂 开 -738-20 
3DD1B 星光 电工 三 -下 -734-13 3DD1R 衡阳 晶体 管 厂 下 -738-21 
3DDI1B 4 吉林 市 半导体 | 下 -734-16 3DDI1IRF 星光 电工 厂 下 -738-27 
3DD13B 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -736-1 3DDIRF 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -738-36 
3DDI1C 4 吉林 市 半导体 厂 下 -592-41 3DDIRE 和 九江 市 无 线 电 二 六 下 -738-37 
3DDIC 青岛 电器 元 件 广 下 -732-37 3DD1G 青岛 电器 元 件 广 下 -736-31 
3DDI1C 星光 电工 三 焉 -734-27 3DD1lG 星光 电工 厂 焉 -738-31 
3DDI1C 八 二 三 一 厂 和 -734-31 3D DI1G 衡阳 晶体 管 厂 下 -738-34 
3DDIC 八 二 三 一 厂 四 -734-32 3DD1lG 全 九江 市 无 线 电 二 厂 于 -738-48 
3DDI1C 扬州 晶体 管 三 下-734-33 3DDIG 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -738-49 
3DDIC 启东 市 晶体 管 三 下 -734-34 3DD1 瓦 青岛 电器 元 件 三 夏 -736-40 
3DDIC 衡阳 晶体 管 三 下 -734-35 3DD1 衡阳 晶体 管 三 下 -738-38 
3DDI1C ^ 吉 林 市 半导体 三 下 -734-47 3DD1I 青 星 电器 元 件 和 下 -738-22 
3DDI1C 全 九江 市 无 线 电 二 三 下 -736-32 3DD1iI 衡阳 晶体 管 矿 焉 -738-50 
3DDI1C 和 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -736-33 3DD1lj 街 阳 晶体 管 厂 下 -740-8 
3DD1D 家 岛 电器 元 件 厂 夏 -734-19 3DDIK 街 阴 晶体 管 三 下 -740-14 
3DD1D 星光 电工 厂 下 -736-13 3DD1L 衡阳 晶体 管 矿 下 -740-12 
3DD1D 人 三 王 :二 夏 -736-14 3DD02 广州 半导体 器 件 厂 焉 -1206-12 
3DD1D 八 二 三 一 厂 夏 -736-15 3DD2A 音 岛 电器 元 件 厂 下 -744-41 
3DD1D 扬州 最 体 管 三 征 -736-16 3DD2A 八 二 三 一 厂 区 -744-44 
3DD1iD 局 东 市 晶体 管 厂 下 -736-17 3DD2A 八 二 三 一 厂 下 -744-45 
3DD1D ^ 鞠 湖 晶 体 管 广 下 -736-18 3DD2A 启东 市 晶体 管 厂 页 -744-46 
3DD1D 衡阳 蜡 体 管 厂 下 -736-19 3DD2A 4 苑 湖 晶 体 管 厂 下 -744-47 
3DD1D 4 吉 袜 市 半导体 厂 下 -736-29 3DD2A 4 范 漳 晶体管 三 亚 -744-48 
3DD1D 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -738-18 3DD2A 衡阳 晶体 管 厂 下 -744-49 
3DD1D 3DD2B 青岛 电器 元 件 厂 下 -744-50 


Peneetn -mm 一 rr 


下 -128 


AT 


重 -738-19 


型 


3DD2B 


3DD2B 
3 也 2 如 
3DD2B 
3DD2BB 
3DD2B 
3DD2 卫 
3DD2C 
3DD2C 
3DD2C 
3DD2C 
3DDD2C 
3DD2C 
3 万 D2C 
3DD2D 
3DD2D 
3DD2D 
3DD2D 
3DD2D 
3DD2D 
3DD2D 
3DD2D 
3 也 了 2 也 
3DD2P 
3D 也 2 已 
3 也 也 2 已 
3 了 DD2 忆 
3 呈 D 姜 2 也 
3DD2 也 
3DD2E 
3 也 D2 节 
3DD2R 
3 了 DD2F 
3DD2E 
3DD2F 
3 也 口 2 世 
3DD2G 
3 了 DD2Gr 
3 也 也 2G 
3DD2 匡 
3DD2H 
3DD2I 
3 了 也 31 
3DD2J 


号 


三 家 页 码 - 序 叶 昏 号 


3DD3K 衡阳 晶体 管 厂 


人 OO 三 
八 二 三 一 厂 
八 二 三 一 厂 
衡阳 晶体 管 三 
启东 市 晶体 管 三 
4 范 湖 晶体 管 厂 
4 范 湖 晶体 管 厂 
青岛 电器 元 件 三 
八 二 三 一 厂 
八 二 三 一 厂 
衡阳 晶体 管 厂 
4 芜湖 晶体 管 厂 
启东 市 唱 体 管 三 
4 匹 湖 晶体 管 厂 
家 岛 电器 元 件 三 
八 二 三 一 厂 
八 二 三 一 厂 
启东 市 晶体 管 厂 
4 芜湖 息 体 管 厂 
4^ 范 湖 晶 体 管 三 
衡阳 上 晶体管 三 
八 O 二 OO 三 

青 久 电器 元 件 广 
八 二 三 一 厂 
八 二 三 -三 
启东 市 晶体 管 厂 
4 芜湖 晶体 管 厂 
^ 尝 湖 晶 体 管 厂 
衡阳 晶体 管 三 
背 岛 电器 元 件 厂 
人 OO 二 OO 厂 
八 二 三 一 三 
八 二 三 一 厂 
启东 市 晶体 管 厂 
衡阳 部 体 管 厂 
党 口 市 无 线 电 器 材 厂 
背 岛 电器 元 件 厂 
衡阳 章 体 管 三 
八 O 巧 O 厂 
青岛 电器 元 件 厂 
衡阳 晶体 管 六 
家 岛 电器 元 件 广 
衡阳 唱 体 管 广 
衡阳 晶体 管 厂 


亚 -746-6 
和 -746-7 
四 -746-8 
和 下 -746-9 
夏 -746-10 
四 -746-11 
夏 -746-12 
和 夏 -746-5 


亚 -746-17* 


下 -746-18 
下 -746-19 
下 -746-20 
下-746-21 
和 丰 -746-22 
下 -746-15 
和 -746-28 
页 -746-29 
焉 -746-30 
也 -746-31 
下 -746-32 
下 -746-33 
下 -746-36 
下 -746-23 
开 -746-38 
下 -746-39 
焉 -746-40 
牧 -746-41 
下 -746-42 
夏 -746-43 
焉 -746-26 
开 -746-48 
四 -746-49 
下 -746-50 
下 -748-1 

下 -748-2 

下 -756-29 
夏 -746-37 
自 -748-5 

夏 -758-5 

下 -746-44 
下 -748-7 

下 -748-3 

下 -748-8 

四 -748-9 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


3DD2?L 
3DD03 
3DD03A 
3DD03A 
3DD03A 
3DD03A 
3DD03B 
3DD03 了 
3DD03B 
3DD03C 
3DD03C 
3DD03C 
3DD03M 
3DDD3A 
3DD3A 
3DD3A 
3DD3A 
3DD3A 
3DD3A 
3DD3A 
3DD3A 
3DD3A 
3DD3A 
3DD3A 
3DD3A 
3DD3B 
3DD3B 
3DD3B 
3DD3B 
3DD3B 
3DD3B 
3DD38B 
3DD3B 
3DD3B 
3DD3B 
3DD3B 
3DD3B 
3DD3C 
3DD3C 
3DD3C 
3DD3C 
3DD3C 


3DD3C 


六 家 


衡阳 晶 你 管 厂 
星光 电工 厂 
新 乡 市 半导体 厂 


^ 天 津 第 六 半导体 器 件 厂 


星光 电工 厂 
八 五 三 二 广 
新 乡 市 半导体 三 
星光 时 工厂， 

@ 湖 州 电子 器 件 厂 
湖州 屯 子 器 件 厂 


^ 天 津 第 六 半导体 器 件 厂 


星光 电工 三 

人 湖州 电子 器 件 厂 
青 锅 电器 元 件 厂 
吉林 市 半导体 厂 
人 二 三 一 厂 
八 二 三 一 广 

扬州 晶体 管 厂 
启东 市 晶体 管 厂 
4^ 范 湖 晶 体 管 厂 
沈阳 半导体 器 件 厂 
衡阳 晶体 管 厂 

4 九江 市 无 线 电 二 厂 
4 九江 市 无 线 电 二 三 
吉林 市 半导体 厂 
青岛 电器 元 件 厂 
八 二 三 一 厂 
八 二 三 一 厂 
扬州 晶体 管 三 
启东 市 晶体 管 厂 
^ 范 湖 晶 体 管 厂 


沈阳 半导体 试验 厂 ， 


黎阳 晶体 管 厂 
吉林 市 半导体 三 
4 志江 市 无 线 电 二 厂 
4 九江 市 无 线 电 二 六 
吉林 市 尘 导体 厂 
谋 岛 电器 元 件 厂 
八 二 三 一 厂 
/ \ 一 三 一 厂 上 
扬州 晶体 管 三 
4 无 湖 晶 体 管 厂 
启东 市 晶体 管 厂 


ar 一 一 -一 一 ~ 一 一 一 ~ 一 


页 码 -序号 


下 -748-10 
下 -748-11 
和 看 -814-22 
下 -746-1 
焉 -808-49 
珀 -810-33 
和 -814-18 
下 -746-2 
下 -814-23 
夏 -814-41 
夏 -818-25 
焉 -818-26 
下 -820-28 
于 -814-42 
焉 -748-13 
和 -748-22 
夏 -748-24 
至 -748-25 
秆 -748-26 
下 -748-27 
下 -748-28 
四 -748-29 
下 -748-30 
下 -748-50 
下 -750-1 
下 -750-2 
下 -748-31 
下 -750-3 
到 -750-~4 
下 -750-5 
亚 -750-6 
亚 -750-7 
下 -750-8 
四 -750-9 
亚 -750-27 
下 -752-35 
焉 -752-36 
和 夏 -752-37 
碑 -748-48 
斑 -750-50 
下 -752-1 
碑 -752-2 
御 -752-3 
区-752-4 


-一 


下 -129 


半导体 三 极 和 工 型 号 -厂家 索引 


了 camaerirr ar 并 玫 mm 


3DD3C 
3 了 DTD3C 
3DD3C 
3 了 PDD3C 
3DD3C 
3DD3C 
3 了 了 3C 
3 了 3 
3DD3D 
3DD3D 
3DD3D 
3 了 D3DD 
3 也 了 3 
3DD3D 
3 也 卫 3 也 
3DD3DD 
3DDa3 姜 
3DD3D 
3DD3D 
3 了 也 3 也 
3DP3E 
3DD3 也 
3D TD3 卫 
3DTD35 世 
3 已 8 
3 卫 卫 3 也 
3D 了 D3 卫 
3D DTD3E 
3 了 也 3 卫 
3DD3 瑟 
3 了 3F 
3DD3FRE 
3DPDP3E 
3DD 3FE 
3 也 了 3 
3DD3E 
3DD3 芋 
3 也 也 3 下 
3DD3E 
3 也 也 3 下 
3D 了 TD3E 
3 也 卫 3 下 
53SC 
总 DD3G 


和 -1340 


三 家 页 碍 -序号 
沈阳 半导体 试验 厂 下 -752-5 
衡阳 晶体 管 六 而 -752-6 
郑州 晶体 管 三 下 -752-7 
宕 林 市 半导体 厂 下 -752-22 
否 林 市 半导体 厂 下 -754-30 
4 九江 市 无 线 电 二 厂 年 -754- 38 

4 九江 市 无 线 甩 二 三 下 -754- 39 
青 品 里 器 元 件 厂 下 -750-45 
吉林 市 半 蜡 体 三 下-752-49 
八 二 于 一 六 下 -754-10 
八 二 三 一 厂 置 -754-31 
扬州 晶体 管 ) 下 -754-12 
局 东 市 晤 体 答 厂 页 -754-13 
无 湖 晶 体 答 厂 下 -754-14 
沈 阴 半导体 试验 厂 下 -754-15 
衡阳 晶体 管 矿 下 -754-16 | 

4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -756-39 | 

4 九江 市 无 线 电 二 三 焉 -756-40 
兰 林 市 半导体 三 亚 -756-41 
青 名 电器 元 件 厂 下 -752-8 
八 二 三 一 厂 下 -754-31 

4 苑 湖 晶体 笠 厂 下 -754-31 
八 二 三 一 厂 下 -754-32 
扬州 晶体 答 厂 下 -754-33 
启东 市 晶体 管 厂 下 -754- 34 
沈阳 半导体 试验 三 夏 -754-35 
衡 阴 晶体管 厂 焉 -754- 36 
吉林 市 尘 导 体 厂 下 -756-20 

4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -758-12 

4 志 江 市 无 线 电 二 三 亚 -758-13 
次 林 市 半导体 三 下 -758-14 

器 元 件 厂 下 -752-38 
八 二 三 一 三 下 -756-23 
八 二 三 一 厂 焉 -756-24 
启东 市 晶体 管 下 -756-25 
营口 市 无 线虫 顺 材 盖 正 -756-30 
扬州 晶体 管 厂 下 -756-42 
沈阳 尘 导 体 试验 厂 下 -756-43 
衡阳 晶体 管 厂 下 =756-44 

4 志江 市 无 线 电 二 三 下 -758-26 

4 九江 市 无 线 甩 二 三 下 -758-27 
寡 术 市 半导体 三 下 -758-28 
背 岛 电 哄 元 件 太 全 -754-29 
衡阳 晶体 各 年-758-15 1 


sarmrmiamoesrroorrreramewmmmmmemeeereernrm ace 


-~ 一 一 属 


型 号 三 家 
3DD3G 和 九江 市 无 线 出 二 厂 
3DPD3sG 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
3DD3sG 吉林 市 半导体 三 
3?DD3 互 青岛 电器 元 件 厂 
3DD3s 开 衡阳 晶体 管 厂 
3DD3I 崩 久 电器 元 件 厂 
3DD3TI 衡阳 晶体 管 厂 
3DD3 了 J 衡阳 晶体 管 六 
3DD3 开 衡阳 晶体 管 厂 
3DP3L 衡阳 最 体 答 三 
3DDD4A 北京 市 前 门 器 件 厂 
3 了 4 人 青岛 电器 元 件 厂 
3DD4A 八 七 五 三 
3DD4A 吉林 市 半导体 厂 
3 也 了 4A 八 二 三 一 三 
3DD4A. 扬州 晶体 管 厂 
3 了 DD4A 八 二 三 一 三 
3DD4A 素 州 半导体 三 
3D D4A 启东 市 癌 体 管 厂 
3DD4A 所 
3 卫 了 4 入 辽宁 晶体 答 厂 
3 了 DBDiA 辽宁 晶体 管 三 
3DD4A 沈 附 尘 导 体 试 验 厂 
3DD4A 衡阳 剖 体 答 广 
3DD4A 和 九江 市 无 线 电 二 
3DD4A 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
3DD4A 吉林 市 半导体 ) 
3DD4A- 人 了 卫 光 电工 厂 
3DD43B 青岛 电器 元 件 三 
3DD4B 北京 前 门 器 件 厂 
3DD4B 八 二 三 一 广 
3DD4B 泰州 半导体 三 
3DD4B 八 二 三 一 三 
3DD4 扬州 晶体 管 广 
3DD4B 展 东 市 晶体 管 三 
3DD4B 4 范 湖 晶体 管 三 
3DD43 沈阳 半导体 试验 ) 
3DD4B 衡阳 晶体 管 广 
3DD4B 八 七 五 厂 
3DD4B 吉林 市 半导体 三 
3 了 DD4B 辽宁 晶体 答 三 
3DD4B 辽宁 晶体 管 三 
3DD43HB 星光 电工 厂 
3DD4B 吉林 市 单子 体 三 


一 -eve 


ea rm ma 


杆 -760-18 
夏 -760-27 
秆 -760-28 
村 -760-29 
各 -760-30 
焉 -760-30 
下 -760-31 
四 -760-32 
下 -760-33 
下 -760-34 
下 -760-35 
夏 -760-36 
和 看-762-21 
夏 -762-22 
下 -762-23 
四 -762-24 
下 -760-37 
复 -762-16 
四 -762-25 
夏 -762-25 
亚 -762-26 
亚 -762-27 
下 -762-28 
下 -762-29 
和 夏 -762-30 
区 -762-31 
下 -764-17 
焉 -764-22 
下 -764-29 
下 -764-30 
焉 -766-33 
得-766-42 


-一 -一 一 ~ 


型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
3DD4B 4 九江 市 无 线 电 二 厂 的 -766-43 3 也 了 4 也 八 二 三 一 三 焉 -770-3 

3DD43B 4 九江 市 无 线 电 二 三 夏 -766-44 3DD4EE 4 芜湖 晶体 管 厂 四 -770-4 

3DD4B- 人 AcE 七 三 下 -766-45 3DD4EE 沈阳 尘 和 导体 试验 厂 看-770-5 

3DD4C 青岛 电器 元 件 厂 于 -762-17 3DD4E 埋 林 市 半 导 供 三 于 -770-6 

3DD4C 北京 前 门 器 任 厂 下 -764-24 3DD4E 八 七 五 三 焉 -770-13 
3DD4C 八 七 五 三 焉 -764-49 3DD4 瑟 辽 字 晶体 管 厂 和 -770-22 
3DD4C 八 二 三 一 厂 下 -764-50 3DD4E 辽宁 晶体管 广 下 -770-23 
3DD4C 八 二 三 一 厂 亚 -766-4 3DD4E 启东 市 晶体 管 厂 和 -770-24 
3DD4C 素 州 半导体 厂 下 -766-5 3DD14E 衡阳 晶体 管 厂 下 -770-25 
3DD4C 扬州 晶体 管 三 焉 -766-6 3DD4E 星光 电工 三 四 -774-12 
3DD4C 启东 市 晶体 管 厂 下 -766-7 3DD4E 衡阳 晶体 管 厂 了 夏 -774-15 
3DD4C 4 死 湖 晶体 管 厂 下 -766-8 3DD4E 吉林 市 半导体 三 下 -774-18 
3DD4C 演 阳 半导体 试验 厂 下 -766-9 3DD4EE 4 九江 市 无 线 电 二 厂 夏 -774-17 
3DD4C 衡阳 晶体 管 厂 下 -766-10 3DD4E 4 九江 市 无 线 电 二 三 重 -774-18 
3DD4C 崎 林 市 半导体 三 下 -766-28 3DD4 了 -个 卫 光 电工 厂 秆 -774-19 
3DD4C 辽 字 晶体 管 三 朴 -768-19 3DD4T 北京 市 前 门 器 件 广 下 -766-38 
3DD4C 辽 字 晶体 管 厂 亚 -768-20 3DD4F 青岛 电器 元 件 厂 下 -766-46 
3DD4C 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -768-47 3 卫 了 4F 八 二 三 一 厂 秆 -772-7 

3DD4C 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -768-48 3DD4F 八 二 三 一 厂 夏 -772-8 

3D D4C 吉林 市 半导体 三 亚 -768-49 3DD4FRF 臣 东 师 大 半导体 研究 所 四 -772-8 

3DD4C 星光 电工 三 焉 -770-11 3DD4F 启东 市 晶体 管 三 秆 -772-9 

3DD4C-T 卫 光 电工 厂 秘 -768-50 3 了 了 D4F 营 由 市 无 线 电 器 奢 矿 下 -772-11 
3DD4D 寡 龟 电器 元 件 厂 亚 -764-31 3DD4EF 扬州 易 体 管 三 在-772-28 
3DD4D 八 七 五 厂 下 -768-14 3DPD4F 演 阳 举 导 体 试 验 厂 下 -772-29 
3DD4D 八 二 三 一 厂 匠 -768-21 3DD4F 衡阳 晶体 管 三 看-772-30 
3DD4D 素 州 半导体 厂 下 -768-21 3DD4F 八 二 五 厂 夏 -774-1 

3DD4D 八 二 三 一 厂 亚 -768-22 3DD4F 和 九江 市 无 线 电 二 厂 亚 -774-41 
3DD4D 扬州 晶体 管 三 焉 -768-23 3DD4FE 全 九江 再 无线电 二 三 杜 -774-42 
3DD4D 4 范 湖 异体 管 厂 下 -768-24 3DD4T 吉林 市 半导体 三 禾 -774-43 
3 也 卫 4 了 D 启东 市 晶体 管 厂 下 -768-25 3DD4F 星光 电工 厂 理 -776-21 
3DD4D 辽 字 蜡 傈 管 广 亚 -768-26 3DD4EF-T 卫 光 电工 厂 刘 -774-44 
3DD14DD 辽 字 最 体 管 三 下 -768-27 3DD4G 北京 调 前 门 器 件 三 四 -768-45 
3DD14D 沈阳 半导体 试验 厂 下 -768-28 3DD4G 冰岛 电器 元 件 厂 可 -768-46 
3 了 DD4D 衡阳 晶体 管 广 下 -768-29 3DD4G 八 七 五 三 四 -774-36 
3 卫 DD4D 涯 宁 市 半导体 三 区 -768-44 3DD4G 吉林 市 半导体 三 焉 -776-31 
3DD4D 星光 也 工厂 班 -772-~18 3DD4G 4 泌 江 市 无 线 据 二 三 夏 -776-32 
3DD4D 4 九江 市 无线 由 二 三 于-772-24 3DD4G 4 丸 江 市 无 线 也 二 三 秆 -776-33 
3DD4D 吾 林 市 半导体 三 夏 -772-25 3DD4G-T 卫 光 电工 厂 可 -776-34 
3DD4D-T 卫 光 电工 厂 下 -772-26 3DD4I 赣 京 市 前 门 器 件 厂 到 -770-7 

3D D4 玉 羽 岛 电器 元 件 厂 下 -766-11 3DD4 五 青岛 电器 元 件 厂 页 -770-26 
3D D4 扣 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -766-29 3DD4 酉 八 蕊 五 厂 看 -774-38 
3D D4 卫 八 二 三 一 厂 下 -770-1 3DD4H 衔 阳 晶 体 管 | 币 -774-45 
3 了 DD4 玉 扬州 晶体 管 广 下 -770-2 3DD4 百 -下 卫 光 电工 厂 夏 -778-12 
3 了 DDD4 瑟 泰 麟 半导体 三 也 -770-3 1 3DD41 青岛 电器 元 件 厂 夏 -772-27 
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半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 


3DD41I 
3DD4TI 
3DD4I- 熙 
3DPD4J 
3DD4J 
3DD4 开 
3DD4L 
3DD4- 个 A 
3DD4- 个 C 
3DD4- 个 D 
3DD4- 了 下 卫 
3DD4- 下 开 
3DD4- 人 TG 
3DD4- 个 互 
3DD4- 工 工 
3DD5A 
3DD5A 
3DD5AA 
3DD5 人 A 
3DD5A 
3DD5A 
3 了 D 了 了 5A 
3DD5A 
3DD5A 
3DD5A 
3DD5A 
3DD5A 


3DD5A 
3DD5A 
3DD5A-T 
3DD5B 
3DD5B 
3DDD5 了 3 
3DD5 久 
3DD5 了 3 
3DD5B 
3DD53B 
3DD5B 
3DD5B 
3DD5B 
3DD5B 
3DD5B 


年 -132 


三 


阔 汞 市 前 门 器 件 厂 


衡阳 晶体 管 厂 
卫 光 刀 工 厂 


北 梨 市 前 门 器 件 厂 


衡阳 屁 体 管 厂 
衡阳 晶体 管 厂 
衡阳 章 体 管 三 
八 OTO 广 

八 O 上 OO 三 
八 O-EOD 厂 

八 OO 厂 

人 OO 厂 

八 ODTO 厂 
八 OO 厂 

八 O 〇 七 三 
: 八 二 三 一 上 
八 二 三 一 厂 
扬州 量 体 管 厂 


启东 市 晶体 管 厂 


泰州 半导体 厂 
辽宁 晶体 管 广 
辽宁 晶体 管 厂 
衡阳 晶体 管 王 
八 七 五 厂 


吉林 市 半导体 厂 
背 岛 电器 元 件 厂 


^ 张 家 口 地 区 宣化 七 〇 一 


三 


沈阳 半导体 试验 厂 
4 九江 市 无 线 电 二 三 


卫 光 电工 三 


吉林 市 半导体 ; 


扬州 晶体 管 厂 


启东 市 晶体 管 广 


泰州 半导体 广 
浇 一 三 三 太 : 

类 于 全 三 
辽宁 晶体 管 厂 
辽宁 最 体 管 厂 
衡阳 晶体 管 厂 
八 七 五 厂 


青岛 电器 元 件 厂 


王 


下 -774-7 

于 -778-13 
下 -778-24 
下 -778-37 
下 -764-10 
夏 -770-12 
下 -772-17 
亚 -774-11 
玫 -774-40 
下 -778-3 

下 -778-10 
丰 -778-33 
开 -796-22 
下 -796-23 
下 -796-24 
下 -796-25 
下 -796-26 
下 -796-27 
下 -796-28 


亚 -796-29 


焉 -796-47 
亚 -796-50 
下 -808-26 
下 -808-46 


下 -808-47 
下 -812-3 

下 -798-12 
下 -798-3 

下 -798-13 
下 -798-14 
亚 -798-15 
下 -798-15 
下 -798-16 
页 -798-17 
下 -798-18 
下 -798-19 
下 -798-41 
亚 -808-48 


4 张家口 地 区 宣化 七 〇 一 开 -812-4 


型 号 三 家 页 码 -序号 
3DD5B 沈阳 半导体 试验 厂 下 -812-5 
3DD5B 和 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -818-23 
3DD5B- 人 个 卫 光 电工 厂 下 -800-40 . 
3PD5C 八 七 五 厂 下 -800-9 
3DD5C 吉林 市 半导体 厂 下 -800-13 
3DD5C 八 二 三 一 厂 亚 -800-17 
3DD5C 扬州 晶体 管 厂 下 -800-18 
3DD5C 启 东 市 晶体 管 三 下 -800-19 
3DD5C 八 二 三 一 广 页-800-20 
3DD5C 泰州 半导体 厂 下 -800-20 
3DD5C 辽宁 晶体 管 三 亚 -800-34 
3DD5C 辽宁 晶体 管 厂 看-800-22 
3DD5C 衡阳 晶体 管 厂 下 -800-23 
3DD5C 辽宁 晶体 管 三 下 -812-2 
3DD5C 4 张家口 地 区 宣化 七 DO 一 下 -816-38 

三 

3DD5C 证 阳 半 导体 试验 厂 焉 -816-39 
3DD5C 4 九江 市 无 线 电 二 广 下 -822-8 

3DD5C 北京 前 门 器 件 厂 下 -838-37 
3DD5C-T 卫 光 电工 厂 亚 -804-24 
3DD5D 吉林 就 半导体 厂 下 -800-48 
3DD5D 八 二 三 一 三 下 -802-1 

3DD5D 八 二 三 一 三 焉 -802-2 

3DD5D 八 七 五 厂 焉 -802-6 

3DD5D 扬州 晶体 管 厂 下 -802-8 

3DD5D 4 芜湖 量 体 管 三 下 -802-9 

3DD5D 素 州 半导体 厂 煌 -802-10 
3DD5D 启东 市 晶体 答 厂 下 -802-11 
3DD5D 辽宁 晶体 管 广 下 -802-12 
3DD5D 辽宁 晶体 管 广 了 匠 -802-13 
3DD5D 衡阳 晶体 管 广 亚 -802-14 
3 了 DPD5D 郑州 电 体 管 厂 亚 -802-15 
3DD5D 书 多 电器 元 件 厂 下 -814-40 
3DD5D 4 张家口 地 区 宣化 七 CO 一 下 -820-44 

三 

3DD5D 沈 阴 半 导体 试验 厂 亚 -820-45 
3DD5D 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -824-17 
3DD5D-T 卫 光 电工 厂 焉 -806-17 
3DD5B 八 七 五 厂 亚 -802-33 
3DD5 也 吉林 市 羊 导体 广 夏 -804-20 
3DD5 忆 E 八 二 三 一 厂 下 -804-25 
3 也 D5 也 八 二 三 一 三 下 -804-26 
3 了 DD5 邓 扬州 晶体 管 三 亚 804-27 
3DD5 了 E 素 州 半导体 三 焉 -804-28 


型 号 


3DDS5E 
3DD5 也 
3DD5EE 
3D D5 孔 
3 了 了 PT5 卫 
3DD5 卫 
3DD5EE 
3 了 DD5 卫 
3 卫 D5 瑟 


3 卫 也 5 也 
3 了 DTD5 也 
3DD5E- 个 
3 也 也 5 下 
3 卫 也 5 
3 了 DD5FE 
3 也 了 D5FE 
3 卫 也 5 了 
3DD5F 
3DD5EF 
3 卫 卫 5 下 
3DD5EF 
3 卫 卫 5 世 
3 也 了 5 下 
3 也 D5E-T 
3 也 D5G 
3DD5G 
3 卫 也 5G 
3DD5G 
3DD5G -个 
3DD5HH 
3 也 5 瑟 
3DD5HI 
3 了 D 疡 5 世 - 工 
3DD5L 
3DD5LI 
3DD5I- 工 
3DD5 了 J 
3DD5K 
3DD5TJ 
3DD5-TA 
3DD5- 人 TB 
3DD5-TC 
3DD5-TD 


三 家 
4 泡 湖 蜡 体 管 矿 各 -804-29 
启东 市 晶体 管 厂 页 -804-30 
辽 字 量 体 管 三 下 -804-31 
辽 字 晶体 管 三 下 -804-32 
出 东 师 大 半导体 研究 所 下 -804-32 
衡阳 晶体 管 王 下 -804-33 
营口 市 无 线 电 器 材 下 -808-23 
雪 可 电器 元 件 厂 下 816-40 
4 张家口 地 区 宣化 -OO 一 直 -822-9 
局 
沈阳 尘 导 体 试验 厂 下 -822-10 
4 九 江 市 无 线 电 二 厂 夏 -824-42 
卫 光 电工 厂 下 -806-28 
八 二 三 一 厂 焉 -806-6 
八 二 三 一 厂 夏 -806-7 
启东 市 晶体 管 三 下 -806-8 
营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -806-9 
八 二 五 三 下 -806-16 
扬州 晶体 管 厂 四 -806-18 
衡阳 晶体 管 三 焉 -806-19 
营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -808-24 
青岛 电器 元 件 厂 开 -318-24 
沈阳 半导体 实验 厂 亚 -824-18 
4 九江 市 无 线 电 二 三 下 -826-8 
卫 光 电工 厂 开 -806-35 
衡阳 基体 管 厂 下 -806-29 
八 七 五 三 焉 -806-30 
青岛 电器 元 件 厂 下 -820-47 
4 九江 市 无 线 电 二 厂 开 -826-50 
卫 光 电工 厂 辽 -806-43 
八 七 五 三 攻 -806-31 
衡阳 晶体 管 厂 下-806-36 
青 儿 电器 元 件 厂 下 -822-11 
卫 光 电工 三 下 -806-50 
衡阳 晶体 管 三 下 -806-44 
青 钨 电器 元 件 厂 亚 -824-19 
卫 光 电工 厂 亚 -808-7 
衡阳 晶体 管 厂 下 -808-1 
衡阳 晶体 管 亚 -808-8 
衡阳 晶体 管 下 -808-13 
八 O 二 OOJ 矿 焉 -798-6 
八 O 〇 二 OO 三 亚 -800-44 
八 OA 上 CO 三 下 -804-4 
八 O 二 OO 三 亚 -806-13 


页 码 -序号 | 型 号 


3DD5- 人 也 
3DD5-TII 
3DD06A 
3DD06B 
3DD06C 
3DD06D 
3 了 DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 


3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A 
3DD6A- 工 
3DD6A-T 
3DD63 
3DD6 卫 
3DD6B 
3DD63B 
3DD6BH 
3DD6B 
3DD63 
3DD6B 
3DD6B 
3DD6B 


3DD6B 


三 家 


人 OO 广 
人 OHEO 矿 
人 OO 三 
八 OT 二 OO 三 
人 OHO 广 
无 锡 县 章 管 体 三 
无 锡 县 虹 体 管 六 
无 锡 县 量 体 管 厂 
无 锡 县 量 体 管 三 
八 七 五 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
吉 宁 市 半导体 三 
八 二 三 一 厂 
八 二 三 一 厂 
青岛 电器 元 件 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
4 鞠 渭 晶体 管 厂 
泰州 半导体 厂 
4 张家口 地 区 宣化 七 O 〇 一 
厂 
沈阳 市 半导体 试验 厂 
辽宁 上 体 管 厂 
辽宁 晶体 管 三 
启东 市 日 傈 管 厂 
人 沈阳 市 半导体 器 件 四 厂 
衡阳 晶体 管 厂 
衡阳 晶体 管 厂 
吉林 市 半导体 三 
4 九江 市 无 线 电 二 厂 
卫 光 电工 厂 
卫 光 电工 三 
青 龟 电器 元 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 三 
吉林 市 半 导 傈 三 
八 蕊 五 厂 
八 二 三 一 厂 
八 二 三 一 三 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 三 
素 州 半导体 厂 
4 张家口 地 区 宣化 七 〇 一 
三 
4 芜湖 晶体 管 厂 


灶 导 体 三 极 管 型 号 - 厂 守 索引 


页 玛 - 序 号 


下 -806-27 
下 -806-32 
四-806-46 
下 -808-4 

下 -808-5 

亚 -740-41 
和 -742-1 

各 -742-9 

下 -742-21 
下 -832-29 
下 -832-34 
焉 -832-35 
下 -832-38 
下 -832-39 
下 -832-40 
了 -832-4I 
下 -332-42 
下 -832-43 
下 -832-44 
下 -832-45 


五-832-46 
亚 -832-47 
开 -832-48 
亚 -832-49 
亚 -832-50 
亚 -834-1 

焉 -834-2 

下-836-11 
下 -836-12 
下 -836-13 
亚 -836-14 
了 -834-28 
开 -834-29 
亚 -834-30 
下 -834-45 
下 -836-15 
下 -836-16 
下 -836-17 
亚 -836-18 
下 -836-19 
下 -836-20 


下 -836-21 


下 -133 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 -一 
型 号 厂 家 页 玛 -序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 
3DD6B 沈阳 半 导 低 试 验方 秆 -836-223 |】 sDD6D 4 范 湖 晶体管 三 区 -846-46 
3D D6 妊 辽 守 晶体管 厂 出 -836-23 3DD6D 4 张家口 车 区 宣化 七 OO 一 下-846-47 
3D D6 了 3 辽 字 是 体 管 广 村 -836-24 厂 
3DD6B 启东 市 晶体 管 厂 可 -836-25 3DD6D 辽宁 晶体 管 三 政 -846-48 
3DD6B  。 e@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 看-836-26 3DD6D 辽宁 晶体 管 三 秆 -846-49 
3DD63B 衡阳 晶体 管 广 看 -836-27 3DD6D 沈阳 半导体 试验 厂 置 -846-50 
3DD6B 街 阳 襄 体 答 下 -836-28 3DD6D 冰 州 晶体 管 三 页 -848-1 
3 了 DD63 下 置 -838-10 3DD6D 启东 市 晶体 管 厂 哥 -848-2 
3DD6B 4 忆 江 市 无 线 电 二 厂 下 -3842- 3D D6D @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 秆 -848-3 
3DD6B 吉林 市 半导体 厂 下 -842-2 3DD6D 衡阳 晶体 管 六 江 -848-4 
3DD6B 星光 电工 厂 下 -846-11 3DD6D 衡阳 晶体 管 六 秆 -848-5 
3DD6B-T 卫 光 电工 六 下 -842-3 3DD6D 多 南昌 无 绥 电 二 三 攻 -848-22 
3DD6B-T 卫 光 电工 厂 亚 -842-4 3DD6D 埋 林 市 半导体 下 -848-23 
3DD6C 再 岛 电 器 元 件 三 夏 -838-11 3DD6D 4 九江 市 无 线 电 二 厂 荐 -858-6 
.3 了 DD6C 了 庆 焉 -840-3 3DD6D 将 林 市 半导体 厂 年 -858-7 
3DD6C 埋 订 市 半导体 广 下 -840-8 3DD6D 星光 员工 厂 惑 -864-8 
3DD6C 八 二 三 一 六 下 -840-13 3DD6D-T 卫 光 电工 厂 囊 -858-8 
3DD6C 八 二 三 一 三 和 在-840-14 3DD6 忆 青 昌 串 器 元 件 厂 夏 -842-5 
3DD6C 扬州 晶体 管 厂 看-840-15 3DD6 也 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -844-36 
3DD6C 扬州 晶体 管 厂 村 -840-16 3DD6 瑟 八 二 三 一 厂 下 -850-14 
3DD6C 启东 市 晶体 管 厂 下 -840-17 3DD6E 八 二 三 一 三 下 -850-15 
3 了 DD6C 素 州 当 导 体 广 种 -840-18 3 了 DD6E 4 张家口 地 区 窒 化 七 OO 一 下 -850-16 
3DD6C 4 死 泣 晶 体 管 夏 -846-19 三 
3DD6C 4 张家口 地 区 宣化 -OO-- 夏 -840-20 3DD6BE 扬州 晶体 管 厂 置 -850-17 

三 3DD6 卫 扬州 晶 傈 管 广 四 -8850-18 
3 了 D86C 这 林 且 入 演 厂 下 -840-21 3 也 了 6E 4 无 渭 晶 体 管 厂 下 -850-19 
3DD6C 辽宁 晶体 管 厂 四 -840-22 3 也 也 6 玖 启东 市 曲 体 管 三 吾 -850-20 
3 了 TD6C II 夏 -840-23 ，3 卫 D6E 达州 平 导体 广 划 -850-21 
3DD6C 沈阳 市 尘 导 休 试 验 厂 至 -8 3DD6 卫 辽 邱 晶体 管 厂 夏 -850-22 
3DD6C 衡阳 晶体 管 ， | 3DD6 孔 辽宁 晶体 管 六 理 -850-23 
3 了 PPD6C 街 阳 蜡 体 种 厂 下 -840-26 3 已 卫 6 也 @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 敌 -850-24 
3DD6C “大 汗 市 无 线 ) 一 页 .sS50-10 | 3DD6E 沈阳 市 平 导体 试验 矿 看-850-2 
3DD6C 千林 市 人 可 -850-11 1 3DP6E 人 晶体 答 厂 页 -850-26 
3D D6C 星光 电工 可 -854-50 | 3DD6 衔 耻 晶体 管 厂 在 -350-27 
3DD6C-T 卫 | 下 -850-12 3DD6E 吉林 市 半 导体 三 夏 -854-230 
3DBD6C-T 了 T 卫 光 电工 j 下 -850-13 | 3D D6 也 3 南昌 无 线 用 二 广 夏 -854-21 
3 了 DPD6D 北京 市 前 门 器 件 厂 开 -840-9 3sSDD6 卫 头 二 再 六 夏 -856-19 
3DD6D 衣 岛 电器 元 件 广 砷 -840-27 】 3DD6 卫 星光 电工 三 丰 -866-15 
3DD6D 八 二 五 厂 下 -846-32 |】 3DD6 也 e@ 污 阳 市 半导体 器 件 四 厂 夏 -866-21 
3DD6D 八 二 三 一 厂 下 -846-41 | 3DD6D 4 力 江 市 无 线 电 二 三 惠 -866-22 
3DD6D 人 二 天 电 -846-42 | 3DD6 吉林 市 半导体 三 加 -866-23 
3DD6D 扬州 昆 体 管 厂 下 -846-43 | 3DD6E-TT 卫 光 下 工厂 下 -366-24 
3DD6D 场 州 晶体 管 三 荐 -846-44 1，3DD6B-T 卫 光 电工 厂 和 
3 有 DD6D 过 州 半导体 厂 下 -846-45 | 3D D86R 北京 市 前 | 门 器 件 ) 夏 -348-26 


mmen ora am eraoe mw < evecamaemeeaananom wu 一 -一 一 一 ~ 一 一 -一 一 -一 ~- 一- 一- ~- ee 


及-134 


3DD6F 
3DD6E 
3DD6F 
3DD6FE 
3DD6 开 
3DD6RE 
3DD6F 
3DD6F 
3DD6R 
3DD6FE 
3DD6E 
3DD6R 
3DD6E 
3DD6E 
3DD6E 
3D 卫 6 下 
3DD6E -个 
3DD6B- 下 
3DD6G 
3DD6G 
3DD6G 
3DD6G 
3DD6G 
3DD86G 


3DD6G 


3DD6G 
DD6G 


3DD6G 


-oveaavtei 


“营口 市 无 线 电器 材 广 
青岛 电器 元 件 厂 
营口 市 无 线 电器 材 厂 


八 二 三 一 三 
八 二 三 一 厂 


扬州 部 体 管 三 
扬州 晶体 管 三 


沈阳 举 导 体 试验 厂 


衡阳 晶 你 管 厂 
衡阳 晶体 管 


8 南昌 无 线 电 二 厂 


八 瑟 五 厂 
星光 电工 厂 


4 九江 市 无 线 电 二 三 
吉林 市 半导体 三 


卫 光 电工 厂 
卫 光 电工 三 


青岛 志 器 元 件 厂 
” 营口 市 无 线 电器 材 厂 
北京 市 前 门 回 件 厂 
营口 市 无 线 电 器 材 厂 


衡阳 晶体 管 广 
衡阳 晶体 管 三 


@ 南 昌 无 线 下 二 厂 


八 七 五 厂 


4 九江 市 无 线 电 二 
吉 袜 市 半导体 三 


卫 光 电工 ) 
卫 光 也 工厂 


北京 市 前 门 器 件 厂 


5 必 - 一 -PT 
营 名 电器 泡 件 厂 


八 七 五 厂 
衡阳 虹 体 符 三 
衡 中 晶体 管 厂 
卫 光 中 工厂 
卫 光 电工 厂 


青岛 电器 元 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 


衡阳 昌 依 管 三 


北 承 市 前 门 器 件 厂 


取 当 


轧 


衡阳 晶体 管 三 


启东 市 品 体 答 厂 


衡阳 晶体 管 厂 


epeeavaauhzam 


到 -848-27 
下 -848-36 
下 -856-34 
下 -856-43 
看-856-44 
秆 -856-45 
到 -858-9 

下 -858-10 
艇 -858-11 
四 -858-12 
下 -858-13 
和 夏 -862-33 
下 -862-41 
夏 -870-47 
机 -872-12 
下 -872-13 
区 -872-14 
看 -872-15 
秆 -850-28 
下 -854-22 
御 -854-23 
夏 -864-9 

夏 -866-26 
下 -866-27 
置 -368-33 
置 -870-1 

丰 -878-40 
四 -878-41 
亚 -878-42 
四 -878-43 
夏 -856-42 
机 -856-46 
看-870-6 

夏 -872-16 
夏 -872-17 
算 -882-9 

各 -882-10 
下 -858-44 
夏 -862-34 
碳 -878-44 
机 -878-45 
村 -866-10 
于 -882-11 
下 -882-12 


eqers Fe cm 


页 玛 -序号 | 型 号 


rr -eracrw 一 


3DD6K 
3 也 也 6 开 
3DPD6L 
3 也 也 6 了 
3DD6- 工 人 A 
3DD6-TB 
3DDi6-TC 
3DD6-TD 
3DD6- 工 节 
3DD6- 人 二 
3DD5-TG 
3DD6- 工 瓦 
3DD6- 工 I 
3DD7A 
3DD7A 
3 也 D7A 
3DD7A 
3DD7A 
3DD7A 
3 了 DDD7A 
3DD7A 
3 了 也 7A 
3DD7A 
3 也 了 7A 
3DD7A 
3 也 也 7A 
2 也 了 PP7A- 工 
3DD7A- 了 
3 了 D7B 
3 了 了 7 吕 
3 了 也 7 了 
7 瑟 
3 了 DTD7B 
3 也 了 7 及 
3 了 DDD7E 
3 了 间 有 7 了 
3DD7 
3DD7BB 


@ 沈 阳 市 半 导 俱 


广 


衡阳 晶体 管 广 
丛 阳 晶体 答 厂 
衡阳 基 4 
衡阳 晶体 管 ] 
八 O 〇 七 〇 三 
八 OO 广 
八 O 〇 七 Oj 
八 O 〇 下 O 广 
八 OTO 六 
A 作 GO-EO 广 
大 辐 二 人 有 户 
/GEGODP 
作品 七 〇 六 
八 七 五 三 

人 二 三 一 三 
= 
扬州 晶 傣 管 厂 
扬州 是 依 党 三 
辽宁 晶体 管 三 


> 和 盖 
辽 军 晶体管) 


小 已 


沈阳 尘 导 4 
衡 币 晶体 答 厂 
衡阳 晶 低 管 厂 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


一 一 一 -rm 一 ~ 一 


Se 
导体 试验 


“^ 志 江 市 无 线 电 二 厂 
才 宁 市 半导体 三 


卫 光 晶 工 厂 
卫 光 电工 厂 
八 工 三 一 厂 


六 一 


人 


Re 
江 衬 晤 优 生 


w 3 了、、]> 亡 ! AT 电 可 RS 
息 沉 了 市 半 : “ 体 器 位 :7 


让 阳 半 号 
衡阳 晶体 管 厂 
衡阳 晶体 管 三 
扬州 星 体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
八 七 五 厂 


3 了 DD7B 人 九江 市 无 线 申 
3DD7B 吉林 市 尘 导 估 
3sDPDD7B -个 JI 光 电工 | 
3DD7BRB-T 卫 光 电工 j 
3DD7C 八 七 五 三 
3DD7C 从 二 三 一 厂 


豆 -886-46 
夏 -886-47 
夏 -888-44 
用 -888-45 
区 -836-4 
区 -846-10 
下 -854-49 
攻 -864-7 
夏 -866-14 
下 -870-46 
和 丰 -878-17 
置 -884-16 


过 


再 -884-29 
四 -894-47 
贡 -896-3 
页 -896-4 
夏 -896-5 
页 -896-6 


| -898-36 


到 -898-11 


夏 -898-46 


下 -898-47 
下 -898-48 
再 -898-49 
机 -898-18 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索 引 


型 号 三 家 
3DD7C 八 二 三 一 三 
3DD7C 扬州 晶体 管 三 
3DD7C 扬州 晶体 管 厂 
3DD7C 辽宁 时 体 管 三 
3DD7C 辽 字 晶体管 三 
3DD7C @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 
3DD7C 沈阳 半导体 试验 三 
3DD7C 衡阳 晶体 管 三 
3DD7C 衡阳 晶体 管 厂 
3DD7C 4 九江 市 无 线 电 二 三 
3DD7C 吉林 市 半导体 厂 
3DD7C-T 卫 光 电工) 
3DD7C-T 卫 光 电工 厂 
3DD7D /人 五 三 
3DD7D 八 二 三 一 
3DD7D 八 二 三 一 厂 
3DD7D 扬州 晶体 管 三 
3DD7D 扬州 品 体 管 ] 
3DD7D 辽宁 晶体 管 三 
3DD7D 辽宁 晶体 管 三 
3DD7D @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 
3DD7D 沈阳 半导体 试验 厂 
3DD7D 衡阳 晶体 管 广 
3DD7D 衡阳 晶体 管 广 
3DD7D 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
3DD7D . 吉林 市 半导体 三 
3DD7D- 人 T 卫 光 电工 厂 
3DD7D-T 卫 光 电工 厂 

3 卫 D7 尼 八 二 三 一 矿 

3 也 了 ID7 蕊 八 二 三 一 厂 
3DD7 也 帮 州 晶体 管 厂 

3D D7 卫 扬州 晶体 管 三 
3DD7 卫 辽宁 晶体管 三 
3DD7 节 辽宁 晶体 管 厂 

3D D7 瑟 @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 
3DD7P 沈阳 半导体 试验 三 
3DD7 忆 衡阳 最 体 管 三 
3DD7E 衡阳 晶体 管 厂 
3DD7 忆 八 七 五 ] 

3 卫 了 7 也 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
3D D7E 吉林 市 半导体 三 

3 了 五 DT7 玉 ~- 工 TI 光电 工 
3DD7E-T 卫 光 电工 厂 
3DD7 上 做 一 过 二 


开 -136 


页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
下 -898-26 3DD7EF 从 二 去 一 广 下 -904-9 
下 -898-27 3DD7F 营口 市 无 线 电 器 材 六 下-904-13 
下 -898-28 3DD7E 扬州 晶体 管 厂 下 -904-29 
下 -898-29 3DD7FE 扬州 晶体 管 三 开 -904-30 
下 -898-30 3DD7R 惫 沈阳 市 半导体 器 件 四 厂 下 -904-31 
下 -898-31 3DD7R 沈阳 半导体 试验 厂 亚 -904-32 
下 -898-32 3DD7EF 衡阳 晶体 管 三 焉 -904-33 
下 -898-33 3DD7EF 衡阳 晶体 管 厂 下 -904-34 
下 -898-34- 3DD7E 八 士 五 厂 焉 -906-2 
下 -902-2 3DD7R 吉林 市 半导体 三 下 -908-6 
下 -902-3 3DD7EF 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -908-7 
下 -902-4 3DDY7FE-T 了 卫 光 电工 厂 焉 -908-8 
下 -902-5 3DDY7F-T 了 玉 光 电工 下 -908-9 
下 -900-25 3DD7G 营口 市 无 线 电 器 材 广 ”下 -904-6 
下 -900-31 3DD7G 营口 市 无 线 电 器 材 。 亚 -904-18 
下 -900-32 3DD7G 衡阳 晶体 管 厂 下 -906-19 
焉 -900-33 3DD7G 衡阳 晶体 管 三 亚 -906-20 
下 -900-34 3DD7G 八 瑟 五 厂 焉 -906-31 
下 -900-35 3DD7G 吉林 市 晶体 管 | 焉 -908-10 
下 -900-36 3DDP7G 和 九江 市 无 线 电 二 三 下 -908-30 
下 -900-37 3DD7G-T 卫 光 电工 厂 焉 -908-31 
开 -900-38 3DD7G-T 卫 光 电工 厂 亚 -908-32 
下 -900-39 3DD7H 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -904-7 
下 -900-40 3DD7H 八 七 五 厂 亚 -906-41 
下 -904-25 3DD7 开 衡阳 晶体 管 厂 亚 -908-11 
下 -904-26 3DD7H 衡阳 晶体 管 三 亚 -908-12 
下 -904-27 3DD7H-T 卫 光 电工 厂 下 -910-25 
下 -904-28 3DD7H-T 卫 光 电工 厂 亚 -910-26 
下 -902-6 3DD7I 衡阳 晶体 管 三 亚 -908-33 
卫 -902-7 3DD7I 衡阳 晶体 管 厂 下-908-34 
开 -902-8 3DD7I- 人 下 卫 光 电工 三 下 -910-34 
亚 -902-9 3DD7I-T 卫 光 电工 厂 下 910-35 
焉 -902-10 3DD7J 衡 阴 昂 体 管 下 -910-27 
亚 -902-11 3DD7 了 本 衡阳 晶体 管 三 下 -910-28 
焉 -902-12 3DD7 开 衡 阴 晶体管 三 亚 -910-36 
亚 -902-13 3DD7 开 衡阳 晶体 管 三 焉 -910-37 
开 -902-14 3DD7L 衡阳 晶体 管 「 亚 -912-5 
下 -902-15 3DD7L 衡阳 晶体 管 焉 -912-6 
下 -902-46 3DD7-TA 人 OECO 矿 焉 -898-6 
下 -906-17 3DD7-TB 人 AOLEO 厂 焉 -900-14 
焉 -906-18 3DD7-TC 人 OO 厂 亚 -902-38 
玉 -906-15 3DD7-TD 人 OALEO 厂 亚 -904-17 
下 -906-16 3DD7-TE AOLtO 厂 下 -906-12 

3DD7-TEFE 人 OO 厂 亚 -906-48 


焉 -904-8 


rr 一 一 一 


型 号 加 家 
3DD7-TG AAAOEO 广 
3DD7- 下 百人 OO 三 
3DD7-TI  A 人 人 OEO 六 
3DD8A @ 南 昌 无 线 电 二 三 

3 了 DD8A 八 七 五 广 

3 了 了 D8A 八 七 五 厂 
3DD8A 沈 阴 半导体 试验 厂 
3 了 TD8A 八 二 三 一 厂 
3DD8A 八 二 三 一 厂 
3DD8A 扬州 晶体 管 广 
3DD8A 扬州 晶体 管 厂 
3DD8A 衡阳 晶体 管 厂 
3DD8A 衡阳 晶体 管 厂 
3DD8A 辽宁 蜡 体 管 六 
3DD8A 辽宁 晶体 管 厂 
3DD8A 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
3DD8A-T 卫 光 电工 厂 
3DD8A- 人 个 卫 光 串 工 厂 
3DD8B 八 二 三 一 三 

3 卫 了 8B 八 二 三 一 厂 
3DD8B S 沈 阳 市 半导体 器 件 四 三 
3DD8B 和 沈阳 市 半导体 器 件 四 厂 
3DD8B 沈阳 半导体 试验 三 
3DD8sB 扬州 晶体 管 三 
3DD8gB 扬州 晶体 管 六 
3DD8gB 衡阳 晶体 管 厂 
3DDsB 衡阳 晶体 管 厂 
3DDsgB 鲁 南 昌 无 线 电 二 三 
3DD8B 辽宁 晶体 管 厂 
3DDsgB 辽 守 晶体管 广 
3DD8B 八 七 五 三 
3DD8B 八 七 五 三 
3DD8B 4 九江 市 无 线 电 二 三 
3DD8B- 人 T 卫 光 岂 工 厂 
3DD8B- 人 卫 兴 电工 厂 
3DD8C 八 二 五 厂 
3DD8C 八 七 五 厂 
3DD8C @ 南 虽 无 线 电 二 三 
3DD8C 八 二 三 一 厂 
3DD8C 八 二 三 一 三 
3DD8C @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 三 
3DD8C @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 
3DDsC 沈阳 半导体 试验 厂 
3DD8C 


扬州 晶体 管 广 


下 - 908- 45 
复 -910-21 
下 -910-42 
公 -912-50 
下 -914-5 
下 -914-6 
下 -914-15 
和 -914-16 
下 -914-17 
种 -914-18 
下 -914-19 
区 -914-20 
下 -914-21 
和 -914-22 
下 -914-23 
下 -914-36 
到 -914-37 
区 -914-38 
下 -914-39 
下 -914-40 
下 -914-41 
下 -914-42 
下 -914-43 
下 -914-44 
到 -914-45 
下 -914-46 
下 -914-47 
下 -916-7 
下 -916-12 
亚 -916-13 
下 -916-35 
下 -916-36 
焉 -920-1 
亚 -920-2 
下 -920-3 
下 -918-3 
焉 -918-4 
下 -918-12 
下 -918-15 
下 -918-16 
下 -918-17 
下 -918-18 
下 -918-19 


下 -918-20 


3DD8C 
3DD8C 
3DD8C 
3DD8C 
3DD8C 
3DD8C 
3DPD8C-T 
3DD8C-T 
3DD8D 
3DD8D 
3DD8D 
3DD8D 
3DD8D 
3DD8D 
3DD8D 
3DD8D 
3DD8D 
3DD8D 
3DD8D 
3DD8D 
3DD8D 
3DD8D 
3DD8D 
3DD8D-T 
3DD8D-T 
3DD8 卫 
3DD8EE 
3DD8E 
3DD8E 
3DD8E 
3DD8E 
3DD8 世 
3DD8E 
3DD8E 
3DD8E 
3DD8E 
3DD8E 
3DD8E 
3DD8 卫 
3DDS8E 
3DD8E-T 
3DD8E-T 
3DD8KRF 


3DD8E 


扬州 晶体 答 厂 
衡阳 晶体 管 厂 
衡阳 晶体 管 厂 
辽宁 晶体 管 六 
辽宁 最 体 答 广 


”全 九江 市 无 线 电 二 三 


衡阳 晶体 管 厂 
@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 六 
@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 

尝 阳 半导体 试验 厂 

辽 字 昌 体 乱 厂 

辽 字 晶体 管 三 
4 九江 市 无 线 昌 二 三 
JI 光 电工 j 
卫 光 电工 厂 

八 二 三 一 三 

八 二 三 一 厂 

扬州 晶体 管 厂 

扬州 晶体 管 三 
@ 沈 阳 市 法 导体 器 件 四 厂 
和 沈阳 市 半导体 器 件 四 厂 

沈阳 尘 导 体 试 验 ] 

衡 绰 晶 体 管 厂 

衡阳 晶体 管 三 

辽 字 晶体 管 六 

辽 字 晶体 管 六 
南昌 无 线 电 二 厂 
人 七 五 厂 

八 七 五 厂 
4 九江 市 无 线 电 二 三 

卫 光 电工 厂 

卫 光 电工 厂 

沈阳 半导体 试验 厂 

营口 市 无 线 电 器 材 矿 


开 -918-21 


 . 举 导 体 三 极 管理 号 -厂家 索引 


页 码 -序号 


到 -918-~22 
下 -918-23 
看-918-24 
了 -918-25 
在-922-18 
亚 -922-19 
和 丰 -922-20 
四 -920-30 
御 -920-34 
下 -920-35 
焉 -920-45 
下 -920-46 
下 -920-47 
下 -920-48 
亚 -920-49 
亚 -920-50 
下 -922-1 

御 -922-2 

下 -922-3 

开 -922-4 

亚 -922-5 

亚 -926-6 

下 -926-7 

亚 -926- 

亚 -922-21 
亚 -922-22 
亚 -922-23 
下 -922-24 
亚 -922-25 
焉 -922-26 
亚 -922-27 
亚 -922-28 
下 -922-29 
入 -922-30 
亚 -922-31 
开 -924-20 
亚 -924-28 
亚 -924-29 
下 -928-35 
亚 -928-36 
下 -928-37 
亚 -922-32 
下 -924-46 


各-137 


羊 时 体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


PC 和 Erarr 全 全 KR 红 了 Ku EC 


3D D8EF 
3DD8S8E 
3 也 D8EF 
3DD8F 
3DD8 了 
3DD8EE 
3DD8E 
3DDS8E 
3DDS8PE 
3DD8EF 
3DD8E 
3 也 卫 8 下 
3DD8EF-T 
3DD8RF-T 
3DD8G 
3DD8G 
3DD8G 
3DD8G 
3DD8G 
3DD8G 

了 DDD8G-T 
)D8G 下 


三 


Cs 


厂 家 页 码 -序号 型 页 码 -序号 
“二 三 一 三 下 -926-1 3DD8-TG IAAOLO 厂 亚 - 982- 19 
类 二 私 -926-2 3DD8-T 了 人 OrEO 厂 下 -934-23 
扬州 晶体 管 厂 下 -926-9 3DD8-TI AOLO 厂 下 -934-34 
扬州 晶体 管 三 下-926-10 3DD9 @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 下-944-46 
沈阳 市 半导体 器 件 四 厂 下 -926-11 3DD9A 八 七 五 厂 于 -938-3 
@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 六 看-926-12 3DD9A 八 七 五 三 斑 -938-4 
衔 阳 晶体 管 三 亚 -926-13 3DD9A 扬州 晶体 管 厂 覆 -938-6 
衡阳 晶体 管 厂 夏 -926-14 3DD9A 辽宁 晶体 管 三 看 -938-7 
@ 南 昌 无 线 电 二 厂 四 -926-39 3D D9A @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 三 亚 -938-8 
八 瑟 五 三 到 -928-2 3D Do9A 8 沈阳 市 半导体 器 件 四 三 夏 -938-9 
八 七 五 厂 亚 -928-3 3DD9A 沈阳 半导体 试验 厂 下 -938-10 
4 九江 市 无 线 由 二 厂 秆 -930-4 3DD9A 衡阳 晶体 管 三 下 -938-11 
卫 光 电工 三 夏 -930-5 3DD9A 衡阳 是 体 管 厂 下 -938-12 
卫 光 电工 厂 牌 -930-6 3DD9A 衡阳 晶体 管 厂 亚 -938-13 
营口 市 无 线 电 器 材 广 看 -926-46 3DD9A 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -938-29 
大 二 五 厂 亚 -928-26 3DD9A-T 卫 光 电工 厂 下 -938-30 
八 七 五 厂 看 -928-27 3DD9A-T 卫 光 电工 三 下 -938-31 
衡阳 晶体 管 三 夏 -928-38 3DD9B 全 天 三 下 -938-24 
衡阳 晶体 管 三 下 -928-39 3DD9B 八 七 五 厂 下 -938-25 
4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -932-35 3DD9B 扬州 晶体 管 厂 焉 -938-32 
卫 光 电工 三 下 -932-36 3DD9B 辽宁 晶体 管 六 焉 -938-33 
卫 光 电工 三 下 -932-37 3DD9B 9 沈阳 市 半导体 器 件 四 厂 下 -938-34 
衡阳 晶体 管 厂 下 -930-7 3DD9B @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 亚 -938-35 
衔 阳 晶体 管 三 下 -930-8 3DD9B 沈 阴 半导体 试验 三 下 -938-36 
作 瑟 下 三 亚 -930-44 3DD9B 衡阳 晶体 管 厂 下 -938-37 
八 七 五 厂 下 -930-45 3DD9B 衡阳 晶体 管 厂 开 -938-38 
卫 光 电工 厂 下 -934-9 3DD9B 衡阳 晶体 管 厂 下 -938-39 
0 及-934-190 3DD9B - 星光 电工 厂 亚 -940-8 
衡阳 晶体 管 厂 到 -932-38 3DD9B 4 九江 市 无 线 电 二 厂 惠 -940-41 
衡阳 晶体 管 太 算 -932-39 3DD9B-T 了 光电 工厂 惠 -940-42 
卫 光 电工 厂 下 -934-38 3DD9B-T 卫 光 电工 厂 下 -940-43 
卫 光 电工 厂 下 -934-39 3DD9C 沈阳 灶 导 体 试验 厂 夏 -938-40 
衡 阴 晶体 管 厂 利 -934-11 3DD9C 八 七 五 厂 于 -940-12 
衡阳 晶体 管 三 夏 -934-12 3DD9oC 八 七 五 厂 下 -940-13 
衡 阴 晶体管 广 夏 -934-40 3DD9C 人 O 二 名 广 攻 -940-14 
衔 明 晶体管 厂 杆 -934-41 3DP9C 星光 电工 厂 下 -940-16 
衔 阳 晶体 管 厂 看-936-1 3DD9C 体 管 厂 耻 -940-17 
衡阳 晶体 管 厂 至 -936-2 3DD9C 辽 尝 晶体 管 厂 慎 -940-18 
八 OT 七 O 厂 下 -914-48 3DD9C 辽宁 导体 管 攻 -940-19 
八 OO 七 O 厂 收 -920-21 3DD9C 辽宁 晶体 管 三 下 -940-20 
八 O 七 O 厂 下 -924-11 3DD9C 衡阳 晶体 管 厂 种 -940-21 
八 O 荆 O 〇 三 下 -926-45 3DPD9C 衡阳 晶体 管 三 下 -940-22 
八 O 〇 起 O 〇 下 -928-18 3DPD9C 衡阳 晶体 管 厂 下 -940-23 
人 OO 耻 -930-32 3 了 了 9C 4 志江 市 无 线 电 二 厂 亚 -942-44 


本 


型 号 三 家 页 码 -序号 
3DD9C-T 卫 光 由 工厂 年 -942-45 
3DD9C-T 卫 光 电工 厂 下 -942-46 
3DD9D \- 七 五 三 证 -942-9 

3DD9D 八 七 五 厂 玫 -942-10 
3DP9D 作 O 〇 LO 广 丰 -942-193 
3DD9D 扬州 晶体 管 三 下 -942-15 
3D 了 9 有 @ 沈 阳 市 平 导体 器 件 四 站 下 -942-16 
3DD9 有 D @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 呈 正 -942-17 
3DD9D 辽宁 晶体 管 厂 秆 -942-18 
3DD9D 沈阳 半导体 器 件 试 验 矿 亚 -942-19 
3DD9D 衡阳 晶体 管 厂 下 -942-20 
3D D9D 衡阳 晶体 管 厂 四 -942-21 
3DD9D 衡阳 晶体 管 三 囊 -942-22 
3DD9D 星光 电工 厂 有 牙 -942-29 
3DD9D 4 九江 市 无 线 电 二 三 下 -944-47 
3DD9eD-T 卫 光 电工 厂 下 -944-48 
3DD9D- 人 下 卫 光 电工 厂 互 -944-49 
3PDD9E 星光 也 工厂 下 -942-33 
3D D9EB 八 瑟 五 三 下 -942-38 
3D D9 瑟 八 七 五 广 下 -942-39 
3D D9 忆 扬州 晶体 管 广 下 =942-47 
3D D9EE 辽宁 晶体 管 厂 政 -942-48 
3D D9 卫 @ 沈 阳 市 半导体 器 件 上 四 ) 下 -942-49 
3DD39E @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 焉 -942-50 
3DD9 卫 沈阳 尘 导 体 试验 厂 亚 -944- 了 

3D 了 9 互 衡阳 晶体 管 三 下 -944-2 

3DD9R 衡阳 品 体 管 厂 亚 -944-3 

3 了 了 9 瑟 衡阳 星体 管 三 玫 -944-4 

3DD39 也 人 OO 三 下 -944-23 
3DD9 也 生 九 江 市 无 线 有 由 二 三 区 -946-24 
3 吕 了 9 忆 - 人 下 卫 光 电工 厂 下 -946-25 
3DD9E- 人 了 卫 光 电工 厂 焉 -946-26 
3 卫 D9F 八 O 七 O 厂 了 -944-26 
3DD9F 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -944-21 
3DD9F 星光 电工 厂 下 -944-31 
3 中 D9F 八 二 五 广 下 -944-40 
3DD9FF 八 七 五 三 夏 -944-41 
3DD9F 和 沈阳 市 半导体 器 件 四 ) 下 -944-50 
3DD9F @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 在-946-1 

3DD9E 扬州 晶体 答 广 机 -946-2 

3DD9F 沈阳 半 导体 试验 三 下 -946-3 

3DP D9SEF 衡阳 晶体 管 厂 下 -946-4 

3DDP9E 衔 阳 晶体 管 三 下 -946-5 

3DD9F 衡 了 晶体 管 ) 下 -946-6 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


rr 


型 号 三 家 
3DD9RF 4 九江 市 无 线 电 二 三 
3DD9RFR- 人 TT 卫 光 电工 厂 
3DD9E-T 卫 光 电工 厂 
3DD9G . 营口 市 无 线 开 器 材 三 
3DD9G 八 O 〇 TO 三 
3DD9G 衡阳 晶体 管 三 
3 了 D9G 衡阳 晶体 管 三 
3DD9G 衡 明 唱和 谷 管 三 
3DD9G 八 七 五 三 
3DD9G 八 - 七 五 三 
3DD9G 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
3DD9G- 人 下 卫 光 电工 厂 
3DD9G- 人 下 卫 光 电工 厂 
3DD9H 八 七 五 厂 
3DD9H 八 七 五 厂 
3DD9H 衡阳 晶体 管 厂 
3DD9 世 衡阳 草 体 管 广 
3DD9eH 衡阳 晶体 管 广 
3DD9H-T 卫 光 电工 厂 
3DD9H- 人 人 卫 光 电工 厂 
3DD9I 衡阳 量 体 管 三 
3DD91I 衡阳 晶体 答 矿 
3DD91I 衡阳 上 晶体 管 厂 
3DD9TI-T JJ 光电 工厂 
3DD9I-T 卫 光 电工 厂 
3DDe9jJ 衡阳 晶体 管 三 
3DD9 开 衡阳 晶体 管 三 
3DD9 开 衡阳 唱 管 体 / 
3 了 DD9 开 街 阳 最 体 管 厂 
3DD9L 符 阳 晶体 管 广 
3DD9L 衡阳 晶体 管 厂 
3DD9L 衡 阴 晶体 管 三 
3DD9-TA AGO 七 GO 三 
3DD9-TB AAAOEOj 
3DD9-TC AOLO 厂 
3DD9-TD 人 O-EO 厂 
3DD9-T 王 AAAOO 六 
3DD9-TEFE AOLEO 厂 
3DD9-TG AAAOAO 厂 
3DD9-TH AAAOEO 矿 
3DD9-TI AOLEO 厂 
3DD10A 扬州 晶体 管 三 
3 了 DD10 科 扬州 蜡 傈 管 厂 
3 了 D 卫 10A 


pore tr ereeeerernrrme 


辽宁 晶体 管 太 


FE Ed IE 


| 


下 -948-2 


950-44 
950-30 
950-48 
950-48 


-950- 好 


-952-18 


qiaoDa 
/4 与“ 局 避 


-948- 全 


-950-38 


丫 | 


避 己 


| -952-35 


半导体 三 极 管理 号 -厂家 索引 


型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 


3DDI0A e@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 下 -952-38 3DD10D 。”@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 站 在 -956-47 
3DD10A 。”@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 三 下 -952-39 3DD10D 人 @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 下 -956-48 
3DD10A 沈阳 半导体 试验 厂 下 -952-40 3DD10D 沈阳 灶 导 体 试验 厂 下 -956-49 


3DD10A 衡阳 晶体 管 三 下 -952-41 3DD10D 衡阳 晶体 管 广 下 -956-50 
3DD10A 衡 阻 晶体 管 厂 和 丰 -952-42 3 了 也 10D 衡阳 晶体 管 厂 下 -958-1 

3DDI0A 衡阳 晶体 管 厂 下 -952-43 3DD10D 衡阳 晶体 管 广 下 -958-2 

3D D10A 八 七 五 厂 御 -952-48 3DD10D A 作 OHEO 厂 下 -958-? 

3D D10A 衷 攀 仪表 元 件 厂 下 -956-34 3DD10D 4 九江 市 无 线 电 二 厂 了 -960-22 
3DDI0OA- 人 T 人 OO 三 下 -954-1 ,| 3DDI0OD 囊 攀 仪表 元 件 厂 开 -964-34 
3DD10A- 代 卫 光电 工厂 下 -954-15 3DDI10D-T 人 OALO 厂 焉 -960-7 

3DD10A- 休 卫 光 电工 厂 下 -954-16 3DDI10D-T 卫 光 电工 厂 .下 -960-23 
3DDI10B 八 七 五 厂 下 -954-2 3DD10D- 了 T 卫 光 电工 厂 亚 -960-24 
3DD10B 扬州 晶体 管 厂 下 -954-17 3DPD10 开 八 O 七 O 厂 下 -958-8 

3DD10B 扬州 晶体 管 厂 下 -954-18 3DD10EE 八 七 五 厂 亚 -958-11 
3DD10B 辽 字 晶体 管 三 开 -954-19 3DDi1i0E 扬州 晶体 管 厂 亚 -958-21 
3DD10B 沈阳 半导体 试验 厂 下 -954-20 3DDI10E 扬州 晶体 管 厂 焉 -958-22 
3DD10B 衡阳 晶体 管 厂 焉 -954-21 3DD10 了  @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 下 -958-23 
3DD10B 衡阳 晶体 管 厂 下 -954-22 3DD10E  @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 六 下 -958-24 
3DD10B 衡阳 晶体 管 厂 下 -954-23 3DD10 玖 沈阳 半 导 休 试 验 厂 亚 -958-25 
3D D1i0B 4 九江 市 无 线 甩 二 厂 - 开 -956-14 3DDI10 也 辽宁 部 体 管 厂 班 -958-26 
3DDi0B 襄樊 仪 开元 件 厂 亚 -960-15 3DDI10E 衡 阴 蜡 体 管 广 亚 -958-27 
3DD10B-T AOLO 厂 下 -956-11 3DD10E 衡阳 瘟 体 管 厂 下 -958-28 
3DD10B- 开 卫 光 电工 厂 焉 -956-15 3DD10 瑟 衡阳 晶体 管 厂 开 -958-29 
3DD10B-T 卫 光 电工 厂 下 -956-16 | 3DD10B 九江 市 无 线 电 二 厂 下-962-11 
3DDI10C 扬州 晶体 管 厂 下 -954-43 3DD10EE 训 攀 仪表 元 件 厂 下 -966-19 
3 了 DD10C 扬州 晶体 管 三 亚 -954-44 3DD10E-T  A 人 OO 七 O 厂 下 -962-1 

3DDi0C 辽 字 晶体管 厂 下 -954-45 | 3DD10B 瑟 -了 卫 光 电工 厂 下 -962-12 
3DDI0C ”8 沈阳 市 半导体 器 件 四 厂 开 -954-46 3DDI10BE-T 卫 光 电工 厂 下 -962-13 
3DDI10C ”沈阳 市 半导体 器 件 四 厂 下 -954-47 3D D10F 营口 市 无 线 电器 材 广 下 -960-4 

3DD10C 沈阳 半导体 试验 厂 亚 -954-48 3DD10F 八 OT 二 OF 广 亚 -960-5 

3DDI10C 沈阳 半导体 试验 三 焉 -954-49 3DD10E 八 寸 五 厂 下 -960-8 

3DD10C 沈阳 举 导 体 试验 厂 下 -954-50 3DD1i0RF 扬州 晶体 管 三 下 -960-25 
3DD10C 演 阳 半导体 试验 厂 下 -956-1 3DD10F 扬州 量 体 管 三 斑 -960-26 
3DD10C 八 七 五 厂 下 -956-6 3DDI0E 。 @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 下 -960-27 
3DDI1i0C A 人 OO 三 下 -956-9 3DD10E 人 @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 下 -960-28 
3DD10C 九江 市 无 线 电 二 三 下 -958-18 3DDI10E 沈阳 半导体 试验 厂 亚 -960-29 
3DDI10C 训 殉 仪表 元 件 三 下 -964-6 3DDI10F 衡阳 晶体 管 厂 下 -960-30 
3DD1l0C-T AAAOAEO 厂 焉 -958-10 3 了 DD10E 衡阳 晶体 管 厂 秆 -960-31 
3DD10C-T 卫 光 电工 厂 焉 -958-19 3 了 也 1I0 匡 衡阳 晶体 管 厂 亚 -960-32 
3DD10C-T 卫 光 电工 厂 亚 -958-20 3DD10R 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -962-32 
3DD1l0D 八 七 五 厂 下 -956-41 3DD10F 衷 攀 仪表 元 件 厂 亚 -966-26 
3DD10D 扬州 晶体 管 厂 下 -956-44 3DDI0RE-T 卫 光 电工 三 开 -962-33 
3DD1i0D 扬州 晶体 管 三 下 -956-45 | 3DDI0EF-T 卫 光 电工 厂 亚 -962-34 
3DD10D 过 字 晶 体 管 厂 下 -956-46 3DDI10E-T AOLEO 厂 焉 -964-18 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 厂 家 贡 码 -序号 0 家 页 码 -序号 
3DD10G 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -960-16 3DD10-TI AAAOEOF 厂 焉 -966-25 
3DD10G 八 O 〇 -EO 厂 四 -960-49 3D DI11A 八 七 五 厂 焉 -970-40 
3DD10G 八 七 五 厂 四 -962-2 3DDI1A 八 O 〇 七 DOD 厂 焉 -970-41 
3DD10G 衡阳 晶体 管 厂 下 -962-14 3DDI11A  @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 焉 -970-42 
3DD10G 衡阳 莫 体 管 厂 秆 -962-15 3D D11A 沈阳 市 半导体 器 件 四 厂 于-970-43 
3DD10G 衡 附 晶体管 广 重 -962-16 3D D11A 沈阳 市 半导体 试验 厂 下 -970-44 
3DD10G 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -964-30 3D D11A 衡阳 晶体 管 厂 下 -970-45 
3DPDD10G 衷 樊 仪表 元 件 厂 下 -966-45 3D D11A 衡阳 晶 秩 答 三 焉 -970-46 
3DDi0G-T 人 A 作 OO 三 四 -964-26 3DD1I1A 全 泌 江 市 无 线 电 二 厂 下 -970-47 
3DD1I0G-T 卫 光 电工 厂 下 -964-31 3DDI1IA- 人 卫 光 电工 厂 下 -970-48 
3DDI0G- 人 个 卫 光 电工 厂 佣 -964-32 3DDI11A- 们 卫 光 电工 厂 下 -970-49 
3DDI10 也 衡阳 晶体 管 厂 下 -962-35 3DD11B 。 @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 | 亚 -970-50 
3D D10H 衡阳 晶体 管 三 下 -962-36 3DD11B 。 @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 三 下 -972-1 

3DD10H 衡阳 晶体 管 广 下 -962-37 3DD1i1B 沈阳 半 导体 试验 厂 下 -972-2 

3DD10H 八 七 五 三 下 -964-19 3DDI1B 衡阳 晶体 管 厂 下 -972-3 

3D D10H 襄樊 仪 狼 元 件 厂 下 -966-48 3DD11B 衡阳 晶体 管 厂 下 -972-4 

3DD1I0H- 人 下 卫 光 电工 厂 下 -966-9 3DD11B 星光 电工 厂 焉 -972-9 

3DD10H-T 卫 光 电工 厂 下 -966-10 3DDI11B 人 OO 三 表 -972-10 
3DD1OH-T AAAO-EO 厂 下 -966-23 3DD1i1B 八 七 五 厂 下 -972-14 
3DD10I 衡阳 晶体 管 三 下 -964-44 3DD11B 九江 市 无 线 电 二 三 亚 -972-46 
3DD10TI 衡阳 晶体 管 三 下 -964-45 3DD11B -个 卫 光 电工 厂 焉 -972-47 
3DDI0I 衡阳 晶体 管 厂 年-964-46 3DD11B-T 卫 光 电工 厂 焉 -972-48 
3DD10I 衷 换 仪表 元 件 厂 和 -968-6 3DD11C 。 @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 三 下 -972-29 
3DDi0I-T AAAOEO 厂 政 -966-24 3DD11IC 。 @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 下 -972-30 
3DD10I-T 卫 光 电工 厂 丰 -966-29 3D D11C 沈阳 市 半导体 试验 厂 “下 -972-31 
3DD10I -TI 卫 光 电工 厂 下 -966-30 3D D11C 衡阳 晶体 管 三 下 -972-32 
3DD101 街 阳 晶体 管 厂 下 -966-11 3D D11C 衡阳 晶体 管 厂 下 -972-33 
3DD101 衡 阻 晶体 管 厂 下 -966-12 3D D11C 人 AOLO 厂 焉 -972-34 
3DD10 了 衡阳 最 体 管 厂 下 -966-13 3DDI1C 星光 电工 三 下 -972-35 
3DD10 了 避 玩 仪表 元 件 厂 于 -968-7 3DDI11C 八 七 五 三 亚 -972-36 
3DD10K 衡阳 晶体 管 厂 下 -966-31 3DDIIC 4 筷 江 市 无 线 电 二 三 焉 -974-20 
3DD10 开 衔 阳 曲 体 管 厂 下 -966-32 3DDI1I1C-T 工 卫 光 电工 厂 下 -974-21 
3DD10 开 衡阳 晶体 管 厂 下 -966-33 3DDI11C -下 卫 光 电工 厂 下 -974-22 
3DD10DL 衡阳 晶体 管 三 下 -966-38 3DDILtD 。@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 下 -974-10 
3DD10L 衡阳 本 体 管 ) 六 下 -966-39 3DDID ，@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 三 焉 -974-11 
3D DP10L 衡阳 晶体 管 广 下 -966-40 3DD11D 沈阳 市 半导体 试验 广 “下 -974-12 
3DD10-TA AOLEO 厂 夏 -954-10 3DDI11D 衡阳 唱 体 管 广 下 -974-13 
3DD10-TB AGOO 三 复 -956-33 3D 也 11 呈 衡阳 晶体 管 三 下 -974-14 
3DD10-TCLC 人 AOLEO 广 四 -958-49 3DDI1I1D 八 七 五 厂 亚 -974-16 
3DD10-TD AN 人 OO 厂 秆 -960-14 3DD11D 星光 电工 厂 下 -974-17 
3DD10-TE AAAOALO 厂 下 -962-7 3DDI1I1D 八 O 〇 二 OO 三 亚 -974-18 
3DDl0-TE AOLO 厂 下 -964-5 3DDII1D 4 九江 市 无 线 电 二 厂 焉 -976-8 

3DDI10-TG AAAOAEO 厂 生 -964-33 3DD1D- 人 T 卫 光 电工 三 下 976-9 

3DD10-TH AAAOHO 厂 和 -966-18 3DD11D- 人 个 卫 光 电工 厂 焉 -976-10 


下 - 工 41 


型 号 


3DDi 11 忆 
3DDI1 也 
3 了 号 霸 
3DD1II 
3 了 DDI11 已 
3DDI1 己 
上 已 
3 了 Dlli 

3 了 DD11 孔 


3DDI1LE- 了 
3DD1i1E- 下 


3 了 DDIIF 
3DDI11K 
3DDIIEP 
3DDIIRF 


3DDi1H-T 
3DDI1IHE-T 
3DDI1I 
3 也 DilI 
3DDIiLI -于 
3 也 D11I- 工 


3PDD111 
3DDI17 
3 了 DI1 开 
3DDI1i1 
3DPD1lii 
3DD11L 


三 极 管 型 号- 


一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 一 一 -ervacraaceermemreocmmrook 一 


页 码 -序号 


广 


7 


沈 卫 市 尘 
衡阳 晶 介 体 管 
衡阳 晶体管 广 
八 七 五 厂 

八 OT 七 DO 厂 


卫 光 电工 | 
营口 市 无 线 册 器 衬 六 
星光 电工 厂 
人 OOF 矿 


iT 
刍 沈 阳 市 半 


丛 * HH 王 体 管 六 
侍卫 晶体 管 | 


昌 品 1 体 管 


衡阳 晶体管 广 
衡阳 晶体 管 六 
卫 光 电工 厂 
卫 光 电工 厂 
衡阳 晶体 管 厂 
衡阳 明 体 管 厂 
卫 光 电工 厂 
卫 光 皮 动 光 
衡阳 晶体 管 厂 


ar 二 生生 和 
放 j 体 入 


厂家 索引 


家 


9 沈阳 市 半 导 导 好 体 器 件 四 厂 了 - 974-23 
@ 沈 阳 市 羊 导体 器 件 四 ) 
半导体 试验 厂 


谎 -974-24 
页-974-25 
秆 -974-26 
王 -974-27 
夏 -974-43 
栈 -974-49 
政 -974-50 
材 -976-42 
下 -376-43 
慎 -976-44 
下 -976-2 

介 -976-3 

于 -976-4 

团 -976-13 
团 -9576-12 
下 -976-75 
天 -876-15 
团 -376-35 
| -376-356 
材 -978-27 
村 -978-28 


下 -976-5 

下 -976-36 
五-976-45 
四 -976-346 
夏 -978-43 
村 -978-44 


下 -978-45 
杜 -378.-15 
因 -878-29 
夏 -978-30 
各 -3980-24 
置 -980-25 
夏 -978-46 
时 -978-47 
复 -980-34 
村 -980-35 
政 -9806-26 
机 -980-27 
夏 -980-36 
置 -980-37 
四 -980-47 


四-9806-48 


型 号 


广 


3DDII1-TB 
3DD11-TC 
3DD1L-TD 
3DDI11-T 瑟 
3DD11- 工 开 
3 了 Dii-TG 
3 了 DLL- 了 T 正 
3 了 DBD342A 
3 了 了 有 12 人 各 
3 万 1 
3 有 有 12.4 
3 也 也 ;52 从 
3 了 DBDP12A 
3 也 Di12A 
3 口 了 12 太 
3 了 Di12 信 
3 也 了 12 人 
3 了 12 人 
3 也 和 2 入 
2 了 D 了 12A- 工 
3 了 DBD12A- 工 
也 Pi2B 
3DDPD12BB 
3DD12B 
3 也 万 32 也 
3 人 了 12 了 B 
3 了 DPDi2B 
3 也 12 
3DD1i2B 
3DD12B 
3 卫 了 12B 
3 了 D12 了 
3 了 也 12B 
3DD12B 
3DD12B- 工 
3DD12B - 工 
3 了 DD12C 
3 卫 卫 12C 
3D DPI12C 
3 了 PP D12C 
3D D12C 
3D D12C 
3 卫 D12C 


3 也 也 12C 


人 DOT 二 OF 广 
八 OEGO 厂 
人 OO 广 
人 OHO 矿 
八 O 一 O 广 
八 OTOF 广 
人 OOT 瑟 D 厂 


“青岛 电器 元 件 厂 


4 九江 市 无 线 电 


一 广 ” 


一 


佛山 市 半导体 器 件 厂 


场 州 晶体 管 
扬 放 中 部 体 管 厂 


泰州 半导体 厂 


“导体 
党 “导体 


e 南 昌 无 线 志 二 
NOOF 矿 
人 OO 六 
卫 光电 工厂 


星光 电工 三 

青 总 惠 器 元 件 
和 志江 市 无 线 电 
扬州 量 体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
启东 市 
泰州 半导体 厂 


@ 沈 阳 市 半导体 器 件 


记 守 市 量 体 管 三 


试验 


R 


广 


广 


和 半导体 器 件 四 厂 


囊 山 市 半导体 器 件 广 


2 


蜡 体 管 | 


四 三 


沈阳 市 半导体 试验 矿 


吉林 市 半 导 你 
南昌 无 线 电 一 
人 OO 三 
卫 光 电工 厂 
八 OT 二 OO 广 
量 光 由 开矿 


矿 
广 


吉林 市 尘 导 体 ) 


9 南昌 无 线 电 二 三 


八 OTO 厂 


0 
扬州 晶体 簿 


青岛 电器 元 件 厂 
佛山 市 半导体 器 件 厂 


页 码 -序号 
看 -972- 妈 2 
四 -974-40 
硬 -976-27 
亚 -978-9 
碑 -978-12 
下 - 
四 -980-21 
下 -842-6 
下-842-7 


有 EH E 筷 3 上 3 
L 1 ! 1 
二 


有 - 
4 
再 
是 一 > 
5 1 
本 和 
《 癌 包 
 - D 


卜 | 辣 辣 国 园 几 峡 国 靖 | 刁 


上 E3 HI 


二 一 | 
陛 3 FE 


四 -86 

机 -8 4~10 
四 -98 28 
和 -982-33 
夏 - | 16 
看 -870-15 
四 -870-16 
夏 -870-48 
第 -872-18 
具 

折 


让 构 轩 


型 号 


3DD12C 
3DDI12C 
-3DD12C 
3 门 D12 己 
3DD12C 
3DD12C-T 
3DDI2C - 工 
3DD12D 
3DD12D 
3DD12D 
3DD12 卫 
3DD12D 
3 了 12DD 
3DD12D 
3DD12D 
3 了 DD12 卫 
3DD12DD 
3D D12DD 
3D 了 D12 卫 
3DD12D 
3DD12D 
3DD12D-T 
3DD12D-T 工 
3 也 了 D12 耳 
3DD12 孔 
3 也 D12 卫 
3DD12 也 
3DD12 也 
3 了 了 12 已 
3 也 也 12 卫 - 代 
3 卫 D12 吾 -个 
3 了 DD12 卫 
3 了 D 了 12 下 
3D Di12 了 
3DDi2E- 代 
3DDi2E-T 
3 了 DD12G 
3DDi2 扣 -人 
3DD1i2G-T 
3DD12 再 - 工 
3DD12I- 工 
3DD1i2I- 工 
3D D1i2- 个 A 
3 了 DD12- 工 也 


ie 一 一 -iee estrrroirrireeremeeeeeealeaaoicmromirnrciasatimeieeraaaator 


厂 家 


素 州 半导体 三 
启东 市 晶体 管 厂 

4 九江 市 无 钱 电 二 广 
沈阳 市 半导体 器 件 四 
沉 阳 市 半导体 试验 厂 
卫 光 电工 厂 
八 O 〇 七 O 厂 

@ 宝 应 其 晶体 管 三 
星光 电工 三 
吉林 市 半导体 三 

@ 南 虽 无 线 电 二 三 
八 O 七 O 厂 

青 铝 电器 元 件 广 
启东 市 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 量 体 管 厂 
素 州 尝 导 体 三 

4 九江 市 无 线 电 二 厂 
佛 由 市 尘 导体 器 件 厂 
@ 沈 阳 市 半导体 器 件 匹 
沈阳 市 半导体 试验 厂 
八 O 〇 TO 三 
卫 光 电工 厂 

星光 电工 厂 

青岛 电器 元 件 厂 

4 九江 市 无 线 电 工厂 
@ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 
吉林 市 半导体 三 

八 吕 上 七 O 矿 
八 O 七 O 厂 
卫 光 电工 三 
是 光 电工 厂 


WE 


沈阳 市 半导体 器 件 四 三 


营口 市 无 线 筷 器材) 
卫 光 电工 厂 
八 O 七 O 厂 
营口 市 无 线 电器 材 六 
八 O 〇 OO 三 
卫 光 电工 厂 
卫 光 电工 厂 
卫 光 电工 厂 
训 殉 仪表 元 件 厂 
八 O 二 DOD 厂 
人 OO 三 


广 


广 


errerer owniernerrsmererereemnmmmmroemerriargeureei 


页码 -序号 | 型 号 


宇 


下 -872-22 
和 -872-23 
秆 -872-24 
下 -872-25 
焉 -872-26 
开 -982-35 
看 -982-41 
开 -866-28 
下 -870-49 
下 -876-48 
开 -876-49 
玉 -878-18 
开 -878-46 
下 -878-47 
下 -878-48 
下 -878-49 
下 -878-50 
下 -880-1 

下 -880-2 

攻 -880-3 

下 -880-4 

竹 -982-42 
重 -982-45 
了 夏 -878-19 
亚 -882-13 
首 -882-14 
竹 -882-15 
下 -882-49 
开 -884-30 
第 -984-3 

亚 -984-4 

下 -884-17 
下 -886-48 
重 -384-7 

划 -984-5 

利 -984-11 
秆 -984-16 
和 看 -984-12 
四-984-18 
和 攻 -984-19 
下-984-24 
荐 -984-25 
和 看 -982-20 


隆 -982-29 


一 -一 一 一 一 ~ 


3DD12- 二 人 
3DD12-TD 
3DD12- 代 下 
3DD12- 企 
3DD12-TG 
3D D13AA 
3DD13A 
3DD13B 
3DD13B 
3DD13B 
3DD13C 
3DD13C 
3DD13C 
3DD13 了 D 
3DD13D 
3DD13D 
3DD13 孔 
3DD13 巨 
3DD13F 
3DD13F 
3DD13E 
3DD14A 
3DDI14A- 工 
3 也 记 14 了 
3DD143 
3DD1l4B - 工 
3DD14C 
3DDI14C 
3DDI14C - 工 
3 了 TD14DD 
3DD14D 
3DD1l4D- 工 
3DD14 已 
3DD14 忆 
3DD14 已 - 工 
3 了 D14 焉 
3DD14E 
3DD14EF - 工 
3DDI14G- 工 
3DDI14H- 工 
3DD141I- 个 
3DD14I- 代 
3DD15A 
3DD15A 


灶 导 体 三 极 管理 号 - 厂 过 索引 


厂 家 


八 O 上 OO 三 

八 O-EO 厂 

八 OTEOJ) 
八 OT 上 OO 三 
八 OT 二 OO 三 
启东 市 晶体 管 三 
和 内 蒙古 半导体 器 件 厂 
启东 市 晶体 管 三 
4 内 蒙 十 灶 导 体 器 件 三 
八 O 七 O 厂 
八 O 口 瑟 操 厂 
启东 市 晶体 管 厂 

4 内 蒙古 半导体 器 件 厂 
八 O 〇 七 D 厂 
启东 市 晶体 管 矿 

4 内 蒙古 半导体 器 件 厂 
启东 市 晶体 管 三 
4 内 蒙古 半导体 器 件 ] 
人 OO 太 
启东 市 晶体 管 厂 

4 内 蒙 吾 半 导体 器 件 厂 
启东 市 晶体 管 王 
卫 光 电工 三 

局 东 市 晶体 管 三 
八 品 七 人 〇 |j 
卫 光 电工 三 

雇 东 市 量 体 管 厂 
八 O 上 OO 广 

卫 光 电工 三 

大 虽 和 所 六 

局 东 市 晶体 管 广 
卫 光 电工 厂 
八 O 〇 OO 三 
局 东 市 晶体 管 六 
卫 光 电工 六 
八 〇 二 CO 太 
启东 市 晶体 符 厂 
卫 光 电工 三 
卫 范 电工 
卫 光 电工 厂 
卫 光 电工 厂 
训 殉 仪 表 元 件 三 
亚 光 电工 厂 

辽 宇 晶体 管 厂 


resier -amvagAaabaeaa 


1 


页 码 -序号 
焉 -982-37 
下 -982-47 
下 -982-49 
下 -984-6 

下 -984-15 
焉 -842-15 
下 -842-16 
亚 -858-23 
下 -858-24 
下 -864-11 
下 -870-50 
亚 -872-27 
秆 -872-28 
下 -878-20 
下 -880-5 

下 -880-6 

机 -882-16 
下 -882-17 
下 -384-31 
下 -886-49 
亚 -886-50 
下 -858-25 
下-984-26 
三 -858-26 
开 -864-12 
开 -984-31 
下 -858-27 
亚 -864-13 
玖 -984-32 
下 -878-21 
了 -88C-7 

下-984-37 
从 -878-22 
下 -880-8 

下 -984-38 
到 -884-32 
于 -888-1 
丰 -984-43 
下 -984-48 
各-986-3 

丰 -986-4 

下 -986-5 

下 -814-33 
下 -814-43 


下 -143 


半导体 三 极 管理 号 -厂家 索引 


型 号 


3DD15A 
3 卫 D15 和 人 
3DD15A 
3DD15A 
3DD15A 
3DD15A 
3DD15A 


3D D15A 
3 了 DD15A 
3 也 了 D15AA 
3DD15A 
3D D15A 
3DD15A 
3DD15A 
3DD15A 
3 了 DD15A 
3DDI15A 
3DD1i5AA 
3DD15A 


3 也 D15A 
3DD15A 
3DDI15A 
3DD15A 
3DDI5A 
3DDI15A 
3DD15A 
3DD15A 
3DD15A 
3DD15A 
3DD15A 
3DD15A 
3DD15A 
3DD15A 
3DD15B 
3 也 也 15 了 
3DBD15B 
3DD15B 
3DDI15B 


3DD15B 
3DD15B 


页-144 


三 家 页 码 -序号 | 型 如 
沈阳 迷 导体 试验 三 开 -834-25 3DD15 了 3 
青 久 电 器 元 件 厂 下 -836-29 .3DD15B 
生 建 八 三 厂 研究 所 焉 -838-12 3DD15B 

e@ 束 庆 县 半导体 器 件 厂 下 -838-13 3DD15B 
4 九江 市 无 线 电 二 三 下 -838-14 3DD15B 
无 锡 且 晶体管 厂 下 -838-15 3DD15B 
4 张家口 地 区 宣化 七 〇 一 开 -838-16 3DD15B 
凡 3DD15B 
e@ 郑 州 量 祭 管 厂 下 -8338-17 “| 3DD15B 
We 下 -838-18 3DD15BB 
佛山 市 半导体 器 件 六 下 -838-19 3DD15B 
广州 半导体 器 件 厂 玫 -838-20 3DD15B 
无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 ”站 -838-21 3DD15B 
启东 市 晶体 管 厂 了 -838-22 
泰州 量 体 管 三 开 -838-23 3DDI15B 
杭州 半导体 厂 下 -838-24 3D D15B 
宝应 芝 无 线 电 元 件 二 厂 下-838-25 3DDI5B 
恒 庆 无 线 电 四 三 下 -838-26 3DD15B 
内 蒙古 半导体 器 件 厂 下 -838-27 3DD15 卫 
上 上 海 市 宝山 区 罗 店 电子 于 -838-28 3DD153 

元 件 厂 3DD153 
吉林 市 半导体 厂 下 -838-29 3DD15B 
扬州 晶体 管 厂 开 -838-30 3DD15 了 
扬州 晶体 管 三 下 -838-31 3DDI3H5 卫 

8 开化 半导体 器 件 厂 下 -838-32 3DD15B 
云南 半导体 器 件 厂 下 -838-33 3DDH5B 
北京 市 前 门 器 件 厂 下 -838-38 3DD15B 
湛江 无 线 电 一 三 下 -838-39 3DD15B 
吉林 市 半导体 广 亚 -838-40 3DDI15C 
八 O 七 O 厂 下 -838-41 3DD15C 

南昌 无 线 电 二 三 焉 -838-42 3DD15C 
八 五 三 一 厂 下 -838-47 3DD15C 
太原 电子 厂 亚 -838-47 3DD15C 

和 九江 市 无 线 电 二 三 下-842-17?7 3DDI15C 
潮州 电子 器 件 三 亚 -842-18 3DDI5C 
辽宁 虹 体 管 厂 下 -818-27 3DD15C 
星光 电工 三 焉 -820-29 3DD15C 
九 上 七 吕 厂 亚 -820-32 
沈阳 尘 导 体 试 验 厂 下 -840-28 3DDI5C 
IT 东 生 建 八 三 厂 研 究 “” 开 -842-19 3DD15C 

所 3DDI155C 

@@ 束 放 县 半导体 器 件 厂 下 -842-20 3DD15C 

4 张家口 地 区 宣化 七 〇 一 亚 -842-21 3DD15C 

技 3DDI5C 


国 家 页 码 -序号 
郑州 晶体 答 厂 亚 -842-22 
大 二 三) 下 -842-23 
广 剂 半导体 器 件 厂 焉 -842-24 
佛山 市 半导体 器 件 | 下 -842-25 

@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 一 三 下 -842-26 
无 锡 县 晶体 管 厂 下 -842-27 
启东 市 虹 体 管 厂 下 -842-28 
泰州 半导体 三 下 -842-29 

@ 宝 应 县 无 线 电 元 件 二 厂 下 -842-30 
杭州 半导体 三 下 -842-31 
重庆 无 线 电 四 ) 下 -842-32 
内 蒙 吝 半 导体 器 件 矿 下 -842-33 
于海 市 宝山 区 有 罗 店 电子 下 -842-34 

元 件 三 | 
青 总 电器 元 件 矿 下 -842-35 
扬州 晶体 管 厂 下 -3842-36 
扬州 星体 管 焉 -842-37 
吉林 市 半导体 三 下 -842-38 

@ 开 化 半导体 器 件 厂 区 -842-39 
云南 半导体 器 件 三 到 -842-40 
北京 市 前 门 器 件 厂 和 -844-39 
八 O 〇 二 GO 〇 三 下 -844-40 
吉林 市 半导体 厂 亚 -844-41 
洪江 无 线 电 一 三 亚 -844-42 

9 南昌 无 线 电 二 厂 开 -844-43 
湖州 半导体 器 件 总 矿 下 -844-43 
太原 电子 | 焉 -846-13 

湖州 电子 器 件 矿 下 -850-30 
辽 宇 晶体管 三 焉 -820-48 
沁 二 避 厂 下 -822-44 
星光 电工 厂 机 -822-45 
八 O 七 OO 六 下 -848-28 
湛江 无 线 电 一 厂 丰 -848-29 
太原 电子 厂 下 -848-32 
生 建 八 三 厂 研 究 所 亚 -848-37 
无 锡 县 晶体 管 | 下 -848-38 

4 张家口 地 区 宣化 七 DO 一 下 -848-39 

广 
扬州 晶体 管 矿 开 -848-40 
扬州 晶体 管 厂 下 -848-41 

@ 宝 应 具 无 线 电 元 件 二 厂 下 -848-42 

和 无 锡 无 线 电 元 件 一 三 开 -848-43 
启东 市 晶体 管 厂 下 -848-44 

@ 郑 州 晶体 管 厂 秆 -848-45 


型 号 三 家 
3DD15C 八 二 三 一 厂 
3DD15C 素 州 半导体 三 
3DD15C 重庆 无 线 电 四 ) 
3DD15C 杭州 半导体 厂 
3DD15C 内 蒙古 半导体 器 件 厂 
3DD15C 。”@ 天 化 半导体 器 件 厂 
3DD15C 上 海 市 宝山 区 罗 店 电子 
元 件 矿 
3DD15C 青岛 电器 元 件 厂 
3DD15C 广州 半导体 器 件 厂 
3DD15C 佛 由 市 半导体 器 件 厂 
3DD15C 九江 市 无 线 电 二 三 
3DDI15C 吉林 市 半导体 厂 
3DD15C 话 阳 灶 导 体 试验 厂 
3DD15C 。@ 束 诽 县 半导体 器 件 厂 
3DD15C 云南 半导体 器 件 厂 
3DD15C 北京 市 前 门 器 件 矿 
3DD15C 副 林 市 半导体 三 
3DP15C 南昌 无 线 电 二 厂 
3DD15C 湖州 半导体 总 三 
3DDI15C 。 @ 湖 州 电子 器 件 厂 
3DD15 姜 九 七 吕 厂 
3DDI15D 星光 电工 厂 
3DD15 卫 辽 字 晶体 管 厂 
3DD15D 。 @ 无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 
3DD15D 开化 半导体 融 件 三 
3DD15D 沈阳 市 半导体 试验 三 
3DD15D 4 九江 市 无 线 电 二 三 
3DD15D 4 张 家 口 地 区 宣化 七 〇 一 
三 
3DD15D 八 二 三 一 厂 
3DD15D 钊 出 市 半导体 器 件 矿 
3DD15D 泰州 半导体 三 
3DD15D 重庆 无 线 电 四 三 
3DD15D 无 锡 县 晶体 管 厂 
3DD15D 馈 东 市 晶体 管 广 
3DD15D 。 @ 宝 应 县 无 线 电 元 件 二 三 
3DD15D 杭州 半导体 矿 
3DD15D 9 郑州 晶体 管 厂 
3DD15D ”人 @ 区 廊 县 半导体 器 件 厂 
3DD15D 内 蒙古 半导体 器 件 三 
3DD15D 上 海 市 宝 虫 区 罗 店 电子 
元 件 厂 
3DD15DD 雪 岛 


电器 元 件 广 


真 碍 -序号 | 型 写 


工 - 848-45 3DD15DD 
和 -848-45 3DD145D 
下 -848-45 3DD15D 
下 -848-46 3DD15D 
下 -848-47 3DD15D 
亚 -848-48 3DD15D 
亚 -850-31 3DD15D 
3DD15D 
下 -850-32 3DD15D 
下 -850-33 3DD15D 
下 -850-34 3DD15D 
和 -850-35 3DD15D 
下 -850-36 3DDI5D 
焉 -850-37 3DD15D 
亚 -850-38 3DD15D 
亚 -850-39 3DD15D 
下 -854-24 3DD15 孔 
下 -854-25 3DD15 卫 
亚 -854-26 3DD15 孔 
和 -854-26 3DD15 己 
亚 -858-28 3DD15 孔 
开 -824-7 3DD15 蕊 
下 -824-8 3DD15 已 
亚 -824-20 3DD15 忆 
下 -848-49 3DD15 世 
和 -850-40 3DDI5 忆 
下 -850-41 3DDI15 忆 
焉 -858-29 3D D415 卫 
焉 -858-30 3DD15 卫 
3D D15 也 
到 -858-31 3D LILD)15 瑟 
亚 -858-31 
下 858-31 3 了 TD 了 D15 巴 
亚 -858-31 3DD15 也 
下 -858-32 3DD15 忆 
下 -858-33 3DD15 已 
禾 -858-34 3DD15 已 
焉 -853- 35 
下 -858-36 3DD15 巨 
焉 -858-37 3D D15 匡 
在 -858-38 3DD15 已 
下 -858-39 3DD1I5 世 
3DD15 忆 
看-858-40 


本 


3DD15 忆 


aceanueeer 


家 


竺 建 八 三 厂 研 究 所 
广州 半导体 器 件 厂 
扬州 晶体 管 三 
扬州 晶体 管 厂 
云南 半导体 器 件 厂 
吉林 市 学 导体 三 
营口 市 无 线 电 器 材 广 
北京 市 前 门 器 件 厂 
星光 电工 三 
太原 电子 三 
营口 市 无 线 电器 材 广 
八 O 〇 七 DJ 厂 
吉林 市 半导体 | 
@ 十 昌 无 线 电 二 广 
湖州 半导体 总 
@ 湖 州 电子 器 件 
普 光 电工 三 
星光 开工 厂 
辽宁 晶体 管 三 
@ 开 化 半导体 器 件 厂 
青岛 电器 元 件 太 
吾 林 市 半导体 三 
云南 半导体 器 件 厂 
营口 市 无 线 志 器材 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
八 OO 
吉林 市 半导体 三 
@ 南 虽 无 线 电 二 三 
营口 市 无 线 电 器 材 广 
大 二 过 下 广 
上 海 市 宝山 区 有 罗 店 
元 件 广 
扬州 晶体 管 广 
扬州 晶体 管 厂 
无 锡 县 晶体 管 厂 
启东 市 晶体 管 厂 
4 张家口 地 区 宣化 七 操 一 
杭州 半导体 三 
@ 湖 州 电 子 器 件 厂 
广州 半导体 器 件 厂 
@ 九 江 市 无 线 电 二 三 
泰州 半导体 矿 
重庆 无 线 电 四 厂 


半导体 三 极 管 型 导 -三 家 索引 


页 码 -序号 


下 -858-41 


焉 -858-42 
焉 -858-43 
亚 -858-44 
亚 -858-45 
亚 -858-46 
下 -862-37 
下 -862-38 
下 -864-14 
焉 -864-15. 
亚 -864-16 
开 -864-33 
下 -864-34 
开 -864-35: 
亚 -864- 35 
亚 -866-29 
下 -826-9 

亚 -826-10 
亚 -826-17， 
亚 -858-47. 
焉 -866- 30. 
焉 -866-.31. 
下 -866-32 
亚 -868-34 
亚 -870-17 
下 -870-18 
下 -870-19 
亚 -870-20 
下 -870-21 
开 -872-29 


了 下 -872-30 


下 -872-31 
下 -872-32 
开 -872-33 
下 -872-34 
下 -872-35 


下 -872-36 
下 -872-37 
下 -872-38 
夏 -872-39 
焉 -872-40 
下 -872-40 


下 -145 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 宕 引 


1 


型 号 人 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
3DD15 卫 全 尖 作 晶体 答 厂 亚 -872-41 3 了 DTDl8 于海 无 角 电 瑟 厂 亚 -812-32 
3DD1B  @ 束 谭 且 半导体 器 件 矿 惠 -872-42 3DD18 上 海 无 线 电 七 三 秆 -812-43 
3D D15 忆 内 蒙古 半导体 器 件 厂 下-872-43 3DD19 上 海 无 线 下 七 厂 秆 -808-32 
3D 了 15 马 沈阳 市 半导体 试验 厂 下 -876-28 3DD19 二 海 无 级 电 七 厂 一 -808-40 
3DD15 忆 内 蒙古 半导体 器 件 厂 ”下 -876-29 3DD20 上 上海 无 线 电 七 厂 夏 -812-33 
3DD15E 辽宁 晶体 管 厂 得-826-38 3DD20 上 海 无 线 电 七 厂 亚 -812-44 
3DDILSE 亚 光 电工 三 亚 -826-41 3DD21A 衡阳 晶体 管 厂 到 -766-47 
3 了 D D15 下 青岛 电器 元 件 厂 秆 -872-44 3DD21A 全 开化 半导体 器 件 三 机 -918-13 
3DD15 了 吉本 市 尘 导 体 厂 下-872-45 . 3DD321A 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -918-26 
3DD15E 云 元 洲 导 体 器 件 厂 下 -872-46 3DD21B 衡阳 晶体 管 三 下 -772-31 
3DD15F 上 海 市 宝山 区 罗 店 电子 下 -876-30 3DD32IB  @ 开 化 半导体 器 件 厂 开 -918-49 
元 件 厂 3DD21B 上 海 无 线 电 二 于 九 六 下 -920-4 
3DDI15 了 广州 半导体 器 件 厂 下 -876-31 3DD21C 衡阳 晶体 管 厂 下 -774-46 
3DD15 了 启东 市 晶体 管 厂 牧 -876-32 3DD21C 上 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -922-33 
3 也 D15 了 下 无 锡 县 晶体 管 王 下 -876-33 3DD21C 曙 开 化 尘 导 体 器 件 三 扯 …924-21 
3D 了 15E 杭州 半导体 六 下 -876-34 3DD21D 衡阳 晶体 答 矿 四 -776-36 
3 也 D15 下 八 二 三 一 三 下 -876-35 3DD21D 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 “页 -926-15 
3DD15F 泰州 尘 导 体 三 下 -876-35 3DD21D  @ 开 化 半导体 器 件 厂 下 -926-40 
3DD15T 沈阳 半导体 试验 厂 下 -876-35 3DDD21E 衡阳 晶体 答 厂 下 -778-14 
3 卫 D15E 重庆 无 钱 电 四 三 下 -876-36 3 歼 了 21 下 衡阳 晶体 管 人 下 -778-25 
3 了 DD15 下 @ 束 庆 县 半导体 器 件 厂 ” 亚 -876-37 3 了 DD21G 衡阳 覃 体 管 亚 -778-38 
3DD15EF 星光 电工 三 下 -876-42 3DD21G 下 器 材 盖 看-932-20 
3DD15F 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -876-43 3DD21H 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -934-24 
3DD15F 太 针 而已 下 -876-44 3DD22A 于 海 无 线 电 七 厂 下 -780-10 
3DD15FE 吉林 市 半导体 三 到 -876-45 3 也 卫 22 信 上 海 无 线 电 七 厂 亚 -780-11 
3DD15F  @ 击 昌 无 线 电 二 三 下 -876-46 3DD22A 衡阳 晶体 管 厂 丰 -788-47 
3DD15F 4 九江 市 无 线 电 二 厂 珀 -880-9 3DD22B 上 海 无 线 电 七 厂 丰 -780-20 
3DD15G 青 名 电器 元 件 广 下 -876-38 3DD22B 工 海 无 线 电 七 厂 下 -780-21 
3DD15G 云南 半导体 器 件 厂 亚 -876-39 3DD22B 衔 阳 晶体 管 厂 下 -792-3 
3DD15G 星光 电工 三 下 -878-23 3DD22C 衡阳 晶体 管 厂 下 -794-8 
3DD15M 9 湖州 电子 器 件 三 楼-836-30 3DD22D 衔 阳 晶体 管 厂 光 -794-32 
3DD15S-A 扬州 晶体 管 厂 下 -814-24 3DD22 马 衡阳 晶体 管 厂 焉 -796-1 
3DD1593-B 扬州 晶体 管 三 亚 -820-30 3D D22 下 街 阳 晶体管 厂 下 -796-5 
3DD15S-C 扬州 星体 管 厂 下 -822-2 3DD22G 衡阳 量 体 管 三 丰 -796-12 
3DD1593-D 扬州 晶体 答 三 亚 -824-9 3DD23 上 海 无 线 电 寸 厂 夏 -838-43 
3DD15S -已 ， 扬州 晶 体 管 厂 亚 -826-11 3DD23 上 海 无 线 电 七 三 亚 -838-45 
3DD16A 上 上 海 无 线 电 七 厂 丰 -844-44 3D D23A 街 阳 晶体 管 厂 看-818-28 
3DD16A 上 海 无 线 电 七 三 亚 -846-23 3D 了 23B 街 阳 显 体 管 广 丰 -824-21 
3DD16B 上 上海 无 线 电 七 厂 下 -854-27 | 3DD23C 衡阳 晶体 管 厂 看-826-18 
3DD16B 于海 无 线 电 瑟 厂 下 -856-18 3DD23D 衡阳 晶体 管 厂 下 -828-1 
3DD16C 上 海 无 线 电 七 厂 拷 -862-42 3DD23 孔 衡阳 晶体 管 三 蓝 -828-22 
3DD16C “二 海 无 线 电 七 厂 下 -864-36 3DD23F 衡 阻 量 体 答 广 到 -828-38 
3DD1l7 上 海 无 线 电 七 厂 下-818-6 3DD23G 衡阳 晶体 管 厂 下 -828-46 
3DDl7 上 海 无 线 电 七 厂 -sls-14 | 3DD24A 生 建 八 三 厂 研究 所 下 -834-23 
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型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
3D D24A 毛 州 晶体 管 厂 到 -834-26 3D D26C 上 海 无 线 电 七 六 下 -992-31 
3DD24A 衡阳 市 晶体 管 三 下 -842-41 3DD26D 上 海 无 线 电 七 厂 下 -864-37 
3DD24 人 A 八 O 瑟 O 厂 下 -846-14 3DD26DD 衡阳 晶体 管 三 开 -932-40 
3DD24B 生 建 八 三 研究 所 看-838-49 3DD26D 上 上 海 无 线 电 七 厂 于 -992-32 
3DD24B 扬州 晶体 管 厂 下 -840-29 3DD26 已 衡阳 晶体 管 三 下 -934-13 
3D 了 24B 衡阳 晶体 管 三 下 -858-48 3DD26 卫 衡阳 章 体 管 三 下 -934-42 
3DD24C 生 建 八 三 上 研究 所 及-848-33 3DD26G 衡阳 晶体 管 三 - 亚 -936-3 
3DD24C 扬州 晶体 管 厂 下 -848-50 3DD27A 字 波 无 线 电 二 厂 下 -744-10 
3 也 卫 24C 扬州 晶体 管 | 下 -850-1 了 3DD27A 衡阳 晶体 管 厂 下 -940-44 
3DD24C 八 O 趟 OO 三 下 -872-1 3DD27 了 3 宁波 无 线 电 二 三 亚 -744-16 
3DD24C 衡阳 醒 体 管 ) 复 -872-47 3DD27B 衡阳 晶体 管 厂 入 -946-7 
3 也 D24 也 扬州 晶体 管 三 开 -850-42 | 3DD27C 宁波 无 线 电 二 六 下 -744-17 
3D D24 了 扬州 晶体 管 广 下 -850-43 3DD27C 衡阳 晶体 管 厂 下 -948-11 
3DD24D 生 建 八 三 和 醋 究 所 夏 -856-33 3D D27DD 衡阳 量 体 管 三 机 -950-16 
3DD24D 衡阳 晶体 答 厂 下 -880-10 3DD27 也 衡阳 晶体 管 三 下 -950-31 
3DD24 忆 扬州 蜡 体 管 厂 焉 -858-49 3DD27 书 衡阳 晶体 管 三 下 -950-32 
3DD24 已 扬州 晶体 管 厂 夏 -858-50 3DD27F 衡阳 时 体 管 三 下 -950-48 
3 口 24 也 衡阳 晶体 管 厂 下 -882-18 3DD27G 衡 碍 晶体 管 三 下 -952-16 
3DD24 也 八 O 〇 七 〇 三 夏 -884-18 3DD30 内 蒙古 半导体 器 件 六 下 -816-43 
3DD24 下 八 O 瑟 吕 三 下 -884-33 3DD30A 北京 市 前 门 回 件 厂 下 -812-6 
3DDDD24F 衡阳 品 体 短 广 下 -888-2 3DD3uA 阔 京 市 前 门 器 件 厂 耻 -812-7 
3DD24G 衡阳 晶体 管 | 夏 -888-46 3DD30A 人 金华 一 六 三 机 -834-22 
3DD24G 八 〇 七 〇 厂 亚 -890-12 3D D30A 八 O-EOJ 三 下 -846-15 
3DD25A 衡 明 晶体 管 ) 下 -898-50 3 也 局 30B 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -818-29 
3DD25A 八 O-EO 矿 下 -900-15 3DD30B 北京 市 前 门 器 件 厂 页 -818-30 
3DD25 了 八 O-O 厂 下 -904-19 3DD30B 八 OO 广 了 -864-18 
3D D25 了 衡阳 晶体 答 矿 下 -904-35 3DD30C 北京 市 前 门 器 任 三 机 -822-12 
3DD25L 八 O 〇 七 O 厂 下 -906-49 3DD30C 北京 市 前 门 器 件 广 于 -822-13 
3DD25C 衡阳 晶体 管 一 开 -908-13 3DD30D 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -824-22 
3D D25D) 衡阳 晶体 管 下 -908-35 3DD30D 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -824-23 
3DD325D 八 O 下 GO 三 亚 -908-46 3DD30D 八 OTO 厂 下 -872-2 
3DD25 羽 衡阳 唱 体 管 厂 看 -910-29 3DD30D2 人 OO 三 亚 -878-24 
3DD25 下 衡阳 晶体 管 广 下 -910-38 3DD30E 北 忒 市 前 门 器 件 厂 下 -824-43 
3DD25F 人 OO 三 下 -910-43 3DD30 已 北京 市 前 门 器 件 下 -824-44 
3DD25G 八 O 〇 OO 三 在-912-1 3DD30 忆 八 OT 一 DO 三 于 -884-19 
3DD25G 衡阳 晶体 管 厂 下 -912-7 3 了 DTD30 北京 市 前 三 器 件 ) 丰 -826-19 
3DD26A 上 海 无 线 时 七 厂 下 -838-44 3DD30T 北 泵 市 前 门 器 件 广 下 -826-20 
3DD26 信 衡阳 晶体 管 三 页-920-5 3DD30 开 人 OO 三 下 -884-34 
3DD26A 上 上 海 无 钱 电 -三 玖 -992-15 3DD30G 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -826-39 
3 了 也 26 导 上 海 无 线 电 七 厂 用 -840-10 3DD30G 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -826-40 
3DD26B 衡阳 晶体 管 厂 下 -926-36 3DD30H 北京 市 前 门 器 件 厂 年-828-2 
3DD26B 汪 海 无 线 电 七 三 丰 -992-16 3DD30 世 北京 市 前 门 器 件 厂 及 -828-3 
3DD26C 工 海 无 线 让 -三 下 -854-28 3PD301 了 小 京 市 前 门 器 月 区 -828-21 
3D 了 26( 衡阳 晶体 簿 j 下 -930-9 3DD30J 北 忒 市 前 门 器 体 | 下 -828-23 
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型 号 厂 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 
3D D30M 八 OO 厂 下 -836-5 3DD50I 间 京 市 前 门 器 件 厂 下 -882-8 

3DD30-LA A 作 OAEO 厂 玫 -990-46 3DD50I AGOTO 〇 J 三 下 -884-20 
3DD30- 革 B 人 OO-EO 矿 开 -990-48 3DD50J “北京 市 前 门 器 件 三 币 -882-19 
3DDa3a0-LC 人 OAEO 厂 和 -990-49 3DD50J AOLO 厂 下 -884-21 
3DD30-LD 人 OHLO 厂 焉 -990-50 3DD50K 人 OO 厂 亚 -884-35 
35DD30- 工 忆 八 O 〇 OO 三 亚 -992-1 3DD51A 八 七 五 厂 秆 -732-16 
3DD31 内 蒙古 半导体 器 件 ] 下 -832-25 3DD51A ”北京 半导体 哎 件 十 一 厂 下 -732-17 
3DD41 天 津 第 五 半导体 器 件 六 下 -894-35 3DD51A ”北京 半导体 器 件 十 一 厂 下-732-28 
3DD41 太原 电 子 矿 下 -894-37， 3DD51A 太原 电子 厂 下 -732-29 
3DD50A 演 江 无 线 电 一 厂 焉 -732-14 3DD51A 4 生 建 八 三 厂 研 究 所 焉 -732-30 
3DD50A 八 七 五 厂 焉 -732-15 3DD51A ”扬州 晶体 管 厂 秆 -732-31 
3DD50A 太原 电子 三 下 -7Y32-26 3DD51A 素 州 半导体 厂 下 -732-32 
3DD50A 素 州 学 导体 厂 下 -732-27 3DD51A ”营口 市 无 线 电 器 材 厂 看-732-34 
3DD50A 北京 市 前 门 器 件 厂 亚 -836-31 3DD51A 衡 阴 晶体 管 厂 下-732-35 
3DD50A 八 O 上 OO 六 了 下 -8346-16 3DD51B ”北京 半导体 器 件 十 一 矿 下 -732-49 
3DD50B 太原 电子 厂 焉 -732-47 3DD51B ee 下 -732-50 
3DD50B 崇州 半导体 厂 亚 -732-48 3DD51B ， 扬州 晶体 管 珀 -732-50 
3DD50B 湛江 无 线 电 一 厂 政 -734-8 3DD51B 人生 建 八 三 ) 看-734-1 

3DD50B 八 七 五 厂 开 -734-9 3DD51B 素 州 半导体 厂 秋 -734-2 

3DD50B 北京 市 前 门 器 件 广 下 -842-42 3DD51B ， 营口 市 无 线 电 器 材 三 下 -734-3 

3DD50B 八 OO 三 下 -846-17 3DD51IB 衡阳 晶体 管 厂 下-734-5 

3DD50C 八 七 五 厂 焉 -734-23 3DD51B 八 七 五 厂 下 -734-10 
3DD50C4 太原 电子 三 下 -734-37 3DD51 了 北京 半导体 器 件 十 -下 -734-11 
3DD50C 泰州 半导体 三 下 -734-38 3DD51B 人 OO 三 和 于 -734-14 
3DD50C 北京 市 前 门 器 件 三 下 -850-44 3DD51C ”北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -734-24 
3DD50D 湛江 无 线 电 一 三 焉 -736-8 3DD51C ，” 八 七 五 ) 下 -734-25 
3DD50D 八 七 五 三 焉 -736-9 3DD5LC 人 OO 三 焉 -734-28 
3DD50D 太原 电子 厂 亚 -736-20 3DD51IC ”北京 市 半导体 器 件 十 一 三 下 -734-39 
3DD50D 泰州 半导体 三 开 -736-21 3DD51C 扬州 晶体 管 厂 到 -734-40 
3DD50D 沈阳 半导体 试验 三 下 -860-1 3DD51C 太原 电子 三 下 -734-40 
3DD50D 壮 京 市 前 门 器 件 三 下 -860-2 3DD51C 4 生 建 作 三 厂 研 究 所 亚 -734-41 
3D D50D 八 OO 七 D) 亚 -864-19 3DD51IC 。” 素 州 半 导体 厂 下 -734-42 
3D.D50 了 已 太原 电子 广 夏 -736-41 3DD5LC ”营口 市 无 线 电器 材 三 开 -734-43 
3 了 D 50 卫 泰州 半导体 三 本 -736-42 3DD51C < 全 天 津 第 六 半导体 器 任 矿 开 -734-44 
3DD50 也 湛江 无 线 电 一 三 及 -738-6 3DD5IC 衡阳 唱 体 管 三 焉 -734-45 
3DD50 世 八 七 五 三 下 -738-7 3DD5LD ”北京 半导体 器 件 洒 一 三 开 -736-10 
3DD50 也 北京 市 前 门 器 任 厂 下 -866-33 3DD51D 八 七 五 厂 下 -736-11 
3DD50 卫 八 O 二 OO 三 焉 -872-3 3DD51D ”北京 灶 导 体 器 件 十 一 三 下 -736-22 
3DD50F 八 七 五 三 于 -738-25 3DD51D 太原 电子 三 下 -736-23 
3D D50T 北京 市 前 门 器 件 厂 于-872-48 3DD51D 扬州 品 休 1 了 六 下 -736-23 
3DD50G 北京 市 前 门 器 件 三 下 -876-40 3DD51D 泰州 半导体 三 玫 -736-24 
3D D50G 八 OT 七 D 厂 下 -878-25 3DD51D 营 只 市 无 = 线 电器 材 六 丰 -736-25 
3DD50H 人 OO 七 DJ 三 下 -878~26 3DD51D 4 天津 第 六 半导体 器 件 厂 下 -736-26 
3 蓝 -880-11 3DD51D 衡阳 晶体 管 三 区 -736-27 
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号 六 家 页 码 -序号 


3DD51E 北京 半导体 器 件 十 一 三 看 -736-43 3D D54A_。 天津 第 六 半导体 器 件 厂 下 -748-37 


3DD51E 太原 电子 三 于-736-44 3DD54A 街中 量 体 管 三 亚 -748-38 
3DD51 尼 4A 生 建 八 三 厂 研究 所 下 -736-44 3DD54A  @ 郑 州 晶 体 管 厂 下 -748-39 
3D D51 卫 扬州 晶体 管 厂 -736-44 3DD54B 北京 半导体 器 件 十 一 广 亚 -750-12 
3DD51E 泰州 半导体 厂 亚 -736-45 3DD54 了 生 建 八 三 厂 研究 所 开 -750-13 
3DD51E 天津 第 六 半导体 器 件 矿 下 -736-46 3DD54B 场 州 星体 管 厂 下 -750-] 
3DD5IE 笑 阴 晶 依 管 | 了 -736- 人 4 3DDsiB 重庆 无 线 电 四 三 下 -750-] 
3D D 51 瑟 八 O 〇 -OO 厂 下 -738-4 3DD54B 八 O 七 O 厂 下 -750-16 
3DD51 卫 北京 洲 导 体 器 件 十 一 厂 下 -738-8 了 3DD54B 洪江 无 线 电 一 厂 下 -750-21 
3DD51E 八 七 五 厂 和 看-738-9 3DD54B 八 七 五 三 下 -750-22 
3DD51RE 八 O 〇 OO 下 -738-13 3DD54B 从 诈 本 由 耻 -750-23 
3DD51E 北京 半导体 器 件 十 -一 三 下 -738-23 3DD 了 54B @ 南 昌 无 线 电 二 厂 焉 -750-28 
3DD51E 八 七 五 厂 香 -738-26 3DD54B 4 天 津 第 六 半导体 器 件 六 下 -750-30 
3DDS541G 八 O 〇 七 个 |) 区 -738-29 3DD54B 衡阳 晶体 管 厂 焉 -750-31 
3DD52B 八 D 二 OO) 焉 -734-15 3DD54B  @ 郑 州 晶体 管 厂 下 -750- 32 
3DD52C 人 OO 士 〇 三 下 -734-29 3DD54C 北京 半导体 器 件 十 一 广 下 -752-11 
3DD52E 人 O-EO 厂 香 -738-14 3DD54C 扬州 晶体 管 厂 下 -752-12 
3DD52F 八 OO 厂 复 -756-26 3D D54C 4 天 津 第 六 半导体 器 件 | ”下 -752-13 
3DD52G 八 OO 三 下 -738-30 3DD54C 生 建 八 三 厂 研 究 所 用-752-14 
3DD53A 八 七 五 厂 下 -748-18 .| 3DD54C 重庆 无 线 电 四 三 开 -752-1 和 
3DD53A 太原 电子 三 焉 -748-32 3DD54C 衡阳 晶体 管 三 且 -752-15 
3DD53B 太原 电子 和 -750-10 3DD54C 8 南昌 无 线 电 二 三 下 -752-23 
3DD53B 太原 电子 厂 下 -750-11 3DD54C 八 OO 下 -752-24 
3DD53B 八 O- 上 CO 三 下 -750-15 3DD54C 八 七 五 厂 下 -752-29 
3DD53B 八 七 五 厂 焉 -750-20 3DD54C 湛江 无 线 志 一 三 下 -752-30 
3DD53C 太原 电子 厂 下 -752-9 3DD54C 北京 半导体 器 件 十 一 三 焉 -752-31 
3DD53C 太原 电子 三 焉 -752- 了 0 3DD54D ， @ 南 有 虽 无 线 电 二 三 下 -752-50 
3DD53C 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -752-28 3DD54D 八 OTO 厂 下 -754-2 

3DD53D 人 OO 三 下 -754-1 3DD54D 江 江 无 线 电 一 三 下 -754-5 

3DD53D 北京 半导体 器 件 十 一 厂 焉 -754-4 3DD54D 八 七 五 厂 下-754-6 
3D D53D 坟 原 电子 厂 下 -754-17 3DD54D 北京 半导体 器 件 丁 一 下 -754-7 
3DD53 瑟 太原 电子 厂 碑 -754-40 3DD54D 北京 半导体 器 件 十 一 三 焉 -754-18 
3DD53 已 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -756-8 3DD54D 太原 电子 | 人 
3DD53F 北京 半导体 器 件 十 一 六 焉 -756-36 3DD54D 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -754-20 
3DD53G 八 O-EO 厂 下 -758-6 3DD54D 全 天 津 第 六 半导体 器 件 | ”下 -754-21 
3DD54A 湛江 无 线 电 一 厂 下 -748-19 3D D54D 扬州 晶体 管 厂 下 -754-22 
3D D54A 八 七 五 厂 下 -748-20 3DD54D 重庆 无 线 电 四 三 焉 -754-22 
3DD54A 北大 半导体 器 件 十 -和 -748-21 3DD54D 衡阳 晶体 管 厂 下 -754-23 
3DD54A ， @ 南 昌 无 线 由 二 厂 下 -748-23 3DD54D 。 @ 郑 州 晶体 管 三 下 -754~24 
3DD54 人 A 北京 半导体 器 件 十 一 矿 焉 -748`33 3DD54 卫 北京 半导体 器 件 十 一 三 开 -754-41 
3DDS54A 太原 中 子 厂 到 -748-34 3D D54 卫 太原 电子 三 耻 -754-42 
3DD54A 竺 建 太 三 广 研 究 所 下 -748-35 3DD54 羽 水 建 八 三 厂 研究 所 下 -754-43 
3D D54A 扬州 晶体 管 厂 下 -748-36 3D D54 忆 毛 州 晶体 各 三 亚 -754-44 
3DD54A 重庆 无 线 电 四 呈 下 -748-36 3DD54 卫 重庆 无 线 电 四 三 下 -754-44 
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aiermaaataaat 


型 号 家 页 码 -序号 


3DD54 已 4 天 津 第 六 半导体 器 件 矿 下 -754-45 3DD57A /AAAO-EO 厂 焉 -760-23 
3DD54 蕊  @ 郑 州 晶体 管 广 下 -754-46 3DD57A 卫 光 电工 三 夏 -760-40 
3DD54 瑟 衡阳 晶体 管 下 -754-47 3DD57A 永江 电工 厂 亚 -760-41 
3DDS54 己 洪江 无 线 电 一 厂 亚 -756-9 3DD57A 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -760-42 
3DD54 巨 八 七 五 厂 到 -756-10 3DD57A ， 生 建 八 三 厂 研究 所 下 -760-43 
3DD54 书 北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -756-11 3D D57A ^ 天 津 第 六 半导体 器 件 | ”下 -760-44 
3DD54 开 人 OO 三 下 -756-15 3DD57A ”扬州 晶体 管 三 下 -760-45 
3DD54 瑟  @ 南 虽 无 线 电 二 三 焉 -756-21 3DD57A ， 蔚 县 晶体 管 厂 ” 昨 -760-45 
3DD54FR 人 OO 三 下 -756-27 3DD57A @ 郑 州 晶 体 管 厂 下 -760-46 
3DD54 节 八 七 五 三 焉 “756-37 3DD57A 街 阳 晶体 管 厂 在-760-47 
3DD54F 北京 学 导体 器 合十 -六 开 -756-46 3DD57B 卫 光 电工 厂 下 -762-34 
3DD54G 八 O-O 厂 亚 -758-7 3DD57B 北京 半导体 器 件 十 -~ 六 下 -762-35 
3DD55A 局 宗 市 晶体 管 三 下 -748-40 | 3DD57B 永光 电工 厂 秆 -762-36 
3DD55A 重庆 无 线 电 四 厂 亚 -748-41 3DD57B  ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 生 -762-37 
3DD55B 人 OO-O 六 下 -750-17 ) 3DD57B 4 天 津 第 六 半导体 器 件 矿 下 -762-38 
3 了 PPD55B 局 东 市 晶体 管 厂 焉 …750-33 3DD57B 扬州 晶体 管 厂 夏 -762-39 
3DD55BB 重庆 无 线 电 四 三 下 -750-34 3D D57 DB <^ 鸳 岗 市 蜡 体 管 厂 看 -762-39 
3 也 55C 启东 市 量 体 管 三 下 -752-16 3DD57B @ 郑 州 哩 体 管 御 -762-40 
3DD55C 重庆 无 线 电 四 三 亚 -752-17 3DD57B 街 阳 晶体 筹 三 到 -762-41 
3DD55C 八 〇 七 品 厂 亚 -752-25 3DD57 了 3 湛江 无 弘 电 一 三 了 -764-18 
3DD55D 八 O 〇 -OO 三 下 -754-3 3D1DD57 了 3 北京 半导体 器 件 十 六 下 -764-19 
3DD55D 启东 市 晶体 管 三 和 -754-25 3DD57C ， 江 江 无 线 电 一 三 和 -766-1 

3DD55D 重庆 无 线 电 四 厂 下 -754-~26 3DD57C 北京 半导体 器 件 丁 一 矿 下 -766-2 

3DD55 耳 司 东 市 晶体 管 三 到 -754-48 3DD57C 了 卫 光电 工厂 下 -766-14 
3DD55 瑟 重庆 无 线 中 四 三 下-754-48 3DD57C 永光 也 工厂 丰 -766-~15 
3DD55 瑟 八 O 〇 下 得 -756-16 3DD57C 北京 市 半导体 器 件 十 一 六 下 -766-16 
3DD55 开 八 O 瑟 OO 三 亚 -756-28 3DD57C ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 页 -766-17 
3DD55G 八 吕 二 加 厂 下 -758-8 3DD57C 4 天 津 第 六 半导体 器 件 盖 直 -766-18 
3DD56A 太原 电子 | 下 -760-38 3DD57C ”扬州 晶体 管 三 下 -766-19 
3DD56A 太原 电子 厂 下 -760-39 3DD57C ”条 岗 市 晶 傈 管 厂 页-766-19 
3DD56B 太原 电子 三 下 -762- 32 3DD57C ， 衔 附 草 体 管 三 下 -766-20 
3DD56B 大 原 电 子 广 下-762-33 3DD57C 8 郑州 晶体 答 三 焉 -766-21 
3DD56B 八 吕 七 加 三 下 -764-11 3DD57C 八 O 寸 OO 厂 是 -766-30 
3DD56C 太原 电子 厂 亚 -766-12 3DD57D ， 漠 江 无 线 电 一 厂 下 -768-15 
3DD5656C 太原 册子 厂 碑 -766-13 3DD57D 北京 学 导体 器 件 十 一 三 下 -768-16 
3DD56D 八 O 〇 七 CO 三 焉 -768-18 3DD57D 了 卫 光 电工 三 下 -768-32 
3DD56D 太原 电子 厂 下 -768-30 3DD57D 永光 电工 厂 下 -768-33 
3DD56D 太原 电子 厂 夏 -768-31 3DD57D ”北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -768-34 
3DD56 世 太原 电子 厂 下 -770-27 3DD57D ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 开 -768-35 
3D D56 己 太原 电子 三 下 -770-28 3DD57D 天津 第 六 半导体 器 件 矿 下 -768-35 
3DD56F 人 作 O-O 厂 开 -772-12 3DD57D 扬州 晶体 管 三 开 -768-36 
3DD56G 人 OO 厂 开 -774-8 3DD57D ”条 岗 市 晶体 答 厂 下 -768-36 
3DDS57A ” 渡 江 无 线 电 一 厂 看-760-19 3DD57D 衡阳 易 体 管 三 于 -768- 37 
3D D57 全 北京 半导体 器 件 - 下 下 0 3 瀑 江 无 线 电 一 手 -770-14 
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型 号 矿 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 


3D 了 57 忆 北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -770-15 3DD593 北京 半导体 器 十 一 矿 焉 -798-20 
3D D57 叫 人 OO 三 下 -770-18 3DD59B 北京 半导体 器 件 十 一 三 各-798-21 
3 也 了 57 瑟 卫 光 电工 三 御 -770-29 3DD59B 太原 电子 三 区 -798-22 
3DD57 卫 永光 电工 厂 四 -770-30 3DD59B 太原 电子 厂 夏 -798-23 
3D 了 57 也 衡阳 晶体 管 厂 四 -770-31 3DD59B 北京 半导体 器 件 十 一 厂 夏 -798-42 
3D 了 57 也 北京 半导体 器 件 十 一 六 四 -770-32 3DD59C ， 夏 -800-6 
3DD57 忆 生 人 嫂 八 三 三 研究 所 下 -770-33 3DD59C 北京 半导体 器 件 十 一 厂 四 -800-10 
3DD57 忆 4 天 津 第 六 半导体 器 件 下 -770-34 3DD59C 永光 电工 厂 夏 -800-14 
3DD57 卫 扬州 晶体 管 厂 下 -770-35 3D D59C 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -800-24 
3D D57 卫 稚 岗 市 晶体 管 厂 看 -770-35 3DD59L 北京 半导体 器 件 十 一 六 于 -800-25 
3DD57 瑟  @ 郑 州 晶 体 管 三 下 -770-36 3DD59C 太原 电子 厂 夏 -800-26 
3D D57 卫 人 相国 夏 -772-13 3DD59C 太原 电子 厂 置 -800-27 
3D D57 下 北京 法 导 佐 器件 十 一 厂 焉 -772-32 3DD59D 永光 电工 厂 复 -800-49 
3DD57F 八 七 五 厂 下 -772-33 3D D59D 人 OTO 矿 本 -802-3 
3DD57G 八 O 〇 七 OO 厂 开 -774-9 3DD59D 北京 半导体 器 件 十 一 三 四 -802-7 
3DD58A 人 OO 寸 O 厂 置 -760-24 3DD59D 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -802-16 
3DD58A 局 东 市 蜡 体 管 三 和 -760-48 3DPD59D 北京 半导体 器 件 十 -- 厂 看-802-17 
3DD58A 重庆 无 线 电 四 厂 莉 -760-49 3DD59D 太原 电子 三 各 -802-18 
3DD58A 4 他 岗 市 莒 体 管 厂 艇 -760-50 3DD59D 太原 电子 三 页 -802-19 
3DD58B 启东 市 晶体 管 厂 机 -762-42 3 了 了 59 瓦 北京 半 导 短 器 件 十 一 厂 下 -802-34 
3D D58 绊 重庆 无 线 电 四 三 在-762-43 3DD59 卫 八 OT 二 DO 三 下 -804-5 
3DP58B 4 乱 岗 市 晶体 管 三 下 -762-43 3D D59 开 永光 电工 厂 夏 -804-21 
3DD58C 启东 市 晶体 管 厂 下 -766-22 3 也 也 59 瑟 北京 半导体 事件 十 一 三 下 -804-34 
3DD58C 重庆 无 线 电 四 厂 枫 -766-23 3 了 D 了 59 瑟 北京 半导体 器 件 十 一 厂 和 看 -304-35 
3DD52C 4 条 岗 市 晶体 管 厂 夏 -766-24 3DD59 已 太原 电子 广 夏 -804-36 
3DD58C 人 OO 七 O 厂 下 -766-31 3DD59 己 太原 电子 六 下 -804-37 
3DD58C 4 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 竹 -872-49 3 也 卫 59 下 人 OO 厂 置 -806-10 
3DD58D 宣 东 市 晶体 管 三 芒 -768-39 3DD59F 北京 半导体 器 件 十 一 厂 是 -806-20 
3DD58D 重庆 无 线 电 四 广 在 -768-40 3D D59F 北 不 半导体 器 件 十 一 广 利 -806-21 
3DD58D <^ 稚 岗 市 基体 管 厂 夏 -768-40 3D TD59G 八 O 〇 七 〇 广 夏 -806-24 
3D TD58 耳 人 OO 三 夏 -770-19 3DD60A 卫 光 电工 三 页-796-34 
3D DD58 也 启东 市 曲 体 管 | 夏 -770-37 3DD060A 永光 也 工厂 入 -796-35 
2 D58 疡 重庆 无 线 电 四 广 置 -770-38 3DD60A 生 建 八 三 三 研究 所 覃 -796-36 
3DD58E 4 条 岗 市 晶体 管 广 蓝 770-38 3DD60A 扬州 品 体 答 厂 开 -796-37 
3DD58R 八 O 〇 EO 厂 看 -772-14 3DD60A  ^ 稚 岗 市 上 体 也 -796-37 
3DD58G 八 O 七 DO 三 生 -774-10 3DD60A < 公 鞠 湖 晶 体 管 是-796-38 
3 了 卫 59AA 北京 半导体 器 件 十 ， 芭 -796-30 3DD60A 人 莉 -796-39 
3 卫 D59A 北京 半导体 器 件 丁 一 三 下 -796-31 3DD560A 重庆 无 线 电 四 三 机-796-40 
3DDP59A 太原 电子 厂 看 -796-32 3DTD60A 衡阳 晶体 下 -796-41 
3D D59A 太原 电子 厂 下 -796-33 3DD60A  @ 郑 州 晶体 管 「 夏 -796-42 
3DD59A 北京 半导体 器 件 十 一 用 -796-48 3DD60A 北京 半导体 器 件 十 一 | 四 -796-49 
3DD59A 永光 韦 工 三 最 798-1 3DD60B  @ 南 昌 无 线 电 二 三 四 -798-5 
3DD569B 永 沱 也 工厂 夏 -798-4 3 口 疡 60 也 八 O 〇 七 人 三 奶 -798-10 
3 卫 了 59 也 从 人 二 OO 蓝 -798*9 3DD60 了 3 卫 光 电工 三 夏 -798-24 
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型 号 人 家 摧 码 -序号 
3 了 D60 B 永光 也 下 -798-25 
3DD603B 生 建 八 三 厂 研 究 所 看 -798-26 
3DD60B 扬州 晶体 管 厂 下 -798-27 
3DD60B 和 锣 岗 市 晶体 管 三 下 -798-27 
3DD60B 和 注 湖 晶体 管 下 -798-28 
3DD60B 人 天 泽 第 六 半导体 器 件 矿 下 -798-29 
3DD60B 重庆 无 线 虽 四) 亚 -798-30 
3DD60B 衡阳 市 晶体 管 厂 下 -798-31 
3DD60B 。 @ 郑 州 市 唱 体 管 厂 看 -798-32 
3DD60B 北京 半 导体 器 件 十 一 六 下-798-43 
3DD60C 八 O 〇 七 中 三 下 -800-7 

3DD60C 了 北京 半导体 器 件 十 一 厂 焉 -800-11 
3DD60C 鱼 南 虽 无 线 电 二 厂 下-800-15 
3DD60C 卫 光 下 工厂 下 -800-28 
3DD60C 永光 电工 厂 亚 -800-29 
3DD60C 年 建 八 三 厂 研 究 所 夏 -800-30 
3DD60C 4 芜湖 晶体 管 三 下 -800-31 
3DD60C 扬州 昌 体 管 厂 下 -800-32 
3DD60C 重庆 无 线 电 四 厂 下 -800-32 
3DD60C 4 天 津 第 六 半导体 器 件 六 看-800-33 
3DD60C 。”@ 郑 州 市 晶体 管 下 -800-34 
3DETD60C 衔 阳 晶体 管 厂 下 -800-35 
3DDP60D “@ 南 昌 无 线 电 二 厂 时 -800-50 
2DD60D 人 OO 七 O 厂 夏 -802-4 

3DDP60D 卫 光 电工 厂 秆 -802-20 
3DD60D 永光 电工 厂 秆 -802-21 
3 了 了 60 卫 生 建 八 三 厂 研究 所 下 -802-22 
3DD60D 天津 第 六 半导体 器 件 六 看-802-22 
3DD60D 扬州 昆 体 管 三 得 -802-23 
3 站 D60D 重庆 无 线 且 四 厂 下 -802-23 
3DD60D 条 疯 晶体 管 厂 开 -802-23 
3DD60D 衡阳 品 体 管 三 机 -802-24 
3 了 卫 60 记 北京 半导体 器 件 十 一 上 下 -802-28 
3DD60 屯 北京 学 导体 器 件 十 一 上 三-802-35 
3DD60 尼 八 OTO 厂 开 -804-6 

3DD60 蕊  @ 南 虽 无 线 电 二 厂 机 -804-22 
3DD60 忆 卫 光 电工 机-804-38 
3DD60 瑟 永光 时 工 下 -804-39 
3DD860 也 年 建 八 三 厂 研究 所 码 -804-40 
3DD60 瑟 重庆 无 线 电 四 厂 下 -804-40 
3DD60 瑟 衡阳 晶体 管 厂 看 -804-41 
3D D60 吕 扬州 晶体 管 厂 是 -804-42 
3 了 60 卫 人 天津 第 六 兴 导体 器 件 厂 权 -804-48 
?DTD80E < 和 欠 因 市 晶体 管 厂 于 -804-42 
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型 号 三 家 
3 卫 卫 60 避 @ 郑 州 电 昌 体 管 广 
3DD60 下 八 吕 十 四 厂 
3DD60F ”9 南昌 无 线 电 二 三 
3DD60 了 郑州 市 晶体 管 厂 
3DD60G 八 O 七 O 广 
3DD61IA 户 东 市 章 体 管 三 
3DD61A 重庆 无 线 电 四 厂 

3DD6I1A 全 乱 岗 市 晶体 管 厂 
3DD61B en@ 册 
| 3DD6l1B 启东 市 晶体 管 厂 
| 3DD6lB 重庆 无 鳅 电 四 厂 
3DD6IB <^ 稚 疯 市 晶体管 三 
3DD6LC 八 O 七 DOD 厂 
3DD61C 启东 市 晶体 管 厂 
3 卫 D61C 重庆 元 线 志 四 三 
3DD61C 4 稚 疯 市 蜗 体 管 厂 
3DD61IC <^ 稚 岗 市 蜡 体 管 厂 
3DD61D 人 OO-EO 厂 
3DD6lD 重庆 无 线 电 四 厂 
| 3DD61D 启东 市 晶体 管 厂 
3D TD61D 全 稚 疝 市 晶体 管 厂 
3DD61B 人 OO 广 
3DD61 卫 启东 市 晶体 管 厂 
3DD61E 重庆 无 线 电 四 三 
3DD61I 世 4 稚 册 市 晶体 管 厂 
1 3DP6lF 人 OOTOD 广 
3DD61G 人 OO 一 O 广 
3DD62A 北京 半导体 圳 件 十 一 
| 3DD62 人 A 永光 电工 厂 
3 卫 卫 62A ee 
3DD62A 北京 半导体 
3 卫 卫 62A 扬州 晶 管 广 
3 门卫 62 人 祭 杭 县 售 栖 晶体 管 | 
3DD62A 人 OO 
3DD623B 永光 电工 厂 
| 3DD62B 北京 平 导 体 器 件 十 一 
3DD62 了 B 北京 平 导体 器 件 十 一 三 
1 3DD62B 扬州 星体 管 厂 
3DD62B 余杭 县 壤 重唱 丛 管 厂 
3DD62B 衡阳 晶体 管 三 
3DDi62C 八 O 七 〇 三 
3DD62C 北京 半导体 器 件 十 一 厂 
3DDD862C 永光 电工 厂 
3DD62C 扬州 晶体 管 | 


页 码 -序号 


下 -804-43 


下 -806-11 
下 -806-14 
焉 -806-22 
亚 -806-25 
焉 -796-43 
亚 -796-44 
焉 -796-45 
焉 -798-11 
开 -798-33 
下 -798-34 
亚 -798-35 
开 -800-8 

开 -800-36 
下 -800-37 
下 -800-38 
亚 -800-39 
亚 -802-5 

亚 -802-25 
焉 -802-26 
下 -802-27 
亚 -804-10 
下 -804-44 
开 -804-45 
亚 -804-46 
下 -806-12 
下 -806-~26 
下 -832-30 
下 -832-36 
下-834-3 


” 玫 -834-4 


下 -834-5 
亚 -834-6 
亚 -834-21 
亚 -834-31 
焉 -834-46 
亚 -836-32 
下 -836-33 
下 -836-34 
焉 -836-35 
下 -838-50 ， 
匠 -840-4 
隆 -840-11 
焉 -840-30 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 


3DD6zC 
3DDD62C 
3DD62C 
3DD62D 
3DD62D 
3DD62D 
3DD62D 
3DD62D 
3DD62D 
3D D62 已 
3 了 D62 古 
3DD62 书 
3DD62 己 
3 也 了 62 忆 
3D D62 卫 
3D D62 卫 
3DD62 忆 
3 疡 了 62 已 
3DD62 下 
3D D62 下 
3DD62G 
3DD63A 
3DD63A 
3DD63A 
3D D63A 
3DD63A 
3DD63A 
3DD63A 
3DD63A 
3 也 D63A 
3 也 癌 63A 
3DD63B 
3DD63B 
3DD63B 
3DD63B 
3DD63B 
3D D63 了 
3DD63B 
3DD63B 
3DD63B 
3DD63B 
3DD63 了 3 
3 也 也 63C 


3 有 b63C 


- 卫 江 电 了 J_) 


^ 锥 册 证 品 体 管 太 


请 家 页 码 -序号 型 号 路 家 页 码 -序号 
扬州 晶体 管 ) 焉 -840-31 3DD63C 永光 电工 厂 下 -840-35 
余杭 县 塘 福 晶体 管 广 下 -840-32 3DD63C 人 五 全 玉 -840-36 
衡阳 蜡 体 管 下 -840-33 3DD63C 北京 半导体 器 件 十 一 厂 焉 -840-37 
北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -846-33 3DD63C 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -840-38 
北京 半导体 器 件 十 一 三 正 -848-6 3DD63C 4 天 津 第 六 半导体 器 件 站 下 -840-38 
扬州 晶体 管 厂 到-848-6 3DD63C ”和 条 岗 市 晶体 管 三 夏 -840-39 
剑 杭 县 塘 枉 晶体 管 ) 亚 -848-7 3DD63C 郑州 蜡 傈 管 厂 开 -840-49 
衡阳 晶体 管 广 下 -848-8 3DD63C 衡阳 晶体 管 厂 亚 -840-41 
永光 电工 厂 玉 -848-24 3DD63D 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -846-34 
衡 阻 晶 体 管 广 下 -850-45 3DD63D 卫 光 电工 厂 下 -848-9 
余杭 县 扩 栖 晶体 管 三 到 -850-46 3DD63D 永光 电工 厂 下 -848-10 
扬州 晶体 答 厂 下 -850-47 3DD63D 从 所 而 尼 下 -848-11 
北京 半导体 器 件 十 一 三 到-850-48 3DD63D 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -848-12 
衡阳 晶体 管 三 下 -850-49 3DD63D 和 此 建 八 三 厂 研 究 所 焉 -848-13 
永 沦 电工 三 下 -854-29 3DD63D 4 天 漂 第 六 灶 导 体 器 件 六 下 -848-13 
八 吕 二 〇 六 焉 -856-~3 3DD63D 扬州 晶体 管 三 区-848-14 
北京 半导体 器 件 十 一 厂 “下 -856-49 3DD63D 么 船 岗 市 晶体 管 厂 下 -848-15 
A 作 OO 三 下 -856-36 3DD63D 衡阳 晶体 管 厂 下 -848-16 
余杭 县 坟 栖 蜡 体 管 三 开 -856-47 3DD63D 人 OO 七 GO 三 下 -848-20 
北京 市 半导体 器 件 十 一 厂 开 -860-3 3DD63 忆 卫 光 电工 厂 下 -850-50 
八 OO 上 OO 三 下 -866-11 3DD63 忆 永光 电工 三 亚 -852-1 
北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -832-31 3DD63 忆 八 七 五 厂 下 -852-2 
北京 半导体 器 任 十 一 三 下 -834-7 3DD63 忆 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -852-3 
扬州 晶体 管 三 下 -834-8 3D D63 吾 天 津 第 六 半导体 器 件 厂 下 -852-3 

4 天 津 第 六 半导体 器 件 下-834-9 3D D63 卫 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -852-4 
生 建 八 三 厂 研 究 所 亚 -834-9 3DD63 忆 9 郑州 晶体 管 三 隆 -852-5 
郑州 晶体 管 厂 下 -834-10 3DD63 卫 4 铅 岗 市 晶体 管 矿 和 -852-8 
卫 光 电工 厂 下 -834-11 3DD63 羽 衡阳 晶体 管 三 下 -852-7 
永 兴 电工 厂 下 -834-12 3DD63 也 八 O 〇 二 OO 厂 下 -856- 人 4 
衡 则 晶体 管 三 下 -834-13 3DD63 巨 北京 半 导 傣 器 件 十 一 厂 下 -856-20 
八 寸 五 厂 下 -834-14 3DD63 开 八 七 五 厂 下 -860-4 
北京 半导体 需 件 十 一 广 亚 -834-47 3DD63F 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -860-5 
八 OO 二 OO 厂 亚 -836-6 3DD63F 。@@ 沈 阳 市 半导体 器 年 四 厂 下 -860-6 
卫 光 起 工厂 下 -836-36 3DD63G 作 OTO 厂 征 -866-12 
永光 电工 厂 丰 -836-37 3DD64A 湛江 无 线 电 一 三 下 -832-37 
阔 京 半导体 如 件 十 一 三 下 -836-38 3DD64A 启东 市 晶体 管 和 下 -834-15 
生 建 八 三 厂 下 -836-39 3DD64A 重庆 无 线 电 四 三 下 -834-16 
^ 天 尘 第 六 半导体 器 件 矿 下 -836-39 3DD64A 4 和 鹤 岗 市 晶体 管 厂 下 -834-17 
扬州 晶体 管 厂 下 -836-40 3DD64A 4 禄 岗 市 蝇 体 管 三 丰 -834-18 
4 锥 岗 市 晶体 管 厂 下 -836-41 3DD64B 湛江 无 线 电 一 厂 下 -834-32 
衡阳 晶体 答 厂 下 -836-42 3DD6d4B 八 OT 一 OO 厂 亚 -836-7 
9 郑州 晶体 管 三 下 -836-43 3DD64 启东 市 晶体 管 广 竹 -836-44 
北京 半 导体 吉 件 3 再 -840-5 3DD64B 重庆 无 线 由 四 三 玫 -836-45 
亚 -840-34 3 了 了 6 了 年 -836-46 


有 -153 


型 号 


3DD64C 
3DD64C 
3 了 D64C 
3 也 了 D64C 
3DD64C 
3 也 卫 64 卫 
3 了 也 64 卫 
3 卫 卫 64 卫 
3D 了 TD64DD 
3 卫 卫 64 也 
3 也 了 64 卫 
3D 卫 64 瑟 
3 卫 了 64 也 
3D 了 64 人 
3D 了 65A 
3D 了 D65A 
3DD65A 
3DPD65A 
3 了 DD65A 
3 瑟 也 65 入 
3 也 D65BB 
3 也 了 65 也 
3DD65B 
2DD653B 
3 记 卫 65 了 
3D D65B 
3 了 D 了 65C 
3 也 卫 65C 
3 了 也 658C 
3DDD65C 
3DPD865C 
3 了 了 D65C 
3TDD65 人 2 
3 了 了 65 诈 
3DD65 记 
3DD65DD 
3 也 D65DTD 
3 了 也 65 卫 
3DD65 卫 
3DD65 也 
3PD65 世 
3 了 DiD65 了 也 
3 了 2165 卫 
3 有 和 66 下 


下 -154 


结 导 体 三 极 管 型 号 -厂家 大 引 


mvawr 


Treear rm 


厂 家 页 福 - 序 号 | 型 号 
八 OO 七 O 广 四 -840-1 3PDD65T 
江 江 无 线 电 一 矿 下 -840-12 3DD65G 
启东 市 晶体 管 厂 复 -840-42 3DD66A 
重庆 无 线 电 四 厂 四 -840-43 3DD66A 

4 箱 岗 市 是 体 管 三 下 -840-44 3DD66A 
启东 市 晶体 管 厂 下 -848-17 3 五 D66A 
重庆 无 线 电 四 广 复 -848-18 3 卫 北 66 刀 

^ 锥 岗 市 晶体 管 三 下 -848-19 3DD66 委 
人 OO 三 下 -848-21 3DD66 信 
启东 市 晶体 管 厂 生 -852-8 3DD663B 
重庆 无 线 电 四 广 年 -852-9 3DD66B 

^ 锥 岗 市 品 体 管 三 复 -852-10 3DD663B 
八 O 〇 -OO 三 四 -856-5 3DD66B 
八 O 〇 -EO 厂 看 -866-13 3 也 了 66 了 
人 OO 三 置 -894-46 3 了 DPD66 卫 
洪江 无 线 电 一 三 834-48 3D D66 习 
北京 半导体 器 件 十 一 和 -894-49 3D D66 了 
北京 半导体 器 件 十 一 复 -896-13 3DD86C 
扬州 晶体 管 厂 牙 -896-14 3DD66C 
衡阳 晶体 管 厂 看 -896-18 3DD66C 

阔 京 尘 导 体 器 件 十 一 下 -896-37 3DD66C 
扬州 晶体 管 三 夏 -896-37 3DD66C 
衡阳 晶体 管 三 生 -896-38 3DD66C 
八 O 二 O 厂 夏 -898-7 3DPD66C 
湛江 无 线 电 一 三 四-898-12 3DD66C 
北京 半导体 器 件 十 一 三 复 -898-13 3DD66D 
| 政 -898-19 3 卫 卫 66 交 

北京 半导体 器 件 十 -- 矿 四 -898-20 3DD665D 

人 是 -898-22 3 了 DD66D 

闭 评 半导体 器 件 十 -- 厂 下 -898-3 3DD66D 
扬州 晶体 管 王 机 -898-36 3DBD66D 
扬州 晶体 管 厂 下 -898-37 3DDasD 
衡阳 晶体 答 厂 四 -898-38 3DP6sD 
湛江 无 线 电 一 三 基 -900-26 3DD866E 
北京 尘 导体 器 件 十 -六 玫 -900-27 3 了 了 D66 孔 
扬州 晶体 管 夏 -900-41 3D 放 68 也 
衡 限 晶体管 厂 看 -900-42 3DD66 瑟 
扬州 晶体 管 三 牙 -902-16 3D D66 忆 
省 京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -902-17 3DD66 忆 
衡阳 最 体 管 三 覃 -902-18 3DD66 区 
八 吕 七 〇 三 政 -902-39 3 卫 也 66 也 
演 江 无 线 电 一 厂 有 -902-47 3 了 DD66F 
北京 半导体 器 件 十 - 贱 夏 -902-48 3D 了 53 开 
作 C ED) 


rm rrvem -mr cr 一 preernueraena eareeev poreeremeeemapras 


下 -904-34 


50 


三 家 页 码 - 序 号 
北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -904-36 
八 O 〇 二 O 矿 下 906-9 
站 京 半 导体 器 件 十 一 厂 夏 -894-50 
卫 光 电工 厂 夏 -896-16 
北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -896-17 

第 建 八 三 厂 研 究 所 于 -896-18 

4 天 津 第 六 半导体 器 件 厂 种 -896-18 

扬州 师 体 管 厂 四 -896-19 
衡 阴 晶体 管 三 下 -896-20 
卫 光 电工 三 下 -896-39 
北京 半导体 器 件 十 一 让-896-40 
生 建 八 三 厂 研究 所 玫 -896-41 

4 天 津 第 六 半导体 器 件 | 下 -896-41 
扬州 蝇 启 管 厂 下 -896-42 
衡阳 晶体 管 三 下 -896-43 
八 OTO 广 下 -898-8 
北京 半导体 器 件 十 一 三 看-898-14 
北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -898-21 
八 DO 广 玫 -898-23 
下 光电 工厂 下 -898-39 
北京 半导体 器 件 十 一 厂 用 -898-40 
扬州 晶体 管 厂 下 -898-40 
生 建 八 三 厂 研 究 所 夏 -898-41 
天 津 第 六 半导体 器 件 厂 二 -898-41 
衡阳 晶体 管 厂 亚 -898-42 
北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -900-28 
八 O 七 CO 厂 下 -900-29 

卫 光 电工 三 秆 -900-43 
北京 半导体 器 件 十 一 厂 政 -900-44 
生 建 八 三 厂 研 究 所 看-900-45 

扬州 晶体 管 厂 各 -900-46 

< 天 津 第 六 半导体 器 件 六 下 -900-47 
衡阳 章 体 管 厂 夏 -900-48 
四 -902-19 

北京 半导体 囊 件 十 一 六 里-902-20 
生 建 八 三 厂 研 究 所 站 .902-21 

扬州 晶体 管 三 焉 -902-22 
衡 旬 晶体 管 三 下 -902-23 

4 天 津 第 六 半导体 器 件 厂 四 -902-24 

八 吕 七 O 厂 耿 -902-40 
北京 半 卫 体 器 件 十 一 厂 年 -902-49 
八 品 十 口 厂 年 -904-15 
北京 半导体 器 件 十 一 矿 下 -904-39 
人 人 2 和 攻 - 


让 


型 纪 


3DD67B 
3DPD67C 
3DD67 卫 
3 了 DTD67 尼 
3 也 TDP67 王 
3DD67G 
3 了 也 68 

3DD68A 
3 也 也 68 太 
3DD68 人 入 
3 了 PP68A 
3DD68A. 
3 也 厂 68A 
3DD68A 
3DD68B 
3DD68 了 
3DDP68B 
3DDp68 了 HB 
3 也 也 68 吾 
3 六 也 68 了 3 
3DD68B 
3 也 也 68C 
3DD68C 
3DDD68C 
3DP68C 
3DD68C 
3DD68C 
3DD68C 
3 了 DD63D 
3DD68D 
3 也 卫 68 了 
3DD68DD 
3DD68D 
3 也 卫 68D 
3DD68 了 D 
3 了 了 68 尼 
3 卫 有 68 下 
3 也 68 瑟 
3 卫 也 68 忆 
3 卫 了 68 下 
3 也 了 DP68 卫 
3 也 了 68 下 
3 也 D68 了 已 
3 了 的 二 


八 七 五 三 
八 O 〇 TAO 厂 
4 永光 电工 三 
A 八 O 〇 七 口 三 


北京 半导体 器 件 十 一 厂 


衡阳 晶体 管 厂 
ee 


北京 半导体 器 促 十 一 厂 


八 O 一 OO 三 
4 未 光电 工厂 
北京 半 
扬州 晶体 管 三 
衡阳 晶体 管 厂 
八 OTO 厂 


北京 半导体 器 件 十 一 厂 


八 O 二 OO 三 


北京 半导体 器 件 十 -三 


4 永光 里 工厂 
全 永光 电工 厂 


北京 半导体 器 件 十 一 厂 


扬州 晶体 答 广 

衡阳 晶体 管 厂 
和 永光 电工 三 

八 O 七 O 厂 


北京 半导体 器 件 十 一 厂 


八 OO 三 
北京 半导体 器 
扬州 晶体 管 厂 
衡阳 晶体 管 广 
4 永光 电工 厂 
4 永光 电工 厂 


赴任 二 全 


北京 半导体 器 件 十 一 厂 


扬州 晶体 管 三 

衡阳 唱和 体 管 三 

八 O-EO 厂 
4 永光 电工 厂 


导体 器 件 十 一 三 


页 码 -序号 


村 - 898- 9 

赴 -898-24 

下 -900-30 
夏 -902-41 
复 -904-16 
秆 -906-11 
四 -914-24 
下 -912-47 
夏 -914-1 

秆 -914-7 

村 -914-8 

下 -914-25 
秆 -914-26 
四 -914-27 
夏 -914-49 
修 -916-8 

机-916-14 
政 -916-15 
下 -916-16 
秆 -916-37 
下 -916-38 
夏 -9t8-5 

到 -918-6 

夏 -918-14 
亚 -918-27 
下 -3918-28 
夏 -918-29 
下 -918-30 


和 夏 -924-22 
和 夏 -924-30 


北 束 半导体 器 从 十 一 三 焉 - 924-31 


raTeac tm sierammaeeaaiaaumaaeArm apeuinvus 


半导体 三 


: 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 家 页 码 - 谭 号 
3 了 D 电 68 下 八 O-EO 厂 下 -924-44 
3 上 姜 68 了 八 〇 七 OO 厂 和 -924-47 
3 了 了 68 攻 阔 京 半导体 器 件 十 一 厂 夏 -926-17 
3DD68F 4 永光 电工 广 下 -926-18 
3 也 及 68 下 么 永光 电工 三 置 -9286-19 
3 也 卫 68G 八 O 〇 十 品 厂 四 -928-13 
3DDP68G 八 O 二 OOJ 臭 -928-15 
3 了 D69 入 八 O 〇 七 O 厂 页 -912-48 
3DD69A 北京 半导体 器 件 十 一 厂 和 夏 -914-9 
3DDD69A 渡 江 无 线 电 一 厂 收 -914-10 
3 了 D69A 八 O 〇 -OO 三 是 -914-11 
3DBDP69A 卫 光 韦 工 三 夏 -914-28 
3DPD69A 了 收 京 半导体 器 件 十 一 厂 丰 -914-29 
3 了 DD69A 生 建 八 三 三 研究 所 人 -914-36 
3 卫 卫 69 信 无 津 第 六 半导体 器 件 厂 四 -914-30 
3D DP69A 扬州 最 体 管 厂 杰 -914-31 
3 卫 疙 69 和 衡阳 晶体 管 广 年 -914-32 
3DD6933 八 O- 上 GO 三 看-914-50 
3 也 PD69 了 3 卫 光 电工 厂 于 -916-17 
3 了 也 69 避 北京 半导体 器 件 十 一 厂 看 -916-148 
3 了 P69B 竺 建 八 三 厂 收 -916-19 
3DPD869B 扬州 晶体 管 三 和 -916-20 
3DD69B 衔 阳 晶 体 管 厂 年 -916-21 
3DD69B 4 天 建 第 六 半导体 器 件 广 页-916-22 
3DD69 了 阔 系 半导体 器 件 十 一 厂 禾 -916-39 
3D69B 江 江 无 线 电 一 三 政 -916-40 
3DD69B A 人 OO 三 四 -916-41 
3 也 卫 69C 北京 半导体 器 件 十 一 厂 复 -918-7 
3DBD69C 江 江 无 线 电 -一 三 夏 -918-8 
3D D69C 八 O 〇 七 〇 三 下 -918-9 
3DBD69C 卫 光 电工 复 -918-31 
3DP69C 北京 半导体 器 件 十 一 三 惠 -918-32 
3 吕 D869C 生 建 八 三 三 研 究 所 蓝 -918-33 
3DD869C 扬州 蜡 体 管 三 夏 -918-34 
3DD69C 街 阳 晶体 管 三 夏 -918-35 
3DD69C 天津 第 六 半导体 器 件 厂 下 -918-36 
3DD69D 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -920-38 
3DD69D 八 O 〇 TO 厂 下 -920-39 
3DD6o9D 省 江 无 线 电 一 厂 下 -920-40 
3? 卫 D69 卫 卫 光 电工 厂 牙 -922-9 
3DD69D 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -922-10 
3DD69DD 生 建 八 三 | 研究 所 于 -922-1 
3DDH9D 衡 旬 晶体 管 厂 筷 -922-12 

3 扬州 晶体 管 | 王 -922-13 
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半导体 三 极 管 再 号 -三 家 索引 


型 号 硬 家 页 码 - 序 抱 型 号 三 家 页 码 -序号 
3DD69D 天津 第 六 半导体 器 件 广 下-922-13 3DD71D 北京 半导体 器 件 十 一 上 下 -942-11 
3DD69 卫 卫 光 电工 厂 亚 -922-39 3DDY71D < 永光 电工 三 下 -942-14 
3DD69 已 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -922-40 3DD71D 北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -942-23 
3DD69 已 扬州 晶体 管 厂 奢 -922-41 3DD71D 生 建 八 三 厂 亚 -942-24 
3 也 D69 孔 衡阳 晶体 管 广 亚 -922-42 3DD71D 扬州 蝇 体 管 厂 区 -942-25 
3DD69 忆 生 建 八 三 厂 研究 所 下 -922-43 3DD71D 余杭 上 且 扩 本 晶体管 六 秆 -942-26 
3 卫 了 69 已 么 天津 第 六 半导体 器 件 厂 下 -922-43 3DD71LD 衡阳 晶体 管 厂 . 下 -942-27 
3DD69 忆 八 OO 下 -924-13 3DD71RE 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -942-40 
3DD69 己 北 永 兴 导 体 器 件 十 一 厂 焉 -924-32 3D D7IE 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -944-5 
3DD69 书 湛江 无 色 电 一 厂 正 -924-33 3D D7I 了 生 建 八 三 三 研究 所 开 -944-6 
3DD69 忆 八 O 〇 -OO 厂 下 -924-34 3DD7IE 4 永光 电工 厂 亚 -944-7 
3DD69R 八 OO 厂 下 -924-45 3DD7t 卫 扬州 晶体 管 广 亚 -944-? 
3DD69RE 八 O 七 OO 三 下 -924-48 3D D71 瑟 余杭 县 塘 栖 抬 体 管 | 有 -944-8 
3DD69F 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -926-20 3 了 DD71E 衡阳 晶体 管 广 秆 -944-9 
3DD69G 八 吕 七 O 厂 下 -928-14 3DD7IE 全 永 光志 工 厂 王 -944-24 
3DD69G 八 O 十 OO 厂 亚 -928-16 3DD7LR 北京 半导体 器 件 十 --) ”下 -946-9 
3DD70A 八 O-EO 厂 下 -912-49 3DD72A 衡阳 晶体 管 厂 下 -938-19 
3DD70BB 八 〇 七 O 〇 三 下 -916-1 3DD72B 衡阳 晶体 答 六 用-938-46 
3 卫 D70D 人 OAO 三 下 -920-44 3DD72C 衡阳 晶体 管 三 下-940-29 
3D D70 也 八 O 瑟 CO 厂 入 -924-14 3DD72D 衡阳 晶体 管 广 焉 -942-28 
3DD70G 八 OO 厂 亚 -928-17 3DD72 屯 衡阳 晶体 管 三 所 -944-10 
3DD7i 八 七 五 厂 焉 -946-8 3 了 D73 人 入 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -952-44 
3DD71A 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -938-5 3DD73A 扬州 晶体 管 三 焉 -952-45 
3DD7jA 北京 半导体 器 件 十 一 广 下-938-14 3D D73A 衡阳 晶体 管 三 焉 -952-46 
3DD71A 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -938-15 3D D73A 衡阳 章 体 管 下 -952-47 
3DD71A 扬州 晶体 管 三 到-938-16 3D D73A 湛江 无 线 电 一 三 及 -952-49 
3DD71A 余杭 县 塘 栖 晶体 管 厂 “下 -938-17 3D D73 和 人 人 二 去 厂 下 -952-50 
3DD71A 衡阳 晶体 管 厂 下 -938-18 3DD733 洪江 无 线 电 一 厂 下 -954-3 
3DD71A 永光 电工 厂 亚 -938-21 3DD73 了 八 七 五 三 下 -954-4 
3DD71B 4 永光 电工 下 -938-22 3DD73B 生 建 八 三 厂 研 究 所 在 -954-24 
3DDz7lB 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -938-26 3D D73 阳 扬州 晶体 管 三 亚 -954-25 
3DD71B 北京 尘 导 体 器 件 寺 -- 厂 下 -938-41 3DD73B 衡阳 晶体 管 | 下 -954-26 
3DD71B 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -938-42 3DD733 衡阳 晶体 管 矿 秆 -954-27 
3DD71B 扬州 晶体 管 厂 夏 -938-43 3DD73C 扬州 晶体 管 厂 下 -956-2 
3DD71B 祭 杭 县 准 栖 晶体 管 | 下 -938-44 3DD73C 生 建 八 三 厂 研 究 所 亚 -956-3 
3DD71B 衡阳 部 体 管 三 亚 -938-45 3DD73C 衡阳 晶体 管 厂 下 -956-4 
3DD71C 全 永光 电工 厂 下 -940-15 3DD73C 衡阳 晶体 管 厂 下 -956-5 
3DD71C 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -940-24 3DD73C 湛江 无 线 电 一 - 厂 下 -956-7 
3DD71C 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -940-25 3DD73C 大 党 汪 三 焉 -956-8 
3DD71C 扬州 晶体 管 厂 下 -940-26 3DD73D 湛江 无 线 下 一 三 下 -956-42 
3DD71C 余杭 县 塘 栖 晶体 管 厂 还-940-27 3DD73D 八 七 五 厂 下-956-43 
3DD71C 衡 昌 晶体 管 三 亚 -940-28 3DD73D 生 建 八 三 厂 下 :958-3 
3DD71C 北京 半导体 器 作 十 一 开 -940-30 3DD73D 扬州 晶体 管 厂 焉 -958-4 
层 3DD73D 衡阳 有 晶体管 矿 亚 -958-5 
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型 号 三 

3DD73D 衡阳 晶 人 管 广 亚 -958-6 
3DD73 羽 湛江 无 线 电 一 三 下 -958-12 
3DD73 已 八 -七 五 厂 夏 -958-13 
3DD73 忆 生 建 八 三 厂 研究 所 下 -958-30 
3DD73 匡 扬州 晶体 个 六 和 看 -958-31 
3 了 D D73 也 衡阳 晶体 管 三 下 -958-32 
3D D73 下 八 忆 玉 三 夏 -960-9 
3DD73-75A 扬州 晶体 管 厂 焉 -900-9 
3DD73-75B 扬州 晶体 管 厂 折 -902-32 
3DD73-75C 扬州 晶体 管 三 置 -904-46 
3DD73-75D 扬州 晶体 符 厂 四 -906-29 
3DD73-75 卫 ”扬州 晶体 答 厂 页 -908-24 
3DD73-100A 扬州 晶体 管 厂 置 -920-13 
3DD73-100A 扬州 蜡 体 管 厂 秆 -920-14 
3DD73-1008 扬州 晶体 管 厂 下-924:1 
3DD73-100B 扬州 晶体 管 厂 下 -924-2 
3DD73-100C 扬州 晶体 答 厂 下 -926-30 
3DD73-100C 扬州 晶体 管 亚 -926-31 
3DD73-100D 扬州 晶体 管 厂 和 -928-49 
3DD73-100D 扬州 晶体 管 厂 下 -928-50 
3DD73-100 匡 扬州 晶体 管 三 下 -930-25 
3DD73-100 忆 扬州 晶体 管 厂 下 -930-26 
3DD73-150A 扬州 晶体 管 广 机 -942-3 
3DD73-150B 扬州 晶体 管 记 下 -944-19 
3DD73-150C 扬州 晶体 管 厂 下 -946-18 
3 了 DD73-150D 扬州 晶体 管 广 下 -946-41 
3DD73-150 卫 扬州 晶体 管 下 -948-24 
3DD73-200A 扬州 晶体 管 厂 亚 -956-25 
3DD73-200A 扬州 晶体 管 厂 于 -956-26 
3DD73-200B 扬州 晶体 管 厂 亚 -958-44 
3DD73-200B 扬州 晶体 管 下 -958-45 
3DD73-200C 扬州 晶体 答 厂 下 -960-44 
3D D73-200C 扬州 量 体 管 厂 下 -980-45 
3DD73-200D 扬州 柄 体 管 厂 下 -962-28 
3sDD73-200D 扬州 晶体 管 三 下 -962-29 
3DD73-200 巨 扬州 晶体 管 厂 下 -964-2 
3DD73-200 卫 扬州 时 体 管 三 下 -964-3 
3D 了 75 信 吉林 市 半导体 厂 相 -898-3 
3 了 PPD75B 周 休 市 于 导体 |) 重 -900-1 
3DD75C 吉林 市 半导体 厂 县 -904-3 
3DD75D 吉林 亩 半导体 厂 焉 -906-6 
3DD75 已 吉林 市 半导体 厂 焉 -906-35 
3D D75 开 吉林 市 平 导体 厂 下 -906-38 
3 卫 也 75 人 4 吉林 市 半导体 厂 下 -910-10 
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可 二 家 页 码 -序号 
3D D75- TA 八 吕 七 〇 厂 亚 -994-16 
3DD75-LB AGOAO 矿 下 -994-19 
3DD75-LC AN 人 OAEO 厂 焉 -994-24 
3DD75-LD AOLO 厂 开 -994-25 
3DD75-1E 人 OO 厂 下 -994-29 
3DD8l-82A 辽宁 晶体 管 厂 相 -920-15 
3DD8l-82B 和 辽 字 晶 体 管 厂 下 -922-14 
3DD8I-82C = 唱 体 符 矿 下 -924-3 
3DD81-82 了 辽宁 晶体 管 三 年 -926-29 
3DD100A 湛江 无 线 电 一 厂 四 -788-39 
3DD100A 人 OO 三 亚 -788-44 
3DD1i00A 佛山 市 半导体 器 作 厂 下 -788-48 
3DD100A 八 二 三 一 三 下 -788-48 
3DD100A 于 海 无 线 电 二 十 九 厂 “” 亚 -788-49 
3DD1i00A  ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 看 -788-50 
3DDI1i00A 冰岛 电器 元 件 厂 夏 -790-1 
3DD100A 杭 州 半 导体 三 秆 -790-2 
3DD100A 重庆 无 线 电 四 厂 焉 -790-3 
3DDI00A <^ 合 取 量 体 管 厂 下 -790-3 
3DDP100A 4 条 岗 市 晶体 管 厂 下 -790-4 
32DD1i00A 衡阳 晶体 管 厂 焉 -790-5 
3D 了 100B 八 二 三 一 厂 亚 -790-17 
3DD100B 洪江 无 线 电 一 下 -790-20 
3DD100B 上海 电器 元 件 厂 看 -790-28 
3DD100B8 ， 生 嫂 八 三 厂 研究 所 下 -790-29 
3DD100B 青岛 电器 元 件 厂 在-790-30 
3DDI100B 佛山 市 半导体 器 件 矿 玫 -790-31 
3DD1i100 了 杭州 半导体 厂 开 -790-32 
3DDi00B 重庆 无 线 电 四 三 秆 -790-33 
3DDIo0B < 合肥 晶体 管 三 和 -790-33 
3D 了 D100B 4 锣 岗 市 晶体 管 下 -790-34 
3DD100B 衡阳 晶体 管 三 亚 -790-35 
3DD100 了 八 OT 二 OO 三 下 -790-45 
3DD100C 上 交 无 线 电 二 十 九 六 下 -792-4 
3DD100C 青 号 电器 元 任 三 下 -792-5 
3DD100C 和 生 建 八 三 厂 研究 所 用-792-6 
3DDIHi0C 杭州 半导体 三 亚 -792-7 
3DD100C 八 二 三 一 三 耿 -792-8 
3PpDI100C 市 尘 导体 器 件 厂 玫 -792-8 
3DD1looC 重庆 无 线 电 四 三 开 -792-9 
3DD100C 全 侣 有 尼 楷 体 管 厂 下 -792-9 
3DD100C 全 锥 岗 市 录 体 管 厂 亚 -792-10 
3DD100C 衡阳 市 晶体 管 三 下 -792-11 
3 了 DD100C 八 O 一 OO 三 下 -792-20 
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型 呈 太 家 页 码 -序号 
3DD100C 汉江 无 线 岂 一 六 下 -792-24 
3DD100D 湛江 无 线 电 一 厂 下 -792-26 
3DD100D 上 海 无 线 电 二 十 九 六 在 -792-28 
3DD100D 青岛 电器 元 件 广 和 -792-29 
3DDli0oD ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -792-30 
3DD100D 八 二 三 一 焉 -792-31 
3DD100D 人 蚀 山 市 半导体 器 件 矿 下 -792-31 
3DDIi00D 杭州 半导体 三 焉 -792-32 
3DD100D 的 交 全 二 焉 -792-33 
3DDP100D 4 合肥 晶体 管 厂 入 -792-33 
3DDio0D <^ 稚 岗 市 晶体 管 广 下 -792-34 
3DD100 卫 衡阳 晶体 管 三 下 -792-35 
3DD1I0D AAAO-AEO 三 于-792-49 
3DD100BE 人 O 七 三 亚 -794-2 
3 了 DD100 马 人 佛 同市 半导体 器 件 矿 下 -794-9 
3DDI00 忆 八 二 三 一 三 荐 -794-9 
3DD100 卫 上海 无 线 电 二 十 九 矿 下-794-10 
3DD100 己 青岛 电器 元 件 厂 下 -794-11 
3DD100 卫 生 建 八 三 厂 研 究 所 置 -794-12 
3DD100 忆 杭州 半 慰 傈 三 下 -794-13 
3DD100 孔 语 庆 无 线 电 四 三 ”下 -?94-~14 
3 了 DD100 马 4 合 取 时 体 管 厂 下 -794-14 
3DD100 已 <^ 稚 岗 市 是 体 管 厂 下 -794-15 
3 了 D100 己 衔 阳 晶体 管 三 夏 -794-16 
3DD100 已 湛江 无 线 电 一 厂 下 -794-29 
3DPD100M 佛山 市 闭 导体 认 件 矿 和 -788-34 
3DDI1i01 上 海 无 线 趾 二 十 九 六 下-842-43 
3DD101 大 原 电 子 | 下 -842-44 
3 了 DD101 太原 电子 三 亚 -852-11 
3DD 世 101 太原 电子 三 了 -866-34 
3 有 了 101 4 天 津 第 六 半导体 器 件 矿 下 -866-35 
3DD101A 卫 光 电工 三 介 -842-45 
3 也 也 101 人 入 八 二 三 一 三 下 -842-46 
3 了 DBD101 入 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -842-47 
3DD101AA 佛山 市 半导体 器 件 盖 材 -842-48 
3D D101A 泰州 半导体 三 夏 -842-48 
3DD101A 衡阳 品 体 管 广 班 -842-49 
3DDi01A 4 合肥 晶体 管 厂 村 -842-49 
3DD101A 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 玫 -842-50 
3DDI10IA 得 本岛 电 器 元 件 厂 下 -844-1 
3DD101A 入 州 尘 导体 三 莉 -844-1 
3DD101A 天津 第 六 半导体 器 件 矿 下 -844-1 
3DD101A ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -844-2 
3DD1041A 有 忆 东 市 量 傈 管 广 时 -844-3 
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型 号 厂 家 页 码 -序号 
3DD101A 重庆 3 ee 下 -844-4 

3DD101A 上 局 训 晶体 管 厂 和 -344-5 

3DD101A 昌 晶 体 管 六 年 -844-5 

3DD101A 2 -三 和 夏 -844-45 
3DDI01A AAAOTO 厂 亚 -844-46 
3DD101A 扬州 晶体 管 矿 和 -846-18 
3DDI101B 卫 光 电工 厂 承 -852-12 
3DD101B 八 二 三 一 厂 页-852-13 
3DDI101B 北京 市 前 门 器 件 厂 村-852-14 
3DD101B 紊 州 半 导体 三 下 -852-14 
3DD101B 年 建 八 三 三 研究 所 焉 -852-15 
3DD1i01IB 佛山 市 半导体 器 件 六 -和 -852-16 
3DD101B 重庆 无 线 电 四 ) 隆 -852-17 
3DDi101B 全 合肥 晶体 管 厂 开 -852-17 
3DD1i01B 衡阳 晶体 管 厂 秆 -852-18 
3DDI101B 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -852-19 
3DDiolB 青岛 电器 元 件 厂 树 -852-20 
3DD1i01B 启东 市 量 体 管 厂 区 -852-21 
3DD101B 杭州 半导体 三 是-852-22 
3DD101B 4 天 津 第 六 半导体 器 件 矿 置 -852-22 
3DD101B 条 岗 市 晶体 管 广 用 -852-24 
3DDiolB  @ 宜 昌 晶 体 管 厂 夏 -852-25 
3DD3i01B 湛江 无 线 电 一 厂 夏 -854-30 
3DD101B 八 O 〇 CO 三 和 夏 -354-31 
3DDI01B 扬州 晶体 管 厂 秆 -856-8 

3DDI01C 卫 光 电工 厂 至 -860-7 

3DD101C 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -860-8 

3 了 DD101C 八 二 三 一 三 下 -860-9 

3DDI101C 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -860-10 
3DD101C 佛山 市 半导体 器 件 六 下 -860-11 
3DD101C 泰州 半导体 广 团 -860-12 
3DD101C 重庆 无 线 电 四 六 村 -860-13 
3DDlolC 夏 -860-13 
3 也 D101C 衡阳 晶体 管 下 -860-14 
3DD101C 1 丰 -860-15 
3DDi01C  ， 青 闹 电器 元 件 厂 看 -860-16 
3DD101C 杭州 半导体 厂 页-860-16 
3DD101C 太原 电子 三 下 -860-17 
3DDI101C 启东 市 晶体 管 夏 -860-18 
3DDI101C 天津 第 六 半导体 器 件 厂 下 -860-19 
3DD101IC 4 苯 岗 市 晶体 管 厂 下 -860-20 
3DDI101C ”8@ 宜 和 晶 体 符 三 杆 -860-21 
3DDI01C 扬州 晶体 管 三 隐 -864-20 
3DD101C 洪江 无 线 电 


夏 -864-38 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


| 


型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 记 家 页 码 -序号 
3DDi61C 八 CTEGO 亚 -864-39 3 也 了 PD102A 让 头 半导体 六 页 -844-8 
3DDi01D 扬州 品 体 管 厂 夏 -866-17 3DDl02A 佛山 市 半导体 器 件 矿 看-844-9 
3DD1i01D 卫 论 电 工厂 亚 -866-36 3DD102A 素 州 半导体 三 于 -844-10 
3DD101D 人 二 三 一 有 夏 -866-37 3DDD102A 南京 半导体 器 件 总 和 夏 -844-11 
3DD101D 汞 讶 前 门 器 件 三 私 -866-38 3DD102A  ， 湖 州 半导体 总 厂 夏 -844-12 
3DD101D : 建 研究 所 焉 -866-39 5DD102A 9 清江 市 晶体 管 王 下 -844 -13 
3PDP101D 雄 州 半导体 厂 村 -866-40 3DD102A 衡阳 晶体 管 厂 复 -844-14 
3DD101D 佛山 席 半 导体 器 件 厂 下 -866-41 2DDl102A ， 生 建 八 三 厂 研究 所 夏 -844-15 
3DD101D 重庆 无 线 电 四 厂 于 -866-42 3D DP102A  @ 宝 应 县 无 线 电 元 件 二 厂 间 -84416 
3DD1iolD 衡 主 电 体 乏 三 于 -866-43 3DD102A 天 津 第 六 半导体 器 件 | 及 -844-17 
3DDiolD 么 合 取出 体 签 厂 置 -866-43 3 也 D102A 杭州 半导体 厂 耻 -844-18 
3DDi0D 二 海 无 线 电 一 个 九 亲 下 -866-44 3DD102A 音 岛 电器 元 件 厂 用 -844-]8 
3DDi0rD 和 背 岛 电器 元 件 三 下 -866-45 3DD102A  @ 宜 昌 晶 体 管 厂 材 -844-18 
3DD10ID 入 东 市 晶体 管 三 夏 -866-46 3DD102A 太原 电子 厂 机 -844-19 
3DPDI10iDD 杭州 半导体 厂 夏 -866-47 3DD102A 上 原 门 半导体 器 件 四 厂 ss 
3DD10D 人 锥 岗 市 晶体 管 广 夏 -866-48 2DD102A 启东 市 晶体 管 在 -844- 
3DDI0ID 有 宜昌 晶体 管 三 四 -866-49 3 已 102 和 到 庆 无 线 电 四 路 es 
3DD10ID- AOLO 厂 和 -868-35 3DD102A 4 条 岗 市 晶体 管 三 杆 -844-23 
3DD101E AAAOEO 厂 入 -879-22 3 有 Di102A 吉林 市 半导体 广 下 -844-47 
3 站 104 了 声 州 帮 昌 体 管 | 可 -872-4 3DD102 达 八 品 二 四 姜 看-844-48 
3DD10P 党 旺 市 无 线 电 器 材 ” 在 -872-5 ?Dio2A  @ 南 昌 无 线 电 二 厂 莉 -844-49 
3DD50E 了 卫 光电 工厂 置 -872-50 3DD102A 上 海 无 线 电 七 万 下 -846-24 
3 也 了 Di191 忆 开 一 三 一 六 秆 -874-1 3DD102A 吉林 市 半导体 三 夏 -854-32 
3DDi91P 小 京 市 前 门 器 件 万 看-874-2 3DDi02B 9 无 锡 市 无 线 电 元 件 -- 矿 夏 -744-29 
3 了 7D101 瑟 车 建 八 三 三 研究 所 夏 -874-3 3 了 D102 了 卫 光 电工 三 菠 -852-26 
3DDI10EE 人 习 山 市 举 导体 器 件 矿 页 -874-4 3DDio02B 生 建 八 三 厂 研 究 所 区 -852-27 
3 卫 了 101 已 泰州 平 导体 三 重 -874-5 3DD102B  @ 清 江 市 晶体 管 三 下 -852-28 
3DD161 卫 重庆 无 线 电 四 六 下 -874-6 3DD102 了 B 湖州 半导体 总 厂 下 -852-29 
3D1i01 忆 衡阳 晶体 管 三 收 -874-7 3DDi02B 重庆 无 线 电 四 厂 下 -852-30 
3D101 忆 全 合 了 肥 晶 体 管 三 下 -874-7 3DD1i02B 衡阳 晶体 管 厂 看-852-31 
3 也 D101 了 上海 无 线 册 二 十 九 厂 和 真 -874-8 3 卫 D102 了 3 上 海 无 线 电 二 十 九 六 亚 -852-32 
3PDP301E 下 岛 电器 元 件 厂 下 -874-9 3DD102B 青岛 电器 元 件 厂 下 -852-33 
3DD101 蕊 太原 电子 厂 下 -874-10 3DD102 了 3 8 宝应 县 无 线 电 元 任 二 厂 下 -852-34 
3DD310E 启东 市 晶体 答 厂 四 -874- 了 3DD102 晶 南京 半导体 总 厂 下 -852-35 
3 六 D103 卫 入 州 半导体 厂 夏 -874-12 3DDi02B 天津 第 六 半导体 器 件 太 天 -852-36 
3 用 101 王 人 天津 第 六 半导体 器 件 ) 夏 -874-13 3DD102B 9@ 宜 昌 晶 体 管 厂 下 -852-37 
3DPD30E 4 灼 岗 市 显 傈 管 厂 夏 -874-14 3DD102B 杭州 半导体 三 下 -852-37 
sbDPI0E 8 宜昌 晶体 管 三 四 -874-15 3DD102B 太原 电子 厂 阳 -852-38 
3DDI0IE 佛山 市 半导体 器 件 厂 看-g80-12 3DD102B3 佛山 市 半导体 器 件 六 下-852-39 
3DPDIIM 佛山 市 乎 导体 器 件 矿 看-8s8-34 3DD102B 启东 市 晶体 管 厂 下 -852-40 
3 卫 昌 103 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 页 -844-6 3DPi02 了 3 司 门 半导体 器 件 四 | 夏 -852-41 
3 有 二 102 清江 市 藻 体 管 广 焉 -344-7 3DD102 了 了 全 仙 关 市 品 体 管 广 下 -852-42 
3 有 107A 昌 无 和 无 线 电 元 件 一 厂 2 3DDi028B 人 OO 广 秆 -854-33 
3 有 D102A 人 和 八 五 三 一 厂 836-10 四 3DD1023 加 南 昌 无 线 电 二 六 下 - 854-34 
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型 号 


3DD1023 
3DD102C 
3DD102C 
3 了 DD102C 
3dGD102C 
3DD102C 
3DDI02C 
3DDPIi02C 
3DD102C 
3DD102C 
3DD102C 
3 了 了 102C 
3DD102C 
3DDI102C 
3DD102C 
3DD102C 
3DD102C 
3DD102C 
3DD102C 
3DD102C 
3DDI102C 
3DD102C 
3DD102C 
3DDio2C 
3DD102D 
3 了 DD102D 
3 卫 D102D 
3DD102D 
3DDio2D 
3D D102D 
3D D102D 
3 了 D D102D 
3DD1i02D 
3D D102D 
3 了 D D102 了 D 
3D D102D 
3DD102D 
3DDI102D 
3DDi102D 
3DD102D 
3DD102D 
3 了 DTD102 卫 
3TD TtO02DD 

3 了 BDI102D 
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三 家 


”上海 无 线 电 七 


4 无 锡 市 无 线 电 元 件 一 矿 
卫 光 电工 厂 

生 建 八 三 厂 研 究 所 
佛 上 由 击 兴 导体 器 件 矿 
湖州 兴 导 体 总 厂 
重庆 无 线 电 四 厂 

于 海 无 线 电 二 十 妃 厂 
青岛 电器 元 件 厂 

天 津 第 六 半导体 器 件 厂 
@ 家 昌 唱 体 管 三 
南京 半导体 器 件 总 三 
@ 宝 应 县 无 线 电 元 件 二 三 
厦门 半导体 器 件 四 三 
启东 市 瘟 体 管 三 
杭州 半导体 三 
@ 清 江 市 晶体 管 三 
4 家 岗 市 晶体 管 三 
太原 电子 厂 
衡阳 楷体 管 厂 
上 海 无 线 电 七 厂 
理 林 市 半导体 三 
八 O 二 CO 三 
@ 南 叶 无 线 电 二 三 
@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 一 三 
卫 光 电工 厂 
生 建 八 三 厂 研 究 所 
佛山 市 半导体 器 件 厂 
重庆 无 线 遇 四 广 
衡 阴 晶体 管 厂 
上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
青史 电器 元 件 三 
南京 半 有 导体 器 件 总 三 
天 嫂 第 六 半导体 器 件 三 
^ 鹤 岗 市 晶体 管 厂 
4 宜昌 半导体 三 
太原 电子 厂 
杭州 半导体 厂 
厦门 半导体 器 件 四 厂 
启东 市 晶体 管 六 

@ 清 江 市 晶体 管 三 
悍 林 市 半导体 广 
八 O 〇 -EO 三 
@ 南 昌 无 线 电 二 三 


六 家 


页 码 - 序 号 | 型 号 

焉 -856-21 3DD102 孔 吉林 市 半导体 三 

焉 -744-31 3DD102EBE 人 OO 厂 

亚 -860-22 3DD102 屯 。 @ 南 昌 无 线 电 二 三 

开 -860-23 3DD102 孔 营口 市 无 线 电 器 材 

焉 -860-24 3DD102 五 卫 光 于 工厂 

下 -860-25 3DD102 正 生 建 八 三 厂 研 究 所 

看-860-26 3DD1l02 也 ”重庆 无 线 电 四 厂 

下 -860-27 3 了 D 了 102 也 衔 阳 晶体 管 厂 

页-860-27 3DD102 孔 上海 无 线 电 二 十 九 厂 

亚 -860-27 3DD102 忆 青岛 电器 元 件 厂 

下 -860-27 3DD102 瑟 太原 电子 厂 

下 -860-28 3DD102 卫 吝 东 市 晶体 管 厂 

下 -860-29 3DDi102 忆 厦门 半 体 导 器 件 四 厂 

下 -860-30 3DD102E 杭州 半导体 三 

下 -860-31 3DD1I102 巨 。”@ 清 江 市 晶体 管 三 

看-860-32 3DD102 忆 天津 第 六 半导体 器 件 厂 

下 -860-33 3DD102 卫 <^ 稚 岗 市 晶体 管 厂 

下 -860-34 3DD102 卫 4 宜昌 半导体 厂 

下 -860-34 3DD102 刁 佛山 市 半导体 器 件 厂 

下 -860-34 3DD1i02T-A 杭州 半导体 靖 

看 -862-43 3DD102T-B 杭州 半导体 三 

下 -864-40 3DD1l02T-C 杭州 半导体 三 

看 -864-41 3DD102 了 T-D 杭州 半导体 厂 

玉 -864-42 3DD1l02 了 -也 杭州 半导体 广 

秆 -744-32 3DD103 北京 市 前 门 器 件 广 

丰 -866-50 3DD103A 青岛 电器 元 件 厂 

下 -868-I 3DD103A 4 生 建 八 三 厂 研 究 所 

至 -868-2 3DD103A 杭州 半导体 三 

夏 -868-3 3DD103A 启东 市 晶体 管 厂 

亚 -868-4 3DD103A < 合肥 晶体 管 三 

下 -868-5 3DDi03A 重庆 无 线 电 四 三 

下 -868-6 3DD103A 全 锥 岗 市 晶体 管 厂 

亚 -868-7 3DD103A 北京 市 前 门 器 件 三 

下 -868-8 3DDI103A 泰州 半导体 三 

亚 -868-9 3DDi08A 衡阳 晶体 管 三 

亚 -868-10 3DD103A 卫 光 电工 厂 

下 -868-11 3DD103B 卫 光 电工 厂 

下 -868-11 3DDi03B 北京 市 前 门 器 件 厂 

下 -868-12 3DD103B 4^ 生 建 八 三 厂 研 究 所 

下 -868-13 3DD1i03B 泰州 半导体 厂 

亚 -868-14 3DD1033B 重庆 无 线 电 四 厂 

下 -868-36 3DD103B 合肥 晶体 管 广 

下 -868-37 3DD103 了 B 衡阳 晶体 管 三 
3DD103B 下 岛 电器 元 件 ) 


亚 -868-38 


页 码 -序号 
亚 -870-23 
下 -870-24 
丰 -870-25 
下 -872-6 

下 -874-16 
亚 -874-17 
下 -874-18 
下 -874-19 
下 -874-20 
看 -874-21 
亚 -874-22 
相 -874-23 
在-874-24 
焉 -874-25 
亚 -874-25 
下 -874 26 
班 -874-27 
下 -874-28 
四 -876-41 
下 -744-33 
下 -744-34 
入-744-35 
开 -744-36 
下 744-37 
各 -882-20 
下 -860-35 
到 -860-36 
亚 -860-37 
四-860-38 
下 -860-39 
下 -860-39 
看 -860-40 
夏 -860-40 
亚 -860-40 
下 -860-41 
下 -8606-42 
下 -874-29 
下 -874-30 
下 -874-31 
亚 -874-32 
班 -874-33 
不 -874-33 
看-874-34 
下 -874-~35 
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型 号 厂 家 页 码 -序号 | 型 号 而 家 页 码 -序号 
3 了 103B 六 闪 亲 晶体 管 厂 私 -874-36 3DD1i04A /人 AOLEO 厂 秆 -864-21 
3DD103 阳 杭州 半导体 三 于 -874-37 3DD3i04A 肖 林 市 平 导体 三 亚 -864-43 
3DD103B 全 稚 岗 市 晶体 管 广 秆 -874-38 3DD104A  @ 南 昌 无 线 电 二 厂 焉 -864-44 
3DD103C 了 卫 光 电工 厂 下 -880-13 3DDio4B 湛江 无 线 电 一 厂 下 -870-7 

3DD103C  ^ 箱 岗 市 晶体 管 厂 机 -880-13 3DD104B 千林 市 半导体 厂 可 -870-26 
3DD103C 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -880-14 3DD104B  e@ 南 昌 无 线 电 一 厂 村 -870-27 
3DDI103C 启东 市 晶体 管 厂 亚 -880-18 3DD1L0O4B 人 人 OEOF 焉 -872-7 

3DDI103C 泰州 半导体 厂 夏 -880-16 3DD104B 卫 光 电工 厂 机 -874-39 
3DD1l03C 杭州 半导体 厂 下 -880-17 3DD104B 青 锅 电器 元 件 厂 亚 -874-40 
3DDi03C 和 音 岛 电器 元 件 厂 下 -880-17 3DDi04B 4 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -874-41 
3DDi03C 4 合肥 唱和 你 管 厂 下 -880-18 3DD104B 杭州 半导体 厂 下 -874-42 
3DDI03C 重庆 无 线 电 四 厂 下 -880-18 3DD104B 重庆 无 线 电 四 厂 下 -874-43 
3DD103C 衡阳 晶体 管 厂 第 -880-19 3DD104B 4 赵 岗 市 晶体 管 厂 重 -874-44 
3DD103D 了 卫 郑 电 工厂 下 -888 -3 3DDio4B 衡阳 晶体 管 六 下 -874-45 
3DD103DP 闭 京 市 前 门 器 件 厂 开 -888-4 3DD104C 和 林 市 半导体 厂 贡 -878-1 

3DD103D  。 背 岛 电器 元 件 广 下 -888-5 3DD104C ，@ 南 昌 无 线 电 二 三 机 -878-2 

3DD103D 4^ 生 建 作 三 厂 研究 所 看-888-6 3DDI04C 人 OO-EO 厂 耻 -878-27 
3DD103D 启东 市 晶体 管 ) 下 -888-7 3DD1i04C 湛江 无 线 由 一 厂 夏 -878-32 
3DD103D 泰州 半导体 三 下 -888-8 3DDio4C  ， 卫 光 中 工厂 本 -880-20 
3DD103D 杭州 半导体 厂 下 -888-9 3DDlio4C 吾 岛 电器 元 件 厂 夏 -880-21 
3DD103D 多 岗 市 晶体 管 厂 开 -888-10 3DD104C 4 生 建 八 三 厂 研究 所 开 -880-22 
3DD103D “4 合肥 草 体 管 厂 四 -888-11 3DD1o4C 杭州 半导体 厂 夏 -880-23 
3D Di03D 下 -888-11 3D D104C 重庆 和 无线电 四 三 页 -880-24 
3DDi03D 衡阳 卓 体 管 厂 下 -888-12 3DD104C 4 稚 岗 市 晶体 管 厂 下 -880-25 
3DD103 卫 营口 市 无 线 电 器 材 / 下 -884-36 3DDI04C 衡阳 曲 体 管 厂 下 -880-26 
3DD103 世 了 卫 光 电工 三 下 -892-31 3DD104D 营口 市 无 线 电 器 材 广 下-884-37 
3DD103 卫 重 夫 无 线 电 四 三 页 -892-11 3DD1404D 洪江 无 线 电 一 厂 午 -886-8 

3DD103 了 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -892-12 3DD104D 吉林 市 半导体 三 下 -886-28 
3DDi103 巨 青岛 电器 元 件 广 到 -892-13 3DD104D 4 坪 昌 无 线 电 二 厂 夏 -886-29 
3DD1i03 正 < 生 建 八 三 厂 研 究 所 页 -892-14 3DD14D 卫 光 电工 厂 亚 -888-13 
3DD103 瑟 启东 市 晶体 管 三 页 -89?-15 3DD1io4D 青岛 电器 元 件 厂 下 -888-14 
3D 了 103 忆 沉 州 半导体 呈 牙 -892-16 3DD1o4D 杭州 半导体 三 下 -888-15 
3DD103 忆 泰州 半导体 ) 焉 -892-17 3DD1i04D 4 条 岗 市 昆 体 管 厂 秆 -888-16 
3DDP103 忆 < 合肥 晶体 答 三 机 -892-18 3DD104D 重庆 无 线 电 四 厂 下 -888-17 
3DP103 匡 4 息 岗 市 晶体 咎 三 再-892-19 3DD104D 衡阳 晶体 管 厂 下 -888-18 
3DD103 匡 衔 阳 晶体 管 三 下 -892-20 3D D104 了 湛江 无 线 电 一 厂 下 -890-24 
3DDI104A 了 卫 光电 工厂 亚 -860-43 3D D104 了 ”吉林 市 半导体 厂 页 -890-36 
3DD104A 青岛 电器 元 件 厂 下 -860-44 3DD104 卫 。 @ 南 昌 无 线 电 二 厂 下 -890-37 
3D D104A_ 4 生 建 八 三 厂 研究 所 本-860-45 3DD1o4E ”人 OO 厂 开 -892-2 

3DD104A 杭州 半导体 三 开 -860-46 3DD104 卫 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -892-3 

3DD104A 重庆 无 线 电 四 三 于 -860-47 3D D104 了 青岛 电器 元 件 厂 下 -892-21 
3DD104A <^ 准 岗 市 晶体 管 三 王 -860-48 3D D104 卫 < 生 建 八 三 厂 研 究 所 了 -892-22 
3 也 D104 从 衡阳 晶体 管 厂 下 -860-49 3DD 刀 104 也 杭州 下 导体 广 区 -892-23 
3 了 了 104 公 洪江 无 线 电 一 一 厂 下 -862-44 3 了 D104 互 重庆 无 线 电 四 三 下 -892-24 


error 
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型 号 的 家 页 碍 -序号 | 型 号 三 家 页 究 - 育 号 
3D Dio4 瑟 4 稚 岗 市 晶体 管 厂 彼 -892-25 3DD151A 青岛 电器 元 咎 厂 下 - -750- 35 
3DDi04 也 衡阳 晶体 管 厂 复 -892-26 3DD151A ， 衡 阴 晶体管 厂 中 -750-36 
3DDl108A AOLEO 厂 夏 -916 -2 3DD151B 青岛 电器 元 件 三 下 -752-18 
3DD108A_ 吉 袜 市 半导体 三 下 -916-23 3DDI51B 杭州 半导体 厂 下 -752-34 
3DD108B  。 才 林 市 半导体 三 及 -920-6 3DD151B 衡阳 醒 体 管 厂 看 -752-39 
3DD108B 人 OO 三 -和 -920-19 3DD151B 扬州 晶体 管 厂 下 -752-46 
3DDli08C 千林 市 半导体 三 政 -922-44 3D D151C 青岛 电器 元 件 厂 政 -754-49 
3DDli08C ”人 OO 广 夏 -924-15 3DD151C 衡阳 晶体 管 下 -754-50 
3DPDli08D 天 林 市 洲 导 体 广 下 -926-21 | 3DD15IC 杭州 半导体 矿 村 -756-12 
3DDi08D 人 OO 三 置 -926-47 3 也 DI51C 八 O 〇 二 O 〇 三 下 -756-17 
3 也 D108 忆 八 O 〇 七 〇 三 下 -928-19 3DDi151C 扬州 晶 从 管 厂 夏 -756-18 
3DD108 忆 背 林 市 半导体 | 和 -928-40 3DDI5ID 人 OAEO 厂 看 -756-~31 
3 了 也 108 开 悍 林 市 半 肝 体 六 下 -930-10 3DD151D 扬州 晶体 管 三 覆 -786-32 
3DDi08G ”人 OO 厂 开 -932-21 3DDI5ID 营口 市 无 线 电 器 村 六。 夏 -756-33 
3D D108G 吉林 林 半 导体 广 御 -932-41 3 了 青岛 电器 元 件 厂 机 -756-47 
3D D108 了 匡 营口 无 线 电 器 材 矿 夏 -934-25 3DDI5ID 衡阳 晶体 管 厂 各-756-48 
3DD110B 佛山 市 半导体 器 材 看 -1226-37 3 了 Di 1D 杭州 半导体 厂 覆 -758-4 

3DDHi4A 吉林 市 半导体 三 下 -864-45 3DD151 了 人 作 OLO 厂 1 置 -758-9 

3DD1il4A 尘 林 市 半导体 三 年 -874-46 3D 也 151 也 扬州 晶体 管 三 下 -758-10 
3DDil4B 吉林 市 半导体 三 下 -870-28 3DD151 己 和 辫 岛 电器 元 件 厂 夏 -758-16 
3DD114 了 如 音 林 市 半导体 厂 夏 -880-27 3DD151 瑟 衡阳 晶体 管 厂 克 -758-17 
3DDIi14C 居 林 市 半导体 厂 夏 -878-3 3D DJ151 也 杭州 半导体 三 夏 -758-23 
3DDIl4C 青 林 市 半导体 三 复 -882-21 3DDI5IRE 家 龟 电器 元 件 「 下 -758-30 
3DD1l4D 家 林 市 半导体 厂 班 -882-50 3DD154 衡阳 量 体 管 厂 焉 -758-31 
3DDit4D 和 寺 林 市 半导体 三 下 -888-19 3DDI5IPF ADOO 厂 下 -758-37 
3DD114 卫 吉林 市 半导体 下 -886-30 3D D151 卫 扬州 晶体 管 三 下 -758-38 
3DD114 卫 青 林 市 半导体 矿 夏 .888-47 3 也 D151F 杭州 半导体 厂 下 -758-39 
3DD114 匡 震 林 市 半导体 三 焉 -890-38 3DDIi51G 杭州 灶 导 体 厂 下 -758-40 
3D DIE 吉林 市 半 导体 三 开 -892-27 3DD15IG ”人 OO 三 下 -758-42 
3DDil8A 和 林 市 半导体 厂 下 -930-11 3DDI151G 扬州 晶体 管 广 下 -758-43 
3DDI1I8A 吉林 市 半导体 厂 夏 -932-3 3DD151G 青岛 电器 元 件 三 夏 -758-48 
3DD118B 震 林 市 半导体 三 站 -932-8 3 了 了 151G 衡 刘 晶体 管 厂 下 -758-49 
3DDil8B 示 林 市 半导体 厂 焉 -932-42 3DD152A 杏林 市 半导体 厂 秆 -750-29 
3DD118C 宕 林 市 半导体 广 .， 夏 -934-14 3DPD152A 冰岛 由 器 元 件 厂 日 -750-37 
3DDI18C 吉林 市 烤 导 体 厂 下 -934-29 3DD152A 杭州 半导体 三 夏 -750-38 
3DD118D 表 宁 市 半导体 厂 下 -934-32 23DD1524A 全 锥 岗 市 晶体 管 广 到 -750-39 
3DD118 了 吉林 市 半导体 厂 夏 -934-43 3DD152A 衡阳 晶体 管 厂 夏 -750-40 
3DD118 巨 吉林 市 半导体 三 夏 -936-4 3DD3152B 青岛 电器 元 件 厂 四 -752-40 
3D Di18 忆 吉林 市 半导体 三 四 -936-12 3DD152B 杭州 半导体 三 班 -752-40 
3DD1ii8P 霄 林 市 半导体 三 下 `936-23 3DDPDi152B 4^ 蕉 岗 市 晶体 答 厂 看 -752-41 
3D Dil8F 将 宁 市 半导体 厂 丰 -936-24 3DD152B3 ， 衡 昌 晶体 管 厂 夏 -752-42 
3D D151A 扬州 晶体 管 厂 四 -750-18 3DD152B 人 OEO 厂 是 -752-47 
3DDI151A 人 DOTEO 量 -750-19 3DDI152B 宫 宁 市 妾 导体 三 夏 -752-48 
3 也 D351IA 仿 州 半导体 | 玫 - 光 0 4 3D1 六 152C 衣 久 帅 鹿 元 件 厂 利 -756-1 
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型 号 六 家 页 簿 -序号 型 号 
3DD152C 杭州 诗 导 体 三 下 -756-2 3 卫 也 153 了 B 
3DD152C 4 笨 册 市 品 体 管 矿 下 -756-3 3DD153 了 3 
3DD152C 衡阳 晶体 管 三 夏 -756-4 3DDi53C 
3D D152C 八 O 〇 七 中 三 提 -756-19 3DD153C 
3D D152C 吉林 市 半导体 厂 下 -756-22 3DDl153C 
3 也 卫 152 记 八 〇 七 品 | 下-756-34 3DD153C 
3DD152D 营口 市 无 线 电 器 材 广 亚 -756-35 3DD153C 
3 卫 D152D 震 林 市 半导体 厂 焉 -756-38 3DD153C 
3DDI152D  ， 青 则 于 器 元 件 广 下 -756-49 3DD153C 
3DD152D 杭州 半导体 厂 了 -756-50 3 了 DD153C 
3DD152D 全 和 窜 六 人 管 厂 下-758-1 3 了 D153C 
3DD152D 衡阳 品 估 管 三 下 -758-2 3DD153D 
3D D152 马 AOLOF 下 -758-11 3DD153D 
3D D152 卫 害 锅 电器 元 件 三 秆 -758-18 3DD153D 
3 了 DD152 卫 该 州 半导体 厂 下 -758-19 3DD153D 
3DD152 卫 4 稚 岗 市 量 俯 管 厂 下 -758-20 3DD153 呈 
3D D152 了 玉 衔 阻 市 晶体 管 三 亚 -758-21 3 卫 D153 卫 
3 了 Di152 卫 吉林 市 半导体 三 开 -758-24 3DD153D 
3DD152 家 林 市 半导体 厂 年-758-25 3DD153D 
3D D152 下 4 稚 岗 市 晶体 管 / 于 -758-32 3 也 了 D153 卫 
3 也 也 152 节 青岛 电器 元 件 厂 竹 -758-33 3 也 D153 卫 
3DD3152 工 杭州 半导体 三 下 -758-34 3 局 D153 也 
3DD152 了 衡阳 晶体 管 厂 下 -758-35 3D D153 瑟 
3 也 了 D152G 衡阳 晶体 管 三 下 -758-41 3DD153 卫 
3 了 152G 吾 钨 电器 元 件 厂 夏 -758-50 3 了 D 了 153 羽 
3 也 D152G 杭州 半导体 厂 下 -760-1 3 了 D153 匡 
3DD152G 4 稚 岗 市 晶体 管 厂 亚 -760-2 3DD153 卫 
3D Di52G 衡阳 晶体 签 厂 下 -760-3 3DP1453 卫 
3 了 也 153 人 入 卫 光 也 工厂 下 -762-44 3 也 Di153 也 
3DD153A 青岛 电器 元 件 广 亚 -762-45 3DD153F 
3 疡 也 153 六 辽 宇 吕 体 管 厂 秆 -762-46 3 也 D153 匡 
3DDi153A < 么 钵 岗 市 晶体 管 三 下 -762-47 3DD153 开 
3DD153 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -762-48 3DD1535 
3 了 PPD153A 衡阳 晶体 管 广 下 -762-48 3 也 D153 下 
3 甩 卫 153A 八 O 〇 TO 三 材 -764-12 3DD153FE 
3DD45s 六 扬州 晶体 答 三 下 -764-13 3DD153 下 
3DDi5334 杭州 半导体 六 下 -764-20 3DD153 了 
3DDi153B 人 加 于 于 -766-34 3DD153 开 
3DD1i53B 扬州 晶体 管 三 四 -766-35 3D D153G 
3 也 万 153 吕 卫 光 电工 三 看-766-48 3D D153G 
3 卫 了 DT153 品 表 龟 电器 元 件 三 秆 -766-49 3DD153G 
3DD153BB 辽 汪 晶体管 厂 秆 -766-50 3D D153G 
3DDi53B 条 岗 市 晶体 管 厂 下 -768-1 3 也 也 153 忆 
3 和 衡阳 品 体 管 三 入 -768-2 3DD153G 


灶 时 体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


厌 家 页 玛 -序号 
生 建 八 三 厂 研究 所 算 -768-2 
杭州 壮 导 体 广 机 -768-13 
杭州 尘 导 体 厂 页 -770-16 
人 GO 〇 七 O 广 焉 -770-20 
扬州 晶体 管 厂 亚 -770-21 
卫 光 电工 厂 秆 -770-39 
表 岛 电器 元 件 厂 和 -770-40 
生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -770-41 
辽宁 晶体 管 厂 亚 -770-42 

^ 钉 岗 市 晶体 管 三 开 -770-43 
街 阳 晶体 答 厂 于 -770-44 
扬州 晶体 管 厂 夏 -772-19 
营口 无 线 电器 材 广 区 -772-20 
卫 光 电工 三 和 夏 -772-34 
青岛 电器 元 件 三 下 -772-35 
生 建 八 三 三 研究 所 下 -772-36 
衡阳 晶体 管 三 亚 -772-36 
辽宁 晶体 管 下 -772-37 

4 和 蕉 网 市 蝇 体 管 厂 下 -772-38 
杭州 半导体 三 下 -774-2 
八 O 寸 O 厂 下 -774-13 
扬州 晶体 管 三 亚 -774-14 
卫 光 电工 三 下 -774-20 
青岛 电器 元 件 厂 下 -774-21 
生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -774-22 
衔 阳 晶体 管 厂 下 -774-22 
辽宁 晶体 管 厂 下 -774-23 

4 鹤 阅 市 晶体 管 厂 下 -774-24 
杭州 半导体 厂 在 -774-37 
杭州 半导体 三 下 -774-39 
卫 光 电工 三 下 -774-48 
和 背 马 电器 元 件 厂 到 -774-49 
辽 字 晶体 管 厂 下 -774-50 

下 -776-1 
衡阳 晶体 管 广 开 -776-2 
生 建 八 三 厂 研 究 所 于 -776-2 
八 吕 七 O 厂 下 -776-22 
扬州 晶体 管 三 划 -776-23 
表 名 电器 元 件 厂 看-774-47 
杭州 半导体 三 下-776-27 
生 建 八 三 厂 研 究 所 政 -776-37 
辽宁 晶体 管 三 下 -776-38 

4 锥 岗 市 晶体 答 厂 下 -776-39 
衡阳 晶体 管 三 下 -776-40 
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半导体 三 极 管 型 号 -三 家 索引 


型 号 


3DD153G 
3DD153G 
3DD154 信 
3 疡 D154 人 和 
3D D154 人 入 
3D D154AA 
3DD154A 
3D D154 卫 
3D 了 TD154 了 
3PD154 了 
3DD1548 
3 也 也 154 忆 
3DD154 也 
3DD154 了 
3DD154C 
3DD154C 
3 了 DD154C 
3D D154C 
3D D154C 
3D D154C 
3DD154D 
3DD154D 
3 了 DD 也 154D 
3DD154 了 TD 
3 了 D D154D 
3DD154D 
3D D154 卫 
3DD154D 
3DD154 忆 
3DD154 也 
3DD154 卫 
3DD154 卫 
3DD154 也 
3D D154 卫 
3 也 Di154 下 
3DD154 卫 
3DD154 下 
3 了 DD154 下 
3DD154 卫 
3 也 了 D154 卫 
3 也 也 154 下 
3DD154 人 az 
3 了 D154G 


3DD154 台 
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而 家 页 码 - 施 号 
八 O 〇 TO 六 亚 -778-4 
八 O 〇 -OO 三 下 -778-5 
青岛 电器 元 件 厂 下 -762-49 
生 建 八 三 厂 研究 所 下-762-50 
杭州 半导体 三 下 -764-1 
4 家 岗 市 晶体 管 厂 下 -764-2 
吉林 市 半导体 三 下 -764-23 
八 OO 三 下 -766-36 
吉林 市 半导体 三 下 -766-39 
青岛 电器 元 件 厂 到 -768-3 
生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -768-3 
杭州 半导体 三 得 -768-4 
^ 稚 岗 市 晶体 管 厂 亚 -768-5 
衡阳 晶体 管 厂 焉 -768-6 
吉林 市 半导体 三 -770-8 
青岛 电器 元 件 矿 亚 -770-45 
生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -770-46 
杭州 半导体 三 下 -770-47 
4 条 六 市 吨 体 管 三 到-770-48 
衡阳 虹 体 管 三 下 -770-49 
营口 市 无 线 电 器 材 六 下 -772-21 
八 O-EO 厂 下 -772-22 
青岛 电器 元 件 厂 页 -772-39 
生 建 八 三 厂 研究 所 页 -772-40 
杭州 半导体 三 下-772-41 
4 锥 岗 市 晶体 管 厂 下 -772-42 
衔 阳 晶体 管 三 开 -772-43 
吉林 市 半导体 三 下 -774-4 
青 名 电器 元 件 厂 下 -774-25 
生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -774-26 
衡阳 晶体 管 三 下 -774-26 
杭州 晶体 管 厂 焉 -774-27 
和 稚 岗 市 晶体 管 厂 下 -774-28 
吉林 市 半导体 三 到 -774-33 
青岛 电器 元 件 广 下 -778-3 
生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -776-4 
杭州 半导体 厂 焉 -776-5 
^ 鸡 岗 市 是 体 管 三 下 -776-8 
衡阳 晶体 管 厂 焉 -776-7 
吉林 市 半导体 三 到 -776-18 
八 O 〇 TO 三 下 -776-24 
吉林 市 半导体 厂 下 -776-28 
青岛 电器 元 件 厂 看 -776-41 
杭州 半导体 三 亚 -776-42 


om 


型 号 


3DDi54G 


3DD154G 


3DD154G 


3DD154G 
3D DP3155A 
3DD155 人 入 
3DD155A 
3 卫 D155A 
3 了 DD155A 
3 了 D D155 信 
3D D155 人 入 
3DD155 了 
3DD155 了 3 
3D D155 卫 
3DD155 翌 
3DD155B 
3D D155 了 纤 
3DD155BB 
3 了 D D155C 
3D D155C 
3D Dis5C 
3DD155C 
3D D155C 
3DD155C 
3D D155C 
3D D155D 
3DD155 卫 
3DD155 了 
3DD155DD 
3DD155 卫 
3DPD155 卫 
3DD155 卫 
3PDJD155 卫 
3 玫 D155 卫 
3DD155 卫 
3 也 也 155 品 
3 了 Dio55 丘 
3 也 D155 蕊 
3 也 也 155 也 
3DD155 也 
3 卫 D155 王 
3 了 DTD155 王 
3 了 D155 匡 

3 了 D155 了 


和 稚 岗 市 量 体 管 矿 
衡阳 唱 体 符 厂 
生 建 八 三 厂 研 究 所 
八 () 七 心 <( 记 了 
闪 \OtO 
卫 光 电工 厂 
青岛 电器 元 件 三 
杭州 举 导体 三 
衡阳 晶体 管 广 
生 建 八 三 上 研究 所 
扬州 晶体 管 厂 
八 OT 二 DO 三 
扬州 晶体 管 三 
卫 光 电工 厂 
生 建 八 三 厂 研 究 所 
衡阳 郧 体 管 三 
豆 龟 电器 元 件 厂 
杭州 半导体 六 
八 吕 七 O 厂 
卫 光 电工 三 
硝 岛 电器 元 件 厂 
杭州 半导体 厂 
衡阳 晶体 管 厂 
生 建 八 三 厂 研 究 所 
扬州 晶体 管 广 
八 OTOD 广 
工 光 电工 厂 
青 名 宣 轩 元 件 矿 
杭州 半导体 三 
年 建 八 三 研究 所 
衔 阳 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
营口 无 线 电 器 材 ) 
痛 


光电 工厂 
下 呈 电 只 7 人 本 
研究 所 


生 建 八 三 
i 放 六 导体 
衡阳 晶体 管 三 
八 O 七 品 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 答 厂 
八 C ECO 厂 
卫 沾 电工 厂 
青岛 电器 元 件 | 


页 码 -序号 


亚 -776-43 
惠 -776-44 
亚 -776-44 
亚 -778-6 

亚 -788-16 
下-788-19 
下 -788-20 
下 -788-21 
焉 -788-22 
亚 -788-22 
开 -788-29 
下 -788-41 
下 -788-45 
下 -790-6 

焉 -790-7 

亚 -790-7 

亚 -790-8 

下 -790-9 

开 -790-18 
亚 -790-36 
焉 -790-37 
下 -790-37 
亚 -790-38 
亚 -790-38 
下 -790-46 
下 -790-49 
亚 -792-12 
亚 -792-13 
了 -792-14 
亚 -792-15 
夏 -792-15 
亚 -792-21 
下 -792-22 
看 -792-36 
亚 -792-37 
玉 -792-38 
焉 -792-39 
亚 -792-40 
亚 -792 44 
到 -792 48 
下 -792-50 
亚 -794-4 

焉 -794-17 
下 -794-18 


ee 


三 家 


半导体 三 极 管 型 号 "厂家 索引 


型 号 页 码 -序号 | 型 号 三 家 
3D D155F 年 建 八 三 厂 研 究 所 下 -794-19 3D D156E 吉 袜 市 半导体 厂 
3DD155F 杭州 半导体 三 下 -7 3DDi156F /AOLEO 厂 
3DD155FE 衡阳 晶体 管 广 焉 -794-21 3DDH156F 吉林 市 半导体 广 
3DD155G  。 青 包 电器 元 件 厂 亚 -794-33 3DDi156F 衡 阴 晶 体 管 厂 
3DD155G  。 生 建 八 三 厂 研究 所 亚 -7 3DD156F 青岛 电器 元 件 厂 
3DD155G 杭州 半导体 三 下 -7 3D D156F 生 建 八 三 厂 研究 所 
3DD155G 衡阳 晶体 管 厂 开 -794-36 3DD156F 杭州 半导体 厂 
3DDl1l55G 人 OOEODJ 太 下 -794-44 3DD156F 杭州 半导体 厂 
3DD155G 扬州 晶体 管 厂 下 -794-47 “| 3DD156G 杭州 半导体 厂 
3DD156A 杭州 半导体 厂 亚 -788-15 3DDl1s56G 青岛 电器 元 件 厂 
3DDI156A 人 OO 三 焉 -788-17 3DD156G 和 生 建 八 三 广 研究 所 
3DD156A 吉林 市 半导体 三 下 -788-18 3DD156G 杭州 半 尽 你 广 
3DD156A_ 。 书 岛 电器 元 件 厂 下 -788-23 3D D156G 衡阳 晶体 管 厂 
3DD156A 杭州 半导体 三 下 -788-24 3D Di156G ”人 OO 厂 
3DD156A 生 建 八 三 厂 研 究 所 了 -788-235 | 3DD156G 。 肖 术 市 半导体 厂 
3DD156A 衡阳 晶体 管 厂 下 -788-25 3DD157A 。 责 岛 电器 元 件 厂 
3DD156B 湛江 无 线 电 一 三 开 -788-40 3D D157A 上 生 建 八 三 厂 研究 所 
3DD156B 人 OO 下 -788-42 3DD157A 辽宁 晶体 管 厂 
3DD1563 吉林 市 半导体 厂 下 -788-43 3DDl157A 衡阳 晶体 管 广 
3DD156B 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -790-10 3DD157A 杭州 半导体 三 
3DD156B 青岛 电器 元 件 厂 下 -790-11 3DD157A 扬州 晶体 营 厂 
3DD156B 杭州 半导体 三 页 -790-12 3DD157B 杭州 半导体 厂 
3DD156B 衡阳 晶体 管 厂 开 -790-13 3DD157B 将 岛 电器 元 件 厂 
3DDi56C ”人 八 OTO 广 页 -790-19 3D D157B 生 建 八 三 厂 研究 所 
3DDI156C 杭州 半导体 三 下 -790-21 3D D157B 辽宁 晶体 管 厂 
3DDi156C 青岛 电器 元 件 矿 下 -790-39 3DD157B 衡阳 晶体 管 厂 
3DD156C 杭州 半导体 三 焉 -790-40 3DD157B 星光 电工 厂 
3DD156C 衡阳 章 体 管 厂 下 -790-41 3DD157B 扬州 晶体 管 厂 
3DD156C ”和 人 生 建 八 三 三 研 究 所 下 -790-41 3DD157C 青岛 电器 元 件 厂 
3DD156C 吉林 市 半导体 三 下 -790-47 3DD157C 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3DD156D ”人 OO 广 下 -790-50 3DD1l57C 辽宁 晶体 管 三 
3DD156D 吉林 市 半导体 厂 开 -792-1 3DD157C 衡阳 晶体 管 厂 
3DD156D 青岛 电器 元 件 ) 焉 -792-16 3DD157C 杭州 半导体 三 
3DD156D  ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 秆 -792-17 | 3DDi57C 扬州 量 体 管 厂 
3DDi56D 杭州 半导体 三 区 -792-18 3DD157C 星光 电工 厂 
3DD1i56D 衡阳 晶 体 管 六 下 -792-19 3DD157D 杭州 半导体 厂 
3DD156D 营口 无 线 电 器 材 广 下 -792-23 3DD1l57D 星光 电工 三 
sDD156D 杭州 半导体 六 下 -792-25 3DD157D 扬州 晶体 管 厂 
3DD156 瑟 杭州 半导体 矿 下 -792-27 3DD157D 营口 市 无 线 电 器 材 广 
3D Di156 也 青岛 电器 元 件 厂 下 -792-41 3DD157D 青岛 电器 元 件 厂 
3DD156 忆 生 建 八 三 厂 研 究 所 和 -792-42 3DD157D  ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3DDi56E 衡阳 晶体 管 厂 开 -792-42 |) 3DD157D 辽宁 晶体 管 厂 
3DDI156 孔 杭州 学 导体 三 下 -792-43 3DD157D 衡阳 最 傈 管 广 
3DD156 了 人 OO 耻 -792-45 3DD157 马 青岛 电器 元 件 厂 


页 码 -序号 


下 -792-46 
下 -794-5 
和 -794-6 
下 -794-22 
公 -794-23 
下-794-24 
下 -794-25 
了 -794-30 
亚 -794-31 
下 -794-37 
下 -794-38 
秆 -794-39 
下 -794-40 
焉 -794-45 
下 -794-46 
下 -812-8 
开 -812-9 
焉 -812-10 
亚 -812-11 
特 -8I2-24 
下 -812-29 
丰 -818-15 
玫 -818-31 
下 -818-32 
夏 -818-33 
下 -818-34 
下 -3820-31 
下 -820-33 
和 -822-14 
焉 -822-15 
下 -822-16 
下 -822-17 
亚 -822-35 
下 -822-46 - 
下 -822-47 
焉 -824-2 
亚 -824-10 
下 -824-11 
下 -824-12 
下 -824-24 
下 -824-25 
到 -824-26 
夏 -824-27 
下 -824-45 


下 -165 


下 -166 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 
型 号 户 ，。 家 
35D D157 瑟 生 建 八 三 厂 研 穴 所 
3DD157 玉 辽宁 棍 体 答 厂 
3DD157 世 衡阳 晶体 管 厂 
3D D157 了 五 扬州 星体 管 厂 
3DD157 已 和 久 州 半导体 三 
3DD157 卫 星光 电工 厂 
3DD1357EFE 杭州 半导体 厂 
3DD157FE 扬州 晶体 管 厂 
3DD157F 家 岛 电器 元 件 厂 
3DD157 开 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3DD157EF 辽宁 覃 体 管 厂 
3DD157 衡阳 晶体 管 厂 
3 刀 D157 定 星光 电工 厂 
3DDI1l57G 扬州 晶体 管 厂 
3DD157G 杭州 半导体 三 
3DD157G 俏 岛 电器 元 件 厂 
3DD1i57G  ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3DD157G 辽宁 晶体 管 厂 
3 也 也 157GG 衡阳 晶体 管 厂 
3DD158A 音 龟 电器 元 件 厂 
3DD158A 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3DD158A 杭州 半导体 姜 
3DD158A 衡阳 晶体 管 广 
3DD158A 吉林 市 半导体 厂 
3DD1i58B 吉 福 市 半导体 三 
3DD158B 和 霄 岛 电器 元 件 厂 
3DD158B 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3DD158B “杭州 半导体 三 
3DD158B 衡阳 面体 管 厂 
3D D158C 
3DDi58C  ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3DD158C 杭州 半导体 三 
3DD158C 衡阳 晶体 管 三 
3DD158C 吾 林 市 半导体 广 
3DDi58D 营口 市 无 线 电 器 材 三 
3DDlissD 人 
3DD158D 篆 名 号 器 元 件 三 
3DD158D 证 症 / ， 研究 所 
3DD158D 杭州 半导体 三 
3DD158D 吉林 市 半导体 厂 
3DD158 卫 ”吉林 市 半导体 厂 
3DD158 刁 青岛 里 器 元 件 厂 
3DD158 卫 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3DD158 忆 入 州 举 导 体 三 


页 得 -序号 


了 -824-46 
下 -824-47 
什 -824-48 
机 -826-4 

丰 -826-5 

下 -826-12 
芽 -826-6 

芽 -826-13 
下 -826-21 
下 -826-22 
下-826-23 
下 -826-24 
下 -826-42 
下 -826-43 
下 -826-48 
下 -828-4 

下 -828-5 

下 -828-6 

再 -828-7 

在-812-12 
下 -812-13 
下 -812-14 
下 -812-15 
下 -812-31 
和 夏 -818-7 

下 -818-35 
下 -818-36 
下 -818-37 
下 -818-38 
下 -822-18 
下 -822-19 
和 -822-20 
丰 -822-21 
下 -822-23 
于 -824-13 
下 -824-29 
御 -824-38 
下 -824-31 
看 -824-40 
杜 -824-41 
看 -824-49 
夏 -824-50 
下 -826-1 


{ 


3DD158R 
3 也 也 158 开 
3 PP158 下 
?3DD3i58 它 
3DD158 下 
3DD3i58 民 
3 卫 了 158 人 
3 也 卫 158 个 
3D158G 
3 也 D158G 
3DD158G 
3DD159A 
3DD159A 
3DD159AA 
3DD1i59A 
3DD159A. 
3DD159A 
3 卫 了 D159A 
3DD159A 
3DD159A 
3 了 D 了 159A 
3DD159B 
3 也 了 159B 
3DD159B 
3DD159 了 B 
3 也 D159 了 
3 了 Di159BB 
3 了 DD159 
3DD159 卫 
3 卫 了 559 马 
3DDi59 了 
3 了 DD159C 
ee 

万 了 3459C 
58 
3 门 呈 159C 
3 口 Di15sQC 
3 卫 卫 159 避 
3 也 了 D3159 己 
3 也 卫 159C 
32DPD155 全 
3DDPD159 卫 


衡阳 时 | 中 体 管 答 1 
诗 宁 市 半导体 厂 
青岛 末 器 元 件 
生 建 作 三 厂 研 究 所 
蔽 州 半 导体 三 
衡阳 蔓 体 管 三 
吉林 市 和 导体 三 
青岛 电器 元 件 厂 
东 建 作 三 六 研究 所 
杭州 学 尽 体 三 
衡阳 晶体 管 三 
佛山 尝 导体 句 件 三 
八 O 〇 七 〇 三 
杭州 尘 导 依 三 
沈阳 半导体 试验 三 
扬州 晶体 管 厂 
卫 光 电工 
青岛 电器 元 件 厂 
生 建 八 三 厂 研 究 所 
衡阳 晶体 答 三 
辽宁 晶体 得 厂 
卫 光 电工 厂 
音 岛 电器 元 件 厂 
年 建 八 三 厂 研 究 所 
辽 宇 昌 体 管 厂 
衡阳 晶体 答 广 
佛 册 证 尘 导 体 器 件 厂 
八 O 〇 下 三 
扬州 曲 体 管 广 
杭 剂 尘 导 体 广 
沈阳 池 导 体 试 验 厂 
再 学 刀 工厂 
辽宁 晶体 答 厂 
庆 人 人 ” 


ae 上 
问 1 也 如 元 件 


es 
衔 耻 品 

SR 
AGO 十 口 厂 
> 
杭州 半 导 依 厂 

沈阳 半导体 试验 厂 
了 光电 工 上 

得 人 于 衣 哗 元 人 性 ] 了 

上 完 所 


页 得 -序号 


下 -828-2 

履 -826-7 

复 -826-25 
夏 -826-26 
夏 -826-27 
秆 -826-28 
下 -826-49 
夏 -828-8 

俱 -828-9 

政 -828-10 
夏 -828-11 
下 -834-33 
四 -834-34 
四 -834-48 
夏 -834-49 
下 -836-8 

下 -836-47 
夏 -836-48 
夏 -836-49 
下 -836-49 
夏 -836-50 
下 -844-24 
夏 -844-25 
材 -844-26 
下 -844-27 
到 -844-28 
看 -844-50 
夏 -846-1 

也 -846-19 
看-846-2 
下 -846-26 


心 
上 
1 


上 
Go 
cm 
光绪 
0 
F> 


CT 


了 


让 
Co 


人 
”Lv cn 


1 
CO 
忆 


< 


多 号 六 家 页 码 -序号 | 型 号 
3DD159 辽 季 晶 依 管 三 杆 -882-3 3 也 D160B 
3DD159 了 TD 衡 听 晶体 管 三 收 -862-4 3DD160 了 如 
3 了 D159 号 杭州 半导体 厂 夏 -862-45 3DDI603 
3DD159D 沈阳 半导体 试验 厂 下 -38362-46 3DD160B 
3DD159 隐 扬州 晶体 管 厂 丰 -864-22 3DD1603B 
3DD159D 莒 口 市 无 线 中 器材 六 夏 -864-23 3 了 DD1i60 了 3 
3DD159D 佛山 市 半导体 器 件 六 下 -864-46 3DD160B 
3DD159D 八 O 一 CO 三 下 -864-47 3DD160C 
3DD159 瓦 扬州 晶体 答 厂 下 -366-18 3DD160C 
3DD159 孔 卫 光 电工 厂 夏 -868-15 3DD160C 
3 也 也 159 忆 表 龟 电器 元 件 厂 下 -868-16 3DD160C 
3DD159 呈 和 上 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -868-17 3DD160C 
3D D159 忆 辽宁 晶体 管 厂 下 -368-18 3DD160C 
3DD159 己 衡阳 晶体 管 下 -868-19 3DD160C 
3DD159 节 佛山 市 半导体 器 件 六 于 -868-39 3DD160C 
3DD1i59 卫 人 儿 OC 七 加 厂 下 -868-40 3DD160D 
3 了 也 159 忆 杭州 半导体 三 担 -870-2 3DD160D 
3DD159 愉 沈阳 半导体 试验 厂 下 -870-3 3DD160D 
3D 也 159 开 杭州 半导体 三 了 -870-8 3DPDD160D 
3 卫 卫 159 工 沈阳 半导体 试验 厂 下 -870-9 3DD160D 
3 也 TD159R 八 O 〇 十 四 厂 夏 -870-29 3DD1i60D 
3D D159 下 佛山 市 半导体 试验 厂 ”下 -870-30 3D D160D 
3DD159F 扬州 晶体 管 广 下 -872-8 3D D160D 
3DD159F 卫 光 电工 三 下 -874-47 3DD160D 
3 也 159F 普 岛 电器 元 件 厂 亚 -874-48 3D 忆 160 孔 
3DD159 下 辽宁 晶体 管 厂 本 -874-49 3DD160 了 七 
3DD159 下 衡阳 晶体 管 三 和 看 -874-50 3DDI160 下 
3D D159 忆 年 建 八 三 厂 研 究 所 夏 -874-50 3DDI60 忆 
3DD159G 佛山 市 半导体 器 件 六 看 -878-4 3 也 了 160 忆 
3DDi1l59G 八 O 〇 七 OO 三 看-878-5 3DD160E 
3DD159G 扬州 晶体 管 三 划 -878-28 3DD360 局 
3D Di59G 杭 狮 半导体 三 下 -878-33 3DD160E 
3 也 Di159G 沈阳 计时 体 试 骆 四 -878-34 3 口 D3160 
3DDi159G 圭 es 村 -880-28 3DDI60OR 
3DD159G 年 建 八 三 厂 研 究 所 四 -880-29 3DD1i60F 
3DD3i59G 辽宁 晶体 管 三 秆 -880-30 3PDi60E 
3DDi59G 衡阳 晶体 管 厂 和 看-830-31 3DDI60E 
3 有 了 D160A 八 吕 -GO 三 夏 -834-35 3DD160 开 
3DDi60A 吉林 市 半导体 三 下 -834-36 3D Di80F 
3DDi60A 沈阳 半导体 试验 厂 下 -834-50 3PDDI60G 
3DDi60A 青 品 让 器 元 件 厂 下 -838-1I 3DTPH60G 
3DD160A 4 和 后 建 八 三 三 研究 所 是 -838-2 3 门 玫 160G 
3DBD160A 匀 Cs。 下 -838-3 3DDI160G 
3DDI160A 衡阳 量 体 富 夏 -838-4 3 了 D160G 


stemvwereea ee 


半导体 三 极 和 


三 家 


青 吕 

4 生 建 八 三 厂 
杭州 半导体 厂 
衡阳 晶体 管 三 
八 OO 三 
吉林 市 半导体 厂 
沈阳 半导体 试验 厂 
吾 名 电器 元 件 厂 

4 生 建 八 三 三 研究 所 
杭州 半导体 厂 
衡阳 晶体 管 厂 
吉林 市 半导体 厂 
八 O 七 OO 三 

e@ 南 虽 无 线 电 二 三 
沈阳 半导体 试验 厂 
青 包 电器 元 件 

4 生 建 八 三 厂 研 究 所 
衡阳 晶体 管 六 
杭 判 半导体 三 
沈阳 半导体 试验 厂 


究 所 


电器 元 件 厂 


营口 市 无 线 电 器 材 厂 


八 O 七 DJ 
吾 术 市 半 ee 

< 人 1 无线 让 

记 志 器 元 他 站 
杭州 半 导体 广 
衡阳 晶 体 管 厂 
吉林 市 # 导体 
八 O-O 厂 

@ 南 虽 无 线 时 二 厂 
这 阳 半导体 试验 厂 
沈阳 半导体 试验 厂 

吉林 市 半导体 厂 
八 〇 七 〇 ) 

@ 南 虽 无 线 电 二 三 
表 岛 电器 元 件 厂 

4 生 建 八 三 厂 研 究 所 
杭州 半导体 三 
衡阳 晶体 管 厂 
吉林 市 半导体 太 
八 恒 才思 广 
南昌 无 线 季 一 厂 
深 阳 半导体 试验 
青岛 电器 元 件 太 


型 号 -厂家 索引 


-一 一 


页 码 -序号 


下 -844-29 
焉 -844-30 
焉 -844-31 
下 -844-32 
下 -846-2 
村 -846-2 
克 -846-27 
下 -852-46 
-852-47 
置 -852-48 
焉 -852-49 
下 -854-37 
夏 -854-38 
下 -854-39 
亚 -856-24 
亚 -862-5 
亚 -862-6 
下 -862-6 
看 -862-7 
开 -862-47 
下 -864-24 
区 -864-48 
王 -864-49 
亚 -864-49 
得 -868-20 
看-868-21 
下 -868-22 
看 -868-41 
了 -868-42 
和 -868-43 
夏 -870-4 
夏 -870-10 
夏 -870-31 
夏 -870-32 
亚 -870-33 
置 -876-1 
材 -876-2 
材 -876-3 
政 -876-4 
材 -878-6 
盘 -878-? 
下-878-8 


村 -878-35 


夏 -880-32 


生 -167 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 崇 引 


型 号 厂 家 页 码 -序号 号 厂 家 
3DD160G 杭州 半 导 三 厂 而-880-33 3DD162 北京 市 前 门 器 件 厂 
3DD160G 衡阳 晶体 管 厂 下 -880-34 3DD1i62 北京 市 前 门 器 件 厂 
3DD161A 八 O 〇 二 OO 厂 下 -834-37 3 也 162A 八 O- 上 CO 三 
3DD161A ”沈阳 半导体 试验 厂 下 -836-1 3D 了 D162 太 卫 沉 电工 厂 
3DD161A 了 卫 光电 工厂 下 -838-5 3DD162A 和 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3DD161A 辽宁 晶体 管 厂 下 -838-6 3DDi62A 衡阳 晶体 管 厂 
3DD161A 生 建 八 三 三 研究 所 下 -838-7 3DD162A 佛山 市 半导体 器 件 厂 
3DD161A 衡阳 晶体 管 广 页 -838-7 3DD162A 辽宁 晶体 管 三 
3DD161B 辽宁 晶体 管 厂 下 -844-33 3DD162A 吉林 市 半 时 太太 
3DD161B 卫 光 电工 厂 机 -844-34 3DD162A 滥 京 市 前 门 器 件 厂 
3DD161B  ， 生 建 八 三 厂 研究 所 下 -844-35 3DD162A 扬州 晶体 管 三 
3DD161B 衡阳 晶体 管 厂 年 -844-35 3DD162A 于 京 市 前 门 器 件 厂 
3DD161B ” 作 O 〇 OO 三 下 -846-3 3DDi62A_ 这 阳 半导体 试验 矿 
3DD1l61B 沈阳 灶 导 体 试 验 厂 下 -846-28 3DD162B 卫 光 电工 三 
3DD161C 生 建 八 三 厂 研 究 所 -854-1 3DD162B ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3DD161C 衡阳 电 体 管 厂 区 -854-1 3DD162B 佛山 市 半导体 器 件 厂 
3DD161C 辽宁 易 体 管 广 下 -854-2 3DD162B 辽宁 晶体 管 三 
3DD161C 卫 光电 工厂 下 -852-50 3DD162B 衡阳 晶体 管 六 
3DD161C ”人 八 OEO 厂 夏 -854-40 3DD162B 北京 市 前 门 器 件 厂 
3DD161C 沈阳 于 导体 试验 厂 下 -856-25 3DD1l62 了 3 吉林 市 半导体 厂 
3DD161D 卫 光 电工 厂 下 -862-8 3DD162 了 3 八 O 〇 CO 
3DD161D 生 建 八 三 厂 研 究 所 丰 -862-9 3DD162B 扬州 晶体 管 三 
3DD1l61D 衡阳 晶体 管 三 开 -862-9 3DD1i62B 北京 市 前 门 器 件 广 
3DD161D 辽宁 晶体 管 厂 下 -862-10 3DD162B 沈阳 半导体 试验 三 
3DD1l61D 沈阳 半导体 试验 厂 下 -862-48 3DD162C 卫 江 电工 三 
3DD1l61D 营口 市 无 线 电 器 材 厂 “下 -864-25 3DD162C 佛山 市 半导体 器 件 厂 
3DD1l61D /人 AOLO 太 下 -8364-50 3DD162C 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3DPD161 世 了 卫 光电 工厂 下 -3868-23 3DD192C 和 辽 字 晶 体 管 矿 
3DD161 节 和 全 建 八 三 厂 研 究 所 下 -868-24 3DD162C 衡阳 晶体 管 三 
3DD161 卫 衡阳 晶体 管 三 亚 -868-24 3DD162C 八 O 〇 TO 三 
3DD161 瑟 辽宁 晶体管 三 焉 -868-25 3DD162C 扬州 晶体 答 三 
3DD161E AAAOO 厂 下 -868-44 3DD162C 北京 市 前 门 器 件 厂 
3DDI161 屯 沈阳 半导体 试验 厂 下 -870-5 3DD162C 沈 阻 半导体 试验 厂 
3DD161F 沈阳 半导体 试验 三 下 -870-11 3DD162C 北京 市 前 门 器 件 厂 
3DD161F ”人 OO 三 开 -870-34 ， 3DD162C 吉林 市 半导体 三 
3DD161 下 卫 光 电工 厂 焉 -876-5 3DD162D 八 O 七 OO 三 
3DD161FE  ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -876-6 3DD162D 扬州 晶体 管 厂 
3DDI161F 辽宁 晶体 管 厂 下 -876-7 3DD162D 卫 光 电工 三 
3DD161RF 衡阳 晶体 管 三 焉 -876-8 3DD1i62D 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3DD161G 八 O 七 〇 三 夏 -878-9 3DD162D 佛山 市 半导体 峰 件 厂 
3DD161G 沈阳 尘 导 体 试验 厂 焉 -878-36 3DD162D 辽宁 晶体 管 厂 
3DD161G  ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 焉 -880-35 3DD162D 和 衡 趾 晶体 管 厂 
3sDD161G 衡阳 晶体 管 厂 下 -880-35 3DD1i62D 北京 市 前 门 器 件 厂 
3DD161G 辽宁 晶体 管 厂 下 -880-36 3DD162D 沈阳 半导体 试验 上 


-168 


页 码 -序号 


下 -896-1 

下 -896-2 

亚 -764-14 
下 -896-44 
天 -896-45 
下 -896-45 
四 -896-46 
下 -896-47 
亚 -898-4 

亚 -898-5 

下 -898-10 
下 -898-18 
下 -898-16 
下 -900-1 

开 -900-2 

到 -900-3 

到 -900-4 

和 -900-5 

亚 -900-12 
下 -900-13 
下 -900-16 
焉 -900-17 
表 -900-22 
亚 -900-23 
下-902-25 
玉 -902-26 
下 -902-27 
焉 -902-27 
开 -902-28 
亚 -902-42 
亚 -902-43 
下 -902-50 
开 -904-1 

和 -904-4 

亚 -904-5 

下 -904-20 
亚 -904-21 
焉 -904-38 
下 -904-39 
下 -904-40 


型 号 


3D Di62D 

3DDI62D 
3D 了 162 耳 
3DD162 忆 
3DD162 忆 
3DDI162 卫 
3D D162 卫 
3DD162 卫 
3 了 了 162 忆 
3D D162 也 
3D D162 也 
3D D162 卫 
3 了 162 卫 
3D 了 162 开 
3 也 也 162 下 
3 了 DD162 下 
3 也 卫 162 节 
3DD162 下 
3 了 也 162 下 
3DD162 卫 
3 也 也 162 下 
3 了 也 162 下 
3 卫 卫 162 下 
3 了 PPD162G 
3DD162Gr 
3DD162G 
3DD162G 
3DD162G 
3DD162G 
3DD162G 


3DD162G 


3DD1i62G 
3DD162G 
3 也 也 162Gr 
3DD163A 
3DD163A 
3DD163A 
3DD163A 
3DD163A 
3DD1633B 
3DD163B 
3DD163B 
3DD163B 

3DD163B 


^ 生 建 八 三 三 研究 所 


三 家 


北京 市 前 门 器 件 厂 
千林 市 半导体 三 
扬州 晶体 管 厂 
卫 光 电工 厂 
生 建 八 三 ) 研究 所 


佛山 市 尘 导体 器 件 厂 


辽宁 晶体 管 厂 
衡阳 量 体 管 三 
北京 市 前 门 器 件 厂 
沈阳 半导体 试验 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
寡 林 市 半导体 三 
北京 市 前 门 器 件 厂 
吉林 市 尘 导体 三 
北京 市 前 门 器 件 厂 
沈阳 半导体 试验 厂 
八 O- 上 OO 三 
扬州 晶体 管 三 
卫 光 电工 厂 
第 建 八 三 厂 研 究 所 


佛山 市 半导体 器 件 厂 


辽宁 晶体 管 王 
衡阳 晶体 管 厂 
生 建 八 三 三 研究 所 


佛山 市 半导体 器 件 广 


辽宁 晶体 管 厂 
衡阳 间 体 管 ) 
八 O 七 OO 
扬州 蝇 体 管 三 


二 区 


北京 市 前 门 器 件 三 
吉林 市 半导体 三 
北京 市 击 门 需 件 三 
沈阳 半 导体 试验 矿 
卫 光 电工 三 


辽 宇 蝇 体 
衡阳 晶体 管 厂 
沈阳 半导体 试验 三 
卫 光 电工 厂 
辽宁 晶体 管 厂 

4 生 建 八 三 厂 研 究 所 
衡阳 晶体 管 广 

八 O 〇 OEO 广 


人 


营口 市 无 线 电 器 材 广 


页码- 序号 


焉 -906-22 
下 -906-23 
下 -906-24 
夏 -906-25 
下 -906-32 
下 -906-33 
亚 -906-36 
下 -906-37 
开 -906- 39 
下 -906-40 
下 -906-42 
耿 906-43 
了 -906-50 
亚 -908-1 

亚 -908 14 
下 -908-15 
下 -908-16 
开 -908-17 
下 -908-18 
到 -908-36 
亚 -908- 37 
下 -908-38 
取 -908-39 
下 -908-4 
到 -908-4 
亚 -908-4 
耻 -910-: 
亚 -910-1 
亚 -910-] 
焉 -910- 
下 -896-48 
下 -396-49 
下 -896-50 
下 -898-I 

焉 -898-12 
及 -900-6 

和 -900-7 

相 -900-8 

亚 -900-8 

下 -900-18 


人 


一 


奈 


3DD163B 
3DD163C 
3DD163C 
3DD163C 


3DD163C. 


3DD163C 
3DD163C 
3DD163D 
3DD163D 
3DD163D 
3DD163D 
3DD163D 
3D D163 也 
3DDI163 
3DD163 匡 
3DD163 卫 
3D Di63 忆 
3DD163K 
3DD163F 
3DD163F 匡 
3DD163E 
3DD163G 
3DD163G 
3DD163G 
3DD163G 
3DD163G 
3D D164 

3D D164 

3 也 也 184 和 
3DD164A 
3DD164A 
3D 也 164 入 
3DD164 信 
3DD164 人 入 
3DD164AA 
3DD164A 
3DD164A 
3D D164 信 
3DD164A 
3DD164 入 
3DD164 了 B 
3DD164 了 
3DD164B 


3DD164 也 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 
三 家 页 码 -这 号 
沈阳 半导体 试验 三 下 -900-24 
卫 光 电工 三 秆 -902-29 
辽宁 可 体 管 三 下 -902-30 
4 生 建 八 三 厂 研 究 所 夏 -902-31 
衡阳 晶体 管 厂 和 -902- 31 
八 OTO 广 下 -902-44 
沈阳 尘 导 体 试验 三 下 -904-2 
八 OO 一 O 三 村 -904-22 
卫 光 电工 厂 下 -904-43 
ee 体 管 三 夏 -904-44 
宁 晶 体 管 厂 下 -904-45 
ss 体 试 验 三 下 -906-5 
八 O 瑟 OO 三 下 -906-14 
人 下 -906-26 
辽宁 本 体 管 各-906-27 
衡阳 晶体 管 厂 下 -906-28 
沈阳 尘 导 体 试验 厂 看-906-34 
沈阳 半 虹 体 试验 矿 到 -906-44 
卫 光 电工 j 夏 -908-19 
衡 隔 晶 体 管 三 到 -808-20 
辽宁 晶体 管 ) 下 -908-21 
辽宁 晶体 答 矿 夏 -908-40 
衡阳 部 体 答 厂 夏 -908-41 
八 O 〇 七 O 〇 厂 下 -908. 50 
营口 市 无 线 电 器 材 六 四 -910-1 
沈阳 半导体 试验 厂 下-910-15 
北京 市 菜 门 器 件 | 页 -914-2 
北京 市 前 门 器 件 六 焉 -914-12 
八 吕 士 O 〇 三 下 -916-3 
扬州 晶 休 主 ) 下 -916-4 
北京 市 前 门 器 件 厂 焉 -916-9 
吉林 市 半导体 厂 下 -916-10 
辽宁 晶体 管 厂 亚 -916-24 
生 建 八 三 厂 研究 所 下 -916-25 
衡阳 晶体 管 广 下 -916-25 
卫 光 电工 厂 焉 -916-26 
北京 市 前 门 器 件 厂 下 -916-42 
杭州 半导体 三 看-916-43 
八 O 〇 OO 三 下 -916-44 
沈阳 半导体 试验 厂 下 916-45 
辽宁 晶体 管 广 下 -918-37 
杭州 半导体 厂 下 -918-42 
北京 市 前 门 器 件 厂 其 -918-43 
八 OTO 厂 下 -918-44 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 
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三 -170 


型 号 三 、 家 页 码 -序号 | 型 号 5 家 页 码 -序号 
3DD164B 沈阳 半导体 试验 三 焉 -918-45 3DD1i64EF  ， 生 建 八 三 厂 研究 所 下 -930-13 
3DD164B 北京 市 前 门 器 件 厂 机 -918-50 3DD164 下 ， 各 -930-14 
3DD1i64B 卫 光 审 工 下 -920-7 3DD164 卫 字 昌 体 管 厂 看 -930-15 
3DD164B 生 建 八 三 厂 研 究 所 御 -920-8 3DD164 了 下 es 币 -930-33 
3DD164B 衡阳 晶体 管 厂 相 -920-9 3DDI164F 营口 市 无 线 电 器 材 六 下 -930-34 
3DD164 了 扬州 晶体 管 三 开 -920-22 3DDl64F AOLEO) 四 -930-46 
3 也 Di164B 人 OCT 下-920-23 3DD1i64PF 浊 京 市 前 门 器 件 三 下 -930-47 
3 了 了 D164B 将 林 市 半导体 厂 下 -920-28 3DD164E 杭州 半导体 三 下-930-48 
3 也 卫 164C 卫 光 电 工厂 下 -922-45 3D D164 开 访 阳 半导体 试验 厂 算 -930-49 
3DD164C 生 建 八 三 厂 研究 所 焉 -922-46 3D Di1i64FE 北京 市 前 门 器 件 三 俱 -932-4 

3DD164C 衔 阳 晶体 管 三 下 -922-46 3D D164 了 下 天 术 市 半导体 三 页 -932-5 

3DD164C 辽宁 晶 体 管 三 下 -922-47 3DD164G 北京 市 前 门 器 件 广 下 -932-9 

3DD164C 扬州 星体 管 三 焉 -924-16 3DD 了 164G 洁 林 市 半导体 厂 夏 -932-10 
3D D164C 北京 市 前 门 器 件 广 下 -924-23 3DPDl64G 人 OO 三 下 -932-13 
3DD164C 吉林 市 半导体 三 下 -924-24 3DDi6edG 北京 市 前 门 器 件 厂 夏 -932-14 
3DD1l64C 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -924-35 3DDI1l64G 沈阳 洲 妹 体 试验 厂 下 -932-15 
3DD164C 八 OO 十 DO 广 征 -924- 36 3DD164G ”人 OO 三 夏 -932-22 
3DDI164C 杭州 半导体 三 下 -924- 37 3DD164G 扬州 晶体 千 三 机-832-23 
3DD164C 沈阳 尘 导 本 试 验 ) 夏 -924- 38 3DD164G 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -932-24 
3DD1i64D 卫 光 电工 厂 看-926-22 3DD164G 生 建 八 三 厂 研 究 所 四 -932-43 
3DD1i64D 车 建 八 三 厂 研 究 所 及 -926-23 3DDi64G 衡阳 晶体 管 三 四 -932-44 
3DD164D 、 衡 附 晶 体 管 广 下 -926-24 3DD1i64Gr 辽 字 晶体 管 厂 全 -932-45 
3DD1l64D 辽宁 晶体 管 三 下 -926-25 3DD165A AAAOEO 广 夏 -916-5 

3DD164D 北京 市 前 门 器 任 矿 下 -926-41 3DDi65A 衡阳 晶体 管 广 置 -916-27 
3DD164D 吉林 市 半导体 三 下 -926-42 3DD165A 沈阳 半导体 试 验 厂 阴 -916-46 
3DD164D 作 O 〇 TO 厂 下 -926-48 3DD165B 这 阳 半 导体 试验 厂 四 -918-46 
3DD164D 扬州 晶体 管 厂 下 -926-49 3 了 了 165B 和 侮 阴 日 依 管 三 年 -920-10 
3DD164D 杭州 半导体 三 下 -928-4 3 了 PPD165 卫 八 O 〇 EO 厂 息 -920-24 
3DD164D 于 京 市 前 门 器 件 厂 下 -928-5 3 有 Di65( 衡阳 晶体 管 三 看-922-48 
3DD164D ” 八 OODJ 太 下 -5328-6 3DDi65C ”人 OO 厂 看 -924-17 
3DDl164D 沈阳 尘 导 体 试 验 厂 下 -928-? 3DD165C 沈阳 半 娠 体 试 验 厂 四 -924-39 
3DD164 忌 扬州 晶体 管 三 下 -823-20 3DD165D 和 衡 卫 晶体 管 厂 四 -926-26 
3DD164E 人 OO 焉 -928-21 3DDi65D ”人 OO 厂 四 -926-50 
3D D164 孔 北京 市 前 门 器 件 厂 攻 -928-23 smDDliesD 沈 亲 于 导体 试验 厂 材 -928-8 

3DD164E 。 吉林 市 半导体 广 和 -828-24 | 3DD165E 沈阳 半导体 试验 广 下 -928-32 
3DD1i64 也 北京 市 前 门 器 件 广 看 -9538-28 3DDi65 世 ，， 衡阳 晶体 管 广 置 -928-45 
3D 了 D164 玉 并 多 汪 避 矿 年 -328-28 3DDI185 王 衡阳 品 体 管 三 焉 -930-16 
3D D164 吕 省 州 当 导体 六 星 -923- 3 3DD165 开 八 吕 二 口 ) 夏 -930-35 
3DD164 己 沈阳 尘 导体 试验 厂 和 夏 -928-31 3DD155 开 口 市 无 线 电 器 材 用 -930-36 
3DD164 也 卫 光 电工 三 利 -928-41 3DD165F 沿 日 半导体 试验 厂 页 -930-50 
3DD164 了 王建 八 三 夏 -928-42 3DDi65G 就 阳 举 导体 试验 厂 种 -932-16 
3DDi64 世 辽宁 蝇 你 亚 -928-43 3DDi65G ”人 OHEO 厂 奢 -932-25 
3D Di64 下 。 衡阳 最 休 得 下 -928 4 3DD165G 营口 市 无 线 电器 材 广 。 丰 -932-26 
3 了 卫 164 萌 论 癌 用 -930-12 3 了 165G 衡阳 司 体 ; 入 槛 -932-46 


和 


3DP157G 吉林 方 : 瑟 休 让 举 导体 太 
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型 号 局 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
3DPDD186A. 再 光世 工 和 夏 -916-28 3DD157A 生 建 八 三 三 页- 938-48 
3DD166A 和 秒 建 八 三 厂 研 究 所 槛 -916-29 3DD167A 衡阳 晶体 管 三 夏 -938-49 
3DD166A 衡阳 晶体 管 广 亚 -916-29 3DD167A 扬州 晶体 管 厂 夏 -940-9 
3 也 卫 166A 沈阳 尘 导体 试验 厂 杆 -916-47 3 也 了 167 了 也 星光 电工 三 机-940-32 
3D166A AAAOO 厂 下 -916-48 3DPDi67B 扬州 晶体 管 厂 可 -940-33 
?已 166 了 沈阳 半导体 试验 | 和 -918-47 3DDio7B ”AOLEO 厂 下 -940-34 
3PD166B ”人 OO 三 下 -918-48 3DD3157B 卫 光 电工 厂 夏 -940-45 
3 了 也 166B 光电 本 -920-1 3 也 D367 了 生 建 八 三 厂 斌 究 所 团 940-46 
3DD166B 人 竺 建 八 三 厂 研 究 所 下 -920-12 3DD167B8 衡阳 晶 休 管 三 夏 -940-47 
3DD166B 衔 阳 晶体 答 厂 看 -920-12 3DPD17B 人 OALEO 厂 机 -942-6 
3DD166B 人 OAEO 矿 -920-25 3DD1i67B 吉林 市 半导体 三 看 -942-12 
3 也 也 186C 卫 兴 民工 三 秆 -922-49 3 有 D157C 星光 由 工 六 材 -942-34 
3DD1i66C 和 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -922-50 3 了 D357C 扬州 晶体 管 广 贾 -942-35 
3DDI66C 衡 诅 唱 体 管 | 夏 -922-50 | 35DD3979 人 OO 三 下 -942-41 
3DD166C GOTO 厂 昌 024 1 | 3DD32970 第 建 八 三 厂 研究 所 堵 -944-11 
3DDiesc 沈 亲 半导体 试验 三 和 -9624-40 3 避 227C 卫 光 电工 三 机 -944-]2 
3DDl166C ”人 OO 三 四 -924-41 | 3DD597C 衡阳 晶体 管 厂 机 -944-13 
3DDi66D 卫 光 电工 厂 页-920-27 | 3DD3537C 吉林 市 灶 导 体 广 夏 -944-25 
3DD166D 生 建 八 三 厂 研 究 所 村 -926-28 3DPi67D 星光 电工 厂 机 -944-33 
3DD166D 衡阳 晶体 答 厂 槛 -8206-28 3 了 167 扬州 晶体 答 厂 四 -944-34 
3DD 了 166DD 沈阳 尘 导 体 试 验 厂 苹 -028-9 Di7D 八 人 七 四 三 惕 -944-35 
3DD166D 人 O-EO 太 ， 赴 -928-30 3D317D AOLO 厂 算 -944-42 
3DD166 人 OO 厂 夏 -928-22 3DD167D 和 否 未 市 半导体 三 材 -944-45 
3DDi66 已 沈阳 半导体 试验 厂 四 -928-33 3DD57D 也 光 遇 工厂 夏 -946-10 
3DD1l66E ”人 AOLEO 厂 下 -928-34 3DDi187D  ， 生 建 人 三 厂 研 究 所 贡 -946-11 
3 了 D166 忆 卫 光 电工 厂 年 -928-46 3DD107D 衔 阳 癌 体 管 厂 夏 -946-12 
3DD166 下 和 此 建 八 三 厂 研 究 所 下 -928-47 3 了 PH7 瑟 青 林 市 六 导体 六 收 -946-23 
3DD166 忆 衡阳 唱 体 管 厂 秆 -928-48 3 用 局 107 已 卫 兴 由 工厂 亚 -946-30 
3DPDD366F 卫 光 电工 三 看 -930-47 3D 了 167 已 生 建 八 三 三 研 究 乓 夏 946-31 
3PDP186F 和 全 建 八 三 厂 研 究 所 夏 -930.18 4D Di87 到 衡阳 晶体 管 三 政 -946-32 
3DD3i66F 衡阳 晶体 管 三 看-930-18 3DD167 互 星光 也 工厂 下 -946-43 
3DDPi66FR AAAOtO 厂 下 -930-37 3DD187 玉 扬州 晶体 管 厂 焉 -946-44 
3DDi66 营口 市 无 线 电 器 材 于 -930-38 3DPD167 世 人 OO 厂 焉 -946-45 
3DD166R 沈阳 灶 导 体 试验 厂 下 -932- 了 3DDIi67E ”人 OO 厂 下 -946-49 
3DDi65PF 人 OO 厂 看 -932-2 3DD167E 人 OO 广 到-948-3 
3DPD1i 沈阳 半 导 你 试验 厂 政 -932-17 3DD167F  ， 卫 交 电工 厂 下 -948-12 
3DD1656G ”人 OO 厂 本 -932-18 3D D157EF 车 建 八 三 六 研究 所 页 -948-13 
3DDi66G ”人 OO 六 秆 -932-27 3DD167E 衡阳 晶体 管 厂 夏 -948-14 
3DD166G 营口 市 无 线 电 器 材 广 看 -932-28 3DDi67F 星光 志 了 工厂 下 -948-29 
3DD3166G 上 生 建 八 三 厂 研 究 所 惠 -932-47 3DD167E 扬州 晶体 管 厂 页 -948-30 
3DDi66G 衡阳 晶体 管 厂 夏 -9832-48 3DD167DF 人 OO-EO) 下 -94& 31 
3 了 DD167A 吉林 市 洲 导 体 厂 置 -938-23 3PDD167 了 营口 市 死 线 证 器 材 广 玉 -9d8-32 
3DDPi67， 八 O 〇 七 品 厂 要 -938-27 3DD167 开 下 术 市 尘 导 全 三 置 -048-42 
3DDI167A 卫 玫 电 - F 村 -938-4 


夏 -948-43 


焉 -171 
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下 -172 


型 号 三 家 页 码 -序号 
3DD167G 扬州 晶体 管 厂 下 -948-46 
3DD167G 八 OO 七 O 〇 三 下 -948-47 
3DD167G 营口 市 无 线 电 器 材 下-948-48 
3DD167G 八 OTO 厂 和 -950-8 

3DD167G 年 建 八 三 厂 研究 所 下 -950-17 
3DD167G 衡阳 晶体 管 厂 槛 -950-18 
3DD168A 衡阳 晶体 管 厂 下 -938-50 
3DD168A 和 辽 字 晶 体 管 三 开 -940-1 

3DD168B 八 O 〇 七 〇 三 下 -940-35 - 
3DD168B 辽宁 晶体 管 厂 下 -940-48 
3 也 卫 168 也 衔 阴 此 体 管 三 下 -940-49 
3DD168C 衡阳 时 体 管 三 下 -944-14 
3DD168C 辽宁 晶体 管 厂 下 -944-15 
3 了 卫 168 卫 人 CC 下 -944- 36 
3DD168D 辽宁 晶体 管 厂 下 -946-13 
3DD168D 衡阳 晶体 管 三 下 -946-14 
3DDi68 互 辽 字 晶体管 厂 亚 -946-33 
3DD168 忆 衡阳 晶体 管 三 开 -946-34 
3DD168F 辽宁 晶体管 三 亚 -948-15 
3DD168F 衡阳 唱 体 管 三 下 -948-16 
3DD1l68 八 O 〇 七 中 广 下 -948-33 
3DD1i168 工 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -948-34 
3DD1i68G 辽宁 晶体 管 三 亚 -948-44 
3DD168G 八 O 〇 七 口 广 下 -948-49 
3DD1i68G 营口 市 无 线 电 器 材 广 下-948-50 
3DD168G 衡 耻 晶体 管 三 下 -950-19 
3DD169A ”人 OHLO 厂 下 -938-28 
3DD169A 卫 光 忠 工 厂 下 -940-2 

3DD169A 辽宁 唱 体 管 厂 亚 -940-3 

3DDi69A 衡阳 晶体 管 三 亚 -940-4 

3DD169A  ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -940-4 

3D D169 了 八 D-EO 太 亚 -940-36 
3DD169B 卫 光 电工 厂 页 -940-50 
3DD169B3 辽宁 晶体 管 厂 下 -942-1 

3DD169B 衡阳 器 体 管 厂 下 -942-2 

3DD169B 年 建 八 三 厂 研 究 所 下 -942-2 

3DD169B 八 O 二 OO 三 下 -942-7 

3D 了 D169C 八 O 上 OO 三 秆 -942-36 
3DD169C ”人 OO 三 于 -942-42 
3DDli69C 第 建 八 三 厂 研 究 所 和 -944-16 
3DD1l69C 衡阳 晶体 管 三 下 -944-16 
3DD169C 辽宁 晶体 管 厂 下 -944-17 
3DD169C 卫 光 电工 厂 亚 -944-18 
3D 了 169DD 八 中 七 中 三 下 -9344-37 


型 号 


3DD169 卫 
3DD169D 
3DD169D 
3DD169D 
3DD169D 
3DD169 忆 
3DD169 忆 
3DPD169 卫 
3DD169 耳 
3DD169 已 
3DD169 卫 
3D D169 下 
3DD169 了 
3DD169 民 
3D D169E 
3 了 D169 芋 
3DD169EF 
3D D169 下 
3D 也 169G 
3D PP169(Gr 


3DD1i69G 


3D D169G 
3DD169G 
3DD170A 
3DDI170A 
3DDI170A 
3DD170A 
3DD170A 
3DD170A 
3DDI170BB 
3DD1i70B 
3 也 Di70 了 
3DD170B 
3DD170B 
3DD170B 
3DD170B 
3DD170B 
3 也 Di170C 
3D D170C 
3DD170C 
3DD170C 
3DD170C 
3DD170C 
3DD170C 


站 家 页 码 -序号 
八 O 〇 TO 三 亚 -944-43 
卫 光 电工 三 亚 -946-15 
生 建 八 三 厂 研 究 所 亚 -946-16 
衡阳 晶体 管 三 亚 -946-16 
辽宁 晶体 管 三 下 -946-17 
卫 光 电工 厂 焉 -946-35 
辽宁 基体 管 三 下 -946-36 
生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -946-37 
衡 用 晶体 管 厂 焉 -946-37 
八 O-O 厂 下 -946-46 
八 O 〇 七 DO 三 下 -946-50 
八 O 二 OO 广 下 -948-4 
卫 光 电工 厂 复 -948-17 
辽宁 晶体 管 厂 机 -948-18 
生 建 八 三 厂 研 究 所 下-948-18 
衡阳 易 休 管 三 下 -948-19 
八 O 〇 TO 厂 和 -948-35 
营口 市 无 线 电 器 材 矿 下-948-36 
人 OO 七 O 厂 玉 -950-t 
营口 市 无 线 电器 材 。 下 -950-2 
八 〇 七 〇 三 下 -950-9 
生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -950-20 
衡阳 晶体 管 三 下 -950-20 
沈阳 半导体 试验 厂 亚 -954-5 
扬州 晶体 管 厂 下 -954-9 
关 林 市 半导体 三 下 -954-14 
辽宁 晶体 管 三 到-954-28 
辽宁 晶体管 广 四 -954-29 
衡阳 晶体 管 三 下 -954-30 
诗 林 市 半导体 厂 焉 -956-10 
沈阳 半导体 试验 厂 亚 -956-12 
杭州 举 导 体 三 亚 -956-17 
辽 字 晶体 管 广 下 -956-18 
辽 们 晶体 管 三 焉 -956-19 
衡阳 晶体 管 厂 下 -956-19 
八 O 〇 七 DO 三 下 -956-35 
扬州 晶体 管 | 区-956-35 
吉林 市 半导体 三 和 夏 -958-9 
沈阳 半导体 试验 厂 亚 -958-14 
杭州 半导体 三 下 -958-33 
辽宁 晶体 管 广 下 -958-34 
辽 字 晶体 管 三 耿 -958-35 
衡阳 晶体 管 厂 下 -958-36 
扬州 星体 管 厂 和 丰 -958~50 


-= re 


3D D170C 
3DD170D 
3D Di70DD 
3DD170D 
3DD170D 
3DD170D 
3DD170D 
3DD170D 
DD170D 
了 D170E 
DDI170 世 
D170 已 
DDI170 卫 
DD170 卫 
DD170P 
3DDI470 卫 
3D D170 也 
3DD170 瑟 
3DDI170F 
3DDI170F 
3DDPDP370 荆 
3DD1i70F 
3 了 了 170 王 


cb 划 9 划 的 
局 


3 也 卫 170 节 
3DD3170R 
3 也 D170 下 
3DD170E 
3DD170 
3DDI170G 
3DDI1i70G 
3D D170G 
3D D170G 
3DBDl70G 
3DD170G 
3D D170G 
3DDIHI70G 
3DD1lz70Gr 
3 卫 了 Di170G 
3DD171A 
3DD171A 
3DD171A 
3DD171A 
3DD171A 
3DDI71B 
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页 玛 -序号 


-一 一 一 


j 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 家 
人 OO 国生 下 -960-1 3DD171B 衡 附 晶体 管 厂 
土 林 市 半导体 三 下 -960-6 3DDI1713B 了 卫 光电 工厂 
沈阳 半导体 试验 厂 焉 -960-10 3DD171B 人 OO 厂 
扬州 晶体 管 厂 下 -960-17 3D D1713 杭州 半导体 厂 
杭州 半导体 三 下 -960- 33 3DDI171C :沈阳 半导体 试验 厂 
辽宁 晶体 管 厂 下 -960-34 3DDI171IC 杭州 半导体 三 
次 宁 市 半导体 再 -960-35 3DDI171C 了 卫 光电 工厂 
衡阳 晶体 管 厂 开 -960-36 3DDI171C 衡阳 卓 体 管 
辽宁 晶体 管 三 焉 -960-36 3DDI171C 八 〇 七 中 厂 
吉林 市 尘 导 体 三 下 -960-50 3DD31l71D 沈阳 半 导体 试验 厂 
沈阳 半导体 试验 ) 阳 -962-3 3DD1l71D 杭州 半导体 厂 
扬州 晶体 管 三 租 -962-8 3DD171D 人 OO 三 
八 口 七 操 厂 隆 -662-8 3DDI171D 卫 光 电工 厂 
杏林 市 尘 导体 / 广 下 -962-17 3DD171D 衡阳 晶体 管 厂 
杭州 半导体 三 下 -962-18 3DDli71E 沈阳 半导体 试验 厂 
辽 池 晶体 答 厂 亚 -962-19 3DD171 忆 杭州 半导体 广 
辽宁 晶体 管 下 -962- 20 3DDI71E 人 OO 厂 
衡阳 晶体 管 下 -962-20 3DD171E 卫 光 中 工 厂 
吉林 市 半导体 三 全 -962-38 3DD171 也 ee 
杭州 半导体 三 下 -962-39 3DD1i7IPF ， 衡 阴 晶体管 
辽宁 晶体 管 厂 亚 -962-40 3DD1i71RF 
衡 只 晶体管 三 下 -962-40 3DD171E 5 
辽 字 晶体 管 厂 下 -962-41 3DD4171F 营口 市 无 线 电 器 材 三 
扬州 晶体 管 厂 下 -964-7 3DDI171E 恋 阴 半导体 试验 三 
ee 焉 -964-8 3DDI17IE 杭州 半导体 三 

营口 市 无 线 中 器材。 到 -964-9 3DD171G 沈阳 半导体 试验 厂 
ie 焉 -964-20 3D D171G 八 O 七 O 〇 三 
宕 宁 市 半导体 六 下 -964-24 3DD171G 营口 市 无 线 电 器 材 广 
可 袜 市 半导体 三 下 -964-25 3DD171G 衡阳 晶 体 管 三 
沈阳 半导体 试验 厂 焉 -964-27 3DD172A 沈阳 半导体 试验 厂 
扬州 晶体 管 三 下 -964-35 3DD173A 人 AOAO 厂 
八 O 七 CO 三 下 -964-35 3DD172A 了 卫 光 电工 厂 
营 吕 市 无 线 电 器 材 六 下 -964-36 3DD172A 和 生 建 八 三 三 研究 所 
吉林 市 半导体 厂 下 -964-47 3DD1723 卫 光 电工 厂 
杭州 半导体 厂 下 -964-48 3DD172B  ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 
辽 字 晶体 管 厂 焉 -964-49 3DD172B 人 OO 厂 
辽宁 晶体 管 三 下 -964-50 3DD172B 巧 阳 半导体 试验 厂 
衡阳 晶 傈 管 厂 下 -964-50 3DD172C 沈阳 半导体 试验 厂 
沈阳 半导体 试验 厂 亚 -954-6 3DD172C . 卫 光 电工 厂 
杭州 尘 导 体 广 下 -954-7 3D D172C 生 建 八 三 厂 研 究 所 
八 吕 二 DOD 矿 下 -354-11 3DDi72C 4 衡阳 楷体 管 厂 
了 再 光电 工厂 下 -954-31 3DD172C 作 O 〇 -Oh 广 
本 几 邮 人体 管 广 下 -954-32 3DD172D 沈阳 半导体 试验 三 

沈阳 村 体 试验 广 可 -956-13 3sDPl72D ”人 OO 三 


开 -956-20 


亚 -956-21 
下 -956-36 
亚 -956-39 
下-958-15 
焉 -958-16 
焉 -958-37 
亚 -958-38 
下 -960-2 

焉 -960-11 
亚 -960-12 
亚 -960-18 
下 -960-37 
下 -960-38 
了 -962-4 

下 -962-5 

亚 -962-9 

耿 -962-21 
下 -962-22 
焉 -962-42 
下 -962-43 
亚 -964-10 
亚 -964-11 
开 -964-21 
开 -964-22 
焉 -964-28 
于 -964-37 
下 -964-38 
下 -966-1 

下 -954-8 

亚 -954-12 
和 -954-33 
下 -954-34 
亚 -956-22 
开 -956-23 
亚 -956-37 
开 -956-40 
下 -958-17 
下 -958-39 
下 -958-40 
了 -958-41 
亚 -960-3 

珀 -960-13 
亚 -960-19 


到 -173 
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型 号 站 家 页 得- 序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
3DD172D 卫 光 记 工 三 下 -960-39 3DD173DD 八 十 五 三 下 -968-48 
3DD172DD 生 建 八 三 厂 傅 究 所 下 -960-490 3 了 DD173D 沈阳 羊 导 体 试验 厂 亚 -968-49 
3DD172D 4 街 阳 晶体 管 厂 秆 -960-41 3DD173D 吉林 市 半导体 厂 政 -970-5 
3 了 了 172 书 沈阳 半导体 试验 下 -962-6 3 记 口 173 卫 吉林 市 尘 导 体 厂 政 -970-6 
3DD1i72 已 J 光 电 看 -962-23 3DDli73E AOLO 厂 在 -970-7 
3DDi72 瑟 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -962-24 3DP173 马 扬州 晶体 管 三 下 -970-7 
3DD1472 马 < 么 衡 卫 晶体 管 三 入-962-25 3DD173 瑟 作 - 五 矿 四 -970-9 
3DD172F .人 衡阳 晶体 管 厂 和 看-962-44 3 了 DTD173 也 淡 阳 尘 导 体 试验 三 下 -970-10 
3DD172F 了 卫 光 电工 厂 夏 -962-45- 3DD173 忆 杭州 半导体 三 下 -970-16 
3 了 了 P172 下 生 建 八 三 三 研究 所 在 -962-46 3 也 D173 瑟 衡 晶 晶体管 厂 和 -970-17 
3DD1i72F 4 衡阳 晶体 管 厂 夏 -962-47 3DD173 下 上 杭州 尝 导体 三 看 -970-21 
3DD172 忆 作 O 〇 -EO 厂 玉 -964-12 3DPD173F 衔 阳 章 体 管 厂 相 -970-22 
3 了 PPD172 了 营口 市 无 线 电 器 材 广 亚 -964-13 3DD173 卫 八 〇 七 〇 厂 耻 -970-24 
3DDli72F 沈阳 举 导 体 试 验 厂 重 -964-23 3 五 D173 世 扬州 晶体 管 三 材 -970-25 
3DD172G 沈阳 灶 导 体 添 验 厂 赴 -96&4-2 3DD 了 173 下 八 七 五 六 下 -970-27 
3DD172G 八 O 〇 -GOJ 三 四 -964- 39 3DD173 了 沈阳 半导体 试验 厂 下 -370-28 
3DDl172G 营口 市 无 线 电器 材 产 种 964-40 3DD173PF 和 林 市 半导体 三 量 -970-30 
3DD172G 生 建 八 三 厂 研 究 所 王 -966-2 3 卫 D173G 震 林 市 半导体 厂 四 -970-31 
3DD172G 4 街 阳 晶 体 管 厂 下 -966-3 3DD173G 杭州 半导体 厂 下 -970-32 
3DPD173A 杭州 尘 寻 体 厂 下 -968-8 3DD173G 衡阳 晶体 管 三 村 -970-33 
3DD173A 衡阳 晶体 管 厂 亚 -968-9 3DD1i73G 扬州 晶体 箱 ) 置 -970-35 
3DD173AA 八 O 〇 上 EO 厂 匠 -868-11 3D D1l173G CE 下 -970-35 
3DD173 信 扬州 量 体 管 厂 下 -968-11 3D D173G 八 瑟 五 三 下 -970-37 
3DD173A 八 七 五 看-968-13 3DD473G 沈 图 半导体 试验 厂 下 -970-38 
3DD1l73A 沈阳 半导体 试验 厂 币 . 968-14 3DD174A ， 生 建 八 三 厂 研究 所 亚 -968-10 
3DD173 人 入 尖 林 市 半导体 厂 还 -968-16 3DD174A 4 街 阳 晶体 管 厂 亚 -968-10 
3DD173B 杭州 半导体 厂 本 -968-21 3DD174A 人 OO 厂 焉 -968-12 
3DD1733B 衡阳 虹 体 管 厂 四 -968-22 3DD174A 沈阳 半导体 试验 厂 下 -968-15 
3DD173B 八 O 一 OO 厂 下 -968-24 3DD174 了 B 生 建 八 三 厂 研 究 所 焉 -968-23 
3DD173B 扬州 晶体 管 厂 和 丰 -968-24 3DD174B 全 衡阳 晶体 管 六 下 -968-23 
3DDI173B 七 八 五 厂 下 -968-26 3DDPi74B 八 O-EO 广 相 -968-25 
3D Di173BB 沈 阻 举 导 体 试验 厂 下 -968-27 3DD174BB 沈阳 半导体 试验 厂 看-968-28 
3DD1i73B 宕 林 市 半导体 厂 和 丰 -968-29 3DD174C 沈阳 半导体 试验 厂 下 -968-33 
3DD173C 吉林 市 半导体 厂 下 -968-30 3DD174C 八 O 〇 七 DO 厂 下 -968-35 
3DD173C 太 七 五 厂 下 -968-31 3DD174C 人生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -863-38 
3DD173C 沈阳 半导体 试验 厂 下 -968-32 3DD174C 么 衡 明 晶 体 管 厂 下 -968-38 
3DD173C A 作 OO 七 口 厂 下 -968-34 3DDi74D  ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -968-43 
3DD173C 扬州 晤 体 管 厂 下 -968-34 sDDi74D 衡阳 晶体 管 厂 四 -968-43 
3DD173C 杭州 半导体 三 下 -968-36 3DDI174D 人 OTEGO) 秆 -968-47 
3DDi73C 衡阳 晶体 管 下 -968-37 3DDi74D 沈阳 半导体 试验 厂 秆 -968-50 
3DD173D 杭州 半导体 呈 页 -968-41 3D D174 耳 八 O 〇 OO 厂 下 -970-8 
3DD1l73D 衡阳 晶体 管 ] 下-968-42 3DD174 世 沈阳 半导体 试验 三 年-970-11 
3DD173D ER 下 -968-46 3DDI174 已 和 计 建 八 三 厂 研究 所 秆 -970-18 
3 也 D173D 强 体 管 看-388-48 3DD174 忆 “衡阳 晶体 答 | 夏 -570-18 
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型 号 厂 家 
3D D174F  ， 生 建 八 三 :三 研究 所 
3D D174 下 衡阳 晶体 管 三 
3DD174F ”人 OO 三 
3DDI174E 沈阳 半导体 试验 厂 
3DBD174G 生 建 八 三 | 研究 所 
3DD174G 4 衡阳 品 体 管 
3DD174G ”人 八 O 〇 OO 三 
3DD174G 沈阳 半导体 试验 厂 
3DD175A 了 卫 光 电工 厂 
3DD175A 吉林 市 半导体 三 
3DD175A 等 阳 晶体 管 
3DD175A 辽宁 划 体 管 厂 
3DD175A 扬州 晶体 管 三 
32DD175AA 害 宁 市 半导体 厂 
3DD175A 八 O 吕 七 口 厂 
3DD175A 湛江 无 线 瑟 :三 
3DD175A 人 和 八 七 五 厂 
3DDi75A 杭州 半导体 三 
3DD175A 沈阳 尘 导 体 试验 厂 
3DD175A 和 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3D D175 了 江 江 无 线 电 : 厂 
3DPD175B 八 七 五 三 
3DD175B 杭州 半导体 三 
3DD175B 沈阳 尘 导 体 试验 厂 
3DD175B 吉林 市 半导体 广 
3DD175B 八 O 〇 七 吕 厂 
3DD175B 扬州 晶体 管 厂 
3DD175B 卫 光 电工 三 
3DD1475B 和 衡 哩 晶体 管 三 
3DD175B 辽 字 唱 体 管 厂 
3DD175B 生 建 八 三 厂 研究 所 
3DD175C 贡 光 电工 厂 
3DD175C 衡阳 晶体 管 广 
3DDI75C 辽宁 晶体 管 厂 
3DDi75C 和 人 生 建 八 三 厂 研究 所 
3DD175C 吉林 市 半导体 三 
3DD175C 八 O 〇 七 O 厂 

3D D175C 湛江 无 线 电 一 厂 
3DD175C 人 八 七 五 厂 
3DD175C 杭州 半导体 厂 
3DD175C 沈阳 半导体 试验 厂 
3DD175C 扬州 晶体 管 三 
3DD175D 扬州 晶体 管 厂 
3DDPis5D 卫 光 电工 厂 


ee 
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卫 交 电工 | 


半 导 休 三极管 型 号 -厂家 索引 

页 码 -并 号 | 型 号 广 家 页 码 - 序 号 
下 -970-23 3D HP175D 衡阳 站 体 和 三 看 -976-17 
于 -970-23 3DD175D 辽宁 品 体 管 三 前-976-17 
下 -970-26 3DD175D 生 建 八 三 厂 研究 所 四 -976 20 
下 -970-29 3DD375D 青 林 市 半导体 广 四 976 28 
下 -970-34 3D DPI175 八 O 二 OF 广 机 -976-28 
焉 -970-34 3DD175D 洪江 无 线 电 一 三 置 -976-31 
下 -970-36 3DD175D 八 七 五 六 置 -976-32 
利 -970-39 3DD175D 杭州 半导体 广 于 -976-33 
亚 -972-5 3DDi75D 沈阳 半导体 试验 三 机 -976-34 
下 -972-6 3DD175 忆 八 七 于 三 柏 -976-37 
下-972-7 3DDi75 卫 湛江 无 线 电 一 三 夏 -976-38 
下 -972-8 3DD175 已 杭州 半导体 三 下 -976-39 
下 -972-11 3DD175 忆 训 阳 半导体 试验 厂 夏 -976-40 
下 -972-12 3DD175 也 了 卫 光 虹 工厂 秆 -976-47 
各 -97212 3DD175 了 衡阳 晶体 答 三 在 -976-48 
下 -972-15 3DD175 忆 辽宁 品 体 管 六 页 -976-48 
看 -972-16 3DD175 卫 生 建 八 三 厂 研 究 所 碍 -978- 
看 -972-17 3DD14175 了 扬州 晶体 管 三 置 -978-8 
下 -972-18 3DD175 卫 青 林 市 半导体 厂 收 -978-10 
看 -972-22 3DD175 卫 人 OO 三 轩 -978:-10 
和 -972-37 3DD175 了 下 吉林 市 半导体 | 机 -978 13 
下 -972-38 3DD175F 人 O-EO 厂 萌 -9z8-13 
下 -972-39 3DD175F 八 七 五 厂 下 -973-16 
及 -972-4 3 也 了 175 下 湛江 无 线 电 一 三 四 -978-17 
二 3DD175F 杭州 半导体 六 夏 -978-18 
四 -972-43 3DDI175F 1 再 -378-19 
复 -972-45 3DDi75F 扬州 晶体 管 厂 冬 -978-23 
四 -972-49 3 了 也 175 下 卫 光志 工厂 机-978-31 
腥 -972-50 3DD175F 衡阳 晶体 管 厂 再 -978-32 
下 -974-1 3DD175F 辽宁 晶 体 管 三 重 -978-33 
音 -974-4 3DD175EF  ， 生 建 八 三 厂 研究 所 贡 -978-36 
秆 -974-2 3DD1i75G 衡阳 晶体 答 三 六 -978-48 
下 -974-29 3DDi75G 辽宁 晶 体 管 厂 型 -978-49 
四 -974-30 3DD175G 生 建 八 三 厂 研 究 所 团 -980-1 
下 -974-33 3DD175G 吉林 市 半导体 三 年 -980-9 
下 -974-41 3DD175G 人 作 OEO 厂 秆 -980-9 
各-974 41 3DD175G 人 八 七 五 ) 下 -980-19 
团 -974-44 3DD175G 湛江 无 线 电 一 三 真 -980-11 
是 -974-45 3DD175G  。 沈 阴 半导体 试验 厂 站 -980-1 
昌 -974-46 3DD175G 扬州 晶体 管 三 在 -980-16 
夏 -974-47 3DD176A AOLEO 厂 四 -972-313 
最 -976-1 3DD176A 尝 阳 尘 导 体 试验 矿 下 -972-19 
王 -376-6 3DD176A 辽宁 晶 体 管 广 夏 -972-20 
下 -976-16 3DD176A 
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型 号 


3DD176A 
3DD176 了 吾 
3DD176 也 
3 了 DTD176B 
3 也 也 176 吾 
3 卫 了 176 也 
3 卫 卫 176C 〇 
3DD176C 
3DD176C 
3 了 DDI176C 
3DD176C 
3DD176DD 
3DD176D 
3 了 DD176D 
3DD176 了 D 
3DD176D 
3 了 TDH176 卫 
3DD179 卫 
3 也 Di76 卫 
3D D176 卫 
3DD176 耳 
3DD176 开 
3DD176 下 
3DD176 
3DD176 下 
3DD176 
3DD4176G 
3DD176G 
3DD176G 
3DD176G 
3DD200 

3DD200 

3DD200 

3DD200 

3DD200 

3 卫 D200 

3 也 也 200 

3DTD200 

3 也 了 200 

3DD200 

3DD200 

3DD200 

3D D200A 
3DD200A 


下 -176 


衡阳 晶体 管 广 


三 家 


沈阳 半导体 试验 厂 
AOtOF 

辽宁 晶体 管 三 

卫 光 地 工厂 
《等 相 品 体 生 


辽 守 晶体 管 生 


卫 光 电工 厂 
4 衡阳 晶体 管 厂 
八 O 二 CO 三 
沈阳 半导体 试验 厂 
辽宁 是 体 管 矿 
卫 光 电工 
全 衡阳 晶体 管 厂 
八 OTW 二 O 厂 
渍 阳 半 时 体 试 验 厂 
沈阳 尘 导 体 试 验 厂 
辽宁 晶体 管 厂 
“is 
衡 阻 晶体管 ) 
八 O 七 CD 太 
作 OtO 矿 
沈阳 尘 导体 试验 厂 
辽宁 晶体 管 ) 
卫 光 电工 三 
4 衡阳 晶体 管 厂 
辽宁 晶体 管 厂 
< 衡阳 品 体 管 三 
沈阳 半导体 试验 厂 
八 吕 二 GO 
八 D 七 OO 三 
上 海 无 线 电 七 三 
素 州 半导体 厂 
杭州 半导体 三 
八 七 五 三 
厦门 法 导体 器 件 四 六 
上 海 无 线 岂 二 十 九 广 
重庆 无 线 电 四 广 
衡阳 晶体 管 厂 
湖州 半导体 总 厂 
太原 电子 
佛 由 市 半导体 器 件 矿 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 矿 


看 -972-23 


区 -972-41 
各 -972-44 
到 -974-2 
惠 -974-3 
村 -974-5 
下 -974-31 
下 -974-32 


下 -974-34 - 


蛋 -974-42 
下 -974-48 
下 -976-18 
下 -976 19 
夏 -976-21 
下 -976-29 
下 -976-35 
焉 -976-41 
焉 -976-49 
下 -976-50 
焉 -978-2 

亚 -978-11 
下 -978-14 
下 -978-20 
亚 -978-34 
亚 -978-35 
看 978-37 
不 -978-59 
下 -980-2 

年 -980-13 
下 -380-20 
下 -818-8 

下 -818-16 
下 -818-17 
焉 -818-18 
下 -818-19 
下 -818-20 
看 -818-39 
开 -813-40 
亚 -818-40 
亚 -818-40 
下 -820-34 
亚 -846-29 
下 -954-40 


到-954-4 


贡 码 -序号 
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型 号 古 家 页 得 -序号 
3DD200A 扬州 晶体 管 广 开 -1202-41 
3DD200B 扬州 晶体 管 广 焉 -956-27 
3DD200B 扬州 晒 管 厂 下 -956-28 
3DD200B 扬州 晶体 管 厂 下 -1202-42 
3DD200C 扬州 晶体 管 厂 下-958-42 
3DD200C 扬州 晤 体 管 厂 下 -958 -43 
3DD200C 扬州 晶体 管 三 看 -1202-43 
3D 了 D200D 扬州 晶体 管 厂 耿 -960-42 
3DD200D 扬州 晶体 管 三 下 -960-43 
3DD200D 扬州 晶体 管 三 亚 -1202-44 
3DD200 匡 扬州 晶体 管 厂 下 -962-26 
3DD200 匡 扬州 晶体 管 厂 亚 -962-27 
3DD200F  @@ 南 昌 无 线 电 二 三 下 -818-9 
3DD200H  @ 南 昌 无 线 电 二 广 秆 -822-1 
3DD200H 厦门 半导体 器 件 四 厂 ”下 -822-36 
3DD200-LA 作 O 〇 七 OO 三 天 -1000-15 
3DD200-LA A 人 OO 七 人 〇 三 下 -1000-19 
3DD200- 直 B 人 GO 七 CO 三 下 -1000-17 
3DD200-LB 八 O 〇 七 〇 三 亚 -1000-18 
3DD200-LC 人 OOD 厂 下 -1000-19 
3DD200-LC 人 OA 七 O 〇 厂 下 -1000-20 
3DD200-LD 人 OO 厂 竹 -1000-21 
3DD200-LD 人 OO 二 OO 三 亚 -1000-22 
3DD200- 工 匡 作 O 〇 OO 三 下 -1000-23 
3DD200-[LEE 人 OO 二 CO 厂 下 -1000-24 
3DD200-LE 人 OO 七 OO 三 下 -1000-25 
3DD200-LE NAOHLO 厂 下 -1000-26 
3DD200-LG AAAO 七 OO 三 下 -1000-27 
3DD200-LG AAAOAO 厂 下 -1000-28 
3DD200- 工 英作 OO 厂 焉 -19000-29 
3DD200-LH AAAOEO 广 开 -1000-30 
3DD201 漳州 半导体 总 厂 珀 -854-3 
3 也 D201 衡阳 章 体 管 三 珀 -854-5 
3DD201 僻 山 市 妾 导体 器 件 广 下 -854-41 
3D D201 太原 电子 亚 -856-8 
3DDD201 扬州 晶体 管 厂 焉 -856-8 
3DD201 扬州 晶体 管 三 下 -856-9 
3DD201 八 五 三 一 三 玉 -856-26 
3DD201 杭州 半导体 厂 攻 -856-27 
3D D201 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 “” 亚 -856-28 
3DD201 上 海 无 线 电 七 厂 亚 -862-49 
3DD201 上 上 海 无 线 昌 七 三 开 -866- 
3DD201A < 人 宁波 无 线 电 二 厂 下 -744-22 

下 -744-25 


3DD201B 


4 宁波 无 线 电 二 厂 


一 


型 号 及 家 
3DD202A 武汉 市 半导体 器 件 厂 
3DD202A 4 宁波 无 线 电 二 厂 
3DD202A 衡阳 晶体 管 三 
3DD202A <^ 稚 岗 市 晶体 管 厂 
3DD202A 
3DD202A  @ 郑 州 晶 体 管 厂 
3DD202A wo 
3DD202A 9 南昌 无 线 电 二 厂 
3DD202A 六 南 半导体 一 厂 
3 也 D202A 八 七 五 三 
3DD202A 杭州 举 导 体 厂 
3DD202A 扬州 晶体 管 厂 
3DD202A 太原 电子 三 
3DD202A 上 海光 线 里 七 厂 
3DD202A 卫 光 刀 工 厂 
3DD202A 沈阳 半导体 试验 厂 
3DD202 了 武汉 市 半导体 器 件 厂 
3DD202B 4 宁波 无 线 电 二 三 
3DD202 了 8 太原 理子 三 
3DD202 了 B 扬州 晶体 管 厂 
3DD202B 八 七 五 三 
3DD202B 杭州 半导体 三 
3DD202 卫 八 O 上 O 厂 
3DD2023 济南 半导体 一 厂 
3DD202 了 人 
3DD202B 衡 阴 晶体管 广 
3DD202B 重庆 无 线 屯 四 厂 
3DD202B 从 岗 市 晶体 管 厂 
3DD2023B  @ 郑 州 晶体 管 三 
3DD202B 上 上 海 无 线 电 七 三 
3DD202 了 卫 光 电工 厂 
3DD202C 全 宁波 无 线 电 二 三 
3DD202C 活 南 半导体 一 三 
3DD202D 济南 半导体 一 厂 
3DD203 哩 圳 市 半导体 器 件 三 
3DD203 重庆 无 线 电 四 厂 
3DD203 么 锡 疯 市 晶体 管 三 
3DD203 衡阳 晶体 管 厂 
3DD203 杭州 半导体 
3DD203 从 七 五 厂 
3DD203 大 原 志 子 | 六 
3DD203 扬州 晶体 管 厂 
3DD203 八 OTO 矿 
3DD203 沈阳 半导体 试验 厂 


Ce 


看 -744-5 

下 -744-8 

和 -882-22 
下 -882-22 
了 -882-22 
看-882-22 
和 页 -884-1 

下 -884-1 

下 -884-2 

下 -884-11 
开 -884-12 
亚 -884-22 
下 -884-22 
下 -886-9 

下-888-20 
下 -888-21 
亚 -744-11 
夏 -744-14 
焉 -884-38 
入-884-39 
下 -886-10 
下 -886-11 
看 -886-31 
不-886-32 
下 -888-22 
和 -888-22 
夏 -888-22 
可-888-22 
下 -888-22 
夏 -890-25 


下 -892-28 


下 -744-18 
下 -890-39 
下 -892-47 
下 -764-25 
亚 -764-32 
看 -764-33 
不-764-33 
下 -764-45 
亚 -764-46 


“下 -784-47 


下 -764-47 
下 -764-47 
下 - 780- 46 


型 号 


3DD203 
3DD203 
3DD203A 
3DD203A 
3DD203A 
3DD203S 
3 也 也 204 
3DD204 
3DD204 
3DPD204 
3DD204 
3DD204 
3DD204 
3DD204 
3DD204 
3DD204 
3DD204 
3DD205A 
3DD205A 
3DD205A 
3 有 PPD205A 
3DD205A 
3DD205A 
3DD205A 
3DD205AA 
3DD205A 
3DD205A 
3DD205A 
3DD205B 
3DD205B 
3 了 也 205 了 3 
3DD205 了 
3DD205 卫 
3DD205B 
3DDTD205 也 
3 了 DD205 也 
3DD205BB 
3DD205B 
3DD205C 


半导体 三 极 管 再 号 -厂家 索 强 


品 家 


页 玛 -序号 


上 海 无 线 也 二 十 九 广 
上 海 无 线 电 七 三 

上 海 无 线 电 七 厂 ， 
沈阳 半导体 试验 厂 
上 海 无 线 和 甩 二 十 九 广 
扬州 晶体 管 厂 

@ 南 昌 无 线 电 二 厂 
八 O 七 O 〇 三 

于 海 无 线 电 七 厂 

八 七 五 三 

杭州 半导体 厂 
扬州 品 体 管 三 

湖州 半导体 总 厂 
重庆 无 线 电 四 三 

4 和 帘 凋 市 晶体 答 厂 
AAA 

上 海 无 线 


杭州 半导体 广 
八 OT 二 OO 三 
扬州 晶体 管 入 
太原 电子 厂 
湖州 半导体 总 厂 
重庆 无 线 电 四 六 
衡阳 晶体 管 厂 
4 稚 岗 市 晶体 管 厂 


上 海 无 线 电 二 十 九 厂 


上 海 无 线 电 七 厂 
武汉 市 半 导 已 依 器 件 厂 
重庆 无 线 电 四 厂 

^ 芍 岗 市 晶体 管 三 
衡阳 蜡 体 管 厂 
AAO 士 品 厂 
太原 电子 厂 
扬州 晶体 管 三 
杭州 半导体 ) 
上 海 无 线 由 七 厂 


上 上 海 无 线 岂 二 十 九 厂 
武汉 市 半导体 器 件 厂 


3DD205S -A 扬州 晶体 管 厂 


3DD2053 -了 


3DD206 
3DD206 
3D 卫 206 


扬州 晶体 管 三 
重庆 无 线 电 四 六 
衡阳 蜡 体 管 厂 


“条 由 市 晶体 管 矿 


武汉 市 玉民 休 器 信 广 


下 -780-47 
焉 -782-5 

下 -782-7 

入 -782-18 
下 -782-19 
和 -764-48 
下 -812-34 
亚 -812-35 
下 -812-45 
焉 -812-46 
特 -812-47 
亚 -814-25 
秆 -814-44 
开 -814-45 
下 -814-45 
夏 -814-45 
下 -816-37 
开 -748-42 
亚 -782-8 

时 -782-11 
下 -782-12 
下 -782-13 
在-782-20 
下 -782-20 
丰 -782-20 
和 丰 -782-20 
页 -782-49 
下 -784-32 
下 -748-49 
四 -782-50 
页-782-50 
下 -782-50 
和 夏 -784-27 
和 看-784-28 
下 -784-29 
下 -784-33 
年 -784-34 
看 -784-41 
下 -750-46 
看-782-14 
于 -784-30 
到 -806-45 
下 -806-45 


和 不 -806-45 


下 -177 


0 号 -厂家 壹 引 


3DD206 八 O 二 GO 三 
3DD206 太原 电子 三 
3DD206 扬州 史 体 管 厂 
3DD207 夫 州 半导体 三 
3DD207 杭州 兴 导 体 厂 
3sDD2o7 上 海 无 线 电 二 三 
3DD297 人 OO 三 
3DD207 湖州 灶 导 体 总 厂 

3 也 D207 重庆 无 线 电 四 厂 
3DD207 4 锥 岗 市 昌 体 管 三 
3DD207 衡阳 晶体 管 厂 

3 卫 D207 扬州 晶体 管 厂 
3DD207 天 原 电 子 三 
3DD207 @ 南 昌 无 线 电 二 厂 

3 也 了 207 上 海 无 线 思 二 十 九 广 
3DD207 厦门 半导体 器 件 四 三 
3 卫 D207 绅 山 市 半导体 器 件 矿 
3DD207A 上 海 无 线 电 七 厂 
3DD207A 上 海 无 线 记 七 厂 
3DD207A 上 海 无 线 电 二 十 九 三 
3DD207 5 扬州 晶体 管 三 
3DD208 重庆 无 线 电 四 三 

3 了 DD208 衡阳 晶体 答 广 
3DD208s 4 起 岗 市 晶体 管 厂 

3D D208 杭州 半导体 厂 
3DD208 八 O 〇 七 O 〇 三 

3 卫 DD208 人 
3DD3208 扬州 晶体 答 六 

3 也 了 208 佛山 市 半导体 器 件 厂 
3 了 DD208 @@ 南 虽 无 线 电 二 三 
3DD210A 武汉 市 半导体 器 件 厂 
3DD210B 武汉 市 半导体 器 件 厂 
3DD210C 武汉 市 半导体 器 件 厂 
3DD241 天 津 第 五 半导体 器 件 三 
3DD241 内 蒙 二 半导体 器 件 三 
3DDPD241 内 蒙古 半导体 器 件 厂 
3DD250A 扬州 晶体 管 广 

3 了 也 250A 扬州 晶体 管 厂 
3DD250B 扬州 晶体 管 厂 
3DD250B 扬州 晶体 管 厂 
3DD250C 扬州 晶体 管 厂 
3DD?250C 扬州 量 体 管 厂 
3DD250D 扬州 晶体 管 厂 
3DD250D 扬州 胡 人 体 管 | 


下 -178 


wserp=-= crrarre 一 一 -cr 


Tu maoevrmampmircrmrorroe or 让 


夏 -808-34 
夏 -808-35 
机 -808-41 
页 -808-5 
下 -810-1 
夏 -&8140-1 
下 -810-1 
下 -810-34 
夏 -810-34 
复 -810-42 
页 -810-43 
夏 -842-25 
下 -834-24 
下 -808-36 
下 -808-42 
下 -810-39 
看 -810-35 
政 -862-11 
站 -862-11 
下 -882-11 
下 -862-50 
看 -864-1 
下 -864-26 
各 -864-26 
重 -866-2 
修 -866-2 
全 -762-1 
下 -762-18 
可 -764-34 
四 -830-19 
四 -3830-24 
夏 -830-25 
鼻 -968-17 
下 -968-18 
区 -9c8-19 
甩 -958 

和 
下 -968-40 
及 -968-44 
下 -968-45 


型 号 三 
3DD3250 也 扬州 晶体 答 厂 
3DD250 允 扬州 晶体 管 三 
3DD253A_ 杭州 半导体 厂 
2DD253A 衡阳 晶体 管 
3DD253A 八 O 〇 七 〇 三 
3Di253 了 3 杭州 于 导 碌 三 
3DD253B 衡阳 晶体 管 厂 
3DD253B 八 〇 七 操 厂 
3DD253C 衡阳 晶体 管 三 
3DD253C 杭 询 半导体 三 
3DD253D 衡阳 晶体 管 三 
3DD253D 杭州 半导体 广 
3PD253D 人 OO 广 
3DD253 忆 人 AOLO 厂 
3DD253 刁 杭州 半导体 三 
3DD283 刁 衡阳 晶体 管 厂 
3DD253F 入 州 半导体 三 
3 也 了 刀 253 下 衡阳 晶体 管 厂 
3DD253 了 下 八 O 〇 七 〇 三 
3DD254A 衡阳 晶体 管 厂 
3DD254B 衡阳 晶体 管 三 
3DD254B ”人 OO 三 
3DD254C 八 OTO 广 
3DD254C 衡阳 晶体 答 厂 
3DD254D 街 阳 晶 体 管 广 
3DD254D 八 OTO 矿 
3DD254 已 衡阳 晶体 管 厂 
3DD254 下 衡阳 晶体 答 厂 
3DD254 卫 八 O 七 CO 三 
3DD255A 人 A 人 OO 三 
3DD255A 衡阳 栅 体 管 三 
3DD255B 衡阳 晶体 管 矿 
3DD2553B 八 OO 三 
3DD255C 八 O 七 DO 三 
3DD255C 衡阳 晶体 管 厂 
3DD255D 衡阳 晶体 管 广 
3DD255D 八 O 〇 七 O 厂 
3DD255E 人 OAEO 厂 
3DD255 忆 衡 昌 品 体 管 厂 
3DD255 下 衡阳 昌 体 管 三 
3DD255 了 下 八 O 〇 TO 三 
3DD256A 八 O 上 OO 太 
3DD256A 杭州 半导体 厂 
3DD256A 衡阳 晶体 管 】 


rmarmesssaee nomoro 


页 码 -序号 


村 - 970- 19 
这-970-20 
团 -776-8 
亚 -776-9 
利 -776-25 
斑 -776-45 
利 -776-~46 
夏 -778-7 
下 -778-15 
看 -778-16 
夏 -778-28 
下 -778-27 
夏 778-34 
下 -778-36 
夏 -778-39 
置 -778-40 
和 -778-46 
全 -778-47 
夏 -780-3 
年 -776-10 
材 -776-47 
看 -778-8 
置 -778-11 
下 -778-17 
材 -778-28 
杆 -778-35 
团 -778-41 
村 -778-48 
更 -780-4 
夏 -?794- 
看 -794-28 
夏 -794-41 
抽 -794-48 
夏 -794-50 
政 -796-2 
和 夏 -796-6 
夏 -796-9 
蓝 -796-11 
夏 -796-13 
下 -796-16 
昌 -786-19 
夏 -794-3 
垩 -794-27 
下 -794-28 
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半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


Ca ro Ceramic RE 
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再 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
3DD256B 杭州 半导体 三 下 -794- 42 3DD258EFE 4 稚 岗 市 晶体 管 广 夏 -830-8 
3DD256B 衡阳 晶体 管 厂 焉 -794-43 3DD258 下 衡阳 晶体 管 三 四 -830-9 
3DD256B ”人 OHO 厂 斑 -794-49 3DD259A 沈阳 半导体 试验 厂 下 -870-12 
3DD256C 杭州 半导体 厂 下 -796-3 3DD259A 人 人 OO 三 焉 -870-35 
3DD2535C 衡阳 晶体 答 厂 下 -796-4 3DD259A 4 乱 岗 市 晶体 管 厂 下 -876-9 
3DD256D 杭州 半导体 三 下 -796-7 3DD259A ”和 衡 限 ”和 休 管 等 -876-10 
3DD25tD 和 了 衡 阴 晶体 管 厂 下 -796-8 3DD259B 人 下 -878-10 
3DD256D 人 作 OO 厂 下 -796-10 3DD259B 沈 志 灶 导 体 试 验 三 芽 -878-37 
3DD256 王 杭州 半导体 六 和 -796-14 3DD259B 和 锥 岗 市 晶体 管 厂 夏 -880-37 
3DD256 互 衡阳 晶体 管 厂 下 -796-15 3DD259B3 衡阳 晶体 管 厂 下-880-38 
3DD256F 杭州 尘 导 体 厂 下 -796-17 3DD259C  ^ 炙 岗 市 晶体 管 厂 和 丰 -38382-23 
3DD256F 衡阳 晶体 千 厂 下 -796-18 3DD259C 衡阳 晶体 管 厂 而 -882-24 
3DD256 了 下 八 O 〇 二 OO 三 看 -796-20 3DD259C 人 作 O 〇 七 操 厂 下 -884-3 
3DD257A 人 OO 厂 下 -826-14 3 了 也 259C 沈阳 半导体 试验 三 下 -884-13 
3DD257A 4^ 稚 岗 市 晶体 答 厂 下 -826-29 3DD259D 沈阳 半 导 傈 试验 厂 下 -886-12 
3DD257A 衡阳 晶体 管 厂 亚 -826-30 3 也 了 259 卫 八 O 〇 TO 三 夏 -886-34 
3 了 D 了 257B 八 O 〇 七 品 厂 下 -826-44 3DD259D  A 鹤 岗 市 晶体 管 厂 和 -838-23 
3DD257B 和 稚 岗 市 晶体 管 三 竹 -828-12 3DD259D 衡阳 晶体 管 广 秆 -888-24 
3DD2573 衡阳 靖 体 管 六 下 -828-13 3DD259 卫 么 稚 岗 市 党 体 管 广 夏 -888-48 
3DD357C 4 蕉 岗 市 晶体 管 厂 下 -828-24 3DD259 了 衡阳 晶体 管 厂 开 -3888-49 
3DD257C 衡阳 晶体 管 下 -828-25 3DD259 忆 人 AOO 厂 币 -8350-14 
3DD257D 人 OO 三 下-828-32 3DD259 己 沈阳 半导体 试验 厂 四 -890-21 
3DD257D <^ 稚 岗 市 晶体 管 厂 焉 -828-39 3 也 也 259 下 沈阳 半导体 试验 三 下 -890-26 
3DD257D 衡阳 虽 体 答 厂 下 -828-40 3 了 了 259 卫 作 O 〇 TO 厂 夏 -890-40 
3DPD257 卫 4 准 岗 市 晶体 管 厂 下 -828-47 3DD259E 4 条 岗 市 晶体 管 广 下 -8 

3 卫 了 D287 卫 项 阳 晶 体 管 六 码 -828-48 3 卫 也 259 王 衡 明 晶体 管 广 四 -892-30 
3DD257 有 人 OT 二 O 厂 下 -830-3 3 卫 D260 入 沈阳 半导体 试验 三 下 -870-13 
3DD257F 4 鹤 岗 市 晶体 管 厂 下 -830-6 3DD?260A 人 人 O 七 吕 厂 夏 -870-36 
3 也 D257 下 衡阳 晶体 管 厂 看 -830-7 3DD260A  @@ 南 昌 无 线 甩 二 三 下 -870-37 
3DD258A AOLO 三 亚 -826-15 3 了 260A 4 笨 册 市 晶体 管 广 四 -876-11 
3DD258A 4 钵 岗 市 蝇 体 管 厂 亚 -826-31 3DD260A 衡阳 药 体 管 厂 和 夏 -876-12 
3DD258 信 衡阳 晶体 管 厂 下 -826-32 3 卫 了 2603  @ 南 昌 无 线 由 二 三 槛 -878-11 
3DPD258B 八 O 二 OO 厂 焉 -826-45 3 卫 D260 了 八 O 〇 TO 三 夏 -878-12 
3DD258B < 和 鹤 岗 市 晶体 管 三 下 -828-14 3DD2603B 沈 限 半导体 试验 厂 下 -878-38 
3DD258B 衡阳 晶体 答 厂 下 -828-15 3DD260B 。 ^ 稚 岗 市 晶体 管 厂 四-880-39 
3DD258C 4 条 岗 市 晶体 答 厂 下 -828-26 3DD260B 衡阳 晶体 答 厂 是 -880-40 
3DD258C 衡阳 唱 体 管 广 下 -828-27 3DD260C 和 岗 市 晶体 管 厂 蛋 -882-25 
3DD258C 八 口 二 OJ) 开 -828-31 3 了 万 260C 衡阳 晶体 管 厂 蓝 -882-26 
3DD258D  ^ 稚 岗 市 晶体 管 厂 -828-41 3DD260C ，@ 南 昌 无 线 记 二 三 置 -884-4 
3 了 D258D 衡阳 晶 丛 管 三 到 -828-42 35DD260C 八 O 〇 -GO 三 生 -884-5 
3 卫 D258 闷 稚 岗 市 蜡 体 管 厂 御 -828-49 3 也 DP260C 沈阳 举 号 傈 试验 厂 四 -884-14 
3DD258 卫 衡阳 晶体 管 厂 入 -828-50 3 卫 记 ?60D 沈阳 半 导 剑 试验 厂 下 -886-13 
3 了 258 也 A 作 OO 十 后 厂 到 -830-4 2DPD2e0oD 罗 南 虽 无 线 电 二 矿 其 -886-35 
3 US 3 有 瑟 260 卫 _ 人 DO 广 著 -886-36 


人 OO 太 


ar reareer 


下 -179 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


Errorm rom 一 一 一 ec- 一 一 一 -一 


re 


型 号 ) 家 页 得 -序号 | 型 号 厂 家 
3DD360D “名 证 晶体 和 厂 区 -888-25 3 也 了 262 开 衡阳 晶体 管 厂 
3DD260D 管 厂 看 -888-26 3DD262F 人 OHLO 厂 
3DD260 卫 下 -888-50 3DD262 下 沈阳 半导体 试验 厂 
3DD260 了 五 下 -890-1 3DD263A 沈阳 半导体 试验 厂 
3DD260 刁 下 -890-15 3DD263 信 八 吕 七 〇 三 

3DD260 世 下 亚 -890-16 3DD263A 衡阳 曲 体 管 厂 
3DD260 也 沈阳 半导体 试验 厂 下 -890-22 3DPD263 了 衡阳 晶体 管 三 
3DD260F 沈阳 半导体 试验 厂 下 -890-27 3DD263 了 八 吕 二 OO 三 
3DD260F /OO 厂 焉 -890-41 3DD263 了 及 沈阳 半导体 试验 厂 
3DD260F 。 @ 责 吧 无 线 岂 二 厂 下 -890-42 3DD263C 沈阳 半导体 试验 厂 
3DD260F 4 德 半 市 晶体 管 厂 下-892-31 3DD263C 八 O 〇 七 O 厂 

3DD260 开 衡 凡 下 -892-32 3DD263C 衡阳 晶体 管 广 
3DD261A 沈 旬 于 -870-14 3DD263D 衡阳 晶体 管 厂 
3DD3261A AOLO 厂 下 -870-38 3DD263D /人 /AOHO 广 
3DD261A 街 阳 昆 体 管 ) 下 -876-13 3DD263D 沈阳 尘 导体 试验 厂 
3DD261B ”人 OO-EO 厂 下 -878-]13 3DDTD263 已 沈阳 尘 导 体 试验 厂 
3DD261 了 3 沈阳 半 导 低 试验 厂 下 -878-39 3DD263 了 人 OO 厂 
3DD261B 街 限 晶体 管 厂 下 -880-41 3DD263 卫 衡阳 晶体 管 厂 
3DD261C 衡阳 史 体 管 太 广 下 -882-27 3DD263 下 衡阳 晶体 管 厂 

3 卫 D261C 八 O 七 CO 下 -884-6 3 了 也 263 下 八 O 七 OO 广 
3DD261C 沈阳 尘 导 体 试 验 厂 亚 -884-15 3DD263 了 下 沈阳 半导体 试验 厂 

3 了 了 卫 2617D 沈阳 尘 导 体 试验 厂 下 -886-14 3DD264A 沈阳 半导体 试验 厂 
3DD361D ”人 作 O- 上 EC 下 -886-37 3DD264A 沈阳 半导体 试验 厂 
3DD261D 衡阳 晶 估 管 厂 页-888-27 3DD264A 和 街 队 晶体 管 六 
3DD261 已 衡 卫 品 体 管 广 看-890-2 3DD264A 人 OO 三 
3DD261E /AOLOJ 下 -890-17 3 了 DD264 了 B 八 O 〇 七 DO 矿 

3 了 也 261 也 沈阳 对 导体 试验 厂 下 -890-23 3DD2643B 沈阳 半导体 试验 厂 

3 了 卫 261 下 演 阳 半导体 试验 厂 下 -890-28 3 了 TD264 了 这 阳 半导体 试验 厂 
3DD261F ”人 OO 厂 焉 -890-43 3SDD264B 衡阳 晶体 管 广 
3DD261 下 下 -892-33 3DD264C ”和 沈阳 市 半导体 器 件 四 三 
3DD262A. 下 -906-45 3DD264C ” 鲁 证 阳 市 半导体 器 件 四 三 
3DD262A 下 -908-22 3DD264C 衡阳 晶体 管 厂 
3DD262B 焉 -908-42 3DD264D 八 吕 七 O 〇 三 

3 卫 卫 262 了 亚 -910-2 3DD264D ”@ 沈 阴 市 半导体 器 件 四 六 
3 卫 也 262 也 沈阳 3 导体 试验 下 -910-16 3DD264D  @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 三 
3DD262C 这 了 亲 平 写 人 信 试验 下 -910-19 3DD264D 衡阳 晶体 管 三 
3DD262C AQO 二 C 下 -910-22 3DDP264 也  @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 三 
3DD262C 昌 是 体 管 三 亚 -910-30 3 了 D264 刁 @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 广 
3DD262D 衡阳 条 各 党 三 亚 -910-39 3DD264 忆 衡阳 唱和 柱 管 厂 
3DD2z62D 人 作 O 七 O 厂 焉 -910-44 3DD3264E 人 AOLO 厂 
3DD262D 沈阳 半导体 试验 厂 下 -910-47 3DD3?64F 人 AOAO 厂 
3DD262 瑟 沈阳 半导体 试验 厂 下 -910-49 3DDP264EF 衡阳 晶体 管 广 

3 了 D 了 D262 卫 八 O 〇 七 DO 厂 夏 -912-2 3 了 了 265A 街 卫 晶体 管 三 
3DD262 已 等 职 品 体 答 厂 下 -912-8 3D 265 信 人 COED 


页 码 -序号 
和 -912-11 
下 -912-14 
开 -912-17 
亚 -906-48 
亚 -908-2 
下 -908-23 
下 -908-43 
下 -910-3 
亚 -910-17 
亚 -910-20 
焉 -910-23 
亚 -910-31 
亚 -910-40 
亚 -910-45 
下 -910-48 
于 -910-50 
下 -912-3 
亚 -912-9 
亚 -912-12 
亚 -912-15 
下 -912-18 
下 -930-19 
下 -930-20 
页 -930-21 
和 看-930-39 
亚 -932-29 
焉 -932-49 
焉 -932-50 
下 -934-1 
耿 -934-15 
下 -934-16 
亚 -934-17 
亚 -934-35 
置 -934-44 
亚 -934-45 
置 -934-46 
是 -936-5 
下 -936-6 
焉 -936-? 
下 -936-14 
亚 -936-20 
下 -936-26 
和 -930-22 
区 930- 40 


型 号 


二 


3DDD265B 
3DD265C 
3DD265C 
3DD265D 
3 卫 了 265 瑟 
3DD265 忆 
3 也 也 265 下 
3 也 D265F 
3DD266AA 
3 也 D266 人 A 
3DD266 了 B 
3DD266 邓 
3DD266C 
3DD266C 
3DD266D 
3DD266D 
3D D266 玉 
3DD266 也 
3DD266 下 上 
3DD266 开 
3DD267A 
3 了 DD267A 
3DD267 信 
3DD267B 
3DD267B 
3 了 TD267 了 3 
3DD267 了 
3DD267C 
3DD267C 
3DD267C 
3DD267C 
3DD267D 
3DD267 了 也 
3DD267D 
3 瑟 也 267 记 
3 了 了 267 卫 
3 了 也 267 卫 
3DD267 卫 
3DD267 王 
3DD267 下 
3 了 D267 工 
3D D267 己 
3DD267 开 


厂 


3DD265B 


AGEOJ 
衡阳 晶体 往 厂 
衡阳 淖 体 管 厂 
eg) 疝 
衡阳 晶体 管 三 
衡阳 晶体 管 三 
八 OO 广 
人 OO 广 
衡阳 晶体 管 厂 
衡阳 晶体 管 三 
NOEOF 
AOLO 矿 


衡 昌 晶体 管 厂 


衡阳 晶体 答 三 
八 O 〇 -OO 三 

作 O 七 O 厂 

衡阳 晶体 管 广 
衡阳 晶体 管 广 
八 忆 二 加 三 
八 O 七 品 厂 
衡阳 晶体 管 三 


全力 江 市 无 线 电 二 | 


衡阳 晶体 管 厂 
八 O 〇 下 O 厂 
八 O 〇 七 CO 三 


4 九江 市 无 线 电 二 厂 


全 思 涪 


衡阳 晶体 管 


[市 无 线 电 二 三 


4 九江 市 无 线 电 二 三 


全 九 涪 


衡阳 晶体 答 厂 
人 OO 广 
衡阳 晶体 管 六 


[市 无 线 | 


4 九江 市 无 线 电 二 三 
九江 市 无 线 电 二 三 


八 志 


二 已 广 


作 OtO 厂 


全 九江 
全 刀 洒 


市 无 线 电 二 三 
-市 无 线 电 二 三 


衔 阳 晶体 管 让 


全 妃 宁 


九江 市 无 


-市 无 线 电 二 厂 


衡阳 晶体 答 矿 


人 人 LO) 六 


线 电 二 厂 


页 码 -序号 


下 -932-31 
玉 -934-2 

下 -934-18 
开 -934-26 
和 -934-47 
亚 -936-8 

亚 -936-15 
下 -936-21 
下-936-27 
下 -930-23 
夺 -930-41 
亚 -932-32 
亚 -934-3 

亚 -934-19 
下 -934-27 
下 -934-36 
下 -934-48 
下 -936-9 

亚 -936-16 
下 -936-22 
下 -936-28 
下 -948-20 
下 -948-21 
亚 -948-37 
亚 -950-3 

亚 -950-21 
下 -950-22 
焉 -950-23 
下 -950-33 
和 -950=34 
开 -950-35 


下 -950-39 


开 -950-49 
玉 -950-50 
下 -952-1 

得 -952-5 

于 -952-9 

下 -952-17 
亚 -952-18 
焉 -952-19 
下 -952-22 
亚 -952-23 
下 -952-24 
下 -952-27 


灶 导 体 三 极 管 型 号 - 厂 
3DD368A 衡阳 虹 体 管 三 
3DD268A 人 OO 厂 
3 也 卫 268 冲 人 OO 三 
3DD268B 衡阳 晶体 管 厂 
3DD268C 衡阳 晶 休 管 厂 
3DD268C A 作 OO 三 
3DD268D 街中 晶体 答 厂 
3DD268D 人 OO 厂 
3D 卫 268 也 人 OO 二 OF 矿 
3DD268 了 已 衡阳 晶 何 管 六 
3DD268 下 衡阳 曲 体 管 三 
3DD268F AAAOEO 六 
3DD269A 衡阳 晶体 管 三 
3DD269A 八 OO 三 
3DD269B 八 O 〇 七 OF 矿 
3DD3269B 衡阳 晶体 管 厂 
3 了 DD269C 衡阳 时 条 管 厂 
3DD269C ”人 OO 厂 
3DD269D 衡阳 晶体 管 厂 
3DD?269D AAAOHO 厂 
3 了 D269 人 O 七 个 三 
3 卫 万 269 五 衡阳 晶体 管 厂 
3 卫 了 269 下 衡阳 晶体 管 广 
3DD269RF 八 O 〇 二 中 三 
3DD270A 全 九江 市 无 线 电 二 厂 
3DD270A 全 九江 市 无 线 电 二 厂 
3DD270A 衡阳 晶体 管 厂 
3DD270A 人 OO 厂 
3DD270B 八 O 七 DO 厂 
3DD270B 九江 市 无 线 电 二 三 
3DD270B 衡阳 晶体 管 厂 
3DD270C 全 九江 市 无 线 电 二 厂 
3DD270C 衡阳 晶体 管 三 
3DD270C 人 OHEO 厂 
3DD270D 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
3 卫 也 270 请 街 阳 晶体 管 厂 
3DD270 卫 OO 三 
3DD270 瑟 4 力 江 市 无 线 电 二 六 
3DD270 忆 衡阳 晶体 管 厂 
3DD270F 人 OO-EOF 
3DD270F ee 
3DD270P 衡阳 三 体 管 ) 
3DDa271A 移 有 1 襄 体 管 厂 
2 卫 271 信 


VO EC 三 


家 索引 
页 码 -序号 


机 -948-38 
到 -950-4 

下 -950-24 
玉 -950-36 
开 -950-40 
下 -952-2 

开 -952-6 

亚 -952-10 
了 -952-20 
开 -952-25 
下 -952-28 
开 -948-23 
开 -948-39 
下 -950-5 

焉 -950-25 
亚 -950-37 
到 -950-41 
下 -952-3 ， 
机 -952-7 
下 -952-11 
开 -952-21 
下 -952-26- 
开 -952-29: 
下 -962-48 
下 -962-49 
下 -962-50 
下 -964-14 
亚 -964-4T 
下 -966-4 

看 -966-5 

下 -966-14 
了 -966-15 
下-966-20 
下 -966-34 
重 -966-35 
丰 -960-20 
下 -966-41 
玉 -966-42 
开 -966-49 
算 -966-50 
下 -968-1 
秆 -964-1 

下 - -964- 15 


下 -181 


ee 


及-182 


ion 


八 OD 七 OF 矿 


型 号 人 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -新 号 
3 了 D 了 271B 八 O 和 看- 964-42 3 也 了 275F 沈阳 洲 导 体 试验 厂 夏 -982-7 
3DD271B 衡阳 晶体 答 ) 到 -966-6 3DD276A 沈阳 半导体 试验 厂 到 -978-22 
3DD271C 衔 阳 品 休 管 六 划 -966-16 3 也 276 从 八 O 〇 七 〇 三 看 -978-25 
3DD271C 八 O 一 避 三 下 -966-21 3DD276A 衡阳 晶体 管 三 和 夏 -978-40 
3DD271D 八 O 七 〇 三 下 -966-27 3D 了 D276 了 衡阳 虹 体 管 厂 四 -980-6 
3DD3271D 衡阳 晶体 管 厂 下 -966-36 3DD276B 沈阳 半导体 试验 厂 复 -980-15 
3DD3?271 字 ， 衡 中 昆 体 管 厂 下 -966-43 3DD276B 八 OTO 矿 ， 和 -980-18 
3DD271E 人 O 〇 二 OO 厂 页 -966-46 3DPD276C 沈阳 半导体 试验 厂 丰 -980-23 
3 卫 卫 271 五 街 阳 晶体 管 三 焉 -968-2 3DD276C 衡阳 晶体 管 厂 夏 -980-29 
3DD271 下 人 Or 二 CO 厂 币 -968-4 3DD276C 八 O 巧 DO 三 下 -980-31 
3DD272A 八 〇 二 〇 厂 机 -964-16 3DD276D /人 OAO 厂 下 -980-33 
3DD272B 人 OOCO 厂 入 -964-43 3DD276D 衡 阻 晶体 管 厂 丰 -980-40 
3DD272B 街 阳 晶体 管 厂 亚 -966-7 3DD276D 沈阳 半导体 试验 厂 焉 -980-42 
3DD272C 衡阳 晶体 管 三 入 -966-37 3DD276 世 沈阳 半导体 试验 厂 夏 -980-44 
3DD3272C /人 OO 厂 机 -966-22 3DD276 了 AAAOHLO 厂 下 -980-46 
3DD272D 人 AGO 矿 页-966-28 3DD276 忆 衡阳 晶体 管 厂 到-982-1 
3DD272D 衡阳 晶体 管 厂 下 -966-37 3DD276F 衡阳 晶体 管 厂 用 -982-4 
3DD272 有 衡阳 晶体 管 厂 夏 -966-44 3DD276F 人 OO 三 下 -982-6 
3DD272 卫 AAAOO 厂 重 -966-47 3 了 亡 276 卫 沈阳 半导体 试验 三 王 -982-8 
3D 了 D272 五 衡阳 晶体 管 姜 置 -968-3 3D D288 佛 册 无 线 电 四 六 焉 -798-44 
3DD272F 人 A 人 OO 三 夏 -968-5 3DPDP288 佛山 市 半导体 器 件 厂 “下 -798-45 
3DD275 人 和 沈阳 灶 导 体 试验 厂 四 -978-21 3 也 也 288 广州 半导体 器 件 厂 各 -798-46 
3DD275A 人 OO 三 夏 -978-24 3DD300 中 国 华 晶 遇 子 集团 公司 下 -762-2 
3DDP275A < 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -978-38 3DD300A 中 国 华 晶 电子 集团 公司 夏 -764-35 
3DD275A 衡阳 晶体 等 三 焉 -978-39 3DD300A 扬州 晶体 管 三 竹 -972-26 
3DD275B 全 九江 市 无 线 电 二 三 各 -980-3 3DD3s00A 扬州 晶体 管 广 下 -972-27 
3DD275B 衡阳 市 晶体 管 三 御 -980-4 3DD300B 中国 华 晶 电子 集团 公司 吾 -768-? 
3DD2753 沈阳 半导体 试验 厂 玫 -980-14 3DD300B 场 州 量 体 管 厂 下 -974-6 
3DD275B 人 O-EO 厂 枫 -980-17 3DD3003 扬州 晶体 管 广 政 -974-7 
3DD275C 4 九江 市 无 线 电 二 厂 夏 -980-5 3 了 了 300C 中 国 华 晶 电子 集团 公司 是 -770-50 
3DD275C 沈阳 学 5 :导体 试验 三 -980-22 3 了 DPD300C 扬州 器 本 管 | 置 -974-35 
3DDPD275C 衡阳 晶体 管 夏 -980-28 3DPD300C 扬州 曙 体 管 ) 基 -974-36 
3DD275C 八 O 〇 -OF 广 夏 -980-30 3DD300 了 总 扬州 晶体 管 | 槛 -976-22 
3DD275 了 D 人 OO 七 〇 三 下 -980-32 3DD300D 扬州 晶体 管 广 通 -976-28 
3DD275D 4 九江 市 无 线 屯 二 三 页 -980-38 3DD300 忆 扬州 晶体 管 三 在-978-3 
3DD275D 衡 下 蝇 体 管 厂 四 -980-39 3DD300 王 扬州 晶体 管 厂 四 -978-4 
3DD275PD Te 导体 试验 厂 看 -980-41 3DD300-LA ANAO-EO 厂 于 -1000-31 
3DD275 也 阳 于 导体 试验 三 下 -980-43 3DD300 工 半 八 OO 厂 星 -1000-32 
3DD275 马 秆 -980-45 3DD300-LC AAAO 二 CO 厂 夏 -1000-33 
3DD275 台 4 九江 市 无 线 电 二 三 各 -980-49 32DDs00-LD 作 OLO 三 置 -1000-34 
3DD275 已 衡阳 晶体 管 三 夏 -980-50 3 吕 只 300- 工 人 OO 厂 下 -1000-35 
3DD275 了 4 九江 市 无 线 电 二 三 夏 -982-2 3DD300-LE AGO 七 中 厂 下 -1000-36 
衔 阳 晶体 管 厂 夏 -982-3 3DP300-LG 作 O 〇 OF 广 划 -1000-37 
3DD275] 置 -982-5 3D D300- 工 人 人 O 六 是-1000-38 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


1 一 ra rr 


型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 
3DD300M 中 国 华 晶 电子 集团 公司 夏 -762-3 3DD302C 关岛 电 器 元 件 厂 下 -822-24 
3DD301 重庆 无 线 电 四 厂 下 -796-46 3DD302D 青岛 电器 元 件 厂 下 -824-32 
3D D301 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -822-48 3DD302 了 已 青岛 电器 元 件 厂 机 -826-33 
3DDs0lA 启东 市 晶体 管 厂 下 -798-36 3 卫 也 302 下 章 岛 电 回 元 企 厂 机-828-16 
3DD301A 素 州 半导体 三 下 -798-37 3DD302G 青岛 电器 元 件 厂 下 -828-43 
3DD301A 重庆 无 线 电 四 厂 下 -798-38 3PD302H 并 岛 电器 元 件 广 肌 -830-10 
3DD3t1A 无 锡 有 具 晶 体 管 厂 下 -812-16 3DD303 中 国 华 晶 电子 焦 团 公司 材 -820-35 
3DD30IA 人 作 OEO 厂 下 -836-9 3DD303A 人 人 O-EO 厂 其 -810-46 
3DD301B 泰州 半导体 厂 下 -798-39 3DD303A 四 国 华 晶 电子 焦 团 公司 四 -810-44 
3DD301B 如 庆 无 线 电 四 三 下 -798-40 3DD303A 无 锡 县 晶体 管 三 耻 -810-45 
3DD301B 启东 市 晶体 管 厂 焉 -800- 旬 3DD303A 扬州 晶体 管 三 机 -814-26 
3DD301B 中国 华 晶 电子 集团 公司 下 -812-17 3DD303B 人 OO 三 看 -788-30 
3DD301B 无 锡 县 晶体 管 厂 下 -816-41 3DD303B 人 OO 三 下 -812-48 
3DD30B 人 OEO 矿 亚 -840-2 3D TD303B 中 国 华 晶 电子 集团 公司 于 -814-46 
3DD301C 泰州 半导体 厂 鹉 -800-42 3DD303B 无 锡 县 晶体 答 厂 夏 -814-47 
3DD30IC 重庆 无 线 电 四 厂 亚 -800-43 3DD303C ”人 OALO 厂 下 -788-46 
3DD301C 启东 市 晶体 管 下 -804-47 3DD303C ”人 OO 广 夏 -818-21 
3DD301IC 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -818-42 3DD303C 中国 坐 晶 电子 集团 公司 下 -818-45 
3DD301IC 无 锡 且 晶体 管 厂 和 -818-43 3DDse3G 无锡 有 具 晶 依 管 厂 下 -820-49 
3DD30IC ”人 O 〇 OO 三 下 -846-20 3DD303C 扬州 晶体 管 厂 下 -824-14 
3DD301D 素 州 半导体 厂 下 -804-48 3DD310 辽阳 昌 体 管 总 厂 耻 -812-36 
3DD301D 重庆 无 绕 电 四 三 下 -804-49 3DD310 辽阳 晶体 答 总 厂 夏 -812-49 
3DD301D 启东 市 晶体 管 厂 下-806-23 3DD310 辽阳 量 体 答 总 三 下 -3814-27 
3DD301D 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下-822-22 3DD310 八 O 〇 七 O 厂 下 -894-20 
3DD301D 无 锡 县 晶体 管 厂 下 -822-23 3DD310 八 二 三 -一 厂 相 -990-47 
3DD301D ”人 OO 厂 下 -856-10 3DD313 佛山 无 线 电 四 厂 下 -812-50 
3 卫 卫 302 泰州 半导体 三 焉 -800-2 3DD313 广州 半导体 器 件 三 币 -814-1 

3DD302- 重庆 无 线 电 四 广 下 -800-3 3DD313 佛山 市 半导体 器 件 广 夏 -814-28 
3DD302A 人 OO 厂 亚 -804-11 3DD318 字 波 无 线 电 二 厂 夏 -814-29 
3DD3s02A ”中国 华 晶 电子 集团 公司 下 -804-50 3DD313 八 O 〇 OO 厂 下 -814-30 
3DD302A 启东 市 晶体 管 厂 下 -806-1 3DD313 星光 电 ] 再 -814-31 
3DD302A 重庆 无 线 忠 四 厂 各 -806-2 3DD318 福 疡 品 体 知 学 三 页 -738-11 
3DD302A 泰州 半导体 厂 于 -806-3 3DD325 泰州 半导体 三 机 -760-21 
3DD302A 青岛 电器 元 件 厂 下 -812-18 . 3DD325 星光 电工 厂 下 -760-25 
3DD302B ”人 OO 三 下 -806-33 3D 了 325 广州 半导体 器 件 三 下 -762-11 
3DDP302B 中国 犊 晶 电 子 集团 公司 下-806-37 3DD325 八 OO 广 玉 -936-31 
3DD302B 素 州 半导体 三 下 -806-38 3DD325 中 国 华 昌 直 电 子 集团 公司 下-762-9 

3DD302B 启东 市 晶体 管 三 下 -806-39 3DDs25A ”青岛 晶体 管 实 验 所 到 -742-38 
3DD302 了 3 重庆 无 线 电 四 厂 下 -806-40 3DD325A 新 乡 市 半导体 三 下 -742-39 
3DD302B 害 岛 电器 元 件 厂 下 -818- 44 3DD325A 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -742-40 
3DD302C ”中国 华 晶 电子 集团 公司 下 -806-41 3DD325A 项 | 站 半导体 器 件 四 厂 下 -788-14 
3DD302C 重庆 无 线 电 四 厂 玉 -806-42 3DD325B 新 乡 市 半导体 厂 亚 -742-43 
3DD302C 泰州 半导体 厂 区 -808-2 3D 了 D325 也 中 国 华 时 帅 子 集团 公司 于-742-44 
3DDP302C 启东 市 量 体 管 六 在-808-3 3D 了 了 330 便 山 市 半导体 器 件 矿 。 下 -922-3 
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型 号 上 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 
3DD362 广州 半导体 器 件 广 .下 -830-29 3D D407 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -894-2 
3DD362 佛山 泡 线 电 四 厂 耻 -830-30 | 3D2D408 中国 华 晶 电 子 集 对 公司 看-744 4 
3DD400A 沈阳 半导体 试验 厂 下 -982-10 3DD408 辽阳 晶体 管 总 全 全 
3DD400B 沈阳 半导体 试验 厂 下 -982-11 3D D408 辽 耻 晶体 管 总 厂 下 -832-5 
3DD400C 沈阳 半导体 试验 广 下 -982-12 3DD408 佛山 市 无 线 电 四 六 下 -894-25 
3 了 了 400D 沈阳 半 导体 试验 广 下 -982-13 | 3DD48 八 OtO 和 
3DD400 了 沈阳 于 导体 试验 厂 下 -982-14 3DD500A 全 建 八 三 | 研究 所 下 -982-21 
3DD400F 沈阳 半导体 试验 厂 下 -982-15 3DD500A 吉林 市 半导体 厂 用-982-22 
3D D400G 。 沈阳 半导体 试验 广 。 珀 -982-16 | 3DD500A 。 沈阳 半导体 试验 斑 。 重 982-22 
3DD400H 。 演 阳 半导体 试验 广 下 -982-17 | 3DD500A 佛山 市 半导体 器 件 玉 下 -982-23 
3DD400I 沈阳 半导体 试验 厂 亚 -982-18 3DD500A 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -1210- 革 
3D Dio 混 山 无 线 四 四 广 下 -802-36 3DD500B 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -982-30 
3DD401 辽阳 晶体 管 冲 厂 下 -802-37 3DD500B 示 林 市 半导体 厂 下 -982-31 
3DD40] 广州 半导体 器 件 三 昔 -802-38 3DD500B 访 阳 半导体 试验 厂 下 -982-31 
sDD401 星光 电工 厂 -804-12 | 3DD500B 。 佛山 市 半导体 器 件 ” 下 -982- 32 
3DD461 宁波 无 线 电 二 厂 下 -804-13 3DD500B 北京 半导体 器 件 九 厂 “下 -1210-12 
3DD401 有 DEC 开 -804-14 3DD500C 和 些 建 八 三 厂 研究 所 下-982-38 
3DD401A 永光 电工 厂 开 -764-3 3D D500C 吉林 市 灶 导 体 厂 下 -982-39 
3DD4o1A 。 佛 轴 无 线 电 四 厂 | 
3DD401A 青岛 晶体 管 实验 所 下 -802-39 3DD500C 佛山 市 半导体 器 件 厂 下 -982-40 
3DD401A 。 辽阳 晶体 管 总 广 下 -804-15 | 3DD500C 。 北京 半导体 器 件 九 三 。 下 -1219-13 
3DD401B 永光 让 工厂 下 -768-8 3DD500D 吉林 市 半导体 厂 下 -982- 34 
3DD401B 佛山 无 线 电 四 厂 下 -800-12 3 了 了 500 了 沈阳 半导体 试验 
3DD401C 永光 电工 下 -772-1 3DD500D 佛山 市 半导体 器 件 矿 。 亚 -982-44 
3DD401D 永光 电工 厂 下 -772-44 3DD500D 。 生 建 八 三 研究 所 下 -982-48 
3DD401 互 永光 中 下 -774-29 3DD500D 北京 半导体 器 件 九 厂 “下 -1210-14 
3DD401EF 永光 电工 厂 亚 -776-11 3DD500 马 。 生 建 八 三) 研究 所 用 -982-50 
3DD404A 重庆 无 线 电 四 三 下 -760-13 | 3DD500 也 吉林 市 半导体 厂 下 
3DDio4B 量 庆 无 线虫 四 厂 珀 -762-15 3DD500 五 沈阳 半导体 试验 厂 亚 -984-1 
3DD406 。。 中国 华 晶 屯 子 集团 公司 卫 -744-3 | 3DD500 互 。 蚀 册 市 半导体 器 件 矿 下 -984-2 
3DD406 。 内 蒙古 半导体 器 件 六 夏 -832-26 | 3D D500F 沈阳 市 半导体 器 件 四 六 下 -982-46 
3DD406 广州 半 导 休 器件 广 下 -864-27 | 3DD500F 。 生 建 八 三 厂 研 究 所 年 -984-8 
3DD406 星光 电工 开 -s94-1 3DD500F 吉林 市 半导体 厂 县 34 
3D D406 太原 电子 厂 阳 -894 11 | 3DD500F 。 沈阳 半导体 试验 六 。 看-984-9 
3DD406 天 建 第 五 半导体 器 件 厂 下-894-21 3DD500EF 佛山 市 半导体 器 件 矿 下 -984-10 
3DD406 人 OEO 厂 | 
3D D406 扬州 晶体 管 了 -894-23 | 3DD500G 。 沈阳 半导体 试 验 AS 
3DD406 青岛 晶体 管 实验 所 焉 -894-24 3DD500G 佛山 市 半导体 器 件 厂 下 -984-14 
3DD406 绅 册 市 半导体 器 件 矿 下 -894-28 3DD500G 年 建 八 三 厂 研究 所 下 -984-17 
3DD406 延吉 市 半导体 下 -894-29 3DD500H 佛山 市 半导体 句 件 | 下 -984-20 
3DD406 。 八 二 三 - 厂 下 -994-8 人 
3DD406D 星光 电工 厂 下 -894-31 3DD500 介 山 市 半导体 器 件 下 -984-22 
3DD407 中 国 华 郁 电子 集团 公司 看 -742-50 3DD500 1 沈阳 学 导体 试验 六 下 -984-23 
3DD407 星光 电工 厂 用 -830-50 3 站 502 了 上 二 
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型 号 太 家 页 码 -序号 | 型 号 
3 也 D505B 八 O 〇 七 O 厂 亚 -824-15 3DD605 忆 
3DD505C 人 OO 七 〇 〇 厂 亚 -826-16 3DD605 下 
3D D505 匡 八 O 〇 TO 三 下 -826-46 3DD650A 
3DD511A 扬州 晶体 管 三 焉 -740-36 3DD650B 
3DD511B 扬州 晶体 管 厂 下 -742-2 3DD650C 
3DD511B 扬州 晶体 管 厂 看 -742-3 3 了 DD650D 
3DD51L1C 扬州 晶体 管 厂 看 -742-20 3DD650 忆 
3DD512A 扬州 晶体 管 ] 焉 -760-11 3 了 了 650 下 
3 了 了 D512 召 扬州 晶体 管 区 -760-26 3 了 也 650G 
3DD512C 扬州 晶体 管 | 亚 -764-15 3D 了 650 瑟 
3DD512S-C 扬州 晶体 管 厂 下 -764-16 3DD650 
3D D526 内 蒙古 半导体 器 件 六 下-816-45 3DDP650 1 了 
3DD526 广州 半导体 器 件 厂 焉 -816-46 3DD 了 726A 
3DD526 卫 光 电工 厂 下 -818-3 3DD726 呈 
3DD526 太原 电子 厂 下 -822-4 3DD726C 
3DD601A 永光 电工 下 -834-38 3DD726D 
3DD601B 永光 电工 厂 下 -846-4 3D D726 忆 
3DD601IC 永光 电工 厂 焉 -854-43 3D D761 
3DD601D 永光 电工 下 -866-3 3DD801A 
3 卫 DD601 玉 永光 由 工 下 -868-45 3DD801 
3DD601F 永光 电工 三 亚 -870-39 3DD80O1C 
3DD602A 永光 里 工厂 下 -834-39 3DD80dA 
3DD602B 永光 电工 厂 御 -846-5 3DD804A 
3DD8602C 永光 电工 厂 下 -854-44 3DD804A 
3DD602D 永光 电工 厂 下 -866-4 3DD804B 
3DD602 忆 永光 电工 三 术 -868-46 3DD804 了 
3D 了 602 下 永光 里 工 三 下 -870-40 3DD8043 
3DD603 信 永光 电工 三 亚 -834-40 3D D804 了 了 
3DD603B 永光 电工 下 -3846-E 3DD804C 
3DD603C 永光 帅 荆 记 和 页 -854-45 3DD804C 
3DD603D 永光 电工 厂 下 -866-5 3DD804C 
3DD603 卫 永光 电工 厂 亚 -868-47 3DD804D 
3DD603FF 永光 电工 厂 下 -870-41 3DD804D 
3DD603G 永光 电工 三 亚 -876-47 3DD804D 
3DD604A 4 永光 电工 厂 下 -870-42 3DD804 卫 
3DD604B 4 永光 电工 | 亚 -878-14 3DD804 卫 
3DD604C 全 永 光电 工 ) 和 看-884-7 3 也 了 804 开 
3DD604D 4 永光 电工 厂 亚 -886-38 3D Da804E 
3DD604 卫 4 永光 电工 厂 焉 -890-18 3DDa8g19 
3DD604 下 全 永光 下 工厂 年 -890-44 3D D820 
3DD605A 永光 电工 厂 下 -834-41 3DD820 
3DD6053B 水 光电 工厂 焉 -846-7 3DD820 
3DD605C 永光 电工 三 开 -854-46 3DD820 
3DD605D 永光 电工 三 看 -866-6 3DD820 
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下 -868-48 


下 -870-43 
下 -984-27 
下 -984-29 
夏 -984-33 
下 -984- 35 
亚 -984- 39 
看 -984-41 
夏 -984-44 
下 -984-46 
下 -984-49 
下 -986-1 

亚 -846-37 
丰 -862-13 
下 -876-14 
下 -880-42 
下 -882-28 
亚 -790-22 
下 -740-42 
下 -742-4 

开 -742-10 
下 -930-24 
下 -930-42 
四 -932-6 

划 -734-17 
下 -932-11 
亚 -932-33 
亚 -934-4 

亚 -934-20 
亚 -934-28 
亚 -934-30 
下 -934-33 
下 -934. 37 
到 -934-49 
下 -936-10 
亚 -936-13 
下 -936-25 
亚 -936-29 
亚 -828-36 
下 -828-33 
开 -884-40 
亚 -884-41 
下 -886-15 


天 津 第 五 六 导体 器 件 厂 下 -886-16 
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号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 


型 

3D D820 内 蒙古 尘 导 体 器 件 矿 下-886-17 3DD1403 八 O 士 D 厂 下 -936-37 
3DD823 北京 七 号 一 厂 下 -830-37 3DD1403 由 无 线 电 四 广 玉 -936-38 
3DD850 佛山 市 半导体 器 件 厂 “下 -808-15 3 了 D1403 广州 半导体 器 件 厂 下 -936-39 
3DDag50 A 八 O 〇 -OO 三 夏 -884-42 3DD1403 重庆 无 线 电 四 六 夏 -1390-48 
3DD850 扬州 晶体 管 厂 和 -890-13 3D D1406 广州 半导体 器 件 厂 夏 -798-47 
3D P869 扬州 晶体 管 厂 开 -828-37 3D D1425 哈 尔 蔡 特种 元 器 件 广 下 -912-38 
3 了 了 869 人 所 所 三 夏 -884-43 3DD1426 中 国 华 晶 里 子 集团 公司 下 -760-8 
3 也 了 869 天 津 第 去 半导体 器 件 太 下-886-18 3DD1426 八 OO 三 下 -912-28 
3DD869 哈 尔 这 特种 元 器 件 厂 “下 -886-19 3D D1426 重庆 无 线 电 四 呈 取 -912-39 
3pD869 中 国 华 蜗 电 子 集团 公司 下 -886-20 3DD1426 佛山 无 线 电 四 厂 夏 -912-46 
3DD869 衡阳 晶体 管 厂 夏 -892-50 3D D1427 中 国 华 曲 电子 集团 公司 下 -760-9 
3DD870 中 国 华 晶 电子 集团 公司 到 -828-34 3DD1427 八 O 〇 TO 矿 各 -932-29 
3DD870 八 O-O 厂 下 -884-44 3 了 DD1431 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -760-10 
3DD870 扬州 晶体 管 厂 下 -884-45 3DD1i431 八 OO 三 下 -912-30 
3 了 DD870 内 蒙古 半导体 器 件 矿 下 -886-21 3D D1507 八 五 三 一 六 年 -788-2 
3DD870 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下-886-22 3D D1453 佛山 半导体 器 件 厂 下 -884-50 
3DD871 中 国 任 晶 电子 集团 公司 和 下-828-35 3 也 也 1554 八 O 〇 TO 六 下 -832-17 
3DD871 佛 呈 市 半导体 器 件 矿 下 -884-46 3DD1555 广州 半导体 器 件 三 下 -886-1 
3DD871 八 O 二 OO 厂 下 -884-46 3DD1570 哈尔滨 特种 元 器 件 矿 下 -1226-42 
3DD880 中 国 华 晶 电子 集团 公司 看-782-6 3 了 了 D1624 八 五 三 一 厂 下 -782-15 
3DD880 辽阳 晶体 管 总 厂 政 -814-2 3 了 也 1942 衡阳 晶体 管 ) 亚 -890-29 
3DD880 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 玫 -814-3 3D 了 1942 八 O 〇 -GO 三 下 -892-4 
3DD880 重庆 无 线 中 四 厂 下 -814-4 3DD2027 八 O-EO) 了 -892-5 
3DD880 素 州 半导体 广 开 -814-5 3DD2068 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -1200-27 
3 卫 了 880 人 蚀 贞 半导体 器 件 三 耻 -814-6 3DD2073 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -742-30 
3DD880 佛山 洲 导 体 器 件 厂 亚 -814-7 3DD2073 中 国 华 量 电 子 集团 公司 四 -742-34 
3DD880 广州 半导体 器 件 厂 政 -814-8 3DD2073 内 蒙古 半导体 器 件 厂 ”下 -802-40 
3DDD880 八 五 三 一 厂 亚 -814-19 3 了 DD2073 广州 半导体 器 件 厂 下 -802-42 
3DD880 卫 光 电工 厂 开 -814-32? 3DD2073 佛山 市 半导体 器 件 厂 下 -802-43 
3D D880 宁波 无 线 筷 二 厂 下 -814-34 3DD2073 素 州 半导体 广 下 -802-44 
3DD880 八 O-EO 厂 下 -814-35 3DD2073 天 津 第 五 半导体 器 件 六 ” 亚 -802-45 
3DD880 星光 电工 厂 真 -814-36 3DD2073 八 五 三 一 三 秆 -804-9 
3DD880 种 头 华 外 电子 器 件 公司 村 -814-48 3DD2073 宁波 无 线 电 二 厂 下 -804-16 
3D D951 佛 卫 市 半导体 器 任 厂 焉 -808-22 3DD2073 星光 志 工 厂 下 -804-17 
3 了 D951 八 O 七 O 广 下 -884-47 3DD2073 八 工 工 一 厂 亚 -990-9 
3DD951 扬州 晶体 管 三 下 -884-48 3 了 了 D2307 亚 光 电工 厂 亚 -932-30 
3DD951 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -894-39 3DD2481 广州 半导体 器 件 三 下 -790 -23 
3D D951 辽阳 晶体 管 总 三 下 -894-40 3DD3055 八 O 〇 七 O 三 焉 -912-19 
3D D1138C ”哈尔滨 特种 元 器 件 厂 ”下 -1234-25 3DD3089 重庆 无 线 电 四 厂 亚 -1384-35 
3 了 Dii62 广州 半导体 器 件 厂 亚 -1224-26 3DD3850 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -742-5 
3D D1162 广州 半导体 器 件 厂 下 -1224-27 | 3DD4023 星光 电工 厂 下 -894-32 
3DD1173 佛山 市 半导体 器 件 广 下 -1222-49 | 3DD6100A 衡阳 晶体 管 厂 下 -984-28 
3DD1173 广州 市 半导体 器 件 六 下 -1222-50 3DD6100B 衡阳 晶体 管 广 证-984-30 
3DD1397 八 O-EO 厂 下 -884-49 3DD6l00C ”衡阳 晶体 管 广 下 -984-34 


AN erreereerrerrerr rmirtieorosroc 


有 夏 -186 


RN 


3DD6ti00D 


3DPD6100 也 
3DD6100FE 
3DD6100G 
3DD6100 互 
3DD6100 
3DD6100 上 
3DEIA 
3DEF1B 
3 了 DTFE13B 
3DEFIC 
3DEF1D 
3DEFE1D 
3 卫 下 1 也 
3DFRER1LE 
3DFEICG 
3 了 1G 
3DEF3A 
3DEF3B 
3DE3C 
3DEFE3D 
3DEF3 了 BE 
3DER3EF 
3DEF3G 
3DEF05A 
3DF05B 
3DE05C 
3DEF05D 
3DE05 瑟 
3DE05E 
3 下 05 人 Ga 
3 也 上 5 从 
3DT5B 
3 也 FF5C 
3DF5D 
3 了 DEF5 卫 
3DF5E 
3DE5G 
3DRER7A 
3 也 匡 7 了 B 
3DF7B 
3DEFR7C 
3DFEF7P 
3DF7 户 


杭州 半导体 三 
人 OO 

杭州 半导体 三 
杭州 半导体 三 
八 OTEO 广 
杭州 半导体 三 
杭州 半导体 三 
杭州 半导体 广 


杭州 半导体 厂 
杭州 半导体 三 
杭州 半导体 三 
杭州 半导体 三 
杭州 笠 导体 三 
杭州 半导体 厂 
杭州 半导体 三 
杭州 半导体 三 
杭州 半导体 三 
杭州 半导体 三 


杭州 半导体 三 
八 ODTCO 矿 
杭州 半导体 厂 
八 O 七 DO 厂 
杭州 半导体 三 


页 碍 -序号 | 型 号 


r ev mp 


广 


下 -984-36 
下 -984-40 
下 -984-42 
至-984-45 
下 -984-47 
夏 -984-50 
下 -986-2 

下 -764-4 


下 -766-37 . 


下 -768-9 

下 -772-2 

玫 -772-23 
了 -772-45 
开 -774-30 
亚 -776-14 
亚 -776-48 
下 -778-9 

开 -812-19 
下 -818-46 
下 -822-25 
下 -824-33 
下 -826-3 

下 -826-34 
到 -828-17 
下 -750-41 
收 -752-43 
下 -756-5 

下 -758-3 

下 -758-22 
到 -758-36 
开 --760-4 

丰 -838-8 

下 -846-38 
禾 -854-12 
到 -862-24 
攻 -868-30 
亚 -876-Z3 
御 -880-48 
到 -898-2 

到 -900-10 
焉 -900-19 
亚 -902-36 
下 -904-23 
下 -904-50 


人 


3 也 F7 卫 
3DE7E 
3DE7RE 
3 了 DRE7G 
3DE7G 
3DE10A 
3DE10A 
3DE10A 
3DE10B 
3DE10BB 
3DRE10C 
3DEI10C 
3DE10C 
3DEFE10D 
3DE10D 
3DE10D 
3DEI10 孔 
3DE10 卫 
3DEI10E 
3DEI10P 
3 了 DEFE10E 
3DEFEI10G 
3DEI10G 
3DE10G 
3DE15A 
3DEI15A 
3DE15B 
3DEFE15B 
3DEF15C 
3DE15C 
3DE15DD 
3DF15D 
3 也 了 玉 15 耳 
3 了 DFI15 也 
3 卫 下 15 荆 
3DEI15FE 
3DF15G 
3DER15G 
3DE20AA 
3DFRF20A 
3DE20B 
3DFE20B 
3 了 DE20C 
3DE20D 


沉 州 半导体 厂 
人 OO 三 

沪 州 半导体 广 
访 州 半导体 厂 
人 OEOF 

人 OHEO 矿 

税 州 半导体 三 
视 州 半导体 厂 
闹 州 半导体 厂 
久 州 半导体 厂 
沪 州 半导体 三 
杭州 半导体 三 
人 OO 三 

杭州 兴 导 体 厂 
杭州 半导体 厂 
人 OO 厂 

杭州 半 导 条 三 
杭州 半导体 三 
杭州 半导体 六 
杭州 半导体 三 
八 OTO 厂 

人 OO 三 

杭州 半导体 厂 
杭州 半导体 三 
杭州 半导体 三 
视 州 半导体 厂 
访 州 半导体 三 
瀛 州 半导体 厂 
杭州 半导体 六 
狐 州 半导体 三 
议 州 半导体 三 
杭州 半导体 广 
由 半导体 广 
fi 州 半导体 广 


视 州 半导体 厂 
人 OO 三 
访 州 半导体 厂 
该 州 半导体 三 
人 OO 厂 
杭州 半导体 三 


NG 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


-一 一 一 一 一 


页 碍 -序号 


下 -906-30 


和 夏 -908-3 
下 -908-25 
下 -908-26 
夏 -910-4 
夏 -916-6 
焉 -916-30 
夏 -916-31 
划 -920-186 
秆 -920-17 
和 夏 -924-7 
和 -924-8 
下 -924-19 
下 -926-35 
下 -926-36 
下 -928-1 
亚 -930-1 
午 -930-2 
区 -930-27 
站-930-28 
鹉 -930-~43 
焉 -932-34 
下 -934-5 
到-934-6 
下 -940-5 
下 -940-6 
看-942-4 
看 -942-5 
得 -944-20 
亚 -944-21 
亚 -946-19 
重 -946-20 
利 -946-38 
四 -946-39 
下 -948-25 
下 -948-26 
亚 -950-26 
下 -950-27 
看-954-13 
得 -954-36 
页 -956-29 
下 -956-38 
夏 -958-46 
焉 -960-21 


ee 


丰 -187 


型 续 


半导体 三 极 管 型 号 "厂家 索引 


下 ~188 


家 


广 
3 了 半 20 卫 杭州 尘 导 体 厂 
3 卫 匡 20 卫 八 ODTOJ 
3DF20E 杭州 举 导 体 厂 
3D 下 20 下 闹 州 半导体 三 
3DR20RF 人 OO 三 
3DF20G 杭州 半导体 三 
3DER30A 杭州 半导体 三 
3DF30B 杭州 举 导 体 矿 
3DFRF30C 闹 州 半导体 三 
3DEF30D 杭州 半导体 三 
3 也 它 30 卫 杭州 半导体 三 
3DER30G 杭州 半导体 三 
3DEI101A 杭州 半导体 三 
3DF10IB 杭州 半导体 三 
3DFIi0LB 杭州 半导体 三 
3DRFI10IC 杭州 半导体 厂 
3DERFIOLC 杭州 半 导 
3DE101D 杭州 半导体 厂 
3DE10I1D 杭州 半导体 厂 
3DEI0I 了 杭州 半导体 三 
3DEPFI101B 杭州 半导体 厂 
3DEFI101EFE 杭州 半导体 厂 
3DFI0IE 杭州 半导体 
3DE101G 杭州 半导体 厂 
3DF101IG 杭州 尘 导体 三 
3DE103A 杭州 半导体 三 
3 卫 下 103 卫 杭州 半导体 三 
3DE103C 杭州 半导体 厂 
3DF103D 杭州 池 导体 三 
3DE103 蕊 杭州 半导体 厂 
3DEF103EF 杭州 半导体 厂 
3DE103G 杭州 半导体 三 
3DE105A 杭州 羊 导体 三 
3DEF105B 杭州 半导体 三 
3DTEF105C 杭州 半导体 厂 
3DEF105C 杭州 半导体 三 
3DRFR105D 杭州 半导体 三 
3DF105F 杭州 半导体 厂 
3DRFR105G 杭州 半导体 厂 
3D G01 八 五 王 一 厂 
3DG01A 小 京 市 半导体 器 件 一 广 
3DG01A 新乡 市 平 导体 
3DG0IB < 人 北京 市 半导体 器 件 一 三 
3DGI0OLB 新 乡 市 半导体 三 


页 码 -序号 | 型 号 
下 -960-46 3D GO01C 
下 -962-10 3DGol1D 
下 -962-30 3DG1D 
焉 -964-4 3DGI1G 
下 -964-17 3DG021 
亚 -966-8 3DG2B 
下 -972-24 3DG2D 
焉 -974-8 3DG3A 
下 -974-37 3D G3A 
下 -976-24 3DG3A 
下 -978-5 3DG3A 
下 -980-7 3D G3B 
下 -772-46 3DG3B 
下 -776-12 3D G33 
下 -776-13 3DG3B 
下 -776-49 3DG3C 
下 -776-50 3DG3C 
下-778-18 3DG3C 
下 -778-19 3DG3C 
下 -778-29 3 了 DG3D 
下 -778-30 3DG3D 
下 -778-42 3DG3D 
下 -778-43 3DG3D 
亚 -778-49 3DG3E 
亚 -778-50 3D G3 卫 
开 -824-34 3DG3 卫 
下 -826-35 3DG3 了 
亚 -828-18 3 了 G3F 
下 -828-28 3DG3F 
到 -828-44 3DG4 
焉 -830-1 3DG4A 
亚 -830-11 3DG4A 
亚 -862…25 3DG4A 
亚 -876-24 3DG4A 
下 -880-49 3DG4A 
下 -888-33 3DG4A 
开 -882-39 3DG4A 
下 -890-7 3DG4A 
和 -892-34 3DG4A 
焉 -1042-11 3D G4A 
下 -522-22 3D G4AA 
下 -576-43 3D G4A 
亚 -522-23 3D G4A 
下 -580-40 3D G4A 


家 页码- 序号 
新 乡 市 半导体 三 下 -1054-49 
新 乡 市 半导体 三 下 -1056-1 
作 O 〇 -EO 矿 焉 -1048-18 
高 唐 县 无 线 电 实验 厂 ”下 -546-22 
敢 电 部 半导体 研究 所 ”下 -1132-6 
八 吕 二 OO 厂 亚 -530-50 
八 O 〇 -OO 六 下 -1036-5 
金华 一 一 六 厂 下 -538-30 
金华 一 一 六 厂 亚 -1078-48 
金华 一 一 六 厂 开 -1078-49 
人 O 〇 TO 三 亚 -1094-50 
高 唐 县 无 线 电 实验 广 ”下 -538-31 
金华 一 一 六 厂 亚 -1078-7 
金华 一 一 六 厂 下 -1078-8 
八 O 〇 TO 三 焉 -1096-2 
高 唐 县 无 线 也 实验 厂 ”下 -538-32 
金华 一 一 六 厂 下 -598-13 
金华 一 一 六 厂 亚 -598-15 
金华 一 一 六 芽 1096-3 
高 唐 县 无 线 电 实验 厂 ”下 -538-33 
金华 一 一 六 厂 下-1078-43 
金华 一 一 六 厂 亚 -1078-45 
八 O 七 O 广 亚 -1096-4 
高 唐 县 无 线 电 试验 六 下-538-34 
金华 一 一 六 厂 亚 -1078-2 
金华 一 一 六 三 亚 -1078-4 
高 唐 县 无 线 电 试验 六 ”下 -538-35 
金华 一 一 六 三 下 -596-48 
生 企 三 二 2 三 亚 -598-5 
八 五 三 一 厂 页 -578-1 
人 OO 三 亚 -580-17 
云南 半导体 器 件 厂 亚 -580-42 
并 冈 山 半导体 三 下 -1052-4 
北京 六 O 〇 五 厂 下 -1052-4 
有 上 昌 半 导体 器 件 厂 下 -1052-42 
并 冈 山 半导体 厂 下 -1052-43 
南昌 半导体 器 件 三 玉 -1052-44 
湘 谭 市 半导体 三 下 -1052-50 
星光 电工 厂 亚 -1054-1 
江阴 晶体 管 三 下 -1054-3 
金华 一 一 六 三 下 -1054-4 
徐州 尘 导体 三 下 -1054-5 
济南 半导体 一 三 亚 -1054-5 


天 津 第 五 半导体 器 件 太 亚 -1054-6 


型 


3DG4A 
3DG4A 
3DG4A 


3DG4A 
3DG4A 


号 


3DG4A : 


3DG4A 
3DG4A 
3DG4A 
3DG4B 
3DG4BB 
3DG4B 
3DG43 


3DG4B 
3DG4D 
3DG4B 
3DG4B 
3DG4B 
3DG4B 
3DG4B 
3DG4B 
3DG4BB 
3DG4B 
3DG4B 


3DG4B 


3DG4B 
3DG4B 
3DG4B 
3DG4B 
3DG4B 
3D G4B 
3DG4B 
3DG4B 
3DG4B 
3DG4C 
3DG4C 
3DG4C 
3DG4G 
3DG4C 
3 了 DG4C 


厂 家 


齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
广 


.4 威海 北洋 电气 集团 公司 


无 线 昌 二 厂 
南平 五 口 四 厂 
石家庄 市 无 线 电 二 三 
常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
八 二 三 一 厂 
桐庐 晶体 管 厂 
亚 光 电工 厂 
济南 半导体 元 件 实验 所 
云南 半导体 器 件 三 
八 OTO 
湘潭 市 半导体 三 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 
无 线 电 二 三 
南平 五 〇 四 三 
石家庄 市 无 线 电 二 厂 
4 景德镇 三 六 无 线 电 厂 
江阴 晶体 答 厂 
常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
八 二 三 一 厂 
徐州 半导体 三 
汶 南 半导体 一 厂 
金华 一 一 六 厂 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
厂 
南京 半导体 器 件 总 厂 
元 昌 半 导体 器 件 厂 
并 冈 山 半导体 厂 
井冈 山 乎 导体 三 
星光 电工 厂 ， 
星光 电工 三 
桐庐 晶体 管 厂 
北京 六 〇 五 厂 
亚 光 电工 厂 
济南 半导体 元 件 实验 所 
云南 半导体 器 件 厂 
八 O 二 OO 三 
南昌 半导体 器 件 厂 
并 网 山 半 导体 广 
并 内 四 半导体 三 
北 汞 电子 管 厂 


灶 导 体 三 极 管理 号 -厂家 索引 


下 -1054-11 
下 -1054-12 
下 -1054-413 
下 -1054-14 
下 -1054-15 
下 -1054-16 
下 -1054-17 
下 -1054-18 
下 -1054-19 
和 夏 -1054-20 
下 -1054-21 
御 -1054-22 


下 -1054-23 
在 -1054-24 


下 -1054-27 


束 -1054-28 
下 -1054-38 
夏 -1062-40 
下 -1062-41 
下 -1132-10 
下 -1132-13 
夏 -578-3 
亚 -1056-4 
夏 -1056-5 
夏 -1056-8 
丰 -1056-7 


夏 -1056-10 
重 -1056-11 
置 -1056-12 
置 -1056-13 
各 -1056-14 
置 -1056-15 
政 -1056-16 
下 -1056-17 
下 -1056-18 
下 -1056-19 
看 -41056-20 


页 但 -序号 | 型 号 厂 家 
下 -1054-8 3DG4C 湘 谭 市 半导体 三 ， 
3DG4C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
丰 -1054-32 3DG4C 4 景德镇 三 六 无 线 电 厂 
3SDG4C 江阴 晶体 管 广 
下 -1054-33 3DG4C 星光 电工 厂 
下 -1054-34 3DG4C 星光 电工 三 
下 -1054-35 3DG4C 常州 市 无 线 电 光 仔 七 厂 
下 -1054-36 3DG4C 八 二 三 一 厂 
夏 -1054-37 、 3DG4C 北京 六 加 五 厂 
下 -1132-8 3DG4C 济南 半导体 一 厂 ， 
下 -1132-11 3DG4C 金华 一 一 六 厂 
页-578-2 3DG4C 4 成 海北 详 电气 集团 公司 
于 -582-21 无 线 电 二 广 
下 -1052-5 3DG4C 天 淖 第 五 半导体 器 件 厂 
夏 -1052-6 3DG4C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
万 
下 -1052-7 3DG4C 阔 京 电子 管 三 
丰 -1052-8 3DG4C 4 广州 半导体 器 件 厂 
丰 -1052-9 3DG4C 桐庐 晶体 管 厂 
亚 -1052-10 3DG4C 南平 五 口 四 厂 ， 
和 夏 -1052-11 3DG4C 徐州 半导体 厂 
珀 -1052-12 3DG4C 亚 光 电工 三 
页-1052-13 3DG4C 济南 半导体 元 件 实验 所 
四 -1052-13 3DG4D 徐州 半导体 三 
夏 -1052-14 3DG4D 星光 电工 厂 
四 -1052-15 3DG4D 八 O 〇 TO 三 
页-1052-16 3DG4D 星光 电工 厂 
3DG4D 彰 齐 哈 尔 北 方 无 线 电 一 
下 -1052-17 睛 
下 -1052-23 3DG4D 湘 谭 市 半导体 广 
秆 -1052-24 3DG4D 4 威海 北洋 电气 集团 公司 
下 -10852-25 无 线 电 二 厂 
丰 1052-30 3DG4D 南平 五 仿 四 厂 
团 -1052-31 3DG4D 北京 六 口 五 厂 
下 -1052-35 3DG4D 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
下 -1054-10 3DG4D 云南 半导体 器 件 厂 
在-1132-9 3DG4D 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
政 -1132-12 3DG4D 八 二 三 一 厂 
下 -580-43 3DG4D 4 景德镇 三 六 无 线 电 厂 
下 -584-22 3DG4D 江阴 晶体 管 三 
下 -1052-45 3DG4D 金华 一 一 六 
下 -1052-46 3DG4D 阐 南 半导体 一 厂 
下 -1052-47 3DG4D 天 涯 第 五 半导体 器 件 厂 
机 -1052-48 3DG4D 么 广州 半导体 璐 人 秆 ) 


四 -1056-21 


政 -189 
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3DG4P 玉 


3DG4 了 
3DG4 卫 
3DG4EE 
3DG4 了 玉 
3DG4 也 
3DG4 也 
3D G4 卫 
3DG4 卫 
3DG4 瑟 
3 也 G4 卫 
3DG4E 
3DG4E 
3DG4E 
3DG4 世 


3 了 DG4 也 
3DG4 也 
3 站 G4 禾 
3DG4 也 
3DG4E 
3DG4 孔 
3DG4 卫 
3D G4 孔 


err 


家 


as 


三 页 码 - 序 号 号 三 家 页 码 -序号 
调 昌 半导体 器 件 矿 下 -1056-24 | 湘潭 市 半导体 三 亚 -578-7 
划 罗 山 半 导体 厂 下 -1056-25 3DG4TR 常州 市 无 线 电 元 件 七 ” 和 -578-8 
并 冈 山 半导体 厂 下 -1056-26 3DG4F 南平 五 O 〇 四 厂 竹 -578-9 
营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -1058-30 3DG4EF 石家庄 市 无 线 虑 二 厂 ”下 -578-11 
桐庐 晶体 答 厂 下-1058-35 3DG4ER 八 工 三 一 厂 耻 -578-12 
北京 电子 管 三 入 -1058-49 3DG4F 江阴 晶体 管 厂 下 -578-14 
北京 电子 管 厂 下 -1062-2 3DG4F 北京 六 〇 五 三 秆 -578-15 
营口 市 无 线 电 器 件 厂 ”下 -1064-5 3 卫 G4F 金华 一 一 六 三 下 -578-16 
亚 光 电工 广 下 -1132-15 3DG4FE 徐州 半导体 厂 亚 -578-17 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1132-20 3DG4T 济南 市 半导体 一 厂 下 -578-18 
徐州 半导体 厂 年 -580-44 3DG4 星光 电工 厂 亚 -580-11 
南平 五 口 四 厂 下 -580-45 3DG4FRF 星光 电工 厂 下 -580-T2 
桐庐 品 你 管 三 下 -1062-30 | 3DG4F 亚 光电 工 广 全-672-48 
湘潭 市 举 导体 广 看 -1062-42 3D G4FF 丹东 电子 科研 生产 厂 下 -1054-47 

4^ 威 海北 洋 电 气 集团 公司 秆 -1062-43 | 3DG4E 南昌 半导体 三 下 -1056-27 

无 线 电 二 三 3DG4F 八 O 〇 七 DO 矿 下 -1066-17 
石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1062-44 | 3DG4E 云南 半导体 器 件 广 亚 -1066-18 
云南 半导体 器 件 厂 珀 -1062-45 3DG4E 游 南 半导体 元 件 实验 所 看 -1132-22 
常州 市 无 线 电 元 件 七 矿 下 -1062-46 3DG4M 北京 电子 管 三 下 -538-1 
八 二 三 一 三 年-1062-47 3DG4M 阔 训 电 子 管 三 夏 -566-T2 
金华 一 一 六 看 -1062-48 3DG05G 凶 电 部 眉山 通讯 设备 厂 看 -598-45 
江阴 晶体 管 厂 下 -1062-50 电子 器 件 分 厂 
星光 电工 厂 于 -1064-6 3D(4051 撮 电 部 丑 山 通讯 设备 三 下 -596-43 
八 O 上 OO 三 下 -1064-7 电子 器 件 分 三 
星光 甩 工 厂 政 -1064-8 3DG051 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -600-47 
北京 六 〇 五 厂 丰 -1064-9 3DG052 地 电 部 层 册 通讯 设备 矿 下 -598-12 
就 阳 市 半导体 器 件 7 置 -1064-10 电子 器 件 分 三 

济南 市 半导体 一 厂 蓝 -1064-31 3DG052 徐州 半导体 器 件 研 究 所 丰 -600-48 
AR 亚 -1064-12 3DG053 邮电 部 局 山 通 讯 设备 厂 章 -598-19 
齐齐哈尔 于 方 无 线 电 一 下 -1064-13 电子 器 件 分 厂 

三 3DG053 徐州 半导体 器 件 研究 所 看 -600-50 
普京 电 子 管 六 竹 -1064-14 3DG054 节 纪 部 悦 由 通讯 设备 厂 亚 -598-20 
南昌 半导体 器 件 厂 夏 -1064-19 电子 内 件 分 厂 
北京 电子 管 三 讶 -1064-18 3DG054 徐州 半导体 器 件 研究 所 页 -602-1 
井冈 册 半导体 三 奢 -1064-19 3DG055 徐州 半导体 器 件 研 究 所 四 -602-5 
昔 网 出 半 导体 三 亚 -1064-20 3DG056 徐州 六 导体 器 件 研 究 所 看 -602-6 
营口 市 无 线 电 器 材 六 下 -1066-11 3DG057 徐州 半导体 器 件 研 究 所 看 -602-7 
亚 光 电工 三 下 -1132-16 3DG5A 星光 电工 厂 下 -558-26 
济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1132-?21 3DG5A 八 二 三 一 广 下 -556-27 
并 浆 山 半导体 三 四 -576-44 3DG5A 再 东 电 子 科研 生产 厂 亚 -596-47 
桐 访 晶体 管 三 下 -576-45 3DG5A 金华 一 一 六 三 下 -596-49 
天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -578-4 3DG5A 北京 六 O 〇 五 三 亚 -596-50 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 四 -578-6 3DG5A 八 O 〇 TO 三 看 -8612-8 

片 : 3DG5B 八 二 三 一 厂 下 -556-28 


ee 


六 南 半导体 一 


eveerrronremweomeee 


型 三 家 页 码 -序号 | 型 号 
3DG5B 星光 电工 厂 焉 - -556- 29 3DG6A 
3DCG5B 星光 电工 厂 下 -556-30 

3DG5 了 B 桩 东 电 子 科 研 生 产 矿 站 -598-14 3DG6A 
3DG5B 北京 六 〇 五 厂 下 -598-16 3DG6A 
3DG5B 侈 华 一 一 六 厂 政 -598~17 

3DG5B 八 O 士 OO 三 站 -614-43 3DG6A 
3DG5C 八 二 三 一 厂 和 夏 -556-31 3DG6A 
3DG5C 星光 电工 厂 和 直 -556-32 . 3DG6A 
3DG5C 星光 电工 厂 直 -556-33 3DG6A 
3DG5C 八 O 巧 GO 三 夏 -618-51 3DG6A 
SPDG5C 丹东 电子 科研 生产 广 ”下 -1078-3 3DG6A 
5DG5C 金华 一 一 六 厂 下 -1078-5 3DG6A 
3DG5C 北京 六 〇 五 厂 夏 -1078-6 3DG6A 
3DG5D 八 工 三 一 三 置 -556-34 3DG6A 
3DG5D 星光 电工 三 下-566-15 3DG6A 
3DG5D 星光 电工 三 下 -566-16 3DG6A 
3DG5D 八 OTO 厂 丰 -624-19 3DG6A 
3DG5D 召 东 电子 科研 生产 夏 ” 直 -1078-9 3DG6A 
3DG5D 人 金华 一 一 六 三 下 -1078-13 3DG6A 
3DG5D 阔 京 六 O 〇 五 厂 至 -1078-14 3DG6A 
3DG5 忆 八 二 三 一 厂 夏 -558-15 3DG6A 
3DG5 也 星光 串 工 厂 下 -566-31 3DG6A 
3DG5 也 星光 电工 三 各 -566-32 3DG6A 
3DG5 卫 八 O 〇 七 DO 三 下 -628-1 3DG6A 
3DG5 囊 六 东 果子 科研 生产 三 和 克 -1078-44 3DG6A 
3DG5 囊 北京 六 〇 五 三 下 -1078 46 3DG6A 
3DG5 尼 侠 华 一 一 六 厂 焉 -1078-47 3DG6A 
3DG5FE 是 光电 工厂 下 -566-45 3DG6A 
3 且 G5 了 星光 电工 厂 夏 -566-46 3DSG86A 
3DG5E A 作 OO 七 O 〇 三 下 -632-1 3DG6A 
3DG5F 丹东 电子 科研 生产 厂 看 -1080-1 3DG6AA 
3DG5E 金华 一 一 六 三 看 -1080-2 3DG6A 
3D G5E 北京 六 〇 五 厂 和 看-1080-3 | 3DG6A 
3DG6 长 春 市 微 电 子 工厂 了 -51-13 | 3DG6A 
3DG6 沧州 无 线 电 一 厂 置 -516-2 | 3DG6A 
3DG6 广州 半导体 器 件 三 夏 -530-40 3DG6A 
3DG86 长 春 市 微 电 子 工厂 和 -5286-44 3 也 各 6A 
3DG6 上 海 海湾 半导体 六 及-1028-22 3DG6A 
3DG6 长 春 市 微 电 子 了 三 下 -1028-23 ， 3DG6A 
3DG6 昌 阳 时 无 线 遇 五 阳 -1088-26 3DG6A 
3DG6A 4 生 建 八 二 厂 斌 究 所 四 -514-14 

3DG6A 酒 谭 半 导体 三 秆 -514-15 3DG6A 
3DG6A. 苏州 电子 实验 三 年 -514-16 3DG6A 
3DG6A 夏 -514- 417 DG6A 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 
顾 家 页 码 -序号 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 夏 -514-18 
三 
@ 香 河 无 线 电 元 件 厂 种 -514-19 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 和 丰 -514-20 
无 线 电 二 厂 
延 吉 市 半导体 一 厂 看-514-21 
北京 六 〇 五 厂 看 -514-22 
七 四 六 三 看 -514-23 
常州 市 无 线 电 元 件 七 三 夏 -514-24 
靖江 无 线 电 厂 竺 -514-25 
苏州 六 导体 总 厂 下 -514-26 
云南 半导体 器 件 三 重 -514-27 
吴县 晶体 管 厂 秆 -514-28 
池 市 量 体 管 厂 下 -514-29 
@ 大 连 仪 表 元 件 厂 夏 -514-30 
@ 八 二 三 一 厂 夏 -514-31 
耻 -514-31 
丹东 尘 导体 总 团 -514-32 
4 合肥 蜡 佐 管 | 置 -514-32 
江阴 晶体 管 三 可 -514-33 
上 海 勤 奋 半 导体 顺 件 厂 四 -514-34 
石家庄 市 无 线 思 二 三 时 -514-35 
泰州 半导体 厂 四 -514-36 
天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -514-37 
4 北京 半导体 器 件 一 矿 四 -514-38 
4 潍坊 无 线 电 三 厂 看-514-39 
入 无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 村 -514-40 
青 龟 晶体 管 实验 所 息 -514-41 
量 长沙 唱 体 管 厂 丰 -514-42 
从 五 三 一 三 到 -514-43 
多 好 部 半导体 厂 夏 -514-44 
鲁 阳 泉 无 线 电 五 厂 丰 -514-45 
烟台 无 线 电 一 厂 正 -514-46 
北京 半导体 器 件 五 广 ”下 -516-3 
金华 一 一 六 厂 下 -516-4 
素 州 半导体 三 看 -516-5 
4 上 海 无 线 电 十 九 三 下 -516-6 
柱 访 晶体 管 三 下 -516-7 
南昌 举 导 体 器 件 厂 四 -516-8 
4 邮电 部 丑 山 通讯 设备 厂 下 -516-9 
电子 妖 件 分 厂 
肪 准 阳 无线电 六 夏 -516-410 
杭州 临 平 仪表 元 件 厂 星 -516-11 
并 内 出 举 导体 | 昨 - -516- 2 


朋 -191 
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型 号 厂 家 页 码 -序号 型 名 三 家 页 码 -序号 
3D 6 人 星光 电工 三 下-524-5 3DG6B 北京 六 〇 五 厂 开 -530-3 
3D G6A 济宁 无 线 电 元 件 厂 让 -524-47 3DG6B8 八 五 三 一 厂 下 -530-4 
3DG6A 湛江 无 线 电 一 厂 下-528-36 3DG6B 4 成 海北 洋 电 气 集团 公司 下 -530-5 
3D G6A 南宁 市 无 线 电 一 厂 下 -528-37 无 线 里 二 厂 
3D G6A 长 春 市 徽 电 子 工 厂 开 -528-38 3D G6B 芋 东 半导体 总 厂 下 -530-6 
3DG6 信 南昌 半导体 器 件 厂 下 -536-45 3D G6B 延吉 市 半导体 一 厂 下 -530-7 
3D G6AA 南平 五 〇 四 三 下 -538-40 3D G6B ^ 北 京 半 导体 器 件 一 厂 下 -5308 
3DG6A 北京 电子 符 矿 下 -580-1 "| 3D G6B @@ 沙 市 晶体 管 厂 焉 -530-9 
53D G6A 亚 光电 工 ) 和 而 -1108-40 3D G6B 济南 法 导体 一 厂 下 -530-9 
3DG6A 亚 光 电工 厂 看 -1108-41 3DG6B 音 岛 曲 体 管 实验 所 亚 -530-10 
3D G6 人 A 亚 光 电工 厂 本-1108-42 3D G6B e@ 长 沙 晶体 管 厂 下 -530-11 
3D G6A 济南 半导体 元 件 实验 所 年-1108-43 3D G6B 泰州 半导体 厂 下 -530-12 
3DG6B 营口 市 无 线 电 器 材 六 下 -524-14 3D G6B 烟台 无 线 电 一 厂 亚 -530-13 
3DG6B 桐庐 品 体 管 厂 下 -524-32 3D G6 了 必 津 第 五 半导体 器 件 矿 胆 -530-14 
3D 6 星光 电工 厂 下 -528-24 3DG63B 4 潍坊 无 线 电 三 下 -530-15 
3DG6B 北京 市 半导体 器 件 五 | 下 -528-25 3D G6BB 全 旨 朱 市 无 线 电 五 三 和 -530-16 
3DG6B 星光 电工 厂 下 -528-26 3D G6BB e 无 锡 市 无 线 贞 元 件 一 厂 下 -530-17 
3DG6BB 星光 电工 厂 亚 -528-27 3D G6B @ 邯 半 市 半导体 矿 亚 -530-18 
3D G6 甩 素 州 半导体 厂 下 -528-28 3D G6 了 H 云南 半导体 器 件 厂 焉 -530-45 
3D G6 了 全 上 海 无 线 电 十 九 厂 下 -528-29 3D G6 湛江 无 线 电 一 厂 下 -530-46 
3D G6BB 要 庐 晶体管 三 丰 -528-30 | 3DG6B 南 字 市 无 线 电 一 厂 焉 -530-47 
3D G6B 元 昌 半 导体 器 件 厂 亚 -528-30 3DG6B 北京 尘 导体 器 件 一 厂 。 正 -532-4 
3DG6B 和 淮阴 无 线 电 厂 四 -528-31 3DGH6B 阐 宇 无线电 元 件 厂 下 -534-47 
3D G6B 4 导电 部 眉 册 通讯 设备 厂 下 -528-32 3D G6 且 妇 南 通 地 区 六 导体 器 件 厂 于-536-36 
电子 器 件 分 厂 3DG6B 南昌 半导体 器 件 厂 下 -538-6 
3DG6B 杭州 临 平 仪表 元 件 矿 下-528-33 3DG6B 南平 五 口上 四 三 下 -542-9 
3DG6B 并 冈 山羊 导体 厂 亚 -528-34 3DG6B 北京 电子 管 厂 开 -1052-38 
3DG6B “山东 生 建 八 三 厂 研究 所 下 -528-39 3DG6B 亚 光 电工 厂 下 -1108-44 
3D G6B 弃 章 哈 尔 北 方 无 线 电 一 禾 -528-40 3DG6B 亚 光 电工 厂 亚 -1108-45 
全 3DG63 亚 光 电工 下 -1108-46 
3D G68B 潭 潭 市 半导体 厂 了 -528-41 3DG6 了 济南 半导体 元 件 实验 所 下-1108-49 
3D G6 了 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 亚 -528-42 3DG6C 泰州 半导体 三 下 -1028-19 
3D G6B 江阴 晶体 管 厂 看 -528-42 3DG6C 4 开 海 翅 线 电 十 九 三 下 -1028-20 
3DG6B 七 四 六 三 下 -528-43 3DG6C 桐 访 晶 体 管 厂 下 -1028-21 
3DG68 从 二 三 一 厂 亚 -528-44 3DG6C 生生 建 八 三 厂 研 究 所 开 -1028-24 
3DG6B 4 景德镇 三 六 无 线 电 六 下 -528-45 3DG6C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下-1028-25 
3D G6B 上 上海 勤 奋 半 导体 器 件 六 下-528-45 厂 
3D G6B 苏州 半导体 总 厂 焉 -528-46 3DG6C 酒 潭 市 半导体 厂 下 -1028-26 
3DG6B @ 苏 州 电 子 实验 厂 下 -528-47 3DG6C 七 四 六 厂 开 -1028-27 
3D G6B 合肥 晶体 管 三 丰 -528-48 3D G6C 江上 阴 唱 体 管 三 下 -1028-28 
3DG6B 请 江 无 线 电 厂 下 -528-49 3DG6C 常州 市 无 线 册 元件 七 厂 下 -1028-28 
3D G6B 大 连 仪表 元 件 厂 下 -528-50 3DG6C @ 苏 州 电子 实验 厂 下 -1028-29 
3D G6B 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”四 -530-1 3DG6C 云南 半导体 器 件 厂 焉 -1028-29 
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广 家 页 码 -序号 | 型 号 这 家 页 码 -序号 
石家庄 市 无 线 电 二 厂 下-1028-31 3DG6C 亚 光 电工 厂 亚 -1110-10 
4 景德镇 三 六 无 线 电 焉 -1028-32 3DG6C 亚 光 电工 厂 下-1110-11 
八 二 三 一 厂 下 -1028-33 3DG6C 亚 光 电工 厂 下 -1110-12 
上 海 下 -1028-34 3DG6C 八 O 二 OO 三 下 -1110-13 
合 取 晶体 管 三 -1028-35 3DG6D 4 天 连 仪 表 元 件 厂 和 看-524-48 
金华 一 - 下 -1028-36 3DG6D 泰州 半导体 三 亚 -530-41 
太原 半导体 广 下 -1028-37 3DG6D 4 工 海 无 线 电 十 九 厂 下 -530-42 
北京 半导体 器 件 五 厂 王 -1028-38 3DG6D 榈 庐 晶 体 管 厂 下 -530-43 
营口 市 无 线 电器 材 六 下 -1028-39 3DG6D 湘 间 平 导体 厂 下-530-48 
星光 惠 械 厂 下 -1028-40 3DG6D 齐 蔗 哈 尔 北 方 无 线 电 -- 和 -530-49 
星光 囊 工 矿 下 -1028-41 外 
4 大连 仪 表 元 件 厂 夏 -1028-42 3DG6D 八 二 三 - 厂 下 -532-1 
丹东 半导体 总 厂 攻 -1028-42 3DG6D 么 是 - 德 和 镇 二 六 无 线 电厂 页 -532-1 
靖江 无 线 电 厂 腥 `1028-43 3DG6D 汉 亚 -532-1 
9 关 县 品 体 管 六 区 -1028-44 3DG6D 和 人 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -532-2 
沙 京 六 加 五 厂 夏 -1028-45 3DG6D 金华 一 .六 厂 下 -534-43 
济南 半导体 一 厂 下 -1028-46 3DG6D 星光 电工 厂 下 -534-44 
4 北京 半导体 器 件 一 三 惠 -1028-47 3DG6D 星光 电工 三 焉 -534-45 
延吉 市 半导体 一 厂 玫 -1028-48 3DG6D 北京 半导体 器 件 五 广 亚 -534-46 
@ 长 沙市 晶体 管 三 下 -1028-49 3DG6D 并 四 辆 半导体 厂 亚 -534-48 
@ 否 河 县 无 线 由 元 件 六 下 -1028-50 3DG6D 4 卫 电 部 丑 册 通讯 设备 三 下 -534-50 
夫 州 市 半导体 厂 玉 -1030-1 和 电子 器 件 分 厂 
烟台 无 线 电 一 厂 下 -1030-2 3DG6D 杭州 临 平 仪表 元 件 广 亚 -536-1 
< 成 海北 洋 电 气 集团 公司 开 -1030-3 3DG6D 南昌 半导体 器 件 厂 下-536-2 
无 线 电 二 | 3DG6D 营口 市 无 线 电 器 材 六 下-536-3 
天 津 第 五 半导体 器 件 广 下-1030-4 3DG6D 合肥 晶体 管 厂 亚 -536-6 
e 诸 部 市 半导体 焉 -1030-5 3DG6D @ 沙 市 蝇 体 管 厂 下 -536-6 
4 广州 半导体 器 件 厂 下 -1030-6 3DG6D 苏州 半导体 总 三 亚 -536-7 
^ 潍 坊 无 线 电 三 下 -1030-7 3DG6D 江阴 嗓 体 管 ) 焉 -536-8 
@ 无 饮 无 线 电 元 件 一 三 下 -1030-8 3DG6D @ 苏 州 电 子 实验 厂 亚 -536-9 
@ 阳 泉 市 无 线 电 下 -1030-9 3DG6D 七 四 六 三 焉 -536-10 
南昌 半导体 器 件 广 焉 -1030-12 3DG6D 和 营 州 无 线 电 元 件 七 广 亚 -536-11 
南昌 半 野 体 器 件 厂 焉 -1030-13 3DG6D 湛江 无 引 一 三 了 -536-12 
^ 导 电 部 眉山 通讯 设备 三 下 -1030-14 3DG6D 石家庄 市 无 线 电 二 六 下 -536-13 
扬子 器 件 分 厂 3DG6D 丹东 半导体 总 厂 下 -536-14 
杭州 临 平 仪表 元 件 矿 下-1030-16 3DG6D 上 上海 勤 禁 半导体 器 件 广 下 -536-15 
营口 市 无 线 电 器 材 广 亚 -1030-17 3DG6D 靖江 无 线 电厂 亚 -536-16 
青 芝 晶体 管 实验 所 下 -1030-18 3D 6 了 北京 六 〇 五 厂 亚 -536-17 
南 字 市 无 线 电 一 三 焉 -1030-37 3D G6D 9 吴县 晶体 管 厂 下 -536-18 
并 宁 无 线 电 元 件 厂 焉 -1032-22 3DG6D @ 长 沙市 晶体 管 厂 亚 -536-19 
湛江 市 无 线 电 一 厂 焉 -1036-6 3DG6D 济南 半导体 一 厂 下 -536-20 
南昌 半导体 器 件 厂 下 -1044-36 3DG6D 沈阳 半导体 器 件 九 矿 焉 -536-21 
南平 五 中 四 厂 焉 -1046-19 3DG6D 4 北京 市 半导体 器 件 一 三 三-536-22 
北京 了 电子管 | 下 -1062-3 3DG6D 延吉 市 半 寻 体 一 厂 亚 -536-23 
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3DG6D 有 香河 县 无 线 电 元 件 矿 囊 .536-24 3DG7B 并 冈 山 半 导体 广 秆 -1078-11 
3DG6D 素 州 市 半导体 厂 基 -536-25 3D G7B 桐庐 晶体 管 厂 下 -1078-12 
3DG6D 天 津 第 五 半导体 顺 件 广 焉 -536-26 3D G7B 江阴 晶体 管 厂 下 -1078-15 
3DG6D 骨 台 元 线 电 一 厂 看-536-27 3D G7B 八 二 三 一 厂 下 -1078-16 
3DG6D 广州 半导体 器 件 矿 本 -536-28 3D G7B 南平 五 品 四 厂 夏 -1078-17 
3DG6D 4 威海 北 详 记 气 集团 公司 下 -536-29 3D G7B 北京 六 〇 五 厂 看 -1078-18 
无 线 岂 二 三 3D G7B 济南 半导体 一 厂 下 -1078-19 
3D 6D 青岛 晶体 管 实验 厂 夏 -536-30 3DG7B 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -1078-20 
3DG6D @ 南 通 邮 区 半导体 器 件 六 下 -536-38 3DG7B @ 无 锡 无 线 电 元 件 一 下 -1078-21 
3DG6D 南昌 半导体 器 件 厂 取 -538-7 3DG7B 4^ 景 德 镇 三 六 无 线 电 下-1078-21 
3 了 DG6D 南平 五 〇 四 厂 页 -54 和 -人 3DG7B 七 四 六 三 夏 -1078-22 
3DG6D 有 昌 无 包 无 线 电 元 件 一 下 -1030-21 3D G7B 酒 潭 半导体 厂 下 -1078-23 
3DG6D 刍 临 江 无 线 电 元 件 矿 得 -1030-38 3DG7B 八 OO 三 下 -1140-7 
3D G6 了 了 南 字 市 无 线 电 一 厂 秆 -1032-31 3D G7C 并 网 山 半导体 三 年 -598-21 
3DG6 姜 亚 光 电工 三 夏 -1108-47 3DG7C 并 冈 四 半导体 厂 柏 -598-22 
3 了 GED 亚 光 重工 厂 置 -14108-48 3DG7C 江 了 市 晶体 管 和 夏 -598-25 
3 了 6 了 济南 半导体 元 件 实 验 所 征 -1108-50 3DG7C 八 二 三 一 厂 下 -598-26 
3D G6 也 润 潭 尘 导 体 厂 禾 -516-13 3DG7C 酒 谭 半 导体 三 下 -598-27 
3D G6 也 代 二 请 开 -516-14 3D G7C 北京 六 〇 五 厂 夏 -598-28 
3D G6 卫 营 只 市 无 线 电 器 材 矿 下 -1030-24 3D G7C 济南 半导体 一 厂 讶 -598-29 
3D G6 于 了 了 青岛 半导体 研究 所 复 -1034- 34 3D G7C 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -598-30 
3 G7 人 涯 办 出 半导体 厂 夏 -596-44 3D G7C 夏 -598-32 
3DG7A 和 并 闵 山 半 异 体 广 耻 -596-45 3D G7C 4 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -598-33 
3DG7A 太 访 曲 体 管 厂 到 -596-46 3D G7C 七 四 六 厂 下 -598-34 
3D G7 信 南平 五 口 四 厂 和 在 -598-1 3DG7C 济南 半导体 元 件 实验 所 亚 -598-37 
3DG7A 江阴 晶体 管 广 四 -598-2 3D G7C 八 O 卡 DJ 三 下 -658-2 
3DG7A 八 二 三 一 六 四 -598-3 3DG7C 柱 访 晶体 管 厂 页 -674-13 
3DG7A 泪 潭 学 导体 三 槛 -598-4 3D GT7C 星光 电工 厂 开 -1078-26 
DG7A 景德镇 三 六 无 线 电 三 四 -598-6 3DG7C 旦 光电 工厂 到 -1078-27 
3D 所 7 从 七 四 六 三 下 -598-7 3DG7C 慰 州 半导体 三 夏 -1080-5 
3D G7A 北京 六 @ 〇 五 三 下 -598-8 3D 7D 江阴 晶体 管 三 亚 -598-35 
3D G7A 荆 南 半导体 一 上 夏 -598-9 3DG7D 沈阳 市 半导体 器 件 九 厂 下 -598-36 
3D G7A 天 津 第 五 半导体 器 件 下 -598-10 3D G7D 八 O 〇 七 CO 厂 下 -652-40 
大 3DG7D 江 冈 古 半 导体 厂 看 -1078-29 
3D G7A @ 汇 锡 无 线 电 元件 一 六 星 -598-11 3D4G7D 星光 也 工厂 页 .1078-31 
3DG7A 星光 电 了 开矿 和 -598-18 3D G7D 星光 电工 厂 政 -1078-32 
3D G7A 素 州 半导体 厂 村 -602-32 3DG7D 共 网 由 半导体 三 下 -1078-33 
3DGT7A WO 昌 -652-39 3D GT7D 党 口 市 无 线 电 器 材 矿 性 -1078-34 
3DG7A 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -674-12 3DG7D 北京 六 〇 五 厂 下 -1080-4 
3DG7B 号 电工 三 看-598-23 3DG7D 款 州 半导体 三 下 -1082-36 
3DG7B 星光 电工 厂 下 -598-24 3D G7 忆 营 马 市 无 线 叫 器材 广 下 -598-50 
3DG7B 浴 州 半导体 厂 政 -604-40 3D G7 瑟 营 吕 市 无 线 电 器 材 广 玫 -1078-35 
3D G7BB 八 O 〇 GO 三 全 -654-2 3D (xz7 匡 人 ECO 广 下 -654-1 
3DG7B 并 光山 半 导体 广 旺 -1078-10 3D G7 下 八 C 〇 - EO 矿 下 -658-3 
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半导体 三 极 管 型 号 - 厂 察 索 习 


型 号 三 家 页 码 -序号 号 厂 罕 页 码 -序号 
3D G8 上 海 海 咨 半导体 厂 夏 -540-1 3DGSA @ 乔 河 县 无 线 电 元 件 六 看 -540-24 
3DG8 A 人 OO 三 得 -542-7 3DG8A 壮 风 下 洲 导 体 厂 复 -540-25 
3D G8A 和 桐 声 莫 体 管 厂 夏 -538-39 3DG8A es 下 -540-26 
3DG8A 湛江 无 线 电 一 广 征 -538-39 3DG8A 每 邯 罕 半导体 黑 件 三 复 -540-27 
3DG8A 星光 电工 厂 秆 -538-39 3D G8A iT 材 -540-27 
3D G8AA 齐 章 哈 尔 北 方 无 线 电 一 得-538-41 3D G8A 北京 半 导 珠 器 件 宇 矿 下 -540-29 
司 3D G8A 石 农庄 市 无 线 电 二 六 和 丰 -542-8 

3DG8A 湘潭 市 半导体 厂 入-538-42 3D G8A 上 镑 市 半导体 元 件 矿 下 -542-10 
3DG8A 八 二 三 一 亚 -538-43 3DG8A 北京 中 子 管 厂 夏 -566-11 
3DG8A 江阴 法 体 管 厂 政 -538-43 3D G8A 4 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -566-13 
3D G8A 侈 华 一 一 六 厂 夏 -538-43 无 线 电 二 三 

3DG8A 4 景德镇 三 六 无 线 电 六 开 -538-43 3DG8A 亚 光 电工 厂 政 -672-26 
3DGS8&A 延吉 市 半导体 一 三 夏 -538-44 3DG8A 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -672-27 
3DG8A 素 州 半导体 三 牧 -538-45 3DG8B 南通 地 区 半导体 器 件 六 下 -538-12 
3DG8A @ 六 合 无 线 甩 元 件 厂 夏 -538-46 3DG8 了 如 吝 齐 险 尔 北方 无 线 电 一 和 丰 -542-11 
3DG8A 徐州 半导体 三 下 -538-47 六 

3DG8A 瑟 耳 六 厂 夏 -538-48 3DG8B 酒 漂 市 半导体 三 夏 -542-12 
3SDG8A 4 大 连 仪 表 元 件 下 -538-49 3D G3B @@ 六 合 县 无 线 电 元 件 矿 是 -542-13 
3DG8A 八 O 七 O 广 四 -538-49 3DG8B 徐州 半导体 厂 四 -542-13 
3DG8SA 元 平 五 〇 四 三 隆 -538-50 3DPG8B 八 二 三 一 三 置 -542-14 
3D G8A 南 旧 半导体 器 件 广 下 -540-2 3DG8B 江阴 晶体 管 三 夏 -542-14 
3D G8A 并 网 出 灶 导体 厂 下 -540-3 3DG83B 金华 一 一 六 三 利 -542-14 
3DG8A 和 并 网 山 半 导体 三 下 -540-4 3DG38B 机 德 镇 三 六 无 绥 也 矿 可 -542-14 
3D G8A 上 海 利 毁 无 线 电 厂 夏 -540-5 3PDG8B 芬 州 举 导 体 总 三 丰 -542-14 
3DG8A 杭州 临 平 仪 表 元 件 矿 下 -540-6 3DG8B ie 三 什 -542-14 
3D G8A 南京 半导体 器 件 总 六 夏 -540-7 3DG3B 二 四 六 广 夏 -542-15 
3DG8A @ 上 海 新 江 无 线 电 厂 亚 -540-8 3DG8B 泰州 尘 导 体 广 下 -842-15 
3DG8A 常州 无 线 电 元 件 七 广 下 -540-9 3DG8 了 3 八 五 三 一 厂 真 -542-16 
3DG8A 徐州 晶体 管 三 到 -540-10 3DG8B 上 上 海 利 民 无 线 电 三 重 -542-17 
3DG8A 云南 半导体 器 件 广 下 -540-10 3DG8B 石家庄 市 无 线 电 工矿 夏 -542-18 
3D G8A @ 苏 州 电 子 实验 三 耻 -540-11 3DG8BB 槛 -542-19 
3DG8A 合肥 晶体 管 厂 于 -540-11 3DG8B 人士 O 〇 三 材 -542-19 
3DG8A 旨 沙 市 晶体 管 厂 页 -540-12 3SDSG8B 全 过 仪表 元 件 广 材 -542-19 
3D G8A 济南 半导体 一 厂 下 -540-13 3D G8gB 徐州 整流 器 三 秆 -542-20 
3DG8A 上 海 利 民 无 线 电 三 利 -540-14 3D G8B 。 上 海 新 开 无 线 地 元: 利 -542-21 
3DG8A 八 五 三 一 厂 夏 -540-15 3DG8B 南平 五 O 〇 允 本 团 -542-21 
3D G8A 青岛 晶体 管 实 验 所 丰 -540-16 3D GSB 涯 鸭 山 半导体 广 植 -542-21 
3D G8A 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 各-540-17 3DG8B RN 元 舍 七 六 杆 -542-22 
3DG8A 南昌 半导体 器 件 矿 看-540-18 3DGsB 合肥 晶体 管 三 下 -542-23 
3D G8A 8 无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 下 -540-19 3D G8 如 苏州 昌 子 罕 ) 奢 -542-24 
3DG8A @ 长 沙市 晶体 管 三 夏 -540-20 3DG8B 5 徐 夏 -542-25 
3DG8A 么 潍 防 无 线 电 三 厂 和 -540-21 3DG8B 云南 半 导体 器 件 广 槛 -542-26 
3DG8A 鼎 台 无 线 电 一 六 秆 -540-22 3DG8B 洲 开元 单 导体 一 伸 -542-26 
3DG8A ^ 生 建 八 三 三 研究 所 政 -540-23 3DG8BB 青岛 晶 ; 体 管 S 实验 所 下 -542-2? 
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型 号 


3DG8B 
3DG8B 
3DG8B 
3DG8B 
3DG8B 
3DG8B 
3DG8B 
3DG8B 
3DG8B 
3DG8B 
3DG8B 
3D G8B 
3DG8B 
3D G8 了 3 
3D G8B 
3D G8B 
3DG8B 
3DG8BB 
3D G8BB 
3D G8 了 B 
3DG8B 
3DG8B 


3DG8B 
3DG8B 
3DG8BRB 
3DG8B 
3DG8C 
3DG8C 
3D G8C 
3DG8C 


3DG8C 
3DG8C 
3DG8C 
3DG8C 
3DG8C 


3DG8C 
3 也 人 G8C 
3DG8C 
3 了 PG8C 
3DG8C 
3DG8C 
3DGS8C 


厂 家 页 码 -序号 
| 
南昌 半导体 器 件 厂 焉 -542-28 
9 无 锡 无 线 电 元 件 -一 三 下 -542-29 
4 潍坊 无 线 电 三 ] 下 -542-30 
天 汗 第 五 半导体 三 亚 -542-32 
星光 电工 厂 亚 -542-36 
南昌 半导体 器 件 关 御 -542-37 | 
和 昔 因 山 尘 导体 三 下 -542-38 
八 OT 二 OO 厂 下 -542-38 
并 内 四 尘 导体 三 下 -542-39 
烟台 无 线 电 一 厂 亚 -542-39 
上 上 海 利 民 无 线 电 厂 玉 -542-40 
杭州 临 平 仪 袁 元件 矿 下 -542-41 
南宁 市 无 线 电 一 三 下 -542-41 
上 上 海 勤奋 举 导 体 器 件 三 下 -542-42 
桐庐 晶体 管 厂 亚 -544-1 
湛江 无 线 电 一 ) 下 -544-1 
是 光电 工厂 丰 -544-1 
上 上 贷 市 尘 导 体 元 件 厂 下 -544-3 
青岛 晶体 管 实验 所 亚 -544-6 
南京 半导体 器 件 总 三 下 -544-10 
广州 半导体 器 件 厂 亚 -550-13 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -580-41 
无 线 电 二 三 
亚 光 电工 三 亚 -672-16 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -672-28 
北京 半导体 器 件 五 六 下 -1046-8 
北京 电 子 管 厂 下 -1052-41 
吴江 县 晶体 管 一 三 亚 -530-19 
南通 地 区 半导体 器 件 矿 下-538-13 
营口 市 无 线 电 器 材 矿 开 -544-8 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1046-20 
广 
湘潭 市 半导体 三 -1o46-21 | 
人 二 三 一 太 下 -1046-22 
江阴 晶体 管 厂 开 -1046-22 
金华 一 一 六 三 下 -1046-22 
4 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -1046-22 
@ 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 下 -1046-23 
徐州 半导体 厂 下 -1046-24 
泰州 半导体 厂 亚 -1046-25 
苏州 半导体 总 厂 焉 -1046-26 
延吉 市 半导体 一 三 亚 -1046-26 
天 津 第 五 半导体 元 件 厂 下 -1046-27 
七 四 六 站 焉 -1046-28 


3DG8C 


| 型 号 这 家 页 码 -序号 
3DG8C 八 五 三 一 厂 下 -1046-29 
3DG8C 4 上 海 和 民 无 线 电 三 下 -1046-30 
3DG8C @ 长 沙市 晶体 管 厂 亚 -1046-31 
3DG8C 4 大 连 仪 表 元 作 厂 下 -1046-32 
3DG8C 八 O 〇 七 O 〇 三 亚 -1046-32 
3DG8C @ 上 上 海 新 江 无 线 电 元 件 广 下 -1046-33 
3DG8C 南平 五 〇 四 厂 亚 - 1046-33 
3DG8C 徐州 晶体 管 厂 亚 -1046-34 
3DG8C 并 网 山 晶体 管 厂 亚 -1046-35 
3DG8C 合肥 晶体 答 厂 下 -1G46-36 
3DG8C @@ 沙 市 晶体 管 三 亚 -1046-37 
3DG8C 云南 半导体 器 件 广 亚 - 1046-38 
3DG8C 青岛 晶体 管 实 验 所 亚 - 1046-39 
3DG8C 南昌 半导体 器 件 厂 亚 -1046-40 
3DG8C @ 天 锡 无 线 电 元 件 一 三 ”并 -1046-41 
3DG8C 4 潍坊 无 线 电 三 厂 亚 -1046-42 
3DG8C 烟台 无 线 电 一 厂 亚 -1046-43 
3DG8C @ 和 否 河 县 无 线 电汇 件 厂 下-1046-44 
3DG8C 南 竺 市 无 线 中 - -三 下-1046-45 
3DG8C 上 海 勤 否 半 导体 器 件 厂 下 -1046-46 
3DG8C 洪江 无 线 电 一 厂 下 -1046-47 
3DG8C 柚 庐 晶体 管 三 下 -1046-48 
3DG8C 么 上 海 无 线 电 十 力 厂 下 -1046-50 
3DGS8C 南昌 半导体 器 件 矿 下-1048-1I 
3DGSC 杭州 临 平 仪表 元 件 厂 亚 -1048-2 
3DG8C 和 并 内 加 尘 导体 厂 焉 -1048-3 
3DG8C 并 办 出 半 导体 厂 下 -1048-4 
3DG8C 王 海 利 民 无 线 电厂 亚 -1048-5 
3DG8C 星光 电工 厂 下 -1048-6 
3DG8C 星光 电工 厂 亚 -1048-7 
3DG8C 大 鲜于 所 厂 亚 -1048-8 
3D 8C 离 京 半导体 器 件 总 厂 下 -1048-10 
3DG8C 上 饶 市 半导体 元 件 矿 下 -1048-11 
3sDG8C 济南 半导体 一 厂 下 -1048-12 
3DG8C 生生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1048-14 
3DG8C 石家庄 市 无 线 电 二 |) 下 -1048-15 
3DG8C 北京 市 半导体 器 件 五 厂 亚 -1048-24 
3DG8C 青岛 晶体 管 实验 所 用 -1048-26 
3DG8C 广州 尘 寻 体 器 件 厂 下 -1050-3 
3DG8C 4 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1054-48 

无 线 电 二 | 

3DG8C 小 京 电 子 管 厂 下 -1062-4 
3DG8C 亚 光 下 亚 -1126-31 


活 南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1126-32 
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理 只 厂 家 页 码 -序号 | 型 号 国 家 页 码 -序号 
3DG8C2 吴江 县 晶体 管 - 广 了 - -1048-16 | 3DG8D 南宁 市 无 线 电 一 厂 下 -544-44 
3DG8D @ 南 通 地 区 半导体 器 件 ”下 -538-14 3DG8D 上 海 勤 窗 半 导体 器 件 厂 下 -544-45 
3DC8D 北京 市 半导体 器 件 五 | ”下 -540-45 | 3DGsD 亚 光电 工厂 焉 -672-17 
3DG8D 大 连 仪表 元 件 厂 开 -540-46 3DG8D 徐州 半导体 厂 开 -1048-13 
3DG8D 八 OAO 厂 下 -540-46 3DG8D 上 饶 市 半导体 元 件 矿 下 -1048-19 
3DG8D 苏州 半导体 总 -542-43 | 3DG8D 青岛 曲 体 管 实验 所 下 -1048-27 
3DSG8D 下 -544-11 3D G8D 石家庄 市 无 线 由 二 厂 下-1048-28 
3DG8D 八 二 三 一 斑 -544-12 3DG8D 亚 -1054-40 
3DG8D 金华 一 一 六 厂 下 -544-12 3D G8D 济南 半 司 体 元 件 实 验 所 下 -1126-33 
3D G8D 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下-544-13 3D G8E 洒洒 市 半 导 休 厂 和 -542-44 
3DG8D @ 委 河 县 无 线 电 元 件 厂 ”下 -544-14 3D G8 忆 Ac 下 -542-45 
3DG8D 营口 市 无 线 让 器 材 广 下 -544-15 | 3DG8E 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 下-542-46 
3DG8D 八 五 三 一 亚 -544-16 3D G8 卫 营 妃 市 无 线 电器 材 六 下 -544-17 
3DG8D 南昌 半导体 器 件 厂 开 -544-18 3D G8 瑟 八 OEO 厂 焉 -1048-9 
3 8D 江 冈 山 半 导体 厂 下 -544-19 3DG8F 营口 市 无 线 电 器材 广 下 -544-9 
3DG8D 杭州 临 平 仪表 元 件 厂 “下 -544-20 3DG9A 粳 访 晶体管 厂 下 -576-37 
3DG8D 和 上 海 和 民 无 线 电 厂 焉 -544-21 3DG9A 资 南 半导体 元 件 实 验 所 下 -576-38 
3DG8D 并 罗 山 半导体 厂 开 -544-22 3DG9 信 骨 林 市 半导体 厂 开 -576-39 
3DG8D 星光 电工 厂 开 -544-23 3DG9A 南昌 尘 导体 器 件 厂 下 -576-40 
3DG8D 齐 竞 哈 尔 北 方 无 线 电 一 下 -544-24 3DG9A 4 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -576-41 

而 | 3DG9A 南 字 市 无 线 遇 一 厂 亚 -578-20 
3D G8D 4 生 建 八 三 厂 研究 所 焉 -544-25 3DG9A 星光 电工 厂 焉 -580-13 
3DG8D 八 OTO 厂 下 -544-26 3DG9B 柚 广 品 体 管 | 下 -576-46 
3DG8D 江阴 晒 管 厂 下 -544-27 3DG9B 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -576-47 
3DG8D 4 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -544-27 3DG9B 最 德 镇 二 六 无 线 电 焉 -578-21 
3DG8D 泰州 半导体 三 下 -544-29 3DG9B 吉林 市 半导体 厂 亚 -580-2 
3DG8D 延吉 市 平 导 体 一 三 焉 -544-30 3DG9B 南昌 半导体 器 桂 ) 亚 -580-3 
3DG8D 上 上 海 利 民 无 绷 电厂 下 -544-31 3DG9B 星光 也 工厂 焉 -580-10 
3DG8D @ 长 沙市 晶体 管 广 焉 -544-32 3DG9C 4 景德镇 三 六 无 绥 电 六 下 -1052-20 
3D 8D 徐州 晶体 管 玉 再 -544-33 | 3DG9C 岩 林 市 半导体 矿 亚 -1052-26 
3DG8D 厅 京 半导体 器 件 总 三。 本 -544-34 | 3DG9C 昌 半导体 器 件 矿 下 -1052-27 
3DG8D 南平 五 〇 四 下 -544-34 3DG9C 星光 电工 厂 下 -1052-33 
3DG8D 左 罗 山 半 导体 厂 开 -544-34 3DG9C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1052-36 
3DG8D @ 上海 新 江 无 线 电 元 件 ] 玫 -544-35 3DG9C 福 访 晶体 短 厂 亚 -1052-39 
3DG8D 沈阳 市 半导体 器 件 九 厂 焉 -544-36 3DG9D 4 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -1052-21 
3DG8D 合肥 晶体 管 玉 亚 -544-36 3DG9D 吉林 市 半导体 矿 下 -1052-28 
3DG8D @ 苏 州 电 子 实验 三 亚 -544-37 3DG9D 南昌 半导体 器 件 上 区 -1052-29 
3DG8D 云南 半导体 咒 件 厂 下 -544-38 3DG9D 星光 叫 工 厂 亚 -1052-34 
3D G8D 十 四 六 三 开 -544-39 3DG9D 济南 半导体 元 件 实验 所 到 -1052-37 
3DG8D 阐 南 半导体 一 厂 焉 -544-39 3DG9D 相 疡 晶体 管 厂 下 -1052-40 
3D G8D 悄 岛 晶体 管 实验 所 开 -544-40 3DG9 忆 南昌 半导体 器 件 厂 下 -1056-28 
3DG8D. 南昌 半导体 器 件 下 -544-41 3D G9 忆 吉林 市 半导体 矿 焉 -1056-29 
3DG8D 4 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -544-42 3D G9 孔 4 景德镇 三 六 无 线 电 六 下 -1056-33 
3DG8D _ 搓 人 无线电 一 下 -544-43 3D G9 瑟 明光 电工 亚 -1058-2 
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型 号 人 家 得 -序号 | 型 号 厂 家 页 得- 序号 
3DG9E “济南 半导体 元 件 实验 所 下 - 1058-36 3 了 G12 广州 半 虹 体 器 任 厂 下 -834-15 
3DG9F 下 南昌 半导体 器 件 三 夏 -1056-30 3D G12 @ 淮 阴 无 线 用 三 置 -634-17 
3DG9E 尘 林 市 半导体 三 看 -1056-31 3D G12 青 岛 晶 傅 管 实验 所 下 -634-18 
3DG9R 和 景德镇 三 六 无 线 电站 和 丰 -1086-34 3D G12 金华 一 一 六 厂 看 -634-19 
3D G9F 沈阳 市 半导体 器 件 九 三 下 -1086-35 3D G12 大 连 仪 表 元 件 厂 下 -634-20 
3D G9F 是 闪电 工厂 置 -1058-3 3 了 DPG12 南平 五 个 四 三 四 -634-20 
3 也 9 下 济南 尘 导 体 元 件 实验 所 于 -1058-37 3DG12 星光 电工 三 下 -634-21 
3DG6P 八 O 〇 OO 广 政 -1062-9 3D G12 @ 香 河 县 无 线虫 元 件 矿 下 -634-22 
3DG10F 八 〇 十 人 三 亚 -1078-50 3 了 DG12 淄 溥 无线电 八 三 在 -634-23 
3 卫 G11 常州 亩 无 线 电 元 件 七 六 下 -524-49 3DG1iz2 @@ 阳 朱 无 线 电 五 三 复 -634-24 
3DG11 @ 淮 阴 无 线 电厂 下 -1038-47 3DG12 泰州 半导体 三 看 -634-25 
3DG11A 南昌 半导体 器 件 三 下 -1030-26 3DG1H2 八 二 三 一 三 丰 -634-27 
3DG1IA 4 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -1030-28 3DG1l2 广州 半导体 器 件 生 重 -634-27 
3DG11A 8@ 簿 河 县 无 线 电 元 件 广 下 -1030-29 3DG12 星光 电工 三 下 -638-27 
3DG11A @ 淮 阴 无 线 电 三 看 -1030-32 3DG12A 是 党 用工 六 竹 -634-16 
3DG11A 金华 一 一 六 厂 征 -1030-39 3D G12A 齐齐哈尔 北方 无 线 也 和 看 -634-29 
3DG11B 常州 无 线 电 元 件 -七 六 看-532-3 党 

3DGI11B 南昌 半导体 器 件 厂 下-1030-27 | 3DG12A 湘 谭 市 半导体 厂 下 -634-30 
3DGl1B 金华 一 一 六 | 再 -1030-40 | 3DG12A 常州 无 线 电 元 件 七 广 和 夏 -634-31 
3DG1iB 香河 县 无 线 电 元 件 厂 下 -1030-44 ， 3DG12A 江阴 晶体 管 厂 夏 -634-31 
3DG1LB 星光 电工 厂 利 -1032 12 | 3DG12A 人 ^ 威 海北 汶 电 气 集团 公 昼 用 -634-31 
3DG11B 北京 电子 管 广 下 -1032-18 | 无 线 电 二 三 

3DGI11B 。 @ 淮 阴 无 线 电 厂 下-1038-48 3DG12A 大连 仪 表 元 件 厂 四 -634-32 
3DG1LB 4 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -1040-1 3DG12A 南平 五 〇 四 三 耻 -634-32 
3D G11C 沈阳 市 半导体 器 任 九 三 丰 -540-34 } 3DG12A 北京 六 〇 五 厂 下 -634-33 
3DGILC 常州 无 线 电 元 件 七 三 页 -1032-32 3DG1i2A 云南 斑 导 体 器 件 厂 机 -634-34 
3DGItC ， @ 香 河 县 无线电 元 件 王 四 -1040-2 3DS12A 济南 半导体 一 三 复 -634-35 
3DG11C 金华 一 一 六 三 政 -1040-3 3DG12A 全 得 -634-36 
3DG11C 星光 电 了 工厂 看-1040-40 3DG12A 丹东 半导体 总 广 夏 -634-37 
3DG4C 人 GO 〇 七 O 〇 三 下 -1042-30 3DG12A 看 -634-37 
3DG1I1D  ， @ 香 河 县 无 线 岂 元 件 厂 和 奢 -1040-4 3DG12A ”@ 长 沙市 晶体 答 夏 -634-37 
3DGILD 金 华 一 一 六 厂 真 -1040-5 3DD 台 12 信 0 -村 -634-38 
3DG11D 是 光电 工厂 利 -1040-42 3DG12 信 洲 博 无 线 电 八 厂 可 -634-39 
3DGTTIDD 北京 电子 答 厂 夏 -1134-38 3D G12 信 天 津 第 五 半导体 器 件 | 四 -6534-40 
3DG11LE 金华 一 一 六 六 夏 -1042-34 3 疡 千 12A 金华 一 一 六 三 四 -634-41 
3DG11 了  @ 香 河 县 无 线虫 元 件 六 页-1042-35 3 门 G12 和 七 四 六 六 槛 -634-42 
3DGTIEE 星光 电工 厂 牙 -1042-49 3DG12A 4 景 乱 镇 三 六 无 线 电 | 页 -634-42 
3DG1LR 金华 一 一 六 三 夏 -1042-36 3DG12A 石家庄 市 无 线 电 二 三 时 -634-43 
3DGTLTE 北京 电子 管 厂 直 -1042-37 1 3DPG12A 泰州 半导体 三 在 -634-44 
3DGHIE ， @ 埋 河 县 无 线 电 元 件 矿 下 -1042-38 3D G12A 靖江 无 线 电 j| 政 -634-45 
3DGTLE 星光 电工 厂 夏 -1042-50 3DG12A  @ 沙 市 晶体 管 三 牙 -634-46 
3D GTTR 北京 电子 管 三 得 -1118-44 3 卫 台 12 人 A 金华 一 一 六 路 于 -636-! 
3DG1i2 9 南昌 无 线 电 二 厂 囊 -634-13 3DG12A 北京 半导体 器 件 五 斑 夏 -636-4 
3DGI2 4 大 连 仪 表 元 件 厂 焉 -634-14 3D G12AA 八 七 五 厂 秆 -636-5 


夏 -198 
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型 号 六 家 
3DG12A 柱 庐 晶体 管 厂 
3DG12A 。@ 淮 阴 无 线 电 厂 
3DG12A 济宁 无 线 电 元 件 厂 
3DG12A 湛江 无 线 电 一 三 
3DG12A 下 海 元 件 五 三 
3DG12 人 南宁 市 无 线 电 一 厂 
3DG12A 是 光电 工厂 
3DG12A 济南 溯 导体 元 任 实 验 所 
3DGI2A 。 @ 南 字 无 线 电 二 六 
3DG12 人 大 连 仪 玫 元 件 厂 
3DG12A 4 广州 半导体 器 件 三 
3DG12B 星 兴 电工 厂 
3DG123B 星光 电工 厂 
3DG12B 相 庐 蝇 体 管 三 
3DG12B 八 志 五 六 
3DG12B 济宁 无 线 电 元 件 厂 
3DG12B 上 上 海 元 件 五 厂 
3D G12B 济宁 无 线 电 元 件 厂 
3DG12B 洪江 无 线 电 一 厂 
3DG12B 云南 半导体 器 件 矿 
3D G123B 南宁 无 线 电 一 厂 
3DG12B 
3D GI123B 和 丹东 半导体 总 
3D GT12 请 青 江 无 线 本 
3 也 G12BB 常州 无 线 电 元 件 七 三 
3DG12B 江阴 晶体 管 
3DG12 了 8 4 威海 北洋 电气 集团 公司 
无 线 电 二 厂 
3DGi2 了 8 @ 长 沙市 晶体 答 厂 
3DGfi2B 大 连 仪 表 元 件 厂 
3D G1i2B 南平 五 口 四 厂 
3D G12 导 北京 六 加 五 厂 
5DG12B 9 香河 只 无 线 电 元 件 厂 
3D G12B8 济南 半导体 一 三 
3D G12 了 八 二 三 一 三 
3DG32B 天 浪 第 五 半导体 器 件 三 
3DG12B < 潍 坊 无 线 电 三 三 
3DG128B 8 无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 
3D G12 卫 径 齐 哈 杀 北方 无 线 电 一 
3DG12B 七 四 六 厂 
3DG12B 4 景德镇 三 六 无 线 电 三 
3DG12B 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3D Gl23 奏 州 半导体 | 


页 码 -序号 


和 夏 -636-6 


下 -636-7 

下 -652-42 
下 -654-12 
下 -654-13 
下 -654-~14 
下 -674-18 
下 -674-19 
也 -638-314 
下 -638-15 
开 -638-16 
下 -636-2 
至-636-3 
下 -636-12 
攻 -636-13 
下 -656-5 
夏 -656-6 
焉 -656-7 
下 -656~21 
下 -656-22 
亚 -656-23 
歼 -1088-27 
下 -1088-28 
开 -1088-29 
下 -1088-30 
看-1088-30 
下 -1088-30 


在 -1088-30 
亚 -1088-31 
亚 -1088-31 
匠 -1088-32 
夏 -1088-33 
下 -1083-34 
砷 -1088-35 
走 -1088-36 
村 -1088-37 
下 -1088-38 
焉 -1088-39 


亚 -1088-40 
丰 -1088-40 
肥 -1088-41 
下-1088-42 
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号 扩 家 页 码 -序号 
3DG1l2B 海 二 全 广 夏 -1088-43 
3D G12 也 灌 博 无 线 电 八 三 奢 -1088-44 
3D G123 @ 沙 市 晶体 管 厂 亚 -1088-45 
3DG123B 南昌 无 线 电 二 厂 亚 -1088-48 
3DG123 大 连 仪 表 元 件 三 下 -1088-49 
3DG128 < 广州 半导体 器 件 厂 看 -1088-50 
3DG123B 北京 方 尘 导 体 器 件 五 厂 看 -1090-2 
3D G123 金华 一 一 六 三 夏 -1090-3 
3D G12 了 3 营口 市 无 线 电 器 材 广 在-1090-7 
3D G12B 丹东 电子 科研 生产 和 页-1092-45 
3DG12B8 并 南 半导体 元 件 实验 所 秆 -1144-47 
3DG12B 星光 电工 三 夏 -1144-48 
3 了 G12C 沈 困 飞 达 尘 导体 器 件 厂 夏 -836-10 
3DG12C 云南 半导体 器 件 厂 夏 -654-15 
3DG12C 八 七 五 厂 看 -654-41 
3DG12C 桐 户 晶体 管 厂 看-1088-22 
3DG12C 湾 博 无 线 电 八 三 下 -1088-23 
3DG12C 星光 下 工 厂 夏 -1096-4 
3DG12C 星光 电工 厂 亚 -10890-5 
3D G12C 营 咏 市 无 线 电器 材 矿 首 -1090-9 
3DG12C 第 州 无 线 电 元 件 七 广 看-1090-16 
3DG12C 江阴 晶体 管 三 县 -1090-16 
3DG12C 湘潭 半导体 三 下 -1090- 和 7 
3DG12C 大 连 仪 玫 元 件 厂 夏 -1090-18 
3DG12C 南 乎 五 怠 四 厂 丰 -1090-18 
3DG12C 证 南 半 导 体 一 秆 -1090-19 
3DG12C 八 一 三 一 三 秆 -1090-20 
3D G12C 么 潍坊 无 绕 电 三 三 征 -1090-21 
3DG12C 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -1090-23 
3DG12C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 - 一 种 -1090-24 

广 
3DG12C 素 州 市 半导体 厂 碍 -1090-25 
3DG12C 石家庄 市 无 线 甩 二 六 ”和 -1090-26 
3DG12C 七 四 六 三 下 -1090-27 
3DG12C “景德镇 三 六 无 线 电 矿 于 -1090-27 
3DG12C 侈 尝 一 一 福 夏 -1090-29 
3DG12C 上 海 元 件 五 三 置 -1090-30 
3D G12C 靖江 无 线 电 三 夏 -1090-31 
3DG12C 北京 半导体 器 件 五 三 页 -1092-1 
3 了 DG12C 金华 一 一 六 三 到 -1092-2 
3DG12C 营口 无 线 电 器 材 三 香 -1092-19 
3DG12C 1 牛 三 四 -1092-21 
3DG12C 宁 无 线 电 元 件 厂 下 -1092-22 
3DG12C ， - 州 尝 导体 器 人 和 夏 -1082-24 


于 -199 


灶 导 体 三 极 管理 号 -厂家 索引 
JR 
型 号 三 家 ”页 码 -序号 型 号 厂 家 页 码 - 育 号 
3D Gl2C 广州 半导体 器 件 厂 下 -1092-24 | 3DGT18B 七 四 7 了 于- 1044- 24 
3DG12C 洪江 无 线 电 一 广 开 -1092- 人 2 | 3DG18B 4 景德镇 三 六 无 线 电 | 下 -1122-4 
3sDG12C 光电 工厂 下 -1144-49 3DG18C 七 四 六 厂 下 -1044-28 
3DG12C 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1146-1 3DG18C 星光 电工 厂 可 -1044-29 
3DG12D 北京 半导体 器 件 五 厂 下 -636-11 3D Cl18C /人 八 O 上 OO 三 下 -1122-29 
3DG12D 广州 半导体 器 件 厂 下 -638-17 3D G18C “和 景德镇 三 六 无 线 电 夏 下 -1122-30 
3DG12D 奈 州 半导体 厂 焉 -640-8 3D G19A 和 无 线 电 厂 下 -1028-12 
3DG12D 人 A 八 七 五 厂 下-656-12 3D G19A 七 四 六 看-1028-13 
3DG12D 云南 半导体 器 件 厂 开 -656-24 3D G19 入 南昌 半 ee FF 亚 -1112-35 
3DG12D 星光 电工 三 下 -1092-3 3DG19 了 了 ^ 景 德 镇 三 sx 无 线 电 厂 下 -1028-14 
3DG12D 星光 电工 厂 下 -1092-4 3DG19B 七 四 六 三 亚 - 1028-~15 
3DG12D 江阴 晶体 管 厂 下 -1092-43 3DG19B 导体 器 件 厂 和 -1112-36 
3DG12D 湛江 无 线 电 一 厂 年-1092-44 3D G19C 德 镇 三 六 无 线 由 厂 下 -1038-37 
3D G12D 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -1094-3 3D G19C 七 四 和 本 -1038-38 
3D G12D 上 海 元 件 五 厂 下 -1094-19 3DG19C 南昌 半导体 器 件 矿 肥 -1118-30 
3sDG12D 沈阳 市 半 导体 器 件 九 厂 下 -1094-49 3D G19 了 D 全 景德镇 三 六 无 线 由 下- 1038- 39 
3DG12 卫 营口 市 无 线 电 器 材 六 “下 -1094-47 3D G19D 1 大 下 -1038-40 
3DG12 瑟 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -1090-11 | 3DGI9D 下 -1118-31 
3aDG13A 吴江 县 晶体 管 一 厂 下 -516-15 3 也 G19 卫 和 -1042-12 
3DG13A 北京 市 半导体 器 件 一 三 下 -530-20 3DG19 正 景德镇 三 六 无 线 电 六 下 -1042-13 
3DG13B 吴江 县 晶体 管 一 厂 下 -530-22 3D GT19 开 么 娃 德 镇 三 亦 无 线 电 站 开 -1042-14 
3DG13B 。 ^ 北 京 市 半导体 器 件 一 厂 下 -1030-22 3D 19 下 七 四 六 下 -1042-15 
3DG13C 人 北京 市 半导体 器 件 一 厂 下 -530-23 3D G19E 沈阳 市 半导体 器 件 九 厂 下 -1042-16 
3D G13C 上 海 无 线 电 六 厂 下 -1028-4 3D G19F 作 OO 广 下 -1118-25 
3D G13C 吴江 县 晶体 管 一 厂 下 -1030-20 3DG21A 沈 阻 市 半导体 试验 厂 下 -634-47 
3DG13C 沈阳 市 半导体 器 件 九 厂 下-1048-17 3DG21B 沈阳 市 半导体 试验 厂 下 -1088-46 
3D G13C 人 OALO 厂 下 -1048-25 3DG321C 沈阳 市 半导体 斌 验方 下 -1090-32 
3D G13D ，^ 北 京 市 半导体 器 件 一 厂 下 -536-31 3DG327 4 延吉 市 半导体 一 | 下 -626- 34 
3DG13D 吴江 有 其 曲 体 管 一 厂 下 -536-34 3DG27 亚 光 电工 三 下 -626-40 
3D G14AA 吴江 县 晶体 管 一 焉 -1030-30 3DG27A 湘潭 市 半导体 三 焉 -610-50 
3DG14B 上 海 市 无 线 电 六 厂 亚 -1028-5 3DG27A K 连 仪表 元 件 下 -612-1 
3D G14 了 了 吴江 县 晶体 管 一 三 焉 -1030-31 3D G27A 5 光电 工厂 亚 -612-2 
3DG14B ， A 生 建 八 三 厂 研 究 所 亚 -1040-6 3D G27A 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -612-3 
3DG14B 是 光电 工厂 焉 -1040-10 3DG27 信 笃 庆 无 线 电 四 广 到 -612-4 
3DG14C 星光 和 工 厂 下 -1060-1 3DG27A 泰州 市 尘 时 体 广 亚 -612-5 
3DG14D 星光 电工 三 下 -1040-39 3DG27A 八 四 三 〇 ) 亚 -614-1 
3DG15B 星光 电工 厂 焉 -1028-1 3DG27A 铜 庐 无 线 电 三 亚 -614-2 
3DG15C 星光 电工 厂 亚 -1028-2 3DG27A 湛江 无 线 电 一 广 下 -614-3 
3DG15D 星光 下 工厂 下 -1028-3 3DG27A 桐庐 晶体 管 王 亚 -614-4 
3D G15D 八 OO 厂 焉 -1108-3 3DG27A 杭州 临 平 仪 霄 元 任 ] 下 -614-39 
3DG18 上 海 海 湾 兴 导体 厂 焉 -1044-23 3DG27A 八 O 〇 下 OO 厂 得 -616-44 
3DG18A 七 四 六 厂 下 -1042-10 3DG27 信 天 津 第 五 半导体 器 件 | 下 -638-47 
3DG18A 4 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -1118-26 3DG27A 八 七 五 厂 下 -640-7 
3D G18B 星光 电工 厂 下 -1044-22 3DG27A 南平 五 O 〇 四 厂 下-1178-4 


一 -一 


下 -200 


型 号 


3DG37A 


3D G27A 
3DG327A 
3D G27A 
3DG27B 
3DG273B 
3DG27B 
3D G273B 
3D G27 卫 
3D 27 了 3 
3D G27 了 3 
3D G27 了 
3D G273 
3DG27BB 
3D G27 了 
3D G27B 
3D G27B 
3 了 DG27 了 B 
3D G27 了 B 
3D G27B 
3D G27 也 
3DG27B 
3D G27B 
3DG27B 
3DG27B 
3D G27C 
3D G27C 
3D G27C 
3DG27C 
3D G27C 
3 了 属 27 忆 
3D G27C 
3DG27C 
3D G27C 
3DG27C 
3DG27C 
3DG27C 
3DG27C 
3DG27C 
3DG27C 
3 了 D 后 27C 
3DG27C 
3DG27C 
3DG27C 
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给 厂 下 -1182-21 


3DG27 五 


八 O 七 D 矿 


压 家 页 码 -序号 | 型 匡 三 家 贡 码 -序号 
八 二 三 一 厂 亚 -1180-9 3DG27C 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -1186- 10 
北京 前 门 器 件 厂 亚 -1180-35 3DG327C 济南 市 半导体 一 厂 亚 - 1190- 25 
证 阳 市 半导体 试验 矿 ”下 -1182-19 3DG27C 南平 五 〇 四 厂 亚 -1190-28 
济南 市 半导体 一 三 至 -1190-23 3DG27D 济宁 无 线 电 元 件 厂 了 下- 622- 42 
湘潭 市 举 导 体 三 焉 - 614- 47 3DG27D 重庆 无 线 电 四 厂 斑 - 622- 48 
八 四 三 〇 三 看 -614-48 3DG27D 素 州 半导体 厂 亚 -622-44 
大 连 仪 表 元 件 亚 -614- 49 3DG327D 人 OO 三 下 -624-17 
重庆 无 线 电 四 厂 焉 -614- 50 3D G327 卫 营口 无 线 电器 村 三 亚 -624- 18 
泰州 市 半导体 厂 亚 - 616-43 3DG27D 湛江 无 线 电 一 厂 下 -624- 34 
星 沦 电工 厂 开 -616- 45 3DG27D 湘潭 半导体 厂 开 -626- 30 
星光 电工 厂 下 -616-46 3DG27D 大 连 仪表 元 件 厂 下 -626 31 
八 O 〇 七 O 厂 焉 -616-47 3D G27D 八 四 三 〇 @ 广 焉 -626- 32 
济宁 无 线 电 元 件 厂 焉 -618-9 3DG27D 司 庐 无 线 电 下 -626-35 
杭州 临 平 仪 袁 元件 厂 “下 -618-10 3D G27D 桐庐 晶体 答 厂 下 -626-36 
柚 访 无 线 电 厂 亚 -618-20 3D G27 卫 星光 了 甩 工 厂 下 -626- 41 
湛江 无 线 电 一 厂 亚 -618-21 3D G27 卫 星光 电工 厂 下 -626- 42 
桐庐 晶体 管 三 正 - 618-22 3DG27D 杭州 临 平 仪表 元 件 厂 下 -626- 48 
天 衬 第 五 半导体 器 件 厂 下 -640-9 3DG27D 和 天津 第 五 半导体 器 件 矿 焉 -644- 41 
A 作 五 五 广 下 -644-37 3DG27D 天 二 三 一 三 玉 -1180-12 
八 二 三 一 厂 亚 -1180-10 3DG27D 北京 前 门 器 件 厂 下 -1180-40 
北京 市 前 门 器 件 厂 亚 -1180-37 3DG27D 营口 市 无 线 电 器 材 厂 下 -1182- 22 
沈阳 市 半导体 试验 厂 “下 -1182-20 3DG27D 南平 五 口 四 厂 下 -1190- 29 
营口 市 无 线 电 嚣 材 下 -1186- 8 3D G27 隐 洪江 无 线 电 一 三 焉 -626- 37 
济南 市 半导体 一 厂 杠 - 1190-24 3DG27 卫 济宁 无 线 电 元 件 三 开 -626-49 
南平 五 〇 下 亚 - 1190-27 3DG27 忆 八 O 〇 七 O 〇 三 亚 -628-2 
重庆 无 线 电 四 厂 开 - 618-45 3DG27 卫 营口 无 线 电 器 材 广 下 -628-3 
泰州 半 导 往 厂 耿 - 618-46 3DG27 卫 重庆 无 线 电 四 三 亚 -628-24 
济宁 无 线 电 元 件 厂 焉 -620-37 3DG27 忆 泰州 市 半导体 厂 亚 - 628-25 
A 作 OO 三 下 -622-13 3DG27 卫 湘潭 市 半导体 三 亚 -636-15 
八 O 〇 二 OO 三 开 -622-14 3DG27 歼 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -648-12 
湘潭 市 半导体 厂 玉 -622-31 3DG27 卫 八 二 三 一 厂 下 -1180-13 
八 四 三 四 三 亚 -622-32 3DG27 耳 南平 五 〇 四 厂 焉 -1190- 30 
大 连 仪 开元 件 厂 焉 -622-33 3DG27 司 湛江 无 线 电 一 厂 焉 -628-21 
星光 电工 三 下 -622-35 3DG27 了 泰州 半导体 厂 下 -636- 16 
太原 半 导体 厂 术 -622-36 3DG27P 八 O 〇 七 〇 三 下 -638-11 
杭州 临 平 仪 裘 元 件 六 下 -622-37 3DG27F 济宁 无 线 电 元 件 三 下 -638-18 
柚 庐 无 线 电 厂 亚 -622- 37 3DG27F 湘潭 市 半导体 厂 下 -640-10 
桐庐 晶体 管 | 焉 - 622- 38 3DG27 节 北京 前 门 器 件 广 下 -1180-46 
杭州 临 平 仪表 元 件 厂 下 -622-41 3DG27G 济宁 无 线 电 元 件 广 下 -638-50 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下-642-20 3DG27G 八 O 七 〇 三 下 -640-1 
八 七 五 厂 焉 -648-10 3DG27G 替 州 半导体 厂 亚 -640-11 
八 二 三 -一 三 亚 - 1180-11 3D G27G 湘潭 市 半导体 三 下 -644- 39 
北京 市 前 门 器 件 厂 互 - 1180- 39 3DG27 五 泰州 半导体 厂 焉 -642-21 
沈阳 尘 导 体 器 任 试 下 -644-10 
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型 号 六 家 页 码 -序号 | 型 号 闭 家 页 码 -序号 
3D G27 五 济宁 无 线 中 元 件 厂 下 -644-11 3DG30E 星光 电工 厂 到- 1044-17 
3D G27 联 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 种-648-14 3DG30EE 江阴 晶 从 管 三 下 -1120-17 
3DG27 了 么 州 半 导体 广 下 -644-42 3DG30F 人 OO 三 奢 - 1120-20 
3D G27 了 八 O 〇 七 口 厂 第 -646-9 3DG30G 星光 电工 三 了 -1044-18 
3DG27 了 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -648-1 3DG30G 人 OO 三 到- 1120-5 
3D G27 了 本 济 字 无 线 电 元 件 广 下 -648-35 3DG30SG 江阴 晶体 管 下 -1120-12 
3DG27 了 本 八 OO 三 到 -650-5 3D G32 天 津 第 五 半导体 器 件 六 看 -540-42 
3DG27 了 素 州 半导体 三 于-650-6 3D G32A 金华 一 一 六 厂 下 -1032-16 
3DG30 武汉 市 半导体 器 件 厂 ”下 -1044-25 3D G32A 云南 半导体 器 件 厂 下 -1056-36 
3DG30A 江阴 晶体 管 厂 下 -1110-21 3DG32A 。 @ 香 河 县 电 无 线 元 件 矿 看 -1056- 37 
3DG30A 凡 东 虫子 科研 生产 厂 ”下 -1112-18 3DG32A 星光 电工 三 四 -1058-4 
3DG30A 芋 东 半导体 总 厂 亚 - 1112-19 3D G32A 星光 串 工 厂 看-1058-5 
3DG30A 蔡 东 半导体 总 三 四 -1112-20 3D G323B 仿 华 一 一 六 三 页 -1032-17 
3DG30A 4 威海 北洋 电气 集团 公司 和 -1112-21 3D G32B 云南 半导体 器 件 广 和 下-1056-38 
无 线 中 二 厂 3D G32B 。 @ 香 河 县 无 线 电 元 件 六 下-1056-39 
3D G30A 景德镇 三 六 无 线 电 矿 下-1118-27 3D G32 卫 星光 电工 三 下 -1070- 28 
3DG30B 星 沱 电工 厂 页- 1042-6 3DG32B 星光 电工 三 材 -1070-29 
3DG30B 巡 东 半导体 总 厂 下 -1118-2 3DG32C 金华 一 一 六 下 -1040-13 
3DG30B 召 东 学 导体 总 三 下 -1118-3 3DG32C 云 元 半导体 器 件 厂 下 -1070 8 
3D G30 了 江阴 晶体 管 厂 下 -1118-4 3DG32C ， @ 香 河 县 无 线 电 元 件 矿 下 -1070-9 
3DG30B 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -1L18-5 3DG32C 旺 光 电工 三 于 -1072-28 
3DG30B  ， ^ 威 海北 洋 电 气 集团 公司 年-1118-6 3DG32C 星光 电工 厂 四 -1072-29 
无 线 电 二 厂 3D G32 了 } 金华 一 一 六 厂 和 看 -1040-14 
3DG30B 丹东 纪 子 科研 生产 厂 下 -1118-9 3DG32D 云南 半导体 器 件 厂 下 - 3070-10 
3D G30B 北京 电子 管 广 下- 1118- 38 3DG3s2D 8 香河 县 无 线 电 元 件 广 四 -1070-31 
3DG30C 星光 奸 工 厂 焉 - 1042-7 3 也 各 32 也 北京 电子 管 三 夏 - 1070- 12 
3DG30(C 江阴 晶体 管 厂 下 -1116 -7 3DG32D 星光 下 工厂 夏 -1070-41 
3DG30C 景德镇 三 六 无 线 电 三 -1116-8 3DG32D 星光 电工 厂 材 - 1070- 46 
3DG30C 赃 东 半导体 总 三 划 -1122 -10 3D 各 32 卫 云南 半 导 休 器件 厂 夏 -1072- 10 
3DG30C 丹东 半导体 总 三 下 -1122-11 3DG32 巴  @ 香 河 县 无 线 电 元 人 性 三 夏 -1072-11 
3DG30C 4 威海 北洋 电气 集 财 公司 各 -1122-12 3sDG32 下 云南 半导体 器 件 厂 夏 -4072- 12 
无 线 电 二 厂 3DG32FR 8 香河 县 无 线虫 元 件 太 下 -1072-13 
3DG30C 内 东 电子 科研 生产 矿 夏 -1122-13 3 也 所 32 下 北京 电子 管 厂 下-1072 14 
3DG30D 星光 电工 三 下 - 1044-15 3D G32 下 人 OO 三 夏 -1072- 30 
3D 气 30 有 D 茜 东 半导体 总 三 收 -1122-5 3DG32G 北京 电子 管 厂 四 -1064-21 
3D G30 了 D 皇 东 半导体 总 厂 材 - 1122-6 3DG33 天 染 第 五 半导体 器 件 厂 暂 -1046-6 
3DG30D 4 威海 北洋 电气 集团 公司 夏 -1122-7 3 了 G33 星光 电工 厂 到-1046-7 
无 线 号 一 5 3DG33 AGO 七 O 〇 三 夏 - 1088-25 
3DG30D 江阴 量 体 管 厂 而- 1122-26 3DG33 卫 是 光电 工厂 材 -10864-1 
3DG30D 景德镇 三 六 无 线 电 站 看 -1122-26 3DG33B 八 O 〇 七 人 三 杜 1172-50 
3DG30 有 D 八 〇 七 〇 三 下 - 1122-28 3DG33C 星光 由 工 三 亚 -1062-17 
3DG30 马 星光 电工 三 材 - 1044-16 3PDG34 天 津 笔 五 半导体 器 件 三 下-1048-21 
3D G380 司 八 吕 瑟 口 三 各 -1120-23 3D G34 量 光 电工 厂 亚 - 1048-22 
3D G30 节 江阴 时 体 管 厂 到- 1120-35 3D G34 人 OO 三 年 -1048-23 
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型 号 三 家 页 码 - 序 号 
3DG35 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 划 - 1048-32 
3DG35 星光 电工 厂 年 -1048-33 
3DG35 A 作 OO 广 下 - 1048- 34 
3DG44A 人 OO-EO 厂 亚 - 1074-5 

3DG44A 金华 -… 一 六 厂 村 -1074-7 

3DG44A 景德镇 三 六 无 线 电 三 星 -1134-27 
3DG44A 北 汞 电子管 厂 开 - 1134-28 
3DG44A A 人 OA 上 O 厂 区 - 1134-30 
3DG44A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 年 -1134-34 
3DG44A 金华 一 一 六 厂 和 -1134-35 
3 了 DG42 人 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1134-4 
3PG44 了 从 OO 政 - 1074~16 
35DG44B 金华 一 -一 六 厂 四 - 1074-18 
3 了 G44BB 景德镇 三 六 无 线 电 ) 和 真 - 1136-29 
3DPDG44B 北京 电子 管 厂 和 -1136-21 
3DG44 吾 作品 七 吕 厂 夏 -1136-23 
3 也 所 好 县 徐州 半导体 器 件 研 究 所 显 - 1136-25 
3DG44B 徐州 平 导体 器 件 研 究 所 表 -1136-27 
3 万 各 44 卫 金华 一 一 六 三 年 -1136-28 
3DG44C ee 下 -1074-17 
3 卫 44C OO 七 OO 三 芭 -1074- 23 
3DG44C 人 区 -1136- 29 
3DG44C 景德镇 三 六 无 线 电 矿 到 -1136-36 
3DG44C 作 O-EO 厂 到- 1136-39 
3DG44C 北京 电子 答 到 -1136-41 
3DG44C 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1136-42 
3DG44C 徐州 半 导 件 器 件 研 究 所 下-1138-3 

3DG44D 八 O 〇 七 OO 三 亚 -1074- 24 
3 卫 G44D 卫 人 金华 一 一 六 厂 下 -1074- 25 
3DG44D 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1136-43 
3DG44 卫 念 华 一 一 六 厂 看- 1136-44 
3DG44DD 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1138-4 

3DG44 耳 念 华 一 一 六 厂 下- 1074-29 
3DG44 耳 徐州 半导体 研究 所 人 -1138-10 
3DG44 耳 徐 弄 半导体 研 究 所 看 -1138-14 
3DG44 孔 金华 一 一 六 厂 开 -1138-15 
3DG051 地 电 部 导 山 通讯 设备 下 -596-43 

电子 器 件 分 厂 

3DG51A 北京 电子 管 三 于 -13118-46 
3 了 DG51B 北京 电子 管 三 罩 -1122-19 
3DG51C 北京 电子 管 厂 攻 -1122-18 
3DG51D 八 O 七 〇 三 下 -1044- 30 
3DG51D 北京 电子 管 厂 下 -1122-31 
3 也 后 纪 也 北京 电子 管 厂 置 - 1122-39 
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半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索 引 


号 厂 家 页 码 -序号 
3DG052 于 电 部 眉山 通 讯 设备 三 于 -598-12 
志 子 器 件 分 厂 
3DG053 耶 电 部 眉目 通讯 设备 三 下 -598-19 
电子 器 件 分 三 
3DG054 地 电 部 座 趾 通讯 设备 广 和 在-598- 20 
电子 器 件 分 三 
3DG54A 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 丰 - 636- 17 
3DG54B 天 嫂 第 五 半导体 器 件 夏 置 -638-48 
3DG54C 未 津 第 五 半导体 器 件 厂 午 -640-12 
3DG54 了 D 天 津 第 五 半导体 器 件 ”四 - 642- 19 
3DG54 忆 天 津 第 石 半导体 器 件 厂 于 -64 人 40 
3DG54 形 天 涩 第 五 半导体 句 件 厂 置 -648-13 
3DG54 八 O 〇 〇 9 泛 鸭 下 -648-15 
3DG56 全 畦 - 1038- 41 
3 了 DG56 于 半导体 三 团 -1040- 32 
3DG56A_ 里 香河 县 无 线 虚 元 件 厂 下 -1040- 33 
3DG56A 星光 电工 厂 区 -1042- 29 
3DG56A 广州 半导体 器 件 厂 夏 -1050-28 
3DG56A 齐齐哈尔 市 北方 无 线 电 和 -1112-44 

一 六 
3DG56A 常州 市 无 线 帅 元件- 七 | 下 -1112-45 
3DG56A 八 O 吕 十 O 〇 三 置 -1112-47 
3DG56A 4 上 海 利 民 无 线 电 厂 下 -1112-48 
3 了 DG56A 徐州 半 野 体 器 件 研究 所 下 -1112-49 
3DG56A 上 海 无 线 电 十 七 厂 下 -1114-2 
3DG56A 4 余杭 虽 塘 栖 晶 体 管 矿 和 夏 -1114-2 
3DG56A 和 从 加 三 加 三 夏 -1114-3 
3DG56A “4 景德镇 三 六 无 线 电 三 看-1114-4 
3DG56A 八 O 〇 七 〇 三 夏 -1114-5 
3DG56A 佛山 无 线 电 四 厂 下 -1114-6 
3DG56A 4 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1114-7 

无 线 电 二 三 
3DG56A 威海 北洋 电气 集团 公司 政 -11314-8 

无 线 电 二 三 
3DG56A 4 宁 疲 无 线 电 二 三 下 -1114-9 
3DG56A 鳞 苏 州 市 电子 实验 三 得 - 1114-31 
3DG56A 及 杭州 电子管 三 三 -1114-32 
3DG56 人 入 南阳 市 外 体 管 三 夏 -1116-15 
3DG56B 及 香河 县 无 线 电 元 件 | 看 -1040-34 
3DG56B 星光 昌 工 厂 于 -1040-38 
3DG56 电 星光 电工 上 杆 -1042-26 
3DG56BB 广州 半导体 器 件 厂 机- 1050- 29 
3DG56 了 八 O 〇 七 个 三 村 -了 t12- 42 
3DG563B 愉 人 二 SO 秆 - 革 ET2- 43 
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页 码 -序号 


焉 -1120-14 
下 -1044-21 
入 -1118-47 
下 -1120-37 
亚 -1122-35 
亚 -1140-49 
亚 -1142-1 

亚 -1142- 了 

下 -1142-8 

开 -1142-9 

下 -1086-47 
下 -1142-40 
亚 -1142-42 
亚 -1142-45 
亚 -1142-46 
下 -1142-47 
下 -1086-48 
下 -1086-49 
下 -1142-41 
下 -1142-43 
亚 -1142-48 
亚 -1142-49 
亚 -1142-50 
亚 -1088-4 

亚 -1144-7 

亚 -1144-9 

亚 -1144-10 
开 -1144-17 
亚 -1088-5 

下 -1144- 30 
下 -1144- 31 
和 -1144-32 
亚 -1144-33 
焉 -1144- 34 
焉 -1142- 38 
下 -1142-44 
划 -1144-1 

亚 -1144-2 

亚 -1144- 3 

班 -1144-8 

亚 -1144-11 
亚 -1144-12 
亚 -1144-13 


型 号 厂 家 页 码 -序号 型 号 局 家 
3DG56B <^ 工 海 利 民 无 线 电厂 开 - 1112-46 3DG71C 亚 光 电工 
3DG56B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下-1112-50 3DG71D 大全 CN 
3DG56B 上 海 无 线 电 十 七 厂 下 -1114-10 3DG71D 亚 褒 出 - 
3DG56B 常州 市 无 线 电 元 任 七 六 下 -1114-11 3DG71E 亚 光 电 
3DG56B 生字 波 无 线 电 二 三 焉 -1114-12 3DG71LE 亚 光 电工 厂 
3DG56B 余杭 县 搞 栖 晶体 管 六 下 -1114-18 3DG72 人 徐州 半导体 器 件 研究 所 
3DG56 召 八 四 三 〇 厂 下-1114-14 3DG72A 徐州 半导体 器 件 研究 所 
3DG56B 景德镇 三 六 无 线 电 矿 下 -1114-15 3DG72A 依 州 整流 器 厂 
3DG56 了 齐 齐 输 尔 北 方 无 线 电 一 下 -1114-16 3DG72A 本 太太 
尼 3DG72A 马 鞠 山 市 晶体 管 厂 
3DG56B 生 苏 州 市 韦 子 实验 厂 下 -1114-33 3DG72 卫 全 华 一 一 六 厂 
3DG56B 人 威 海北 洋 电 气 集团 公司 下 -1116-9 3DG72 了 于 徐州 半导体 器 件 研 究 所 
无 线 电 二 六 3DG72B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 
3DG56B 威海 北洋 电气 集团 公司 下-1116-10 3DG72 如 徐州 整流 怖 三 
无 线 让 二 厂 3DG72B 金华 一 一 六 三 
3DG56DB 杭州 电子 管 厂 下 -1116-16 3DG72B 马 数 山 市 晶体 管 三 
3DG56B “南阳 市 晶体 管 厂 亚 -1116-17 3DG72CL 金华 一 一 六 厂 
3DG56B 上 海 半导体 器 件 研 究 所 下 -1116-18 3DG72C 从 已 定 呈 厂 
3DG56B 中山 无 线 电 四 三 亚 -1116-26 3DG72C 徐州 举 导 体 器 件 研 究 所 
3DG57 北京 电子 管 厂 区 -538-2 3DG72C 徐州 半导体 器 件 研 究 所 
3DG57 4 焉 海 北洋 电气 集团 公司 下 -538-5 3DG72C 徐州 整流 器 厂 
3DG58 丹东 半导体 总 厂 下 -1120-43 3DG72C 金华 一 一 六 厂 
3DG59 4 威海 北洋 电气 集团 公司 看-1122-14 3DG72C 马鞍 山 市 晶体 管 厂 
无 线 虽 二 三 3DG72 卫 念 华 一 一 六 厂 
3DG59 丹东 半导体 总 三 焉 -1122-27 3DG72D 徐州 半导体 器 件 研 究 所 
3DG60 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -1034-22 3DG72D 徐州 整流 器 厂 
3DG60 北京 电子 管 厂 下 -1052-49 3DG72D 马 过 山 市 晶体 管 三 
3DG64 南昌 半导体 器 件 厂 和 -536-32 3 了 G72 徐州 半导体 器 件 研 究 所 
3DG64 虽 半 导体 器 件 厂 亚 -538-8 3DG72 瑟 八 OO 三 
3DG64A 南昌 半导体 器 件 厂 下 -536-33 3DG72 巴 徐州 半导体 器 件 研 究 所 
3DG64B 南昌 半导体 器 件 厂 开 -1030-25 | 3DG72 孔 徐州 蓝 流 器 广 
3DG69B 北京 果子 管 厂 收 -592-31 3DG732 巴 金华 一 一 六 三 
3DG69C 北京 电子 管 厂 亚 -592-35 3DG72 也 马鞍 山 市 晶体 管 广 
3DG70A 亚 光 电 焉 -1134-36 3DG72 卫 徐州 半导体 器 件 研 究 所 
3DG70B 星光 电工 厂 下 -1074-10 3DG72K 徐州 半导体 器 件 研 究 所 
3DG70B 亚 光 电工 广 下 -1134-37 3DG72F 徐州 半导体 器 件 研 究 所 
3DG70C 是 光 电工 厂 下 -1074-15 3DG72 开 徐州 整流 器 厂 
3DG70C 亚 光 电工 厂 下 -1136-30 3DG72 开 金华 一 一 六 六 
3DG70D 星光 电工 厂 下 -1074-19 3DG72 忆 马鞍 山 市 晶体 管 厂 
3DG70D 八 O 〇 七 〇 下 -1074-22 3DG72G 徐州 举 导体 器 件 研 究 所 
3DG70D 亚 光 电工 厂 下 -1136-45 3DG72G 徐州 蓝 流 器 三 
3DG71 亚 光 电工 厂 秆 -1110-31 3PG72G 金华 一 一 六 | 
3DG71A 亚 光 电工 厂 亚 -1112-22 3DG72G 马 蒂 山 市 晶体 答 厂 
3DG71B 亚 光 电工 三 下 -1120-25 3DG72G 徐州 半导体 器 件 研 究 所 开 -114415 


半导体 三 极 管理 号 -厂家 索引 
型 号 广 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 家 页 码 - 序 
3DG72 瑟 徐 允 半导体 器 件 研 究 所 焉 -1142-39 3DG74B 八 O 〇 七 〇 厂 下 -1086-16 
3DG73 | 通讯 设备 六 焉 -1132- 48 3DG74 刀 徐州 整流 器 厂 下 -1140-35 
电子 器 件 分 三 3DG74C A 人 OO-EO 厂 开 -1086-39 
3DG73A 金华 一 一 六 厂 亚 -1074-6 3DG74C 徐州 整流 圳 厂 下 -1142-10 
3DG73A 徐州 整流 器 厂 亚 -1134- 38 3DG74D 八 O 上 OO 下 -1086-25 
3DG73A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 亚 -113439 3DG74 世 人 加 才 避 三 玫 -1086-40 
3 了 G73A 金华 一 一 六 三 亚 - 1134- 40 3DG74 节 徐州 整流 器 三 开 -1142-11 
3 也 区 73 信 徐州 半导体 器 件 研 究 所 开 -1134-49 3DG77 上 上海 海 次 半导体 厂 下 -1070-49 
3DG73 信 邮电 部 眉山 通讯 设备 三 下 -1134- 50 3DG78BR 这 阳 飞 达 尘 导体 器 件 厂 开 -734-18 
电子 器 件 分 三 3DG79A 衣 名 晶体 管 实验 所 下 -1040-37 
3DG73B 金华 一 一 六 三 亚 - 1074-8 3DG79A 四 四 三 基 厂 下 -1044-3g 
3DG73B 徐州 整流 器 六 亚 -1134-41 3DG79A 草草 哈 尔 阔 方 无 线 电 到-1112-5 
3DG73B 徐州 羊 导体 器 件 研 究 所 下 -1136-1 三 
3DG73B 财 电 部 以 山 通 讯 设 备 | 于-1136-2 3DG79A 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1112-25 
世子 器 件 分 厂 3DG79A 中 悦 华 晶 电 子 集 区 公司 亚 -1112-26 
3DG73C 人 多 华 一 一 六 三 下 -1074-9 3DG79A 人 江阴 晶体 管 三 亚 -1112-28 
3DG73C 徐州 整流 器 三 四 -1134-43 3DG79A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下-1112-38 
3DG73C 金华 一 一 六 厂 开 - 1134-44 3DG79A 南京 市 半导体 器 件 总 亚 -1114-17 
3DG73C 徐州 半导体 器 件 研 究 所 于 -1136-3 3DG79A 镇 江 半 导体 厂 焉 -1114-26 
3DG73C 醋 电 部 眉山 通讯 设备 三 正 -1136-4 3DG79A JANE 亚 -1116-23 
电子 器 件 分 三 3DG79A 六 合 县 无 线 电 元 件 六 下 -1116-27 
3 已 G73C 徐州 半导体 名 件 研 究 所 了 -1136-46 3DG79A 亚 光 电工 厂 亚 -1116-28 
3DG73DTD 金华 一 一 六 三 下 -1074-11 3DG79B 是 光 下 工厂 耿 -1042-27 
3DG73D 人 徐州 整流 器 三 亚 -1136-8 3DG79B 四 四 三 三 厂 亚 -1044-40 
3DG73D 金华 一 一 六 厂 焉 -1136-9 3DG79 了 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下-1114-1 
3DG73D 从 州 半导体 器 件 研 究 所 焉 -1136-12 3DG79 了 南京 六 导体 器 件 总 上 开 -1114-18 
3DG73DD 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下-1138-16 3DG79B 中 国 华 妈 电子 集团 公司 下 -1114-18 
3DG73 了 五 人 金华 一 一 六 厂 焉 -1074-12 3DG79B 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 亚 -1114-19 
3DG73 卫 徐州 鳌 流 器 广 亚 -1136-10 3DG79B 八 妃 三 名 厂 下 -1114-22 
3DG73 耳 金华 一 一 六 六 亚 -1136-11 3DG79B 镇 江 半 导体 三 焉 -1116-19 
3DG73 忆 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1136-13 3DG79B 人 玫 -1116-29 
3DG73T 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1136-26 = 
3DG73 开 徐州 划 ; 流 露 厂 下 -1136-32 3DG79B 最 栖 依 三 天 况 庆 着 记 和 -1116-30 
3 了 G73 下 金华 一 一 六 三 亚 -1136-33 3DG79C 星光 电工 厂 开 -1042-28 
3DG73G 徐州 整流 器 厂 下 -1136-47 3DG79C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -1116-31 
3DG73G 金华 一 一 六 厂 亚 -1136-48 一 厂 
3DG73G 徐州 学 导体 器 件 研 究 所 下 -1138-5 3DG79C 4 景德镇 三 六 无 线 电 矿 开 -1116-32 
3DG73H 人 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1138-9 3DG795 江阴 晶体 管 六 亚 -1040-41 
3DG73 瑞 徐州 整流 器 三 下 -1138-17 3DG80 八 五 三 一 三 下 -1038-42 
3DG73H 金华 一 一 六 厂 下 -1138-18 3DG80 上 海 海 深 半 导体 厂 下 -1042-17 
3DG73Y 耿 惠 识 眉 山 通 讯 设备 厂 下 -1134-16 3DG80 并 冈 山 半导体 三 下-1042-18 
册子 器 件 分 厂 3DG80 使 出 无 线 电 四 三 亚 -1042-19 
3DG74A 八 OO 三 焉 -1084-17 3DG80 湛江 无 线 电 一 三 下 -1042-20 
3DGT74A 徐州 蓝 流 器 三 到 -1140-15 3DG80 泰州 半导体 厂 焉 -1042-~21 
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导体 器 件 研究 所 下 -1140-21 
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说 型 号 -厂家 索引 
三 家 页 码 -序号 | 型 号 由 家 页 码 -序号 
星光 电工 三 下 -1042-23 3DG80C 星光 电工 三 下 -41044-48 
@ 苏 州 电 子 实验 厂 下 -1044-27 3DG80OC 4 威海 北洋 电气 集团 公司 看 -1120-15 
三 州 半 导体 器 件 广 亚 -1048-41 无 线 电 二 厂 
孙 德 镇 三 六 无 线 电 三 下 -1118-28 3DG80C 4 威海 北洋 电气 集团 公司 年 -1120-16 
上 海 利 民 无 线 电 厂 帮 -1118-32 无 线 电 二 三 
剑 访 县 塘 林 晶体管 矿 。 开 -1126-2 3DG80C 4 威海 北洋 电气 集团 公司 四 -1124-46 
常州 无 线 电 元 件 七 六 开 -1126-36 无 线 电 二 厂 
金华 一 一 六 厂 下 -1038-45 | 3DG80C 营 吕 市 无 线 电 器 材 矿 和 夏 -1128-23 
8 香河 县 无 线 电 元 件 六 开 -1044-37 3DG80C 徐州 半导体 器 件 研 究 所 可 -1140-37 
江 江 和 无线电 一 三 亚 -1044-39 3DG86D 星光 电工 三 杆 -1046-1 
^ 朝 阳 无 线 叫 元件 厂 下 -1112-6 3DG80D 4 威海 北洋 电气 集团 公司 夏 -1122-8 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1112-23 无 线 江 二 三 
无 全 时 二 广 3DG80D 么 碾 海 北洋 电气 集团 公司 夏 -1122-9 
威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1112-24 无 线 昌 二 三 
无 线 员 二 厂 3DG80D 徐州 半导体 器 件 研 究 所 时 -1340-42 
英 东 半导体 总 三 置 -1112-29 3DG81 化 山 无 线 瑟 四 厂 政 -580-38 
丹东 半导体 总 厂 下 -1112-30 3DG8IA 有 青岛 半导体 器 件 二 三 和 夏 -632-46 
丹东 电子 科 镀 生产 六 开 -1112-37 3DG8IA 八 〇 七 〇 三 下 -1074-4 
@ 杭 州 电 子 管 厂 下 -1118-10 3DG8IA  @ 杭 州 电 子 管 厂 午 -1122-22 
八 O 〇 七 人 三 天 -1L118-29 3DG81A. 中 国 华 晶 电 子 集 财 公司 和 -1134-26 
人 OO 三 丰 -1118-33 3DG81A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 四 -1134-45 
副 耻 市 晶体 答 厂 开 -1124-45 3DG81A 徐州 举 导 体 器 件 研 究 所 下 -1134-47 
营口 市 无 线 电器 材 下 -1126-50 3DG81A 景德镇 三 六 无 线 电 | 看 -1136-18 
4 和 江 阳 唱 体 管 亚 -1132-3 3DG81B 9 青岛 半导体 器 件 二 厂 下 -632-47 
徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1140-12 3DG81B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -752-34 
念 华 一 一 六 厂 下 -1042-24 3DG813B 人 加 二 局 三 焉 -1074-13 
湛江 无 线 中 一 三 夏 -1044-43 3DG81B 星光 电工 王 下 -1074-14 
号 香河 县 无 线 患 元 件 矿 下 -1044-44 3DG81B 。 @ 杭 州 电 子 管 广 公 -1122-23 
是 光电 工厂 下 -1044-45 3DPG81B 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 暑 -1136-17 
丹东 电子 科研 产生 厂 ”下 -1116-25 3DG81B 徐 施 半导体 器 件 研 究 所 惠 -1136-24 
丹东 半导体 总 看-1116-33 3DG81B 景德镇 三 六 无 线 由 夏收 -1136-37 
丹东 半导体 总 厂 下 -1116-34 3DG81IC ，”@ 青 岛 半导体 器 件 二 六 夏 -632-48 
4 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1116-35 3DG81C 星光 电工 三 署 -1074-20 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1116-36 3DG81C 作 O 〇 OO 三 亚 -1074-21 
无 线 电 二 三 3DG8LC 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1074-28 
4 成 海北 洋 电 气 集团 公司 下-1116-37 3DG8LC 串 国 竺 而 电 了 集团 公 司 下 -1132-7 
无 线 电 二 三 3DG81C 徐州 羊 导体 器 件 研 究 所 下 -1136-49 
八 O 〇 -EO 矿 下 -1118-34 3DG81C 。 半导体 器 件 研 究 所 亚 -1138-2 
仿 搞 州 电 子 管 广 下 -1120-44 3DG8I1C 景德镇 三 六 无 线 电 厂矿 -1138-6 
八 O 〇 -GO 三 和 看 -1122-2 3DG81D 星光 电工 厂 团 -1074-26 
南 阻 市 晶体 管 三 下 -1124-49 3DG8ID 八 O 〇 七 OO 三 下 -1074-27 
< 江阴 晶 体 管 三 焉 -1128-5 3DG81D 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1138-8 
共 口 市 无 线 电 怖 材 矿 下-1128-3 3DG81D 串 国 华 晶 电子 集团 公司 在 -1138-11 
3DG81D 徐州 半导体 器 件 研 究 所 昨 -1138-19 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 三 家 页 码 -序号 型 号 三 家 页 码 - 序 号 
3DG82 沧州 无 线 电 一 厂 下 -1096-5 3DG82F 桂林 无 摊 下 -- 广 村 -622-34 
3DG82 4 景德镇 三 六 无 线 电 矿 下 -1122-33 3DG82G 桂林 无 级 电 一 三 看-626-33 
3DG82 和 景德镇 三 六 无 线 电 厂 “下 -1122-34 3DG82 于 鞋 林 无 线 电 一 厂 和 夏 -628-26 
3DG82A 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -610-47 3DG82I 桂林 无 线 电 一 三 利 -630-37 
3DG82AA 桂林 无 线 电 一 厂 亚 -610-48 3DG83AA AAAO 七 OO 三 斑 -1172-41 
3DG82A 八 OO 三 下 -1086-34 3DG83B 人 OO 厂 下 -1192-21 
3DG82A 北京 电子 管 厂 看-1086-35 3DG83C 北京 电子 管 三 下 -658-37 
3DG82A 马鞍 山 市 晶体 管 三 机 -1140-43 3DG83D 北京 电子 符 厂 下 -658-38 
3DG82 人 徐 庆 半导体 器 件 研 究 所 丰 -1140-46 3DG83D 人 OO 厂 下 -1192-21 
3DG82A 徐州 整流 器 三 攻 -1142-12 3DG83 五 北京 电子 管 三 下 -658-39 
3DG82A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1142-13 3DG83 卫 北京 市 八 天 处 电子 器 件 下 -1178-5 
3DG82A 马 圣 山 唱 体 管 三 下 -1142-14 克 

3DG82A 上 海 半导体 器 件 研 究 所 下 -1142-22 3DG83 忆 八 O 七 O 〇 三 下 -1192-22 
3DG82A 景德镇 三 六 无 线 电 矿 下 -1142-23 3DG83T 北京 由 子 管 厂 下 -658-40 
3DG82A 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1142-31 3DG83FE 八 O 〇 OO 厂 亚 -1192-23 
3DG82 了 B 和 奎 林 无 线 电 一 三 下 -612-6 3DG84A 桂林 无 线 里 一 厂 下-1178-6 
3DG82B 营口 市 无 线 电 器 材 厂 下 -612-7 3DG84A 八 O 〇 OF 广 亚 -1182-8 
3DG82B 八 OTO 广 焉 -1086-50 3DG84B 星光 电工 三 下 -1172-43 
3DG82B 北京 电子 管 厂 亚 -1088-1 3DG843 桂林 无 线 电 一 厂 下 -1178-? 
3DG823 星光 电工 厂 和 -1088-3 3DG84B 营口 无 线 电 器 材 三 焉 -1178-15 
3DG82 了 如 马鞍 山 市 晶体 管 厂 御 -1144-6 3DG84BB 八 OTO 广 下 -1182-9 
3DG82 了 徐州 学 导体 器 件 研 究 所 于-1144-16 3DG84C 北京 市 半导体 器 件 五 三 下 -1038-44 
3DG82B 石家庄 市 无 线 电 二 矿 ”下 -1144-21 3DG84C ACEO 征 -1112-7 
3 卫 G82 了 B 上 海 烤 导体 器 件 研究 所 下 -1144-22 3DG84C 阔 京 电子 管 三 和 -1178-16 
3DG82B 景德镇 三 六 无 线 电 厂 开 -1144-23 3DG84C 星光 电工 三 夏 -1172-45 
3DG82BHB 徐州 蔓 流 器 三 下 -1144-27 3DG84C 桂林 无 线 电 一 厂 下 -1178-8 
3DG82BB 徐州 半导体 器 件 研 究 所 亚 -1144-28 3DG84C 营口 市 无 线 电 器 材 广 页 -1178-16 
3DG32BB 马鞍 山 市 晶体 管 三 下 -1144-29 3DG84C 八 OO 三 丰 -1182-10 
3DG82C 桂 柱 无线电 一 三 玫 -614-44 3DG84D 北京 市 平 导体 器 件 五 三 和 -1042-25 
3DG82C 营口 市 无 线 电器 材 广 下 -614-45 3DG84D 北京 电子 管 三 在 -1116-11 
3DG82C 八 O 〇 TO 三 亚 -1086-38 3DG84D 桂 袜 无 线 电 一 厂 置 -1178-9 
3 书生 82C 星光 电工 厂 下 -1086-42 3DG84D 营口 市 无 袋 电 器 材 六 和 夏 -14178-17 
3 卫 G82C 滥 训 亢 4 亚 -1086-43 3DG84DD 星光 由 工厂 槛 -1178-48 
3DG82C 马鞍 山 市 量 体 管 三 下 -1140-50 3DG84D AOLO 六 | 下 -1182-11 
3DG82C 徐州 整流 器 三 亚 -1142-29 3DG84 卫 桂林 无 绥 甩 一 三 亚 -1178-10 
3DG82C 马 通 山 市 晶体 管 亚 -1142-30 3DG84 瑟 星光 电工 厂 利 -1178-49 
3DG82C 工 海 半 导体 器 件 研究 所 下 -1142-32 3DG84 卫 八 O 七 O 〇 三 下-1182-12 
3DG82C 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”和 -1142-33 3DG84FE 星光 电工 三 于 -1174-40 
3DG82C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1142-34 3DG84F 桂林 无 线 电 一 三 -1178-11 
3DG82C 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1142-37 3DG84F 八 O 〇 TO 三 下 -1182-13 
3DG82C 徐州 半导体 器 件 研 究 所 页 -1144-4 3DG84G 星光 电工 厂 杆 -1174-43 
3DG82D 桂林 无 线 下 一 厂 下 -616-1 3DG84G 桂林 无 线 电 一 厂 亚 -1178-12 
3DG82D 营口 市 无 线 电 器 村 六 夏 -616-2 3DG84G 八 O 〇 七 O 〇 三 下 -1182-14 
3DGS82 卫 桂 宁 无 线 电 一 三 亚 -618-43 3 也 G84 了 于 星光 电工 厂 斑 -1174-46 
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型 号 


3DG84 匡 
3DG84 正 
3DG84I 
3DG84I 
3DPG84I 
3DG85A 
3DG85A 
3DG85D 
3 了 DG85B 
3 了 DG85C 
3DG85C 
3DG86 
3DG86 
3DG87A 
3DG87A 
3DG87B 
3DG87B 
3DG87C 
3DG87C 
3DG87C 
3DG87D 
3DG87D 
3DG87 己 
3DG87 忆 
3DG87 了 下 
3DG87 下 
3DG87G 
3DG87G 
3DG87 互 
3DG87 酉 
3DG87 工 
3DG87 工 
3DG90 
3DG90C 
3 了 DG90 玉 
3DG91A 
3DG91A 
3DG91B 
3DG9IB 
3DG91 了 3 
3DG31C 
3DG92A 
3DG92 了 
-3DG923B 


得-208 


三 


桂林 无 线 电 一 厂 


八 OTD 厂 


家 


桂林 无 线 电 一 三 


星光 电工 厂 
八 ODT 二 OO 三 


下海 无 线 电 十 七 厂 


上 上 海 无 线 电 


0 


上 海 无 线 电 十 七 厂 
上 海 无 线 电 十 寸 厂 
-上海 无 线 电 十 七 厂 
上 海 无 线 电 十 七 厂 


星光 电工 三 


北京 电子 管 厂 


亚 光 电工 三 


碎 林 无 线 电 一 三 


星光 电工 厂 


桂林 无 线 电 一 三 
湛江 无 线 电 一 广 


星光 电工 厂 


星光 电工 三 
桂林 无 线 电 


桂林 无 线 电 


页 码 -序号 | 型 号 


下 -1178-13 
亚 - 世 82-15 
下 -1178-14 
下 -1180-1 


四 -1182-16 


下 -1138-20 
下 -1t44-39 
下 -1138-23 


下 -1144-43 


下 -1138-24 
亚 -1144-44 
于 -1072-31 
在 -1072-32 
亚 -1126-3 
下 -1226-14 
区 -618-41 
下 -1226-15 
下 -618-50 
亚 -622-1 
四 -1226-16 
班 -626-43 
下 -1226-17 
下 -630-36 
下 -1226-T8 
下 -632-11 
下 -1226-19 


下 -1846-9 

下 -1146-18 
亚 -1086-28 
下 -1086-27 
亚 -1086-29 


3DG96A 
3DG96A 


3DG96 人 入 
3PG96B 


3DG96B 
3DG96B 
3DG96C 
3DG96D 
3DG97 

3DG97 

3DG97A 
3DG97C 
3DG97D 
3DG973 
3DG99A 


3DG99A 
3DG99 了 


3DG99B 
3DG99C 


3DG99C 
3DG100 
3DG100 
3DG100 
3DG100A 
8SDGH00A 
3DG100A 
3DG100A 
DG100A 
DG100A 
DG100A 
DGI00A 
3DG100AA 
3DG100A 
3DG100A 


3 
3 
3 
3 


3DG100AA 
3DGI00A 
3DG100A 


3DGI00A 


三 家 页 码 -序号 
沈阳 半 导体 试验 厂 到 -518-1 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -518-2 
无 线 电 一 三 
沈阳 半导体 试验 厂 下 -524-15 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 丰 -526-1 
无 线 虽 二 厂 _ 
沈阳 半导体 试验 厂 亚 -528-35 
沈 阴 半导体 试验 厂 下 -536-4 
沈阳 半导体 试验 厂 亚 -1032-23 
沈阳 半导体 试验 厂 到 -1034-23 
星光 电工 厂 开 -1048-43 
中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1128-13 
尼 岛 晶体 管 实验 所 下 -1042-22 
营口 市 无 线 电 器 材 六 亚 -1128-12 
营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -1128-22 
江阴 章 体 管 三 下 -1048-42 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 下-634-48 
无 线 电 二 
北京 电子 管 厂 下 -1136-19 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -636-9 
无 线 电 二 厂 
阔 京 电子 管 厂 亚 - 1136-38 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -634-49 
无 线 电 二 三 
北京 电子 管 厂 下 -1138-? 
长 春 市 微 电 子 工厂 亚 -526-2 
长 1 子 工厂 亚 -526-3 
春 市 徽 昌 子 工厂 亚 -1032-37 
衡阳 无 线 电 五 厂 区 -524-16 
南昌 半 导体 器 件 矿 下 -524-17 
阔 京 半导体 器 件 五 三 下 -524-18 
星光 电工 厂 亚 -524-~21 
徐州 尘 导 体 器 件 研 究 所 下 -524-26 
和 上 海 无 线 昌 十 九 厂 亚 -524-33 
石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -524-34 
桐庐 晶体 管 广 亚 -524-35 
湛江 无 线 电 一 厂 下 -524-~36 
八 七 五 三 下 -524-~37 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -526-4 
， 厂 
沈阳 市 半导体 试验 厂 “ 开 -526-5 
靖江 无 线 电 厂 焉 -526-5 
南平 五 〇 四 六 亚 -526-5 
景德镇 三 六 无 线 电 矿 。 开 -526-5 


型 导 加 家 页 码 - 订 吉 
3DG100A  @ 重 庆 无 线 电 二 厂 重 -526-5 
3DG100A 湘潭 市 半导体 三 年 -526-5 
3DG100A 合肥 晶体 答 厂 下 -526-6 
3DG100A 七 四 六 厂 下 -526-6 
3DG100A 常州 无 线 电 元 件 七 广 下 -526-7 
3DG100A 江阴 昌 体 管 厂 四 -526-7 
3DG100A 徐州 整流 器 厂 和 看 -526-8 
3DG100A 太原 电子 厂 四 -526-9 
3DG100A  @ 香 河 县 无 线 电 元 件 矿 ”下 -526-10 
3DG100A 八 二 三 一 三 焉 -526-11 
3DG100A 武汉 半导体 器 件 厂 下 -526-12 
3DG100A 天 津 第 五 半导体 器 件 开 -526-13 
3DG100A 吴江 县 晶体 管 一 三 斑 -526-13 
3DG100A 济宁 无 线 电 元 件 厂 年 -526-14 
3DG100A  @ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -526-15 
3DG100A 新 乡 市 半导体 三 页 -526-16 
3DG100A 七 四 六 厂 焉 -526-17 
3DG100A 新 乡 市 半导体 三 下 -526-18 
3DG100A 上 海 利 民 无 线 电 三 下 -528-14 
3DG100A 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1110-1 
3DG100A-D 北京 半导体 器 件 十 厂 “下 -524-25 
3DG100B 北京 半导体 器 件 五 三 下 -524-22 
3DG100B 七 四 六 厂 焉 -526-19 
3DG100B 星光 电工 三 焉 -530-24 
3DGI100B 星光 电工 厂 下 -530-25 
3DG100B 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -530-26 
3DG100B 大原 半导体 厂 下 -530-27 
3DG100B 上海 无 线 电 十 九 厂 亚 -530-34 
3DG100B 石家庄 市 无 线 电 二 三 ”下 -530-35 
3DG100B 机 庐 晶 体 管 厂 下 -530-36 
3DG100B 渡 江 无 线 电 一 三 焉 -530-37 
3DG100B 八 二 五 三 下 -530-38 
3 了 DG100B 酒 评 市 半导体 广 下 -532-12 
3DG100B 齐 齐 只 和 尔 北 方 无 线 电 -一 下 -532-13 
三 

3DG100 了 B 沈阳 市 半导体 试验 厂 “下 -532-14 
3DG100B 靖江 无 线 电 焉 -532-14 
3DG100B 南平 五 O 〇 四 亚 -532-14 
3DG100B 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -532-14 
3DG100B ”重庆 无 线 电 二 三 亚 -532-14 
3DG100B 合肥 晶体 管 厂 下 -532-15 
3DG100B 七 四 六 厂 焉 -532-15 
3DG100B 江阴 晶体 管 厂 焉 -532-16 
3DG100B 


常州 市 无 线 电 元 件 七 太 


下 -532-16 


灶 导 体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 三 家 页 码 -序号 
3DG100B 太原 电子 三 下 -532-17 
3DG100B 徐州 整流 器 厂 下 -532-18 
3DG100 了 日“ @@ 香 河 县 无 线 电 元 件 矿 下-532-19 
3DG100 了 了 新 乡 市 六 导体 三 亚 -532-20 
3DG100B 八 二 三 一 厂 亚 -532-21 
3DG100B 济南 半导体 一 厂 下 -532-321 
3DG100B 武汉 市 半导体 器 件 厂 “页 -532-22 
3DG100B 天 津 第 五 半导体 器 件 下 -532-23 
3DG100B 吴江 县 瘟 体 管 一 厂 和 -532-23 
3DG100B 济 字 无线电 苑 件 三 下 -532-24 
3DG100B 衡阳 无 线 电 五 三 开 -534-24 
-3DG100B 南昌 兴 导 体 嘎 件 厂 下 -534-25 
3DG100B 上 海 利 民 无 线 电 三 到 -536-5 
3DG100B 济南 半导体 元 件 实 验 所 亚 -1110-2 
3DG100C 济宁 无 线 电 元 件 矿 亚 -526-20 
3DG100C 衡阳 无 线 电 五 厂 友 -1032-24 
3DG100C 南昌 半导体 器 件 厂 和 看 -1032-25 
3DG100C 开 海 利 民 无 线 电 三 下 -1032-26 
3DG100C，， 湘潭 市 半导体 三 下 -1032-38 
3DG100C 该 阳 市 半导体 试验 厂 下 -1032-39 
3DGI100C 靖江 无 线 电 三 下 -1032-39 
3DGI100C 南平 五 口 四 | 下 -1032-39 
3DG100C 景德镇 三 六 无 线 电 三 ”下 -1032-39 
3DG100C 各 曙 重 庆 无 线 甩 二 三 下 -1032-39 
3DG100C 合 取 晶 体 管 厂 下 -1032-40 
3DG100C 七 四 六 三 焉 -1032-40 
3DG100C 常州 无 线 电 元 件 七 三 看-1032-4 
3DG100C 江阴 晶体 管 厂 友 -1032-41 
3DG100C 太原 电子 三 下 -1032-42 
3DG100C 徐州 整流 器 厂 下 -1032-43 
3DG100C 外 香河 县 无 线 电 元 件 六 首 -1032-44 
3DG100C 新 乡 市 半导体 三 下 -1032-45 
3DG100C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 - 一 和 -1032-46 

厂 
3DG100C 济南 尘 导 体 一 三 下 -1032-47 
3DG100C 八 工 三 一 厂 亚 -1032-47 
3DG100C 武汉 洲 导 体 器 件 厂 下 -1032-48 
3D G100C 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -1032-49 
3D G100C 吴江 县 晶体 管 一 厂 下 -1032-49 
3DG100C 七 四 六 厂 下 -1032-50 
3DG100C 星光 电工 年 -1060-2 
3D G100C 徐州 尘 导 体 器 件 研 究 所 下-1060-3 
3D G100C 星光 电工 亚 -1060-4 
3D G100C 八 O 〇 OO 三 下 -1060-5 
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页 码 - 序 号 
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型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 S 家 
3DG100C 北京 半导体 器 件 五 厂 “下 -1060-6 3DSG100D 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1110-15 
3DG100C 4 上 海 无 线 电 十 九 厂 下 -1060-37 3DG100M 武汉 半导体 器 件 厂 下 -522-24 
3DG100C 石家庄 无 线 电 二 厂 下 -1060-38 3DG100M 上海 利 民 无 线 电厂 御 -522-42 
3DG100C 瀑 江 无 线 电 一 三 下 -1060-39 3DG101 常州 无 线 电 元 件 七 广 看 -514-6 
3DG100C 从 七 五 厂 下 -1060-40 3DG101 人 邮电 部 北京 通信 元 件 矿 下 -522-25 
3D GI100C 济南 半导体 元 件 实验 所 秆 -1110-14 3DG101A 靖江 无 线 电 厂 和 看 -522-26 
3DGI00D 蒂 字 无 线 电 元 件 厂 下 -532-25 3DG101A 青 平 五 〇 四 三 下 -522-26 
3DG100D 衡阳 无 线 电 五 三 下 -1034-24 3DG101A 景德镇 三 六 无 线 电 站 看 -522-26 
3DG100D 南昌 半导体 器 件 厂 看-1034-25 3DG101A 湘潭 洲 导 体 厂 于 -522-26 
3D G100D 上 海 利 民 无 线 电 厂 下 -1034-26 3DGI101A  @ 重 庆 无 线 电 二 厂 御 -522-26 
3DG100D 娘 东 电子 笠 研 产 生 厂 下 -1034-37 3DG101A 厦门 半导体 器 件 四 六 开 -522-27 
3DG100D 星光 电工 厂 下 -1034-38 3DGI1I0IA 徐州 整流 器 厂 下 -522-28 
3DGI100D 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1034-39 3DG1I01A 七 四 六 厂 介 -522-29 
3DG100D 太原 电子 三 下 -1034-40 3DG101A 合肥 晶体管 厂 下 -522-30 
3DG100D 星光 电工 厂 下 -1034-41 3DG101A 佛山 无 线 电 四 厂 于 -522-31 
3DG100D 人 OO 厂 到 -1034-42 3DG101A 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -522-32 
3DG100D 阔 京 市 半导体 器 件 五 厂 下-1034-43 3DG191A 江阴 晶体 管 广 下 -522-32 
3DG100D 将 齐 叭 尔 北方 无 线 电 一 四 -1036-11 3DG101A 齐齐哈尔 北 方 无 线 电 一 于 -522-33 
全 由 
3DG100D 湘潭 市 半导体 厂 焉 -1036-12 3DG101IA 石家庄 无 线 电 二 广 下 -522-34 
3DGI100D 沈阳 市 半导体 试验 三 下 -1036-13 3DG101A 太原 电子 三 亚 -522-35 
3DG100D 靖江 无 线 电 厂 下 -1036-13 3D G101A 常熟 市 晶体 管 厂 四 -522-35 
3DG100D 南平 五 〇 四 厂 下 -1036-13 3DG101A 从 四 三 O 〇 三 夏 -522-35 
3DG100D 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下-1036-13 3DG101A 人 和 八 五 三 一 三 斑 -522-35 
3DG100D  @ 重 庆 无 线 电 二 三 下 -1036-13 3DG101A 全 北京 半导体 器 件 一 厂 下 -522-36 
3DG100D 合 到 晶体 管 三 下 -1036-14 3DG101A 天津 第 五 半导体 器 件 广 下 -522-36 
3DG100D 七 四 六 厂 焉 -1036-14 3DG101A 北京 半导体 器 件 九 厂 “于 -522-37 
3DG100D ”江阴 晶体 管 厂 下 -1036-15 3DG101A 人 祭 杭 县 理 林 晶体管 王 下-522-39 
3DG100D 党 州 无 线 电 元 任 七 厂 亚 -1036-15 3D G101A 全 朝阳 无 线 电 元 件 三 和 看-522-40 
3DG100D 太原 电子 厂 下 -1036-16 3DGI101A  @ 相 淄 无 线 电 元 件 广 四 -522-41 
3DG100D 徐州 整流 器 厂 下 -1036-17 3DG101A 济宁 无 线 电 元 件 厂 四 -522-43 
3DG100D  @ 香 河 县 无 线 电 元 件 矿 下 -1036-18 3DG101A 南昌 半导体 器 件 三 下 -522-44 
3DG100D 新乡 半 导体 三 亚 -1036-19 3DG101A 上海 利 民 无 线 电 厂 再-522-46 
3DG100D 长 春 市 微 电 子 工厂 下 -1036-20 | 3DG1l01A 向 庐 无 线 电 三 下 -522-47 
3DS100D 八 二 三 一 厂 下 -1036-21 3DGI101A 秽 庐 晶体管 厂 和 -522-48 
3DG100D 济南 半导体 一 厂 到 -1036-21 3DG101A 八 七 五 厂 和 下 -522-49 
3DG100D 武汉 举 导 体 器 件 厂 亚 -1036-22 3DG101A 哈尔滨 特 秋 元 器 件 广 和 丰 -522-50 
3DG100D 天津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -1036-23 3DG101A 大 连 六 导体 厂 亚 -524-1 
3DG100D 及 江上 县 晶体 管 一 三 下 -1036-23 3DGI101A 星光 电工 广 下 -524-3 
3DG100D 七 四 六 三 开 -1036-24 3DG10IA 徐州 半导体 器 件 研究 所 下-524-4 
3DG100D 上海 利 民 无 线 电 三 秆 -1036-36 3DGI0LA 八 二 三 一 三 夏 -524-6 
3D G100D 石家庄 无 线 电 二 六 亚 -1036-37 3DGI101A  @ 四 平 半 导体 厂 下 -524-7 
3DG100D 湛江 无 线 电 一 厂 下 -1036-38 3DG1H101A 北京 半导体 器 件 一 厂 页-524-8 
3D G100DD 人 E 表 外 = 下 -1036-39 |，3DG101A 新 乡 市 半导体 厂 到 -524-9 
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半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


页 码 -序号 


型 号 厂 家 页 码 -序号 
3DG101A 七 四 六 厂 下 -524-10 
3DG101A  @ 重 庆 无 线 电 二 三 思 -524-10 
3DG101A 上 上饶 市 半导体 元 件 六 下 -526-21 
3DG101A  @ 济 南 半 肝 体 元 件 实 验 所 下 -1110-3 
3DGI101A  @ 痢 淄 无 线 电 元 件 三 焉 -522-41 
3DG10IA- 了 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -524-2 
3DGI101B 星光 电工 三 开 -524-19 
3DG101B 八 O 七 品 厂 下 -524-19 
3DGI101B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 竹 -524-323 
3DG101B 星光 电工 三 下 -524-24 
3DG101B 全 上 海 无 线 电 十 九 厂 下 -524-38 
3DG101B 桐庐 无 线 电 厂 下 -524-39 
3DG101B 柱 庐 品 体 管 三 到 -524-40 
3DGI10LB 八 七 五 三 下 -524-41 
3DG101B 险 尔 滨 特 秋元 器 件 六 玫 -524-42 
3DG101B 大 连 半 导体 厂 下 -524-43 
3DG101B 常州 无 线 电 元 件 七 刻 玫 -526-22 
3DG101B 江阴 晶体 管 三 下 -526-22 
3DGI0OLBE 酒 济 半导体 厂 下 -526-23 
3DGI0IB 齐 章 哈 尔 北方 无 线 遇 一 和 -526-24. 
厂 

3DGl101B 北京 半导体 器 件 一 三 下-526-25 
3DG10IB 沈阳 半导体 试验 厂 下 -526-25 
3DG101B 八 二 三 一 三 亚 -526-25 
3DG101B 靖江 无 线 电 厂 亚 -526-25 
3DG101B 南平 五 口 四 厂 焉 -526-25 
3DG101B 景德镇 三 六 无 线 电 厂 到 -526-25 
3DG101B  @ 重 庆 无 线 电 二 厂 开 -526-25 
3DG101B 北京 市 半导体 器 件 九 斑 下 -526-26 
3DGIi01B 太原 电子 下 -526-26 
3DG1o1B 常熟 市 晶体 管 厂 下 -526-26 
3DG101B 八 四 三 〇 三 亚 -526-26 
3DGI01B 八 五 三 一 厂 夏 -526-26 
3DG101B 合肥 晶体 管 厂 下 -526-27 
3DG101B 七 四 六 三 玫 -526-27 
3DG101B 货 可 无线电 四 广 丰 -526-28 
3DGI101B 石家庄 市 无 线 岂 二 站 下 -526-29 
3DG101B 人 徐州 整流 器 三 下 -526-30 
3DG101B 人 祭 杭 县 塘 栖 晶体 管 王 下 -526-31 
3DGI01B 厦门 半导体 器 件 四 ”下 -526-31 
3DG101B 天 嫂 第 五 半导体 器 件 厂 和 -526 32 
3DG101B  @ 无 锡 无 线 电 元 件 一 广 再 -526-33 
3DG101BB 七 四 庆 厂 夏 -526-34 
3DGIL01B  @ 四 平 半 导体 三 夏 -526-35 
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型 号 三 家 
3DG101B 济宁 无线 中 元 件 厂 下 -528-15 
3DG101B 南昌 半导体 器 件 厂 机 -528-16 
3DG101B 人 CIEO 三 置 -528-17 
3DG101B 上 鳃 市 半导体 元 件 广 ” 亚 -532-26 
3DG101B 新 风 市 半导体 厂 下 -532-27 
3DG101B “济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1110-4 
3D GI1l01C 太原 半导体 广 ， 玉 -530-28 
3DG101C 星光 电工 厂 下 -530-29 
3D Gl01C 星光 电工 广 下 -530-30 
3D GI101C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 四 -532-28 
玉 
3DGHLO1C 湘潭 半导体 厂 珀 -532-29 
3DGI01C ”人 北京 半导体 器 件 一 王 下 -532-30 
3DGIH01C 沈阳 半导体 试验 厂 亚 -532-30 
3DG101C 靖江 无 线 电 三 下 -532-30 
3DG1l01C 南平 五 〇 四 三 下 532-30 
3DG101C 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -532-30 
3DG101C ”@ 重 庆 无 线 电 二 三 和 看 -532-30 
3DGI101C 徐州 整流 器 厂 下 -532-31 
3D G101C 合肥 晶体 管 厂 亚 -532 32 
3DGI01C 七 四 六 三 下 -532-32 
3DGIOIEC 江阴 晶体 管 三 下 -532-33 
3D GI0OIC 常州 无 线 电 元 件 七 三 “下 -532-33 
3D GI01C 佛 出 无线电 四 厂 焉 -532-34 
3DGI0OIC 北京 市 半导体 器 件 九 三 下 -532-35 
3DG101C 太原 电子 三 下 -532-35 
3DGI101C 常熟 市 晶体 管 厂 下 532-35 
3DG101C 八 四 三 〇 三 亚 -532-35 
3DGI101C 八 五 三 一 厂 下 -532-35 
3DG101C 石家庄 无 线 电 二 厂 夏 -532-36 
3DGl0lIC 厦门 半导体 器 件 四 厂 “ 焉 -532-37 
3DG1l0tC 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -532-38 
3DG1I01IC 新乡 市 半导体 三 下 -532-39 
3DG101C < 北京 半导体 器 件 一 厂 ”下 -532-40 
3DG101C ”@ 无 锡 无 线 甩 元 件 一 矿 下 -532-41 
3DG101C 余杭 县 挤 栖 晶体 管 六 下 -532-42 
3DGI101C 七 四 六 厂 看-532-43 
3DGI1I01C 上 海 无 线 电 十 九 三 焉 -530-39 
3DG101C 济宁 无 线 电 元 件 厂 亚 -534-26 
3DG101IC 南昌 半导体 器 件 三 丰 534-27 
3DG101C 榈 庐 无 线 电 厂 亚 -534-32 
3DGI101C 桐庐 晶体 管 三 下 -534-33 
3DGI101C 八 瑟 五 ) 丰 -534-34 
3DG101C 哈 尔 演 特种 元 器 件 三-534-35 
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半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 


3DGI101C 
3DGI101C 
3DGI101C 
3DG101C 
3DGI101C 
3 卫 G101C 
3DG101D 
3DG101D 
3DG101D 
3DG101D 
3DS101D 
3DG101D 
3DG101D 


3 卫 G101D 
3DG101D 
3DGI101D 
3DG101D 
3DG101D 
3DG101D 
3DG101D 
3DG101D 
3DG101D 
3DG101D 
3DGI101D 
3DG101D 
3DG101DD 
3DG101D 
3DG101D 
3DG101D 
3DG101D 
3DG101D 
3DGlL01DD 
3DSI101D 
3DG1l01D 
3DG101D 
3DG101D 
3DG101D 
3DG1i0l1D 
3DG101D 
3DG101D 
3DG101D 
3DG101D 


3DG101DP 


夏 -212 


三 家 页 码 -序号 | 型 ， 号 


大 连 半 导体 广 亚 -534-36 
徐州 半导体 器 件 研 究 所 夏 -1034-44 
和 四 平 半 导体 三 亚 -1036-25 
八 二 三 一 厂 开 -1036-26 
上 饶 市 半导体 元 件 厂 下 -1060-11 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1110-5 
八 OT 丐 D 厂 焉 -528-18 
柚 庐 无 线 电 厂 下 1028-18 
Rs 焉 -1030-33 
哈 尔 疼 特种 元 器 件 六 下 -1030-35 
大 连 半 导体 厂 耿 -1030-36 
湘潭 半导体 厂 下 -1030-42 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1030-44 
三 
4 北京 半导体 器 件 一 厂 “下 -1030-45 
沈 阻 市 半导体 试验 厂 “下 -1030-45 
靖江 无 线 电 广 下 -1030-45 
南平 五 〇 四 广 亚 -1030-45 
景德镇 三 六 无 线 电 厂 “下 -1030-45 
@ 重 庆 无 线 电 二 | 焉 -1030-45 
徐州 整流 器 厂 于 -1030-46 
北京 半导体 器 件 九 厂 下 -1030-47 
太原 电子 广 亚 1030-47 
常熟 市 晶体 管 三 下 -1030-47 
八 四 三 O 〇 厂 亚 -1030-47 
八 五 三 一 厂 下 -1030-47 
合肥 晶体 管 广 下 -1030 48 
七 四 六 厂 下 -1030-48 
厦门 池 导 体 天 件 四 下 -1030-49 
弗 山 无 线 电 四 厂 焉 -1030-50 
余杭 县 塘 栖 晶体 管 广 下 1032-1 
@ 四 平 半导体 三 下 -1032-2 
北京 电子 管 广 亚 -1032-3 
七 四 六 广 下 -1032-4 
石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1032-5 
和 明 阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1032-6 
新 乡 市 半导体 三 亚 -1032-7 
八 二 三 一 厂 下 -1032-8 
天 津 第 五 半导体 器 件 | ” 焉 -1032-9 
@ 无 锡 无 线 电 元 件 一 上 下-1032-10 
皇 光 电工 厂 下 -1032-13 
量 光 电工 下 -1032-14 
徐州 尘 导体 研究 所 焉 -1032-15 
焉 -1032-19 


南昌 半导体 器 件 厂 


3DG101D 
3DG101D 
3DG101D 
3D G101 也 
3DG101 节 
3DG1I01E 
3DG101EE 
3DG101 卫 
3DG101 卫 


3D G101 瑟 
3DG101 也 
3DG101 玉 
3DG101 瓦 
3DG101 忆 
3DG101 也 
3DG101 卫 
3DG101 瑟 
3DG101 忆 
3DG101 卫 
3DG101 瑟 
3DG101E 
3DG101E 
3DG101 已 
3DG101 卫 
3DG101 瑟 
3DG101 书 
3DG101 卫 
3DG101 忆 
3DG101 忆 
3DG101 卫 
3DG101 瑟 
3DG101 卫 
3DG101 蕊 
3DG101 巨 
3DG101 也 
3DG101 卫 
3DG101 卫 
3DG101 卫 
3DG101 卫 
3DG101 耳 
3DG101 节 
3DG101 也 
3DG1H101E 


厂 家 页 码 -序号 
济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -1032-20 
上 上 人 饶 市 尘 导 体 元 件 广 下-1036-27 
济南 半导体 元 件 实验 所 开 -1110-16 

， 谤 宁 无 钱 电 元 件 厂 下 1032-27 
南昌 半导体 器 件 厂 焉 -1032-28 
苏州 半导体 总 厂 下 -1034-4 
星光 电工 厂 下 -1060-7 
星光 电工 厂 焉 -1060-8 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1060-123 

斑 
湘潭 市 半导体 厂 焉 -1060-13 
4 北京 市 半导体 器 件 一 厂 下 -1060-14 
沈阳 尘 导体 试验 厂 亚 -1060-14 
靖江 无 线 电厂 下 -1060-14 
平 五 吕 四 焉 -10606-14 
景 德 句 三 六 无 线 电 六 下 -1060-14 

@@ 重 庆 无 线 电 二 ) 广 下 -1060-14 
余杭 县 塘 条 晶体管 下 -1060-15 
徐州 整流 器 厂 下 -1060-16 
合肥 晶体 管 亚 -1060-17 
七 四 六 六 看 -1060-17 
常 刊 无 线 电 元 件 七 | 下 -1060-18 
江阴 晶体 管 三 焉 -1060-18 
佛 上 无 线 电 四 六 亚 -1060-19 
站 京 半 导体 恬 件 九 六 下 -1060-20 
太原 电子 三 亚 -1060-20 
常 郊 市 晶体 管 厂 下 -1060-20 
八 四 三 〇 三 下 -1060-20 
八 五 三 一 厂 下 -1060-20 
石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1060-21 
厦门 半导体 器 件 四 厂 ”下 -1060-22 
新 乡 市 半导体 三 焉 -1060-23 
八 工 三 一 六 下 -1060-24 

4 北京 半导体 器 件 一 厂 ”下 -1060-25 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -1060-25 

@ 无 锡 无 线 电 元 件 一 六 下 -1060-26 

@ 四 平 半导体 厂 下 -1060-27 
七 四 六 三 下 -1060-28 

全 上 海 无 线 电 十 九 厂 下 -1060-41 
八 七 五 三 下 -1060-42 
哈尔滨 特种 元 器 件 矿 ”下 -1060-43 
大 连 半 导体 厂 焉 -1060-44 
济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1110-17 
济宁 无线 电 元 件 厂 


开 -1034-27 
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页 码 -序号 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索 引 


型 号 厂 家 型 号 
3DGL101E 南昌 半导体 器 件 厂 严 -1034-28 3DG102 
3DGI101E 丹东 电子 科研 生产 厂 “下 -1034-36 3DG102 
3DG101IF 星光 电工 厂 下 -1034-45 3D G102 
3D G 101 下 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1034-46 3DG102A 
3DGI101F 星光 电工 厂 下 -1634-47 3D G102A 
3DG101F 太原 半导体 厂 下 -1034-48 3DG102A 
3DG101E 七 四 六 厂 开 -1036-28 3DG102A 
3DGI101F 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1036-29 3DG102A 
大 。 | 3DG102A 
3DG101E 湘 谭 市 半导体 厂 亚 -1036-30 3DG102A 
3DG101E 全 北京 市 半导体 器 件 一 厂 亚 -1036-31 3D G102A 
3DGI01IE 沈阳 半导体 试验 厂 亚 -1036-31 3DG102A 
3DGI101EF 靖江 无 线 电 三 亚 -1036-31 
3DG101 下 徐州 整流 器 厂 亚 -1036-31 3D G102A 
3DG101F 景德镇 三 六 无 线 电 矿 ”下 -1036-31 3D G102A 
3D G101E 南平 五 〇 四 三 亚 -1036-32 3D G102A 
3DG101EF 合肥 晶体 管 厂 焉 -1036-33 3DG102A 
3DG101EF 七 四 六 厂 亚 -1036-33 3DG102A 
3DGI101EF 江阴 晶体 管 厂 下 -1036-34 3D G102A 
3DGI101FE 佛山 无 线 电 四 三 亚 -1036-35 3DG102A 
3DG101F 全 上 海 无 线 电 十 九 厂 亚 -1036-40 3DG102A 
3DGL101EF ee 太 焉 -1036-41 3DG102A 
3DGI101EF 八 七 五 厂 亚 -1036-41 3D G102A 
3DGI01EF 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 “下 -1036-42 3DG102A 
3D G101 了 下 大 连 半 导体 三 下 -1036-43 3DG102A 
3D G101 下 上 北京 半导体 器 件 九 厂 “” 焉 -1038-1 3DG102A 
3DG101E 大 原 和 电子 广 三 -1038-1 3D G102A 
3D G101 下 常熟 市 晶体 管 三 焉 -1038-I 3DG102A 
3DG101EF 八 四 三 O 〇 厂 亚 -1038-1 3DG102A 
3D G101F 八 五 三 一 厂 焉 -1038-1 3DG102A 
3DG101E 石家庄 无 线 电 二 厂 焉 -1038-2 3D G102A 
3DG10IE 全 朝阳 无 线 电 元 件 厂 亚 -1038-3 3D G102A 
3DG101F 新 乡 半导体 三 亚 -1038-4 3DG102A 
3DGI101EF 八 二 三 一 厂 焉 -1038-5 3DG102A 
3D GI101FE 。 @ 临 梁 无 线 电 元 件 厂 下 -1038-6 3D G102A 
3DGI0IFE 天津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -1038-7 3D G102A 
3DG101F  @ 无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 “下 -1038-8 3DG102A 
3DGI10IF 余杭 县 搞 栖 晶体 管 六 下-1038-9 3DG102A 
3DGI101FE  @ 四 平 半 导体 三 ” 焉 -1038-10 3DG102A 
3DGI101E 北京 工业 大 学 半导体 车 下 -1088-2 3D G102A 
间 3D G102A 
3DGI0IRE 济南 半导体 元 件 实验 所 于 -1110-18 3DG102A 
3DG102 延 音 市 半导体 一 厂 下-524-27 3DG102A 
3DG102 邮电 部 北京 通信 元 件 厂 下 -526-36 | ,3DGI102A 


三 家 


北京 电子 管 厂 


八 五 三 一 厂 
延吉 市 半导体 一 厂 
上 海 利 民 无 线 电厂 
星光 电工 厂 
苏州 半导体 总 三 
西安 延 河 无 线 电 三 
徐州 尘 导体 器 件 研 究 所 
4 上 海 无 线 电 十 九 厂 
桐庐 晶体 管 三 
八 七 五 厂 
齐齐哈尔 北方 无 线 
厂 
湘 谭 市 半导体 三 
沈阳 半导体 试验 厂 
靖江 无 线 电 厂 
e@ 苏 州 电子 实验 厂 
厦门 半导体 器 件 四 厂 
南平 五 〇 四 厂 
景德镇 三 六 无 线 电厂 
井 罗 山 半导体 厂 
重庆 无 线 电 二 厂 
徐州 整流 器 厂 
江阴 晶体 答 厂 
常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
佛山 无 线 电 四 厂 
@ 六 合 县 无 线 电 元 件 三 
合肥 晶体 管 厂 
七 四 六 厂 
太原 电子 三 
上 海 利 民 无 线 电厂 
南京 半导体 器 件 总 厂 
八 四 三 O 厂 
八 五 三 一 厂 
石家庄 市 无 线 
常熟 市 晶体 管 三 
@ 和 理 河 县 无 线 电 元 件 厂 
新 乡 市 半导体 厂 
八 二 三 一 厂 
e@ 虱 淄 无 线 电 元 件 厂 
武汉 半导体 器 件 厂 
烟台 无 线 电 一 厂 
^ 北 京 半导体 器 件 - 厂 
天 津 第 五 半导体 器 件 三 


[ 


司 


页 码 -序号 


下 -1034-49 
焉 -1036-44 
亚 -1036-45 
焉 -514-2 
焉 -524-20 
下 -524-28 
亚 -524-29 
焉 -524-30 
亚 -524-44 
亚 -524-45 
下 -524-46 


- 开 -526-37 


五-526-38 
下 -526-39 
焉 -526-39 
亚 -526-39 
焉 -526-39 
亚 -526-39 
焉 -526-39 
焉 -526-39 
焉 -526-39 
焉 -526-40 
亚 -526-41 
焉 -526-42 
亚 -526-42 
亚 -526-43 
焉 -526-43 
焉 -526-43 
亚 -526-44 
亚 -526-44 
亚 -526-44 
下 -526-44 
亚 -526-44 
亚 -526-45 
亚 -526-46 
下 -526-47 
亚 -526-48 
亚 -526-49 
亚 -526-49 
下 -526-50 
下 -528-1 

玫 -528-2 

下 -528-2 


下 -213 
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pe 


区 -214 


型 号 三 家 
3DG102A 中 国 华 晶 电子 集团 公司 
3DG102A 北京 半导体 器 件 九 厂 
3DG102A 。 @ 无 锡 无 线 电 元 件 一 三 
3DG102A 9 长 沙市 晶体 管 三 
3DG102A 全 北京 半导体 器 件 一 三 
3DG102A 七 四 六 厂 
3DG102A ”上海 勤 奋 半 导体 器 件 厂 
3DG102A 济宁 无 线 电 元 件 厂 
3DGi02A 南昌 半导体 器 件 厂 
3DG102A 济南 半导体 元 件 实 验 所 
3DG102A-D 北京 半导体 器 件 十 厂 
3DG102B 上海 利 民 无 线 电 厂 
3DG102B3 星光 电工 厂 
3D G102BB 星光 电工 三 
3DG102B 太原 半导体 厂 
3DGi02B 湘 末 半 导体 厂 
3DG102B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
届 

3DG102B 太原 电子 厂 
3DG102B 南京 半导体 器 件 总 厂 
3DG102B 八 五 三 一 厂 
3D G102B 常熟 市 晶体 管 厂 
3DG102B 徐州 整流 器 厂 
3DG102B 全 北京 半导体 器 件 一 厂 
3DG102B 沈阳 半导体 试验 三 
3D G102B 靖江 无 线 电 厂 
3DG102B 南平 五 〇 四 六 
3DG102B 厦门 半导体 器 件 四 厂 

_ 3DG102B 景德镇 三 六 无 线 电 三 
3D G102B 。 @ 长 沙市 晶体 管 三 
3DG102B  @ 重 庆 无 线 电 二 三 
3DG102B 佛山 无 线 电 四 三 
3DG102B 上海 勤奋 半导体 器 件 厂 
3D G102B 。”@ 上 海 新 江 无 线 电 元 件 厂 
3DG102B 并 网 山 半 导体 三 
3DG102B ”@ 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 
3DG102B ”9 苏州 电子 实验 三 
3DG102B 上海 利 民 无 线 电厂 
3DG102B 八 四 三 O 厂 
3DG102B 石家庄 无 线 电 二 厂 
3DG102B 合肥 晶体 管 厂 
3DG102B 七 四 六 厂 
3D G102 卫 常州 无 线 电 元 件 七 六 
3DG1023B 江阴 晶体 管 厂 


页 码 -序号 


下 -528-3 
至 -528-4 
下 -528-5 
下 -528-6 
焉 -528-7 
亚 -528-8 
下 -528-9 
下 -528-19 


生 -528-20 ， 


亚 -1110-6 
下 -524-31 
亚 -514-3 

下 -530-31 
下 -530-32 
下 -530-33 
下 -532-44 
焉 -532-45 


亚 -532-46 


.下 -532-46 


亚 -532-46 
亚 -532-47 
焉 -532-48 
焉 -532-49 
到 -532-49 
亚 -532-49 
焉 -532-49 
下 -532-49 
开 -532-49 
下 -532-49 
亚 -532-49 
下 -532-50 
下 -534-1 
下 -534-2 
焉 -534-2 
焉 -534-3 
下 -534-4 
焉 -534-5 
焉 -534-5 
下 -534-6 
焉 -534-7 
下 -534-7 
焉 -534-8 
下 -534-9 


型 号 


3DG102B 
3DG102B 
3DG102B 
3DG102B 
3DG102BB 
3DG102B 
3DG102B 
3DG102B 
3DG102B 
3DG102 了 
3DG102B 
3D G102B 
3DG102B 
3DG102B 
3DG102B 
3DG102B 
3DG102B 
3DG102B 
3DG102B 
3DG102B 
3DG102B 
3DG102B 
3DG102B 
3D G102C 
3DG102C 
3D G102C 
3DG102C 
3D G102C 
3D G102C 
3D G102C 
3DG102C 
3D G102C 
3DG102C 
3D G102C 
3DG102C 
3D G102C 
3D G102C 
3DG102C 
3DG102C 
3DG102C 
3D G102C 
3D G102C 
3DG102C 
3DG102C 


三 家 页 码 -序号 
中 国 华 晶 电子 集团 公司 下-534-10 
@ 香 河 县 无 线 电 元件 厂 ”下 -534-11 
新 乡 半导体 厂 下 -534-12 
@ 临 淄 无 线 电 元 件 厂 下 -534-13 
八 二 三 一 三 下 -534-13 
武汉 市 半导体 器 件 厂 下 -534-14 
烟台 无 线 电 一 厂 玫 -534-15 
全 北京 半导体 器 件 一 三 ”下 -534-16 
天 津 第 五 半导体 器 件 广 下 -534-16 
@ 无 锡 无 线 电 元 件 一 下 -534-17 
北京 半导体 器 件 九 厂 “下 -534-18 
七 四 六 厂 看-534-19 
南昌 半导体 器 件 厂 下 -534-28 
青岛 半导体 器 件 研究 所 加 -534-29 
八 O 七 DO 厂 看 -534-30 
济宁 无 线 电 元 件 厂 看 -534-31 
全 上 海 无 线 电 十 九 厂 下-534-37 
桐 访 晶体 管 厂 开 -534-38 
八 七 五 厂 下 -534-39 
苏州 半导体 总 厂 和 -534-40 
徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -534-41 
延 河 无 线 电厂 了 -534-42 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1110-7 
上 海 利 民 无 线 电 厂 下 -514-4 
济宁 无 线 电 元 件 厂 看-1032-29 
南昌 半导体 器 件 厂 下 -1032-30 
星光 电工 厂 下 -1034-1 
徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1034-2 
苏州 半导体 总 厂 焉 -1034-3 
常州 无 线 电 元 件 七 三 下 -1034-5 
中 国 华 晶 电 子 集团 公司 丰 -1034-6 
佛山 无 线 电 四 三 亚 -1034-7 
@ 香 河 县 无 线 电 元 件 矿 下 -1034-8 
新 乡 市 半导体 三 焉 -1034-9 
八 二 三 一 厂 下 -1034-10 
@ 人 临淄 无 线 电 元 件 厂 焉 -1034-10 
武汉 半导体 器 件 厂 下 -1034-11 
烟台 无 线 电 一 厂 下 -1034-12 
和 北京 半导体 器 件 一 三 亚 -1034-13 
北京 半导体 器 件 九 厂 下-1034-14 
9 无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 焉 -1034-15 
七 四 六 三 和 -1034-16 
八 OT 二 OO 三 下 -1034-29 
星光 电工 厂 看 -1060-9 


RAT 


型 号 


3D G102C 
3DG102C 


3DG102C 
3DG102C 
3DG102C 
3DG102C 
3 了 G102C 
3DG102C 
3D G102C 
3D G102C 
3DG102C 
3D G102C 
3DG102C 
3DGI02C 
3DG102C 
3DG102C 
3DG102C 
3DG102C 
3DG102C 
3D G102C 
3DG102C 
3DG102C 
3DG102C 
3 卫 G102C 
3D G102C 
3DG102C 
3DG102C 
3DG102C 
3DG102C 
3DG102C 
3DG102D 
3D G102D 
3DG102D 
3D G102D 
3D G102D 
3DG102D 
3DG102D 
3DG102D 
3D G102D 
3D G102D 
3D G102D 
3DG102D 
3DG102D 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 
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下 -1036-47 


三 家 页 码 -序号 | 型 号 广 家 页 码 -序号 
延 河 无 线 电 六 下 -1060-10 3DG102D 烟台 无 线 电 一 厂 页 -1036-48 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1060-29 3D G102D 全 北京 半导体 器 件 一 三 下 -1036-49 
厂 3DG102D 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 于-1036-49 
湘潭 市 半导体 厂 看 -1060-30 3DG102D 北京 半导体 器 件 九 厂 “机 -1036-50 
北京 半导体 器 件 一 三 下 -1060-31 3DG102D 。 @ 香 河 县 无 线 电 元 件 厂 机-1038-11 
沈阳 尘 导体 试验 六 下 -1060-31 3D G102D 湘潭 市 晶体 管 厂 罩 -1038-12 
靖江 无 线 电 厂 亚 -1060-31 3DGI102D 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 看-1038-13 
南平 五 O 四 厂 夏 -1060-31 三 
厦门 半导体 器 件 四 六 。 看 -1060-31 3DG102D 4 北京 半导体 器 件 一 厂 看 -1038-14 
景德镇 三 六 无 线 电 三 下-1060-31 3DGI102D 沈 限 半导体 试验 厂 机 -1038-14 
e 长 沙市 晶体 管 厂 下 -1060-31 3DG102D 。 @ 苏 州 由 子 实验 厂 贡 -1038-14 
@ 重 庆 无 线 电 二 下 -1060-31 3DG102D 靖江 无 线 电 厂 村 -1038-14 
天 津 第 五 半导体 器 件 六 在-1060-32 3DG102D 徐州 整流 器 厂 夏 -1038-14 
上 海 勤奋 半导体 器 件 厂 下 -1060-32 | 3DGI102D 厦门 半导体 器 件 四 | 王 -1038-14 
@ 上 海 新 江 无 线 电 元 件 | 下 -1060-32 3DG102D 景德镇 三 六 无 线 电 厂 看-1038-14 
并 内 山 半 导体 矿 材 -1060-32 3DG102D 南平 五 O 四 厂 看 -1038-14 
徐州 整流 器 厂 下 -1060-33 3DG102D  @ 长 沙市 晶体 管 三 复 -1038-14 
太原 电子 亚 -1060-34 3DG102D ”@ 重 庆 无 线 电 二 厂 贡 -1038-14 
南京 半导体 器 件 总 三 下 -1060-34 3DG102D 上海 勤 奋 半 导体 器 件 六 夏 -1038-15 
八 五 汪 =) 和 -1060-34 | 3DG102D 。 e@ 上 海 新 江 无 线 电 元 件 厂 下 -1038-16 
常 误 市 晶体 管 广 焉 -1060-35 3DG102D 井冈 山 半 导体 三 抽 -1038-16 
上 海 利 民 无 线 电 厂 下 -1060-35 3DG102D ，@ 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 下 -1038-17 
八 四 三 〇 三 下 -1060-36 3DG102D ”合肥 最 体 管 厂 下 -1038-18 
全 上 海 无 线 电 十 九 广 下 -1060-45 3DG102D 七 四 六 厂 机 -1038-18 
八 七 五 厂 下 -1060-46 3DG102D ”江阴 晶体 管 厂 下 -1038-19 
石家庄 无 线 电 二 厂 到 -1060-47 3DG102D 常州 无 线 电 元 件 七 广 下 -1038-19 
@ 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 看-1060-48 3DG102D 佛山 无 线 电 四 厂 可 -1038-20 
合肥 晶体 管 厂 下 -1060-49 3DG102D 中国 华 晶 电子 集团 公司 看 -1038-21 
七 四 六 三 下 -1060-49 3DG102D 太原 电子 厂 焉 -1038-22 
江阴 晶体 管 六 亚 -1060-50 3DG102D 南京 半导体 器 件 总 三 下 -1038-22 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1110-19 3D G102D ” 八 四 三 O 厂 下 -1038-22 
上 海 利 民 无 线 电 厂 下 -514-5 3DG102D  。 作 五 三 一 厂 下 -1038-22 
人 OO 厂 下 -1034-30 3DG102D 常熟 亩 晶体 管 厂 术 -1038-23 
青岛 晶体 管 实验 所 下 -1034-31 3DG102D 上海 利 民 无 线 电 厂 下 -1038-23 
济宁 无 线 电 元 件 矿 下 1034-32 | 3DG102D 上海 海湾 半导体 厂 秆 -1038-23 
南昌 半导体 器 件 广 下 -1034-33 | 3DG102D 石家庄 无 线 电 二 厂 机 -1038-24 
入 东 电 子 科研 生产 厂 下 -1034-35 3DG102D 新乡 半导体 厂 机 -1038-25 
太原 半导体 厂 下 -1034-50 | 3DG102D 人 八 二 三 一 厂 机 -1038-26 
徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1036-1 3DG102D ”@ 人 临淄 无 线 电 元 件 厂 秆 -1038-26 
延 河 无 线 电厂 到 -1036-2 3DG1o2D 武汉 市 半导体 器 件 厂 下 -1038-27 
星光 电工 厂 焉 -1036-3 3DG102D 。@ 无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 下 -1038-28 
星光 电工 厂 下 -1036-4 3DG102D 七 四 六 厂 下 -1038-29 
^ 上 海 无 线 电 十 九 三 下 -1036-46 saDG102D 济南 半导体 元 件 实验 所 秆 -1110-20 
八 七 二 3DGI102M 上 上 尖 利 民 无 线 中 于 -522-45 


看 -218 
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型 号 霹 家 页 码 -序号 | 型 号 
3DG102M ”8@ 重 庆 无 线 电 二 厂 亚 -524-11 3DG103C 
3DG102M 武汉 半导体 器 件 厂 下 -524-11 3DG103C 
3DG103A 沈阳 半导体 试验 厂 下 -1040-7 3D G103C 
3D G103A 金华 -一 六 厂 于 -1040-7 3D G103C 
3D al03A 并 冈 山 半导体 三 亚 -1040-7 3D G103C 
3DG103 人 入 景德镇 三 六 无 线 电 矿 下 -1040-7 3D G103C 
3DG103A  @ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -1040-8 3DG103C 
3DGl03A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1040-11 3D G103C 
3D G103A 新 乡 市 半导体 厂 下 -1040-15 1 3DG103C 
3DG103A  @ 六 合 县 无 线 电 元 件 广 下 -1040-16 3D G103C 
3D G103A 合肥 晶体 管 厂 亚 -1040-16 3D G103C 
3DG103A 七 四 六 厂 焉 -1040-16 3D G103D 
3D G103A 北京 电子 管 厂 亚 -1040-17 3D G103D 
3DG103A ”江阴 晶体 管 厂 下 -1040-18 3D G103 了 了 
3D G103A 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 开 -1040-19 3D G103D 
3DG103A 八 四 三 〇 厂 亚 -1040-20 3D G103D 
3DG103A 八 五 三 一 厂 亚 -1040-20 3D Gl103D 
3DG103A  @ 香 河 县 无 线 电 元 件 厂 “” 亚 -1040-21 3D G103D 
3DG103A-D 北京 半导体 器 件 十 厂 “下 -1044-14 3DG103D 
3DG103B 沈阳 灶 导体 试验 三 下 -1040-44 3D G103D 
3DG103B 金华 一 一 六 三 竹 -1040-44 3DG103D 
3DG103B 井冈山 半 导体 厂 下 -1040-44 3D G103D 
3DG103B 景德镇 三 六 无 线 电 厂 “下 -1040-44 3D G103D 
3DG103B “8 重庆 无 线 电 二 三 亚 -1040-44 3DG103D 
3DG103B “ @ 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 ”下 -1040-45 3DG103D 
3DG103B 合肥 晶体 管 焉 -1040-45 3D G103D 
3D G103B 七 四 六 厂 亚 -1040-45 3D G103D 
3D G103 也 江阴 晶体 管 厂 下 -1040-46 3D G103D 
3D G103 了 中 国 坐 晶 帅 子 集 团 公司 下 -1040-47 3D G103D 
3DG103B 八 四 三 〇 三 下 -1040-48 3D G103D 
3DG103B 八 五 三 一 厂 焉 -1040-48 3D G104 
3DG103B “”@ 香 河 县 无 线 电 元件 厂 “下 -1040-49 3D G107 
3DG103B 新 乡 市 半导体 厂 下 -1040-50 3D G110 
3D G103B 石家庄 无 线 电 二 厂 亚 -1042-1 3D G110A 
3DG103B 太原 市 半导体 厂 页-1042-2 3D G110A 
3DG103B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下-1042-3 3D G110A 
3DG103B 星光 电工 厂 焉 -1042-4 3D G110A 
3DG103B 八 O 二 OO 矿 下 -1114-40 

3DG103C 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下-1042-31 3D G110A 
3DG103C 星光 电工 厂 下 -1042-32 3D G110A 
3D G103C 沈阳 半导体 试验 厂 亚 -1042-33 3D G110A 
3D G103C 金华 一 一 六 厂 焉 -1042-39 3D G110A. 
3DG103C 并 网 出 半导体 三 下 -1042-39 3DG110A 
3D G103C 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -1042-39 3DG110A 
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取 家 页 码 -序号 
@ 六 合 县 无 线 电 元 件 矿 焉 -1042-40 
七 四 六 三 焉 -1042-40 
合肥 晶体 管 厂 看 -1042-41 
江阴 晶体 管 厂 下 -1042-42 
八 四 三 四 三 到 -1042-43 
八 五 三 一 厂 下 -1042-43 
石家庄 无 线 电工 厂 下 -1042-44 
中 国 华 唱 电子 集团 公司 焉 -1042-45 
@ 香 河 县 无 线 电 元 件 ) 下 -1042-46 
新 乡 市 半导体 厂 秆 -1042-47 
八 OTO 厂 下 -1118-43 
星光 电工 厂 下 -1044-1 
太原 半导体 厂 下 -1044-2 
徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1044-3 
沈阳 市 半导体 试验 厂 “下 -1044-4 
金华 一 一 六 厂 下 -1044-4 
景德镇 三 六 无 线 电厂 下 -1044-4 
和 并 罗 山 半 导体 厂 亚 -1044-4 
江阴 晶体 管 厂 亚 -1044-5 
@ 六 合 县 无 线 电 元 件 矿 下 -1044-6 
七 四 六 厂 下 -1044-6 
合肥 晶体 管 厂 下 -1044-7 
中 国 晶 电子 集团 公司 亚 -1044-8 
八 四 三 O 〇 三 下 -1044-9 
八 五 三 一 厂 下 -1044-9 
@ 香 河 县 无 线 电 元 件 矿 下 -1044-10 
新 乡 市 半导体 厂 亚 -1044-11 
石家庄 无 线 电 二 厂 焉 -1044-12 
星光 电工 三 亚 -1044-13 
八 O 七 O 厂 亚 -1118-45 
景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -1122-24 
星光 电工 厂 下 -584-20 
@ 邮 电 部 北京 通信 元 件 厂 下 -578-22 
桐庐 晶体 管 厂 焉 -576-48 
石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -576-49 
桐庐 无 线 电 厂 焉 -576-50 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 焉 -578-23 
晓 
湘潭 市 半导体 厂 下 -578-24 
@ 苏 州 电子 实验 厂 亚 -578-25 
靖江 无 线 电 三 亚 -578-25 
全 华 二 ZN 焉 -578-25 
南平 五 口 四 厂 竹 -578-25 
景德镇 三 六 无 线 电 厂 亚 -578-25 
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型 号 三 家 页 码 -序号 三 家 页码 -序号 
3DG110A 七 四 六 厂 下 -578-26 3DG110B 南昌 半导体 器 件 厂 下 -582-26 
3DGI110A 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 焉 -578-27 3DG110B 济 3 宁 无 线 电 元 件 厂 下 -582-27 
3DG110A 4 江阴 晶体 管 厂 下 -578-27 3DG110B 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -582-31 
3DG110A 太原 电子 厂 下 -578-28 3DG110B 4 江阴 晶体 管 厂 下 -582-31 
3DG110A 新 乡 市 半导体 厂 丰 -578-29 3DG110B 新 乡 市 半导体 三 下 -582-32 
3DG110A 人 八 工 三 一 厂 焉 -578-30 3DG110B 8 香河 县 无 线 电 元 件 矿 下 -582-33 
3DG110A  @ 淄 博 无 线 电 元 件 厂 下 -578-30 3DG110B  @ 滞 博 无 线 电 元 件 厂 下 -582-34 
3DG110A  @ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -578-30 3DG110B 八 二 三 一 厂 夏 -582-35 
3DGll10A 北京 半导体 器 件 九 矿 下 -578-3T 3D ll10B 并 网 山 半 导体 厂 看-582-36 
3D ll0A 工 网 山 半 导体 厂 下 -578-33 3DG110B 济南 半导体 元 件 实验 所 丰 -672-42 
3DG110A 。 @ 香 河 县 无 线 电 元 件 厂 ”下 -578-34 3DG1il10B 马鞍 山 市 晶体 管 厂 下 -1064-22 
3DG110A 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -580-4 3DGI110C ”齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -584-5 
3D G110A 昌 半 导体 器 件 厂 焉 -580-5 三 
3D Gl10A 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -580-15 3D GI110C en 下 -584-6 
3DGll0A 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -580-18 3D G110C 苏州 电子 实验 厂 焉 -584-7 
3DG110A 湛江 无 线 电 一 厂 下 -580-20 3DGI110C 及 下 -584-7 
3DG1I10A 人 八 七 五 厂 亚 -580-21 3D G110C 南平 五 〇 四 厂 焉 -584-7 
3DG110A 沈阳 半导体 试验 厂 于 -580-22 3DG110C 景德镇 三 六 无 线 电厂 下 -584-7 
3DG110A 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -672-41 3DG110C ”@@ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -584-7 
3DG110A 马 粮 山 市 晶体 管 厂 亚 -1056-40 3DG110C ”8 重庆 无 线 有 由 二 三 亚 -584-7 
3DG110A-EF 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -1068-2 3DGl10C ”9 六 合 县 无 线 电 元 件 矿 下 -584-8 
3DGl10 了 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 焉 -580-46 3DG1l10C 七 四 六 厂 下 -584-8 
三 3DG110C ee 了 -584-9 
3DGll10B 湘潭 半导体 厂 看 -580-47 3DG110C 全 江阴 市 晶体 管 下-584-9 
3D G110B  @ 苏 州 昌 子 实验 厂 下-580-48 3D G110C 北京 半 人 下 -584-10 
3DGl10B 靖江 无 线 电厂 亚 -580-48 3DGI110C 太原 电子 厂 下 -584-10 
3DG110B 金华 一 一 六 下 -580-48 3DG110C 新乡 市 证 半导体 | 焉 -584-11 
3DG110B 南平 五 O 四 三 焉 -580-48 3D G110C  ， 八 二 三 一 下 -584-12 
3DGll10B 七 四 六 厂 焉 -580-48 3D Gll10C “ @ 淄 请 无 线 电 元 件 厂 下 -584-12 
3DG110B 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -580-48 3DG110C 并 冈 山 半导体 厂 下 -584-13 
3D Gl110B ”@ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -580-48 3DG110C 星光 电工 厂 下 -584-23 
3DG110B ”@ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -580-48 3DG110C 太原 半导体 厂 下 -584-24 
3D G110B 。”@ 六 合 县 无 线 电 元 件 六 下 -580-49 3DG110C 星光 电工 厂 下 -584-25 
3DG110B 北京 半导体 器 件 九 三 “下 -580-50 3D G110C 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 584-26 
3DG110B 太原 电子 厂 下 -580-50 3DG110C 沈阳 市 半导体 试验 下 -584-44 
3DG110B 桐庐 晶 体 管 厂 焉 -582-1 3DG110C 济宁 无 线 电 元 件 厂 亚 -586-1 
3DG110B 石家庄 无 线 电 二 厂 夏 -582-2 3DG1l10C 南昌 半导体 器 件 厂 焉 -586-2 
3DG110B 桐庐 无 线 电 厂 下 -582-3 3DG110C /AOLO 厂 下 -586-3 
3D cll0B 湛江 无 线 电 一 三 下 -582-4 3DG110C 桐庐 晶体 管 厂 到 -586-7 
3D Gl1l10B 八 七 五 厂 下 -582-5 3D 110C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”和 玫 -586-8 
3DG110B 沈阳 半导体 试验 厂 下 -582-6 3DG1l10C 和 柱 庐 无 线 电 厂 下 -586-9 
3DG110B 徐州 半导体 器 件 所 隐 -582-14 3DG110C .人 八 七 五 厂 夏 -586-10 
3DG110B 星光 电工 厂 下 -582-15 3D G110C 济南 半导体 元 件 实验 所 生 -672-43 
3DG110B 星光 下 工厂 各 -582-22 3D Gil0C 马鞍 山 市 晶体 管 三 下 -1066-19 
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型 号 必 家 页 码 -序号 
3D G110C 金华 一 一 六 三 焉 -1066-20 
3D G110C 湛江 无 线 电 一 厂 亚 -1068-16 
3D Gl10D 桐庐 无 线 电 厂 下 -1054-45 
3DG110D 南昌 半导体 器 件 厂 下 -1056-32 
3DG110D 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1056 41 
厂 
3DG1I0D 湘潭 半导体 三 和 夏 -1056-42 
3DG110D 靖江 无 线 电 厂 亚 -1056-43 
3DG110D 金华 一 一 六 厂 下 -1056-43 ， 
3DG110D 南平 五 〇 四 六 下 -1056-43 
3DG110D 景德镇 三 六 无 线 电厂 下 -1056-43 
3DG110D  @ 长 沙市 晶体 管 厂 看 -1056-43 
3DG110D ， @ 重 庆 无 线 电 二 厂 开 -1056-43 
3D G110D ，”@ 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 “下 -1056-44 
3DG1i10D 七 四 六 厂 了 -1056-44 
3DG110D 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -1056-45 
3DG110D 全 江阴 晶体 管 广 和 夏 -1056-45 
3DG110D 北京 市 半导体 器 件 九 厂 下 -1056-46 
3DG110D 太原 电子 厂 下 -1056-46 
3DG110D 新 乡 市 半导体 厂 下 -1056-47 
3D G110D 星光 电工 厂 下 -1056-48 
3DG1l10D 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1056-49 
3DG110D 星光 电工 厂 御 -1056-50 
3D G110D 八 二 三 一 三 下 -1058-6 
3DG110D ”人 @ 痢 淄 无 线 电 元 件 广 下 -1058-6 
3DG110D 并 冈 出 半导体 厂 丰 -1058-7 
3DG110D ， @ 香 河 县 无 线 电 元 件 矿 下 -1058-8 
3DG110D /OAEO 厂 下 -1058-26 
3D G110D 济 字 无线电 元 件 厂 和 丰 -1058-27 
3D G110D 栖 庐 晶体 管 厂 下 -1058-38 
3DG1l10D 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1058-39 
3DG11I0D 湛江 无 线 电 一 厂 下 -1058-40 
3DG110D 八 七 五 厂 下 -1058-41 
3D G110D 沈阳 半导体 试验 厂 和 夏 -1058-42 
3DG110D 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1132-23 
3DG110 王 桐庐 晶体 管 厂 夏 -1062-31 
3DG110 卫 石家庄 无 线 电 二 厂 下 -1062-32 
3D G110 已 ”湛江 无 线 电 一 厂 焉 -1062-33 
3D G110 忆 八 七 五 厂 夏 -1062-34 
3D Gl10 已 就 阳 半 导体 试验 厂 焉 -1062-35 
3DG1il0 孔 星光 电工 厂 焉 -1064-2 
3D G110 也 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 丰 -1064-23 
广 
3D Gl1i0 也 湘潭 市 半导体 三 下 -1064-24 
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型 号 太 家 页 码 -序号 
3D G110 瑟 靖江 无 线 电 厂 焉 -1064-25 
3D G110 也 金华 一 一 六 厂 下 -1064-25 
3D G110 书 南平 五 O 〇 四 厂 丰 -1064-25 
3D G110 了 景德镇 三 六 无 线 电 夏至 -1064-25 
3DG110 瑟 ” @ 长 沙市 晶体 管 厂 置 -1064-25 
3D G110 下 重庆 无 线 电 二 三 取 -1064-25 
3D G110 已 。@ 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 下 5&1064-26 
3DG110 忆 七 四 六 厂 下 -1064-26 
3D G110E 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 亚 -1064-27 
3D G110E 4 江阴 晶体 管 厂 下 -1064-27 
3D G110E 北京 半导体 器 件 九 矿 下 -1064-28 
3DG110 王 太原 电子 厂 区-1064-28 
3D G110 羽 新 乡 市 半导体 厂 四 -1064-29 
3D G110 卫 八 二 三 一 三 亚 -1064-30 
3D G110 忆 。@ 临 淄 元 线 电 元 件 厂 丰 -1064-30 
3DG110 下 并 冈 山 半导体 厂 了 夏 -1064-31 
3D G110 卫 。” @ 香 河 县 无 线 电 元 件 矿 下 -1064-32 
3DG110E 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1066-1 
3D G110 忆 星光 电工 厂 下 -1066-2 
3DG110 忆 南昌 半导体 器 件 矿 下 -1066-5 
3DG110E 人 OALEO 厂 焉 -1066-6 
3DG110 刁 济宁 无 线 电 元 件 厂 焉 -1066-7 
3DG110 瑟 济南 半导体 元 件 实验 所 四 -1132-24 
3D 110 耻 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 亚 -1066-21 
三 
3DG110F  ， 湘 谭 市 半导体 厂 秆 -1066-22 
3D G110E 请 江 无 线 电 厂 夏 -1066-23 
3D GI110 卫 金华 一 一 六 厂 焉 -1066-23 
3D G110E 南平 五 O 四 厂 亚 -1066-23 
3DG1LOF 景德镇 三 六 无 线 电厂 “用 -1066-23 
3D G110F ”9 长 沙市 晶体 管 厂 下 -1066-23 
3DG110F  @ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -1066-23 
3D G110F ，”@ 六 合 县 无 线 电 元 件 六 和 丰 -1066-24 
3D G110E 七 四 六 三 丰 -1066-24 
3D G110 了 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -1066-25 
3DG110F 4 江阴 晶体 管 厂 丰 -1066-25 
3D G110 下 北京 市 半导体 器 件 九 厂 下 -1066-26 
3D G110F 太原 电子 三 下 -1066-26 
3D G110E 新 乡 市 半导体 三 和 看 -1066-27 
3DG110FE 八 二 三 一 厂 下 -1066-28 
3D G110F ”@ 临 淄 无 线 电 元 件 太 下 -1066-28 
3D G110E 并 园 山 半导体 厂 下 -1066-29 
3D G110F 。”@ 香 河 县 无 线 电 元 件 六 下-1066-30 
3DG110F 南昌 半导体 器 件 厂 下 -1066-44 
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型 号 三 家 页 码 -序号 型 号 三 家 
3DG110F /人 AOAO 厂 焉 -1066-45 3DGI111A 延 青 市 半导体 一 厂 
3DG110F 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -1066-46 3DG111A 人 八 一 三 一 厂 
3D G110F 妈 东 电子 科研 生产 厂 下 -1068-1 3DGI1H1IA 六 南 半导体 一 厂 
3D G110F 太原 半导体 厂 下 -1068-3 3DGI11A 衡阳 无 线 电 五 厂 
3D SG1l10F 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1068-4 3DGI11IIA 闻 宁 无 线 电 元 件 厂 
3D G110F 星光 电工 厂 亚 -1068-5 3DG111A 上 上海 利 民 无 线 电厂 
3DG110F 星光 电工 厂 下 -1068-6 3DG1IIA 星光 电工 厂 
3DG110F 桐庐 晶体 符 厂 焉 -1068-17 3DGI11A 徐州 半导体 器 件 研 究 
3D G110F ， 石 家 庄 无 线 电 一 厂 下 -1068-18 所 
3D G110F 。 八 七 五 厂 亚 -1068-19 3DGI1IIIA  ， 延 河 无 线 电 厂 
3D G110F 沈阳 半导体 试验 厂 焉 -1068-20 3DG1LIA 和 神 访 晶体管 厂 
3DG110FE 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1132-25 3DGI11I1A 亚 光 电工 厂 
3D G111 e 导 电 部 北京 通信 元 件 厂 看-578-35 3DG1LIA 沈阳 半导体 试验 厂 
3D Gl11 尿 江 晶体 管 厂 下 -580-23 3DG111A 哈尔滨 特种 元 器 件 三 
3D G111 全 苏州 半导体 总 厂 下 -580-24 3DGI1I11A 上海 勤 亩 半导体 厂 
3D G111 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1058-50 3DGI11IA 北京 电子 管 厂 
3D G1l11 八 五 三 一 厂 亚 -1068-21 3DGI1IIIA 济南 半导体 元 件 实验 所 
-3DG111A ，@ 香 河 县 无 线 电 元 件 厂 “下 -578-36 3DG111A 亚 光 电工 厂 
3DGI111A 并 冈 山 半导体 厂 下 -578-36 3DGI111A 南京 半导体 器 件 总 厂 
3D G111A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 -… 下 -578-37 3DGII1A-E 北京 半导体 器 件 十 厂 
厂 3DG111B  ， 榈 庐 晶 体 管 厂 
3DG111A ， 湘 谭 市 半导体 厂 下-578-38 3DG111B 沈阳 半导体 试验 厂 
3DG111A  @ 苏 州 电子 实验 厂 下 -578-39 3DG111B 亚 光 电工 厂 
3DGI111A 请 江 无 线 电 厂 焉 -578-39 3DGI1I11B 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 
3DG1IIA ”合肥 晶体 管 厂 下 -578-39 3DG111B 镇 江 半 导体 厂 
3DG111A 南平 五 O 四 厂 下 -578-39 3DG111B 上海 勤奋 半导体 厂 
3DG111A 景德镇 三 六 无 线 电 厂 “下 -578-39 3DG1ILIB 星光 电工 厂 
3DG111A  @ 重 庆 无 线 电 二 厂 亚 -578-39 3DG111B 星光 电工 厂 
3DGI1I1A 太原 电子 厂 至 -578-40 3DG111B 宁波 无 线 电 工厂 
3D G111A 北京 半导体 器 件 九 厂 “下 -578-40 3DG111B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 
3DG1LIA 常熟 市 晶体 管 厂 下 -578-40 3DG111B 延 河 无 线 电 厂 
3D G111A 上海 利 民 无 线 电厂 亚 -578-40 3DG111B 衡阳 无 线 电 五 三 
3DG111A 人 八 四 三 〇 三 王 -578-40 3DG111B 闻 宁 无 线 电 元 件 广 
3DG111A 从 五 三 一 厂 下 -578-40 3DGI111B 上 海 利 民 无 线 电 厂 
3DG111A 。 @ 六 合 县 无 线 电 元 件 矿 下 -578-41 3DGIH1I1B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
3DGI1I1IIA 七 四 六 厂 焉 -578-41 三 
3DGI1IIIA 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 和 看 -578-42 3DG111B 湘 漂 市 半导体 厂 
3DG111A 江阴 晶体 管 厂 页-578-42 3DG111B 请 江 无 线 电 厂 
3DGI1IIIA 佛山 无 线 电 四 厂 亚 -578-43 3DG111B 合肥 晶体管 三 
3DGI1I11A 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下-578-44 3DG111B 南平 五 〇 四 广 
3DGI1I11A 石家庄 无 线 电 二 三 下 -578-45 3DG111B 景德镇 三 六 无 线 电 厂 
3D G111A <^ 朝 阳 无 线 电 元 件 厂 下 -578-46 3DGI1I11B 上饶 市 半导体 器 件 厂 
3D GI111A  @ 淄 博 无 线 电 元 件 厂 下 -578-46 3DGI111B ” @ 重 庆 无 线 电 二 厂 
3D G13 1 人 新 乡 市 半导体 厂 斑 -578-47 3DG111B 北京 半导体 事件 九 下 


页 码 -序号 


下 -578-48 
下 -578-49 
亚 -578-49 
下 -580-6 
亚 -580-7 
亚 -580-8 
焉 -580-14 
下 -580-16 


下 -58C-19 
和 看 -580-25 
下 -580-26 
下 -580-27 
焉 -580-28 
亚 -580-29 
焉 -580-39 
亚 -672-44 
亚 -672-49 
焉 -1054-29 
下 -1068-7 
亚 -582-7 
下 -582-8 
下 -582-9 
焉 -582-10 
下 -582-11 
下 -582-12 
亚 -582-16 
亚 -582-17 
下 -582-18 
亚 -582-19 
秆 -582-20 
亚 -582-28 
亚 -582-29 
亚 -582-30 
下 -582-37 


耿 -582-38 
下 -582-39 
亚 -582-39 
下 -582-39 
下 -582-39 
亚 -582-39 
葡 -582-39 
焉 - 582- 40 


下 -219 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


厂 家 


页 码 -序号 


型 号 

3DGI111B 太原 电子 厂 亚 -582-40 
3DG111B 常熟 市 晶体 管 厂 下 -582-40 
3DG111B 上海 利 民 无 线 电 厂 焉 -582-40 
3DG111B 八 四 三 O 〇 三 亚 -582-40 
3DG111B 八 五 三 一 厂 下 -582-40 
3DG1L1B  @ 六 合 县 无 线 电 三 下 -582-41 
3DG111B 七 四 六 三 王 -582-41 
3DG111B 石家庄 无 线 电 二 厂 下 -582-42 
3DG111B 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下-582-43 
3DG111IB 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -582-44 
3DG111B 江阴 昂 体 管 厂 亚 -582-44 
3DG111B 佛山 无 线 电 四 厂 亚 -582-45 
3DG111B 新 乡 市 半导体 厂 玫 -582-46 
3DG111B 全 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -582-47 
3DG111B  @ 临 淄 无 线 电 元 件 厂 下 -582-47 
3DG1L1B 延吉 市 半导体 一 厂 下 -582-48 
3DG111B JR 焉 -582-49 
3DGI111B 济南 半导体 一 厂 下 -582-49 
3DGI1I11B 南宁 市 无 线 电 一 厂 下-582-50 
3DG111B 并 因 山 半导体 厂 下 -584-1 
3DG111B 北京 电子 管 厂 下 -584-2 
3DG111B 人 焉 -584-3 
3DGI111B 济南 半导体 元 件 实 验 所 下-672-45 
3DGI111B 亚 光 电工 厂 焉 -672-50 
3DG11I1C ”@ 香 河 县 无 线 电 元 件 矿 ”下 -584-4 
3DG111C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -584-14 

硕 

3DGI111C 酒 潮 半 导体 厂 下 -584-15 
3DG111C ”@ 苏 州 电子 实验 三 下-584-16 
3DG111C 合肥 晶体 管 厂 焉 -584-16 
3DG111C 南平 五 〇 四 厂 亚 -584-16 
3DGI111C 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -584-16 
3DGI111C 井冈 山 半 导体 厂 于 -584-16 
3DGI111C 上 人 饶 市 半导体 元 件 矿 下-584-16 
3DG111C ，@ 重 庆 无 线 电 二 六 下 -584-16 
3DGI11IIC 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -584-17 
3DGI1II1IC 太原 电子 厂 亚 -584-17 
3DGILIC 常熟 市 晶体 管 厂 下 -584-17 
3DGI111C 上 海 利 民 无 线 电 厂 下 -584-17 
3DG111C 八 四 三 O 〇 三 亚 -584-17 
3DG111C 大 五 三 < 三 亚 -584-17 
3DGI111C 星光 电工 厂 下 -584-27 
3DGI111C 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -584-28 
3DG111C 星光 电工 三 焉 -584-29 


夏 -220 


型 号 


1 3DGI111C 


3DG111C 


3DG11IC 


3DG111C 
3DG111C 
3D G111C 
3DG111C 
3DG111C 
3D G111C 
3DGI111C 


3DGI1I1LC 


3DG111C 
3DG111C 
3DG111C 
3DG111C 
3DG111C 
3D G111C 
3DG111C 
3DG111C 
3DG111C 
3DG111C 
3DGI111C 
3DG111C 
3DG111C 
3DG111C 
3DG111C 
3DG111C 
3DG111C 
3DG111C 
3DG111D 
3DG111D 
3DG111D 


3DGI111D 
3DG111D 
3DG1L1D 


3DGIL1D 


3DG111D 
3DG111D 
3DGI1L1D 
3DG111D 
3DG111D 


3DG111D 


3DG111D 


三 


太原 半导体 厂 
延 河 无 线 电厂 


家 


e@ 六 合 县 无 线 电 元 件 矿 


七 四 六 厂 


佛山 无 线 电 四 三 
石家庄 无 线 电 二 三 


常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
^ 江 阴 量 体 管 厂 
唱 电 子 集团 公司 


中 国 华 


新 乡 


4 朝阳 无 线 电 元 件 矿 
e 淄 博 无 线 电 元 件 厂 


延吉 市 半导体 一 三 


八 二 三 一 厂 


济南 半导体 一 三 


@ 香 河 县 无 线 电 元 件 厂 
北京 电子 管 厂 


南宁 市 无 线 电 一 上 


桐庐 晶体 管 厂 


亚 光 电工 厂 


沈阳 半 导体 试验 厂 
哈尔滨 特种 元 器 件 厂 
上 海 勤 奋 半 导体 厂 
衡阳 无 线 电 五 厂 

上 海 利 民 无 线 电厂 


济南 半导体 元 件 实验 所 


亚 光 电工 厂 


阐 宁 无 线 电 元 件 矿 


镇 江 半导体 厂 
靖江 无 线 电厂 

延 河 无 线 电厂 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 


广 


湘潭 市 半导体 广 


合肥 曲 体 管 厂 
南平 五 D 四 三 


上 上 伐 半导体 元 件 矿 
景德镇 三 六 无 线 电 三 


e 重 庆 无 线 电 二 厂 


北京 半导体 器 件 九 广 


太原 电子 厂 


上 海 利 民 无 线 电 三 
常熟 市 晶体 管 厂 


八 四 三 O 厂 


页 码 -序号 
亚 -584-30 
亚 -584-31 
焉 -584-32 
四 -584-32 
看 -584-33 
下 -584-34 
下 -584-35 
下 -584-35 
下 -584-36 
下 -584-37 
亚 -584-38 
下 -584-38 
了 -584-39 
亚 -584-40 
焉 -584-40 
亚 -584-41 
亚 -584-42 
下 -584-43 
亚 -584-45 
亚 -584-46 
亚 -584-47 
亚 -584-48 
亚 -584-49 
亚 -586-4 
焉 -586-5 
下 -672-46 
亚 -674-1 
亚 -1066-43 
焉 -1068-22 
焉 -1052-22 
下 -1058-1 
取 -1058-9 


亚 -1058-10 
亚 -1058-11 
亚 -1058-11 
亚 -1058-11 
亚 -1058-11 
亚 -1058-11 
亚 -1058-12 
焉 -1058-12 
下 -1058-12 
耻 -1058-12 
竹 -1058-12 


一 -urinemsuaeruoaaemeeaaatee 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


页 码 -序号 


型 号 厂 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 家 
3DG1I1D 八 五 三 一 厂 和 -1058-12 3DG11LE 上 钞 市 半导体 元 件 厂 “ 开 -1064-34 
3DG1LID 石家庄 无 线 电 二 厂 开 -1058-13 3DG111E ee@ 重 庆 无 线 电 二 厂 丰 -1064-34 
3DG1L1D 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 “ 亚 -1058-14 3DGIII 刁 湘潭 市 半导体 厂 下 -1064-35 
3DGI111D 七 四 六 厂 下 -1058-14 3DGI111 辽 。”@ 六 合 县 无 线 中 元件 厂 。 开 -1064-36 
3DG111D 佛山 无 线 电 四 厂 开 -1058-15 3DGI111E 十 四 六 厂 下 -1064-36 
3DGI1IID 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -1058-16 3DGI1HIE 佛山 无 线 电 四 厂 下 -1064-37 
3DG1IIID 4 江阴 晶体 管 厂 下 -1058-16 3DGI111E 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 开 -1064-38 
3DG111D 中国 华 晶 电子 集团 公司 和 看 -1058-17 3DGIIIE ”江阴 晶体 管 厂 开 -1064-38 
3DG111D 新乡 市 半导体 厂 亚 -1058-18 1 3DG1H111 卫 4 中国 华 晶 电子 集团 公司 下-1064-39 
3DG111D 全 朝阳 无 线 电 元 件 广 下 -1058-19 3DG111 卫 石家庄 无 线 电 二 三 下 -1064-40 
3DG111D  @ 人 临淄 无 线 电 元 件 厂 下 -1058-19 3DGI111 卫 北京 半导体 器 件 九 厂 “下 -1064-41 
3DGIIID 延吉 市 半导体 一 厂 和 -1058-20 3DGI111E 太原 电子 厂 亚 -1064-41 
3DG111D 八 二 三 一 厂 下 -1058-21 3DG111 卫 上海 利 民 无 线 电 三 下 -1064-41 
3DG1I1D 六 南 半导体 一 厂 下 -1058-21 3DG111L 了 常熟 晶体 管 厂 亚 -1064-41 
3DG111D 并 冈 山 半导体 厂 , 下 -1058-22 3DGI111B 人 八 四 三 O 厂 亚 -1064-41 
3DGII1D ”香河 县 无 线 电 元 件 厂 ”看 -1058-23 3DGI11LE 八 五 三 一 厂 页 -1064-41 
3DG111D 南京 半导体 器 件 总 厂 ”下 -1058-24 3DGI111 也 新 乡 市 半导体 厂 下 -1064-42 
3DG1LID 南宁 市 无 线 电 一 厂 下 -1058-25 3D G111 忆 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1064-43 
3DGI111D 衡阳 无 线 电 五 厂 亚 -1058-28 | :3DGIIIE  e@ 临 淄 无 线 电 元 件 厂 下-1064-43 
3DG1I11D 上海 利 良 无 线 电 七 厂 “下 -1058-29 3DGH11 孔 延 背 市 半导体 一 厂 下 -1064-44 
3DG1I11ID 济宁 无 线 电 元 件 厂 亚 -1058-31 3DG111E 人 八 二 三 一 厂 开 -1064-45 
3DG11ID 星 肛 电工 厂 亚 -1058-32 3DG111 辽 ”济南 半导体 一 厂 亚 -1064-45 
3DGIIID 徐州 半导体 器 件 研究 所 机 -1058-33 | 3DGIH1E 并 冈 山 半 导体 厂 下 -1064-46 
3DGI1I11D 星光 电工 厂 下 -1058-34 3DGI111IE 南京 半导体 器 件 总 厂 “ 开 -1064-47 
3DG111D 沈阳 半导体 试验 三 ” 亚 -1058-43 3DG111 忆 北京 电子 管 厂 开 -1064-48 
3DGI1IID  。 亚 光 电工 厂 下 -1058-44 3D G111 屯 。@ 香 河 县 无 线 电 元 件 厂 下 -1064-49 
3DG1I11D 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 “页 -1058-45 3DGI111IE 南宁 市 无 线 电 一 三 下 -1064-50 
3DG111D 镇 江 半 导体 厂 焉 -1058-46 3DG111 也 插 光 电工 厂 下 -1066-3 
3DD1ILID 上海 勤 奋 半 导体 器 件 厂 下 -1058-47 3DGI111E 星光 电工 厂 下 -1066-4 
3DG1I11D 北京 中 子 管 厂 下 -1062-1 3DGIIIE 衡阳 无 线 电 五 厂 下 -1066-8 
3D G111D 亚 光 电工 厂 下 -1132-17 3D G111 卫 济宁 无 线 电 元 件 厂 到 -1066-9 
3DGIIID 济南 半导体 元 件 实验 所 亚 -1132-26 3D G111 也 上 海 利 民 无 线 电 三 夏 -1066-10 
3D GL111 已 请 江 无 线 电 厂 亚 -1054-30 3D GI111 瑟 亚 光 电工 厂 下 -1132-18 
3DGIIIE 亚 光电 工厂 下 -1062=36 3DG111 卫 将 南 半 导 体 元 件 实验 所 下 -1132-27 
3DGI11I 屯 沈阳 半导体 试验 厂 焉 -1062-37 3DGI1IIPF 靖江 无 线 电 厂 下 -1054-41 
3D G1ll1 卫 哈尔滨 特 种 元 器 件 厂 下-1062-38 3DGILLIE 章 齐 哈 尔 北方 无 线 电 一 四 -1066-31 
3D G111 也 上 海 勤奋 半导体 器 件 矿 下 -1062-39 二 
3DGI1IE 延 河 无 线 电 厂 亚 -1064-3 3DGI111E 湘潭 市 半导体 三 亚 -1066-32 
3DGI1IB 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1064-4 3DGI1IIIF 合肥 晶体 管 厂 下 -1066-33 
3DGIHE 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1064-33 3DGI1I1IF 南平 五 O 四 厂 下 -1066-33 
站 3DGIIIF 景德镇 三 六 无 线 电 六 下 -1066-33 
3DGIHIIE 合肥 晶体 管 厂 下 -1064-34 3DGIH1IF 上 偿 市 半导体 元 件 厂 。 开 -1066-33 
3DG1H111 世 南平 五 O 四 厂 ， 焉 -1064- 34 3DGILIIF 并 冈 山 半 导体 厂 亚 -1066-33 
3DG111 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -1064-34 3DG1H11IF ， @ 重 庆 无 线 电 二 三 下 -1066-33 


下 -221 


夏 -222 


年-1070-13 
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半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 
型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 
3DG1LIIE  @ 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 ”下 -1066-34 3DG112A 七 四 六 三 下 -1070-14 
3DGI1LIE 七 四 六 厂 到 -1066-34 3DG112A ”江阴 晶体 管 厂 亚 -1070-15 
3DGI1IIIEF 佛山 无 线 电 四 厂 亚 -1066-35 3DG112A 石家庄 市 无 线 电 二 六 亚 -1070-16 
3DGI11LE 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -1066-36 3DG112A 八 五 三 一 厂 亚 -1070-17 
3DG11I1F 4 江阴 晶体 管 厂 下 -1066- 36 3DG112A  ^ 朝 阳 无 线 电 元 件 厂 焉 -1070-18 
3DGI1I11EF 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1066-37 3DG112A 新乡 市 半导体 厂 亚 -1070-19 
3DG1ILLEF 石家庄 无 线 电 二 厂 亚 -1066-38 3DG112A 并 冈 山 半 导体 广 亚 -1070-20 
3DGIHIIE 北京 半导体 器 件 九 厂 “下 -1066-39 3DG112A 长春 市 微 电 子 工厂 亚 -1070-20 
3DG1IIIE 太原 电子 厂 下 -1066-39 "| 3DG112A ee 香河 县 无 线 电 元 件 厂 下-1070-21 
3DGI1I11F 常熟 市 晶体 管 厂 下 -1066-39 3DG112A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1070-26 
3D GI111E 上 海 利 民 无 线 电 厂 亚 -1066-39 3DG112A /OO 厂 亚 -1070-27 
3D GI111R 八 四 三 〇 三 页-1066-39 3DG112A 南昌 半导体 器 件 厂 下 -1132-49 
3DGI1IIIF 八 五 三 一 厂 亚 -1066-39 3DG112A 余杭 县 塘 栖 晶体 管 广 下 -1134-1 
3DGI1IL11IF 新 乡 市 半导体 厂 下 -1066-40 3D G112B 金华 一 一 六 厂 四 -1070-32 
3D G111F 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1066-41 3D G112B 景德镇 三 六 无 线 电厂 下 -1070-32 
3DGI1I1IE 延 再 市 半导体 一 厂 玫 -1066-42 3DG112B ”@ 重 庆 无 线 电 二 厂 区 -1070- 32 
3DGI1IIIE 衡阳 无 线 电 五 厂 亚 -1066 47 3D G112B 七 四 六 厂 下-1070-33 
3DGI1LIE 济宁 无 线 电 元 件 厂 玫 -1066-48 3DG112B 江阴 晶体 管 厂 下 -1070-34 
3DG111 了 上 海 利 民 无 线 电 厂 下 -1066-49 3DG112B 石家庄 无 线 由 二 厂 亚 -1070-35 
3DG11LE 上 海 利 民 无 线 电 厂 下 .1066-50 3DG112B 八 五 三 一 厂 焉 -1070-36 
3DGI1I11EFE 延 河 无 线 电 厂 下 -1068-8 3DG112B 新 乡 市 半导体 厂 亚 -1070-37 
3DG1II1E 星光 电工 厂 丰 -1068-9 3DG112B 全 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1070-38 
3DGILILEF 星光 电工 厂 焉 -1068-10 3D G112B 并 冈 山 平 导体 厂 亚 -1070-39 
3DGI111E 太原 半导体 厂 下 -1068-11 3DG112B 8 香河 县 无 线 电 元 件 厂 “下 -1070-40 
3DG111F 人 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1068-12 3D G112B 星光 电工 厂 亚 -1070-42 
3DGI111F 八 二 三 一 厂 亚 -1068-13 3D G1i12B 八 OT 二 O 厂 焉 -1070-43 
3DGI1IIIE 济南 半导体 一 厂 下 -1068-13 3DG112B 徐州 半导体 器 件 厂 下 -1070-44 
3DGI111E 9 香河 县 无 线 电 元 件 厂 下-1068-14 3DG1ll2B 太原 半导体 厂 下 -1070-45 
3DGIH1IIE 阔 京 电子 管 厂 下 -1068-15 3DG112B 南昌 半导体 器 件 厂 下 -1132-50 
3DGI11IE 亚 光 电工 厂 下 -1068-23 3DG112B 剑 杭 县 塘 柄 晶体 管 厂 “页 -1134-11 
3DGI11LEF 沈阳 半导体 试验 厂 玫 -1068-24 3D G112C 的 ) 呈 下 -564-49 
3DGIH11IE 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 “页 -1068-25 3DG112C 金华 一 一 六 三 下 -1072-16 
3DGI1I1IE 上海 勤奋 半导体 三 丰 -1068-26 3DG112C 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -1072-16 
3DGI1LE 南 字 市 无 线 电 -一 厂 夏 -1068-32 3DG112C 8 重庆 无 线 由 二 三 下 -1072-16 
3DGILIIE 亚 光 电工 厂 下 -1132-19 3DG112C 七 四 六 厂 亚 -1072-17 
3DGI1ILE 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1132-28 xDG112C ”江阴 晶体 管 厂 下 -1072-18 
3DGI1IIIM 北京 电子 管 厂 秆 -578-50 3DG112C 石家庄 无 线 电 二 厂 亚 1072-19 
3DG1IIIM 上海 利 民 无 线 电厂 下 -580-9 3D G112C 八 五 三 一 厂 焉 -1072-20 
3DG112 长 春 微 电 子 工厂 亚 -1070-31 3DG112C 新 乡 市 半导体 厂 亚 -1072-21 
3DG112 长 春 微 电 子 工厂 亚 -1072-15 3DG112C 人 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1072-22 
3D G112 八 五 三 一 厂 置 -1072-43 3DG112C 并 冈 山 半导体 厂 亚 -1072-23 
3DG112A 景德镇 三 六 无 线 电 厂 看 -1070-7 3DG112C ，@ 香 河 县 无 线 电 元 件 厂 ”下 -1072-24 
3D G112A 金华 一 一 六 厂 下 -1070-13 3DG112C 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1072-26 
3DG112A 8 重庆 无 线 电 二 三 3D G112C 星光 电工 三 下 -1072-27 
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南昌 半导体 器 件 厂 一 
余杭 县 塘 栖 晶体 管 厂 


人 OO 十 DO 矿 


长 春 市 微 电 子 工厂 


景德镇 三 


七 四 六 厂 


金华 一 一 六 厂 
六 无 线 电 三 
重庆 无 线 电 二 厂 


江阴 晶体 管 厂 


石家庄 市 无 线 电 二 六 


八 五 三 一 三 


4 朝阳 无 线 电 元 件 厂 


并 网 山 半导体 厂 


e 香 河 县 无 线 电 元 件 | 
徐州 半导体 器 件 研究 所 


太原 半导体 六 


星光 电工 三 


北京 电子 管 厂 
南昌 半导体 器 件 厂 


栖 庐 晶体 管 厂 
桐庐 晶体 管 厂 


人 OO 


祝 庐 晶体 管 厂 


景德镇 三 六 无 线 遇 三 


人 OO 三 
星光 电工 厂 
星光 电工 厂 
星光 电工 厂 
八 OTO 厂 
八 D 七 O 厂 
八 OTO 广 
人 OO 七 O 厂 


8 邮电 部 北京 通信 元 件 厂 
营口 市 无 线 电器 件 三 


衡阳 无 线 电 五 厂 


齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 


广 
七 四 六 厂 


北京 半导体 器 件 九 三 


靖江 无 线 电 三 
江 网 山 半 导体 三 


_ 南 平 五 O 四 厂 


余杭 县 搞 栖 晶体管 厂 
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页 码 -序号 | 型 号 计 家 页 码 -序号 
夏 -1134-17 3D120A e@ 重 庆 无 线 电 二 厂 重 -602-34 
置 -1134-19 3DG120A 湘潭 市 半导体 三 下 -602-35 
夏 -564-50 3DG120A 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -602-36 
看 -1072-33 3DG120A 江阴 晶体 管 厂 下 -602-36 
亚 -1072-34 3DG120A 人 八 四 三 O 厂 下 -602-37 
下 -1072-34 3DG120A 人 八 二 三 一 厂 弄 -602-38 
下 -1072-34 3DG120A 星光 电工 厂 夏 -602-38 
下 -1072-35 | 3DG120A 天津 第 五 半导体 器 件 厂 看-602-39 
在-1072-36 | 3DG120A 徐州 半 导 何 器 件 研究 所 看-602-41 
政 -1072-37 3DG1i20A 星光 电工 厂 可 -602-42 
看 -1072-38 3DG120A /人 AOLO 厂 年-602-43 
币 -1072-39 3DG120A 济宁 无 线 电 元 件 厂 机 -602-47 
机 -1072-40 3DG120A 石家庄 无 线 电 二 三 页 -604-2 
团 -1072-41 3DG120A 桐庐 无 线 电 厂 和 看-604-3 
夏 -1072-42 3DG120A 桐庐 晶体 管 厂 夏 -604-4 
析 -1072-44 3DG120A 济南 半导体 元 件 实 验 所 看 -674-14 
看 -1072-45 3DG120A-D 北京 半导体 器 件 十 厂 “下 -1082-27 
材 -1072-46 3DG120B 太原 半导体 厂 下 -602-2 
了 -1072-47 3DG120B 八 二 三 一 三 复 -604-9 
夏 -1134-18 3D4Gl20B 天津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -604-10 
四 -1134-20 3DG120B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 开 -604-11 
秋 -1072-49 三 
利 -1072-25 3DGl20B 榈 庐 晶 体 管 厂 得 -604-31 
夏 -570-7 3DGli20B 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -604-33 
夏 -1072-50 3DG120B 八 OT 二 OO 三 和 -604-34 
看 -1140-1 3DG120B 靖江 无 线 电厂 亚 -604-35 
下 -570-23 3DG120B 星光 电工 厂 夏 -604-36 
夏 -590-31 3DG120B 并 冈 山 半导体 厂 页-604-41 
夏 -590-32 3DG120B 南平 五 O 〇 四 三 夏 -604-41 
算 -590-33 3DG120B 星光 电工 厂 下 -604-41 
页-572-7 3DG120B  @ 重 庆 无 线 电 二 三 下 -604-41 
于 -572-16 3DG120B 湘潭 市 半导体 厂 下 -604-42 
夏 -572 41 3DG120B 七 四 六 三 下 -604-43 
下 -574-10 3DG120B 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -604-44 
币 -602-33 3DG120 了 江阴 晶体 管 三 下 -604-44 
夏 -1090-10 3DG120B 北京 半导体 器 件 九 广 下 -604-45 
下 -602-9 3DG120B 八 四 三 O 〇 三 得 -604-45 
下 -602-10 3DG120B 石家庄 无 线 电 二 厂 夏 -604-46 
3DG120B 桐庐 无 线 电 厂 夏 -604-47 
下 -602-11 3DG120B 衡阳 无 线 电 五 厂 “ 重 -604-48 
和 夏 -602-12 3DG120B 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -604-49 
页-602-34 3DG120B 济南 半导体 元 件 实验 所 开 -674-15 
下 -602-34 3DG120C 和 碍 同 山 下 导体 三 看-602-13 
3D G120(C 桐庐 无 线 电 | 四 -1078-36 
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型 号 际 页 码 - 序 号 | 型 号 广 家 页 碍 -序号 
3DG120C 大 二 辣 ) 焉 -1080-6 3DG120D 济南 半导体 元 件 实验 所 四 -1140-9 
3DG120C 靖江 无 线 电 厂 夏 -1080-7 3DG121 @ 邮 电 部 北京 通信 元 件 厂 看 -602-14 
3DG120C 南平 五 口 四 厂 下 -1080-7 3DG121A 上 侥 市 半导体 元 件 厂 “下 -602-15 
3DG120C “”@ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -1080-7 3DG121A 靖江 无 线 电厂 下 -602-16 
3DG120C 星光 电工 厂 焉 -1080-7 3DG121A 并 冈 山 半 导体 厂 下 -602-16 
3D G120C 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -1080-8 3DGl21A  @ 重 庆 无 线 电 二 厂 亚 -602-16 
3DG120C ，” 八 四 三 O 厂 下 -1080-8 3DG121A 湘潭 市 半导体 厂 下 -602-17 
3DG120C 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 焉 -1080-9 3DG121A 佛山 无 线 电 四 厂 下 -602-18 
3DG120C 江阴 晶体 管 厂 下 -1080-9 3DG121A 常州 市 无 线 电 元 件 七 六 亚 -602-19 
3DG120C 石家庄 无 线 电 二 厂 亚 -1080-18 3DG121A 江阴 晶体 管 厂 下 -602-19 
3DG120C 徐州 半导体 器 件 研究 所 亚 -1080-32 3DG1l21A 太原 电子 厂 下 -602-20 
3DG120C 人 OO 厂 下 -1080-33 3DG121A 上海 利 民 无 线 电 厂 下 -602-20 
3DG120C 星光 电工 厂 下 -1080-34 3DG121A 八 四 三 O 〇 三 下 -602-20 
3DG120C 星光 电工 厂 下 -1080-35 3DG121A 八 二 三 一 三 币 -602-21 
3DG120C 天津 第 五 半导体 器 件 六 亚 -1080-39 3DG121A 天 津 第 五 半导体 器 件 广 看-602-22 
3DG120C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 区 -1080-40 3DG121A ”人 无锡 无 线 电 元 件 一 厂 ”下 -602-23 
三 3DG121A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 亚 -602-24 
3DG120C 七 四 六 厂 垩 -1080-41 三 
3D G120C 衔 阳 无 线 电 五 厂 下 -1082-9 3DG121A  @ 厦 门 半导体 器 件 二 厂 “下 -602-25 
3DG120C 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -1082-10 3DG121A 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下-602-26 
3DG120C 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1140-8 3DG121A 石家庄 市 无 线 电 二 厂 “下 -602-27 
3DG120D 划 网 山 闪 导体 广 下 -604-12 3DG121A 书 江 县 晶体 管 厂 丰 -602-28 
3D G120D 李 庐 无 线 电 厂 下 -1078-40 3DGI121A 北京 半导体 器 件 九 矿 下 -602-29 
3DG120D 衡阳 无 线 电 五 厂 焉 -1082-15 3DG121A 上海 元 件 五 厂 下 -602-30 
3DG120D 济宁 无 线 电 元 件 厂 焉 -1082-16 3DG121A 金华 一 一 六 三 下 -602-31 
3DG120D 八 O 士 O 广 亚 -1082-22 3DG121A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -602-44 
3DG120D 徐州 半导体 器 件 研 究 所 亚 -1082-23 3DG121A AOLO 厂 夏 -602-45 
3DG120D 丹东 电子 科研 生产 厂 ”下 -1082-24 3DG121A 星光 电工 厂 下 -602-46 
3DG120D 太原 半导体 三 亚 -1082-25 3DG121A 济南 无 线 电 元 件 厂 和 -602-48 
3D G120D 星光 电工 厂 焉 -1082-26 3DG121A 上 海 利 民 无 线 电 厂 入 -602-49 
3DG120D 石家庄 无 线 电 二 三 下 -1082-34 3DG121A 沈阳 半导体 试验 厂 焉 -604-5 
3DG120D 请 江 无 线 电 厂 丰 -1082-37 3DG121A 济南 半导体 元 件 实验 所 村 -674-16 
3DG120D 南平 五 O 四 三 焉 -1082-37 3DG121A-D 北京 半导体 器 件 T 厂 ”下 -1084-8 
3DG120D 星光 电工 厂 亚 -1082-37 3DG121B 太原 半导体 厂 丰 -602-3 
3DG120D ”人 重庆 无 线 电 二 厂 下 -1082-37 3DG121B 靖江 无 线 电 厂 区 -604-13 
3DG120D 常州 无 线 电 元 件 七 厂 ”下 -1082-38 3DG121B 并 罗 山 半导体 厂 夏 -604-13 
3DG120D ”江阴 晶体 管 厂 下 -1082-38 3DGl121B 湘潭 市 半导体 厂 下 -604-14 
3DG120D 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -1082-39 3DG121B 七 四 六 厂 下 -604-15 
3DG120D 人 八 四 三 O 厂 焉 -1082-39 3DG121B 上饶 市 半导体 元 件 矿 下 -604-16 
3DG120D 人 二 全 二 三 亚 -1082-40 3DG121B 佛山 无 线 电 四 厂 下 -604-17 
3DG120D 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1082-41 3DG1l21B 常州 市 无 线 电 元 件 七 六 于 -604-18 
三 3DG121B 人 江阴 晶体 管 厂 亚 -604-18 
3DG120D 七 四 六 厂 下 -1082-42 3DG1l21B 北京 半导体 器 作 九 厂 开 -6 4-19 
3DG120D 天津 第 五 半导体 器 件 | 下 -1082-43 3DG121B 太原 电子 三 下 -604-19 
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型 号 厂 家 页 码 -序号 | 型 号 夺 页 码 -序号 
3DG1l21B 上 海 利 民 无 线 电 厂 重 -604-19 3DG121C 七 四 六 厂 下 -1082-5 
3DG121B 八 四 三 〇 厂 看 -604-19 3DG121C 余华 一 一 六 厂 下 -1082-6 
3DG121B 八 二 三 一 三 亚 -604-20 3DG121C 济 字 无 线 电 元 件 三 夏 -1082-11 
3DG121B 天津 第 五 半导体 器 件 矿 看-604-21 3DG121C 上海 利 民 无 线 电 厂 下 -1082-12 
3D G121B 。”e@ 无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 看 -604-22 3DG121C ”济南 半导体 元 件 实验 所 丰 -1140..10 
3DG121B 厦门 半导体 器 件 二 | 厂 下 -604-23 3DG121D 并 冈 山 半 导体 厂 焉 -604-30 
3DG121B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 焉 -604-24 3DGl1l21D 佛山 无 线 电 四 厂 下 -1082-7 
厂 3DG1i21D 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -1082-17 
3DG121B 中国 华 晶 电子 集团 公司 下 -604-25 | 3DG121D 上海 利 民 无 线 电 厂 丰 -1082-18 
3DG121B 石家庄 无 线 电 二 厂 看 -604-26 3DG1l21D 太原 半导体 厂 焉 -1082-28 
3DG121B 书 江 晶体 管 三 下 -604-27 3DG121D 星光 电工 厂 下 -1082-29 
3DG121B 上 上 海 元 件 五 厂 下 -604-28 3DG124D ”人 OAEO 厂 - 下 -1082-30 
3DG121B 金华 一 一 六 厂 下 -604-29 3DG121D 星光 电工 厂 下 -1082-31 
3DG1l21BB 沈阳 半导体 试验 厂 下 -604-32 3DG121D 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1082`32 
3DG121B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -604-37 3DG121D 景德镇 三 六 无 线 电 厂 “下 -1082-33 
3DG121B 八 O 七 O 厂 下 -604-38 3DG121D 沈阳 半导体 试验 厂 焉 -1082-35 
3DG121B 星光 电工 厂 下 -604-39 3DG121D 请 江 无线 电 厂 和 夏 -1082-44 
3DG121B 济宁 无线电 元 件 厂 下 -604-50 3DG121D ”4@ 重 庆 无 线 电 二 三 -下 -1082-44 
3DG121B 上 海 利 民 无 线 电 厂 亚 -606-1 3DG121D 八 二 三 一 厂 看 -1082-45 
3DG121B 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -674-17 3DG121D 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -1082-46 
3DG121C 沈阳 半导体 试验 厂 下 -1080-19 3DG121D 上 侥 市 半导体 元 件 厂 “下 -1082-47 
3DG121C 八 Or 七 OO 三 丰 -1080-36 3DG121D 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -1082-48 
3DG121C 是 光电 工厂 下 -1080-37 3D G121D 太原 电子 厂 夏 -1082-48 
3DG121C 徐州 半导体 器 件 矿 下 -1080-38 3DG121D 上 海 利 民 无 线 电 三 下-1082-48 
3DG121C 请 江 无 线 电厂 下 -1080-42 3DG121D 八 四 三 O 厂 牧 -1082-48 
3DG121C ，@ 重 庆 无 线 电 二 厂 亚 -1080-42 3DG121D 常州 无 线 电 元 件 七 六 下 -1082-49 
3DG121C  ，， 八 二 三 一 厂 亚 -1080-43 3DG121D 4 江阴 晶体 管 厂 下 -1082 49 
3DG121C 天 建 第 五 半导体 器 件 厂 下 -1080-44 3DG121D  @ 无 锡 无 线 电 元 件 一 三” 和 丰 -1082 50 
3DG121C 沙 京 半导体 器 件 九 厂 。” 丰 -1080-45 3DG121D 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 牌 -1084-1 
3DGL121C 太原 电子 厂 下 -1080-45 厂 
3DG121C 上 海 利 民 无 线 电 厂 焉 -1080-45 3D G121D 书 江 县 晶体 管 厂 焉 -1084-2 
3DG121C  ， 八 四 三 O 厂 亚 -1080-45 3DG121D ”@ 厦 门 半导体 器 件 二 三 下 -1084 3 
3D G121C 上 人 饶 市 半导体 元 件 厂 “下 -1080-46 3D G121D 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1084-4 
3DG121C 常州 无 线 电 元 件 七 三 下 -1080-47 3DG1l21D 石家庄 无 线 电 二 厂 下 -1084-5 
3DG121C 全 江 阴 晶 体 管 厂 亚 -1080-47 | 3DG121D 上 海 元 件 五 厂 下 -1084-6 
3DG1l21C 佛山 无 线 电 四 厂 下 -1080-48 」 3DG121D 七 四 六 厂 下 -1084-6 
3DG121C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1080-49 3DG121D 金华 一 一 六 厂 下 -1084-7 
人 3DG121D 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1140-11 
3DG121C 书 江 县 晶体 管 厂 下 -1080-50 3DG121M 上海 利 民 无 线 电 厂 下 -602-8 
3DG1l21C ”@ 厦 门 半 导体 器 件 二 厂 ”下 -1082-1 3DG122A 石家庄 无 线 电 二 厂 下 -1084-22 
3D G121C 中 国 华 唱 电 子 集团 公司 下 -1082-2 3DG122A 沈阳 半导体 试验 厂 下 1084-23 
3DG121C 石家庄 无 线 电 二 三 开 -1082-3 3DG122A  @ 重 庆 无 线 电 二 厂 下-1084-24 
3DG121C ”@ 无 锡 无 线 电 元件 一 三 下 -1082-4 3DG122A 七 四 六 三 焉 -1084 25 
3DG121C 上海 元 件 五 厂 下 -1082-5 3DG122A 八 五 三 一 厂 下 -1084-26 
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型 号 广 家 页 码 -序号 | 型 号 太 家 页 码 -序号 
3DG122A 人 金华 一 一 六 下 -1084-27 3DG130 营口 市 无 线 电 器 材 矿 夏 -656-2 
3DG122A 余杭 县 坟 栖 晶体 管 广 下 -1084 28 3DG130 吉林 市 半导体 厂 机-656-4 
3DG122A /人 AO-EO 厂 攻 -1084-29 3DG130 八 五 三 一 厂 下 -1094-12 
3DG122A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1140-19 3DG130A ”青岛 晶体 管 实验 所 夏 -652-43 
3DG122 了 金华 一 一 六 厂 下 -1084-30 3DG130A 上 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 和 夏 -652-44 
3DG122B 沈阳 市 半导体 试 验 厂 和 夏 1084-32 3DG130A 杭州 市 临 平 仪表 元 件 厂 看 -652-45 
3DG122B 。 @ 重 庆 无 线 电 二 六 到 -1084-33 3D G130A 吉林 市 半导体 厂 夏 -652-46 
3DG122 了 如 八 五 三 一 厂 到 -1084-34 3D G130A 上 上 海 利 民 无 线 电 三 置 -652-47 
3DG122B 七 四 六 厂 下 -1084-35 1 3DG130A 衡阳 无 线 电 五 厂 到 -652-48 
3DG122B 祭 杭 县 搞 栖 唱 体 管 厂 页-1084 36 3DG130A 星光 电工 三 看 -652-50 
3DG122BB 八 O 瑟 O 三 所 1084-38 3DG130A 苏州 半导体 总 三 算 -654-3 
3DG122B 星光 电工 厂 页 1084-39 | 3DG130A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 夏 -654-4 
3DG122B 石家庄 无 线 电 二 厂 夏 -1084-40 3DG130A 四 四 三 三 三 复 -654-6 
3D (122 了 徐州 半导体 器 件 研 究 所 和 夏 -1140-20 3D G130A 北 泵 半导体 器 件 五 厂 和 夏 -654-7 
3DG122C 石家庄 无 线 电 二 厂 秆 -1084-41 3DGl30A 北京 半导体 器 件 一 三 秆 -654-11 
3DG122C 星光 电工 厂 和 区 -1084-42 3DG130A 湘潭 市 半导体 厂 其 -654-16 
3DG122C 作 O 上 OO 厂 下 -1084-43 3DGI130A 沈阳 半导体 试验 厂 罩 -654-17 
3DG122C 沈阳 市 半导体 试验 六 焉 -1084-44 3DG130A 朝阳 无 线 电 元 件 厂 了 -854-18 
3DG122C ”@ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -1084-45 3DG130A 延 土 市 半导体 一 厂 夏 -654-18 
3DG122C 八 五 三 一 厂 对 -1084-46 3D G130A ”@ 于 海 浙 江 无 线 也 元 件 六 秆 -654-18 
3DG122C 余杭 县 扩 栖 晶体 管 盖 下 -1084-47 3DG130A 靖江 无 线 电 厂 下 -654-18 
3D GT122C 七 四 六 三 下 -1084-48 3DG130A 。 @ 南 通 地 区 半导体 器 件 矿 利 -654-18 
3DGIT122C 金华 一 一 六 厂 玉 -1084-49 3D G130A 南平 五 〇 四 三 收 -854-18 
3DG122C 徐州 半导体 器 件 研究 厅 下 -1140-22 3DG130A 。 @ 厦 门 半导体 器 件 二 三 下 -654-18 
3DG122D 沈阳 市 半导体 试验 厂 “” 开 -1086-1 3D G130A 上 包 市 半导体 元 件 厂 “页 -654-18 
3DG122D ”@ 重 庆 无 线 电 二 厂 页 -1086-2 3DG130A 新乡 市 半导体 三 村 -654-18 
3DG122D 人 和 八 五 三 一 厂 下 -1086-3 3DG130A 星光 电工 厂 下 -654-18 
3DG122D 七 四 六 厂 下 -1086-4 3DG130A ”@ 重 庆 无 线 电 二 三 四 -654-18 
3DG122D 人 钨 华 一 一 六 厂 了 -1086-5 3DG130A 徐州 整流 器 厂 下 -654-19 
3DG122D 星光 电工 三 焉 -1086-6 3DG130A 佛山 无 线 电 四 厂 和 直 -654-20 
3DG122D ，/ 作 OO 三 焉 -1086-7 3DG130A ”合肥 晶体 管 厂 槛 -654-21 
3DG122D 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -1086-8 3DG130A 常州 无 线 电 元 件 七 三 艇 -654-22 
3DG122D 余杭 县 扩 栖 晶体 管 矿 ”下 -1086-9 3DG130A 江阴 晶体 管 三 划 -654-22 
3DG122D 石家庄 无 线 电 二 厂 亚 -1086-11 3DG130A ”@ 连 云 港 半导体 材料 厂 “年 -654-23 
3DG122D 徐州 半导体 器 件 研究 所 鹉 -1140-23 3DG130A 太原 电子 三 夏 -654-24 
3DG123A 景德镇 三 六 无 线 电 三 四 -1142-24 3DG130A 上 上 海 利 民 无 线 电 厂 下 -654-24 
3DG123A 石家庄 无 线 电 二 厂 下 -1142-27 3DG130A 人 八 四 三 〇 厂 亚 -654-24 
3DG123A 马 通 山 市 晶体 管 厂 下 -1142-35 3DG130A 。 @ 香 河 县 无 线 电 元 件 厂 ” 夏 -654-25 
3DG123B 石家庄 无 线 电 二 厂 下 -1144-20 3DG130A 八 二 三 一 厂 真 -654-25 
3DG123B 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -1144-24 3DG130A 济南 半导体 一 厂 下 -654-25 
3DG123B 马 较 山 市 晶体 管 厂 下 -1144-25 3DG130A 七 四 九 厂 页-654-26 
3DGI123C 景德镇 三 六 无 线 电 | 夏 -1142-~25 3DG130A ”天津 第 五 半导体 器 件 广 看-654-27 
3DG123C 3 家 庄 无 线 也 二 厂 下 -1142~28 3DG130A 吴江 县 晶体 管 一 厂 夏 -654-27 
3DG123C 马鞍 山 市 晶体 答 厂 下 -1142-36 3D G180A. 全 北京 半导体 器 件 一 六 下 -654-27 
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3DG130B 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 


型 号 三 家 页 码 -序号 型 号 三 家 页 码 -序号 
3DG130A ”@ 无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 “下 -654-28 3D G130B 吉林 市 半导体 厂 下 -656-11 
3DG130A 余杭 县 挤 栖 晶体管 三 ”下 -654-28 3DG130B 全 上 海 无 线 电 十 九 厂 下 -656-13 
3DG130A 烟台 无 线 电 一 厂 秆 -654-28 3DG130B 祖 庐 无 线 电 厂 下 -656-14 
3DG130A  @ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -654-28 3D G130B 湛江 无 线 电 一 厂 下 -656-15 
3DG130A 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -654-29 3DG130B 八 七 五 三 焉 -656-16 
3DG130A 金华 一 一 六 厂 于 -654-30 3DG130B 榈 庐 晶 体 管 厂 下 -656-17 
3D G130A 上海 勤 奋 半 导体 器 件 厂 下 -654-31 | 3DG130B 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 “” 蛋 -656-18 
3DG130A 泰州 半导体 厂 下 -654-31 3D G130B 大 连 半 导体 厂 焉 -656-19 
3DG130A 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -654-31 “| 3DG130B 镇 江 半导体 厂 下 -656-20 
3DG130A ， @ 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 ”和 丰 -654-32 3DG130B 湘潭 市 半导体 厂 年-656-25 
3DG130A 七 四 六 厂 焉 -654-32 3DG130B ”全 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -656-26 
3DG130A 中 国 华 晶 电子 集团 公司 秆 -654-33 3DG130B 延吉 市 半导体 一 三 丰 -656-26 
3DG130A 石家庄 无 线 电 二 三 下 -654-34 3DG130B ” @ 上 海 新 江 无 线 电 元 件 厂 下 -656-26 
3DG130A_ 齐齐哈尔 北方 无 线 电 -… 下 -654-35 3DG130B 靖江 无 线 电 厂 下 -656-26 
三 3DG130B “ @ 南 通 地 区 半导体 器 件 矿 下 -656-26 

3D G130A 南京 半导体 器 件 总 厂 “下 -654-35 3DG:30B 徐州 整流 器 三 下 -656-26 
3DG130A 常 涩 市 晶体 管 厂 下 -654-35 3DG130B 南平 五 〇 四 厂 下 -656-26 
3D G130A 八 五 三 一 厂 下 -654-35 3DG130B ”@ 厦 门 半 导体 器 件 二 厂 ”下 -656-26 
3DG130A 徐州 半导体 三 下 -654-36 3DG130B ”上饶 市 半导体 元 件 厂 “” 重 -656-26 
3DG130A ”下 江 县 晶体 管 厂 下 -654-37 3DG130B 星光 电工 厂 下 -656-26 
3DG130A 杭州 无 线 电 二 厂 四 -654-37 3DG130B ”重庆 无 线 电 二 三 下 -656-26 
3DG130A 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -654-38 3DG130B 佛山 无 线 电 四 厂 下 -656-27 
3D G130A  @ 四 平 半导体 厂 下 -654-38 3DG130B ”合肥 晶体 管 厂 佣 -656-28 
3D G130A 石家庄 无 线 电 二 厂 下 -654-39 3DG130B 常州 无 线 电 元 件 - 厂 ”和 丰 -656-29 
3DG130A 上 海 元 件 五 广 四 -654-39 3DG130B ”江阴 晶体 管 厂 下 -656-29 
3DG130A 全 上 海 无 线 电 十 九 厂 下 -654-42 3DG130B 太原 电子 厂 下 -656-30 
3DG130A 和 筒 庐 无 线 电厂 下 -654-43 3DG130B 上 海 利 民 无 线 电 三 和 看 -656-30 
3DG130A 湛江 无 线 电 一 厂 四 -654-44 3DG130B 八 四 三 〇 厂 四 -656-30 
3DG130A 八 七 五 厂 下 -654-45 3DG130B ”@ 香 河 县 无 线 电 元 件 厂 “和 直 -656-31 
3DG130A 和 衫 庐 晶体管 广 下 -654-46 3DG130B 八 工 三 一 厂 下 -656-31 
3DG130A 大连 半 导体 厂 四 -654-47 3DG130B 济南 半导体 一 厂 下 -656-31 
3DG130A 镇 江 半 导体 厂 下 -654-48 3D G130B 新 乡 市 半导体 三 下 -656-31 
3DG130A 上海 无 线 电 二 十 九 厂 “下 -654-49 3DG130B 天津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -656-32 
3DG130A 哈尔滨 特种 元 器 件 六 下 -654-50 3DG130B ”9 无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 下 -656-32 
3DG130A 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -674-20 3DG130B 吴江 县 晶体 管 一 三 四 -656-32 
3DG130A 大 连 仪表 元 件 厂 下 -674-21 3DG130B 余杭 县 搞 本 晶体管 广 下 -656-32 
3DG130A ， 延 河 无 线 电 三 夏 -1092-5 3DG130B 烟台 无 线 电 一 三 下 -656-32 
3D G130A 4 西 安 晶体 管 厂 置 -1192-36 3DG130B ”人 @ 长 沙市 晶体 管 厂 年 -656-32 
3DG130A 一 D 北京 半导体 器 件 十 厂 “下 -1092-47 3DG130B 二 四 九 厂 开 -656-33 
3DG130B 4 北京 半导体 件 一 厂 夏 -656-1 3DG130B 徐州 半导体 三 下 -656-34 
3DG130B 苏州 半导体 总 厂 和 -656-3 3DG130B 济宁 无 线 电 元 件 厂 丰 -656-35 
3DG130B 衡阳 无 线 电 五 厂 秆 -656-8 3DG130B 沈阳 半导体 试验 厂 下 -656-36 
3DG130B 青岛 晶体 管 实验 所 下 -656-9 3DG130B 金华 一 一 六 厂 下 -656-37 
六 合 县 无 线 电 元 件 厂 看 -656-38 


下 -656-10 
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页 码 -序号 | 型 号 厅 家 


型 号 厂 家 页 码 -序号 
3DG130B ”七 四 六 矿 下 -656-38 3DG130C 新乡 市 半导体 厂 下 -1090-34 
3DG130B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下-656-39 3DG130C 星光 电工 厂 焉 -1090-34 
厂 3DG130C 。e@ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -1090-34 
3DG130B ”南京 半导体 器 件 总 三 ”下 -656-39 3DG130C 北京 六 O 五 厂 下 -1090-35 
3D G130BB 常熟 市 晶体 管 厂 下 -656-39 3DG130C 徐州 整流 器 厂 焉 -1090-35 
3DG130B 八 五 三 一 厂 下 -656-39 3DG130C 佛山 无 线 电 四 厂 下 -1090-36 
3DG130B 北京 半导体 器 件 九 厂 ”下 -656-40 3DG130C ”@ 沙 市 晶体 管 厂 ， 下 -1090-37 
3D G130B “”@ 连 云 港 半 导体 材料 厂 ”下 -656-41 3DG130C ”合肥 晶体 管 厂 下 -1090-38 
3DG130B 上海 勤奋 半导体 器 件 六 下 -656-42 3DG230C 常州 无 线 电 元 件 七 厂 “下 -1090-39 
3DG130B 素 州 半导体 厂 下 -656-42 3DG130C ”江阴 晶体 管 厂 焉 -1090-39 
3D G130B “景德镇 三 六 无 线 电 六 下 -656-42 3DG130C 辽宁 无 线 电 五 厂 下 -1090-40 
3DG130B 石家庄 无 线 电 二 三 丰 -656-43 3DG130C 上海 利 民 无 线 电 厂 下 -1090-40 
3DG130B 中 国 华 晶 电子 集团 公司 秆 -656-44 3DG130C 八 四 三 O 〇 厂 亚 -1090-40 
3DG130B 和 蛋 江 县 晶体 管 厂 下 -656-45 3DG130C 北京 半导体 器 件 一 厂 “下 -1090-41 
3DG130B 杭州 无 线 电 二 厂 下 -656-45 3DG130C “”@ 香 河 县 无 线 电 元 件 厂 “下 -1090-42 
3DG130B 石家庄 无 线 电 二 厂 下 -656-46 3DG130C 八 二 三 一 厂 下 -1090-42 
3DG130B 上 海 元 件 五 厂 下 -656-46 3DG130C ”济南 半导体 一 厂 下 -1090-42 
3DG130B 四 四 三 三 下 -656-49 3DG130C 新 乡 半导体 厂 下 -1090-42 
3DG130B 字 波 无 线 电 二 厂 年 -656-50 3DG130C 七 四 九 厂 下 -1090-43 
3DG130B 北京 半导体 器 件 五 厂 下 -658-1 3DG130C 天津 第 五 半导体 器 件 广 焉 -1090-44 
3DG130B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 和 丰 -658-5 3D G130C ”@ 无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 “下 -1090-44 
3DG130B 太原 半导体 厂 下 -658-6 3DG130C ”吴江 县 晶体 管 一 三 下 -1090-44 
3DG130B 星光 电工 厂 丰 -658-7 3DG130C 余杭 县 扩 栖 晶体 管 矿 和 丰 -1090-44 
3DG130B 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -658-8 3DG130C 烟台 无 线 电 一 三 下 -1090-44 
3DG130B 杭州 临 平 仪表 元 件 广 下 -658-9 3DG130C ”@ 长 沙市 晶体 管 厂 焉 -1090-44 
3DG130B 上海 利 民 无 线 电厂 下 -658-10 3DG130C 济宁 无 线 电 元 件 三 亚 -1090-45 
3DG130B 济南 半导体 元 件 实验 所 丰 -674-22 3DG130C 上 海 勤 奋 半 导体 器 件 矿 下 -1090-46 
3DG130B ”大连 仪表 元 件 厂 下 -674-23 3DG130C ”景德镇 三 六 无 线 电 厂 “下 -1090-46 
3DG130B 延 河 无 线 电厂 下 -1092-48 3DG130C 金华 一 一 六 厂 亚 -1090-46 
3DG130B /AOLO 厂 下 -1094-4 3DG130C ”泰州 半导体 厂 亚 -1090-47 
3DG130B  @ 四 平 半 导体 三 下 -1094-20 3DG130C 沉 阳 半导体 试验 厂 下 -1090-48 
3DG130B 4 西 安 晶体 管 广 下 -1192-37 3DG130C 北京 半导体 器 件 九 方正-1090-49 
3DG130C ”桐庐 无 线 电厂 丰 -1090-13 3DG130C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 焉 -1090-49 
3DG130C ，A 西 安 市 晶体 管 厂 下 -1090-13 三 
3DG130C 北京 半导体 器 件 一 矿 ”而 -1090-15 3DG130C 南京 半导体 器 件 总 厂 下 -1090-49 
3DG130C 湘潭 市 半导体 厂 下 -1090-33 3DG130C ”常熟 市 晶体 管 厂 亚 -1090-49 
3DG130C 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1090-34 3D G130C STRES 亚 -1090-49 
3DG130C 延吉 市 半导体 一 三 亚 -1090-34 3DG130C ”@ 连 云 港 半导体 材料 矿 下 -1090-50 
3DG130C “”@ 上海 新 江 无 线 电 元件 厂 下 -1090-34 3D G130C 北京 半导体 器 件 五 三” 下 -1092-6 
3DG130C 请 江 无 线 电厂 焉 -1090-34 3DG130C 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1092-7 
3DG130C “”@ 南 通 地 区 半导体 器 件 厂 下 -1090-34 3DG130C ， 延 河 无 线 电 三 焉 -1092-8 
3DG130C 南平 五 〇 四 三 下 -1090-34 3DG130C 星光 电工 厂 亚 -1092-9 
3DG130C “”@ 厦 门 半导体 器 件 二 厂 ” 焉 -1090-34 3D G130C 四 四 三 三 下 -1092-10 
3DG130C 上 饶 市 半导体 元 件 厂 “下 -1090-34 3DG130C 全 上 海 无 线 电 十 九 厂 下 -1092-12 
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型 号 厂 页 码 -序号 | 型 号 太 家 页 三- 序号 
3DG130C 湛江 无 线 电 一 厂 年-1092-13 3DG130D 全 朝阳 无 线 电 元 件 厂 秆 -1094-22 
3DG130C 八 七 五 厂 下 -1092-14 3DG130D ”@ 香 河 县 无 线 电 元 件 厂 “下 -1094-22 
3DG130C ”哈尔滨 特种 元 器 件 厂 “下 -1092-15 3DG130D 八 二 三 一 厂 可 -1094-22 
3DG130C 大 连 半 导体 三 丰 -1092-16 3D G130D 延吉 市 半导体 一 三 下 -1094-22 
3DG130C 镇江 半导体 厂 下 -1092-17 3D G130D “”@ 上 海 新 江 无 线 电 元 件 厂 下 -1094-22 
3D G130C 上 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 “下 -1092-18 3DG130D 靖江 无 线 电 厂 下 -1094-22 
3DG130C 衡阳 无 线 电 五 厂 夏 -1092-25 3D G130D “”@ 南 通 地 区 平 导体 器 件 矿 下 -1094-22 
3D G130C 吉林 市 半导体 三 下 -1092-26 3D G130D 南平 五 〇 四 厂 下 -1094-22 
3DG130C ”青岛 晶体 管 实验 所 下 -1092-27- 3DG130D ”@ 厦 门 半 导体 器 件 二 厂 “下 -1094-22 
3D G130C 上海 无 线 电 二 十 九 厂 ”和 丰 -1092-28 3DG130D 上饶 市 半导体 元 件 矿 下 -1094-22 
3DG130C /AOLtO 厂 下 -1092-29 3DG130D 济南 半导体 一 厂 下 -1094-22 
3DG130C 杭州 市 临 平 仪表 元 件 厂 下 -1092-30 3DG130D 新乡 市 半导体 厂 下 -1094-22 
3DG130C 上 海 利 民 无 线 电 厂 下 -1092-31 3DG130D 星光 电工 厂 和 -1094-22 
3DG130C 七 四 六 厂 下 -1092-32 3D G130D “”@ 重 庆 无 线 电 二 厂 丰 -1094-22 
3DG130C 徐州 半导体 厂 下 -1092-33 3DG130D 佛山 无 线 电 四 三 下 -1094-23 
3D G130C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”和 丰 -1092-34 3DG130D 北京 六 〇 五 厂 下 -1094-24 
3DG130C 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下-1092-35 3DG130D 徐州 整流 器 厂 下 -1094-24 
3DG130C 书 江 县 晶体 管 厂 年 -1092-36 3DG130D 售 肥 晶体 管 厂 和 夏 -1094-25 
3DG130C 杭州 无 线 电 二 厂 下 -1092-36 3DG130D 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -1094-26 
3DG130C ”南宁 无 线 电 一 厂 下 -1092-37 3DG130D ”江阴 晶体 管 厂 下 -1094-26 
3DG130C ”@ 四 平 半 导体 厂 下 -1092-38 3DG130D 太原 电子 厂 下 -1094-27 
3DG130C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1092-39 3DG130D 上海 利 民 无 线 电 三 下 -1094-27 
3DG130C 上 海 元 件 五 厂 四 -1092-39 3DG130D ” 八 四 EO 厂 下 -1094-27 
3GG130C 济南 半导体 元 件 实验 所 和 夏 -1146-2 3DG130D 七 四 九 厂 下 -1094-28 
3D G130C 大 连 仪 表 元 件 厂 下 -1146-3 3DG130D 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 和 丰 -1094-29 
3DG130D 桐庐 无 线 电 厂 和 丰 -1090-14 3DG130D ”@ 无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 ”下 -1094-29 
3DG130D 4 北京 半导体 器 件 一 三 ”下 -1092-41 3DG130D 吴江 县 晶体 管 一 厂 下 -1094-29 
3DG130D 四 四 三 三 下 -1092-46 3DG130D 余杭 县 扩 栖 晶体 管 厂 “和 看 -1094-29 
3DG130D 丹东 电子 科研 生产 厂 “和 丰 -1092-49 3DG130D 烟台 无 线 电 一 三 下 -1094-29 
3DG130D 延 河 无 线 电 厂 下 -1092-50 3DG130D ”@ 长 沙市 晶体 管 厂 下 -1094-29 
3DG130D 衡阳 无 线 电 五 厂 下 -1094-5 3DG130D 济宁 无 线 电 元件 厂 下 -1094-30 
3D G130D 青岛 晶体 管 实验 所 下 -1094-6 3DG130D 沈阳 半导体 试验 厂 和 -1094-31 
3DG130D 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 “下 -1094-7 3DG130D 上 上海 勤奋 半导体 器 件 厂 下 -1094-32 
3DG130D 人/ 作 OEO 厂 下 -1094-8 3DG130D 素 州 半导体 厂 种 -1094-32 
3DG130D 杭州 临 平 仪表 元 件 矿 下 -1094-9 3DG130D 景德镇 三 六 无 线 电厂 ”下 -1094-32 
3DG130D 上 海 利 民 无 线 电厂 下 -1094-10 3DG130D 金华 一 一 六 厂 下 -1095-33 
3DG130D 吉林 市 半导体 厂 下 -1094-11 3DG130D ”@ 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 “下 -1094-34 
3DG130D “全 上 海 无 线 电 十 九 厂 到 -1094-13 3DG130D 七 四 六 厂 下 -1094-34 
3D G130D 湛江 无 线 电 一 厂 在 -1094-14 3DG130D 北京 半导体 器 件 九 广 下 -1094-35 
3DG130D 八 七 五 三 年 -1094-15 3DG130D 齐齐哈尔 北方 无 线 电 ”下 -1094-35 
3DG130D 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 “下 -1094-16 三 人 

3DG130D 大连 半导体 厂 四 -1094-17 3DG130D 南京 半导体 器 件 总 三 下 -1094-35 
3DG130D 上海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -1094-18 3DG130D 常熟 市 晶体 管 厂 下 -1094-35 
3DG130D 湘潭 半导体 厂 下 -1094-21 3DG130D 八 五 三 一 厂 下 -1094-35 
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型 号 三 家 页 码 -序号 夯 家 页 码 -序号 
3D G130D 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1094-36 J 
3DG130D ”中国 华 晶 电 子 集团 公 下 -1094-37 3DG140B 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -1110-48 
司 3DG140B 人 OAEO 厂 下 -1110-49 
3DG130D 徐州 半导体 厂 下 -1094-38 3DG140 了 B 常州 市 无 线 电 元 件 - 厂 下 -1110-50 
3DG130D 书 江 县 晶体 管 厂 下 -1094-39 3DG140B /OO 厂 年 -1112-1 
3DG130D 杭州 无 线 电 二 厂 下 -1094-39 |， 3DG140B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1112-2 
3DG130D ”@ 四 平 半 导体 厂 四 -1094-40 3DG140B 八 LEO 厂 亚 -1126-35 
3D G130D 石家庄 市 无 线 电 二 三 ”四 -1094-41 3DG140C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1038-36 
3D G130D 上 海 元 件 五 三 直 -1094-41 |”3DG140C 充 章 哈 乐 北方 无 线 电 一 下 -1110-24 
3D G130D 太原 半导体 厂 四 -1094-43 厂 
3DG130D 徐州 半导体 器 件 研 究 所 四 -1094-44 3DG140C 景德镇 三 六 无 线 电 厂 “下 -1110-24 
3DG130D 北京 半导体 器 件 五 厂 ”下 -1094-45 3DG140C “@ 苏 州 电子 实验 厂 下 -1110-25 
3DG130D 星光 电工 厂 和 夏 -1094-46 3DGI140C /OO 厂 下 -1110-28 
3DG130D ”@ 营 口 市 仪表 元 件 一 厂 ”和 夏 -1144-50 3DG140C 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1110-29 
3DG130D 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1146-4 3DG140C 上 海 海 洲 半 导体 三 页-1110-30 
3DG130D 大连 仪 表 元 件 厂 四 -1146-5 3DG140C /人 作 OAEO 厂 看 -1110-32 
3DG130 己 营口 市 无 线 电器 材 广 下 -1094-48 3DG140C 常州 无 线 电 元 件 七 厂 ”下 -1110-33 
3DG130M 上 海 利 民 无 线 电 厂 玫 -652-41 3DG140C ”@ 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 ”和 夏 -1110-34 
3DG130M 杭州 无 线 电 二 厂 下 -654-8 3DG140C ”江阴 晶体 管 厂 肥 -1110-35 
3DG130M 徐州 蓝 流 器 厂 下 -654-9 3DG140C  ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 夏 -1110-36 
3DG130M ”@ 四 平 半 导体 厂 下 -654-10 3D G140C 八 九 三 〇 厂 各 -1126-34 
3DG131A 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”和 -1146-10 3DG141 星光 电工 厂 下 -1042-8 
3DG131B 景德镇 三 六 无 线 电 厂 “下 -1146-11 3D G141 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1118-7 
3DG131C 景德镇 三 六 无 线 电 三 ”下 -1146-12 3DG141 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 秆 -1118-8 
3DG132A ”中国 华 晶 电子 集团 公司 四 -114v -16 3DG141A 人 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1118-11 
3DG132B 中国 华 晶 电 子 集团 公司 和 直 -1146-17 无 线 电 二 厂 
3DG140A @ 苏州 市 电子 实验 厂 四 -1112-8 3DG141A 98 苏州 市 电子 实验 厂 置 -1118-12 
3DG140A ”江阴 晶体 管 厂 四 -1112-9 3DG141A 景德镇 三 六 无 线 电 矿 在 -1118-13 
3DG140A 景德镇 三 六 无 线 电 厂 “和 丰 -1112-10 3DG141A 人 朝 阳 市 无 线 电 元 件 厂 ”四 -1118-14 
3DG140A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1112-10 3DGI141A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 本 -1118-15 
三 三 
3DG140A 人 OO 厂 丰 -1112-11 3DG141A 南京 市 半导体 器 件 总 厂 下 -1118-16 
3DG140A 常州 无 线 电 元 件 七 厂 “下 -1112-12 3DG141A 中 国 华 晶 电 子 集 团 公司 夏 -1118-17 
3DG140A 人 OO 广 下 -1112-13 3DG141A 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 四 -1118-18 
3DG140A ”@ 六 合 县 无 线 电 元 件 矿 下 -1112-14 3DG141A 8 六 合 县 无 线 电 元 件 六 下 -1118-19 
3DG140A 徐州 半导体 器 件 研究 所 四 -1112-17 3DG141A 人 OO 厂 到 -1118-20 
3DG140A 人 八 九 三 O 厂 和 -1126-38 3DG141A 4 江阴 晶体 管 厂 下 -1118-21 
3DG140B 星光 电工 厂 下 -1038-34 3DG1L41A ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 四 -1118-22 
3DG140 了 3 太原 半导体 厂 下 -1038-35 3DG141A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下-1118-23 
3DG140B 。”@ 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 ”下 -1110-44 3DG141A 上海 半 导体 器 件 研 究 所 四 -1118-24 
3DG140B 苏州 市 电子 实验 厂 下 -1110-45 3DG141A 新 乡 市 半导体 三 丰 -1118-35 
3DG140B 江阴 晶体 答 厂 御 -1110-46 3DGHIA 人/ 八 九 三 O 厂 于 -1128-7 
3DG140B 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1110-47 3D G141B 上海 半 导 你 器 件 研 究 所 下 -1116-20 
3DG140B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1110-48 3DG141B ”人 OO 三 夏 -1116-2] 


型 号 


3DG1413B 
3DG141B 
3D G1l41B 
3DG141B 
3DG141B 


3DG141B 
3DG141 了 B 
3DG141B 
3DG141B 
3DG141B 
3DG141B 
3DG141B 
3DG141B 


3DG141B 
3DG141B 
3DG141C 
3DG141C 
3D G141C 
3D G141C 
3DG141C 


3DG3441C 
3D G141C 
3D G141C 
3DG141C 
3DG141C 
3DG141C 
3DG141C 
3D GT141C 
3DG141C 
3DG141C 
3D G141C 
3DG141C 
3DG142 

3D G142 

3D GT142 


3DG142 
3D GT142 


3DG1I142 人 A 
3 也 2 汪 142A 


局 家 


页 码 -序号 | 型 号 


徐州 半导体 器 件 研究 所 


@ 苏 州 电子 实验 厂 


景德镇 三 六 无 线 电 三 


^ 朝 阳 无 线 电 元 件 厂 


齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
后 

南京 市 半导体 器 件 总 三 
中 国 华 晶 电子 集团 公司 
常州 市 无 线 电 元 件 七 三 

@ 六 合 县 无 线 电 元 件 矿 
^ 江 阴 晶 体 管 玉 

生 建 八 三 厂 研究 所 
八 O 芋 OO 六 

威海 北洋 电气 集团 公司 
无 线 电 二 

新 乡 市 半导体 厂 

八 九 三 O 厂 

太原 半导体 广 


e 苏 州 电子 实验 厂 


景德镇 三 六 无 线 电 矿 


^ 朝 阳 无 线 电 元 件 太 


齐齐哈尔 市 北方 无 线 电 
一 厂 

中 国 华 晶 电 子 集团 公司 
常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 


^ 江 阴 晶 体 管 厂 


生 建 八 三 厂 研 究 所 

八 O 七 O 厂 

新 乡 市 半导体 厂 

上 海 海湾 半导体 三 

八 九 三 〇 三 

八 OO 三 

徐州 半导体 器 件 研 究 所 

上 海 半 导体 器 件 研究 所 

八 OO 厂 

星光 电工 厂 

八 五 三 一 厂 

国 华 晶 电子 集团 公 

司 

中 国 华 昂 电子 集团 公 
司 

镇 江 半 导体 厂 

徐州 半导体 器 件 研 究 所 

八 O-O 厂 


于 


NI 0 
二 aa 


下 -1116-22 
下 -1116-38 
焉 -1116-39 
下 -1116-40 
亚 -1116-41 


下 -1116-42 
下 -1116-43 


开 -1116-44 - 


下 -1116-45 
亚 -1116-46 
下 -1116-47 
亚 -1116-48 
焉 -1116-49 


下 -1118-36 
下 -1128-6 
下 -1042-9 
下 -1114-41 
下 -1114-42 
下 -1114-43 
下 -1114-44 


亚 -1114-45 
亚 -1114-46 
亚 -1114-48 
亚 -1114-49 
下 -1114-50 
下 -1118-37 
下-1120-2 
下 -1128-4 
得 -1116-1 
亚 -1116-2 
下 -1116-3 
得 -1116-4 
下 -1044-19 
下 -1120-22 
玉 -1120-38 


第 -1120-39 


下 -1120-41 
焉 -1120-40 


四 -1120-45 


Nt 


一 -一 -一 一 一 一 一 一- 一 


3DG142A 
3DG142A 
3DG142A 
3DG142 人 A 
3DG142A 
3DG142 和 人 
3D G142A 


3DG142A 
3DG142B 
3DG142 了 B 
3DG142 了 B 
3DG142B 
3DG142B 
3D G142 了 3 
3DG142B 
3D G142 了 B 
3DG142B 
3D G142 了 B 
3D G142B 


3D G142B 
3DG142C 
3DG142C 
3DG142C 
3D G142C 
3DG142C 
3DG142C 
3DG142C 
3DG142C 
3D GT142C 
3DG142C 
3DG142C 
3DG142C 


3DG142C 
3DG142 3 
3DG142 3 
3DG143 和 人 
3DG143 信 
3DG143 入 
3DG143A 
3DG143 
3D G143 避 


半导体 三 极 管理 号 -厂家 索引 


三 家 页 码 -序号 
中 国 华 晶 电 子 集团 公司 丰 -1120-46 
常州 无 线 电 元 件 七 厂 下 -1120-47 
@ 六 合 县 无 线 电 元 件 六 下 -1120-48 
4 江阴 量 体 管 厂 亚 -1120-49 
景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -1120-50 
生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1122-1 
全 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1122-3 
无 线 电 二 厂 
八 九 三 O 厂 下 -1128-20 
徐州 半导体 器 件 研 究 所 下-1120-23 
八 O 上 DO 广 下 -1120-24 
景德镇 三 六 无 线 电 矿 下 -1120-26 
八 OO 矿 于-1120-27 
长 春 市 微 电 子 工厂 亚 -1120-28 
中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1120-29 
常州 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -1120-30 
@ 六 合 县 无 线 电 元 件 六 下 -1120-31 
4 江阴 昂 体 管 厂 下 -1120-32 
生 建 八 三 厂 研究 所 焉 -1120-33 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1120-34 
无 线 电 二 三 
八 九 三 O 矿 下 -1128-19 
太原 半导体 厂 下 -1044-20 
景德镇 三 六 无 线 电 厂 “下 -1118-48 
八 OTO 厂 -1118-49 
长 春 市 微 电 子 工厂 私 -1118-50 
徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1120-3 
八 OEO 厂 下 -1120-4 
中 国 华 晶 电子 焦 邯 公司 看-1120-6 
常州 市 无 线 电 元 件 七 广 下-1120-7 
@ 六 合 县 无 线 电 元 件 矿 页 -1120-8 
^ 江 阴 晶 体 管 厂 开 -1120-9 
生 建 八 三 厂 研究 所 下 -1120-10 
4 威海 北洋 电气 集团 公司 看 -1120-11 
无 线 电 二 厂 
八 九 三 〇 三 下 -1128-15 
江阴 晶体 管 厂 下 -1044-26 
景德镇 三 六 无 线 电 矿 下 -1120-42 
中 国 华 晶 电 子 集团 公司 防 -1124-24 
八 OO 三 亚 -1124-24 
徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1126-18 
八 九 三 O 〇 三 下 -1134-29 
中 国 华 晶 电 子 焦 团 公司 年 -1124-25 
八 O 二 OO 三 看-1124-25 


下 -231 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


页 码 -序号 | 型 号 三 家 


型 号 三 家 页 码 -序号 
3DGI143B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 和 -1126-15 3DG160A 湘潭 市 半导体 厂 到 -554-49 
3DG1l43B 八 九 三 O 〇 厂 下 -1134-25 3DG160A 高 唐 县 无 线 电 实验 厂 ”和 丰 -554-50 
3DG143C 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 和 丰 -1124-23 3DG160A ”太原 半导体 厂 下 -556-1 
3DG143C 景德镇 三 六 无 线 电 矿 下 -1124-19 3DG160A 沈阳 半导体 试验 厂 夏 -556-2 
3DG143C 八 O 七 OO 三 下 -1124-26 3D G160A 湛江 无 线 电 一 厂 夏 -556-3 
3DGl43C 徐州 半导体 器 件 研究 所 四 -1126-22 3DG160A 金华 一 一 六 厂 下 -556-43 
3DG143C 人 八 九 三 O 厂 下 -1136-22 3DG160B 沈阳 半导体 试验 厂 下 -556-4 
3DG143D 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1126-20 3DG160B 太原 半导体 厂 下 -556-5 
3DG143D 八 刀 三 O 〇 厂 下 -1136-16 4 3DG160B 天津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -556-6 
3DG144A 人 OO 厂 下 -1044-31 3D G160B 八 五 三 一 厂 下 -556-6 
3DG144A /人 AOLO 厂 夏 -1124-1 3DG160B ”@ 重 庆 无 线 电 二 三 焉 -556-6 
3DG144A 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1124-3 3DG160B 并 网 山 半 导体 三 下 -556-7 
3DG144A 徐州 半导体 器 件 研究 所 本 -1126-21 3DG160B 高 唐 县 无 线 电 实验 厂 “下 -556-8 
3DG144A 人 八 九 三 O 厂 下 -1136-40 3DG160B 湘潭 市 半导体 三 下 -556-9 . 
3DG144B 人 OO 厂 下 -1044-32 3DG160B 湛江 无 线 电 一 三 下 -556-10 
3DG144B 中国 华 晶 电子 集团 公司 丰 -1122-50 3DG160B 金华 一 一 六 下 -558-42 
3DG144B 八 O 七 O 厂 下 -1122-50 3DGl160B 星光 电工 三 下 -594-24 
3D al44B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1126-19 3DG160C 沈阳 半导体 试验 三 夏 -556-11 
3DG144B 八 九 三 O 厂 和 -1136-35 3DG160C 湛江 无 线 电 一 厂 下 -556-12 
3DG144C 人 作 OO 厂 下 -1044-33 3DG160C 天津 第 五 半导体 器 件 厂 下-556-13 
3DG144C 景德镇 三 六 无 线 电厂 ”下 -1122-46 3D G160C 八 五 三 一 厂 牌 -556-13 
3D G144C 八 OO 七 DO 广 和 丰 -1122-47 3DG160C “”@ 重 庆 无 线 电 二 厂 亚 -556-13 
3DG1l44C 中国 华 晶 电 子 集团 公司 和 -1124-24 3DG160C 并 网 山 半 导体 三 下 -556-14 
3DG144C 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1126-24 | 3DG160C 湘潭 市 半导体 厂 亚 -556-15 
3DG144C ” 八 九 三 O 厂 至 -1138-13 3DG160C 高 唐 县 无 线 电 实验 矿 下 -556-16 
3DG144D 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1126-25 | 3DG160C 营口 市 无 线 电器 材 厂 看 -556-17 
3DG144D 八 九 三 O 厂 下 -1138-12 3DG160C 金华 一 一 六 厂 焉 -560-1 
3DG146 了 八 O 七 O 厂 下 -1122-43 3DG160C 星光 电工 厂 焉 -594-25 
3DGl147A 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -1124-39 | .3DG160D 营口 市 无 线 电器 材 广 下 -556-18 
3DG147C 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -1124-38 3DG160D 沈阳 尘 导 体 试验 厂 亚 -556-19 
3Dl48A ”中国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1108-15 3DG160D 湛江 无 线 电 一 厂 下 -556-20 
3DG148A 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -1124-30 3DG160D 高 唐 县 无 线 电 实验 广 下 -556-21 
3D G148 了 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1108-13 3DG160D 天津 第 五 半导体 器 件 厂 焉 -556-22 
3DGl48C 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1108-17 3DG160D 八 五 三 一 三 下 -556-22 
3D Gl48C 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -1124-27 3DG160D “ @ 重 庆 无 线 电 二 三 亚 -556-22 
3DG150A 人 和 八 七 五 厂 划 -618-23 3DG160D 湘 谭 市 半导体 三 亚 -556-23 
3DG150B 八 七 五 厂 至 -622-39 3DG160D 并 冈 山 半导体 厂 亚 -556-24 
3DG150C 八 七 五 厂 下 -626-38 3DG160D 金华 一 一 六 厂 下 -562-1 
3DG150D 人/ 八 七 五 厂 下 -630-34 3DG160D 星光 电工 三 焉 -594-26 
3DG151B 景德镇 三 六 无 线 电 厂 “页 -1124-41 | 3DG160 也 人 金 华 一 一 六 下 -562-37 
3DG160A 天 津 第 五 半导体 器 件 广 下 -554-47 3D G160 下 金华 一 一 六 厂 夏 -568-24 
3DG160A 人 八 五 三 一 厂 下 -554-47 3D G161 ee 邮电 部 北京 通信 元 件 厂 下 -556-35 
3DG160A  @ 重 庆 无 线 电 二 三 亚 -554-47 3DG161A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -556-36 
3DG160A 并 网 山 半 导体 厂 下 -554-48 品 


种 -232 


3DG161C 


Eraaexmr 


型 号 厂 家 
3DG161A 沈阳 半导体 试验 厂 
3DG161A 济宁 无 线 电 元 件 厂 
3DGL6IA AOLO 厂 
3DG161A 星光 电工 厂 
3DG161A 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3DG161A 南平 五 O 四 厂 
3DG161A 人 八 五 三 一 厂 
3D G161A ”@ 重 庆 无 线 电 二 厂 
3DG161A 北京 前 门 器 件 厂 
3DG161A 湘潭 市 半导体 厂 
3DG161A ”@ 四 平 半导体 厂 
3DG161A 人 八 二 三 一 厂 
3DG161A 重庆 无 线 电 四 厂 
3DG161A 并 罗 山 半导体 厂 
3DG161A 连云港 市 晶体 管 厂 
3DG161A 高 唐 县 无 线 电 实验 厂 
3DG161A 济宁 无 线 电 元 件 厂 
3DG161B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
太 
3DG161B 南平 五 〇 四 呈 
3DG161B 上饶 市 半导体 器 件 厂 
3DG161B 八 五 三 一 厂 
3DG161B  @ 重 庆 无 线 电 二 三 
3DG161B 连云港 市 晶体 管 厂 
3DG161B 湘潭 市 半导体 厂 
3DG161B  @ 四 平 半 导体 三 
3DG161B 八 二 三 一 厂 
3DG161B 重庆 无 线 电 四 三 
3DG161B 天津 第 五 半导体 器 件 厂 
3DG1l61B 高 唐 县 无 线 电 实验 厂 
3DG161B 北京 市 前 门 器 件 厂 
3DG161B 井冈山 半导体 厂 
3DG161B 沈阳 半导体 试验 三 
3DG161B 星光 电工 厂 
3DG161B 人 OAEO 厂 
3DG161B 星光 电工 厂 
3DG161C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
司 
3DG161C 湘潭 市 半导体 三 
3DG161C 上 猎 市 半导体 器 件 厂 
3DG161C  ， 南平 五 DO 四 厂 
3DG161C 八 五 三 一 厂 
3DG161C “”@ 重 庆 无 线 电 二 厂 
八 O 七 O 厂 


下 -560-2 


页 码 - 序 号 


焉 -556-37 
下 -556-40 
下 -556-44 
焉 -556-45 
亚 -558-1 
焉 -558-1 
焉 -558-1 
焉 -558-1 


焉 -558-2 


下 -558-3 
下 -558-4 
焉 -558-4 
亚 -558-4 
亚 -558-5 
下 -558-6 
焉 -558-7 
亚 -558-45 
下 -558-16 


焉 -558-17 
丰 -558-17 
焉 -558-17 
亚 -558-17 
下 -558-18 
亚 -558-19 
下 -558-20 
下 -558-20 
亚 -558-20 
下 -558-21 
亚 -558-22 
下 -558-23 
亚 -558-24 
亚 -558-35 
亚 -558-38 
焉 -558-43 
亚 -558-44 
亚 -558-48 


亚 -558-49 
下 -558-50 
亚 -558-50 
下 -558-50 
下 -558-50 


型 号 


3D G161C 


3DG161C 
3D G161C 
3DG161C 
3DG161C 
3DG161C 
3DG161C 
3D G161C 
3DG161C 
3DG161C 
3DG161C 
3DG161C 
3DG161C 
3D G161D 


3DG161D 
3DG161D 
3DG161D 
3D G161D 
3DG161D 
3DG161D 
3DG161D 
3DG161D 
3DG161D 
3DG161D 
3D G161D 
3DG161D 
3DG161D 
3DG161D 
3DG161D 
3DG161D 
3DG161D 
3DG161D 
3DG161D 
3DG161 卫 


3D G161 忆 
3DG161 刁 
3DG161 书 
3DG161 忆 
3D G161 忆 
3DG161 卫 
3DGl161 卫 


3D G161 忆 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


页 码 -序号 


虹 : 家 
太原 半导体 厂 下 -560-3 
星光 电工 厂 - 焉 -560-4 
连云港 市 晶体 管 厂 焉 -560-5 
八 二 三 一 厂 ， 下 -560-6 
重庆 无 线 电 四 三 下 -560-6 
星光 电工 厂 下 -560-7 
天 津 第 五 半导体 器 件 六 下 -560-8 
北京 市 前 门 器 件 三 下 -560-9 
高 唐 县 无 线 电 实 验方 和 -560-10 
@ 四 平 半导体 三 亚 -560-11 
井冈 山 半 导体 三 亚 -560-12 
沈阳 半导体 试验 厂 下 -560-13 
济宁 无 线 电 元 件 广 下 -560-21 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -560-34 

厂 0 
工 贷 市 半导体 元 件 矿 亚 -560-35 
前 平 五 〇 四 三 下 -560-35 
八 五 三 一 三 下 -560-35 
@ 重 庆 无 线 电 二 三 下 -560-35 
湘潭 市 半导体 三 下 -560-36 
连云港 市 晶体 管 厂 下 -560-37 
八 二 三 一 厂 下 -560-38 
重庆 无 线 电 四 三 下 -560-38 
天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -560-39 
高 唐 县 无 线 电 实验 矿 ， 下 -560-40 
北京 市 前 门 器 件 六 .下 -560-41 
@ 四 平 半 导体 三 下 -560-42 
井冈 山 半 导体 厂 焉 -560-43 
八 O 上 O 广 焉 -562-2 
星光 电工 厂 亚 -562-3 
星光 电工 厂 下 -562-4 
太原 半导体 厂 下 -562-5 
济宁 无 线 电 元 件 厂 焉 -562-10 
沈阳 半导体 试验 厂 亚 -562-12 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -562-20 
态 

上 饶 市 半导体 元 件 六 亚 -562-21 
南平 五 〇 四 三 下 -562-21 
八 五 三 一 厂 亚 -562-21 
@ 重 庆 无 线 电 二 三 下 -562-21 
湘 谭 市 半导体 厂 亚 -562-22 
连云港 市 晶体 管 厂 焉 -562-23 
八 二 三 一 厂 看 -562-24 
亚 -562-24 


重庆 无 线 电 四 | 


aa 
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型 号 


3D G161 卫 


3D G161 了 五 
3D G161 卫 
3DG161 卫 
3DG161 卫 
3DG161 卫 
3D G161 辽 
3D G161 忆 
3D G161 世 
3DG161 节 
3DG161F 


3DG161EF 
3D G161F 
3D G161F 
3D G161FE 
3D G161E 
3D G161F 
3DG161F 
3D G161 下 
3DG161F 
3DG161F 
3DG161F 
3DG161FE 
3DG161F 
3DGI161F 
3DG161E 
3DG161F 
3DG161F 
838DGI61F 
3DG161F 
3DG161G 
3DG161G 
3DG161G 
3D Gl161Gr 
3DG161G 
3D G161G 
3DG161G 
3D G161G 


3DG161G 
3D G161G 
3DG161G 
3DG161G 
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而 家 


天 津 第 五 半导体 器 件 厂 重 -562-25 


高 唐 县 无 线 电 实验 三 
北京 市 前 门 器 件 厂 
@ 四 平 半导体 广 
井冈 山 半 导体 厂 
八 OLO 广 
星光 电工 三 
沈阳 半导体 试验 厂 
星光 电工 厂 
济宁 无 线 电 元 件 厂 


齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 


区 司 
南平 五 O 〇 四 厂 
八 五 三 一 厂 
@ 重 庆 无 线 电 二 厂 
湘潭 市 半导体 厂 
八 二 三 一 厂 
重庆 无 线 电 四 厂 
连云港 市 晶体 管 厂 


天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
高 唐 县 无 线 电 实验 厂 


北京 前 门 器 件 厂 

@ 四 平 半导体 三 
并 网 出 半导体 三 
济宁 无 线 电 元 件 厂 
八 O 七 DO 厂 
太原 半导体 广 
星光 电工 厂 
星光 电工 厂 
营口 市 无 线 电 器 材 厂 
沈阳 半导体 试验 厂 
沈阳 半导体 试验 三 
八 OTO 太 
漠 宁 无线电 元 件 厂 
营口 无 线 电 囊 村 三 
星光 电工 三 
八 OLO 矿 
星光 电工 三 


齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 


四 
南平 五 O 四 厂 
代 瑟 三 拓 广 
湘潭 半导体 厂 


天 津 第 五 半导体 器 件 下 -564-40 


年 -562-26 
下 -562-27 
下 -562-28 
而 -562-29 
下 -562-38 
下 -562-39 
下 -562-40 
于 -562-43 
下 -564-1 

夏 -564-4 


下 -564-5 
亚 -564-5 
下 -564-5 
下 -564-6 
夏 -564-7 
下 -564-7 
到 -564-8 
下 -564-9 
下 -564-10 
下 -564-11 
下 -564-12 
到 -564-13 


和 -564-16 


下 -564-18 
下 -564-19 
看-564-20 
下 -564-21 
下 -564-22 
下 -564-25 
亚 -564-27 
下 -564-27 
下 -564-29 
下 -564-31 
下 -564-32 
和 -564-33 
村 -564-34 
重 -564-37 


手 -564-38 
秆 -564-38 
下 -564-39 


页 码 -序号 」 型 号 


3D G161G 
3DG161G 
3DG161G 
3DG161G 
3D G161G 
3D G161G 
3D G161G 
3DGIL61HI 


3DG161 瑟 
3DG161H 
3DG161H 
3DG161H 
3DG161 五 
3DGI161H 
3DG161H 
3DG161 卫 
3DG161 瑟 
3DG161H 
3D G161H 
3DG161H 
3DG161H 
3DG161 
3DG1611I 


3DG1611 
3DG1611 
3DG1611 
3DG1611 
3DG1611I 
3DG1611I 
3DG161I 
3DG1611I 
3DG161I 
3DG161T 
3DG161I 
3DG161I 
3DG161I 
3DG1611 
3DG161J 


3DG161 了 
3DG161 了 


3DG161J 


errreerwrerrreeverenvn 


Ce 


三 家 页 码 -并 号 
高 唐 县 无 线 电 实验 厂 ”下 -564-41 
八 二 三 一 三 下 -564-42 
重庆 无 线 电 四 厂 亚 -564-42 
连云港 市 晶体 管 厂 亚 -564-43 
北京 市 前 门 器 件 厂 年 -564-44 
并 冈 由 半导体 三 下 -564-45 
@ 四 平 半导体 矿 下 -576-18 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -566-49 
硬 
”和 着 冈 山 半导体 三 下 -566-50 
连云港 市 晶体 管 厂 下 -568-1 
湘潭 市 半导体 三 下 -568-2 
大 二 二 二 下 -568-3 
厦门 半导体 器 件 四 厂 “下 -568-3 
天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -568-4 
南平 五 O 〇 四 厂 丰 -568-5 
北京 市 前 门 器 件 厂 下 -568-6 
高 唐 县 无 线 电 实验 厂 ”下 -568-7 
沈阳 半导体 试验 厂 夏 -568-20 
星光 电工 厂 亚 -568-25 
星光 电工 厂 焉 -568-26 
八 O-EO 厂 下 -568-27 
济宁 无 线 电 元 件 厂 看 -568-34 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 亚 -568-38 
帮 
南平 五 〇 四 广 各 -568-39 
连云港 市 晶体 管 厂 下 -568-40 
湘潭 市 半导体 厂 在-568-41 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -568-42 
八 二 三 一 厂 下 -568-43 
重庆 无 线 电 四 三 下 -568-43 
高 唐 县 无 线 电 实验 三 ”下 -568-44 
北京 市 前 门 器 件 厂 下 -568-45 
并 冈 山羊 导体 厂 下 -568-46 
八 OO 三 亚 -570-8 
星光 电工 厂 下 -570-9 
济宁 无 线 电 元 件 厂 帮 -570-14 
沈阳 半导体 试验 厂 亚 -570-15 
星光 电工 广 槛 -570-21 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 是-570-29 
三 
南平 五 〇 四 厂 焉 -570-30 
湘潭 市 半导体 厂 下 -570-31 
八 二 三 一 三 


[slotiaaiahce se cos。 


国 家 


广 


型 号 页 码 -序号 | 型 号 页 码 -序号 
3D G161J 重庆 无 线 电 四 厂 在 -570-32 | 3DG16IM 重庆 无 线 电 四 厂 阳 -576-1 
3DG161J 天 津 第 五 半导体 器 件 ”下 -570-33 3DG161M 天津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -576-2 
3DG161J 高 唐 县 无 线 电 实验 厂 “下 -570-34 3DG1l61M  。 井 网 山 半导体 厂 夏 -576-3 
3DG161J 北京 市 前 门 器 件 厂 页-570-35 3DG1l61M 。 连云港 市 晶体 管 关 看-576-4 
3DG161J 并 网 山 半 导体 厂 亚 -570-36 3DGIl6IM 沈阳 半导体 试验 厂 下 -576-7 
3DG161 了 连云港 市 晶体 管 厂 下 -570-37 3DG161IM ”人 OO 厂 下 -576-10 
3DG161J 济宁 无 线 电 元 件 矿 下 -570-46 3DCl61IM 星光 电工 厂 ， 看 -576-11 
3DGI161J 沈阳 半导体 试验 矿 下 -570-48 3DGI61M 。 星光 电工 厂 下 -576-14 
3DG161J /人 AOLO 厂 提 -572-10。 | 3DGI61M 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -576- 15 
3DG161J 星光 电工 厂 页-572-11 3DGI6IN 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -576-17 
3DG161J 星光 电工 厂 了 -572-13 3DG1l61N 齐齐哈尔 北 方 无 线 电 -… 夏 -576-19 
3DG161K 齐齐哈尔 北方 无 线 电 - ”下 -572-21 ) 

关 3DGI0IN 南平 五 O 〇 四 厂 奢 -576-20 
3DS161 玫 南平 五 O 四 上 厂 夏 -572-22 3DGI61N 湘潭 市 半导体 三 下 -576-21 
3DG161 玫 湘潭 市 半导体 厂 和 页 -572-23 3DG161N 八 二 三 一 厂 下 -576-22 
3DS1l61 了 人 和 八 二 三 一 厂 复 -572-24 3DGI6IN 重庆 无 线 电 四 厂 看 -576-22 
3DG161 玫 重庆 无 线 电站 厂 夏 -572-24 3DGI61N 天津 第 五 半导体 器 件 广 年 -576-23 
3DG161K 并 网 山 半 导体 厂 不 -572-25 3DGI61N 并 冈 山 半 导体 厂 种 -576-24 
3DG161 必 连云港 市 晶体 管 产 下-572-26 3DG161N 太原 半导体 厂 夏 -576-27 
3DG161K 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -572-27 3DGI6IN 人 OO 厂 夏 -576-28 
3DGI6I 攻 沈阳 半导体 试验 厂 亚 -572-35 3DGI16IN 星光 了 电工 三 看-576-30 
3DG161K 济宁 无 线 电 元 件 三 下 -572-38 3DGI6IN 星光 电工 厂 各 -570-33 
3DG161K 星光 电工 厂 下 -572-42 3DGI6IN 沈阳 半导体 试 验 厂 聘 -576-34 
3DGI16IK 人 OO 厂 焉 -572-45 3DG162 9 邮电 部 北京 通信 元 件 广 夏 -558-8 
3DG161 开 是 光电 了 丁 厂 下 -572-46 3DG162 八 五 三 一 厂 秆 -574-32 
3DG161L 齐齐哈尔 北 方 无 线 电 一 下 -574-13 3DGl62A 人 OEO 厂 下 -556-38 

让 3DGl62A 沈阳 半导体 试验 厂 夏 -556-39 
3DG161L 南平 五 O 四 厂 下 -574-14 3DS162A 济宁 无 线 电 元 件 厂 和 直 -556-41 
3DG161L 连云港 市 晶体 管 三 开 -574-15 3DG162A 星光 电工 厂 夏 -556-42 
3DG161T. 湘 乔 市 半导体 厂 于 -574-16 3DG162A. 八 O 七 OO 厂 和 直 -556-46 
3DG161L 八 二 三 一 厂 下 -574-17 3D4162A 从 二 三 一 厂 夏 -556-47 
3DG161L 重庆 无 线 电 四 厂 下 -574-17 3DS162A 上 海 吉 奋 半导体 器 件 广 丰 -556-47 
3DG161L 天津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -574-18 3DG162A 重庆 无 线 电 四 厂 至-556-47 
3DG161L 韭 网 山 半 导体 厂 亚 -574-19 3DG162A 并 网 山 半 导体 厂 下 -556-48 
3DG161L 沈阳 半导体 试验 厂 下 -574-31 3DG162A 天 津 第 五 半导体 器 件 广 夏 -556-49 
3DG161L 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -574-35 3DG162A 高 唐 县 无 线 电 实验 三 看-556-50 
3DG161IL 星光 电工 厂 下 -574-37 3DG162A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 ~- 和 四 -558-9 
3DG1l61L 星光 电工 厂 下 -574-38 厂 
3DG161L ”人 OO 三 亚 -574-41 3DG162A 湘潭 市 半导体 厂 严 -558-10 
3DG1I61M  。 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -574-48 3DG162A 厦门 半导体 器 件 四 广 下 -558-11 

产 3DG162A 南平 五 DO 四 厂 下 -558-11 
3DG161M 南平 五 O 四 厂 下 -574-49 3DG162A 从 五 三 一 厂 下 -558-11 
3DG16IM 湘潭 市 六 导体 ) 御 -574-50 3DGT162A  @ 重 庆 无 线 由 二 厂 和 -558-11 
3DGI16IM 人 二 兰 一 厂 开 -576-1 35DG162A 佛山 市 无 线 屯 四 三 下 -558-12 
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型 号 克 家 页 码 -序号 | 型 号 加 家 页 码 -序号 
3D G162A 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 年 -558-13 | 3DG162C 下 庆 无 线 电 四 厂 焉 -560-27 
3DG162A 八 四 三 一 厂 机 -558-13 3DG162C 天津 第 五 半导体 器 件 厂 下-560-28 
3DG162A-N 北京 半导体 器 件 十 厂 “ 焉 -576-29 3D G162C 高 唐 县 无 线 电 实验 矿 下 -560-29 
3DG162B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -558-25 3DG162C  @ 阳 泉 市 无 线 电 五 厂 亚 -560-30 
二 3DGl62C 并 内 由 半 导体 厂 亚 -560-31 
3DG162B 湘潭 市 半导体 厂 下 -558-26 3DG162D 湘潭 市 半导体 厂 下 -560-44 
3DG162B 上海 勤奋 半导体 器 件 广 下 -558-27 3DG162D 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 焉 -560-45 
3DG162B 南平 五 O 四 厂 丰 -558-27 症 
3DG162B 厦门 半导体 器 件 四 厂 ”下 -558-27 | 3DGS162D 上海 勤 奋 半 导体 器 件 ” 下 -560-46 
3DG162B 大 者 二 二 有 尼 卫 -558-27 3DG162D 南平 五 〇 四 厂 亚 -560-46 
3DG162B 常州 无 线 电 元 件 七 三 下 -558-28 3DG162D 厦门 半导体 器 件 四 厂 下 -560-46 
3DG162B 八 四 三 〇 厂 下 -558-28 3D G162D 人 下 过 = 亚 -560-46 
3DG162B 佛山 无 线 电 四 厂 下 -558- 29 3DG162D 重庆 无 线 电 一 三 下-560-46 
3DG162B EN 司 下 -558-30 3DG162D 佛山 无 线 电 四 三 下 -560-47 
3DG162B 重庆 无 线 电 四 厂 和 看-558-30 3DG162D 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 亚 -560-48 
3DG162B 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -558-31 3DGl62D 礁 四 三 提 下 -560-48 
3DG162B ， @ 阳 泉 市 无 线 电 五 三 下 -558-32 3DG162D 人 和 八 二 三 一 厂 焉 -560-49 
3DG162B 并 冈 山 半 导体 厂 下 -558-33 3DG162D 重庆 无 线 电 四 厂 下 -560-49 
3DG162B 高 唐 县 无 线 电 实 验 厂 。 焉 -558-34 3DG162D 并 冈 山 半导体 厂 焉 -560-50 
3DG162B ”人 OALO 厂 下 -558-36 3DSl62D ”人 OO 矿 下 -562-6 
3DG162B 沈阳 半导体 试验 厂 下 -558-37 3DG162D 太原 半导体 三 焉 -562-7 
3DG162B 八 O 七 O 厂 下 -558-39 3D G162D 星光 电工 厂 亚 -562-8 
3DG162B 星光 电工 厂 四 -558-40 3DG162D 星光 电工 三 亚 -562-9 
3DG162B 星光 电工 厂 下 -558-41 3DG162D 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -562-11 
3DG162B 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -558-46 3DG162D 人 OO 三 亚 -562-13 
3DG162C /人 OO 厂 夏 -560-14 3DG162D 沈阳 半导体 试验 三 亚 -562-14 
3DG162C 沈阳 半导体 试 验 厂 看-560-15 3DG162D 天 嫂 第 五 半导体 器 件 厂 焉 -562-15 
3DG162C 星光 电工 厂 和 看 -560-16 3DGl62D 高 唐 县 无 线 电 实验 厂 ”下 -562-16 
3DG162C 湘潭 市 半导体 厂 下 -560-17 3DG162D  @ 阳 泉 市 无 线 电 五 厂 焉 -562-17 
3DG162C /OO 厂 下 -560-18 3DG162 卫 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -562-30 
3DG162C 太原 半导体 厂 下 -560-19 三 
3DG162C 星光 电工 厂 下 -560-20 3DG162 尼 湘潭 市 半导体 厂 亚 -562-31 
3DG162C 济宁 无 线 电 元 件 厂 焉 -560-22 3DG162 世 上 海 勤 奋 半 导体 器 件 矿 下 -562-32 
3DG162C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 丰 -560-23 3DG162 瑟 南平 五 O 〇 四 厂 下 -562-32 
- ，- 3DG162 已 厦门 半导体 器 件 四 三 下 -562-32 
3DG162C 上海 勤奋 半导体 器 件 矿 看-560-24 3DG162 匡 八 五 三 一 厂 下 -562-32 
3DG162C 南平 五 〇 四 厂 和 夏 -560-24 3DG162 刁 。”@ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -562-32 
3DG162C 厦门 半导体 器 件 四 厂 下 -560-24 3DG162 卫 佛山 无 线 电 四 厂 班 -562-33 
3DG162C 八 五 三 一 厂 下 -560-24 3DG162 忆 ”常州 无 线 电 元 件 七 厂 下 -562-34 
3DG162C “”@ 重 庆 无 线 电 二 三 下 -560-24 3DG162 了 了 八 四 三 O 〇 三 焉 -562-34 
3DG162C 佛山 无 线 电 四 六 下 -560-25 3DG162 匡 八 二 三 一 三 亚 -562-35 
3DG162C 常州 无 线 电 元 件 七 厂 “下 -560-26 3DG162 卫 重庆 无 线 电 四 三 亚 -562-35 
3DGl162C 人 八 四 三 O 〇 三 下 -560-26 3DG162 卫 天津 第 五 半导体 器 作 厂 下 -562-36 
八 工 三 一 厂 下 -560-27 3DG162E 人 OO 厂 下 -562-41 


3DG162C 


焉 -236 
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3DG162 忆 
3D G162 瑟 
3DG162 了 五 
3DGl162 卫 
3D G162 卫 
3DG162 耳 
3DG162 己 
3D G162 忆 
3D G162 书 
3DG162 卫 
3DG162 开 
3D G162E 
3D G162 了 下 
3D G162 下 
3D G162 了 下 
3DG162 下 
3DG162 下 
3DG162 节 


3DG162 下 
3DG162 下 
3DG162F 
3D G162 下 
3DG162 耻 
3DG162 了 
3DG162 下 
3DG162F 
3DG162 耻 
3DG162 下 
3DG162F 
3DG162 了 下 
3DG162 了 下 
3DG162G 
3DG162G 
3DG162G 
3DG162G 
3DG162G 
3DG162G 
3DG162G 
3DG162G 


3D G162G 
3D G162G 


3DG162G 


一 -一 -一 =- 


凡 家 页 码 -序号 
沈阳 半导体 试验 厂 下 -562-42 
星光 电工 厂 焉 -562-44 
星光 电工 厂 下 -562-45 
太原 半导体 厂 下 -562-46 

营口 无 线 电 器 材 矿 亚 -562-47 
高 唐 县 无 线 电 实验 矿 焉 -562-48 

@ 阳 泉 市 无 线 电 五 厂 下 -562-49 
卉 网 山 半导体 三 下 -562-50 
济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -564-2 
八 O 二 OF 厂 亚 -574-40 
南平 五 〇 四 厂 亚 -564-14 
八 五 三 一 厂 下 -564-14 

@ 阳 几 市 无 线 电 五 厂 下 -564-15 
蒂 宁 无 线 电 元 件 厂 下 -564-17 
星光 电工 厂 下 -564-23 
星光 电工 厂 下 -564-24 
沈阳 半导体 试验 厂 下 -564-26 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -568-8 
湘 谭 市 半导体 厂 开 -568-9 
并 冈 山 半导体 厂 亚 -568-10 
佛山 无 线 电 四 三 于-568-11 
常州 无 线 电 元 件 - 七 六 下 -568-12 
八 四 三 O 〇 三 下 -568-12 
八 二 三 一 厂 焉 -568-13 
上 海 勤奋 半导体 器 件 六 下 -568-13 
厦门 半导体 器 件 四 厂 ”下 -568-13 
重庆 无 线 电 四 三 亚 -568-13 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -568-14 
高 唐 县 无 线 电 实验 六 ”下 -568-15 
八 O 二 O 广 亚 -568-21 
八 O 上 OO 三 亚 -568-28 
沈阳 半导体 试验 厂 下 -564-28 
济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -564-30 
星光 电工 厂 亚 -564-35 
星光 电工 厂 下 -564-36 
南平 五 〇 〇 四 厂 下 -564-46 
八 百 三 一 三 亚 -564-46 
和 并 网 山 半 导体 三 焉 -564-48 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 焉 -568-47 

厂 
酒 谭 市 半导体 三 下 -568-48 
高 唐 且 无线电 实 难 厂 “下 -568-49 
佛山 无 线 电 四 三 开 -568-50 


半导体 三 


型 号 装 家 
3DG162G 常州 无 线 电 元 件 七 三 
3DG162G 人 八 四 三 〇 厂 
3DG162G 八 二 三 一 厂 
3D G162G 上海 勤 窒 半导体 器 件 厂 
3DG162G 厦门 半导体 器 件 四 厂 
3D G162G 重庆 无 线 电 四 厂 
3DG162G 天津 第 五 半导体 器 件 厂 
3DG162G 人 OO 厂 
3DG162G /人 OO 七 O 厂 
3DG162H 并 网 山 半 导体 厂 
3DG162H 南平 五 O 四 厂 
3DGl162H 厦门 半导体 器 件 四 厂 
3DG162H 沈阳 半导体 试验 厂 
3DG162H 星光 电工 厂 
3DG162H 星光 电工 厂 
3DG162H 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 

广 
3DG162H  ， 湘 谭 市 半导体 厂 
3DGl62H 佛山 无 线 电 四 厂 
3DG162H 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
3DG162 耳 八 四 三 O 厂 
3DG162H 上 海 勤 奋 半 导体 器 件 厂 
3DG162H 八 二 三 一 厂 
3DG162H 重庆 无 线 电 四 呈 
3DG162 了 天津 第 五 半导体 器 件 厂 
3DG162H 高 唐 县 无 线 电 实验 三 
3DG162H 厦门 半导体 器 件 四 厂 
3DG162 开 济宁 无 线 电 元件 厂 
3DG162H /人 OO 厂 
3DG1621I 并 网 山 半导体 厂 
3DG162I  @ 阳 泉 市 无 线 电 五 厂 
3DG162I 南平 五 O 〇 四 三 
3DG1621I 星光 电工 厂 
3DG162I 星光 电工 厂 
3DG1621I 星光 电工 厂 
3DG162I 星光 电工 三 
3DG162I 沈阳 半导体 试验 厂 
3D G162 工 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
三 
3DG162I 湘 福 市 半导体 厂 
3DG1621I 厦门 半导体 器 件 四 三 
3DG162I 佛山 无 线 电 四 厂 
3DG162I 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 
3DG162I 从 四 三 O 〇 三 


: 极 管 型 号 -厂家 索引 


页 码 -序号 


下 -570-1 
下-570-1 
下 -570-2 
下 -570-2 
和 夏 -570-2 
下 -570-2 
年 -570-3 
亚 -570-10 
下 -570-16 
夏 -560-32 
焉 -568-16 
下 -568-16 
下 -568-22 
下 -568-29 
下 -568-30 
下 -570-38 


下 -570-39 
到 -570-40 
政 -570-41 
下 -570-41 
下 -570-41 
下 -570-42 
下 -570-42 
下 -570-43 
夏 -570-44 
下 -570-45 
夏 -570-47 
下 -570-49 
下 -562-18 
夏 -570-4 

和 -570-5 

下 -570-8 

下 -570-9 

下 -570-12 
夏 -570-13 
下 -570-17 
下 -572-28 


下 -572-29 
下 -572-30 
下 -572-31 
下 -572-32 


下 -572-32 
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半导体 三 : 极 管 型 号 - 厂 家 家 <: 引 
型 号 矿 家 页 码 - 序 号 | 型 易 三 家 页 码 -序号 
3DCl62T 上 海 勤奋 半导体 器 件 | ”下 -5 572-33 3DGI62M 星光 也 工 厂 看-576-13 
3DG162I 八 工 三 一 厂 夏 -572-33 3DG162N 韭 因 山 半 导体 路 下 -576-25 
3DG162I 重庆 无 线 电 四 六 及 -572-33 3DG162N 星光 电工 厂 亚 -576-31 
3DG1621I 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -572-34 3DG162N 星光 电工 厂 焉 -576-32 
3D G1621I 八 O 七 O 厂 下 -572-36 3DG162N 沈阳 半导体 试验 厂 竹 -576-35 
3DG162I 济宁 无 线 电 元 件 厂 看-572-39 3DG170A 金华 一 一 六 厂 页-594-27 
3DG1621 高 唐 县 无 线 电 实验 厂 ”下 -572-48 3DG170A 人 OAEO 四 -594-28 
3DG162J 和 井冈 山 半 导体 广 下 -564-3 3DGl170A 南平 五 O 四 厂 看-594-30 
3DG162 了 沈阳 半导体 试验 厂 下 -570-50 3DGI170A 重庆 无 线 电 二 厂 四 -594-30 
3DG162J 有 阳泉 市 无 线 电 五 厂 了 玉 -572-1 3DG170A 八 二 三 一 厂 政 -594-31 
3DG162J 南平 五 O 四 厂 看 -572-2 3DG170A 守 的 导体 器 件 ) ”下 -594-32 
3DG162 了 星光 电工 厂 下 -572-8 3DG170A 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -594-33 
3DG162 了 星光 电工 厂 夏 -572-9 3DG170A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 夏 -594-33 
3DG162J 了 八 OO 厂 下 -572-43 ) 
3DG162 了 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -574-20 3DGl70A 济南 半导体 元 件 实验 所 得 -594-34 
厂 3DG170A 湛江 无 线 由 一 厂 夏 -594-35 
3DG162 湘潭 市 半导体 厂 御 -574-21 3DG170A 星光 电工 厂 下 -594-36 
3DG162 了 厦门 半导体 器 件 四 三 到 -574-22 3DG170A-N 北京 半导体 器 件 十 厂 于 -600-46 
3DG162 了 弗 山 无 线 电 四 厂 下 -574-23 3DG170B 星光 电工 夏 -594-37 
3DG162 了 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下-574-24 3DG170B 金华 一 一 六 厂 下 -594-38 
3DG162J 人 八 四 三 O 厂 下 -574-24 3DG170B 人 OOJ 三 夏 -594-39 
3DG162 了 上 海 勤 奋 半 导体 器 件 矿 下 -574-25 3DG170 了 了 星光 电工 厂 夏 -594-40 
3DG162 了 八 二 三 一 厂 焉 -574-25 3DG170B 南平 五 O 〇 四 广 至-594-41 
3DG162 了 重庆 无 线 电 四 三 秆 -574-25 3DG170B 重庆 无 线 电 二 三 下 -594-41 
3DG162 了 天 津 第 五 半导体 器 件 )” 开 -574-26 3DG170B 八 二 三 一 厂 下 -594-42 
3DG1621 高 唐 县 无 线 电 实验 | 亚 -574-27 3DG170B 天津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -594-43 
3DG162 了 八 O 上 OO 厂 下 -574-34 3DGl170B 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 亚 -594-44 
3DG162 了 济宁 无 线 电 元 件 厂 亚 -574-36 3DG170B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -594-44 
3D G162 了 太原 半导体 三 焉 -574-42 三 
3DG162 了 营口 无 线 电 器 材 广 下 -574-43 3DG170B 济南 半导体 元 件 实 验 所 看 -594-46 
3DG162 了 八 O 二 OO 三 下 -574-44 3DG170B 湛江 无 线 电 一 厂 亚 -594-47 
3DG162K 沈阳 半导体 试验 厂 各 -572-37 3DG170C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -594-48 
3DG162 民 星光 电工 厂 重 -572-44 3DG170C 湛江 无 线 电 一 厂 下 -594-49 
3DG162 玫 星光 电工 厂 丰 -572-47 3DG170C 人 OO 三 焉 -594-50 
3DG162 开 南平 五 O 〇 四 厂 御 -572-49 3D G170C 南平 五 〇 四 广 夏 -596-1 
3DG162 玉 @ 阳 泉 市 无 线 电 五 厂 下 -574-1 3DG170C 人 @ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -596-1 
3DG1621 南平 五 O 四 厂 和 -574-28 3DG170C 八 二 三 一 厂 亚 -596-2 
3DG162L 沈阳 半导体 试验 厂 夏 -574-33 3DG170C 天津 第 五 半导体 器 件 六 下 -596-3 
3DG1621 星光 电工 厂 下 -574-39 3DG170C 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 亚 -596-4 
3DG162L 星光 电工 厂 下 -574-45 3DG170C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -596-4 
3DG162M 连云港 市 晶体 管 厂 下-576-5 区 
3DG162M 南平 五 O 四 三 下 -576-6 3DGI170C 金华 一 一 六 厂 夏 -596-5 
3DG162M 沈阳 半导体 试验 厂 下 -576-8 3DG170C 太原 半导体 厂 下 -596-6 
3 卫 各 162M 星光 电工 下 - 576- 12 3DG170C 星光 昌 工厂 重 -596- 7 
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半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


3DG170C 
3D G170D 
3DG170D 
3DG170D 
3DGl170D 
3DG170D 
3DG170D 
3DG170D 
3DG170D 
3D G170D 
3DG170D 
3DG170D 


3DG170D 
3DG170D 
3D G170 卫 
3D G170 忆 
3DG170 卫 
3DG170 卫 
3D G170 卫 
3D G170 卫 
3DG170 卫 
3D GT170 书 


3D G170 忆 
3D G170 羽 
3D G170 羽 
3D G170 羽 
3D G170 忆 
3DG170 也 
3DSGI170F 
3D GT170 下 
3D G170 耻 
3DG170F 
3D GI170 了 下 
3DGI170 了 


3DG170 
3DG170EF 
3DG170 耻 
3D G170 下 
3DG170F 
3DG170G 


OO 


大 家 


页 码 -序号 | 型 号 


星光 电工 厂 亚 -596-8 - 
星光 电工 厂 下 -596-10 
八 OO 广 亚 -596-11 
太原 半导体 厂 下 -596-12 
金华 一 一 六 厂 还 -596-13 
星光 电工 厂 亚 -596-14 
南平 五 O 〇 四 厂 夏 -596-15 
@ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -596-15 
八 二 三 一 厂 下 -596-16 
天 津 第 五 半导体 器 件 矿 亚 -596-17 
常州 市 无 线 电 元 件 七 三 正 -596-18 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -596-18 
夺 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -596-19 
湛江 无 线 电 一 厂 亚 -596-20 
济南 半导体 元 件 实验 所 亚 -596-21 
湛江 无 线 电 一 厂 亚 -596-22 
南平 五 O 四 厂 下 -596-23 
@ 重 庆 无 线 电 二 厂 焉 -596-23 
八 二 三 一 厂 医 -596-24 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 焉 -596-25 
常州 市 无 线 电 元件 七 厂 下 -596-26 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 亚 -596-26 
厂 
太原 半导体 厂 亚 -596-27 
星光 电工 厂 亚 -596-28 
金华 一 一 六 亚 -596-29 
星光 电工 厂 下 -596-30 
营口 无 线 电器 材 厂 下 -596-31 
八 OO 厂 相 -600-28 
星光 电工 厂 下 -596-32 
星光 电工 厂 下 -596-33 
南平 五 O 〇 四 厂 亚 -596-34 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -598-39 
湛江 无 线 电 一 厂 亚 -598-40 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 焉 -598-41 
三 
第 州 市 无 线 电 元 件 七 厂 焉 -598-41 
八 二 三 一 厂 亚 -598-42 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -598-43 
金华 一 一 六 厂 下 -598-46 
人 Or 七 O 厂 下 -598-47 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 焉 -594-45 


南平 五 O 四 厂 


亚 -596-35 


3DG170G 


3DG170G 
3DG170G 
3DG170G 
3DG170G 
3DG170G 
3DG170G 


3DG170G 
3D G170H 
3D G170H 
3DG170 互 
3D G170 瑞 
3D G170 再 
3D G170 韦 
3DG170H 


3DG170 瓦 
3DG170I 
3DG170I 
3DG1701I 
3DG170I 


3DG170I 
3DG1701I 
3DG1701I 
3DG170I 
3DG170I 
3DG1701I 
3DG170 了 
3DG170 了 本 
3DG170 了 可 
3DG170 
3DG170 了 
3DG170 了 
3DG170 了 
3DG170 了 本 
3DG170 了 
3DG170 了 本 


3DG170 了 
3DG170 了 
3DG170 了 


3D G170 开 


三 家 页 码 -序号 
星光 电工 三 焉 -596-36 
星光 电工 厂 下 -596-37 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -600-2 
溃 江 无 线 电 一 厂 下 -600-3 
人 OO 厂 亚 -600-4 
八 二 三 一 厂 下 -600-7 
人 焉 -600-8 
人 亚 -600-8 
南平 五 〇 四 三 下 -598-44 
星光 电工 厂 下 -598-49 
八 二 三 一 厂 下 -600-10 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -600-11 
八 OTO 厂 亚 -600-12 
湛江 无 线 电 一 厂 下 -600-13 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -600-16 
1 晤 
常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -600-17 
星光 电工 厂 下 -600-5 
星光 电工 厂 亚 -600-6 
南平 五 O 四 厂 下 -600-9 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 亚 -600-19 
厂 
常州 无 线 电 元 件 七 三 下 -600-19 
天 津 第 五 半导体 器 件 矿 焉 -600-20 
八 二 三 一 厂 下 -600-21 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -600-22 
八 O 芋 OO 厂 焉 -600-24 
湛江 无 线 电 一 厂 重 -600-25 
星光 电工 厂 看 -600-14 
星光 电工 厂 下 -600-15 
南平 五 〇 〇 四 厂 砷 -600-18 
八 O 〇 OO 厂 算 -500-29 
天 建 第 五 半导体 器 件 厂 下 -600-30 
太原 半导体 厂 四 -600-30 
济南 半导体 元 件 实验 所 四 -600-31 
湛江 无 线 电 一 厂 下 -600-32 
八 二 三 一 厂 页 -600-35 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -600-36 
三 
常州 市 无 线 电 元 件 七 三 夏 -600-36 
天 津 第 五 半导体 器 件 太 复 -600-37 
营口 无 线 电 器 材 广 下 -600-39 
南平 五 O 〇 四 广 耻 -600-23 


于 导体 三 极 管理 号 -厂家 索引 


型 - ”号 三 家 页 码 - 序 号 
3DG170K 星光 电工 厂 下 -600-26 
3 了 DG170 玫 星光 电工 厂 年-600-27 
3DG170L 星光 电工 厂 下 -600-33 
3DG170L 星光 电工 厂 下 -600-34 
3DG170L 南平 五 O 四 厂 下 -600-38 
3DG170M 星光 电工 厂 下 -600-40 
3DG170M 星光 电工 三 下 -600-41 
3DG170M 南平 五 O 四 厂 下 -600-42 
3DG170ON 南平 五 O 四 厂 下 -600-43 
3DG170N 星光 电工 三 焉 -600-44 
3DG170N 星光 电工 三 下 -600-45 
3D G180 @ 阳 泉 市 无 线 电 五 厂 下 -634-50 
3D G180A 金华 一 一 六 厂 下 -612-10 
3D G180A /AOLO 厂 下 -612-11 
3DG180A 星光 电工 厂 下 -612-12 
3DG180A 景德镇 三 六 无 线 电厂 “下 -612-13 
3DG180A 济宁 无 线 电 元 件 厂 焉 -612-18 
3D al80A 上海 无 线 电 二 十 九 矿 ”下 -612-19 
3DGl180A 杭州 临 平 仪表 元 件 厂 “下 -612-20 
3DG180A 南平 五 O 四 厂 下 -612-28 
3D G180A ”@ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -612-28 
3DGl80A 合肥 晶体 管 厂 下 -612-29 
3DG180A 人 八 四 三 O 厂 下 -612-30 
3DG180A 北京 市 前 门 器 件 厂 亚 -612-31 
3DG180A 人 八 二 三 一 厂 下 -612-32 
3DG180A 湘潭 市 半导体 厂 下 -612-33 
3DG180A 天 滩 第 五 半导体 器 件 厂 下 -612-34 
3DG180A 营口 无 线 电 器 材 厂 下 -612-35 
3DG180A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 亚 -612-36 
厂 

3DG180A 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -612-36 
3DG180A 从 五 三 一 厂 下 -612-36 
3DG180A 了 政 京 市 半导体 器 件 九 厂 下 -612-37 
3DG180A 徐州 半导体 厂 焉 -612-38 
3DG180A 重庆 无 线 电 四 厂 焉 -612-38 
3DG180A 书 江 县 晶体 管 三 亚 -612-39 
3DG180A  e 邮 电 部 北京 通信 元 件 厂 下 -612-40 
3D G180A 上 海 元 件 五 厂 下 -612-41 
3DG180A 全 上 海 无 线 电 十 九 厂 亚 -614-5 
3DG180A 济南 半导体 元 件 实验 所 下-614-6 
3DG180A 哈尔滨 特种 元 器 件 让 -614-7 
3D G180A 八 七 五 厂 亚 -614-8 


5D G180A -N 北京 市 半导体 器 件 -十 厂 本 -652-17 


3DG180B 


下 -240 


南平 五 〇 四 厂 


亚 -616-3 


型 号 


3D G180B 
3D G180B 
3D G180B 
3D G180B 
3D G180B 
3D G180B 
3D Gl180B 


，3D G180B 


3D G180B 
3DG180B 
3D G180B 
3D G180B 
3D G180B 


3D G180B 


3DGl80B 


3D G180B 
3DG180B 
3DG180B 
3DG180 了 3 
3DG180B 
3DG180B 
3DG180B 
3DG180B 
3DG180B 
3DG180B 
3DG180B 
3DG180B 
3DG1803B 
3DG180B 
3DG180C 
3DG180C 
3D G180C 
3D G180C 
3D G180C 
3D G180C 
3D G180C 
3D G180C 
3D G180C 
3D G180C 
3D G180C 


3D G180C 
3D G180C 


三 家 页 码 -序号 
e@ 重 庆 无 线 电 二 厂 下 -616-3 
《南通 地 区 半导体 器 件 | 下 -616-4 
湘潭 半导体 三 亚 -616-5 
合肥 晶体 管 厂 亚 -616-6 
e@ 厦 门 半导体 器 件 二 厂 ”下 -616-7 
八 四 EO 厂 开 -616-8 
八 二 三 一 厂 下-616-9 
营口 市 无 线 电器 材 厂 ”下 -616-10 
北京 市 半导体 器 件 九 厂 下 -616-11 
北京 市 前 门 器 件 厂 下 -616-12 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -616-13 
@ 阳 泉 市 无 线 电 五 厂 下 -616-14 
| 下 -616-15 
人 E 广 下 -616-15 
徐州 半导体 厂 焉 -616-15 
八 五 三 一 三 下 -616-15 
重庆 无 线 电 四 厂 下 -616-16 
书 江 县 晶体 管 矿 下 -616-17 
下 海 元 件 五 厂 亚 -616-18 
星光 电工 厂 下 -616-48 
八 OO 厂 下 -616-49 
星光 电工 厂 亚 -616-50 
金华 一 一 六 厂 焉 -618-8 
济宁 无 线 电 元 件 厂 亚 -618-11 
上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -618-12 
杭州 临 平 仪表 元 件 矿 下 -618-13 
疾 南 半导体 元 件 实验 所 下-618-24 
哈尔滨 特种 元 器 件 矿 下 -618-25 
八 七 五 厂 焉 -618-26 
南平 五 品 四 厂 亚 -618-46 
@ 重 庆 无 线 电 二 厂 亚 -618-47 
@ 南 通 地 区 羊 导体 器 件 厂 下-618-48 
阔 京 前 门 吉 件 厂 焉 -618-49 
八 四 三 〇 厂 亚 -620-1 
合肥 晶体 管 厂 亚 -620-2 
@ 厦 门 半导体 吕 件 二 厂 下-620-3 
人 人 下 -620-4 
天 当 第 五 半导体 器 件 六 亚 -620-5 
4 芜湖 晶体 管 厂 亚 -620-6 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -620-7 
三 

上 海 元 件 五 三 焉 -620-? 


常州 市 无 线 电 元件 七 下 -620-7 


-aeuaam ma 


页 码 -序号 


型 号 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 三 家 厂 家 页 码 -序号 
3DGI80C 徐州 半导体 三 下 -620-7 3DG180D 哈尔滨 特种 元 器 件 矿 下 -624-36 
3DG180C 人/ 作 五 三 一 厂 下 -620-7 3DG180D 。 八 七 五 厂 丰 -624-37 
3DG180C 湘潭 半导体 厂 下 -620-8 3DG180D 重庆 无 线 电 四 厂 亚 -626-1 
3DG180C 重庆 无 线 电 四 厂 下 -620-9 3DG180D 北京 半导体 器 件 九 厂 ” 亚 -626-2 
3DG180C 沙 京 市 半导体 器 件 九 厂 下 -620-10 3DG180D 书 江 县 晶体 管 三 开 -626-3 
3DGl80C 书 江 县 晶体 管 厂 亚 -620-11 3DG180D  @ 阳 泉 市 无 线 电 五 三 亚 -626-4 
3DG180C ”@ 阳 市 无 线 电 五 厂 下 -620-12 3DG180 屯 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -626-50 
3DG180C 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -620-38 3DG180 也 金华 一 一 六 厂 下 -628-4 
3DG180C 上海 无 线 电 二 十 九 厂 “下 -620-39 | 3DGl180E 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -628-5 
3DGl80C 杭州 临 平 仪表 元 件 厂 “还 -620-40 3DG180 孔 太原 半导体 厂 焉 -628-6 
3DG180C 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 ”下 -620-48 3DG180 忆 八 O 七 O 厂 下 -628-7 
3DG180C 八 七 五 厂 焉 -620-49 3D G180 忆 星光 电工 厂 亚 -628-8 
3DG180C 太原 半导体 厂 焉 -622-2 3DG180 也 星光 电工 厂 下 -628-9 
3DG180C 星光 电工 厂 下 -622-3 3DG180 忆 丹东 电子 科研 生产 厂 “下 -628-17 
3DG180C 八 O 一 O 厂 下 -622-4 3D G180 孔 济南 半导体 元 件 实验 所 下-628-22 
3DG180C 星光 电工 厂 亚 -622-5 3DG180E 了 哈尔滨 特种 元 器 件 六 下 -628-23 
3DG180C 金华 一 一 六 厂 亚 -622-16 3DG180 马 南平 五 O 〇 四 三 焉 -628-27 
3DG180C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -622-17 3DG180 瑟 。 @ 重 庆 无 线 电 二 三 下 -628-27 
3DG180D 南平 五 O 四 厂 下 -622-45 3DG180E 湘潭 半导体 厂 下 -628-28 
3DG180D  @ 重 庆 无 线 电 二 三 焉 -622-45 3DG180 孔 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -628-29 
3DG180D 湘潭 市 半导体 厂 焉 -622-46 3DG180 蕊 全 范 湖 晶体 管 厂 下 -628-30 
3DG180D 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -622-47 3DG180 卫 八 四 三 O 厂 亚 -628-31 
3DG180D ”合肥 晶体 管 厂 下 -622-48 3DGl80 也 ”天津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -628-32 
3DG180D “”@ 南 通 地 区 半导体 器 件 厂 下 -622-49 3DGl80E 合肥 晶体 管 厂 下 -628-33 
3DG180D 八 四 三 O 〇 三 亚 -622-50 3DG180 孔 八 二 三 一 厂 亚 -628-34 
3DG180D 无 湖 晶 体 管 厂 下 -624-1 3DG180 忆 议 齐 哈 尔 北 方 无 线 电 一 下-628-35 
3DG180D 金华 一 一 六 厂 下 -624-2 厂 
3DGl80D 太原 半导体 厂 焉 -624-3 3DG180 瑟 上海 元 件 五 三 下 -628-35 
3DG180D 星光 电工 厂 下 -624-4 3DG180 忆 常州 无 线 电 元 件 七 厂 “下 -628-35 
3DG180D 人 OO 三 焉 -624-5 3DG180 刁 徐州 半导体 三 下 -628-35 
3DG180D 星光 电工 厂 下 -624-6 3D G180 已 八 五 三 一 厂 亚 -628-35 
3DG180D  @ 在 门 半导体 器 件 二 厂 下 -624-20 3DG180 刁 北京 市 半导体 器 件 九 厂 划 -628-36 
3DG180D ae 国 亚 -624-21 3DG180 忆 上 上海 无 线 电 二 十 九 六 年-628-37 
3DG180D 天津 第 五 半导体 器 件 矿 亚 -624-22 3DG1l80E 杭州 临 平 仪表 元 件 六 下-628-38 
3DG180D 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -624-23 3DG1l80 了 了 重庆 无 线 电 四 广 和 夏 -630-1 
三 3DG1l80B 翌 江 县 晶体 管 广 下 -630-2 
3DG180D 上海 元 件 五 厂 下 -624-23 3DG180 孔 。@ 阳 泉 市 无 线 电 五 三 亚 -630-3 
3DG1i80D 常州 无 线 电 元 件 七 厂 “下 -624-23 |:， 3DG180E 八 七 五 三 焉 -630-22 
3DG180D 徐州 半导体 厂 下 -624-23 3DG180 也 。”@ 南 通 地 区 半导体 器 件 矿 下-650-7 
3DG180D 八 五 三 一 厂 亚 -624-23 | ，3DG180E 本 江 县 晶体 管 厂 亚 -612-42 
3DGl1l80D 济宁 无 线 电 元 件 厂 看 -624-24 3DG180F 南平 五 O 四 上 厂 下 -630-38 
3DG180D 上海 无 线 电 二 十 九 六 下 -624-25 3DG180F ”@ 重 庆 无 线 电 二 厂 亚 -630-38 
3DG180D 杭州 临 平 仪表 元 件 厂 “下 -624-26 3DG180E 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -630-39 
3DG180D 3D G180EF  ^ 范 湖 晶 体 管 厂 焉 -630-40 


济南 半导体 元 件 实验 所 亚 -624-35 


esecn re 
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型 号 三 家 
3DG180F 人 八 二 三 一 厂 
3DG180F 湘潭 半导体 厂 
3DG180F ”合肥 晶 丛 管 厂 
3DG180FE ” 八 四 三 O 厂 
3DG180F 天津 第 五 半导体 器 件 厂 
3DG180FE 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
贱 
3DG180F 常州 无 线 电 元 件 七 厂 
3DGI180OE 徐州 半导体 厂 
3DG180F 人 八 五 三 一 厂 
3DG180F 北京 市 尘 导 体 器 件 九 厂 
3DG180F 重庆 无 线 电 四 厂 
3DG180F 。 @ 阳 泉 无 线 电 五 厂 
3DGI80OF 人 OtO 厂 
3DG180F 星光 电工 厂 
3DG1l80F 是 光电 工厂 
3DG180FE 阐 宁 无 线 电 元 件 厂 
3DG180F 上海 无 线 电 二 十 九 厂 
3DG180FE 济南 半导体 元 件 实验 所 
3DG180FE 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 
3DG180RF 八 七 五 厂 
3DG180F 金华 一 一 六 厂 
3DG180G 南平 五 O 四 厂 
3D G180G 。 @ 重 庆 无 线 电 二 厂 
3DG180G 全 邯 湖 晶体 管 三 
3DG180G 湘潭 市 半导体 厂 
3DG180G  ， 八 四 三 〇 厂 
3DG180G 合肥 晶体 管 厂 
3DG180G 八 二 三 一 厂 
3DG180G 天津 第 五 半导体 器 件 厂 
3DG180G 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
局 
3DG180G 常州 无 线 电 元 件 七 厂 
3DG180G 徐州 半导体 厂 
3DG1l80G 八 五 三 一 三 
3DG180G 北京 市 半导体 器 件 九 厂 
3DG180G 重 疾 无 线 电 四 厂 
3DG180G 济宁 无 线 电 元 件 厂 
3DG180G 上海 无 线 电 二 十 九 厂 
3DG180G 济南 半导体 元 件 实验 所 
3DG180G 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 
3DG180G /ArE 五 厂 
3DG180G 营口 无 线 电 器 材 厂 
3DG180G 人 OO-EO 矿 


亚 -632-29 


页 码 - 序 号 


汉 家 


页 码 -序号 


型 号 
下 -630-41 3DG180G 星光 电工 厂 下-632-30 
下 -630-42 3DG180G 星光 电工 厂 下 -632-31 
和 -630-43 3DG180G 太原 半导体 厂 下 632-32 
下 -630-44 3DG180G 景德镇 三 六 无 线 电 矿 看 -632-33 
下 -630-45 3DG180G  。 邢 江 县 晶体 管 厂 下 -632-37 
亚 -630-46 3DG180G ”@ 阳 泉 无 线 电 五 厂 下 -632-38 
3DG180H 南平 五 O 四 厂 亚 -636-18 
下 -630-46 3DG180H 北京 前 门 器 件 厂 亚 -636-19 
亚 -630-46 3DG180H 合肥 晶体 管 厂 亚 -636-20 
焉 -630-46 3DG180H ” 八 四 三 O 厂 亚 -636-21 
下 -630-47 3DG180H 湘潭 半导体 厂 下 -636-22 
下 -630.48 3DG180 可 人 八 二 三 一 厂 下 -636-23 
亚 -630-49 3DG180H 天津 第 五 半导体 器 件 厂 页-636-24 
下 -632-2 3DG180G 营口 市 无 线 电 器 烤 广 页-636-25 
下 -632-3 3DG180G 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 看 -636-26 
焉 -632-4 六 
下 -632-5 3DG180G 常州 无 线 电 元 件 七 厂 ”下 -636-26 
下 -632-6 3DG180G 徐州 半导体 厂 下 -636-26 
下 -632-8 3DG180G 八 五 三 一 厂 下 -636-26 
下 -632-9 3DG1l80G 北京 市 半导体 器 件 九 厂 到 -636-27 
下 -632-10 3DGI180G 重庆 无 线 电 四 三 亚 -636-28 
下 -638-1 3DG180 也 星光 电工 三 下 -638-2 
亚 -632-12 3DG180H 人 CO:EO 厂 亚 -638-3 
焉 -632-12 3DG180H 星光 电工 厂 下 -638-4 
年 -632-13 3DG180 百 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -638-19 
焉 -632-14 3DG180H 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 “下 -638-20 
下 -632-15 3DG180H  ， 洲 南 半导体 元 件 实 验 所 看-638-.28 
下 -632-16 3DG180 了 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 下-638-29 
亚 -632-17 3DG180H 八 七 五 厂 亚 -638-30 
下 -632-18 3DG180H 轧 阳 泉 无 线 电 五 厂 下 -640-38 
焉 -632-19 3DG180I 八 OT 二 OO 三 夏 -640-2 
3DG1801I 星光 电工 广 下 -640-3 
下 -632-19 3DGl80I 星光 电工 厂 夏 -640-4 
下 -632-19 3DG1801 南平 五 〇 四 三 下 -640-13 
下 632-19 3DG1801 合肥 晶体 管 广 亚 -640-14 
亚 -632-20 3DG1801I 八 四 三 O 〇 三 下 -640-15 
下 -632-21 3DG1801I 湘潭 尘 导 体 厂 亚 -640-16 
焉 -632-22 3DG1801I 八 二 三 一 厂 下 -640-17 
下 -632-23 3DG1801I 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 焉 -640-18 
亚 -632-25 3DG1801I 营口 无 线 电 器 材 厂 到 -640-19 
下 -632-26 3DG1i80I 六 南 半导体 元 件 实验 所 下 -640-20 
下 -632-27 3DG180I 哈尔滨 特种 元 器 件 矿 下 -640-21 
亚 -632-28 3DG180I 八 七 五 厂 亚 -640-22 
3DG180I 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 


焉 -640-35 


型 号 


3DG1801I 
3DG1801I 
3DG1801I 
3DG180I 
3DG180I 
3DG180I 
3DG180I 
3DG180 了 
3DG1801J 
3DG180 了 本 
3DG180 了 
3DG180J 
3DG180 了 
3DG180 了 
3DG180J 
3DG180J 


3DG180 
3SDG180 了 
3DG180J 
3DG180 了 J 
3DG180 了 J 
3DG180J 
3DG180J 
3DG180 了 
3DG180J 
3PG180J 
3DG180 了 
3DG180J 
3DG180 了 本 
3DG180 本 
3DG180 开 
3DG180 开 
3DG180 开 
3DG180 开 
3DG180K 
3DG180K 
3 也 G180 开 
3DG180 开 
3DG180 开 
3DG180 开 
3 卫 G180 
3DG180 民 


广 


家 


广 


常州 无 线 电 元 件 厂 
徐州 半导体 厂 
八 五 三 一 厂 
重庆 无 线 电 四 厂 
北京 市 半导体 器 件 九 厂 
济宁 无 线 电 元 件 厂 
上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
南平 五 O 四 厂 
八 二 三 一 厂 

合肥 晶体 管 三 
八 四 三 O 〇 三 

湘潭 半导体 厂 

芜湖 晶体 管 厂 

北京 市 前 门 器 件 矿 


天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
齐齐哈尔 北方 无 线 记 一 


广 


常州 无 线 电 元 件 七 厂 
徐州 半导体 三 
八 五 三 一 厂 
北京 市 半导体 器 件 九 三 
重庆 无 线 电 四 厂 

@ 阳 泉 无 线 电 五 厂 


济南 半导体 元 件 实验 所 


哈尔滨 特种 元 器 件 厂 


八 七 五 厂 


八 O 二 DO 矿 
星光 电工 厂 
星光 电工 三 


济宁 无 线 


电 元 件 厂 


上 海 无 线 


电 二 十 九 三 


南平 五 〇 四 厂 
合肥 晶体 管 厂 
八 四 三 DO 

湘潭 半导体 三 


北 蒜 市 前 门 器 件 厂 


^ 苑 湖 晶 体 管 三 


代 二 芝 去 人 


天 津 第 五 半导体 器 件 厂 


星光 电工 厂 
星光 电工 厂 
八 O 二 OO 广 


页 码 -序号 | 型 号 


机 -640-35 
下 -640-35 
下 -640-35 
下 -640-36 
下 -640-37 
下 -642-5 

下 -642-6 

亚 -642-22 


看-642-23 “ 


下 -642-24 
下 -642-25 
下 -642-26 
亚 -642-27 
下 -642-28 
下 -642-29 
下 -642-30 


亚 -642-30 
下 -642-30 
下 -642-30 
下 -642-31 
亚 -642-32 
下 -642-33 
亚 -642-45 
亚 -642-46 
焉 -642-47 
下-644-3 

焉 -644-4 

下 -644-5 

亚 -644-12 
下 -644-13 
亚 -644-43 
下 -644-44 
焉 -644-45 
下 -644-46 
亚 -644-47 
下 -644-48 
焉 -644-49 
下 -644-50 
下 -646-1 

亚 -646-2 

夏 -646-3 


齐齐哈尔 北方 无 线 电 。 和 夏 -646-10 


3DG180 长 
3DG180 开 
3DG180 开 
3DG180 开 
3DG180 开 
3DG180 开 
3DG180 开 
3D G180 开 
3D G180 开 
3D G180 开 
3DG180 开 
3D G180LL 
3D G180L 
3DG180 工 
3DG180L 
3DG180L 
3D G180LL 
3DG180L 
3D G180L 
3D G180 
3D G180L 
3DG180LL 
3D G180L 
3D G180L 
3DG180 革 
3DG180L 


3D G180 霸 
3DG180LL 
3DG180 工 
3DG180L 
3D G180L 
3DG180 工 
3DG180L 
3DG180LL 
3D G180M 
3DG180M 
3DG180M 
3DG180M 
3DG180M 
3DG180M 
3DG180M 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


三 家 


- 厂 
常州 无 线 电 元 件 七 厂 
徐州 半导体 厂 

八 五 三 一 三 
重庆 无 线 电 四 六 
阳泉 无 线 电 五 厂 
北京 市 半 导 了 傈 器件 九 厂 
济南 半导体 元 件 实验 所 
哈尔滨 特种 元 器 件 厂 
八 七 五 三 
济宁 无 线 电 元 件 厂 

上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
人 OO 三 

星光 电工 厂 

阐 南 半导体 元 件 实验 所 
八 七 五 三 
济宁 无 线 电 元 件 厂 

上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
星光 电工 厂 
南平 五 O 四 呈 

湘潭 半导体 厂 

合肥 晶体 管 厂 

八 四 三 O 〇 厂 

北京 市 前 门 器 件 厂 

“^ 范 湖 晶体 管 厂 

八 三 三 二 三 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 -- 


广 
常州 无 线 
徐州 半 导 


电 元件 七 厂 
体 广 


代 下 三 二 太 

重庆 无 线 电 四 厂 

北京 市 半导体 器 件 九 厂 
e@ 阳 泉 无 线 电 五 厂 

天 津 第 五 半导体 器 件 厂 

哈尔滨 特种 元 器 件 厂 


3DG180M 


哈尔滨 特种 元 器 件 厂 


南平 五 


四 广 


湘潭 半导体 三 
人 二 一 二 人 
合肥 晶体 管 三 
八 四 三 〇 三 


^ 殖 湖 晶 体 


管 厂 
0 


门 器 件 厂 


< 要 2 Ci 


页 码 -序号 


亚 -646-10 
四 -646-10 
下 -646-10 
下 -646-11 
珀 -646-12 
亚 -646-13 
开 -646-36 
焉 -646-37 
下 -646-38 
下 -648-2 

亚 -648-3 

下 -648-16 
下 -648-17 
焉 -648-18 
亚 -648-19 
焉 -648-36 
焉 -648-37 
亚 -648-41 
亚 -650-8 

下 -650-9 

政 -650-10 
亚 -650 11 
亚 -650-12 
亚 -650-13 
下 -650-14 
下 -650-15 


下 -650-15 
亚 -650-15 
下-650-15 
取 -650-16 
下 -650-17 
亚 -650-18 
亚 -650-19 
下 -652-3 

下 -648-20 
亚 -650-42 
焉 -650-43 
下 -650-44 
亚 -650-45 
下 -650-46 
夏 -650-47 


亚 -650-48 


下 -243 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


0 


3D G180M 
3DG180M 


3DG180M 
3DGl180M 
3DG180M 
3D G180M 
3DG180M 
3DG180M 
3DG180M 
3DG180M 
3DG180M 
3DG180M 
3DG180M 
3DG180M 
3DG180M 
3DG180N 
3DG180N 
3DG180N 
3DG180N 
3DG180N 
3DG180N 
3DG180N 
3DG180N 
-3DG180N 
3DG180N 
3DG180N 
3DGl80N 
3DG180N 
3DG180N 
3DG180N 
3DG180N 
3D G180N 
3D Gl80N 


3DG180N 
3DG180N 
3DG180N 
3DG180N 
3DG180N 
3DG180N 
3DG180N 
3DG181A 


3DG181A 


下 -244 


广 


家 


页 码 -序号 


天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -650-49 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -650-50 


王 


常州 无 线 电 元 件 七 厂 “下 -650-50 
徐州 半导体 厂 


八 五 三 一 厂 


次 南 半 导 体 元 件 实验 所 


八 七 五 厂 

星光 电工 厂 
星光 电工 厂 
八 OO 广 


北京 市 半导体 器 件 九 厂 


重庆 无 线 电 


四 ) 


@ 阳 泉 无 线 


电 五 厂 


阐 宁 无 线 


元 件 矿 


上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
南平 五 口 四 三 


济宁 无 线 电 


元 件 厂 


上 海 无 线 电 二 十 九 厂 


星光 电工 厂 
星光 电工 厂 


太原 半导体 厂 


景德镇 三 六 
八 ODTOJ 
营口 市 无 线 


无 线 电 厂 


电器 材 厂 


济南 半导体 元 件 实验 所 
哈尔滨 特种 元 器 件 厂 


八 七 五 三 


^ 甘 湖 唱 体 管 厂 
合肥 晶体 管 厂 


八 四 三 DO 三 


八 二 三 一 厂 


“ 猩 潭 半导体 厂 


齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 


三 


常州 无 线 电 元 件 七 厂 
徐州 半导体 厂 


八 五 三 一 厂 
重庆 无 线 电 


四 三 


北京 市 半导体 器 件 力 厂 
@ 阳 泉 无 线 电 五 厂 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 


星光 电工 
八 OTO 广 


一 


亚 -650-50 
焉 -650-50 
亚 -652-4 
下 -652-5 
亚 -652-6 . 
下 -652-7 
丰 -652-8 
下 -652-9 
下 -652-10 
下 -652-11 
亚 -652-12 
焉 -652-13 
亚 -652-1 
焉 -652-15 
焉 -652-16 
亚 -652-18 
亚 -652-19 
亚 -652-20 
下 -652-21 


下-652-22 


焉 -652-23 
开 -652-24 
亚 -652-25 
下 -652-26 
下 -652-28 
亚 -652-29 
亚 -652-30 
焉 -652-31 
亚 -652-32 
亚 -652-33 


下 -652-33 
亚 -652-33 
焉 -652-33 
亚 -652- 34 
亚 -652-35 


术 -652-36 


亚 -652-36 


开 -612-14 


下 -612-15 


型 号 三 家 
3DG181A 人 八 七 五 厂 
3DG181A 济宁 无 线 电 元 件 厂 
3DG181A 杭州 临 平 仪表 元 件 厂 
3DGIT181A 沈阳 半导体 试验 厂 
3DG181A 北京 市 前 门 器 件 厂 
3D G181A 太原 电子 厂 
3DG181A 南平 五 〇 四 三 
3DG181A 湘潭 半导体 厂 
3DG1l81A 人 八 四 三 O 〇 O 厂 
3DG181A 人 八 工 三 一 厂 
3D Gl81A 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3D G181A 书 江 县 晶体 管 厂 
3DG1l81A ”合肥 晶体 管 厂 
3DG181A 上 口 市 无 线 电 器 材 厂 
3DGl81A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
下 
3D G181 和 A 常州 无 线 电 元 件 七 ] 
3DG181A 徐州 半导体 厂 
3DG181A 八 五 三 一 厂 
3DG181A 全 北京 市 半导体 器 件 九 厂 
3DG181A 济南 半导体 元 件 实验 所 
3DG181A /人 AOLO 厂 
3DG181A 人 八 七 五 厂 
3DG181A 人 北京 市 半导体 器 件 九 矿 
3D G181A-J 北京 市 半导体 器 件 十 厂 
3DG1l81B 太原 电子 厂 
3DG181B 南平 五 〇 四 厂 
3DG181B 重庆 无 线 电 二 厂 
3DG1l81B 湘潭 半导体 厂 
3DGl8l1B 八 四 三 O 〇 三 
3DG181B 北京 市 前 姜 器 件 厂 
3DG181B 沈阳 半导体 试验 厂 
3DG181B 八 二 三 一 厂 
3DG1l81B 天津 第 五 半导体 器 件 厂 
3DG181B 展 江 县 晶体 管 厂 
3DG181B 营口 无 线 电 器 材 厂 
3DG181B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
三 
3DG181B 常州 无 线 电 元 件 七 厂 
3DG181B 徐州 半导体 三 
3DG181B 八 五 三 一 厂 
3DG181B 全 北京 市 半导体 器 件 九 厂 
3DG181B 星光 电工 六 
3DGl81B 星光 电工 厂 


页 码 -序号 


亚 -612-21 
开 -612-22 
亚 -612-23 
亚 -612-43 
亚 -612-44 
亚 -612-44 
下 -612-44 
亚 -612-45 
下 -612-46 
陡 -612-46 
亚 -612-47 
下 -612-48 
下 -612-49 
村-612-49 
下 -612-50 


和 下 -612-50 


“和 夏 -612-50 


秆 -612-50 
玫 -612-50 
亚 -614-9 

下 -614-10 
下 -614-11 
亚 -614-22 
焉 -648-47 
下 -616-19 
下 -616-19 
焉 -616-19 
亚 -616-20 
下 -616-21 
亚 -616-22 
焉 -616-23 
亚 -616-24 
亚 -616-25 
焉 -616-26 
亚 -616-27 
焉 -616-28 


焉 -616-28 
下-616-28 
焉 -616-28 
焉 -616-29 
亚 -618-2 
亚 -618-3 


页 码 -序号 


下 -618-14 
下 -618-15 


下 -618-28 
下 -618-29 
下 -620-13 
下 -620-13 


下 -620-13 


亚 -620-13 
亚 -620-14 
亚 -620-15 
焉 -620-16 
下 -620-17 
下 -620-18 
下 -620-19 
亚 -620-20 
下 -620-21 


焉 -620-21 
下 -620-21 
亚 -620-21 
下 -620-22 
攻 -620-41 
下 -620-42 
下 -620-43 
焉 -620-50 
焉 -622-6 

下 -622-7 

焉 -622-8 

下 -622-18 
焉 -622-19 
下 -624-7 

下 -624-8 

亚 -624-9 

焉 -624-27 
焉 -624-28 
亚 -624-29 
亚 -624-38 
焉 -624-39 
亚 -624-40 
下 -626-5 
亚 -626-5 
亚 -626-5 


型 号 厂 家 
3DG181B 八 七 五 厂 
3DG181B 阐 宁 无 线 电 元 件 厂 
3DG1l81B 杭州 临 平 仪表 元 件 广 “ 亚 -618-16 
3DGl1l81B 谤 南 半 导 体 元 件 实验 所 下 -618-27 
3DG181B /人 OAO 厂 
3DG181B /人 八 - 五 厂 
3DG181C 太原 电子 三 
3DG181C 合肥 晶体 管 三 
3DG181C 南平 五 O 四 厂 
3DG1l81C  @ 重 庆 无 线 电 二 厂 
3DG181C 人 八 四 三 O 厂 
3DG181C 湘潭 半导体 厂 
3DGI181C 北京 市 前 门 器 件 厂 
3DG181C 沈阳 半导体 试验 厂 
3DG181C 。 八 二 三 一 厂 
3DG181C 天津 第 五 半导体 器 件 厂 
3DG181C 忆 江 县 晶体 管 厂 
3DG181C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
; 人 
3DG181C 常州 无 线 电 元 件 七 厂 
3DG181C 徐州 半导体 厂 
3DG181C 八 五 三 一 厂 
3D G181C “全 北京 半导体 器 件 九 厂 
3DG181C 八 七 五 厂 
3DG181C 济宁 无 线 电 元 件 厂 
3DG181C 杭州 临 平 仪表 元 件 厂 
3DG181C 济南 半导体 元 件 实验 所 
3D G181C 星光 电工 厂 
3DG181C 太原 半导体 厂 
3DG181C 星光 电工 厂 
3D G181C 八 O 上 OO 三 
3D G181C 八 七 五 厂 
3DG181D 星光 电工 厂 
3DG181D 星光 电工 厂 
3DG181D 太原 半导体 厂 
3DG181D 人/ 八 七 五 厂 
3DG181D 济宁 无 线 电 元 件 厂 
3DG181D 杭州 市 临 平 仪表 元 件 厂 
3DG181D 济南 半导体 元 件 实验 所 
3DG181D 人 OO 厂 
3DG181D 八 七 五 厂 
3DG181D 太原 电子 厂 
3DG181D 合肥 晶体 管 厂 
3DG181D 南平 五 O 〇 四 厂 


3DG181D 
3D G181D 
3DG181D 
3DG181D 
3DG181D 
3DG181D 
3D Gl81D 
3DG181D 
3D Gl81D 


3D GlalD 
3D G181D 
3DG181D 
3DG181D 
2D G181 五 
3D G181 己 
3D G181 也 
3D G181 孔 
3D G181 忆 
3D G181 耳 
3D G181 卫 
3D G181 卫 
3D G181 忆 
3D G181 也 
3D G181 孔 
3D G181 书 
3D G181 也 
3D G181 世 
3D Gl181 忆 
3DG181 也 
3DG181 忆 
3D G181 也 
3DG181 卫 
3DG181 也 


3DG181 也 
3D G181 巴 
3DG181 世 
3DG181 也 
3DG181 匡 
3DG181 卫 
3DG181EF 
3DG181 下 
3D G181 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


三 家 页 码 -序号 
@ 重 庆 无 线 电 二 厂 至-626-5 
八 四 三 O 〇 厂 焉 -626-6， 
八 二 三 一 厂 焉 -626-7 
湘潭 半导体 厂 焉 -626-8 
北京 市 前 门 器 件 厂 焉 -626-9 
沈阳 半导体 试验 厂 下 -626-10 
天 津 第 五 半导体 器 件 |” 焉 -626-11 
函 江 县 晶体 管 厂 下 -626-12 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 焉 -626-13 
厂 
常州 无 线 电 元 件 七 广 亚 -626-13 
徐州 半导体 三 下 -626-13 
八 五 三 一 三 开 -626-13 
人 北京 市 半导体 器 件 九 厂 焉 -626-14 
星光 电工 厂 焉 -628-10 
太原 半导体 厂 下 -628-11 
星光 电工 厂 焉 -628-12 
营口 市 无 线 电 器 材 广 ”下 -628-13 
八 七 五 厂 亚 -628-39 
济宁 无 线 电 元 件 厂 焉 -628-40 
杭州 临 平 仪表 元 件 厂 ”下 -628-41 
太原 电子 三 下 -630-4 
合肥 晶体 管 厂 亚 -630-4 
南平 五 〇 四 厂 焉 -630-4 
@ 重 庆 无 线 电 二 三 焉 -630-4 
湘潭 半导体 厂 下 -630-5 
八 四 三 O 〇 厂 下 -630-6 
^ 北 京 半导体 器 件 九 六 下 -630-7 
北京 市 前 门 器 件 厂 焉 -630-8: 
沈阳 半导体 试验 厂 焉 -630-9 
八 二 三 一 厂 亚 -630-10 
天 津 第 五 半导体 器 件 矿 正 -630-11 
书 江 县 晶体 管 厂 亚 -630-12 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 焉 -630-13 
和 厂 
常州 无 线 电 元 件 七 。 亚 -630-13 
徐州 半导体 厂 亚 -630-13 
八 五 三 一 厂 _ 焉 -630-13 
济南 半导体 元 件 实 验 所 焉 -630-23 
八 OO 三 焉 -630-24 
八 七 五 厂 焉 -630-25 
北京 市 前 门 器 件 厂 下 -630-50 
太原 电子 三 亚 -636-29 
合肥 晶体 管 厂 


亚 -636-29 


一 arr 


下 -245 
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3D G181 了 下 
3D G181F 
3DG181F 
3DG181 了 
3DG181F 
3D G181F 
3D G181F 
3D G181EF 


3D G181 下 
3DG181 下 
3D G181F 
3DG181F 
3DGI8LEF 
3DG181 耻 
3DG181 了 
3D GT181 下 
3DGT181F 
3DG181F 
3DG181 了 F 
3DG181G 
3DG181G 
3DG181G 


3DGl8lG 
3DG1l81G 
3D G181G 
3DG181G 
3D G181G 
3D G181G 
3DG181G 
3DS181G 
3DG181G 
3DG181G 
3D G181G 
3D G181G 


3D G181G 
3DG181G 
3DG181G 
3DG181G 
3DG181G 
3DG181 开 
3DG181H 


下 -246 


or eta om mao ra 


南平 五 O 四 厂 
湘潭 半导体 三 
沈阳 半导体 试验 厂 


八 四 三 O 厂 


齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 


广 


常州 无 线 电 元 件 七 厂 


徐州 半导体 厂 


从 五 三 一 


4 北京 市 半导体 器 件 九 厂 


星光 电工 厂 
星光 电工 三 


济宁 无 线 电 元 件 厂 


济南 半导体 元 件 实验 所 


人 OO 广 
八 七 五 三 

星光 电工 厂 
星光 电工 厂 


济南 半导体 元 件 实验 


所 
AOLO 厂 
八 七 五 厂 
太原 电子 三 


合肥 晶体 管 厂 
南平 五 O 四 厂 
湘潭 半导体 厂 


八 四 三 〇 厂 
八 二 三 一 厂 


沈阳 半导体 试验 三 


天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
营口 市 无 线 电 器 材 厂 
齐齐哈尔 北方 无 色 电 一 


三 


常州 无 线 电 元 件 七 厂 


徐州 半导体 三 


代 瑟 兰 一 人 
八 七 五 厂 


济宁 无 线 电 元 件 厂 
重庆 无 线 电 四 六 


太原 电子 厂 


人 


亚 -636-29 
焉 -636-30 
下 -636-31 
夏 -636-32 
亚 -636-33 
亚 -636-34 
下 -636-35 
秆 -636-36 


下 -636-36 


到 -636-36 
夏 -636-36 
下 -636-37 
开 -638-5 
下 -638-6 
下 -638-21 
亚 -638-22 
得 -638-31 
于 -638-32 
下 -638-33 
焉 -640-5 
下 -640-6 
夏 -640-23 


罩 -640-24 
重 -640-25 
竹 -640-39 
下 -640-39 
玫 -640-39 
下 -640-40 
亚 -640-41 
下 -640-42 
下 -640-43 
下 -640-44 
下 -640-45 
下 -640-46 


也 -640-46 
下 -640-46 
下 -640-46 
亚 -642-7 

和 看 -642-8 

御 -636-38 
下 -642-34 


3DG181 匡 
3DG181H 
3DG181H 
3DG181 志 
3DG181H 
3DG181H 
3DG181H 
3DGI81H 
3DG181H 


3DGI81H 
3DG181 开 
3DG181HH 
3DG181H 
3DG181H 
3DG181 了 
3DG181H 
3DGl181H 
3DGl181 五 
3DG181 
3DG1l181I 
3DG1811I 
3DGil8tI 
3DG181I 
3D 扣 181 
3DG181I 
3DG181I 
3DG181 工 
3DG181I 
3DG181I 
3DG181I 
3DG181I 


3DG1l8lI 
3DG1l811I 
3DG1l81I 
3DG1l81I 
3DG181I 
3DGl811I 
3DG1811I 
3DG181T 
3DGi8lI 
3DG181 
3DG181 了 


-re 一 


合肥 晶体 管 厂 
南平 五 O 四 三 


八 四 三 DO 三 


湘潭 半导体 厂 


沈阳 半导体 试验 厂 


八 二 三 一 厂 


^ 北 京 市 半导体 器 件 九 厂 
天 津 第 五 半导体 器 件 矿 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 


三 


常州 无 线 电 元 件 七 厂 
徐州 半导体 厂 


八 五 三 一 三 


济南 半导体 元 件 实验 所 


八 OO 七 DO 矿 
八 七 五 厂 
星光 电工 三 
星光 电工 厂 
八 七 五 厂 


济宁 无 线 电 元 件 厂 


北京 市 前 门 器 件 厂 


星光 电工 


沈阳 半导体 试验 厂 


北京 市 前 门 器 名 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 


三 


常州 无 线 电 元 台 
徐州 半导体 厂 


代 再 三 王族 


^ 北 京 市 半导体 器 件 九 厂 
济南 半导体 元 件 实验 所 


八 O 上 O 厂 
八 七 五 厂 


厂 


七 三 


济宁 无 线 电 元 件 厂 


八 七 五 厂 


北京 市 前 门 器 件 三 


济宁 无 线 电 元 件 厂 


[meta rrrrrraacrroreramrreeer 一 ea rs 


夏 -642-34 
夏 -642-34 
下 -642-35 
亚 -642-36 
于 -642-37 
秋 -642-38 
得 -642-39 
和 看 -642-40 
置 -642-41 


到 -642-41 
下 -642-41 
下-642-41 
重 -642-48 
下 -642-48 
材 -642-49 
亚 -644-1 

下 -644-2 

焉 -644-14 
夏 -644-15 
了 -640-48 
焉 -646-7 

下 -646-8 

置 -646-14 
看 -646-14 
四 -646-15 
下 -646-16 
下 -646-17 
下 -646-18 
下 -646-19 
亚 -646-20 
下 -646-21 


亚 -646-21 
亚 -646-21 
秆 -646-21 
亚 -646-22 
夏 -646-39 
亚 -646-40 
夏 -646-41 
得 -648-4 

耻 -658-12 
下 -642-42 
下 -648-9 
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型 号 三 家 页 码 - 序 与 
3DGl8l 了 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -648-21 
3DGl81 了 八 OO 亚 -648-22 
3DGl81J 人 八 七 五 厂 及 -648-23 
3DGl181 了 冰原 半导体 厂 亚 -648-42 
3DG181 了 星光 由 工厂 下 -648-43 
3DG181 星光 电工 三 焉 -648-44 
3DG181 j 沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 下 -648-45 
3DG1811j 营 口 市 无 线 电 器 材 ) ”下 -648-46 
3DGl81 了 太原 电子 三 亚 -650-20-、 
3DG181 了 合肥 晶体 管 焉 -650-20 
3DG181 了 南平 五 个 四 厂 开 -650-20 
3DG181 可 湘潭 半导体 厂 亚 -650-21 
3DG181 了 八 四 三 O 〇 厂 玫 -650-22 
3Dcl8l 了 八 二 三 -| 焉 -650-23 
3DG181 了 沈阳 半导体 试验 |) 亚 -650-24 
3DG181 4 北京 市 半导体 器 件 九 厂 正 -650-25 
3DG181 了 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -650-26 
3DG1l81 了 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -650-27 
三 
3DGl81 了 常州 无 线 电 元 件 七 王 亚 -650-27 
3DGl81J 徐州 半导体 厂 下 -650-27 
3DGl8l1 本 八 五 三 一 厂 下 -650-27 
3DG181 了 八 七 五 厂 焉 -658-13 
3DG181K 北京 市 前 站 器 件 厂 下 -646-23 
3DG181L 北京 市 前 门 器 件 厂 到 -650-28 
3DGI8IM 北京 市 前 门 器 件 | 下 -652-2 
3DG182 逮 吉 市 半导体 一 三 下 -612-16 
3D G182 八 五 三 一 厂 到 -648-24 
3D 已 182 北京 市 半导体 器 件 十 -下 -1244-18 
后 

3DG182A 四 四 三 三 厂 下 -612-9 
3DG182A 星光 电工 厂 亚 -612-17 
3DG182 人 石家庄 无 线 电 二 厂 亚 -514-12 
3DG182A 济南 半导体 元 件 实验 所 陡 -614-13 
3DG182A 人 人 玫 -614-14 
3DG182A 人 OOO 厂 和 -614-15 
3DGCl182A 景德镇 三 六 无 线 了 电厂 开 -614-16 
3DG182A 江 江 无 线 电 一 三 秋 -614-17 
3D Cl82A 哈尔滨 特种 元 器 件 六 下 -614-18 
3DG182A 公文 连 半导体 厂 和 看 -614-19 
3DG182A 上 上海 无 线 电 十 九 厂 秆 -514-20 
3DG182A 八 七 五 厂 下 -614-21 
3DG182A 上 海 无 线 电 二 丁 九 厂 页 -612-24 
3DGI182 人 八 七 五 厂 下 -612-25 


型 号 厂 家 页 码 -序号 
3DGl82A 北京 市 前 门 器 材 厂 下 -612-26 
3DG182A 杭 斋 临 平 仪表 元 件 厂 下 -612-27 
3DeG182A 湘潭 市 半导体 厂 下 -614-23 
3DGl82A 沈阳 半导体 试验 厂 亚 -614-24 
3DGl82A 太原 电子 厂 亚 -614-25 
3DG182A 合肥 晶体 管 夏 -614-25 
3DG182A 南平 五 〇 四 六 下 -614-25 
3DG182A  @ 重 庆 无 线 电 二 广 下 -614-25 
3DGl182A 八 四 三 加 三 各 -614-26 
3DGl182A 人 佛 四 无 线 电 四 厂 丰 -614-27 
3DG182AA 徐 州 半 导体 厂 下 -614-28 
3D G182A 八 工 三 一 上 到 -614-29 
3DG182A 吴江 县 第 -晶体 管 广 下 -614-30 
3D G182AA 避 江 县 晶体 管 三 下 -614-30 
3DG182A 天 津 第 五 半导体 器 件 六 下 -614-31 
3D Gl82A 从 杭 县 塘 栖 章 体 管 广 看 -614-32 
3D Ga182A 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -614-32 
3DQl82A 4 泡 湖 晶 体 管 三 了 -614-32 
3DGl182A 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -614-33 
3DG182A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 亚 -614-34 

广 
3DGi82A 常州 无 线 电 元 件 七 三 页 -614-34 
3DG182A 八 五 三 一 厂 下 -614-34 
3DG182A 重庆 无 线 电 四 三 下 -614-35 
3DG182A 北京 市 半导体 器 件 九 三 下 -614-38 
3D G182A_ 上 海 元 件 五 厂 下 -614-37 
3DG182A 南京 半导体 器 件 总 厂 下 -614-46 
3D G182A 上 海 勤奋 半导体 器 件 | 下 -618-30 
3DG182A 4 西安 市 晶体 管 三 亚 -1178-18 
3DG182A- 丁 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -648-48 
3DG182 了 人 和 八 七 五 厂 丰 -614-40 
3D G182 了 于 八 七 五 厂 杰 -614-41 
3DG182 了 3 人 二 五 广 而 -614-42 
3DG182 了 B 湘潭 市 半导体 | 禾 -616-30 
3DG182B 太原 电子 厂 下 -616-31 
3D G182B 合肥 晶体 管 厂 下 -616-31 
3DG182B 南平 五 操 四 厂 看 -616-31 
3DG182B  @ 重 庆 无 线 电 二 】 夏 -616-31 
3DG182B 沈阳 半导体 试验 厂 下 -616-32 
3DG182 也 八 四 三 加 厂 下 -616-33 
3DG182B 佛山 无 线 遇 四 三 下 -616-34 
3DG182B 八 二 三 一 下 -616-35 
3D Gl82B 天 津 第 五 洲 导 体 器 件 六 下 -616-36 
3DG182 昊 江 县 晶体 管 一 三 下 -616-36 
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3DGl1lg2B 忆 江 县 晶体 管 矿 夏 -616-36 3Petis2zc 庆 江 县 晶体 管 广 
3DGl182 了 佘 杭 县 扩 柯 晶体管 广 下 -616-37 3Del182C 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
3DG182B 济宁 无 线 电 五 三 基 -616-37 3DG182C 全 杭 县 六 栖 晶体 答 厂 
3DG182B 4 鞠 湖 市 晶体 管 厂 下 -616-37 3DS182C 4 鞠 湖 晶体 管 厂 
3DG182 了 3B 营口 市 无 线 电 器 材 玉 王 -616-38 3DGl82C 济宁 无 线 电 元 件 厂 
3DG182B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 -” 星 -616-39 3Dmel82C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 
三 下 
3DGle2B 常州 无 线 电 元 件 -七 厂 下 -616-39 3JJG182C 常州 无 线 电 元 件 七 厂 
3DG182 卫 八 五 三 一 厂 下 -6416-39 3 了 DG182C 八 五 三 一 三 
3PDGJj82B 北京 市 半导体 器 件 沁 六 于 -516-40 3D c182C 让 庆 无 线 筷 四 三 
3D G182 卫 上 海 元 件 五 六 昨 -G16-4 3D4l8s2C 北京 市 半导体 器 件 九 三 
3DG182 了 徐州 半导体 三 站 -616-41 3D G182C 于 海 元 件 五 三 
3D G182 了 了 重庆 无 线 电 四 厂 槛 -6416-42 3D GY1R2C 徐州 半 异 体 厂 
3D G182 避 四 四 三 三 厂 和 攻 -618-1 3DGil82C 八 -五 三 
3DGl182B 太原 半导体 广 种 -618-4 3DG1820 于海 无 线 记 二 十 九 广 
3DG182B 八 OtO 三 牙 -618-5 3DGI82C 北京 前 门 器 件 厂 
3DG182 卫 星光 电工 三 至 -818-6 3 了 GT182C 杭州 临 平 仪 泰 元件 广 
3DG1l82 了 了 星光 电工 厂 政 -618-7 3DG182C 星光 电工 三 
3D4Gl82 了 上 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 看 -Si8-47 3 了 各 182C 星光 让 工厂 
3 了 GT182 卫 北京 前 门 器 件 厂 和 -618-18 3 了 和 182C 玉 原 半导体 厂 
3DG182 卫 杭州 临 平 仪 裘 元件 六 夏 -618-19 3DG182C 人 CO 〇 -EC 三 
3DG1l82 卫 石家庄 无 线 电 二 三 第 -618-31 3DG182C 四 四 三 三 三 
3DGl82B 济南 半导体 元 件 实验 所 逢 -618-32 3DG182C 石家庄 无 线 几 二 
3DGlg2zB 大 连 仪 表 元 件 厂 焉 -618-33 3DG182C 济南 半导体 元 件 实验 所 
3DG182 了 八 O 〇 七 O 〇 三 和 -618-34 3DG182C 大 连 仪表 元 件 厂 
3DGl82B 景德镇 三 六 无 线 电 三 下-618-35 3DGlig2C 人 OO 厂 
3DG182 卫 湛江 无 线 电 一 厂 下 -618-36 3DG182C 景德镇 三 六 无 线 甩 ] 
3DG1l82B 哈尔滨 特 释 元 回 件 广 下 -618-37 3DG3i82C 洪江 无 线 电 一 
3DG182 了 大 连 半导体 厂 亚 -6418-38 3 了 DGl82(L 哈尔滨 特种 元 器 件 广 
3DG182 了 3 上 海 无 线 电 十 九 厂 香 -618-39 3 了 DSS182C 大 连 半导体 三 
3DG18283 人 八 七 五 厂 亚 -618-40 3DG182C < 上 海 无 线 电 本 九 三 
3DG1l82BHB 上海 勤奋 平 导 体 器 件 ) 到 -622-40 3DG182C  ， 八 七 五 三 
3D4G182 卫 全 了 西安 市 晶体 管 三 下 -1178-19 3DG182C 上 海 勤奋 尝 导 体 器 件 厂 
3DG182C  ， 湘 漂 市 半导体 三 看 -620-23 3DGl82D 人 OHEO 广 
3DG1l8g2C 沈阳 烤 导 体 试验 三 焉 -620-24 3DG182D 四 四 三 三 厂 
3DG182C 太原 电子 三 亚 -620-25 3DG1l82D 人 OO 三 
3Delis2C 合肥 晶体 管 厂 夏 -620-25 sDG182D 星光 电工 厂 
3DG182C 南平 五 〇 四 呈 玫 -620-25 3DGl82D 太原 半导体 
3DG182C 急 重 庆 无 线 电 二 厂 夏 -620-25 3DG182D 星光 忠 工 厂 
3DG182C 人 八 四 三 〇 厂 下 -620-26 3DG182D 营口 市 无 线 电 器 衬 ) 
3DGl182C ”@ 厦 门 半导体 器 件 二 六 焉 -620-27 3DG182D 八 人 十 品 广 
3DG182C 佛 丰 无 线 册 四 厂 下 -620-28 3DG182 D 下 海 无 线 岂 了 下 用 三 
3PEDPGls2C 八 二 三 -一 三 四 -620-29 3 疡 G182 也 八 七 五 | 
3DG182C 吴江 县 晶体 管 一 厂 页-620-30 3sDGls2D 沙 京 前 门 器 件 厂 


秆 -620-31 
夏 -820-32 
重 -620-32 
算 -620-32 
看 -620-33 


四 -620-S3 
亚 -620-33 
夏 -620-34 
和 看 -620-35 
槛 -620-36 
夏 -620-36 
夏 -620-44 
亚 -620-45 
年 -620-46 
四 -620-47 
焉 -622-9 

夏 -622-340 
看 -622…11 
草 -622-49 
下 -622-15 
年 -622-20 
亚 -622-21 
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齐 齐 只 丛 尔 北方 无 终 电 也 也- -628- 46 


vecsasneei en inoe cover 


型 号 三 家 页 么 -序号 型 号 厂 家 页 码 -序号 
3DG182D 杭州 腹 平 仪表 元 件 矿 更-624-33 3DG182 已 于海 元 件 五 厂 看-628-47 
3DG182 卫 石家庄 无 线 电 二 三 算 -624-41 3DG1i8s2 了 徐州 半导体 三 开 -628-47 
3DG182D 济南 半导体 元 件 实 验 所 芽 -624-42 3DGl182 甩 北京 市 半导体 器 件 泌 六 丰 -628-48 
3DG182D 大 连 仪表 元 件 厂 亚 -624-43 3DG182 已 重庆 无 线 电 四 厂 页-628-49 
3DGl182D 人 作 OEO 厂 下 -624-44 3DG182 也 芜湖 晶体 管 三 夏 -628-50 
3DGi82D 景德镇 三 六 无 线 则 六 。 秆 -624-45 3DG182 忆 湘潭 半导体 三 各 -630-14 
3DG182D 湛江 无 线 电 一 厂 下 -624-46 3DG182 忆 无 夺 电子 三 和 看-630-15 
3 也 G182D 卫 哈 尔 这 特 种 元 器 件 下 -624-47 3DG182 忆 合肥 晶体 管 厂 丰 -630-15 
3DG182D 大连 半导体 厂 下 -624-4 3DG182 瑟 南平 五 〇 四 厂 下 -630-15 
3DG182DD 八 寸 五 厂 下 -624-50 3DG182 了 一 @ 重 庆 无 线 电 二 三 开 -630-15 
3DG182D 湘 谭 半 导体 厂 下 -626-15 3 了 DG182 耳 沈阳 半导体 试验 三 下 -630-16 
3DG182D 沈阳 半导体 试验 ) 玉 -626-16 3DG152 忆 八 四 三 〇 三 各 -630-17 
3DG182D 太原 电子 三 区 -626-17 3DG182 忆 佛山 无 线 电 四 厂 了 -630-38 
3DG182D 合 狠 晶体管 广 下 -626-17 3DG183 已 从 工 三 -三 入 -630-19 
3DG182D 南平 五 〇 四 三 下 -626-17 3DG182 忆 民 江 县 晶体 管 厂 各 -630-20 
3DGls2D 人 八 四 三 〇 三 下 -626-18 3DGl82 了 了 并 津 第 五 半导体 器 件 六 下 -630-21 
3DG182D 厦门 半导体 器 件 四 | ” 亚 -626-19 3DPG182 了 一 弄 齐 哈 尔 北方 无 线 电 ”下 -630-21 
3DG182D 便 册 无线 电 四 厂 下 -626-20 一 三 
3DGl182D 人 八 二 三 一 厂 在 -626-21 3DG182 卫 常州 无 线 电 元 件 七 矿 下 -630-21 
3DG182D 2 晶体 管 -一 夭 -626-22 3DG182 卫 从 五 三 一 厂 乔 -630-21 
3DG182DD 江上 县 晶体 管 厂 年 -626-22 3DG182 卫 石家庄 无 线 电 二 三 页 -630-26 
3DG182D 第 五 半导体 器 件 / 下 -626-23 3DG182 也 济南 半导体 元 件 实验 所 夏 -630-27 
3DG182D 余杭 县 塘 本 晶体管 三 夏 -626-24 3DG182 王 人 OO 厂 看- 630-28 
3DGl82D 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -626-24 3DG182 卫 景德镇 三 六 无 线 电 站 四 -630-29 
3DG182D 草 齐 哈 尔 北方 无 线 电 下-626-25 3DGl82 也 哈 尔 这 特 种 元 器 件 六 看 -630-30 
有 3DG182 卫 ”大连 半导体 三 下 -630-31 
3DGl82D 党 州 无 线 电 元 件 七 下-626-25 3DG182 忆 ”全 上 海 无 线 电 十 九 厂 下 -630-32 
3DG182D  ， 八 五 三 一 广 入 -626-25 3DGl82 卫 八 七 五 厂 下 -630-33 
3DG1L82D 阔 京 市 半导体 器 件 儿 ) 下 -626-26 3DG182 也 江 江 无 线 电 一 厂 下 -648-25 
3DG182D 重庆 无 线 电 四 厂 夏 -626-27 3DG182 卫 人 OO 厂 区 -648-49 
3DG182D 上 于海 元 件 五 厂 下 -626-28 3DG182EF 小 京 前 门 器 件 三 下 -632-7 
3PDPG182 卫 徐州 半导体 厂 和 夏 -626-28 3DG182 下 湘潭 半导体 厂 看 -636-39 
3DGI82D 开 -630-35 3DG182 了 沈阳 灶 导 体 试验 ) 重 -636-40 
3DG182 卫 癌 口 市 无 线 电 器 材 ) ”下 -628-14 3DG182 工 太原 电子 三 夏 -636-41 
3DG182 孔 里 光 二 了 页 -628-15 3JDGT82 工 合肥 晶体 管 广 和 夏 -636-41 
3DG182 卫 四 四 三 三 | 政 -628-16 3DG182T 畜 平 五 品 四 广 和 夏 -636-41 
3DG182 瑟 丹东 电子 科研 生产 和 -628-18 3DGIHS2E 八 四 三 O 〇 三 利 -636-42 
3DG182 也 星光 电工 厂 币 -628-19 3DG1l82 开 佛山 无 线 电 四 三 下 -636-43 
3DG182 卫 太原 半导体 六 下 -628-20 3DG182 工 绽 口 市 无 线 电 器 村 /页 -636-44 
3DG182 了 人 八 七 五 ) 得 -628-42 3DG1825 八 二 三 一 三 下 -636-45 
3DG182 卫 上 海 无 线 电 卫 十 轧 ) 下 -628-43 3DG182 了 下 关 潼 第 五 半导体 器 件 ”下 -636-46 
3DG182 耳 可 -628-44 3DG182F 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 惠 -636-47 
3DG182 卫 杭州 猩 平 仪表 元 件 焉 -628-45 T 
3DGI182 忆 3 了 G182 下 常州 无 线 电 元 件 七 三 ”下 -636-47 
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漠 号 矿 家 页 码 -序号 | 型 避 大 家 页 码 -序号 
3DG182F 人 亚 -636-47 3DG182G 人 丰 -642-12 
3DG182F 北京 市 半导体 器 件 九 矿 下 -636-48 3Del82C 天津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -642-13 
3DGl182F 4 芜湖 晶体 管 厂 夏 -636-49 3DG182G “学潮 昌 人体 管 三 下 -642-13 
3DGl82F 重庆 无 线 电 四 三 下 -636-50 3DPel182G 营口 市 无 线 电 器 材 一 下 -642-14 
3DGI182 下 八 O 〇 七 O 〇 三 焉 -638-7 3DG182G 齐齐哈尔 北方 无 线 电 开 -642-15 
3DG182 下 星光 电工 厂 于 -638-8 二 

3DG182 下 星光 电工 三 和 下 -638-9 3DG182G 人 下 -642-15 
3DGT182 开 四 四 三 三 三 下 -638-10 | 3DG182G 八 五 三 一 亚 -642-15 
3DG182 下 八 七 五 厂 槛 -638-23 3DG182G 荡 点 二 下 癌 依 器 件 九 厂 页 -642-16 
3DG182 下 八 七 五 厂 夏 -638-24 3DG182G 徐州 尘 导 体 三 下 -642-17 
3DGT182 开 上 海 无 线 电 二 -F 九 六 夏 :638-25 3DG182G 重庆 无 线 遇 四 厂 耿 -642-18 
3DG182F 石家庄 无 线 电 二 厂 下 -638-34 3DG182G 西安 晶体 答 厂 下 -1190-32 
3DGtl82 上 上 济南 半导体 元 件 实 验 所 星 638-35 3DG182 末 北京 市 前 门 器 件 厂 下-638-26 
3DG182 开 八 O 〇 -OF 广 下 -638 36 3Dela2 百 佛山 无 线 电 四 三 到-638-46 
3DG182 下 景德镇 三 六 无 线 电 站 下 -638-37 3 已 182 于 湘潭 半导体 三 亚 -642-43 
3DG182 下 湛江 无 线 电 一 厂 和 玫 -638-38 3DC182 开 演 阳 半 导 下 -642-44 
3DG182 了 哈尔滨 特种 元 器 件 六 下 -638-39 3DG182 末 石家庄 无 线 电 二 下 -642-50 
3DG182F 大 连 半 导体 三 下 -638-40 3DGl82H 星光 电 工厂 亚 -644-6 
3D Gl182F 4 上 海 无 线 电 十 九 厂 下 -638-41 3DG182H 星光 电工 亚 -644-7 
3DG182 开 八 七 五 厂 下 -638-42 3DG182 了 八 O 二 Dj) 下 -644-8 
3DG182 开 徐州 半导体 厂 下 -638-44 3DG182 四 四 三 三 上 玫 -644-9 
3DG182F 4 西安 市 晶体 答 厂 下 -1190-31 3DG182H 从 七 五 厂 焉 -644-16 
3DGl82G 佛山 无 线 电 四 三 下 -638-45 3DG1L82H 上 海 无 线 电 二 十 泌 亲 亚 -644-37 
3DGl182G 八 七 五 厂 焉 -638-49 3DG182H 太原 电子 三 焉 -644-19 
3DG182G 石家庄 无 线 电 二 三 和 看-640-26 3DG182H 合肥 晶体 管 三 下 -64419 
3DG182G 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -640-27 3DG182H 南平 五 〇 四 三 亚 -644-19 
3DG182G 八 O 〇 OO 三 看-640-28 3DG182 有 人 八 四 三 〇 三 下 -644-20 
3D G182G 景德镇 三 六 无 线 电 矿 玫 -640-29 3DG182H 八 二 三 一 三 下 -644-21 
3DGla2G 湛江 无 线 电 一 厂 下 -640-30 3DG1l82H 天 建 第 五 半导体 器 件 矿 亚 -644-22 
3DGl182G 哈尔滨 特种 元 器 件 矿 下 -640-31 3DG182H 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -644-23 
3DG182C， 大 连 半 导体 广 下 -640-32 国 

3DG1i82G 上 海 无 线 电 十 九 三 下 -640-33 3DG182 五 常州 无 线 电 元 件 七 广 下 -644-23 
3DG182G 八 七 五 厂 下 -640-34 3 卫 G182 酝 信者 过 二 个 “ 下 -644-23 
3DG182G 湘 寞 半导体 三 亚 -640-49 3DG182 匡 徐州 半导体 三 到 -644-24 
3DG182G 沈阳 半导体 试验 广 夏 -640-50 3DGIi82H 全 芜湖 晶体 管 三 焉 -644-25 
3DG182G 四 四 三 三 厂 正 -642-1 3DG1l82 吾 北京 市 半导体 器 件 九 矿 下 -644-26 
3DG182G 八 吕 七 O 广 下 -642-2 3DG182H 重庆 无 线 电 四 三 下 -644-27 
3DG182G 星光 电工 正 -642-3 3DG182H 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -644-29 
3DG182G 星光 唱 工 厂 和 -642-4 3DG182 匡 八 O 七 口 六 下 -644-30 
3DG182G 上海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -642-9 3DG182 所 景德镇 三 六 无 线 电厂 下 -644-31 
3DGT182G 八 四 三 全 下 -642-11 3DG182H 洪江 无 线 电 -一 厂 焉 -644-32 
3DG182G 太原 电子 三 下 -642-12 3DG182 卫 哈尔滨 特种 元 器 件 广 下 644-33 
3DG182G 合肥 唱 休 管 太 焉 -642-12 3DG182H 天 连 半导体 厂 开 -644-34 
3DG182G 3DG182G 人 南平 五 DO 开 -642-12 | 3DC182H 全 上海 无 线 电 - 入 -642-12 3DG182 卫 人 -上海 无 线 电 十 九 | 入 -644-35 
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型 号 三 家 页 碍 -序号 | 型 号 三 家 
3DG182 碧 八 二 五 三 和 在-644-36 3DGli82 了 八 七 五 厂 
3DGlI82T 北京 前 门 器 件 厂 焉 -642-10 3DG182J 上 海 无 线 电 卫 十 九 厂 
3DG182I 佛山 无 线 电 四 厂 下 -644-28 3DG182 本 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 
3 了 DG1l82 工 星光 电工 厂 下 -646-4 3DG182 了 本 星光 电工 三 
3DG182 工 星光 电工 | 下 -646-5 3DG182 了 本 星光 电工 
3DG182I 八 OTOj) 年 -646-6 3DG182 了 太原 半导体 厂 
3DG1821 合肥 晶体 管 三 下 -646-24 3DG182 了 本 A 人 AO-EO 厂 
3DGI182I 沈阳 尘 导 体 试 验 厂 和 -646-25 3DG182 了 湘潭 半导体 三 
3DGI82T 太原 电子 厂 下 -646-26 3DG182J 沈阳 半导体 试验 厂 
3DG182 工 南平 五 〇 四 三 御 -646-26 3 了 DG182 了 未 原 电 子 厂 
3DGl82I 从 二 三 一 厂 下 -646-27 3DGlg2J 合肥 虽 体 管 厂 
3DGl82 工 湘潭 半导体 广 下 -646-28 3 了 G182 了 南平 五 中 四 三 
3DGI82 工 八 四 三 〇 三 下 -646-29 3DG182 了 八 四 三 四 三 
3DG182 工 阔 京 市 半导体 器 件 九 厂 下 -646-30 3DG182 了 囊 贡 无 线 电 四 三 
3DG182 工 天 当 第 五 半导体 器 件 厂 和 夏 -646-31 3DG182 了 八 二 三 一 三 
3DG182I 齐齐哈尔 北方 无 线 电 和 夏 -646-32 3DGl82J 天津 第 五 半导体 器 件 厂 
二 3DG182 了 齐齐哈尔 北方 无 线 电 
3DG182I 常 独 无线电 元 件 七 厂 ”下 -646-32 7 
3DG182 八 卫 三 一 厂 四 -646-32 3DG1821 常州 无 线 电 元 件 七 厂 
3DGl82I 徐州 半导体 三 和 夏 -646-33 3DG182 了 /省 三 = 
3DG182I 4 芜湖 晶体 管 三 亚 -646-34 3DG182 了 重 斋 无 线 电 四 三 
3DG182I 重庆 无 线 电 四 三 下 -646-35 3DG182 了 徐州 半导体 三 
3DG1l82I 石家庄 无 线 中 二 下 -646-42 3 了 D Gl82J 了 4 东湖 醒 体 管 厂 
3DG1821 济南 半导体 元 件 实 验 所 焉 -646-43 3DG1821 了 阔 未 市 半导体 器 件 九 厂 
3D4G182I 景德镇 三 六 无 线 电 三 和 夏 -646-44 3DG182 玫 北京 市 前 门 器 件 厂 
3DG182I 八 O 二 OO 广 四 -646-45 3DG182L 北京 市 前 门 器 件 厂 
3DG1l82T 湛江 无 线 电 一 厂 四 -646-46 3DGli82M 北京 市 前 门 器 件 厂 
3DG182T 了 哈 尔 滨 特 种 元 器 件 广 下 -646-47 3DG183A 湘潭 市 半导体 厂 
3DG182I 大 连 半导体 三 天 -646-48 3DGl1833B8 湘 谭 市 半导体 三 
3DG182TI 4 上 海 无 线 电 十 妃 厂 机 -646-49 3DG183C 湘潭 市 半导体 六 
3DG1l821I 八 七 五 厂 下 -646-50 3DGl83D  ， 酒 淹 市 半导体 三 
3DG182I 八 七 五 厂 下 -648-5 3D G183 玉 湘潭 市 半导体 三 
3DG182T 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 “下 -648-6 3DG200A 南平 五 〇 四 
3DG182I 上 上海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -648-7 3DG200A 人 八 二 三 一 厂 
3DG182 了 北京 市 前 门 器 件 厂 阳 -644-18 3DG200A 济南 半导体 一 厂 
3DG182 了 石家庄 无 线 电 二 厂 亚 -648-26 3DG200A 人 八 四 三 〇 厂 
3DG182 本 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -648-27 3DG200A  ^ 湘 漂 半导体 厂 
3DG182] 景德镇 三 六 无 线 电 下 -648-28 3DG200A ”徐州 整流 器 厂 
3DG1821 八 OT 二 GO 夏 -648-29 3DG200A 亚 光 电工 厂 
3DG182 可 险 尔 滨 特 种 元 器 件 厂 ”和 丰 -648-30 3DG200B 南平 五 品 四 广 
3DG182 了 湛江 无 线 电 一 厂 下 -648-31 3DG200B 湘潭 半导体 厂 
3DG182J 大 连 半 忌 体 厂 下 -648-32 3DG200B3 徐州 整流 回 六 
3DG182] 人 上海 无 线 电 十 九 厂 下 -648-33 3DG200B 湘潭 半导体 厂 
3DGI182 了 八 七 五 厂 3DG200B 


亚 -648-34 


八 四 三 口 


页 码 - 谋 号 


亚 -648-38 
亚 -648-39 
亚 -648-50 
下 -650-1 

珀 -650-2 

下 -650-3 

下 -650-4 

焉 -650-29 
亚 -650-30 
亚 -650-31 
下 -650-31 
焉 -650-31 
亚 -650-32 
下 -650-33 
于 -650-34 
亚 -650-35 
焉 -650-36 


下 -650-36 
亚 -650-36 
焉 -650-37 
世 -650-38 
并-650-39 
下 -650-40 
夏 -848-8 

焉 -648-40 
下 -652-14 
焉 -632-24 
禾 -632-42 
焉 -632-43 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 


3DG200B 


3D G200B 
3DG200 
3DG200C 
3DG200C 
3DG200C 
3DG200C 
3DG200C 
3D 200C 
3DG200C 
3DG200C 
3DG200C 
3D G200C 
3DG201 

3DG201 

3D G201 

3DG201 

3DG201A 
3DG201A 
3DG201A 
3DG201A 
3DG201A 
3 也 G201A 
3DG201A 
3D G3201A 
3DG201A 
3DG201A 
3DG201A 
3D G201A 
3D G201A 
3DG201AA 
3DG201A 
3 卫 扣 201A 
3DG201A 
3DG201A 
3DG201A 
3DG201A 
3DG201A 


3DG201A 
3DG201A 
3DG201A 
3DG201A 
3DG201A 


页 -252 


evrrorrwrreurrarvewvraeeeerrrrrororererrrreresi areeerrereoarors 


页 玛 -序号 | 型 号 


三 家 


页 码 -序号 


Uspnaiesarrrv sen 一 


三 家 
八 二 三 一 三 下 -520-32 3D G201A 广州 半导体 器 件 厂 下 -516-34 
济南 半导体 -一 厂 下 -520-33 3DG201A 下 海 无 线 电 十 厂 下 -516-35 
亚 光 币 工 三 开 -1108-29 3DG201A 武汉 半导体 器 件 厂 下 -516-36 
南平 五 〇 四 三 下 -518-18 3DG201A 七 四 力 厂 下 -516-36 
济南 半导体 一 厂 下 -518-19 3DG201A 靖江 无 线 电 三 下 -516-37 
八 二 三 一 三 下 -518-20 3DG201A 景德镇 袜 六 无 线 电 厂 ”和 丰 -516-38 
@ 苏 州 电子 实验 厂 看-518-21 3DG201A 人 五 三 = 亚 -519-39 
4 湘潭 半导体 三 下 -518-22 3DG201A 徐州 整流 圳 厂 亚 -516-40 
4 湘潭 半导体 三 下 -518-23 3DG201A  @ 苏 州 电 子 实 验 厂 下 -516-40 
天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -518-24 3DG201A 冰 京 市 半导体 器 件 五 斑 焉 -516-41 
八 四 三 O 厂 下 -520-1 3DG201A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -516-42 
徐州 整流 器 三 下 -520-2 全 
亚 光 电工 厂 夏 -1108-37 3DG201A 七 四 六 三 焉 -516-43 
泰 州 半 导体 厂 下 -516-17 3DG201A 星光 电工 厂 下 -516-43 
八 五 三 一 厂 下 -520-6 3DG201AA 及 二 二 过 六 下 -516-44 
北京 电子 管 厂 下 -536-47 3DG201A 上海 半 导体 器 件 八 矿 下 -516-45 
延吉 市 半导体 一 厂 下-540-33 3DG201A ee 邯 部 半导体 三 下 -516-46 
星光 电工 厂 下 -516-1 3DG201A 天 津 第 五 半导体 器 件 三 下 -516-47 
北京 市 半导体 器 件 五 广 下 -516-16 3DG201A 承德 无 线 电 元 件 厂 亚 -516-48 
八 O 二 OO 厂 下 -516-16 3DG201A 佛山 无 线 电 四 厂 下 -516-49 
上 海 无 线 电 二 十 九 矿 下 -516-18 3DG201A 南宁 无 线 电 一 三 下-516-50 
人 OA 上 OO 三 亚 -516-19 3DG201A 上海 利 民 无 线 电 厂 耿 -518-8 
石家庄 无 线 电 二 厂 下 -516-20 3DG201A  @ 潮 州 电 子 器 材 厂 下 -520-3 
4 辽阳 晶体 管 总 广 下 -516-21 3DG201A 北京 电子 管 厂 下 -536-48 
上 上 海 利 民 无 线 电 三 俱 -516-22 3DG201A ”太原 电子 三 下 -1108-30 
长 奔 微 电子 工厂 四 -516-25 3DG201A 亚 光 电工 三 下 -1108-31 
连云港 半导体 材料 厂 下 -516-26 3DG3201B 过 阴 唱 体 管 总 三 焉 -516-23 
承德 无 线 电 元 件 厂 页-516-27 3DG201B 合肥 旱 体 管 三 下 -518-9 
人 六合 县 无 线 电 元 件 六 下 -516-27 3DG20LB 星光 记 工 厂 下 -520-23 
e 长 沙市 晶体 管 三 看 -516-27 3DG201B3 北京 半导体 器 件 五 广 下 -520-234 
烟台 无 线 电 一 厂 下 -516-28 3D G201 卫 上 海 无 线 电 二 十 九 矿 下 -520-25 
桂林 无 线 电 一 厂 下 -516-29 3DG2013 八 O-EO 矿 下 -520-26 
阔 京 市 半导体 器 件 九 广 下 -516-29 3DG201B 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -520-34 
潮州 无 线 电 厂 下 -516-29 3DG201 了 3  @ 连 云 港 半导体 材料 下 -520-34 
常熟 市 晶体 管 厂 下 -516-29 3DG201B 长 者 市 微 电 子 工厂 下 -520-34 
南京 半导体 器 件 总 三 下 -516-29 3DG201B 有 湖州 电子 器 材 广 下 -520-35 
合肥 晶体 管 厂 下 -516-29 3DG201B ， 烟台 无 线 电 一 厂 下 -520-36 
^ 威 海北 洋 电 气 集团 公司 年 -516-29 3DG201B 新乡 半 导体 厂 下 -520-37 
无 线 电 二 六 3DG201B 石家庄 无 线 电 二 三 开 -520-38 
宁波 无 线 电 二 厂 下 -516-30 3DG201B  ， 工 海 利 民 无 线 电厂 下 -520-39 
从 四 三 OO 征 -516-31 3DG201B 徐州 整流 器 厂 下 -520-41 
新 乡 半导体 厂 下 -516-32 3DG201B  @ 苏 州 电子 实验 三 材 -520-41 
辽阳 晶体 管 总 厂 下 -516-33 3DG201B 痢 齐 哈 尔 北方 无 线 电 下-520-42 
八 七 五 三 重 -516-33 一 六 


ee 


3D G201B 


3DG201B 
3DG201B 
3DG201B 
3DG201B 
3DG201 吕 3 
3DGG201B 
3DG201B 
3 卫 避 201 了 B 
3DG201B 
3 也 G201B 
3DG201 吾 
3DG201BB 
3 了 DG201 了 B 
3DG201B 
3DPG201B 
3DG201 旦 
3DG201B 


3DG201B 
3D G201 
3DG2013 
3DG201B 
3DG201BB 
3DG201B 
3 了 DG201B 
3DG201 呈 
3G201BB 
3DG201 了 
3DG201BB 
3DX4201B 
3DG201B 
3 了 DG201 了 B 
3DG201C 
3 了 G201C 
3 用人 201C 
3DD 和 201C 
3 了 DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 

3DG201C 


人 号 


三 家 
七 四 六 三 
星光 电工 厂 
武汉 市 半导体 器 件 厂 
七 固 九 三 
妥 八 二 三 三 厂 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 


8 邯郸 市 半导体 厂 
承德 市 无 线 电 元 件 厂 
佛山 无 线 电 四 三 
上 上海 利 民 无 线 电 三 
常熟 市 晶体 管 厂 

@ 人 六合 县 无 线 电 元 件 厂 

和 长 沙 晶 体 管 厂 
八 七 五 三 
上 海 无 线 电 十 矿 
南 贡 半导体 器 件 总 三 
定 波 无 线 电 二 厂 
威海 北洋 电 

无 线 电 二 三 

4 潮州 市 无 线 电厂 
桂林 无 鳅 电 一 三 
广州 半导体 器 件 厂 
八 四 三 加 三 
靖江 无 线 电厂 


竖 德 镇 三 六 无 线 电 三 
北京 半导体 器 件 五 厂 


上 海 尘 导体 器 件 八 厂 
新 乡 市 半导体 厂 

再 定 市 无 线 电 一 厂 
北京 电子 管 厂 

北京 电子 管 厂 
大 原 电 子 厂 
亚 光 电工 厂 

北京 半导体 器 件 九 三 


e 连 云 港 市 半导体 材料 六 


湖州 电子 器材 三 
新 乡 市 半导体 厂 


< 合 县 无 线 电 元 件 厂 

@ 长 沙市 晶体 管 三 
桂林 无 线 电 一 厂 
靖江 无 线 电厂 

@ 苍 州 电子 于 实 二 


气 集团 公司 


下 -520-42 
下 -520-43 
亚 -520-44 
下 -520-44 
看 -520-45 
下 -520-46 
下 -520-47 
于 -520-48 
下 -520-49 
下 -520-50- 
亚 -522-1 
下 -522-1 
下 -522-1 
下 -522-1 
下 -522-2 
下 -522-3 
下 -522-3 
秆 -522-3 


亚 -522-3 
和 下 -522-3 
四 -522-4 
亚 -522-5 
利 -522-6 
亚 -522-7 
亚 -522-8 
亚 -522-9 
开 -522-10 
天 52221T 
玫 -536-50 
和 看 -538-3 
夏 -1108-32 
下 -1108-33 
下 -518-25 
重 -518-25 
杆 -518-25 
和 -518-26 
重 -518-27 
看 -518-28 
下 -518-28 
夏 -518-28 
下 -518-28 
和 夏 -518-29 
下 -518-30 


er 


3DG201 C 人 


3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 


3D G201C 
3D G201C 
3DG201C 
3DG201C 
3D G201C 
3D G201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 


3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201CG 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201C 
3DG201DD 
3DG201D 
3DG201 书 
3D201M 
3DG202 人 
3DG202A 
3DG202A 
3DG202A 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 素 引 


raperrerriee weaam mcmeAwniaainiravaahcoeca ao ua 


夺 家 页 码 -序号 
七 四 六 广 下 -518-31 
星光 电工 厂 亚 -518-31 
承德 无 线 电 元 件 厂 到 -518-32 
长 春 微 电 子 工厂 下 -518-33 
合肥 晶体 管 三 下 -518-34 
天台 无 线 电 一 广 到 -518-35 
八 七 五 厂 全-518-36 
八 四 三 加 三 下 -518-37 
南 英 半导体 器 件 总 三 下 -518-38 
字 波 无 线 电 二 厂 亚 -518-38 

4 威海 北洋 电气 集团 公司 看 -518-38 
无 线 电 二 三 
潮州 市 无 线 惠 厂 焉 -518-38 
广州 半导体 器 件 厂 下 -518-39 
上 海 无 线 电 十 厂 入-518-40 
景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -518-41 
武汉 市 半导体 器 件 矿 下 -518-42 
北京 半导体 器 件 五 六 下 -518-43 
上 海平 导体 器 件 八 广 下 -518-44 
徐州 整流 器 三 到 -518-45 
齐齐哈尔 北方 无 线 由 ”下 -518-46 
二 
全 下 -518-47 
e 囊 著 市 半导体 广 可 -518-48 
佛山 无 线虫 四 厂 四 -518-49 
南宁 无 线 电 一 三 秆 -518-50 
星光 电工 厂 下 -520-4 
北京 半导体 器 件 五 厂 “” 政 -520-5 

上 上 海 无 线 电 二 十 九 矿 亚 -520-7 
人 OO 三 直 -520-8 
石家庄 无 线 员 二 厂 下 -520-9 
上 海 利 民 无 线 电 厂 政 -520-10 
北京 电子 管 广 看 -536-49 
上 上 海 利 民 无 线 电 三 于 -540-31 
太原 电子 厂 到 -1108-34 
亚 光 电工 三 下 -1108-38 
上 海 无 线 电 十 厂 看-522-20 
宁波 和 无线电 二 厂 还 -522-21 
上 海 无 线 电 十 厂 丰 -518-10 
北京 电子 管 三 下 -536-46 
北京 半导体 器 件 九 厂 ”下 -518-11 

@ 连 云 港 半 导体 材料 广 ”可 -518-11 
南平 五 口 四 厂 亚 -518-11 
4 朝阳 无 线 电 元 件 厂 夏 -518-12 


开 -253 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 旺 


3DG202A 
3D G202A 
3DG202A 
3 也 G202A 
3DG202A 
3DG202A 
3DG202B 
3DG202 也 
3DG202B 
3DG202 卫 
3 了 各 202 卫 
3DG202BB 
3DG202B 
3DG202 吕 
3DG202B 
3D G202C 
3DG202C 
3DG202C 
3DG202C 
3DG202C 
3DG202C 
3DG202C 
3DG202C 
3DG202C 
3D G204 
3 了 DG204 
3D 必 204 
3DG2014 
3DG204 
3DG204 
3DG204 
3DG204 
3DG204 
3 了 已 204 
3DG204 
3TG204 
3DG204 信 
3DG204AA 
3DG204 了 
3DG204 阳 
3DG204C 
3DG205 
3DG205 
3DG205 


互 -254 - 


^ 湘 潭 市 半导体 厂 


厂 家 


北京 半导体 器 件 五 厂 
新 乡 市 半导体 三 

长 春 市 半导体 厂 
七 四 九 厂 
七 四 六 三 
亚 光 电工 厂 
七 四 六 厂 

南平 五 〇 四 厂 

北京 半导体 器 件 五 厂 
北 汞 半导体 器 件 丸 厂 


^ 萌 阳 无 线 电 元 件 ) 


长 春 市 半导体 厂 
七 四 九 厂 
新 乡 市 半导体 厂 
亚 光 电工 三 
北 各 半 导体 器 件 九 厂 


“朝阳 无 线 电 元 件 厂 


北京 半导体 器 件 五 厂 
长 春 市 半导体 厂 
新 乡 市 半导体 三 
南平 五 〇 四 三 
七 四 六 厂 
七 四 九 厂 

亚 光 电工 厂 
素 州 半导体 厂 
星光 电工 厂 
上 海 海湾 半导体 厂 


七 四 六 三 
桂林 无 线 电 一 三 
武汉 市 半导体 器 件 
宁波 无 线 电 二 厂 
宇 波 无 线 电 二 厂 
宁波 无 线 电 二 厂 
八 〇 七 〇 三 
新 乡 市 半导体 厂 
上 海 无 线 忠 十 厂 
广州 半导体 器 件 厂 
广州 半导体 器 件 厂 
上 海 无 线 电 十 三 

上 海 无 线 电 十 厂 


4 湘潭 半导体 厂 
4 朝阳 无 线 电 元 件 广 


七 四 六 三 


页 码 -序号 上 型 号 


夏 -518-13 
下 -518-13 
焉 -518-14 
下 -518-15 
和 -518-16 
四 -1108-35 
下 -522-12 
页 -522-13 
香 -522-14 
亚 -522-15 
至 -522-15 
佣 -522-16 
下 -522-17 
下 -522-18 
夏 -1108-36 
夏 -520-12 
夏 -520-12 
得 -520-13 
夏 -520-14 
下 -520-15 
夏 -520-16 
下 -520-17 
下-520-18 
复 -1108-39 
下 -1040-9 
下 -1040-12 
下 -1040-22 
和 夏 -1040-23 
下 -1040-24 
夏 -1040-25 
亚 -1040-26 
下 -1114-24 
夏 -1114-25 
下 -1114-27 
下 -1114-28 
亚 -1114-34 
下 -1040-27 
下 -1040-28 
下 -1040-35 
亚 -1040-43 
下 -1042-48 
在-1040-29 
下 -1040-30 
下 -1040-31 


厂 家 

3D 对 205 上 海 海 湾 尘 导体 厂 
3DG205A 成 都 电子 科技 天 学 
3DG205B 成 都 电子 科技 大 学 
3DG205C 成 都 电子 科技 大 学 
3DG208A 武汉 半导体 器 件 厂 
3DG208B 武汉 半导体 器 件 厂 
3DG2038C 武汉 半导体 器 件 厂 
3DG208D 武汉 半导体 器 件 厂 
3DG208M 武汉 半导体 器 件 厂 
3DG210 人 入 上 海 无 线 电 十 六 
3D G2103 上 海 无 线 电 十 三 
3DG210C 上海 无 线 电 十 厂 
3DG214A 上海 利 民 无 线 电 厂 
3DG214B 全 上 海 利 民 无 线 电 三 
3DG214C 人 上 海 利 民 无 线 电厂 
3DG214D 全 上 海 利 民 无 捷 电厂 
3DG230A 上 海 无 线 电 十 厂 
3DG230B 于 海 无 线 电 十 六 
3DG230C 上 海 无 线 电 十 三 
3DG230D 上海 无 线 电 十 厂 
3DG237 星光 电工 厂 
3D G237 星光 电工 厂 
3DG237 泰州 半导体 厂 
3DG237 北 汞 电子管 厂 
3DG238 北京 电子 管 三 
3DG239 素 州 半导体 矿 
3DG239 北京 电子 管 厂 
3D G239 威海 北洋 电气 集团 公司 

无 线 电 二 厂 
3DG239 星光 电工 厂 
3DG251 4 生 建 八 王 厂 研究 所 
3DG253 新 乡 市 半导体 三 
3DG253 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 
3DG253 景德镇 三 六 无 线 电 厂 
3DG253 4^ 生 建 八 三 厂 研 究 所 
3 也 台 254 六 
3DG254 新 乡 市 半导体 厂 
3DG254 新 乡 市 半导体 三 
3DG3254 丸 德 镇 三 六 无 线 电 三 
3DG254B 北京 电子 管 厂 
3DG254C 北京 电子 管 厂 
3DG254D 北京 电子 管 厂 
3DG255 新 乡 市 半导体 三 
3DG255 


景德镇 三 六 无 线 电厂 


页 码 -序号 


下-1114-35 
亚 -1122-38 
亚 -1122-37 
辽 -1122-36 
焉 -528-10 
焉 -534-20 
亚 -1034-17 
焉 -1038-30 
亚 -524-12 
亚 -566-14 
亚 -566-25 
下 -566-40 
下 -1032-21 
焉 -1034-21 
焉 -1114-37 
下 -1114-39 
亚 -634-26 
开 -634-28 
页-636-8 
亚 -636-14 
下 -584-18 
焉 -584-19 
下 -584-50 
下 -586-6 
亚 -580-33 
下 -580-32 
亚 -580-34 
亚 -580-35 


下 -580-37 

亚 -1128-2 

亚 -1112-31 
下 -1112-39 
下 -1112-40 
御 -1126-39 
下 -1038-46 
下 -1112-32 
页 -1112-33 
焉 -1112-41 
亚 -1116-50 
下 -1112-15 
下 -1114-23 
下 -1068-41 
下 -1070-1 


we 
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型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 六 家 页 码 -序号 
3DG255 北京 电子 管 厂 下 -1070-50 3DG337 星光 电工 厂 于 -1078-30 
3DG255 景德镇 三 六 无 线 电 六 下-1132-42 3D G338 化 出 无 线 电 四 站 下 -606-43 
3DG2564A 北京 电子 管 厂 下 -1118-39 3DG351 北京 妃子 管 厂 下 -588-16 
3DG256B 北京 电子 管 三 下 -13118-40 3 一 G353 北京 电子 管 三 天 -666- 民 
3DG257 北京 电子 管 三 下 -1134-15 3DG380 湘潭 半导体 矿 下 -606-23 
3DG258 。 间 华 晶 电 子 集团 公司 丰 -662-47 3D G367 布 访 品 体 管 六 看 -590-8 
3D Go261i ~ 州 半 导体 器 件 厂 下 -600-49 3D 370 蚀 册 无线电 四 三 下 -1084-15 
3D G300 1 夏 -1046-2 3DG873 昌 体 管 厂 夏 -1046-9 
3D G300 人 武汉 市 半 导 休 器件 广 和 丰 -566-19 3DG380 州 半导体 器 件 矿 到 -566-29 
3DG3s00A 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 年-1126-6 3 了 380 尖 华电 子叶 伯 公 司 亚 -566-34 
3DPG3003 武汉 市 半导体 三 亚 -566-26 3 了 D 4382 潍 场 无线电 三 四 -672-32 
3DG300B 中 国 华 晶 电子 集 奢 公司 下 -1126-7 3DG382 湄 头 华 媳 电子 器 件 公司 夏 -1130-8 
3D G300C 武汉 市 半导体 器 件 矿 和 夏 -556-33 3 了 383 星光 电工 三 胃 -1066-12 
3DG301 中 国 坐 晶 电子 集团 公司 下 -1048-45 3DG383 广州 半导体 器 件 厂 四 -1068-27 
3DG301 江阴 晶体 管 厂 下 -1048-47 3DG383 佛山 无 线 电 四 三 夏 -1132-29 
3DG302 江 跟 晶体 管 厂 亚 -1046-5 3DG388 八 O-O 厂 开 -1048-35 
3DGs02A 中 国 笃 晶 电 子 集 团 公 司 丰 -1126-17 3DG388 太原 电子 厂 下 -1048-36 
3D G3502B 中国 华 晶 电 子 集团 公司 年 -1126-16 | 3DG388 深圳 大 阴平 导体 有 限 下 -1062-10 
3DG303A 中 国 华 蔓 电子 集团 公司 下 -652-38 公司 

3sSDG303B 中 国 坐 晶 电 子 集团 公司 下 -656-48 3DG388 字 波 无 线 电 二 三 下 -1662-11 
3DG304 和 州 半导体 器 件 研 究 所 竹 -1070-2 3D G388- 辽阳 晶体 管 总 厂 夏 -1062-12 
3DG304A 并 周 山 半导体 三 下 -1068-34 3DG388 威海 北府 电 气 乡 下 -1062-13 
3DG304A 星光 电工 三 了 -1068-38 无 线 电 二 广 

3DG304A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1068-39 3 了 DG388 时 焉 -41062-14 
3DG304B 。 敌 网 山 半导体 三 下 -1068-42 3D G388 星光 号 工 三 焉 -1062-15 
3DG304 吾 星光 IT 厂 区 -1070-3 3DG388 阔 课 电 译 家 癌 里 -1062-19 
3DG304 了 宇 波 无 线 电 . 夏 -1070-5 3DG388 柯 访 唱 体 四 -1062-20 
3DG304C 徐州 烤 导 体 器 件 妍 究 所 下 -1070-6 3DG388 景德镇 二 六 无 线 肌 三 和 夏 -1062-21 
3DG304C 营口 市 无 线 电 器 材 广 “看 -1072-5 3D G388 州 半导体 厂 夏 -1062-22 
3DG304C 并 内山 半导体 厂 下 -1072-6 3DG388 沁 头 华 久 电子 器 件 公 司 区 -1132-14 
3DG304C 星光 甩 工 厂 亚 -1072-? 3DG383 佛山 无 线 电 四 三 下 -41132-30 
3D G307 佛 册 无 线 电 四 呈 自 -566-35 3DG388A 由 半 第 晶 电 子 华 团 公司 政 -1062-6 
3DPG307A 佛山 无 线 电 四 三 重 -672-35 5DG388A 广州 半导体 器 件 厂 看 -1062-23 
3DG307B 佛山 无 线 电 四 三 看-672-36 3DG388ATM 天 津 第 五 半导体 器 件 广 四 -1062-24 
3DG307C 佛 册 无线电 四 厂 亚 -672-37 3DG388 了 B 中 甘 华 晶 电子 集团 公司 夏 -1062-7 
3DG307D 党 上 无线电 四 三 相 -672-38 3DG400 只 杀 这 特 和 元 器 件 六 和 -514-1 

3 卫 G308 4 上 海 无 线 电 十 七 厂 秆 -1114-36 3DG400 证 齐 哈 尔 北方 无 线 电 三-566-20 
3DG309 、 9 算 -1118-42 

3DG312C 旋 阴 飞 达 半导体 器 件 / 开 -1180-8 31DG401 站 到 有 壮 导 体 广 下 -546-45 
3DG313 趾 冰 和 华 唱 电 子 集 团 公 司 下 -1144-35 3DG401 页 取 半 导 人 问 件 总 | 下 -546-46 
3DG316 北京 电子 管 三 页-1126-37 3DG401 逢 州 无 线 电 元 件 七 盖 杆 -546-47 
3DG317 上 海 无 线 电 十 七 广 下 -1050-46 3D G401 南平 五 口 四 厂 夏 -546-48 
人 星光 出 工厂 亚 -1056-3 3DG401 齐齐哈尔 : 攻 方 无 线 电 夏 -566-21 
3D G3: 佛山 无 线 电 四 厂 于 -606 4 和 4 1 


半导体 三 极 管 型 号 - 广 家 索引 


型 号 三 家 页 玛 - 序 与 | 型 已 左 家 和 页码 -序号 
3DG401 冰 京 前 门 吉 件 三 下 -566-22 ) 
3DG401 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -566-23 3DG405 人 OHLO 厂 看-570-11 
3DG401 八 O 〇 十 O 〇 三 下 -566-24 3D G405 湘潭 半导体 厂 下 -570-18 
3DG402 并 囚 山 半导体 三 斑 -546-49 3D G405 北京 市 前 门 器 件 ) 下 -570-19 
3D 4402 南京 半导体 器 件 总 下 -548-1 3D G405 天 津 第 五 半导体 赤 件 厂 焉 -570-20 
3DG402 南平 五 〇 四 下 -548-2 3D G405A 南平 五 各 四 三 下 -548-29 
3D G402 吉林 市 半导体 厂 下 -548-4 3DG405A 南京 半导体 器 件 总 厂 ”下 -548-33 
3D G402 常州 无 线 电 元 件 七 三 下 -548-19 3DG405A 并 网 山 半 导体 厂 焉 -548-34 
3DG402 八 O 〇 七 吕 厂 丰 -566-28 3DG405BB 南京 半导体 器 件 总 六 ” 开 -546-35 
3D G402 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -566-36 3DG405 也 并 闪 山 半导体 三 下-548-35 
3D G402 北京 市 前 门 器 件 厂 夏 -566-37 3DG405 了 南平 五 口 四 厂 下 -548-36 
3D G402 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下-566-38 3DG405C 大 连 仪 示 元 件 厂 亚 -546-34 
人 3DG405C 并 冈 山 半 导体 厂 亚 -546-36 
3D G403 共 冈 一 半导体 三 焉 -548-20 3DG405C 南平 五 口 四 三 下 -546-37 
3DG403 南京 市 半导体 器 件 总 厂 下 -548-21 3D G406 网 山 半 导体 厂 亚 -548-38 
3DG403 南平 五 白 四 六 下 -548-22 3DG406 南平 五 四 匹 亚 -548-39 
3DG403 常州 无 线 电 元 件 七 广 开 -548-23 3D G406 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -548-41 
3DG403 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -568-17 3DG406 八 O 〇 七 〇 三 亚 -570-22 
二 3D G406 齐齐哈尔 北方 无 线 岂 。 亚 -570-25 
3DG403 北京 前 门 器 件 厂 下 -568-18 一 三 
3DG403 天 津 第 五 半导体 器 件 | 下 -568-19 3D 406 阔 素 市 及 门 器 件 太 亚 -570-26 
3D G403 八 O 七 DO 三 焉 -568-23 3D G406 调 潭 半导体 三 可-570-27 
3DG403 星光 电工 厂 下 -586-30 3D G406 天 当 第 五 半导体 器 件 矿 焉 -570-28 
3DG404 当 州 无 线 电 元 件 七 广 下 -548-32 3DG406A 南京 半导体 器 件 总 厂 下 -548-40 
3DG404 作 O 〇 TO 三 下 -568-33 3D G406 了 南京 半导体 器 件 总 厂 面 -546-38 
3D G404 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -568-34 3D G407 并 冈 山 半 导体 三 下 -548-42 
一 三 3D G407 南平 五 口 四 三 玉 -548-43 
3D G404 北京 市 前 门 器 件 厂 焉 -568-35 3D G407 齐齐哈尔 北方 无 线 电 “和 -572-3 
3D G404 潭 谭 市 半导体 厂 下 -568-36 主 汪 中 
3D G404 天 津 第 五 半导体 器 件 广 开 -568-37 3DG407 北京 市 前 门 器 件 厂 亚 -572-4 
3D G404A 南京 半导体 器 件 总 厂 下 -548-24 3D G407 酒 谭 市 半导体 三 下 -572-5 
3D G404 人 并 内 山 兴 导体 厂 焉 -548-25 3D G407 天 汗 第 五 半导体 器 件 六 下 -572-6 
3D G404A 南平 五 口 四 三 亚 -548-26 3DG407 八 O 七 O 厂 亚 -572-14 
3DG404A 马鞍 山 市 晶体 管 三 亚 -1128-39 3DG407A 南京 半导体 器 件 总 三 亚 -548-44 
3DG404B 南京 半导体 器 件 总 厂 开 -546-31 3DG407B 南 吉 学 导体 器 件 总 厂 下 -546-39 
3D G404 避 并 冈 山 半导体 厂 亚 -548-27 3D G408 并 网 山 半 导体 厂 亚 -548-45 
3D G404 了 南平 五 〇 四 厂 下 -548-28 3DG408 八 O 上 OO 三 下 -572-15 
3D G404 卫 妃 通 山 市 蜡 体 管 三 焉 -1128-35 3D G408 齐 草 哈 尔 北方 无 线 电 下 -572-17 
3DG404C 南平 五 O 〇 四 厂 下 -546-32 一 
3D G404C 内 一半 导体 三 焉 -546-33 3DG408 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -572-18 
3DG404C 马鞍 山 市 晶体 管 三 开 -1128-34 3D G408 湘 谭 市 半导体 三 斑 -572-19 
3DG404D 马 较 山 市 晶体 管 厂 下 -1128-29 3D G408 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -572-20 
3D G405 常 询 无 线 遇 元件 七 厂 焉 -548-37 3D G408A 南 豆 半导体 吉 件 总 三 下-548-46 
3D G405 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -570-6 3DG408B 南京 半导体 器 件 总 广 下 -546-40 


焉 -256 


半导体 三 极 管理 号 -厂家 索引 


型 号 人 家 

3D G409 并 斗山 半导体 三 

3D G409 八 O 〇 上 GO 三 

3D G409 齐齐哈尔 北方 无 线 电 
一 三 

3D G409 北京 市 前 门 器 件 厂 

3D G409 汀 漂 半 导体 三 

3D G409 天 津 第 五 洲 导 体 器 件 厂 

3D G409A 南京 半导体 器 件 总 厂 

3D G409 阴 南京 半导体 器 件 总 厂 

3D G410 并 网 山 半导体 广 

3D G410 湘潭 市 半导体 厂 

3D G410 北京 市 前 门 器 件 厂 

3D G410 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 

3D G411 八 O 〇 七 O 〇 三 

3D G411 湘潭 市 半导体 厂 

3D G412 八 OT 二 OO 三 

3D G412 湘潭 市 半导体 厂 

3D G413 八 O 〇 七 O 厂 

3D G414 八 O 〇 TO 三 

3D G415 八 O 〇 上 GO 三 

3DG415 时 光电 工厂 

3DG415 重庆 无 线 电 四 三 

3DG415 延吉 市 半导体 一 三 

3D G415 佛山 无 线 电 四 站 

3D G415 吉林 市 半导体 三 

3DG415 潍 沪 无 线 电 三 厂 

3D G415 洛 头 华 如 电子 器 件 公司 

3D G415 辽阳 晶体 管 总 厂 

3D G415 辽阳 晶体 管 总 厂 

3DG415A 佛山 无 线 电 四 厂 

3DG415B 佛山 无 线 电 四 厂 

3DGd415C 人 佛 可 无线电 四 厂 

3DG415D 佛山 无 线 电 四 三 

3D G416 人 OO 十 OO 广 

3D G420 佛山 无 线 电 四 三 

3D G422 佛山 无 线 电 四 厂 

3D G458 桐庐 晶体 管 厂 

3D G458 广州 半导体 器 件 厂 

3DG458 佛山 无 线 电 四 厂 

3D G458 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 

3DG458 泰州 半导体 三 

3D G 458 星光 电工 三 

3D G458 八 O 〇 七 OO 三 

3D G458 广州 学 导体 器 件 厂 


页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 得 -序号 
焉 -548-47 3DG471 洋 头 华 补 电子 器 件 公 司 焉 -660-8 
下 -572-40 3D G471 星光 电工 亚 -664-18 
下 -574-2 3D G483 佛山 无 线 电 四 三 下 -664-29 
3D G485 佛山 无 线 电 四 厂 下 -664-33 
亚 -574-3 3D G487 佛山 无 线 下 四 厂 下 -664-34 
亚 -574-4 3D G495 天 评 第 五 半导体 器 件 厂 下 -1174-31 
下 -574-5 3D G495 州 半 导体 器 件 厂 下 -1186-42 
下 -548-48 3D CG501A 南平 五 口 四 广 亚 -540-36 
下 -546-41 3D G501B 用 平 五 吃 四 厂 了 -540-47 
亚 -548-49 3D G501C 南平 五 〇 四 厂 下 -540-48 
下 -574-7 3DG502A 南平 五 〇 匹 玫 -544-4 
在 - 574-8 3DG502B 南平 五 〇 四 上 厂 下 -544-46 
下 -574-9 3DG502C 南平 五 各 四 厂 友 -544-49 
碑 -574-12 3DG503A 南平 五 各 四 厂 下 -544-5 
亚 -574-30 3DG503 了 取 平 五 种 四 厂 下 -544-47 
亚 -574-46 3DG503C 南平 五 〇 四 厂 亚 -544-50 
亚 -574-47 3D G504A 南平 五 口 四 厂 亚 -544-48 
焉 -576-9 3DG504B 南平 五 O 四 区-546-1 
机 -576-16 3D G510 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -662-2 
下 -576-26 3DG536 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -540-37 
焉 -660-30 无 线 电 二 ) 
开 -660-31 3D(4r536 延吉 市 半导体 一 三 下 -540-37 
亚 -660-40 3D G536 作 O@ 二 GO) 焉 -540-39 
开 -662-9 3D G536 太原 电子 六 下 -590-6 
耿 -662-11 3D G536 重庆 无 线 电 四 厂 下 -590-21 
下 -662-14 3D 4z536 广州 半导体 器 件 厂 下-590-23 
亚 -662-18 3D G536 星光 电 了 工厂 焉 -590-26 
下 -738-5 3D 已 536 济南 半导体 三 厂 焉 -590-27 
了 -1174-30 3D G536 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下-590-27 
亚 -662-15 3D G536 榈 庐 晶 体 管 广 焉 -540-39 
下-662-19 3D G536 在 山 无 线 电 四 三 下 -590-22 
亚 -662-22 3D G546 北京 电子 管 | 亚 -606-4 
亚 -662-23 3D G546 佛 员 无 线 电 四 三 下 -1084-10 
下 -574-11 3D G547 北 束 电子 管 厂 下 -606-2 
亚 -664-24 3D G547 佛山 无 线 电 四 厂 下 -1082-19 
亚 -664-22 3DG548 阔 东 电子 管 ) 亚 -602-50 
焉 -542-47 3DG548 佛山 无 线 电 四 三 了 -1080-11 
下 -542-47 3D G549 北京 电子 管 厂 焉 -604-8 
焉 -542-47 3D G550 北京 电子 管 厂 亚 -606-3 
下 -1046-11 3D563 A 八 OO 七 〇 厂 下 -1044-41 
和 -1046-12 3D 564 哈尔滨 特种 元 器 件 矿 亚 -606-48 
亚 -1046-13 3D G610 枉 林 无 线 电 一 三 亚 -538-4 
亚 -1046-15 3DG611 桂林 无 线 电 一 三 下 -550-3 
下 -1046-16 3D G612 桂林 无 线 电 -由 亚 -586-37 
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3D G613 棒 宁 无 线 电 一 厂 各 -566- -18 3DG930 佛山 无 线 电 四 厂 御 -672-34 
3D G614 桂林 无 线 电 一 厂 四 -550-4 3DG930 哈尔滨 特 秋 元 器 件 厂 在 -1044-34 
3D G516 桂林 无 线 电 一 三 团 -1048-31 3DG930 星光 电工 厂 夏 -1050-15 
3D G618 栓 袜 无线 时 一 厂 看 -1050-41 3DG945 辽阳 晶体 答 总 厂 政 -540-44 
3DG635 北 其 由 于 管 | 蓝 -660-11 3DG945 哈尔滨 特 竹 元 器 件 矿 下 -546-43 
3PD G637 辽阳 而 体 和 总 六 看-588-12 3D G945 辽阳 虹 体 管 总 看 -548-7 
3PDG8637 景 德 德 镇 三 六 无 线 由 三 有 划 -590-28 3DG945 子 三 页-548-8 
3D Gg37 AN 七 〇 三 夏 -592-6 3 了 局 945 州 半 导体 器 件 厂 下 -548-9 
3D G637 广州 半导体 器 件 厂 下 -592-9 3DG945 S 市 半导体 三 下 -548-10 
3D G637 佛山 无 线 电 四 厂 下 -592-12 3D G945 汕头 华润 电子 器 件 公司 亚 -548-13 
3DG637 北京 电子 管 厂 下 -660-21 3D G945 八 五 三 一 三 到 -548-14 
3DG639 穴 州 半导体 三 下 -660-26 3 了 D G945 佛山 无 线 电 四 三 下 -548-15 
3DG639 北京 电子 管 三 臭 -660-27 3D G945 广州 灶 导 体 器 件 厂 页 -548-16 
3D G644 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -592-36 3 了 D 扣 945 潍坊 无 线 电 三 厂 看-548-18 
3D 人 667 辽阳 晶体 管 总 三 下 -666-38 3D 945 星光 电工 厂 下 -550-7 
3 也 G667 星光 玫 工厂 下 -666-39 3D G945 星光 电工 厂 置 -550-8 
3DG667 辽阳 晶体 管 总 三 夏 -666-40 3D G945 景德镇 三 六 无 线 电 六 下 -550-9 
3DG684 北京 平 导 体 器 件 五 三 和 夏 -1052-1 3D G945 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -550-10 
3 了 所 684 北京 半导体 器 件 五 广 下-1134-23 3D G945 宁波 无 线 记 二 厂 下 -550-11 
3DG708 福 访 晶体 管 姜 币 -1076-4 3D G945 景德镇 三 六 无 线 电 六 各-674-30 
3DG720 神往 半 导体 三 了 -596-9 3DG945 作品 七 OO 三 下 -1050-4 
3D G734 A 作 O 〇 -GO 三 亚 -586-12 3D G945 济南 半导体 三 厂 下 -1050-6 
3D G750 上 海 无 线 电 六 厂 币 -574-6 3D G945 桐 疡 晶体 管 厂 下 -1050-7 
3DG805 北京 电子 管 厂 芽 -1138-1 3D G945 延吉 让 半导体 一 开 -1050-8 
3DG81LIA 4 名 江 半导体 厂 冬 -1126-8 3D G945 每 州 尘 导 何 三 收 -1050-9 
3D G811 了 3 人 镇 江 半 导体 厂 于 -1126-9 3DG945 沈阳 半导体 试验 厂 亚 -1050-10 
3DG812 全 镇江 半导体 厂 看-1128-41 3D G945 头 坐 神 电子 器 件 公 司 和 夏 -1050-16 
3DG8i5 和 辽 阻 晶体管 总 厂 下 -590-9 3DG961A 石家庄 无 线 电 二 三 下 -524-50 
3D G815 柱 访 品 体 宫 ) 四 -590-10 3D4g961B 石家庄 无 线 电 二 厂 看 -532-5 
3DG815 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -590-11 3DG961C 石家庄 无 线 电 二 三 夏 -1032-33 
3D G815 佛山 无 线 电 四 呈 亚 -590-13 3DG961D 石家庄 无 线 电 二 三 下 -1036-7 
3 卫 G815 潍坊 无 线 电 三 厂 各 -590-14 3D G962A 石家庄 无 线 电 二 厂 下 -528-21 
3D G815 星光 志 工 三 下 -1048-50 3DG962 了 3 石家庄 无 线 电 二 厂 置 -532-6 
3D G815 八 〇 七 〇 三 夏 -1050-1 3D 氧 962C 石家庄 无 线 由 二 呈 下 -1032-34 
3 了 D G815 汕头 华 加 电子 器 件 公司 下 -1076-7 3DG962D 石家庄 无 线 电 二 厂 下 …1036-8 
3P G815 八 五 三 一 厂 看 -1076-8 3D G963A 石家庄 无 线 电 卫 三 重 -528-22 
3 了 G815 广州 平 导 体 器 件 厂 机 -1076-9 3 了 D 已 963 卫 石家庄 无 线 电 二 六 秆 -532-7 
3DG815 天 前 第 五 六 导体 右 件 | ”各 -1090-12 3DG963C 石家庄 无 线 电 二 广 看 -1032-35 
3 有 卫 G815 广州 于 导体 器 件 厂 看-1138-40 3DG963D 石家庄 无 线 忠 二 乒 秆 -1036-9 
3D G831 镇 江 市 半导体 六 夏 -1128-42 3DG964A 石家庄 无 线 电 二 厂 和 看-528-23 
3DG838 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 到 -1048-29 3D964 了 石家庄 无 线 电 二 三 到 -532-8 
3DG901 从 汕头 坐 记 电子 器 件 公 司 下 -586-25 3DG964C 石家庄 无 线 电 二 厂 和 夏 -1032-36 
3 有 DG9139A 中 国 坐 草 电 子 储 团 公 司 页 -1144-18 3D G964 石 家 诺 无 线 时 二 三 相 -1036-10 
3DG95 1 中 国 : 生 曲 电子 集团 公司 下 - 1T144- 19 3 DG 1008 辽阳 晶体 管 总 广 槛 -610-45 
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3D G1008 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -610-46 3DG1187 佛山 无 线 电 四 请 也 -1130-12 
3DG1008 景德镇 三 六 无 线 中 三 下 -632-50 3DG1187 潍 芒 无 线 电 三 厂 下 -1130-13 
3DG1008 济南 半导体 三 三 下 -638-12 3D 委 1187 洛 头 坐 油 电子 器 件 公 司 四 -1130-314 
3DG1008 字 波 无 线虫 二 三 取 -638-43 3DG1187 辽阳 晶体 管 总 三 于 -1130-15 
3DG1008 沈阳 半导体 试验 厂 夏 -660-3 3DGll87 全 广州 半导体 器 件 厂 至 -1130-18 
3DG1008 四 四 三 兰 下 -660-5 3D G1189 星光 中 工厂 下 -1050-50 
3DG1008 乔 访 晶体管 广 下 -660-12 3D G1201 人 长春 市 微 电 子 工厂 和 看-516-24 
3DG1008 佛 出 无线电 四 三 下 -660-13 3D G1202 4 长 春 市 微 电 子 工厂 焉 -520-40 
3DG1008 广州 半导体 器 任 厂 区 -660-14 3DGl203 生长 春 市 微 电 子 工厂 秆 -520- 芋 
3D G1008 潍坊 无 线 电 三 厂 各 -660-15 3D G1213 旺 光 电工 三 夏 -588-9 
3D G1008 威海 北洋 电气 集团 公司 下-860-17 3D G1246 星光 电工 厂 材 -596-38 
无 线 志 二 厂 3D G1279 丰产 晶体 管 广 到 -550-12 
3DD G1008 重庆 无 线 虽 四 三 夏 -660-50 3D G1300 哈尔滨 特种 元 器 件 矿 和 丰 -1088-17 
3D G1008 延吉 市 半导体 一 .三 四 -662-5 3D G1360 人 OO 厂 和 丰 -1088-16 
3D G1008 泰州 半导体 厂 区-662-6 3D GI383 辽阳 野 体 管 总 三 丰 -1192-49 
3DG1008 作 O 〇 OO 三 下 -662-7 3DG1383 广州 半导体 器 件 厂 四 -1192-50 
3D G1008 深圳 大 明 半 导体 有 限 看 -662-8 3D G1383 和 辽阳 晶体 管 总 三 村 -1194-2 
公司 3D G1393 深圳 大 明 半 导体 有 限 看-1050-20 
3D G1008 太原 电子 三 至 -662-25 公司 
3D G1008 八 五 三 一 厂 槛 -662-27 3DG1393 佛山 无 线虫 四 厂 下 -1130-7 
3D G1008 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 和 夏 -662-28 3D G1393 溃 头 华 汕 电子 器 任 公 司 四 -1130-20 
3D G1008 刘 头 华 汕 电子 器 件 公司 重 -662-30 3 也 对 1393 潍坊 无 线 电 三 三 和 夏 -1130-21 
3D G1008 辽阳 晶体 管 总 三 开 -652-31 3DG1393 北京 半导体 器 件 五 厂 ”和 夏 -1130-46 
3D G1008 吉林 市 半导体 厂 种-652-32 3DG1393A ”北京 电子 管 里 -1130-39 
3D G1008 广州 半导体 器 件 三 页 -662-33 3D G1393 卫 北京 电子 管 厂 年-1130-37 
3DG1008 星光 电工 厂 蛋 -662-36 3D G1394 星光 电工 厂 下 -1050-30 
3D G1012 佛光 无 线 电 四 厂 夏 -1050-2 3D GTH1394 深圳 天 明 半 导体 有 限 “下 -1050-43 
3DG1013 太原 电子 三 政 -588-4 公司 
3D G1047A ”北京 电子 管 广 秆 -1124-47 3D G1394 潍 坊 无 线 电 三 厂 耻 -1130-22 
3DG1047B 韶 京 电子 管 厂 至 -T124-48 3D G1394 妞 头 华润 电 子 器 件 公 司 得 -1130-24 
3DGI1047 了 T 北京 电子 管 三 在-1124-50 3D G1394 和 广 州 半导体 器 件 三 夏 -1130-34 
3DG1056 ”4 长 春 市 微 下 子 工厂 村 -1126-48 3D G1395 星光 电工 厂 下 -1050-23 
3DG1057 ”4 长 春 市 微 下 子 工厂 相 -1128-8 3DG1395 汕头 华 记 电子 器 件 公 司 夏 -1130-38 
3D 1070(1) 四 四 三 三 三 页 -1108-1 3D Gl417 星光 电工 厂 复 -1032-11 
3DG1070(2》 四 四 三 三 页 -1108-2 3D G1475 佛 册 无 线 电 四 广 机 -606-13 
3D Gdll42 4 长 春 市 微 电 子 工厂 禾 -1126-49 3D GT1473 八 O 〇 -OO 三 相 -606-15 
3DG1143 人 长 春 市 微 电 子 工厂 夏 -1128-9 3DG1473 星光 电工 下 -626-45 
3DG1144 4 长 春 市 徽 下 子 工厂 四 -1128-26 | 3DGHL473 辽阳 晶体 管 总 厂 丰 -632-36 
3DG1164 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1146-26 3D G1473 广州 半导体 器 件 厂 下 -658-22 
3DG1173 天 津 第 五 半导体 器 件 广 和 看-1232-19 3D GT1473 辽 班 蜡 体 管 总 厂 亚 -658-26 
3DG1187 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 在 -1050-22 3D Gl1473NC 景德镇 三 六 无 线 电厂 午 -626-44 
3DG1187 辽阳 量 体 管 总 三 下 -1050-42 3D G1509 星光 电工 厂 下 -658-36 
3DG1tl87 人 2 夏 -1050-44 3DG1566 中 国 坐 晶 电 子 集团 公司 年 -606-18 
_3DGIHil87 辽阳 晶体 管 闪 厂 囊 -1050-45 | 3DG1573 星光 电工 三 加 -606-9 
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3D G1573 佛山 无 线 电 四 厂 下 -606-14 3D G1730 深圳 大 明 半 导体 有 限 公 下 -1052-3 
3DG1573 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -738-42 司 
3D Gl573 和 辽 了 但 晶体管 总 厂 焉 -1174-32 3D G1730 沁 头 华 放 电子 器 件 公司 下 -1130-50 
3 卫 台 1573 广州 半导体 吉 件 厂 下 -1174-33 3DG1730 北京 半导体 器 件 五 厂 ”下 -1432-1 
3DG1627 重庆 无 线 思 四 厂 焉 -606-8 3D G1730 景德镇 三 六 无 线 电 三 了 -1132-4 
3DG1627 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -606-11 3DG1740 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 ”和 亚 -566-9 
3D G1627 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 科 -606-12 1 3DG1740 八 O 上 OJ” 下 -586-13 
3D G1627 星光 电工 三 亚 -606-16 3D G1740 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -586-14 
3DGTH1627 重庆 无 线 电 四 三 焉 -606-19 无 线 电 二 厂 
3D G1627 哈尔滨 特 卯 元 器 件 广 开 -606-40 3D G1740 佛山 无 线 电 四 厂 下 -586-16 
3D G1627 佛山 无 线 电 四 三 亚 -662-39 3DG1815 ”全 杭 州 临 平 仪表 元 件 厂 “下 -566-10 
3DG1627A ”和 申 国 坐 晶 电子 集团 公司 下 -662-1 3D G1815 太 康 电子 厂 王 -588-26 
3DG1674 灭 津 第 五 半导体 器 件 广 匡 -672-33 3D G1815 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -588-27 
3DG1674 天 津 第 五 半导体 器 件 广 下-1048-44 3DG1815 八 五 三 一 厂 下 -588-28 
3DG1674 沈阳 半导体 试验 三 亚 -1050-18 3DG1815 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -588-29 
3D GTI674 宁波 无 线 电 二 三 还 -1050-19 3DG1815 桐庐 晶体 管 矿 亚 -588-30 
3DG1674 星光 了 电工 厂 开 -1050-24 3D G1815 全 尔 滨 特种 元 器 件 矿 下 -588-31 
3DG1674 太原 电子 三 亚 -1050-235 3D G1815 华 趣 电子 器 件 工 业 公 司 下 -588-32 
3DG1674 广州 当 导 体 器 件 厂 下 -1050-26 3D G1815 泰州 半导体 广 开 -588-33 
3D G1674 辽阳 晶体 管 总 三 开 -1050-33 3D G1815 浴 坊 无 线 电 三 厂 亚 -588-34 
3D G1674 深圳 大 明 半 导体 有 限 公 下 -1050-35 3D G1815 景德镇 三 六 无 线 电 | 下 -588-35 
司 3D G1815 星光 电工 下 -588-36 
3D Cl1674 延吉 市 半导体 一 三 开 -1050-36 3D Gl1815 星光 电工 三 亚 -588-37 
3DG1674 人 OO 厂 下 -1050-37 3D G1815 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -588-39 
3D G1674 业 光 电工 厂 页 -1050-38 无 线 电 二 
3D G1674 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -1050-39 3DG1815 深圳 大 明 半 导体 有 限 公 亚 -588-40 
无 线 电 二 三 志 
3D G1674 辽阳 晶体 管 总 三 下 -1050-40 3D G1815 宁波 无 线 电 二 三 下 -588-41 
3D G1674 佛山 左 线 电 思 三 下 -1130-9 3DG1815 包头 华 汕 电子 器 件 公 下-588-48 
3DG1674 。 浴 护 光线 电 三 厂 垩 -1130-23 可 
3D 1674 省 头 华 油 电子 器 件 公 司 下 -1130-25 3DG1815 济南 半导体 三 厂 夏 -590-2 
3DG1674 辽阳 晶体 答 总 三 朴 -1130-26 3D G1815 辽阳 晶体 管 总 三 开 -590-3 
3DG1674 宕 栖 市 半导体 三 到 -1130-30 3D G1815 八 O 〇 TO 广 夏 -590-4 
3DGG1674 广州 平 导体 器 件 厂 页 -1130-31 3D G1815 广州 半导体 器 件 矿 夏 -590-25 
3D G1675 深圳 大明 半导体 有 限 公 下 -1050-5 3D G1815 重庆 无 线 电 四 厂 王 -590-30 
司 3DGl1815 江阴 昂 体 管 厂 夏 -592-10 
3DG1687 广州 平 导体 器 件 厂 下 -1076-2L 3D G1815 佛山 无 线 电 四 三 到 -674-9 
3DG1687 江阴 晶体 管 三 焉 -1076-22 3D Gil815 延吉 市 半导体 一 厂 下 -674-34 
3D G1687 广州 学 导体 器 件 厂 下 -1076-32 3D G1893 中 国 华 晶 电 节 集 团 公 司 下 -662-40 
3D G1687 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -1076-34 3D G1906 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -1134-31 
3DG1688 佛山 无 线 电 四 厂 下 -1076-36 3DG1906 泰州 半导体 三 下 -1134-32 
3D G1730 广州 半导体 器 件 厂 焉 -1050-47 3DG1907 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1074-1 
3D G1730 北京 半导体 侨 件 五 三 下 -1050-48 3D G1907 深圳 大 明 半 有 导体 有 限 公 下 -1074-3 
3D G1730 /人 OO 七 OO 焉 -1052-2 可 
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3D G1907 景 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -1136-6 3D G2222 袜 庐 晶体 管 厂 到-1076-14 
3D G1921 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 亚 -634-10 3DG2222A ”十 四 六 厂 下 -590-34 
3D G1921 天 建 第 五 半导体 器 件 矿 亚 -634-11 3DG2222 了 3 七 四 六 厂 下-590-46 
3D G1959 广州 半导体 器 件 厂 焉 -604-6 3DG2222C 七 四 六 焉 -592-4 
3D G1959 中 国 华 昂 电 子 集 团 公 司 下 -1078-24 3DG2222D ”七 四 六 三 下 -1076-16 
3D G1959 星光 电 下 -1078-25 3DG2222 刁 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1076-12 
3D G1959 “六 州 临 平 仪表 元 件 矿 下 -1078-28 | 3DG32222 卫 七 四 六 三 下 -1076-18 
3D G1959 和 辽阳 晶体 管 总 三 下 -1080-15 3DG2222F ”七 四 六 下 -1076-19 
3D G1959 字 波 无 线 电 二 三 下 -1080-17 3DG2228A ”哈尔滨 特种 元 器 件 广 和 夏 -664-41 
3D G1959 哈尔滨 特种 元 器 件 厂 ”下 -1080-20 3DG2229 八 O 七 口 三 亚 -662-13 
3D G1959 ，” 素 州 半导体 三 亚 -1080-21 3DG2229 沈阳 洒 导 体 试验 厂 下 -662-16 
3D GT959 机 访 晶体管 厂 亚 -1080-22 3DG2229 星光 电工 厂 下 -662-43 
3DG1959 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -1080-23 3DG2229 中 国 华 昌 电子 集团 公司 下 -662-44 
3D G1959 佛 和 市 无 线 电 四 厂 区-1080-24 3DG2229 广州 半导体 器 件 厂 下 -662-45 
3DG1959 天 津 第 五 平 导 体 器 件 六 下 -1080-25 3DG2229 哈尔滨 畦 得 元 器 件 厂 “下 -662-48 
3D G1959 威海 北洋 电气 集团 公司 亚 -1080-29 3 也 G2229 延 震 市 半导体 一 厂 下 -662-49 
无 线 电 二 三 3DG2229 素 州 半导体 三 亚 -662-50 
3D G1959 深圳 大 了 明 半 导体 有 限 “下 -1080-30 3DG2229 宁波 无 线 电 二 广 亚 -664-1 
公司 3DG2229 辽阳 晶体 管 总 三 下 -664-2 
3D G1959 八 O 〇 OO 亚 -1080-31 3DG2229 深圳 大 了 明 半 导体 有 限 “而 -664-3 
3DGl959 汕头 华 币 电子 器 件 公司 看 -1082-8 公司 
3DP G2060 ”人 无 饱 半导体 器 件 总 三 看 -658-15 3DG2229 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -664-4 
3D G2060 佛山 无 线 电 四 厂 亚 -658-18 3DG2229 天 淖 第 五 半导体 器 件 矿 下 -664-5 
3DG2060 广州 半导体 器 件 厂 焉 -658-34 3DG2229 辽阳 晶体 管 总 厂 焉 -664-6 
3DG2060 星光 电工 三 下 -658-43 3DG2229 佛山 无 线 电 四 厂 下 -664-7 
3D G2060 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -658-44 3DG2230 由 国 华 唱 电子 集团 公司 开 -660-38 
3DG2060C ”石家庄 无 线 电 二 厂 亚 -658-31 3DG2230 星光 电工 厂 秆 -660-39 
3DG2060D ”石家庄 无 线 电 二 三 亚 -658-33 3DG2230 素 州 半导体 三 下 -660-42 
3D G2060 匡 ”石家庄 无 线 电 二 三 于-658-32 3DG2230 费 出 无线 电 四 厂 下 -660-43 
3D G2073 四 四 三 三 广 亚 -742-31 3DG2236 广州 半导体 器 件 厂 下 -666-32 
3DG20733B3 证 阳 飞 还 半导体 器 件 广 下 -742-32 3DG2236 泰州 半导体 厂 下 -666-34 
3D G2120 深圳 大 明 学 导体 有 限 “ 亚 -606-24 3D G2236 佛山 无 线 电 四 厂 下 -6686-35 
公司 3DG2240 星光 电工 下 -570-24 
3D G2120 汕头 华 油 电子 器 件 公 司 亚 -606-25 3DG2240 梁 坊 无 线 电 三 厂 亚 -674-32 
3D G2216 济南 半导体 三 厂 亚 -1066-13 3DG2271 八 O 〇 七 O 厂 亚 -632-34 
3D G2216 人 OO 三 码 -1066-15 3DG2271 素 州 半导体 厂 到 -658-27 
3D G2216 星光 电工 厂 下 -1066-16 3DG2271 无 锡 半 导体 器 件 总 厂 下 -658-29 
3D G2216 广州 半导体 器 件 厂 下 -1068-28 3DG2271 深圳 大 了 明 半 导体 有 限 “ 正 -658-30 
3D G2216 重庆 无 线 电 四 厂 亚 -1068-29 公司 
3D G2216 桐 上 访 唱 体 管 厂 下 -1068-33 3DG2271 广州 半导体 器 件 厂 看 -664-42 
3D 各 2216 漳 山 无 线 电 四 厂 下 -1132-31 3DG2271 佛山 无 线 电 四 三 到-664-43 
3D G2216 儿 L 电 部 第 二 十 四 研究 所 看 -1138-39 3DG2271 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -666-6 
3D G2221 桐 声 品 体 管 厂 下 -1076-13 3DG2274 哈 尔 这 特种 元 器 件 矿 开 -602-4 
3DG2223A ， 柚 庐 晶体 管 厂 下 -1076-15 3DG2310 景德镇 三 六 无 线 电 矿 下 -1186-43 
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3DG2369 广州 平 导体 器 件 厂 于 - 1320-11 3DG3646 
3DG2383 广州 半导体 器 件 厂 亚 -664-37 3DG3903 
3DG2383 佛山 市 无 钱 电 四 厂 秆 -664-38 3DG3903 
3 也 G2383 重庆 无 线虫 四 厂 置 -664-40 3DG3904 
3 了 已 2483 天 原 电 子 厂 而 -666-25 3DG3904 
3 也 后 2458 星光 电工 厂 看-538-37 3DG3904 
3 也 G2458 星光 电工 三 和 -538-38 3DG3904 
3DG2464 景 利 砷 镇 三 六 无 线 电 三 夏 -1048-46 

3DG2482 八 五 三 一 下 -664-414 3DG4215 
3DG2482 延吉 市 半导体 一 三 重 -664-45 3DG4400 
3 也 G2482 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -664-46 3DG4400 
3DG2482 寺 州 半导体 厂 下 -664-47 3DG4401 
3DG2482 广州 半导体 器 件 厂 秆 -664-48 3DG4814 
3DG2482 辽阳 晶体 管 总 三 下 -664-49 3 疡 G4814 
3DG2482 佛山 无 线 惠 四 广 下 -664-50 3DG4814A 
3DG2482 星光 电工 三 下 -666-1 3 了 DG4816 
3 忆 2482 南京 半导体 特种 器 件 矿 下-666-2 3DG4816 信 
3DG2482 辽阳 晶体 管 总 三 收 -666-3 3DG4816 
3 了 DG2482 宁波 无 线 电 二 厂 亚 -666-4 3DG4816C 
3DG2482 太原 电子 厂 下 -666-7 3D G4816 了 D 
3DG2482 华 吉 电 子 器 件 工业 公司 看-666-8 3 了 所 5038 
3DG2482 中 国 华 晶 电子 集团 公用-666-9 3 了 DG5550 
| 司 3DG5550 
3DG2482 。 湄 头 华 亡 电子 器 件 公司 下 -666-19 3DG5551 
3DG2482A ”洪江 无 线 电 :三 下 -666-26 3 卫 G5551 
3DG24823B 湛江 无 线 电 -一 厂 夏 -666-29 3DG5551 
3DG2482C ”湛江 无 线 甩 一 厂 四 -666-30 3 卫 人 5551 
3DG2482D ”湛江 无 线 电 一 厂 丰 -666-31 3DG5551 
3DG2550B 沈阳 飞 达 于 导体 器 件 三 秆 -586-11 3DG5551 
3DG2636 北京 电子 管 下 -1338-45 

3DG2668 星光 下 工厂 下 -1042-5 3DG5551 
3 卫 G2717 佛山 无 线 生 四 三 奢 -3062-25 3DG6617 
3DG2787 星光 再 工厂 算 -1054-50 3DG8050 
3DG2846 中 国 笃 唱 电 子 集团 公司 团 -1096-16 3DG8050 
3DG2891 酒 漂 半 导体 广 下 -660-29 3DG8050 
3DG2901F ”沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 各 -1048-49 3DG8050 
3DG2912 所 沈阳 飞 太 半导体 器 件 矿 下 -1192-45 3DG8050 
3DG2999 八 OTOD 广 下 -1066-14 3DG8050 
3DG3020B ”沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -662-38 3DG8050 
3D G3029 哈尔滨 特 称 元 器 件 矿 ”下 -1108-12 

3DG3077 北京 电子 管 厂 夏 -1126-12 3DG9011 
3DG3130 北京 电子 簿 隆 -1046-4 3DG9011 
3DG3137 中 国 华电 电 子 焦 团 公司 于 -1088-8 3DG9011 
3DG3440 润 潭 洲 导 1 祭 广 下 -660-1 3D9011 
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量 光 电工 厂 机 -1076-S 
往 访 晶体管 厂 下 -1074-46 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 下 -1088-10 
桐庐 量 体 管 厂 看-1074-48 
星光 电工 厂 夏 -1074-50 
广州 半导体 器 件 厂 看-1076-1 
深圳 大 明 举 导体 有 限 “下 -1088-14 
公司 
中 国 华 晶 电子 集团 公司 亚 -1132-47 
牌 庐 晶 体 答 厂 隆 -1074-45 
星光 电工 厂 到 -1088-6 
稠 庐 晶 体 管 厂 珀 -1074-47 
星光 电工 厂 御 -860-18 
佛山 无 线 电 四 三 夏 -660-24 
佛山 无 线 电 四 三 下 -660-7 
佛山 无 线 电 四 厂 看 -662-10 
佛 出 无线 电 四 广 下 -662-12 
佛山 无 线 电 四 广 秆 .662-20 
佛山 无 纵 电 四 三 秆 -662-21 
佛 册 无 线 电 四 三 下 -662-24 
中 国 华 晶 电子 集团 公司 和 夏 -1128-3 
星光 电工 上 下 -586-41 
桐 访 晶体 管 厂 而 -586-43 
佛山 无 线 电 四 三 团 -548-50 
八 品 二 政 -586-31 
广州 半导体 器 件 厂 站 -586-45 
泰州 半导体 三 夏 -586-46 
桐庐 剖 体 管 厂 耻 -586-47 
深圳 大 明 半 导体 有 限 复 -606-22 
公司 
太原 电子 ) 本 -1088-7 
让 国 华 晶 弄 子 集 团 公 司 夏 -1108-19 
座 州 半导体 三 奢 -58S4-1 
景 得 镇 三 六 无 线 电 三 由 -308-41 
广州 半导体 器 件 厂 和 夏 -1186-44 
潍 芒 无 线 电 三 三 政 -1186-45 
人 O 〇 二 DJ 三 看-1192-12 
星光 电工 六 置 -1192-14 
深圳 天 明 举 导体 有 限 “ 利 -1192-46 
公司 
广州 半导体 器 件 厂 禾 -540-30 
佛 由 市 无 线 电 四 三 下 -550-2 
泰州 半导体 三 秆 -582-13 
威海 北 详 电 气 集团 公司 夏 -586-22 
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型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 三 家 页 码 -序号 
无 线 电 二 厂 3DG9016 太原 电子 广 本 -1074-48 
3 了 pG9011 深圳 大 明 半 导体 有 限 “ 开 -590-35 3DG9016 江阴 晶体 管 厂 焉 -1076-27 
公司 3DG9016 星光 电工 厂 直 -1076-28 
3DG9011 星 泊 电工 三 下 -590-43 3 了 DG9016 深圳 大 了 明 肝 导体 有 限 “ 开 -1076-29 
3DG9011 江阴 最 体 管 厂 下 -590-44 公司 
3DG9011 景德镇 三 六 无 线 电 矿 下 -592-1 3DG9016 素 州 半导体 厂 焉 -1076-31 
3DG93011 潍坊 无 线 电 三 厂 和 夏 -674-36 3DG9016 广州 半导体 器 件 厂 下 -1128-1 
3DG9011 太原 电子 厂 和 下 -1074-31 3DG9016 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ” 开 -1138-37 
3DG9011 八 O 七 〇 三 和 丰 -1074-32- 3DG9016 潍坊 无 线 电 三 三 下-1138-38 
3 也 G9011 延吉 市 半导体 一 三 至 -1074-33 3DG9017 延吉 市 半导体 一 厂 生 -546-2 
3DG9011 八 五 三 一 三 下 -1074-34 3DG9018 广州 半导体 器 件 三 下 -1048-40 
3DG9013 景德镇 三 六 无 线 电厂 ”下 -586-49 3DG9018 重庆 无 线 电 四 三 芭 -1050-31 
3DG9013 延 寡 市 半导体 一 三 到-588-3 .3DG9018 佛山 无 线 电 四 三 划 -1050-32 
3DG9013 威海 北洋 电气 集团 公司 机-588-8 3DG9018 作 OEO 厂 下 1074-38 
无 线 电 二 三 3DG9018 戚 海北 举 电 气 集 团 公 司 覆 -1074-39 
3 也 G9013 佛山 无 线 电 四 广 各 -604-1 无 线 昨 二 三 
3DG9013 星光 电工 厂 下 -606-28 3D G9018 延吉 市 半导体 一 厂 亚 -1074-40 
3DG9013 江阴 晶体 管 广 夏 -606-31 3DG9018 大原 时 子 三 焉 -1074-42 
3DG9013 浴 芒 无 线 电 三 厂 亚 -606-32 3DG9018 江阴 晶体 管 厂 下 -1076-40 
3DG9013 素 州 半导体 厂 下 -606-46 3DG9018 深圳 大 明 半 导体 有 有 辽 -1076-41 
3DG9013 八 O 〇 -CO 厂 下 -1076-6 公司 
3DG9013 从 五 三 一 三 开 .1076-17 3 了 PPQ9018 星光 电工 / 对 -1076-42 
3DG9013 深圳 大 明 半 导体 有 限 “下 -1088-13 3 了 名 9018 景德镇 三 六 无 线 忠 厂 佣 -1076-43 
公司 “3DG9018 泰州 半导体 厂 开 -1076-44 
3 卫 G9014 广州 半导体 器 件 厂 下 -566-4 3DG9018 广州 平 导体 器 件 厂 玫 -1128-10 
3 了 D 台 9014 桐 产 晶体 管 厂 亚 -566-5 3DG9018 潍坊 无 线 电 三 厂 机 -1138-41 
3D 所 39014 广州 半导体 器 件 厂 下 -566-6 3D 也 00 徐州 半导体 器 件 研 究 所 鹉 -1446-1 
3DG9014 佛 芋 无 线 电 四 三 下 -580-31 3DH00A 南通 晶体 管 厂 攻 -1446-2 
3PG9014 八 OAO 厂 禾 -586-19 3DH0o0B 南通 晶体 管 三 亚 -1446-3 
3D4G9014 太原 忠 子 三 生 -586-20 3DHO0C 南 膛 晶体 管 年 -1446-4 
3DG39014 威海 北洋 电气 集团 公司 看 -586-21 3 了 了 00D 南通 品 体 管 王 重 -1446-.5 
无 线 电 二 三 3 了 百 01 徐州 半导体 器 件 研究 所 四 -1446-6 
3 了 9014 八 五 三 一 三 玫 -586-24 3DHIO1A 南通 晶体 管 六 亚 -1446-7 
3 已 各 9014 重庆 无 线 电 四 厂 焉 -590-15 3DHI01B 南通 晶体 管 下 -1446-8 
3DG9014 素 州 半导体 三 下 -592-16 3DHO1C 南通 晶体 答 下 -j446-9 
3 也 台 9014 星光 电工 三 和 -592-18 3DHOo1D 南通 晶体 管 看 -1446-10 
3DG9014 四 四 三 三 下 -592-19 3DH1 徐 猩 举 导 体 下-1444-1 
3DG9014 延吉 市 半导体 一 厂 夏 -606-29 3DHI1A 南通 昆 体 管 广 亚 -1444-2 
3 了 各 9014 北京 电子 管 厂 亚 -674-4 3DHIHB 南通 晶体 管 亚 -1444-3 
3 卫 G9014 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -674-11 3 卫 志 1C 南通 晶体 管 亚 -1444-4 
3 有 DG9014 景德镇 三 六 无 线 电 下 -674-35 3 了 DE1D 南通 晶体 管 三 下 -1444-5 
3 卫 G9016 广州 泣 导 体 器 件 下 -1048-37 3 卫 且 02 徐州 半导体 四 -1446-11 
3 卫 G9016 佛 吓 无线电 四 三 第 -1050-27 3 卫 H02A 南通 晶体 管 j 焉 -1446-12 
3 也 G9016 山东 用 导体 总 厂 斑 -1074-36 3 了 再 02B 南通 晶体 管 玫 - 1446- 13 


夏 -263 
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焉 -264 


型 号 于 家 页 码 -序号 
3 也 了 02C 南通 晶体 管 厂 下 -1446-14 
3DH02D 南通 晶体 管 三 下 -1446-15 
3 了 百 2 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1444 必 
3 也 有 2 人 南通 品 体 管 厂 开 -1444-7 
3DH2B 南通 晶体 管 三 下 -1444-&8 
3DH2C 南通 晶体 管 厂 亚 -1444-9 
3 了 再 2 了 南通 晶体 管 三 夏 -1444-10 
3 了 互 03 _ 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1446-16 
3DH03A 南通 单 体 管 厂 夏 -1446-17 
3DH03B 南通 晶体 管 厂 和 夏 -1446-18 
9 卫 末 03C 南通 晶体 管 广 下 -1446-19 
3DH03DD 南通 晶体 管 三 焉 -1446-20 
3DHH3 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1444-11 
3DH3A 南通 晶体 管 三 亚 -1444-12 
3D 了 II3B 南通 晶体 管 厂 下 -1444-13 
3 了 D 瑞 3C 南通 唱 体 管 厂 下 -1444-14 
3DH3D 南通 晶体 管 厂 下 -1444-15 
3 也 五 04 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1446-21 
3DH04AA 录 通 晶体 管 六 夏 -1446-22 
3 了 本 04 了 B 南通 晶体 管 厂 下 -1446-23 
3DH0o4C 南通 晶体 管 三 夏 -1446-24 
3DH04D 南通 晶体 管 三 下 -1446-25 
3 忆 本 4 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1444-16 
3D 甩 4A 南通 晶体 管 厂 夏 -1444-17 
3DH4B 调 通 晶体 答 厂 到 -1444-18 
3DH4C 南通 晶体 管 三 下 -1444-19 
3DHR4D 南通 晶体 管 厂 焉 -1444-20 
3 了 DH05 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1446-26 
3 了 H05AA 南通 晶体 管 三 下 -1446-27 
3DH05 卫 南通 昂 体 管 厂 丰 -1446-28 
3DH05C 南通 曲 体 管 厂 下 -1446-29 
3DH05D 南通 晶体 管 厂 下 -1446-30 
3DH5 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1444-21 
3DH5A 南通 晶体 管 厂 开 -1444-22 
3DH5B 南通 晶体 管 王 和 丰 -1444-23 
3DH5C 南通 量 体 管 三 下-1444-24 
3DH5D 南通 晶体 管 厂 到 -1444-25 
3DH06 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1446-31 
3 也 百 06AA 南通 晶体 管 J 下 -1446-32 
3DH0O6B 南通 晶体 管 厂 下 -1446-33 
3DH06C 南通 晶体 管 厂 看-1446-34 
3DH06D 南通 晶体 答 厂 亚 -1446-35 
3DH6 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1444-26 
3DH6A 南通 晶体 管 厂 


到 -1444-27 


型 “人 


加 


3DH6B 
3 了 再 6C 
3DH6D 
3DIH07 

3 了 酝 07A 
3DH07B 
3DH0o7C 
3 了 D 瑞 07D 
3DH7 
3DH7A 
3DH7R 
3D 甩 7C 
3DH7D 
3DH08 
3DH08A 
3DIH08B 
3DH08C 
3DH08D 
3DH8 
3DH8A 
3DH8B 
3DH8C 
3DH8D 

3 也 HE09 
3DH09A 
3 呈 瑟 09B 
3 了 本 09C 
3 卫 H09D 
3DH9 

3 了 DH9A 
3DH9B 

3 卫 瓦 9C 
3 也 瓦 9D 
3 了 HI10 
3DH10A 
3DHI10B 
3 卫 玫 10C 
3DHI10DTD 
3DHO10A 
3 也 瓦 010 了 
3 卫 百 010C 
3DHOLLA 
3 了 也 011B 


3DHOol1C 余 


南通 唱 


-南通 品 


南通 章 


这 请 周 
区 | 
了 了 了 下 


强 寺 
这 
长 


同 


和 盯 杜 于 狐 攻 


重 


区 洗 冉 


3 
型 


体 管 厂 
体 管 广 


政 


管 六 


到 演 东 到 还 融 吉 


到 
汪 
廿 : 


2 
SC 
也 

TIR 也 


工事 


在 
ES 


型 
滞 
有 了 到 到 


芍 下 
译 亢 
长 器 


洛 训 亚 
1 请 


沿 岁 芍 
迁 
六 六 裕 计 证 这 证 划 六 六 这 让 全 证 六 二 让 各 过 间 让 


和 人 只 囊 束 束 并 于 辜 琴 


这 融 臣 
年 [ 


` 王 


-1 风 


"一 
示 


村 


1 


一 ~ 
了 


汝 亚 


1 他 译 疝 尘 
了 开 汶 于 型 型 型 上 


加 了 


库 


杠 计 


卫 fr 这 | 这 
了 3 aa 0 上 


AS 


于 到 求 双 到 汉 卉 副 
[和 


1 
到 


家 册 商 痪 


加 
习 


TEL 


姬 丈 束 天 束 划 天 了 
权 全 


体 管 广 
体 管 三 
本 管 三 
本 管 三 


元 所 


徐州 半导体 器 件 研 多 


林 器 件 研究 所 


件 研 究 所 


究 所 


和 
局 
台 


导体 右 件 研究 所 


页 码 -序号 


亚 -1444-28 
下 -1444-29 
下 -1444-30 
下 -1446-36 
焉 -1446-37 
亚 -1446-38 
下 -1446-39 
亚 -1446-40 
下 -1444-31 
亚 -1444-32 
下 -1444-33 
下 -1444-34 
亚 -1444-35 
亚 -1446-41 
亚 -1446-42 
下 -1446-43 
亚 -1446-44 
下 -1446-45 
亚 -1444-36 
下 -1444-37 
和 -1444-38 
下 -1444-39 
下 -1444-40 
焉 -1446-46 
焉 -1446-47 
亚 -1446-48 
亚 -1446-49 
下-1446-50 
亚 -1444-41 
下 -1444-42 
亚 -1444-43 
下 -1444-44 
亚 -1444-45 
亚 -1444-46 
亚 -1444-47 
页 -1444-48 
玉 -1444-49 
亚 -1444-50 
下 -1442-4 

亚 -1442-7 

焉 -1442-10 
亚 -1442-5 

亚 -1442-8 

下 -1442-11 
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厂 家 


型 号 页 码 - 序 号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
3 了 五 020A 余杭 县 六 和 牢 晶 体 管 厂 。 夏 -1442-13 3D 丁 2 卫 延 河 无 线 电 三 下 -1416-18 
3 了 和 开 020 卫 余杭 县 塘 宁 晶体 管 广 ”下 -1442-16 | 3D 本 2 五 地 矿 部 北京 地 质 仪器 厂 正 -1430-35 
3DH020C 剑 访 县 塘 栖 晶体 管 刻下 -1442-19 3D 本 2 也 衡 南 县 晶体 管 三 开 -1430-49 
3DH021A 余杭 县 塘 栖 晶体 管 广 ”至 -1442-14 3D 丁 2 卫 @ 南 京 无 线 电 元 件 页 -1430-50 
3DH021B ， 剑 杭 县 塘 栖 晶体 管 厂 下 -1442-17 二 十 四 厂 
3 卫 册 021C 余杭 县 塘 征 晶体管 矿 到-1442-20 3 疡 械 2 孔 徐州 半导体 三 焉 -1432-~1 
3 也 丘 030A 余杭 县 塘 栖 晶体 管 六 到 -1442-22 3 了 本 2 下 兴 化 品 体 管 厂 下 -1416-12 
3 了 了 030B 祭 杭 县 挤 栖 晶体 管 六 下 -1442-25 3D 本 2 下 七 四 六 三 下 -1416-13 
3DH030C 余杭 县 十 栖 晶 体 管 广 下 -1442-28 3D 了 2 延 河 无 线 电 厂 亚 -1416-19 
3DD 世 031A 余杭 县 塘 栖 晶体 管 六 下-1442-23 3D 了 本 2F 地 矿 部 北京 地 质 仪器 三 焉 -1430-36 
3DH031B 佘 杭 县 塘 栖 晶体 管 厂 和 -1442-26 3DJ2FF 衔 南 蕉 晶体 管 厂 下 -1432-2 
3 责 031C 余杭 县 娘 栖 晶体 管 广 下 -1442-29 3DTJ2F @ 南 京 无 线 电 元 件 开 -1432-3 
3DH040A 余杭 县 塘 栖 晶体 管 厂 和 丰 -1442-31 二 十 四 厂 
3DH040A 杭州 大 学 电子 系 芷 -1442-31 | 3DJ32F 徐州 半导体 厂 下 -1432-4 
3 卫 本 040 了 余 入 县 扩 栖 唱 体 管 广 下 -1442-32 3D 了 J2G 兴 化 晶体 管 厂 下 -1416-14 
3DH040 了 杭州 大 学 电子 系 下 -1442-32 3D 本 2G 十 四 六 j 焉 -1416-15 
3DH040C 会 税 县 挤 栖 晶体 管 矿 下 -1442-38 3 了 D ] 2G 延 河 无 线 电 下 -1416-20 
3D 世 040C 杭州 大 学 电子 系 下 -1442-33 3D J2G 地 矿 部 北京 地 项 仪器 厂 下 -1430-37 
3DH050A 全 杭 县 塘 栖 晶体 管 广 和 -1442-34 3D J2G 衡 南 县 晶体 管 广 开 -1432-5 
3DH050A 杭州 大 学 电子 系 下 -1442-34 3D 2G @ 南 训 无 线 电 元 件 下 -1432-6 
3DH050B 余杭 县 塘 栖 晶体 管 厂 ”下 -1442-35 二 十 四 厂 . 
3DH050B 杭州 大 学 电 了 予 系 下 -1442-35 3D 本 2G 徐州 半导体 厂 焉 -1432-7 
3DH050C 剑 杭 县 墙 栖 晶 体 管 厂 开 -1442-36 3D 本 2 开 兴 化 唱 体 管 三 下 -1416-16 
3DH050C 杭州 大 学 电子 系 下 -1442-36 3D J2 开 和 天津 第 四 半导体 器 件 矿 下 -1416-21 
3DJ0A 福州 犬 学 微 电 子 研究 宝 下 -1416-4 3D 本 2 理 七 四 六 下 -1416-22 
3D 了 JoB 福州 大 学 微 电 子 研究 室 看-1434-2 3D 了 本 2 地 人 矿 部 北京 地 项 仪器 三 下 -1430-38 
3 五 06 福州 大 学 微 志 子 研 究 室 下 -1434-20 | 3D 1]2 匡 衡 南 县 晶体 管 ) 且 -1432-8 
3 了 /JI0D 福州 大 学 微 电 子 研究 室 夏 -1434-35 3D 了 T2H 徐州 半导体 厂 亚 -1432-10 
3 了 D JJ 人 A 福州 大 学 微 电 子 研究 室 下 -1416-5 3 了 DJ2-2 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 下 -1440-9 
3D J1B 福州 大 学 徽 电 子 研 究 室 夏 -1416-6 3DJ3 上 海 无 线 电 士 四 三 下 -1416-23 
3D ] 1C 福州 大 学 微 电 子 研究 室 下 -1416-7 3 了 D 本 3A 七 四 六 三 下 -1416-24 
3D J2 天 津 第 四 举 导 体 器 件 矿 开 -1430-31 3DJT3A 地 和 矿 部 北京 地 质 仪器 厂 下 -1416-25 
3D 了 本 2 上 海 无 线 电 十 四 厂 下 -1430-32 3 也 本 3B 地 矿 部 北京 地 质 仪 器 三 下 -1416-26 
3DJ2 北京 市 半导体 器 件 六 三 下-1430-33 3D 本 3B 七 四 六 厂 焉 -1416-27 
3D ] 2D 兴 化 晶体 管 厂 下 -1416-8 3D J 了 3C 地 和 矿 部 北京 地 质 仪器 六 下 -1416-28 
3D 2D 七 四 六 广 1 下 -1416-9 3D J4 上 上 海 无 线 电 十 四 厂 开 -1416-29 
3D JJ2D 延 启 无 线 电 广 下 -1416-17 3D 本 4 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 下-1416-30 
3DJ2D 地 矿 部 北京 地 质 仪 器 厂 丰 -1430-34 3D 本 4-2 痰 津 第 四 半导体 器 件 厂 下 -1436-1 
3DT2DD 衔 南 基 晶体 管 三 页 -1430-46 3DJ4D 地 矿 部 北京 地 质 仪 器 三 下 -1416-31 
3D 了 2D @ 南 各 无 线 电 元 件 下 1430-47 3DJ4D 福州 大 学 微 电 子 研究 室 下 -1416-32 
三 十 下 三 3D J4D 七 四 六 广 于 -1416 33 
3D 了 2D 徐州 半导体 三 下 -1430-48 3DPJ4D 徐州 半导体 厂 亚 -1432-11 
3D 2 卫 兴 化 晶体 管 | 下 -1416-~10 3D J4D @ 南 京 无 线 电 元 件 亚 -1432-12 
3D 本 2 忆 十 四方 广 夏 -1416-11 二 十 四 厂 
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型 号 厂 家 页码- 序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 
3DJ4D 成 都 无 线 电 三 厂 下 -1432-13 3DTJ5CG 福州 大 学 微 电 子 研究 交 室 下 - 1436-13 
3D J4 马 地 矿 部 北京 地 质 仪器 太 下 -1416-34 3D J5D @ 沈 阳 无 线 电 一 厂 下 -1440 15 
3D 了 J4 卫 0 学 微 电子 研究 室 下 -1416-35 3D J5DD， ”福州 大 学 微 电 子 研究 密 年-1436 la 
3DT4E 文 三 下 -1416-36 | 3DJ5DE 福州 大 学 微 电 子 猎 究 室 丰 -1436-15 
3D 本 4 五 RE 下 1432-14 3DJ5DE  ， 福州 大 学 微 电 子 研 究 室 下 -1436-16 
3D J4 瑟 徐州 半导体 厂 下 -1432-18 3DJ5DG 福州 大 学 微 电 子 研究 室 亚 -1436-17 
3D J4 也 。。 @ 南 京 无 线 电 元 件 于 -1432-19 | 3DJ6 北京 市 半导体 器 六 厂 看 -1426-13 
人 二 十 四 厂 3D J6 天 津 第 四 半 导体 器 件 厂 置 -1426-14 
3D J4F 地 矿 部 北京 地 质 仪 器 厂 下 -1416-37 3DJ6 海 无 线 电 十 四 厂 下 -1426- 瑟 
3DJ4F 福州 大 学 徽 电 子 研究 室 秆 -1416-38 | 3D J6A 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 年-1416-45 
3D 本 4 开 十 四 六 厂 四 -1416-39 3DJ6B 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 下 -1416-46 
3D 本 4 成 都 无 线 电 三 厂 下 -1432-15 3D JTJ6C 天津 第 四 半导体 器 件 矿 下-116-47 
3 也 本 4 了 徐州 半导体 厂 下 -1432-20 3 了 DJ6D 天 津 第 四 米 导 体 器 件 下 -116-48 
3DJ4G 地 人 矿 部 北京 地 质 仪 器 三 下 -1416-40 3DJ6D 七 四 六 三 下 -1416-49 
3D J4G 福州 大 学 徽 电 子 研究 室 下 -1416-41 3DJ6D 沈阳 市 举 导 体 器 件 九 厂 下 -1416-50 
3DD JJ4G 七 四 六 三 玫 -1416-42 3D J6DD 兴 化 晶体 管 厂 亚 -1418-1 
3DJ4G 成 都 无 线 电 三 下 -1432-16 3DJ6D @ 杭 州 电 子 管 厂 开 -118-2 
3DJ4G 徐州 半导体 厂 下 -1432-22 3DJ6D @ 莒 南 县 无 线 甩 元 件 厂 ”年 -1418-3 
3DJ4G @ 南 京 无 线 电 元 性 下 -1432-23 3D J6D 瑟 四 六 三 亚 -1418-4 
二 十 四 三 3D J6D 徐州 半导体 器 件 研 究 所 丰 -1426-10 
3D J 4 瑟 坦 矿 部 北京 地 质 仪器 厂 焉 -1416-43 3DJ6D 衡 南 县 晶体 答 厂 下 -1426-17 
3DJ4H 七 四 六 厂 开 -1416-44 3DJ6D 新 乡 半 导体 广 下 -1426-18 
3D 本 4 了 成 都 无 线 遇 三 厂 下 -1432-17 3D J6D 徐州 半导体 矿 下 -1426-19 
3D J 了 4 于 徐州 半导体 厂 下 -1432-24 3DJ6D 福州 天 学 微 电 子 研究 室 下 -1426-20 
3D J4 匡 8 南京 无 线 电 元 件 焉 -1432-25 3 了 D 本纪 成 都 无 线 电 三 厂 下 -1426 21 
二 十 四 三 3DJ6D 徐州 半导体 三 到 -1428-11 
3D JJ5 上 海 无 线 电 十 四 三 下 -1434-3 3D J6DCC) 北京 地 质 仪器 三 下 4418-5 
3D 本 5A @ 南 京 无 线 电 元 件 亚 -1440-10 3DJ6DE 八 四 三 〇 厂 下 -1426-22 
二 十 四 厂 3DJ6DH 了 徐州 半导体 厂 夏 -1426-23 
3D J5A @ 沈 阳 无 线 电 一 厂 至 -1440-12 3D J6 刁 兴 化 醒 体 管 厂 下 -1413-6 
3DJ5AD 福州 大 学 微 电 子 研究 室 下 -1436-2 3D J6 卫 有 杭州 和 电子管/ 下 -1418-10 
3D JS5AE ， 诅 州 大 学 微 电 子 研究 室 和 -1436-3 3D J6 忆 芒 南 县 无 线 有 得 元件 厂 下 -14318-11 
3DJ5AE 福州 大 学 微 由 子 研究 宝 下 -1436-4 3D IT6 卫 七 四 六 三 下 -1418-12 
3DJ5AG 广州 大 学 微 电 子 研究 室 诈 -1436-5 3D Js 七 四 广 厂 秆 -1418-13 
3D J538 福州 大 学 微 沁 子 研究 室 下 -1440-11 3 刀 本 6 己 徐州 北 导 体 器 件 和 研究 所 下 -1426-11 
3D ]5B 8@ 沈 阳 无 线 电 一 厂 亚 -1440-13 3 了 J6 玉 @ 南 率 无 线 也 元 件 下 -1426-24 
3DJ5BD 福州 大 学 微 忠 子 研究 室 下 -1436-6 工 十 四) 
3D 15B 忆 福州 大 学 答 电 子 癸 究 室 下-1436-7 3 也 于 6 也 衔 南 县 晶体 管 广 下 -1426-25 
3DJ5BEF 福州 大 学 微 电 子 研究 室 丰 -1436-8 3D 本 6 也 新 乡 半 肝 体 厂 下 -1426-26 
3D J5BG 福州 大 学 微 下 子 研 究 室 丰 -1436-9 3D 了 6 也 福州 大 学 微 电 子 研究 室 丰 -1426-27 
3D J5C 昌 沈 半 无 线 电 一 厂 焉 -1440-14 3D ] 6 也 成 都 无 线 电 三 厂 王 -1426-28 
3 了 J5CD 福州 大 学 微 也 子 研 究 室 看 1436-10 3D 本 6 也 徐州 半导体 厂 亚 -1428-12 
3DJ5scPE 福州 大 学 微 电 子 研究 室 看-1436-11 3 刀 J6 卫 州 半 村 你 器 证 下 -1428-30 
3D 5C 工 锡 州 大 学 下 -1436-12 3DJ6E(CC) 地 和 太 部 北京 地 质 仪 器 三 夏 -1418-14 
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-一 
型 号 本 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
3DJ6 了 H 徐州 半导体 厂 下 -1426-29 | 3DJ6H 徐州 半导体 厂 下 -1426-45 
3D J6 了 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1418-7 3D 本 6 卫 成 都 无 线 电 三 厂 村 -1426-46 
3D J6F 兴 化 晶体 管 厂 正 -1418-15 3 也 了 6 顽 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1426-49 
3D J6 匡 @ 杭 州 电 子 管 三 下 -1418-16 3D J6 吾 徐州 半导体 厂 隆 -1428-15 
3D J6F 七 四 六 厂 竹 8S-I7 3DI6HCC) 地 人 矿 部 北京 地 质 仪器 六 下 -1418-30 
3D J6 忆 七 六 广 胞 -1418-18 3DJ6HD 新 乡 半导体 三 下 -1426-47 
3D J6F 徐州 半导体 器 件 研究 所 年 -1426-12 | 3DJ6HBE 新 乡 半导体 六 看 -1428-1 
3D J6F @ 南 京 无 线 电 元 件 下 -1426-30 | 3DJ6-2? 天 津 第 四 于 导体 器 件 矿 下 -1426-9 

二 十 四 厂 3D JT6-2 天 津 第 四 半导体 器 件 六 重 -1440-S 
3 了 J6F  。 @ 莒 南 县 无 线 也 元 件 ” 下 -1426-30 3DJTY? 北京 尘 导体 器 件 六 王 看-1428-2 
3D J6F 衡 南 县 晶体 管 厂 下 -1426-31 3DJ7 上 海 无 线 电 十 四 厂 也 -1428-3 
3 了 J6F 新 乡 半 导体 三 下 -1426-32 | 3DJ7 天 津 第 四 半导体 器 件 六 和 -1428-33 
3DT6F 福州 大 学 微 电 子 研究 室 四 -1426-33 ,| 3DJ7 也 衡阳 晶体 管 矿 下 -1428-34 
3DJ6P 成 都 无 线 电 三 厂 机 -1426-34 | 3DJ7E 兴 化 晶体 管 厂 机 -1418-31 
3D J6F 徐 剂 半导体 厂 夏 -1428-13 3D J7F 沈阳 市 半导体 器 件 九 六 下 -1418-32 
3D J6F 广州 半导体 器 件 厂 亚 -1428-31 3D ]7E @ 杭 州 电子 答 三 下 -1418-33 
3DJ6FCC) 地 做 部 北京 地 质 仪 器 广 丰 -1413-19 3D J7FE 地 矿 部 北京 地 质 仪器 三 下 -1418-34 
3 了 J6G 沈阳 飞 达 半导体 器 件 下-1418-8 | 3DJ7F 七 四 六 三 下 -1418-35 

广 3D J7F 七 四 六 厂 下 -1418-36 
3DJ6G 兴 化 晶体 管 厂 下 -1418-20 | 3DJ7F 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 看 -1420-10 
3DT6G 8 杭州 电子 管 厂 下 -1418-21 | 3DJ7F 徐州 尘 导 体 器 件 研 究 所 秆 -1428-18 
3DJ6G 七 四 六 厂 下 -1418-22 | 3DJ7F 衡 南 县 晶体 管 厂 和 -1428-35 
3D J6G 七 四 六 厂 肌 -1418-23 | 3DJ7FR @ 南 京 无 线 电 元 伯 下-1428-38 
3DJ6G 徐州 半导体 三 夏 -1426-14 二 二 四 三 
3DJ6G  。 e@ 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 ”页 -1426-35 | 3DJ7R 新 乡 半 导体 六 册 -1428-37 
3D 了 JTJ6G 衡 南 县 晶体 管 厂 亚 -1426-36 | 3DJ7F 广州 半导体 器 件 广 了 -1428-38 
3DT6G 新 乡 半导体 三 下 -1426-37 | 3DJ7FR 徐州 学 导体 三 下 -1428-39 
3DJ68G 徐州 半导体 厂 丰 -1426-38 | 3DJ7EF e@ 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 下-1428-40 
3D 了 6G 徐州 半导体 厂 下 -1426-39 | 3DJ7F 成 都 无 绕 电 三 厂 页 -1430-1 
3 了 DJ6G 福州 大 学 微 电 子 研究 室 丰 -1426-40 3D 了 J7F 福州 大 学 微 电 子 研 究 室 下 -1434-4 
3D T6G 成 都 无 线 电 三 厂 下 -1426-41 | 3DT7G 兴 化 晶体 管 厂 可 -1418-37 
3DJ6G 徐州 半 导 代 器件 研 究 所 年 -1426-48 | 3DJ7G 人 杭州 电子 营 厂 Ts 
3DJT6G 徐州 平 导 体 三 下 -1428-14 3DJ7G 地 矿 部 北京 地 质 仪器 下 -1418-39 
3 了 T6G 广州 尘 导 体 厂 政 -1428-32 厂 
3DT654C) 地 矿 部 北京 节 质 仪器 ”下 -1418-24 3DJ7G 七 四 六 三 区 -1418-40 
3 了 /了 6 演 昌 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1418-9 3DJ7G 七 四 广 广 下 -1418.41 
3 了 6 沈阳 市 半导体 器 件 九 四 -1418-25 3DT7G 这 阳 飞 达 半导体 器 件 广 页 -1420-11 
站 兴 化 晶体 管 | 于 -1418-26 | 3DT7G 徐州 半导体 器 件 研究 所 夏 -1428-19 
3 了 Js6H 杭州 电子 管 厂 页 -1418-27 | 3DT7G 衡 南 县 晶体 管 厂 看-1428-41 
3 了 T6 孔 七 四 六 三 世 -1418-28 | 3DJ7G 新 乡 半 导体 广 和 -1428-43 
3 了 J 6 二 七 四 六 厂 下 -1418-29 | 3DTJT7G 广州 半导体 器 件 广 种-1428-44 
3D T6H  。 e 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 下 -1426-42 | 3DT7G 徐 状 半导体 厂 村 -1428-45 
3 卫 了 6 卫 衡 元 县 晶体 管 厂 村 -1426-43 | 3DJ7G ， @ 入 南 县 无 线 电 元 件 广 。 生 -1428-46 
3D J6 新 乡 六 导体 广 政 -1426-44 3D J7G 成 都 无 线 电 三 厂 利 -1430-2 
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型 号 呆 家 页 得- 序号 | 型 号 厂 家 页 也- 序号 


3D IJ7G 福州 天 学 徽 电 子 生 究 “下 -1434-5 3D 了 JTJ7 了 徐州 半导体 厂 下 -1430-16 

室 3DT7I e@ 莒 南 县 无 线 电 元 件 厂 下 -1430-17 
3DJY7H 兴 化 晶体 管 三 下 -1418-42 | 3DJ7J 福州 大 学 微 电 子 研究 室 开 -1434-8 
3D 了 JJ7 匡 杭州 电子 管 厂 下 -1418-43 3 了 J7 开 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 下 -1420-8 
3D JT7 开 地 矿 部 北京 地 质 仪 器 厂 下 -1418-44 3 了 J7 玫 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 焉 -1424-5 
3D J7 五 七 四 六 厂 下 -1418-45 3D J7 开 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1428-23 
3D 本 7 匡 七 四 广 厂 开 -1418-46 3 了 DJ7 玫 徐州 半导体 厂 开 -1430-18 
3D J7 酉 徐州 半导体 三 杠 -1428-20 3D J7-2 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1426-50 
3 也 本 7 丁 衡 南 县 晶体 管 厂 下 -1428-47 |”3DJ7-2 天 津 第 四 半导体 器 件 六 下 -1440-8 
3D 本 7 瑞 @ 南 京 无 线 电 元 件 .、， 下 -1428-48 3DJ8 天 津 第 ee 秆 -1420-9 

二 十 四 厂 3DJ8 @ 沈 阳 无 线 电 - 亚 -1422-27 

3D J7H 新 乡 半导体 三 下 -1428-49 3DJT8 北京 市 半导体 器 件 六 厂 下 -1428-4 
3D 本 7 于 广州 半导体 器 件 厂 下 -1428-50 3DJ8 上 海 无 线 电 十 四 三 亚 -1428-5 
3D J7H 成 都 无 线 电 三 厂 下 -1430-3 3 卫 J8F 兴 化 晶体 管 厂 下-1420-15 
3D 本 7 五 徐州 半导体 三 正 -1430-6 3D JS8F 沈阳 市 半导体 器 件 九 三 和 丰 -1420-16 
3 了 7 蔬 @ 芒 商 县 无 线 电 元 件 ] 亚 -1430-7 3D J8EF 地 矿 部 沙 京 地 质 仪器 六 下 -1420-17 
3DPJT7 瑟 福州 大 学 微 电 子 研究 室 于 -1434-6 3D Js8F 七 四 六 厂 下 -1420-18 
3DJ7H 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1420-12 | 3DJ8F 十 四 文 ) 再 -1420-19 
3DJ7I 兴 化 晶体 管 广 下 -1418-47 3D 了 8F 徐州 半导体 器 件 研究 所 开 -1428-24 
3DT7TI @ 杭 州 电子 管 厂 下 -1418-48 3D Js8F 徐州 半导体 厂 亚 -1430-19 
3DJ7I 地 人 矿 部 北京 地 质 仪 器 厂 下 -1418-49 3D J8G 兴 化 晶体 管 厂 焉 -1420-20 
3DJ7I 七 四 六 三 下 -1418-50 3DJ8G 地 矿 部 北京 地 质 仪器 广 下 -1420-21 
3DJ7I 七 四 六 三 下 -1420-1 3D Js8G 七 四 文 厂 下 -1420-22 
3DJ71I 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1420-13 3DJ8G 士 四 六 三 下 -1420-23 
3 J71 徐州 半导体 器 件 研 究 所 四 -1428-21 3D 了 J8G 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1428-25 
3DJ7I 成 都 无 线 电 三 厂 攻 -1430 -4 3DJT8G 徐州 半导体 厂 页-1430. 21 
3DJ7I 衡 南 呈 晤 体 管 三 下 -1430-8 3D 本 8G @ 南 京 无 线 由 元件 亚 -1430-22 
3DJ7I 南京 无 线 电 苑 件 夏 -1430-9 二 十 四 厂 

二 十 四 三 3DJ8H 兴 化 晶体管 三 秆 -1420-24 
3DJ7I 新 乡 半导体 三 下-1430-10 3DJ8H 地 矿 部 北京 地 质 仪 器 三 下-1420-25 
3DJ7I 徐州 半导体 厂 亚 -1430-11 3DJ8K 七 四 六 三 下 -1420-26 
3DJ7I @ 莒 南 县 无 线 电 元 件 六 下 -1430-12 3DJ8H 七 四 六 三 下 -1420-27 
3DJ7I 福州 大 学 微 电 子 研究 室 下 -1434-7 3DJ8H 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1428-26 
3DJ7J 兴 化 草 体 管 厂 下 -1420-2 3D 了 8H e 南 京 无 线 电 元 件 下 -1430-23 
3DJ7 了 沈阳 市 半导体 器 件 九 三 下 -1420-3 二 十 四 三 
3DJ7J @ 杜 州 电 子 管 厂 下 -1420-4 3DJ8sH 徐州 半导体 三 开 -1430-24 
3DJ7J 地 矿 部 北京 地 质 仪器 六 下 -1420-5 3DJ8I 兴 化 晶体 管 厂 亚 -1420-28 
3DJ71J 七 四 六 三 下 -1420-6 3DJ8I 地 矿 部 北京 地 质 仪器 六 下 -1420-29 
3DJ7 林 十 四 六 三 下 -1420-7 3D 了 J8I 七 四 六 三 亚 -1420-30 
3DJ7J 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1420-14 3DJ8I 七 四 六 厂 下 -1420-31 
3DJ71J 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1428-22 3DJ8I 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下-1428-27 
3DJ71j 成 都 无 线 电 三 焉 -1430-5 3D JJ8T 徐州 半导体 厂 下 -1430-25 
3DJ7J 衡 南 县 晶体 管 三 下 -1430-13 3DJ8LI @ 南 京 无 线 电 元 件 亚 -1430-26 
3DJ71J 新 多 尘 导 体 太 下 -1430-15 


二 十 四 厂 
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型 号 三 家 页 码 - 序 导 
3DJ8J ” 兴 化 晶体 管 厂 下 -1420-32 
3DJsJ 地 矿 部 北京 地 质 仪器 三 下 -1420-33 
3 了 JJ 七 四 六 厂 下 -1420-34 
3D 了 Js 了 七 四 六 厂 下 -1420-35 
3DJ8J 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1422-28 
3DJgJ 徐州 半导体 厂 焉 -1430-27 
3DJ8 民 兴 化 晶体 答 ) 焉 -1420-36 
3D 本 8 开 地 矿 部 北京 地 质 仪 髓 广 焉 -1420-37 
3 了 本 8 开 七 四 六 焉 -1420-38 
3D 8 开 七 四 六 厂 焉 -1420-39 
3D J8 玫 沈阳 市 尘 导体 器 件 泌 厂 下 -1420-40 
3D 了 8 玫 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1428-29 
3D 本 8 开 徐州 半导体 厂 亚 -1430-29 
3DJ9? @ 沈 阳 无 线 电 一 厂 下 -1422-28 
3DJ9 北京 半导体 器 件 六 厂 下 -1432-39 
3DjJ9 上 海 无 线 电 十 四 三 下 -1432-40 
3D J9F 七 四 六 三 亚 -1420-41 
3 了 D J 9 卫 地 和 矿 部 北京 地 质 仪器 广 下 -1432-41 
3DJ9G 七 四 六 厂 正 -1420-42 
3D J9G 地 矿 部 北京 地 质 仪器 矿 下 -1432-42 
3D 丁 9 五 士 四 六 厂 下 -1420-43 
3 了 D J9 五 沈阳 飞 达 半导体 器 件 下 -1422-15 
3D J9H 地 和 矿 部 北京 地 质 仪 器 三 下 -1432-43 
3DJ9I 七 四 六 三 政 -1420-44 
3DJ91I 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 焉 -1422-16 
3DJ91 地 矿 部 北京 地 质 仪 髓 三 下 -1432-44 
3D J9J 地 人 矿 部 北京 地 质 仪器 厂 下-1432-45 
3DJ11 天 津 第 四 半导体 器 件 六 下 -1420-45 
3D J11 该 阳 市 半导体 器 件 九 广 下 -1420-46 
3DJI11 天 津 第 四 半导体 器 件 矿 下 -1422-17 
3D 了 JI11 上 海 无 线 电 十 四 厂 下 -1434-9 

3DJ1LA 沈阳 市 半导体 器 件 九 三 下 -1422-19 
3D J11A 成 都 无 线虫 三 厂 斑 -1424-39 
3DJ11B 成 都 无 线 电 三 厂 焉 -1424-40 
3DJLLC 成 都 无 线 电 三 厂 焉 -1424-41 
3DJILF 沈阳 飞 达 羊 导体 器 件 矿 于 -1422-20 
3D jl11G 沈 明 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1422-21 
3D 本 11-2 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 亚 -1422-18 
3D J11-2 天 当 第 四 半导体 器 件 厂 下 -1436-18 
3 了 本 12 上 海 无 线 电 十 四 厂 下 -1416-3 

3DJ12A 沈阳 市 半导体 器 件 九 广 焉 -1422-22 
3D Ji12A 成 都 无 线 电 三 三 下 -1424-42 
3D 本 12 旦 沈阳 市 半导体 器 件 九 厂 下 -1422-23 
3D 本 12 了 3 成 都 无 线 电 三 ) 亚 -1424-43 
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型 号 三 家 页 码 -序号 
3D J12C 沈 阻 市 半导体 器 件 九 矿 下 -1422-24 
3DJ12C 成 都 无 线 电 三 厂 下-1424-44 
3D J13A 沈阳 市 半导体 器 件 九 矿 焉 -1422-25 
3D J13A 成 都 无 线 电 三 厂 下 -1424-45 
3 也 本 13 卫 沈阳 市 半导体 器 件 九 厂 下 -1422-26 
3D 了 13B 成 都 无 线 电 三 ) 下 -1424-46 
3DJ13C 沈阳 市 半导体 器 件 九 六 下 -1422-47 
3D J13C 成 都 无 线 电 三 厂 下 -1424-47 
3D 了 14 于海 无 线 电 十 四 三 亚 -1430-41 
3DJ14A 鳃 沈阳 无 线 电 一 三 下 -1422-29 
3D JI14A 沈阳 市 半导体 器 件 九 矿 焉 -1422-48 
3D J14A 成 都 无 线 有 由 三 厂 看 -1424-48 
3D J14A 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1434-30 
3D 了 14 卫 @@ 沈 阳 无 线 电 一 三 开 -1422-30 
3DJ14B 沈 阳 市 半导体 器 件 九 广 亚 -1422-49 
3 了 D J14B 成 都 无 线 电 三 厂 下 -1424-49 
3DJ14B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1434-31 
3D jl14C 沈阳 市 半导体 器 件 九 太 下 -1422-50 
3DJ14C 成 都 无 线 电 三 厂 下 -1424-50 
3D J14C 成 都 无 线 电 三 厂 下 -1426-4 
3 了 本 15 大 连 半导体 三 下 -1416-2 
3D JI15 上 海 无 线 电 十 四 六 下 -1430-39 
3DJ15A @ 沈 阳 无 线 电 一 三 下-1422-32 
3D J 15 信 沈阳 市 半导体 器 件 九 厂 下 -1424-1 
3D JJ15A 成 都 无 线 电 三 下 -1426-5 
3D J15A 福州 天 学 微 电 子 研究 室 下 -1436-19 
3D JJ15 了 3 @ 沈 阳 无 线 电 -一 -三 亚 -1422-33 
3D ]J 15 了 3 沈阳 市 半导体 器 件 九 厂 下 -1424-2 
3D J15 了 B 成 都 无 线 电 三 三 亚 -1426-6 
3D JJ15B 福州 大 学 微 电 子 醋 究 室 看 -1436-20 
3D T15C @@ 沈 阳 无 线 电 一 三 下 -1422-34 
3D J15C 沈阳 市 半导体 器 件 九 矿 下 -1424-3 
3D J15C 成 都 无 线 电 三 厂 亚 -1426-7 
3D J15C 福州 大 学 微 电 子 研 究 室 开 -1436-21 
3D J16 上 海 无 线 电 十 四 万 下 -1430-40 
3D J16A 成 都 市 无 线 电 三 三 亚 -1430-42 
3D TI16A 徐州 羊 导体 器 件 研 究 所 下 -1434-28 
3D JI16B 成 都 市 无 线 电 三 三 开 -1430-43 
3D Tl163B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 开 -1434-29 
3D JTJ16C 成 都 市 无 线 电 三 下 -1430-44 
3D J16D 成 都 无 线 电 三 厂 亚 -1430-45 
3D J19A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1434-33 
3D J19 了 B 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1434-34 


3D J45AD 


福州 大 学 微 电 子 研究 室 


下 -1436-22 


下 -269 
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型 号 三 家 页 码 -序号 型 号 三 家 页 码 -序号 
3D J45A 忆 福州 大 学 * 微 电子 研究 室 下 -1436-23 3 了 DTK1IB1  @ 六 合 县 无 线 电 元 件 矿 下 -1312-10 
3D 145AE 福州 大 学 签 电 子 研 究 室 下 -1436-24 3DK1B2 江阴 晶体 管 厂 竹 -1312-11 
3D J45AG ， 福州 大 学 微 电 子 研究 室 秆 -1436-25 3 卫 玫 1B2 吴江 县 晶体 管 一 下 -1312-12 
3D J45BD 广州 大 学 微 电 子 研究 室 让 -1436-26 3DK1B2? 开 -1312-12 
3D J45BB ”福州 大 学 微风 子 研究 室 利 -1436-29 3DK1LB3 营口 市 无 线 电 器 材 广 看-1310-44 
3D J45BF 福州 类 学 徽 出 子 研 究 室 和 -1436-28 3DK1LB3 江阴 县 无 线 电 光 件 矿 下 -1342-13 
3D 了 45BG 征 -1436-27 3DK1B3 吴江 县 晶体 管 一 厂 看-1312-14 
3D J45CD 福州 大 s f 完 室 下 -1436-30 3DK1B3  @ 六 侣 县 无 线 电 元 件 矿 下 -1312-14 
3DJ45C 也 福 共 g 究 室 下-1436-31 | 3DRKR1IC 济宁 无 线 电 元 件 厂 秆 -1310-39 
3D J45CEF 福州 大 党 徽 扎 子 研 究 宝 年 -1436-32 3DKI1C @ 冯 合 县 无 纪 元 件 厂 和 -1312-15 
3D J45CG  ， 注 州 大 学 向 电子 研究 室 和 看 -1436-33 3 卫 交 1C 江阴 晶体 管 厂 下 -1312-16 
3 卫 51D 北京 半导体 器 件 六 六 下 -1434-23 3 了 D 玉 1D 济宁 无 线 忠 元 件 厂 置 -1316-38 
3D 5 也 北京 半导体 器 任 六 厂 看 -1434-24 3D K1D @ 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 下 -1312-17 
3D J51PF 北京 半导体 器 件 六 矿 下 -1434-25 | 3D 开 +D 江阴 蜡 体 管 厂 下 -1312-18 
3D J51G 北京 尘 导 体 器 件 六 丰 -1434-26 3D 开 1F 营口 市 无 线 电 器 材 六 四 -1312-40 
3 卫 J53 于 北京 半导体 器 件 六 六 于 -1434-27 3D KK002AA 永光 电工 三 下 -1383-5 
3D ] 3971 三 州 半 导体 器 件 厂 夏 -1432-46 3D 玉 002B 永光 电工 厂 年 -1383-6 
3D J4339 广州 半导体 器 件 厂 葵 -1432-47 3DK002C 永光 电工 厂 下 -13638-? 
3D 本 瑟 4 沈阳 市 半导体 器 件 九 三 下 -1420-47 3D 玉 002 了 永光 电工 三 四-1368-8 
3D 丁 开 灭 津 第 四 半导体 器 件 矿 下 -1420-48 3D 玫 02 星光 电工 厂 看 -1362-35 
3 了 D ] 开 天 津 第 四 兴 导 体 器 件 厂 下 -1424-4 3D 攻 02 量 兴 电工 三 秆 -1362-36 
3DJK1IA 徐州 半导体 器 件 研究 所 下 -1410-3 3D 玫 02 了 星光 电工 厂 页-1362-3 
3D J 开 1 了 3 徐州 半导体 器 件 研 究 所 和 夏 -1410-2 3 了 D 玉 2 二 有 种 -1300-28 
3D 了 KR2A 徐州 半导体 器 件 研 究 所 下 -1410-5 3D 玫 2 晶体 桨 实验 所 下 -1300-40 
3D 了 本 基 271 徐州 于 导体 器 件 研 究 所 下 -1410-4 3D K2A 钨 金华 9 和 -1298-43 
3D 人 3A 徐州 半 民 体 器 件 研究 所 下 -1410-6 3 口 氏 2A 相 访 晶体 管 厂 置 -130601 
3D 了 TK3D 徐州 半导体 闫 件 研究 押 下 -41410-7 3D 人 2A 济南 半导体 元 件 实 验 所 站 -1300-2 
3 了 和 01A 4 北京 闭 导 全 器 件 一 | 丰 -1292-19 3D 民 2A 桐庐 无 线 电 三 是 -1900-3 
3D 天 01B 全 北京 半导体 器 件 一 下-1292-20 3D 及 2 人 @ 淮 阴 无 线 电 三 基 -1300-4 
3 了 D 开 01C 4 北京 半导体 器 件 一 | 下 -1292-21 3D 2A 湛江 无 线 电 一 三 至 -1300-5 
3 也 六 1 沈阳 飞 夺 灶 导 体 器 件 厂 下 -1310-42 3D 玫 2A @ 淮 阴 无 线 电 ) 下 -1300-6 
3 也 K1A 济 字 无线电 元 件 ) 开 -1310-41 3D 有 2A 济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -1300-7 
3 也 习 1At 江阴 晶体 管 厂 种 -1312-1 3D 开 2A 上 上 海 利 民 无 线 电 厂 机 -1300-8 
3 了 玫 1A1I 吴江 县 量 体 管 一 ) 入-1312-2 3 了 到 2 人 上 海 利 民 无 线 电 三 焉 -1300-9 
3DRKIAL1  @ 六 合 县 无 线 电 元 件 矿 下 -1312-3 3DK2A 么 潍坊 无 线 电 三 厂 和 看 -1300-10 
3 也 天 1A2 江阴 晶体 管 厂 秆 -1312-4 3D 开 2A. 济南 半导体 一 三 下 -1300-11 
3D 玫 1A2 吴江 县 晶体 管 一 | 下 -1312-5 3DK2A 和 大 连 市 仪表 元 件 三 玫 -1300-42 
3DK1A2  ， @ 六 合 县 无 线 电 元 件 六 下 -1312-5 3D 及 2 信 南平 五 四 四 广 下 -1300`13 
3 了 DK1IAS3 营口 市 无 线 电 器 材 /下 -1310-43 3D 用 2 人 烟台 无 线 电 六 肥 -1300-14 
3DKRIA3 吴征 县 晶体 管 一 耻 -1312-6 3D 开 2A 新 乡 市 半导体 三 村 -1300-15 
3DKIEAS3 江阴 晶体 管 三 秆 -1312-7 3D 开 2A 石家庄 无 线 电 二 三 夏 -1300-18 
3DK1B 济宁 无 线 电 元 件 | 下 -1310-40 3D 玫 2A 沈阳 尘 寻 体 试验 三 下 -1300-17 
3DKIB1I 体 管 三 各 -1312-8 3 也 玉 2 入 @ 重 吹 无 线 记 二 | 看-1300-18 
3DK1LIBi 吴江 县 晶振 中 亚 - 1312-9 3 用 2 函 江 县 前 体 管 三 下 1300-18 
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型 号 三 家 页 码 -序号 型 号 
3D 开 2A 佛 册 无 线 电 四 厂 下 -1300-19 3 了 D 开 2B 
3D KK2AA 济宁 市 无 线 电 元 件 六 下 -1300-20 3D 玫 2 了 3 
3 也 居 2A 亚 光 志 工 | 焉 -1300-21 3DD 玫 2B 
3D 开 2A 南京 半导体 器 件 总 六 ”下 -1300-22 3D 改 2 了 了 
3D 天 2A 星光 电工 三 下 -1300-25 3D 玫 2B 
3 了 K2AA 湘潭 半导体 三 下 -1300-29 3 了 D 共 2 了 
3DD 下 2 人 徐州 半导体 三 下-1300-30 3D 开 2 卫 
3D 下 2AA 江阴 晶体 管 厂 下 -1300-31 3D 疏 2BB 
3 也 玫 2 信 齐齐哈尔 北方 无 线 电 ” 开 -1300-32 3D 天 2P 
“ee 国 3 天 2 了 B 
3D 必 2A 太原 电子 厂 玉 -1300-32 3D 天 2B 
3D 开 2A 金华 一 一 六 三 焉 -1300-32 3D 下 2B 
3D 民 2A 4 景德镇 三 六 无 线 电 三 看 -1300-32 3 了 天 2 卫 
3 也 人 2A 上 饶 市 半导体 元 件 厂 下 -1300-32 3D 天 2 了 3 
3 及 2A 延吉 市 半导体 一 三 焉 -1300-33 3 也 天 2 了 3 
3 了 氏 2A 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -1300-34 3 了 天 2 了 B 
3D 开 2A 上 海 勤奋 半导体 器 件 矿 下 -1300-35 3D 下?2B 
3D 玫 2A @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 一 三 下 -1302-45 3D 下 2B 
3D 开 2?A 靖江 无 线 电 三 下 -1302-47 3 卫 玫 2B 
3D 玫 2A 常熟 市 晶体 管 三 下 -1302-47 3D 玫 2B 
3 了 D 开 2AA 六合 县 无 线 电 元 件 六 下 -1302-48 3 卫 下 2 了 
3D KK2A 天 津 第 五 半导体 顺 件 厂 开 -1302-49 3 了 下 2B 
3DKR2A 八 四 三 〇 三 下 -1302-50 3 了 D 疏 2 卫 
3 了 开 2A 4 北京 半导体 器 件 - 贱 下 -1304-1 3D 站 2 了 
3D 开 2 人 及 江 县 晶体 管 一 ) 下 -1304-2 3D 玫 2B 
3D 开 2A @ 上 海 新 江 无 线 电 厂 亚 -1304-3 3D 站 2B 
3D 玫 2A 八 吕 七 三 下 -1304-11 3 了 下 2B 
3 了 扩 2A 石家庄 无 线 电 二 厂 下 -1304-18 3D 政 2B 
3D 开 2A 南宁 市 无 线 电 一 厂 下 -1304-19 3 了 D 开 2 了 BB 
3D 天 2Al1 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -1318-41 3D 开 2 卫 
3 也 K2A2 站 京 半 导体 器 件 九 厂 ”下 -1318-42 3 卫 开 2 了 
3 天 2A3 阔 京 半导体 器 件 九 六 下 -1318-43 3D 上 2B 
3 及 2A3 营口 市 无 线 电 器 材 ) 下 -1318-47 3 也 玫 2 了 B 
3 长 2B 么 大连 仪 表 元 件 厂 下 -1300-23 3DD 开 2 了 
3D 开 2B 亚 光 电工 三 下 -1300-24 3D 开 2BB 
3 了 D 有 2 了 B 星光 电工 三 下 -1300-26 3D 天 2 了 
3D 长 2 也 湘潭 半导体 厂 下 -1300-41 3D 改 2BB 
3D 天 2 了 徐州 半导体 三 珀 -1300-42 3 天 2 了 

3D 下 2B 江阴 晶体 管 厂 焉 -1300-43 3DK2B1 

3D 开 2 了 齐齐哈尔 北方 无 线 电 用 -1300-44 3D 玫 2B2 

一 三 3 也 下 2B3 

3D 玫 2BB 太原 电子 厂 下 -1300-44 3 卫 开 2B3 
3D 开 2B 金华 一 一 六 厂 亚 -1300-44 3 下 2C 
3 也 玉 2C 


3 了 和 2B 


此 半导体 元 作 六 


息 -~1300-44 


沈阳 半导体 器 件 试验 厂 


厂 家 页 码 -序号 
4 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -1300-44 
江阴 晶体 管 厂 下 -1300-44 
4 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -1300-44 
石家庄 无 线 电 二 广 下 -1300-44 
延吉 市 半导体 厂 焉 -1300-45 
常州 无 线 电 元 件 七 厂 “下 -1300-46 
上 海 利 民 无 线 电厂 到 -1300-47 
上 海 勤 任 半 导体 器 件 矿 焉 -1300-48 
济南 半 导体 一 厂 下 -1300-49 
南平 五 恕 四 厂 看-1300-50 
沈阳 半导体 器 件 试 验 厂 下 -1302-1 
新 乡 市 半导体 厂 下 -1302-2 
烟台 市 无 线 电 一 三 焉 -1302-3 
e@ 重 庆 无 线 电 二 厂 亚 -1302-4 
佛山 无 线 电 四 三 下 -1302-5 
济宁 无 线 电 元 件 厂 亚 -1302-6 
南京 市 半导体 器 件 总 厂 焉 -1302-7 
金华 一 一 六 厂 下 -1302-8 
柚 庐 无 线 电 厂 开 -1302-9 
@ 淮 阴 无 线 电 厂 焉 -1302-10 
阐 南 半导体 元 件 实验 所 下 -1302-11 
柚 访 晶体 管 厂 焉 -1302-12 
湛江 无 线 电 一 厂 焉 -1302-13 
@ 淮 阴 无 线 电 厂 焉 -1302-14 
上 海 利 虹 无线电 三 亚 -1302-16 
济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -1302-17 
@ 人 六合 县 无 线 电 元 件 厂 下 -1304-4 
常熟 市 晶体 管 厂 焉 -1304-5 
@ 无 锡 无 线 电 元 件 一 六 看 -1304-6 
靖江 无 线 电 厂 下 -1304-7 
石家庄 无 线 电 二 厂 下 -1304-20 
八 四 三 〇 三 焉 -1304-21 
天 津 第 五 半导体 器 件 厂 焉 -1304-22 
吴江 县 晶体 管 一 三 亚 -1304-23 
北京 半导体 器 件 一 三亚 -1304-24 
和 上 海 新 江 无 线 电 ) 亚 -1304-25 
南宁 无 线 电 一 广 开 -1304-26 
A 人 OO 广 亚 -1304-30 
北京 半导体 器 件 九 矿 “ 焉 -1318-44 
北京 平 导体 器 件 九 三 亚 -1318-45 
北京 半导体 器 件 九 矿 下 -1318-46 
营 只 市 无 线 电 器 材 广 下-1318-48 
@ 准 阴 无 线 电 三 下 -542-6 


下 -1298-16 
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型 号 厂 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 
3 了 D 天 2C 湘潭 市 半导体 三 下-1298-17 3D 开 2C 八 四 三 O 〇 厂 下 -1302-30 
3D 和 2C 徐州 市 半导体 三 下 -1298-18 3 了 D 及 2C 天 津 第 五 半导体 器 件 广 亚 -1302-31 
3D 开 2C 江阴 晶体 管 下 -1298-19 3D 必 2C 北京 半导体 器 件 九 廊下 -1302-32 
3D 和 K2C 弃 章 痊 尔 北方 无 线 甩 一 在-1298-20 3D 玫 2C 吴江 其 晶体 管 一 三 下 -1302-32 
3 也 及 2C @ 上 海 新 江 无 线 电 三 下 -1302-33 
3D 玫 2C 太原 由 子 厂 下 -1298-20 3D 玫 2C 南宁 亩 无 线 电 一 厂 秆 -1302-34 
3DK2C 人 金华 六 厂 下-1298-320 3DK2C1 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -1318-38 
3D K2C 上 上饶 市 半导体 元 件 广 ” 亚 -1298-20 3D 玫 2C2 北京 半导体 器 件 九 六 下 -1318-39 
3 了 D 和 2C 4 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下-1298-20 3 天 2C3 小 京 半 导体 器 件 九 厂 ”站 -1318-40 
3 了 开 2C 延吉 市 半导体 一 厂 下 -1298-21 3DRK2C3 营口 市 和 无线电 器 村 矿区 -1318-49 
3D 天 2C 常州 无 线 电 元 件 寸 矿 下 -1298-22 3D 及 2 了 沈阳 市 半导体 器 件 刀 三 于 -1298-37 
3D 开 2C 上 海 勤 禁 半 导体 器 件 厂 下 -1298-23 3 了 D 开 2D 金华 一 一 六 三 下 -1298-38 
3D 天 2C 4 浴 坊 无 线 电 三 厂 下 -1298-24 3D 玫 2D 新 乡 市 半导体 三 和 -1298-38 
3D 开 2C 上 上 海 利 民 无 线 电 厂 焉 -1298-25 3D 琢 2D 湘潭 市 法 导体 厂 下 -1298-39 
3 也 到 2C 济南 灶 导 体 一 三 在-1298-26 3 了 上 2 全 华 一 一 六 厂 至 -1300-27 
3 了 D 玉 2C 和 大连 市 仪 开元 件 广 下 -1298-27 3 了 D 开 2D 营口 市 无 线 电 器 材 广 和 惠 -1302-18 
3DK2C 南平 五 〇 四 厂 下 -1298-28 3 了 D 下 2 了 D 南 字 市 无 线 记 一 厂 下 -1302-35 
3D 开 2C 石家庄 市 无 线 电 二 三 ”看 -1298-29 3DK2D 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”看 -1304-27 
3D 用 K2C 烟台 市 无 线 电 一 三 和 -1298-30 3D 下 2 也 营口 市 无 线 电器 材 矿 下 -1300-36 
3DK2C 新 乡 市 半导体 厂 下 -1298-31 3 卫 开 2 忆 营口 市 无 线 电 器 材 矿 而-1302-19 
3DD 开 2C 避 江 县 晶体 管 三 亚 -1298-32 3 了 长 2F 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -1300-37 
3D 及 2C 佛 出 无线电 四 厂 亚 -1298-33 3 了 氏 03A 哈尔滨 晶体 管 厂 夏 -1372-2 
3D 玉 2C 济宁 市 无 线 电 元 件 矿 ”下 -1298-34 3 了 D 玫 03A 哈 尔 访 晶体 管 厂 四 -1372-3 
3D 玫 2C 亚 光 电工 厂 下 -1298- 35 3D 开 03A 哈尔滨 晶体 管 下 -1372-4， 
3D 开 2C 南京 市 半导体 器 件 总 厂 下 -1398-36 3 也 玫 03B 哈尔滨 晶体 管 厂 至-1372-7 
3 天 2C 湛江 无 线 电 一 厂 和 -1298-40 3D 玫 03 了 哈尔滨 晶体 管 厂 焉 -1372-8 
3DK2C 上 上海 利 民 无 线 思 三 下 -1298-41 3 了 K03B 哈尔滨 晶体 管 广 夏 -1372-9 
3 疡 及 2C 六 宁 无 线 电 元 件 厂 下 -1298-42 3D 玫 03C 哈尔滨 晶体 管 厂 置 -1372-10 
3DK2C 沈阳 飞 达 烤 导体 器 件 三 下 -1298-44 3D 开 03C 哈 尔 演 晶体 管 厂 入 -1372-11 
3 也 长 2 已 星光 电工 厂 夏 -1298-45 3 姜 民 03C 哈尔滨 坚 体 管 三 秆 -1372-12 
3D 开 2C 金华 一 一 六 三 攻 -1298-46 3 了 下 03D 哈尔滨 晤 体 管 三 和 看-1372-15 
3 也 开 2C 桐 疡 唱 体 管 厂 下 -1298-47 3 了 开 03D 哈尔滨 晶体 答 厂 置 -1372-16 
3DK2C 济南 半 寻 体 元 件 实验 所 下 -1298-48 3DK03D 哈 尔 落 晶体 答 三 秆 -1372-17 
3D 天 2C @ 淮 阴 无 线 电 厂 夏 -1298-49 3D 03 书 合 尔 滨 晶 体 管 广 夏 -1372-18 
3D K2C 而 户 无 线 电 厂 下 -1298-50 3 了 开 03 孔 丛 尔 滨 蜡 体 管 夏 -1372-19 
3D K2C 好 东 市 电子 科研 生产 厂 真 -1300-38 sSD 玫 03 马 仁和 尔 滨 蜡 体 管 厂 下 -1372-20 
3D 天 2 CC @ 重 庆 市 无 线 忠 二 三 在 -1300-39 3 卫 开 03F 哈尔滨 晶体 答 三 秆 -1372- 22 
3D 玉 2 人 畦 岛 晶 体 管 实验 所 夏 -1302-15 3 姜 民 03F 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -1372-23 
3D 开 2C 八 O 七 OO 下-1302-20 3D K03F 哈 尔 洲 晶体 管 ] 划 -1372-24 
3D 天 2C @ 六 合 县 无 线 电 元 件 厂 ”下 -1302-24 3D 开 3 让 吉 市 半导体 -三 年 -1030-33 
3 也 天 2C 请 江 无 线 电 厂 开 -1302-25 3 卫 开 3 八 下 三 一 三 夏 -1292-43 
3D 玉 2 人 4 9 无 锡 市 无 线 电 元 件 一 广 下-1302-27 3 也 玫 3 从 从 肥 有 晶体 答 厂 可 -1292-24 
3DK2C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 “下 -1302-28 3D 玫 3 人 入 济宁 无 线 息 元件 厂 至-1292-25 
3D 开 2C 4 北京 米 导 体 器 件 -三 机 -1302-29 3D 天 3A 置 -1292-26 
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型 号 js 家 页 码 -序号 | 型 呈 中 家 页 码 - 序 号 
3D 区 3A 新 乡 市 半导体 厂 开 -1292-27 | 3DK3A3 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -816-48 
3D 玫 3A 上 海 勤奋 半导体 器 件 六 夏 -1292-28 3D 有 3A3 北 页 半导体 器 件 十 一 ”下 -816-49 
3D 改 3A 靖江 无 线 电 三 机 -1292-29 3 也 开 3A3 北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -1368-13 
3DK3A 太原 电子 厂 年 -1292-29 3PDPK3A3 北京 半导体 器 件 十 一 广 下 -1368-14 
3D K3A 上 饶 市 半导体 元 件 矿 下 -1292-30 3 也 改 3A4 北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -820-40 
3D 政 3AA 常州 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -1292-31 3D 有 3A4 北京 半导体 器 件 十 一 三 四 -820-41 
3D 玫 3 人 南京 半导体 器 件 总 六 下 -1292-31 3D 玫 3A4 北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -820-42 
3D 改 3A 齐齐哈尔 赣 方 无 线 卫 下-1292-32 3 也 民 3A4 北京 半导体 器 件 十 一 矿 下 -1368-16 
本 3D 下 3A4 北京 半导体 器 件 十 一 六 至-1368-17 
3DK3A 景德镇 三 六 无 线 电 六 下 -1292-33 3 了 D 玫 3A5 北京 半导体 器 件 十 一 厂 焉 -822-37 
3D 开 3AA 上 海 利 民 无 线 电 厂 焉 -12932-34 3D 玫 3A5 北京 半导体 器 件 十 一 矿 下 -822-38 
3DK3A 常熟 市 晶体 管 厂 亚 -1292-35 3DK3A5 北京 半导体 器 件 十 一 厂 和 直 -822-39 
3 也 天 3 人 南平 五 〇 四 厂 双 -1292-36 31 民 3A5 北京 半导体 器 件 十 一 矿 下 -1368-18 
3D 开 3 人 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1292-37 3 了 D 攻 3A5 北京 半导体 器 件 十 一 六 用 -1368-19 
3D 及 3A @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 -一 太 得 -1292-38 3D 长 3A6 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -824-3 
3D 开 3A 淮阴 无 线 电 广 下 -1292-39 3D 长 3A6 北京 半导体 器 件 十 一 三 三 -824-4 
3 了 开 3A 江 江 无 线 电 一 厂 亚 -1292-40 3 也 天 3A6 赣 京 半导体 器 件 十 一 厂 焉 -824-5 
3DK3A 济 字 无 线 用 元 件 厂 而-1292-41 | 3DK3A6 北京 半导体 器 件 十 -一 三 秆 -1368-21 
3 也 开 3A 上 上海 利 民 无 线 电 厂 竹 -1292-42 3 局 长 3A6 北京 半导体 器 件 十 -一 矿 页 -1368-22 
3D 玉 3A 佛山 无 线 电 四 三 下 -1292-44 3 辣 必 3 量 南平 五 〇 四 三 重 -1292-22 
3D 开 3A 亚 光 电工 厂 四 -1292-47 3 也 及 3 了 靖江 无 线 电 厂 夏 -1292-45 
3DK3A 4 中 国 华 蝇 电子 集团 公司 年-1292-48 3ID 玫 3B 佛山 无 线 电 四 三 下 -1292-46 
3D 开 3A 大 冈 山 半 导体 三 下 -1294-29 3D K 改 3 了 湛江 无 线 电 -一 厂 夏 -1294-1 
3D 玫 3A 桐庐 晶体 管 广 开 -1294-41 3 了 用 3DB 济 字 无 线 电 元 件 厂 下 -1294-2 
3D 开 3 和 桐 疡 无 线 开 三 下 -1294-42 3DK3B 上 海 利 民 无 线 电 三 下 -1294-3 
3D 开 3A 星 尝 电 工厂 下 -1294-47 3DK3B 侣 肥 晶 体 管 三 御 -1294-4 
3D 开 3A 作 O 〇 -OF 广 御 -1294-48 3D 关 3 了 济宁 无 线 电 元 件 厂 到-1294-5 
3 了 D 开 3A 八 四 三 加 六 下 -1296-7 3 也 及 3B 4 潍坊 无 线 电 三 厂 在-1294-6 
3D 玫 3 人 4 北京 半导体 器 件 一 三 开 -1296-8 3D 开 33 新 乡 市 半导体 三 亚 -1264-7 
3D 开 3A 吴江 县 晶体 管 厂 下 -1296-8 3DK3B 上 海 勤 符 半导体 器 件 广 秆 -1294-8 
3D 开 3AA 石家庄 无 线 电 二 三 到-1296-9 3D 攻 3 直人 饶 市 半导体 元 件 广 下 -1294-9 
3D 开 3A @ 上海 新 江 无 线 电厂 下 -1296-10 3D 开 3 也 齐齐哈尔 北方 无 线 电 ”下 -1294-10 
3DK3A 金华 一 一 六 厂 夏 -1316-49 有 
3DK3A1 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -808-37 3 了 D 开 3 了 4 景德镇 三 六 无 线 电厂 四 -1294-10 
3DK3A1 北京 半导体 器 件 十 一 厂 亚 -808-38 3 了 玫 3B 太原 电子 三 下 -1264-11 
3DK3A1 北京 半导体 器 件 十 一 三 下-308-39 3 也 天 3 沈阳 市 半导体 器 件 九 厂 时 1294-12 
3D 玫 3A1l 北京 半导体 器 件 十 一 广 下 -1388-9 3D 天 33 常州 无 线 电 元 件 - 七 ]”” 和 夏 . .294-13 
3DK3A1 业 京 学 导 僚 器 件 十 一 厂 下 -1368-10 3DK3B 9 无 锡 无 线 电 元 件 -一 六 下 -1294-14 
3D 玫 3A2 北京 半导体 器 件 十 一 上 下 -812-21 3DK3B 常熟 市 晶体 管 厂 看-1294-15 
3D 玉 3A2 北京 半导体 器 件 十 一 ”下 -812-22 3DK3B 二 海 和 民 无 线 电 厂 玉 -1294-16 
3DK3A2 北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -812-23 3DK3B 右 家 庄 记 无 线 电 二 厂 下 -1294-17 
3D 氏 3A2 北京 半导体 器 件 十 一 厂 夏 -1368-11 3 卫 开 3 呈 南京 半导体 器 件 总 三 团 -1294-18 
3 了 D 开 3A2 北京 半导体 器 件 十 一 厂 垩 -1368-12 3D 天 338 @ 淮 阴 无 线 电 三 下 -1294-21 
3DK3A3 北京 半导体 器 件 十 一 厂 夏 -816-47 3 天 3B 亚 光 电工 厂 丰 -1294-30 
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石家庄 无 线 电 二 


广 


型 六 家 
3DK3B 4 让 国 华 晶 电 子 集 于 公司 
3D 政 3B 桐 疡 晶体管 三 
3DK3B 橱 庐 无 线 电厂 

3D 玉 3B 星光 电工 矿 

3 了 p 开 3 避 八 〇 下 O 厂 

3 了 及 3B 八 四 三 〇 厂 

3D 攻 3 了 吴江 县 晶体 管 一 王 
3DK3B 4 北京 半导体 器 件 一 三 
3D 改 3 了 3 @ 上 海 新 江 无 线 电 三 
3D 玫 3 了 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3 也 开 3 了 并 冈 山 半 导体 厂 
3 了 民 3B 金华 一 一 六 厂 

3D 科 3C 新 乡 市 半导体 厂 

3D 开 3C 湛江 无 线 电 一 厂 

3D 开 3C 桐庐 晶体 管 三 
3DR3C 柱 产 无 线 电 三 

3D 玫 3C 星光 电工 厂 

3 了 玫 3C 八 四 三 加 厂 

3D 民 3C 4 北京 半导体 器 件 一 三 
3 了 玫 3C 吴江 县 晶体 管 一 厂 
3D 玫 3C @ 上 海 新 江 无 线 电 元 竹 三 
3D 天 3C 人 无 锡 无 线 电 元 件 一 广 
3DK3C @ 淮 阴 无 线 电 厂 

3 卫 开 3C 南 更 半导体 器 件 总 厂 
3 了 D 改 3C 上 人 钳 市 半导体 元 件 厂 
3DK3C 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3 了 区 3C 内 出 尘 导 体 厂 

3 了 区 3C 金华 一 一 六 六 
3DK3D 新 乡 市 半导体 厂 

3D 玫 3D 神 庐 无 线 电 ) 

3D 开 3D 石家庄 市 无 线 电 了 二 三 
3DK3D 金华 一 一 六 厂 

3 也 民 3 匡 营口 市 无 线 电 器 材 广 
3D 改 3 尼 营口 市 无 线 电 器 材 厂 
3 也 氏 3 忆 新 乡 半 导体 三 

3D K3E 金华 一 一 六 厂 

3D 玫 3 营 吕 市 无 线 电 器 材 三 
3D 民 SF 营口 市 无 线 电 器 材 厂 
3D 开 3F 新 乡 半导体 三 

3 也 开 3E 金华 -- 一 六 厂 

3D 天 3 天 星光 电工 厂 

3D 开 4 南平 五 〇 四 厂 

3D 政 4 尿 江 县 晶体 管 三 

3 卫 玫 4 


页 码 -序号 医 号 j 家 页 本 - 序 号 
下 -1294-31 3 也 开 4 江阴 晶体 管 广 I- -1320-32 
下 -1294-43 3D 开 4 市 半导体 三 下 -1320-33 
下 -1294-44 3D 玫 4 延吉 市 半导体 一 厂 亚 -1320-34 
下 -1294-49 3 玉 4 4 景德镇 三 六 无 线 电 六 下 -1320-35 
下 -1294-50 3D 开 4 章 齐 哈 尔 北 方 无 线 电 下 -1320-36 
夏 -1296-11 一 人 
在 -1296-12 3D 玫 4 大 连 仪 表 元 件 厂 下-1320-37 
下 -1296-13 3DD 4 沈阳 半导体 器 件 试验 矿 下 -1320-38 ， 
下 -1296-14 3D 天 4 太原 电子 厂 亚 -1320-39 
置 -1296-15 3D 开 4 疾 宁 无 线 电 元 件 三 亚 -1320-40 
下 -1296-39 3D 天 4 青 吕 蜡 体 管 实验 所 开 -1324-19 
夏 -1316-50 3 了 天 4 八 五 三 一 三 焉 -1324-20 
下 -1292-49 3D 开 4 八 O 〇 TAO 三 焉 -1332-5 
下 -1292-50 3D 开 4A 洪江 无 线 电 一 三 下 -1320-41 
下 -1294-22 3 也 开 4A 营 目 市 无 线 电 器 材 矿 下 -1320-42 
和 -1294-23 3D 开 4A 金华 一 一 六 厂 亚 -1320-43 
下 -1294-26 3D 玉 4A 亲 访 无线 光 亚 -1322-7 
丰 -1294-32 3 也 开 4A 桐庐 唱 体 管 广 开 -1322-8 
焉 -1294-33 3DK4A 济 元 半导体 元 件 实验 所 焉 -1322-9 
种 -1294-34 3D 开 4A 南平 五 〇 〇 四 三 下 -1322-15 
下 -1294-35 3 了 玫 4A 下 江 唱 体 管 开 -1322-16 
下 -1296-35 3 了 D 玫 4 人 上 海 勤 禁 半导体 器 件 矿 下 -1322-17 
下 -1296-36 3D 天 4A 上 海 利 民 无 线 电 厂 亚 -1322-18 
开 -1296-37 3 了 开 4 人 入 石家庄 无 线 电 二 厂 亚 -1322-19 
年-1296-40 3D 天 4A 4 威海 北洋 电气 集团 公司 于 -1322-20 
下 -1296-41 无 线 电 
下 -1296-42 3DD 开 4A @ 重 庆 无 线 电 二 厂 丰 -1322-21 
亚 -1318-1I 3 也 氏 4A 江阴 晶体 管 三 下 -1322-22 
竹 -1294-19 3D 开 4A @ 南 通 地 区 半导体 器 件 厂 开 -1322-23 
下 -1294-24 3D 开 4A 4 录 德 镇 三 六 无 线 电 三 下 -1322-24 
下 -1296-46 3 也 开 4A 济南 半导体 一 三 亚 -1322-24 
四 -1316-39 3DK4A 太原 电子 三 下-1322-25 
下 -1296-26 3 卫 开 4AA 延 杏 市 半导体 一 三 亚 -1322-25 
下 -1296-33 3 也 开 4A 于 饶 市 半导体 元 件 厂 ” 亚 -1322-25 
夏 -1296-38 3D 开 4A 新 乡 市 半导体 广 至 -1322-25 
业 -1316-40 3 也 天 4A 济宁 无 线 电 元 件 厂 丰 -1322-26 
下 -1296-32 3D 天 4 人 齐齐哈尔 北方 无 线 电 。” 亚 -1322-27 
下 -1296-34 = 
下 -1296-48 3D 民 4AA 念 华 一 一 六 厂 亚 -1322-28 
下 -1316-41 3 也 天 4A 亚 光 电工 | 下 -1322-29 
下 -1326-I 3 也 天 4 信 全 潍坊 无 线 电 三 厂 亚 -1322-30 
下 -1320-29 3 也 有 开 4A 么 大 连 市 仅 才 元 件 | 下 -1322-31 
下 -1320-30 3DK4A 沈阳 半导体 器 件 试 验 厂 下 -1322-32 

3D 玫 4A 佛山 无 线 电 四 三 焉 -1322-33 


朋 -1320-31 
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3DK4A 
3DK4A 
3D 开 4A 
3DK4A 
3D 开 4A 
3 了 天 4 太 
3DK4A 
3D 玫 4A 
3DK4A 
3D K4A 
3D 氏 4A 
3D 玫 4A 
3 也 开 4A 
3 呈 D 开 4 人 
3D 开 4A. 
3 门 及 4A 
3DK4B 
3 也 开 4B 
3DRKR4B 
3D KK4B 
3 卫 开 4B 
3DK4BB 
3DR 玫 4B 
3DK4B 
3D 及 4B 
3D 玫 4B 
3DK4B 
3 入 4B 


3D 天 4BB 
3 也 玫 4B 
3 了 及 4B 
3DK4B 


3 卫 开 4 了 
3D 开 4 
3 了 开 4B 
3 也 天 4 吾 
3DK4B 


3 也 开 4 吕 


人 


半导体 三 极 符 型 号 -厂家 索引 
三 家 页 碍 -序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 
烟台 无 线 电 一 三 下 -1322-34 3D 改 4BB 4 潍坊 无 线 电 三 三 下 -1324-33 
徐州 半导体 厂 鹉 -1322-35 3DD 开 4 了 4 大 连 仪表 元 件 看 -1324-34 
湘潭 半导体 三 下 -1322-36 3D 天 4 沈阳 半导体 试验 厂 下 -1324-35 
青 锅 晶体 管 实验 所 四 -1324-6 3DEF4B 烟台 无 线 电 一 下 -1324-36 
济宁 无 线 电 元 件 三 亚 -1324-7 3DR4B 佛山 无 线 电 四 广 下 -1324-37 
上 海 和 民 无 线 屯 厂 下 -1324-10 3D 开 4 卫 徐州 半 琵 体 厂 下 -1324-38 
了 北京 半导体 器 件 一 三 下 -1330-42 3DK4B 湘潭 市 半导体 三 下 -1324-39 
及 七 五 厂 夏 -1330-46 3D 民 4 了 桐庐 晶体 管 三 下 -1324-41 
星光 电工 下 -1332-6 3D 玫 4 也 桐庐 无 线 电厂 下 -1324-42 
常州 无 线 思 元 件 - 厂 下-1332-26 3DK4B 游 南 半导体 元 件 实验 所 下 -1324-43 
常熟 市 晶体 答 厂 下 -1332-27 3D 肛 4 了 江阴 晶体 答 厂 下 -1324-46 
靖江 无 线 电 厂 下 -1332-28 | 3DK4B @ 重 庆 无 线 电 二 六 下 -1324-47 
南宁 市 无 线 电 一 下 -1332-30 3D 天 4B 4 北京 半导体 器 件 -- 厂 下 -1334-9 
南京 半导体 器 总 | 下 -1332-31 3D 天 4 了 太原 半导体 三 腥 -1384-16 
石家庄 市 无 线 电 二 六 下 -1332-32 3D 开 4B 是 光电 工 广 下 -1334- 17 
天 嫂 第 五 泣 导 体 器 件 厂 下 -1332-33 3DK4B 八 七 五 厂 看-1334-35 
八 四 三 个 三 夏 -1332-34 3D 有 4B 常 判 无 线 电 元 件 二 厂 下 -1334-50 
吴江 县 晶体 管 一 三 亚 -1332-35 3DK4B 请 江 无 线 电 三 夏 -1336-1 
e 无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 ”下 -1332-36 3DK4B 南宁 市 无 线 电 一 厂 夏 -1336-3 
@ 下 海 新 江 无 线 电厂 下 -1332-37 3DK4B 石家庄 无 线 电 一 厂 下 -1336-4 
金华 一 -六 厂 下 -1322-13 3D KK4B 南京 市 半导体 器 件 总 厂 赴 -1336-5 
营口 市 无 线 电 器 材 广 和 看 -1324-5 3DK4B 常熟 市 晶体 管 厂 有 下 -1336-6 
浊 江 无 线 电 一 厂 下 -1324-9 3 了 了 D 玫 4B 天 尘 第 五 尘 导 体 器 件 / ”下 -1336-7 
青岛 晶体 管 实验 所 下 -1324-12 3 了 用 4B 八 下 三 〇 三 年 -1336-8 
济宁 无 线 电 元 件 厂 下 -1324-13 3DK4B 吴江 县 最 体 管 一 厂 下 -1336-9 
上 海 利 民 无 线 电 三 下 -1324-15 3DK4B 4 无 饱 无线电 元 件 -一 夏 -1336-10 
平 五 中 四 三 焉 -1324-21 3D 开 4B 和 上海 新 汇 无线 电厂 下 -1336-11 
上 海 勤 香 半导体 器 件 矿 下 -1324-22 3DK4B 和 丹东 市 电子 科研 生产 六 下 -1338-22 
形 江 县 晶体 笠 厂 政 -1324-23 3D 上 4C 桐庐 晶体 管 三 下 -1322-10 
上 海 利 民 无 线 电厂 下 -1324-24 3DK4C 秋 庐 泡 线 电厂 下 -1322-11 
石家庄 市 无 线 电 二 三 ”下 -1324-25 3DK4C 济南 半导体 元 件 实验 所 直 -1322-12 
4 戚 海北 洋 甩 气 集团 公司 下 -1324-26 3DK4C 南平 五 牛 四 三 下 -1322-37 
无 线 电 二 三 | 3DK4C 书 江 县 晶体 管 厂 下 -1322-38 
@ 南 通 地 区 半导体 器 件 厂 下 -1324-27 3D 天 4C 石家庄 无 线 电 二 三 下 -1322-39 
太原 电子 厂 亚 -1324-28 3DK4C 4 威海 北洋 志气 集团 公司 下 -1322-40 
延 吾 市 半导体 一 厂 焉 -13824-28 无 线 电 二 厂 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1324-28 3DK4C @ 重 庆 无 线 电 二 厂 夏 -1322-40 
J 3DK4C 太原 电子 三 秆 -1322-40 
上 上 饶 市 半导体 元 件 矿 下 -1324-28 3D K4C 新 乡 半导体 三 下 -1322-40 
渐 乡 市 半导体 三 焉 -1324-28 3D 下 4C 延吉 市 半导体 一 三 下 -1322-40 
淆 宁 无 线 电 元 件 广 亚 -1324-29 3 了 DK4C 上 伐 半 导体 元 件 广 至 -1322-40 
济南 半导体 -… 开 -1324-30 3DRK4C 江阴 晶体 管 三 下 -1322-41 
机 三 六 无 线 电厂 ”下 -1324-31 3D 玫 4C 济 尝 无线电 元 件 三 看 -1322-42 
亚 光 电工 三 夏 -1324- 32 3DK4C 济南 半 导 体 一 厂 下 -1322_43 
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rearweereererrar 


型 


3 局 玫 4C 
3 了 色 4C 
3D 玫 4C 
3 甩 天 4C 
3 天 4C 
3 也 下 4C 


3 了 天 4C 
3 也 有 开 4C 
3 也 天 4C 
3 万 开 4C 
3 也 开 4C 
3 了 天 4C 
3DD 及 4C 
3D 开 4C 
3 了 D 开 4C 
3DD 玫 4C 
3 也 氏 4C 
3 用 4C 
3 站 及 4C 
3 卫 开 4CG 
3 也 开 4C 
3DK4C 
37 氏 4C 
3 也 长 4C 
3 也 到 4C 
3D 开 4C 
3 民 4C 
3 长 4C 
3DR4C 
3D 用 4C 
3TDD 及 4C 
3D 氏 4C 
3 了 及 4C 
3 了 氏 4C 
3D 玫 4C 
3 也 玫 4C 
3 了 长 4C 
3DK4C 
3 卫 长 4C 
3 站 及 4DD 
3 卫 开 4 了 
3 甩 儿 4 也 


reTnewmreroeereererrmrm 一 


三 家 页 抬 - 译 号 型 司 
4 景德镇 三 六 无 线 蓝 -1322-43 | 3DK4D 
金华 一 一 六 三 年 -11322444 3 了 天 4D 
9 南通 地 区 半导体 器 伯 ) ” 夏 -1322-45 
亚 光 志 工 三 看 -1322-46 3D 肛 4 了 D 
4 潍坊 无 线 电 三 下 -1322-47 3DK4D 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -1322-48 3 天 4DD 
一 站 | 3D 扩 4 记 
4 大 连 仪 表 元 件 广 于-1322-49 3 了 开 4 了 了 
沈阳 半导体 试验 三 页-1322-50 3DK4D 
烧 台 无 线 电 一 厂 夏 -1324-1 3D 氏 4 记 
佛山 无 线 电 四 厂 团 -1324-2 3D 开 4 了 
徐州 半导体 六 不 -1324-3 | 3DK4DP 
湘潭 尘 导 体 三 夏 -1324-4 3D KK4D 
济宁 无 线 电 元 件 六 牙 -1324-8 | 3DK4D 
青岛 晶体 管 实验 所 四 -1324-11 3 有 天 4BD 
洪江 无 线 电 一 厂 下 -1324-14 3D 下 4 
营口 市 无 线 电 器 材 下 -1324-16 3 了 开 4 囊 
金华 -一 一 六 三 夏 -1324-17 3 卫 开 5A 
沈阳 飞 达 胖 导 体 器 件 广 看-1324-18 3D 玫 5A 
4 北京 市 半导体 器 件 -~ 广 看 -1330-43 3DK5A 
八 七 五 三 芷 -1330-47 3DK5A 
营口 市 无 线 电 器 密 ” 丰 -1332-7 3DK5A1 
太原 半导体 三 机 -1332-8 3DK5A1 
上 海 利 民 无 线 电 三 年-1332-17 3D 民 5A1 
靖江 无 线 思 三 各 -1332-39 3D 开 5A1 
南宁 市 无 线 电 -一 币 -1332-40 3DK5A2 
常州 市 无 线 电 元 件 七 | 下-1332-41 3DF5A2 
南京 市 半导体 器 件 总 六 和 面 -1332-42 3DK5A2 
石家庄 市 无 线 电 二 六 下 -1332-43 3DK5A2 
八 四 三 口 厂 菠 -1332-44 3DK5A3 
上 海 勤奋 半导体 器 件 六 夏 -1332-45 3D 玫 5A3 
9 无 锡 市 无 线 电 元 件 一 三 下 -1332-46 3 也 区 5AS 
吴江 县 晶体 管 一 上 区 -1332-47 3 有 科 5A3 
上 海 利 民 无 线 电 三 看 -1332-48 3DK5A4 
得 -1332-49 3DK5A4 
津 第 五 半导体 器 件 | ”和 夏 -1332-50 3DK5A4 
济南 于 导体 元 件 实 中 有 下 -1334-36 3DK5A14 
八 志 五 三 下 -1334-37 3D 关 5A5 
济南 半导体 元 件 实验 所 秆 -1336-47 3D 玫 5A5 
星光 电工 厂 夏 -1338-18 3D 和 5A5 
金华 一 一 六 三 夏 -1322-14 3DK5AS5 
沈阳 市 半导体 器 件 九 | 下 -1324-40 3D K5A6 
阐 南 半导体 元 件 实验 所 囊 -1324-44 3 了 狼 5A6 
用- 人 E 2 0 


新 乡 乡 计 让 半导体 | 


三 家 页 码 -序号 
营口 市 无 线 电器 材 | 和 夏 -1324-48 
* 北 京 市 半导体 器 件 一 “下 -1334-10 
人 
营口 市 无 线 电 器 材 下 -1334-14 
太原 半导体 三 利 -1334-18 
靖江 无 线 志 三 丰 -1336-13 
万: 夏 -1336-14 
家 庄市 无 线 电 二 /下 -1336-15 
得-1336-16 
常熟 市 晶体 管 夏 -1336-17 
南京 市 半导体 器 件 总 矿 看 -1336-18 
八 四 三 口 厂 下 -1336-19 
9 无 锡 市 无 线 电 元 件 一 ) ” 置 -1336-20 
爱 江 县 晶体 管 一 三 看 -1335-21 
天 津 第 五 半导体 顺 件 三 下 -1336-23 
星光 电工 三 四 -1338-19 
下 -1336-33 
吴江 县 晶体 管 一 年-1296-23 
人 下 -1296-24 
上 海 利 民 无 线 电 三 开 -1296-325 
星光 电工 厂 村 -1296-27 
北京 半导体 器 件 直 -下 -832-32 
阔 京 半导体 器 件 十 一 三 下 -8332-33 
北 豆 半导体 器 件 十 一 上” 下 -1374-33 
北京 尘 导 体 器 件 十 一 | 下 -1374-34 
北京 半导体 器 件 十 一 下 -836-2 
阔 京 半 时 保 器 件 十 一 丰 -336-3 
北京 半导体 器 件 十 -六 焉 -1374-36 
北京 半导体 器 件 十 一 下 -1374-38 
北京 半导体 器 件 十 -一 三 下 -840-6 
北京 半导体 器 件 十 一 | 亚 -340-7 
北京 半导体 器 件 十 -和 下-1374-45 
北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -1374-46 
北京 半导体 器 件 十 一 ”和 夏 -846-35 
北京 半导体 器 件 十 一 /下 -346-36 
北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -1376-4 
北京 半导体 器 件 十 一 ”下 -1376-5 
北京 半导体 器 件 十 一 下 -856-30 
人 下 -856-31 
阔 京 半导体 器 件 十 一 六 焉 -1376-10 
北京 半导体 器 件 十 -六 亚 -1376-11 
北京 半导体 器 件 十 一 三 焉 -864-2 
北京 半导体 器 什 十 一 三 下 -864-3 
北 蒜 半 导 你 器 件 十 后 区 1376- 19 
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半导体 三 极 管理 号 -厂家 索引 


型 号 太 家 页 到 -序号 号 三 家 页 码 -序号 
3D 开 5A6 站 京 半导体 器 件 十 一 厂 下 - 1376-20 3D 开 7A 涝 闹市 半导体 -- 厂 焉 -1306-1 
3D 玫 5 聘 -1296-28 3D KK7 从 新 乡 市 半导体 六 下 -1306-2 
3D 天 5 了 吴江 提 瘟 体 管 一 三 夏 -1296-29 3 卫 玉 7A 入 章 哈 条 北方 无 钱 电 看 -1306-3 
3 了 D KK5B 4 省 完 市 半导体 器 件 一 广 看 -1296-30 3 
3D 玫 5C 上 海 无 色 甩 六 下 -1292-8 3 了) 天 7A 上 海 利 民 无 线 昌 三 下 -1306-4 
3 了 及 5C 沈阳 市 半导体 器 件 九 六 下 -1292-23 3 有 天 7AA 佛山 无 绑 电 三 看 -1306-5 
3D 开 5C 上 海 利 民 无 线 电厂 亚 -1294-40 3D 玫 7A ie 元 件 六 和 夏 -1308-35 
3D 民 5C 星光 电工 厂 亚 -1296-1 3 了 TD 玫 7AA 七 四 六 六 夏 -1308-36 
3DK5C 北京 市 绪 导体 串 件 | 下 -1296-36 3D 改 7AA 帘 平 五 O 〇 四 呈 下 -1308-37 
3DK5C ; 亚 -34296-17 3 也 开 7A 亚 光 电工 三 夏 -1303-38 
3D 天 5C 上 和 夏 -1296-31 3D 开 7A 石家庄 市 匹 线 甩 二 厂 ”下 -1308-39 
38D 玉 6 信 下海 和 民 无 线 电 区 王 -1292-13 3DK7A 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1310-20 
了 天 6 从 和 北京 市 半导体 器 件 一 ”下 -1292-15 3 了 天 7AA 沈阳 半 时 体 试验 广 在 -1310-26 
3 也 开 6A 只 江 且 曲 体 管 一 厂 夏 -1292-16 3D 开 7 人 八 O 〇 七 O 太 得 -1310-45 
3D 玫 6 了 on 下 -1292-9 3D 开 7A 宇 市 无 线 册 下” 了 到-1312-19 
3 了 民 6 了 - 汽 一 夏 -1292-14 3D 政 7 信 石家庄 市 无 线 出 二 ”页 -1312-20 
3 也 开 6 了 二 ”页 -1292-17 3DK7A 八 四 二 人 三 下 -1314-11 
3D 区 6 电 吴江 县 晶体 管 一 三 看 -1292-18 3 也 玫 7 了 酒 章 市 半导体 厂 夏 -1306-6 
3DK63B 沈阳 市 半导体 器 件 九 矿 下 -1294-20 3 也 开 7 了 3 金华 一 一 六 厂 四 -1306-7 
3D 改 6C 北京 市 半导体 器 件 一 厂 下 -1292-10 3D 开 73B 4 江阴 蝇 体 答 广 机 -1306-S 
3DR6C 勾 吴 江 县 晶体管 一 三 置 -1292- 了 3D 天 7B 靖江 无 线 肌 | 奢 -1306-9 
31D 长 6C 上 海 利 民 无 线 电 三 年 -1292-12 3DK7B 有 吴江 县 晶体 管 …) 年 -1306-10 
3 甩 开 7 和 青岛 晶体 答 实 验 所 置 -1298-10 3D 玫 7D， 太原 电子 厂 四 -1306-11 
3D 并 7 合 居 鹿 体 管 厂 芷 -1298-11 3DKK7B 和 景德镇 三 六 无 线 由 | 秆 -1306-12 
3 吾 玫 7 江阴 晶体 管 厂 下 -1298-12 3 卫 开 7 了 @ 重 庆 无 线 电 二 厂 吏 -1306-13 
3D 下 7 生 太 原由 子 厂 年 -1298-13 3D 玫 7 了 4 潍坊 无 线 电 三 三 ， 取 -1306-14 
3D 玫 7 次 南 半 导 体 -六 复 -1298- 14 3D 天 7B 济南 市 半导体 一 厂 亚 -1306-15 
3 卫 玉 7 狐 乡 市 半导体 三 和 -1298-15 3DK7B 新 乡 市 半导体 厂 亚 -1306-16 
3 玫 7 南平 五 〇 四 三 下 -1308-30 3D 开 7B 烟台 市 无 线 电 一 厂 荐 -1306-17 
3DKK7 量 德 镇 三 六 无 线 电 三 看-1308-31 3DK7B 上 海 勤奋 半导体 器 件 厂 焉 -1308-19 
3 也 天 7 齐 章 哈 尔 “ 京 无 线 也 和 丰 -1308-32 3D 开 7 了 B 六 合 县 无 线 电 元 件 广 有 开 -1308-40 
一 】 3D 及 7 也 七 四 六 三 亚 -1308-41 
3D 玫 7 上 海 患 厅 半 导体 器 件 广 丰 -1308-33 3DK7BB 南平 五 〇 四 三 和 -1308-42 
3D 有 7 站 烘 侣 无 线 电 一 三 下 -1304-40 3PD 开 7BB 石家庄 市 无 线 电 二 矿 下 -1308-43 
3 也 玉 7 信 湘潭 市 半导体 厂 四 -1304-41 3DK7BB 济南 半导体 元 件 实验 所 更 -1310-21 
3D K7A 上 海 勤 奋 半 导体 器 件 广 下 -1304-42 3 了 开 7B 演 阳 烤 导 体 试验 厂 亚 -1310-27 
3D 玫 7 人 金华 一 一 六 厂 夏 -1304-43 3D 下 7B 星光 电工 三 下 -1310-29 
3 也 开 7 了 7 六 背 江 无 线 电 ) 夏 -1304-44 3 也 和 7B 八 O 〇 OO 下 -1312-25 
3 卫 开 7 从 < 江阴 晶体 管 厂 下 -1304-45 3DK7B 南宁 市 无 线 电 一 厂 下 -1312-32 
3 了 D 玉 7 和 生 重 庆 无 线 电 二 ) 垩 -1304-46 3D 开 7 了 了 石家庄 市 无 线 电 二 三 ”和 看 -1312-33 
3DR7A a 景 德 镇 三 六 泡 线 电 门 下 -1304-47 3D 长 7 卫 八 四 三 O 〇 三 下 -1314-27 
3 也 开 7A 开 原 电子 三 下 -1304-48 3DK7 了 亚 光 电 了 六 四 -1314-32 
3D 政 7 从 闷 江 县 晶体 管 一 ) 下 -1304-49 3 了 下 7 忆 湘潭 市 半导体 三 于 -1306-18 
3 了 及 7 人 和 ^ 济 护 无 线 电 = 材 -1304-50 有 长 7 已 金 人 金华- | 看 -1306-19 
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par 


上 海 勤奋 半导体 器 件 厂 下 -1308-24 


型 三 家 页 码 -序号 
3 了 开 7C 靖江 无 线 电 厂 夏 -1306-20 
3D K7C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -1306-21 
一 夏 
3D K7C 4 江阴 品 体 管 下 -1306-22 
3D 玫 7C @ 重 庆 市 无 线 岂 二 | 开 -1306-23 
3D 必 7C 太原 电子 三 下 -1306-24 
3DK7C 4 景德镇 三 六 无 线 电 六 夏 -1306-25 
3D 改 7C 吴江 县 量 体 管 一 厂 页-1306-26 
3D K7C 和 潍坊 无 线 电 一 厂 下 -1306-27 
3D 开 7C 上 海 利 民 无 线 电 厂 下 -1306-28 
3D 及 7C 济南 市 半导体 一 三 夏 -1306-29 
3D K7C 新 乡 市 半导体 三 下 -1306-30 
3D 开 74 冉 台 市 无 线 电 -一 厂 系 -1306-31 
3D 开 7C 佛山 无 线 电 四 三 下 -1306-32 
3D 玫 7C 青岛 晶体 管 试验 所 下 -1308-17 
3 也 开 7C 上 海 勤奋 半导体 器 件 厂 下 -1308-23 
3D K7C 亚 光 电工 三 夏 -1308-45 
3D 天 7C @ 六 合 县 无 线 电 元 件 太 和 夏 -1308-46 
3D 开 7C 七 四 六 厂 下 -1308-47 
3 了 玉 7C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1308-48 
3D 玫 7C 南平 五 〇 四 厂 焉 -1308-49 
3DK7C 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1310-22 
3D 开 7C 沈 明 举 导 体 试验 厂 直 -1310-28 
3 了 D 有 7C 星光 也 工厂 下 -1310-30 
3D 开 7C 南宁 市 无 线 电 一 三 下 -1312-44 
3D 天 7C 石家庄 市 无 线 腊 二 厂 ”下 -1312-45 
3D 玫 7C 八 O 〇 七 O 厂 和 夏 -1314-2 
3D 及 7C 八 四 三 〇 ” 和 看 -1314-12 
3D 开 7 卫 湘潭 市 举 导 体 厂 和 夏 -1306-33 
3D 开 7D 金华 一 一 六 三 下 -1306-34 
3D 有 7D 4 江阴 章 体 管 厂 和 看 -1306-35 
3DK7D 太原 电子 三 夏 -1306-36 
3DK7D ” 4 景德镇 三 六 无 线 由 矿 下 -1306-37 
3DK7D 章 章 哈 尔 北方 无 线 电 置 -1306-38 
一 上 

3D 开 7D 靖江 无 线 让 厂 下 -1306-39 
3D 玫 7D 4 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -1306-40 
3D 开 7D 济南 半导体 - 厂 基 -1306-41 
3D 开 7D 上 海 利 民 无 线 电 三 页 -1306-42 
3D 开 7D 烟台 无 线 电 一 厂 开 -1306-43 
3DK7D 佛山 无 线 电 四 广 下 -1306-44 
3D 开 7D 背 岛 晶体 管 实 验 所 下 -1308-18 
3D 有 K7D 新 乡 市 半导体 厂 下 -1308-20 
3 也 天 7 了 


型 下 


写 


3D 玉 7D 
3D 天 7 了 
3D 玫 7D 
3D 玫 7D 
3 也 开 7 了 D 
3 天 了 7 
3D 玫 7D 
3D K7D 
3D 用 7D 
3 了 D 开 7D 
3D K7D 
3D 玫 7 卫 
3 了 D 天 7D 
3 也 开 7 了 7 
3D 开 7 忆 
中居 
3 卫 开 7 卫 
3 也 开 7 丘 


3 了 D 玫 7 纪 
3 了 开 7 匡 
3 了 及 7 也 
3D 开 7 了 也 
3 也 及 7 也 
3 卫 开 7 也 
3D 及 7 卫 
3 了 D 及 7 也 
3D 开 7 卫 
3D 及 7 也 
3D 玫 7 卫 
3 也 及 7 也 
3 了 及 7 刁 
3 也 及 ?7 也 
3D 开 7 也 
3 也 开 7 忆 
3D 开 7 匡 
3 了 天 7 卫 
3D 开 7 忆 
3D 有 7 也 
3 厅 必 了 已 


raasers everaCireeir'erfo mverria 


广 


> 


式 


@ 重 庆 无 线 电 二 三 


七 四 六 三 
亚 光 电工 厂 


@ 信 合 县 无 线 电 元 介 


计 
和 
| 


南平 五 〇 四 厂 
石家庄 市 无 线 电 二 三 


济南 半导体 元 件 实 验 所 


沈阳 半导体 试验 厂 


八 品 七 人 三 
星光 电工 三 


石家庄 市 无 线 电 二 厂 


南 字 市 无 线 


一 


营口 市 无 线 
从 四 三 加 厂 
湘潭 市 半 导 


电器 烤 广 


体 广 


金华 一 一 六 厂 
4 江阴 晤 体 管 三 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 


靖 江 无 线 遇 


广 


么 浴 芒 无 线 电 三 厂 
济南 半导体 一 厂 
上 海 利 民 无 线 电厂 
库 台 无 线 电 一 厂 


太原 电子 三 


4 景德镇 三 六 无 线 电 厂 


佛山 无 线 电 四 
新 乡 市 半导体 三 
上 海 鄞 奋 半导体 器 件 矿 


七 四 六 三 
光电 工 


e 六 全 县 无 线 电 元 件 广 
南平 五 O 四 厂 
石家庄 市 无 线 电 二 厂 


次 南 半 导 体 元 件 实 验 所 


沈阳 半导体 试验 矿 


星光 电工 三 
八 CO 三 


营口 无 线 电 器 材 广 
南宁 市 无 线 电 -三 
石家庄 市 无 线 电 二 三 
湘潭 市 羊 导体 矿 
金华 一 一 六 三 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -1308-7 


下 -1310-1 
下 -1310-2 
下 -1310-3 
页-1310-4 
下 -1310-5 
下 -1310-6 
作 -1310-23 
下 -1310-31 
下 -1310-46 
下 -1310-47 
下 -1312-21 
秆 -1312-22 


页 -1312-41 


琵 -1314-28 
下 -1306-45 
相 -1306-46 


亚 -1306-47 


下 -1306-48 


下-1306-49 
下 -1306-50 
开 -1308-1 
下 -1308-2 
和 -1308-3 
下 -1308-3 
下 -1308-3 
页-1308-4 
下-1308-21 
于 -1308-25 
下-1310-8 
秆 -1310-9 
下 -1310-10 
下 -1310-11 
下 -1310-12 
页-1310-24 
下 -1310-32 
亚 -1312-24 
竹 -1312-26 
下 -1312-31 
下 -1312-34 
下 -1312-35 
下 -1308-5 
下 -1308-6 
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型 号 国 家 页 码 -序号 型 号 人 家 页 码 -序号 
3D 开 8 人 北京 市 半导体 器 件 九 下 -1314- 4 
3DK7F 4 江阴 晶体 管 厂 夏 -1308-8 3D 玉 8A 金华 一 一 六 厂 下 -1314-46 
3 开 7 开 太原 电子 厂 和 看 -1308-9 3D 开 8A 新 乡 市 半导体 ) 下 -1314-47 
3 也 开 7 下 和 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -1308-10 3 了 D 开 8A 4 景德镇 三 六 无 线 电 下-1314-48 
3 卫 用 7 上 沈阳 市 半导体 器 件 九 三 天 -1308-1 3 卫 玉 8A 4 潍 芒 无 线 电 三 厂 杆 -1314-49 
3 了 愉 7 节 加 江 无 绥 电 三 置 -1308-11 3 口 民 8A 佛山 无 线 电 四 六 夏 -1314-50 
3D 改 7 工 全 潍坊 无 线 电 三 | 置 -1308-12 3D 开 8A 江阴 晶体 管 | 下 -1316-1 
3D 改 7 下 济南 半导体 一 三 和 夏 -1308-13 3D 开 8AA 八 七 五 厂 御 -1316-36 
3 也 素 7 下 于 海 利 民 无 线 电 三 年 -31308-14 3D 开 8A 石家庄 市 无 线 电 二 三 亚 -13186-42 
3D 发 7 卫 上 台 无 线 电 一 三 和 丰 -1308-15 3D 开 8A 作 O 〇 OO 广 材 -1316-44 
3 了 政 7 开 饥 机 无 线 电 本 三 四 -1308-16 3D 下 8 信 请 江 无 线 电 三 槛 -1318-3 
3 了 外 7 下 新 乡 市 半导体 厂 四 -1308-22 3DK8A 阴 平 五 中 四 三 看 -1318-4 
3 了 天 了 下 上 海 勤 碍 半导体 器 件 六 种 -1308-26 3 也 玉 8A 石家庄 市 无 线 电 二 三 ”和 草 -1318-5 
3 了 及 7 下 营口 市 无 线 叫 器材/ 看 -1308-27 3D 开 8A 济南 半导体 元 件 实 验 所 复 -1318-23 
3 也 及 7 人 上 且 电 部 眉山 归 电 通讯 设 晶 -1310-14 3 了 开 8B 星光 电工 厂 三 -1316-47 
备 厂 器 件 分 厂 3D 玫 8B 石家庄 市 无 线 电 二 厂 亚 -1318-6 
3DD 开 7 下 十 四 六 三 置 -1310-15 3D K8 吾 诬 南 半导体 元 件 实验 所 量 -1318-24 
3D 开 7 了 7 下 亚 光 电工 厂 亚 -1310-16 3DK8B 五 家 庄市 无 线 电 二 ) 秆 -1318-31 
3D 开 7 下 8 六 合 县 无 线 电 元 件 下 -1310-7 3DKS8B A 人 OO 三 奢 -1318-33 
3 也 下 了 下 石家庄 市 无 线 电 二 下 -1310-18 3D 下 8 了 B 八 七 五 矿 四 -1318-50 
3 肿 改 7 忆 南平 五 〇 四 厂 四 -1310-19 3D 开 8 了 北京 市 半导体 器 件 九 六 严 -1320-1 
3DD 下 7 下 洲 南 半导体 元 件 实验 所 下 -1310-25 3DK8B 金华 一 :六 厂 下 -1320-2 
3 了 D 及 7 节 沈阳 半导体 试验 厂 收 -1310-33 3D 玉 8 吾 下 江 无 线 记 厂 四 -1320-3 
3 了 D 改 7 下 星 沈 电工 厂 夏 -1312-27 3D 玫 8 了 江阴 晶体 管 三 亚 -1320-4 
3D 玫 7 下 营口 无 线 电 器 奢 厂 四 -1312-42 3D 开 8 了 B 新 乡 市 半导体 厂 村 -1320-5 
3D 玫 7 下 南宁 市 无 线 电 一 厂 下 -1312-46 3D 开 8B 4 潍坊 市 无 线 电 三 厂 下 -1320-6 
3 了 D 及 7 石家庄 市 无 线 电 二 厂 看 -1312-47 3D 玫 8B 南平 五 〇 四 厂 嫩 -1320-7 
3D 天 7 下 八 O 瑟 OF 三 夏 -1314-3 3D 8B 2 也 下 -1320-8 
3D 玫 7G 营 口 市 无 线 电 器 密 夏 -1308-28 3D 开 8B 景德镇 三 六 无线 电厂 种 -1320-9 
3 了 玫 7G 烟台 无 线 电 - 一 厂 夏 -1308-29 3DK8B 。 市 半导体 厂 亚 -1320-10 
3 了 必 7G 星光 电工 厂 秆 -1314-7 3D 开 8B 济南 半导体 元 件 实验 所 政 -1326-27 
3D 开 08A 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -1382-21 3D 及 8C 北京 半导体 器 件 九 三 ” 惠 -1316-5 
3D K08A 哈尔滨 晶体 管 三 夏 -1382-22 3D 用 8C 金华 一 一 六 三 得 -1316-6 
3D 开 08B 哈尔滨 晶体 管 厂 丰 -1382-23 3DK8C 新 乡 市 半导体 三 村 -1316-7 
3D 开 08BB 哈尔滨 晶体 管 厂 看 -1382-24 3D 歼 8C 全 潍坊 市 无 线 电 三 厂 下 -1316-8 
3 也 开 08C 哈尔滨 晶体 管 区 -1982-25 3 也有 8C 佛山 无 线 电 四 三 轩 -1316-9 
3D 及 08C 哈尔滨 申 体 管 厂 至 -1382-26 3 卫 天 38C 4 景德镇 三 六 无 线 电 三 ” 置 1316-10 
3 了 开 08 卫 险 外 滨 唱 体 管 厂 下 -1382-27 3 了 DPK8C 酒 漂 市 烤 导 体 厂 杆 -1316-11 
3DK08D 哈尔滨 晶体 管 厂 夏 -1382-28 3DK8C 是 光电 工 】 下 -1316-45 
3 卫 开 08 卫 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -1382-29 3D 8C 请 江 无 线 电 厂 页 -1318-7 
3 卫 玉 08 瑟 哈尔滨 晶体 管 厂 和 夏 -1382-30 3 卫 及 8C 江阴 晶体 管 厂 重 -1318-8 
3 也 并 08 下 哈尔滨 晶体 管 厂 夏 -1382-31 3 了 开 8C 南平 五 〇 四 三 秆 -1318-9 
3 了 开 08 下 哈尔滨 晶体 管 厂 下-1382-32 3DK8C 石家庄 市 无线 虫 二 厂 下 -1318-10 
五 年 -1318-2 3DK8C 八 七 五 三 下 -1318- 25 


3D 必 8 了 
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型 号 古 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 - 订 号 
3DK8C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1318-26 3D 开 8 情 八 七 五 三 下 -1316-38 
3D K8C 八 O 〇 七 O 厂 下 -1318-36 3D 玫 8EF 江 阳 昌 体 管 厂 开 -1318-19 
3D 开 8C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1318-37 3D 玫 8EF 靖江 无 线 电厂 下 -1318-20 
3 必 8C 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1328-48 3D 玫 8 下 南平 五 〇 四 三 亚 -1318-21 
3D 及 8 北京 市 半导体 器 件 九 厂 下 -1316-12 3D RS8F 石家庄 市 无 线 电 二 六 亚 -1318-22 
3 也 及 8D 金华 -一 - -六 三 下 -1316-13 3 了 民 8E 济南 半导体 元 件 实验 所 焉 -1318-30 
3D 开 8D 新 乡 市 半导体 | 下 -1316-14 3D 玫 8 开 作 O 〇 七 〇 厂 下 -1318-35 
3DK8D 生 潍 坊 无 线 电 三 厂 下 -1316-15 3D 玫 8G 江阴 器 体 管 厂 亚 -1316-2 
3D 开 8D 佛山 无 线 电 四 厂 下 -1316-16 | 3DK8G 沈阳 市 半导体 器 件 妃 六 下 -1316-3 
3D 开 8D 4 景德镇 三 六 无 线 昌 六 下 -1316-17 3D 下 8G 八 - 七 五 三 亚 -1316-4 
3D K8D 湘 祥 市 半导体 矿 看 -1316-18 3 万 天 8&G 新 乡 市 半导体 厂 朴 -1316-33 
3D 玫 8D 石 家 库 市 无 线 电 二 | 和 夏 -1316-43 3 也 开 9 延吉 市 半导体 一 三 下 -652-37 
3DK8D 作品 瑟 铝 厂 秆 -1316-46 3D 天 9 八 五 三 一 三 看 -1320-23 
3DK8D 星光 电工 厂 和 -1316-48 3D 开 9A 南平 五 〇 四 | 入 -1320-44 
3D 上 8D 弟 江 无 线 电 三 团 -1318-11 3 了 D 开 9A 江阴 晶体 管 厂 亚 -1320-45 
3DK8D 江阴 晶体 管 厂 下 -1318-12 | 3D 氏 9A 靖江 无 线 电 三 下 -1320-46 
3DK8D 南平 五 〇 门 六 下 -1318-13 3DE9A 上 海 勤 查 浊 导体 器 件 厂 下 -1320-46 
3DRKR8D 石家庄 市 无 线 电 二 三 下-1318-14 3D 有 K9A 烟台 无 线 电 一 厂 下 -1320-47 
3D 天 8D 八 七 五 厂 下 -1318-27 3D 开 9A 访 阳 半导体 器 件 试验 厂 亚 -1320-48 
3DK8D 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1318-28 3D KK9A 新 乡 市 半导体 厂 下 -1320-49 
3D 天 8 忆 北京 灶 导 体 器 件 九 厂 下 -1316-19 3 氏 9AA 上 人 饶 市 半导体 元 件 厂 ”下 -1320-50 
3D 开 8 瑟 金华 一 一 六 厂 下 -1316-20 3D 开 9A 4 景德镇 三 六 无 线 电 三 亚 -1322-1 
3D 改 8 已 新 乡 市 半导体 厂 下 -1316-21 3D KK9A 4 潍坊 无 线 电 三 厂 直 -1322-2 
3D K8 忆 4 潍坊 无 线 甩 三 下 -1316-22 3D 有 区 9A 上 海 利 民 无 线 电 三 看-1322-3 
3D 和 K8E 佛山 无 线 遇 四 厂 玉 -1316-23 3D 天 9A 柚 庐 晶体管 厂 下 -1322-4 
3D 天 8 书 4 景德镇 三 六 无 线 电 矿 下 -1316-24 3D 开 9A 八 七 五 厂 下 -1322-5 
3D 政 3 卫 湘潭 市 半导体 厂 下 -1316-25 3D 开 9A 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1322-6 
3D 及 8 也 营口 无 线 了 电 响 材 广 下 -1316-34 3D 开 9A 八 O 七 DO 三 下 -1326-2 
3D 玫 8 已 八 七 五 三 下 -1316-37 3D 开 9A 金华 一 一 六 ) 下 -1326-3 
3D 开 8 忆 江阴 晶体 管 三 下 -1318-15 3D 开 9 人 A 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1326-6 
3D 开 8 卫 请 江 无 线 电 厂 下 -1318-16 3D 天 9A 石家庄 市 无 线 电 二 矿 ”下 -1326-7 
3D 及 8 也 南平 五 〇 四 厂 焉 -1318-17 3D 开 9A 金华 二 ZJ 下 -1326-8 
3D 发 8 也 石家庄 市 无 线 电 一 厂 ”下 -1318-18 3D 有 9A 亚 光 电工 厂 开 -1326-9 
3D 玫 8 忆 济南 半导体 元 件 实验 所 丰 -1318-29 .| 3D 天 9A 八 四 三 O 〇 三 开 -1336-39 
3D 开 8 也 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”看 -1318-32 3D 开 9B 桐庐 晶体 管 厂 亚 -1326-28 
3D 开 8 敢 八 OEOJ 夏 -1318-34 3D 玫 9 了 八 七 五 厂 - 珀 -1326-29 
3D 开 8P 北京 半导体 器 件 九 厂 “” 亚 -1316-26 3DK9B 平 五 〇 四 六 而 -1326-33 
3D 玫 8E 金华 一 一 六 厂 下 -1316-27 3D 玫 9 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ” 亚 -1326-34 
3 了 D 肛 8F 新 乡 市 半导体 厂 下 -1316-28 3D 开 93B 石家庄 市 无 线 电 二 三 ”下 -1326-35 
3D 开 8F 4 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -1316-29 3D 开 9B 上 海 勤奋 半导体 器 件 矿 下 -1326-36 
3D KKSF 佛山 无 线 忠 四 三 下 -1316-30 3D K9B 江阴 唱 体 管 厂 下 -1326-37 
3 也 玫 8E 和 景德镇 三 六 无 线 电 下 -1316-31 3D 天 9 了 沈阳 半导体 器 件 试验 厂 让 -1326-38 
3D 民 8KE 湘 镁 市 半导体 三 四-1316-32 3DK9B 请 江 无 线 电 厂 真 -1326-39 
3 也 开 8 营口 市 无 线 电器 材 广 和 夏 -1316-35 3D 天 9 了 3 烟台 无 线 甩 一 厂 . 下-1326-40 
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3DK9B 4 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -1326-41 3DK9D ^ 景 德 镇 三 六 无 线 电 六 下 -1330-16 
3DK9B 靳 乡 市 半导体 广 下-1326-42 3DK9D 上 海 勤 奋 半 导体 器 件 矿 下 -1330-17 
3D KK9B 上 人 饶 市 半导体 元 件 广 下 -1326-43 3D 开 9D 新 乡 市 半导体 厂 焉 -1330-18 
3 了 K9B 人 人 二 一 六 三 在-1326-44 3DK9D 人 金华 一 -六 厂 页 -1330-19 
3D 玫 9B 全 滩 沪 无 线 中 三 厂 开 -1326-45 3D 氏 9D 4 座 坊 无 线 电 三 厂 亚 -1330-20 
3D 玫 9B 上 下海 利 民 无 线 电 三 下 -1326-46 3D 民 9D 上 海 利 民 无 线 电 厂 焉 -1330-21 
3DK9B 亚 光 串 工 三 下 -1326-47 3DK9D 亚 光 电工 厂 夏 -1330-22 
3DK9B 金华 一 一 六 三 下 -1328-12 3DK9D 八 O 〇 七 〇 六 下 -1330-35 
3 了 D 天 9B 从 加 七 加 三 看 -1328-13 3D 天 9D 全 华 一 一 六 厂 而-1330-36 
3D 有 开 9B 八 四 三 个 厂 和 看-1338-5 3D 开 9D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 了 -1330-40 
3DK9B 青岛 晶体 管 实验 所 玉 -1338-15 3D 天 9D 八 四 三 OF 下 -1338-6 
3 也 开 9C 营口 市 无 线 电 器 材 广 和 亚 -1324-49 3D 开 9D 太原 半导体 三 下 -1338-9 
3DK9C 金华 - 一 六 厂 下 -1328-16 3D 开 9D 青岛 晶体 管 实 验 所 看-1338-17 
3D 开 9C 八 O 〇 七 牛 厂 下 -1328-17 3D 有 开 9 忆 金华 一 一 六 三 下 -1326-4 
3D 天 9C 南 求 五 〇 四 开 -1328-21 3D 改 9 蕊 人 OO 三 下 -1326-5 
3D 开 9C 石家庄 市 无 线 电 二 六 下 -1328-22 3D K9 尼 南平 五 〇 四 三 焉 -1326-10 
3DK9C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1328-23 3D 开 9 忆 石家庄 市 无 线 电 二 广 ”看 -1326-11 
3D 开 9C 江阴 晶体 管 三 下 -1328-24 3D 开 9 忆 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”和 丰 -1326-12 
3DK9C 沈阳 半导体 器 件 试验 六 焉 -1328-25 3D 开 9 忆 江阴 晶体 管 厂 下 -1326-13 
3DK9C 上 海 勤奋 半导体 器 件 广 亚 -1328-26 3D 民 9 已 沈阳 灶 屁 体 器 件 试验 厂 下 -1326-14 
3DK9C 烟台 无 线 电 一 厂 下 -1328-27 3D 玫 9 瑟 上 上 海 勤奋 半导体 器 件 ]” 下-1326-15 
3 及 9C 4 景德镇 三 六 无 线 电 /型 -1328-28 3 了 玫 9 也 4 孙 德 镇 三 六 无 线 电 厂 下-1326-16 
3D 开 9C 靖江 无 线 电厂 下 -1328-29 3D 开 9 蕊 靖江 无 线 电 | 下 -1326-17 
3 了 天 9C 新 乡 市 半导体 厂 焉 -1328-30 3D KK9 卫 金华 一 一 六 三 下 -1326-18 
3 也 氏 9C 上 上饶 市 半导体 器 件 厂 ”下 -1328-31 3D 开 9 卫 新 乡 市 半导体 厂 下 -1326-19 
3 卫 玉 9C 金华 一 一 六 厂 丰 -1328-32 3DK9 节 和 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -1326-20 
3D 并 9C 4 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -1328-33 3D 天 9 忆 上 海 利 民 无 线 电厂 下 -1326-21 
3D 用 9C 二 海 利 民 无 线 电厂 下 -1328-34 3D 玫 9 卫 亚 光 电工 厂 焉 -1326-22 
3 玫 9C 亚 光 志 工 厂 焉 -1328-35 3D 开 9 刁 林 庐 晶体 管 厂 开 -1326-24 
3 K9C 桐庐 晶体 管 厂 到 -1328-49 3D 开 9 卫 八 七 五 厂 下 -1326-25 
3D 开 9C 八 七 五 厂 亚 -1328-50 3D 玫 9 己 济南 举 导 体 元 件 实验 所 下-1326-26 
3 了 及 9(L 太原 半导体 三 下 -1336-34 3D 氏 9F 桐庐 晶体 管 厂 下 -1326-30 
3DEK9C 八 四 三 加 三 亚 -1336-40 3D 民 9FE 八 韦 二 请 下 -1326-31 
3DK9C 青岛 晶体 管 实验 所 机 -1338-16 | 3D 玫 9F 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1326-32 
3DK9D 营口 市 无 线 电 器 材 王 下 -1324-50 3D 氏 9F 南平 五 口 四 三 下 -1326-48 
3DK9D 祖 访 晶体 管 厂 亚 -1330-4 3D 玫 9 下 石家庄 市 无 线 电 二 三 ”到 -1326-49 
3D K9D 八 七 五 厂 下 -1330-5 3D 开 9F 石家庄 市 无 线 电 二 三 ” 亚 -1326-50 
3DK9D 济南 半导体 元 件 实验 所 开 -1330-6 3D 开 9 江阴 晶体 管 三 下 -1328-1 
3DKR9D 南平 五 〇 四 厂 下 -1330-10 3D 开 9F 沈阳 半导体 器 件 试验 三 下 -1328-2 
3DK9D 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1330-11 3D 及 9F ^ 景 德 镇 三 六 无 线 电 三 下 -1328-3 
3DK9D 石家庄 市 庆 线 电 二 三 ”下 -1330-12 3D 及 9F 上 海 勤 查 半导体 器 件 矿 下 -1328-4 
31D 开 9D 江阴 晶体 管 厂 下 -1330-13 3D 开 9F 靖江 无 线 电 厂 焉 -1328-5 
3DK9D 沈阳 尘 导 体 器 件 试验 厂 下 -1330-14 3D 及 9 了 金华 一 一 六 下 -1328-6 
3D 开 9D 靖江 无 线 员 三 焉 -1330-15 3 也 开 9 下 新 乡 市 半导体 三 下 -1328-7 
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型 号 三 家 

3 了 D 玉 9 下 4 潍坊 无 线 电 三 厂 

3D 民 9 世 亚 光 员工 三 

3D 天 9 下 上 海 利 民 无 线 电 厂 
3D KK9 开 金华 一 一 六 厂 

3 也 玫 9F 八 O-EON 

3 KK9G 南下 五 〇 四 ) 

3 了 天 9G 营口 市 无 线 电 器 材 厂 
3 有 并 9G 人 金华 一 一 六 厂 

3 了 天 9G 作品 二 三 
3DR9G 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3DK9G 
3DK9G 江阴 量 体 管 

3 了 D 开 95 过 半导体 中 件 试验 厂 
3 孔 政 9G 弟 江 无 线 责 厂 
3DK9G 4 景德镇 三 六 无 线 电厂 
3D 民 9G 上 上 海 惑 查 半 导体 器 件 三 
3 了 D 开 9G 金华 一 -一 六 | 

3 了 D 民 9G 浙 乡 市 半导体 三 

3 了 下 5G 上 上 海 利 民 无 线 纪 三 

3 了 D 氏 9G 全 潍坊 无 线 申 三 三 

3 了 改 9G 王 光 电 工厂 

3D 开 9G 栅 访 汪 体 管 三 

3 卫 K9G 从 趟 玫 厂 

3 了 KK9G 济南 尘 导 体 元 件 详 验 所 
3 了 D 开 9 桐庐 晶体 管 厂 

3D 开 9H 八 七 五 三 

3 了 天 8 于 济南 半导体 元 件 实验 所 
3 了 玫 9 于 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3D 开 9H 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3D 玫 9 也 江阴 晶体 答 三 

3D 开 9H 沈阳 尘 导 体 试验 厂 
3D 开 9 于 靖 江 无 线 电 厂 

3D 玫 9 了 于 于海 勤奋 举 导 体 器 件 厂 
3 了 D 开 9H 4 景德镇 三 六 无 线 也 |) 
3D 玉 9 五 金华 一 一 六 厂 

3 了 开 9H 新 乡 市 半导体 厂 

3 卫 玫 9 下 上 海 利 民 无 线 电 三 
3D 开 9 了 4 浴 坊 无 线 甩 三 厂 

3D 玫 9 五 亚 光 电工 厂 
3D9 于 营口 市 元 线 叫 三 

3D 天 9 耳 金 华 - 一 一 六 三 

3 卫 玫 9 瑟 八 O- 上 OO 三 

3 了 其 91 新 乡 市 于 导体 三 

3 也 天 9 工 江 表 晶体 吕 ) 
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页 三- 序号 


下 -1328-9 

夏 -1328-10 
槛 -1328-14 
阴 -1328-15 
四 -1328-1L 
相 -1328-18 
政 -1328-19 
覃 -1328-20 
耻 -1328-36 
夏 -1328-37 
Ne 
下-4328-39 
夏 -1328-40 
下 -1328-4 
轩 -1328-42 
夏 -1328-43 
夏 -1328-44 
由 -1328-45 
看-1328-46 
下 -1328-47 
御 -1330-1 

夏 -1330-2 

团 -1330-3 

四 -1330-7 

看-1330-8 

下 -1330-9 

团 -1330-23 
下 -1330-24 
夏 -1330-25 
年-1330-26 
置 -1330-27 
页 -1330-28 
亚 -1330-29 
看 -1330-30 
夏 -1330-31 
下 -1330-32 
下 -1330-33 
下 -1330-34 
丰 -1330-37 
和 -1330-38 
下 -1330-39 
下 -1320-24 
下 -1330-25 


-一 一 一 一 ~ 一 一 一- 


3 也 天 9 工 
3D 了 91 

3 也 开 $I 
3 卫 玫 9 邱 
3D 下 9 本 

3 了 天 9 了 

3 了 天 9 

3 了 天 9 了 J 
3 卫 玫 9 了 

3 了 玫 10 人 入 
3 用 10A 
3DR10A 
3 也 开 10A 
3 也 习 10AA 
3 口 入 10A 
3 卫 开 10 人 
3 也 开 10A 
3DD 反 10A 
3D 玫 10A 
3 且 攻 10AA 
3D 玫 10A 
3 了 KK10A 
3D 开 10A 
3D 10A 
3 了 天 10A 
3D 开 10A 
3D 有 K10A1 
3 了 民 10A1 
3 及 10A1 
3D 开 10A2 
3D 天 10A2 
3D 开 10A2 
3 天 10A3 
3 了 及 10A3 
3 了 天 10A: 
3 也 天 10A4 
3D 玫 10A4 
3 了 天 10A4 
3D 开 10A5 
3 卫 开 10A5 
3D 天 10A5 
3DRI0A6 
3 了 b 玫 10A6 
3 有 入 10A6 


ar 


家 


全 号 ie 


沈阳 半导体 试验 厂 
新 乡 市 半 虹 体 厂 

江阴 量 体 管 ) 
靖江 无 线 嘱 


4 景德镇 三 六 无 线 电 ) 


沈阳 市 半导体 试验 三 


沈阳 市 半导体 器 件 力 | 


作 O 〇 二 OO 广 

上 上 海 利 民 无 线 电 厂 
八 二 五 厂 

北 束 半导体 器 件 九 三 


， 北 各 尘 导 体 器 作 九 ) 


寺 海 利 民 无 线 岂 
济南 半导体 一 三 
哈尔滨 市 晶体 管 厂 
哈尔滨 市 量 体 管 
亚 光 电工 厂 
石家庄 市 无 线 电 二 厂 
石家庄 市 无 线 电 二 ) 
桐庐 晶体 管 三 


金华 一 一 六 


金华 -一 六 厂 
杭 庆 半 导体 三 
TI 光 电工 | 
阔 京 半导体 器 件 十 一 


[ 宗 半 导 你 器 件 十 - 


E 京 举 时 体 器 件 十 一 
并 京 尘 导 体 器 件 十 一 
下 京 半导体 器 件 十 一 
北京 半导体 器 件 十 一 
志 京 半 导体 器 件 十 一 
北京 学 寻 体 器 件 十 一 
北京 半导体 器 件 十 一 
北京 半导体 器 件 十 一 
闭 京 半导体 器 件 十 一 
北京 半导体 器 件 十 一 
浅 京 半 导 

疙 京 沧 导体 器 件 十 一 


京 尘 导 体 器 件 十 一 厂 


北京 举 导 笨 器 件 十 一 三 


体 需 件 十 一 


北京 学 导 体 器 件 十 一 厂 
_ 弄 京 闪 导体 右 任 :十 一 三 


广 


Wasrrar wmv camrsrcrrpeem 


页 三- 订 号 


到 -1320-26 


下 -1320-27 
下 -1320-28 
和 -1320-18 
夏 -1320-19 
下 -1320-20 
下 -1320-21 
四 -1320-22 
夏 -1326-23 
覃 -1292-1 
四 -1358-43 
覆 -1358-45 
夏 -1358-47 
槛 -1358-48 
页-1358-49 
修 -1358-50 
署 -1360-5 
夏 -1360-6 
亚 -1362-3 
秆 -1362-11 
夏 -1362-12 
看 -1362-13 
夏 -1362-39 
下 -1362-41 
团 -1364-36 
夏 -1366-44 
政 -914-13 
重 -914-14 
下 -1384-36 
下 -9416-49 
亚 -916-50 
亚 -1384-38 
得-918-10 
亚 -918-1 
亚 -1384-46 
亚 -920-41 
下 -920-42 
和 看-1386-9 
下 -924-42 
政 -924-43 
夏 -1386-20 
直 -928-11 
亚 -928-12 
置 -1386-24 


revaweeooamcrarmc。 


cata uaar auracacaym meat 


型 号 户 家 
3D 玉 10B 八 O 上 上 OO 广 
3D 改 103 北京 半导体 器 件 九 厂 
3D 民 103B 北京 半导体 器 件 九 厂 
3D 天 10B 上 海 利 民 无 线 帅 厂 
3D 天 10B 济南 学 导体 一 厂 
3D 玫 10B 八 七 五 三 
3D 开 10B 上 海 利 民 无 线 电厂 
3D 玫 103 哈尔滨 市 晶体 管 厂 

3D 下 10 了 哈尔滨 市 晶体 管 厂 

3DK103B 亚 光 电工 厂 
3D 玫 10B 相 庐 晶体管 三 
3D 下 103 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3D 玫 103 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3DK10B 金华 一 一 六 厂 
3D 玫 10B 杭州 半导体 三 
3D 玉 10 了 卫 光 电工 三 
3D 玫 10C 人 OO 广 
3D 开 10C 哈尔滨 晶体 管 厂 
3D 玫 10C 哈尔滨 晶体 管 广 
3D 玫 10C 北京 半导体 器 件 九 厂 
3DK10C 小 京 半导体 器 件 九 厂 
3DK10C 上 海 利 民 无 线 电 厂 
3D 玫 10C 济南 半导体 厂 
3D 开 10C 上 海 利 民 无 线 电 三 
3 了 D 开 10C 八 七 五 三 
3D 必 10C 亚 光电 工厂 
3D 玫 10C 桐庐 晶体 管 三 
3D 开 10C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3DK10C 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3D KK10C 营口 无 线 电 器 材 厂 
3DK10C 营口 无 线 电 器 材 广 
3D 民 10C 金华 一 一 六 
3 卫 民 10C 鳄 华 一 一 六 三 
3DK10C 杭州 半导体 三 
3D 民 10C 五 光 电 工厂 
3D 开 10D 人 O 〇 -GO 三 
3D 玫 10D 哈尔滨 晶体 管 王 
3D 玫 10D 哈尔滨 量 体 管 三 
3D 必 10D 八 七 五 三 
3D 开 10D 上 海 利 民 无 线 电 矿 
3D 有 K10D 北京 半导体 器 件 九 厂 
3D 开 10 了 北京 半导体 器 件 九 厂 
3 了 D 玉 10D 上 海 利 民 无 线 电 三 
3D 开 10D 济南 半导体 一 三 


页 码 -序号 | 型 号 


秆 -1292-2 


下 -1360-9 

焉 -1360-10 
下 -1360-11 
夏 -1360-12 
于 -1360-17 
下 -1360-19 
看 -1360-22 
下 -1360-23 
下 -1362-5 

夏 -1362-14 
隆 -1362-15 
看-1362-16 
玉 -1362-44 
亚 -1364-40 
御 -1366-45 
到 -1292-4 

下 -1360-26 
五 -1360-27 
下 -1360-28 
下 -1360-29 
页 -1360-30 
开 -1360-31 
下 -1360-38 
四 -1360-40 
夏 -1362-7 

夏 -1362-19 
亚 -1362-20 
牧 -1362-21 
置 -1362-37 
置 -1362-49 
奢 -1364-1 

下 -1364-3 

夏 -1364-45 
政 -1366-46 
开 -1292-5 

焉 -1360-7 

下 -1360-8 

亚 -1360-42 
下 -1360-44 


得-1360-45 ， 


置 -1360-46 
下 -1360-47 


下 -1360-48 涡 


mtvaemac -wineee sm = 


3D 开 10D 
3D 有 KRI10D 
3D 有 K10D 
3 了 天 10D 
3DKK10D 
3D 玉 10D 
3 也 开 10D 
3DK10D 
3 了 Dp 开 10D 
3D 天 10 也 
3D 开 10 卫 
3 了 及 10 巴 
3 了 D 开 10 节 
3D 开 10 忆 
3DKI0 卫 
3 卫 玉 10 巴 
3 了 及 10 匡 
3 卫 玉 10 卫 
3D 及 10 忆 
3D 政 10 忆 
3 也 玫 10 卫 
3 也 开 10 卫 
3D 必 10 书 
3D 玉 10 卫 
3D 开 10 忆 
3 也 天 10 卫 
3 卫 玉 10 
3 也 开 10 忆 
3D 开 10 下 
3 卫 玫 10 匡 
3D 开 10F 
3D 玫 16E 
3D 天 10 下 
3D 开 10E 
3 卫 开 10F 
3D 开 10 卫 
3 也 开 10F 
3 了 开 10 下 
3 了 玫 10E 
3 天 10FE 
3 也 改 10F 
3D 开 10F 
3 了 D 玫 10F 


3 玉 10G 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 
三 家 页 码 - 序 咎 
亚 光 电工 三 秆 -1362-9 
石家庄 市 无 线 电 二 厂 下 -1362-23 
石家庄 市 无 线 电 二 三 下 -1362-24 
柱 庐 晶体 管 矿 . 下 -1362-27 
营 吕 无线 电器 材 广 下 -1362-38 
营口 无 线 昌 器 材 厂 夏 -1362-43 
金华 一 一 六 三 秆 -1364-6 
金华 一 一 六 三 夏 -1364-9 
卫 光 电工 厂 下 -1366-47 
八 O 〇 OO 三 下 -1292-7 
上 海 利 民 无 线 电 厂 代 -1358-44 
八 七 五 厂 全 -1358-46 
北京 半导体 器 件 九 六 下 -1360-1 
北京 半导体 器 件 九 厂 “下 -1360-2 
上 海 利 民 无 线 电 厂 下 -1360-3 
济南 半导体 一 三 下 -1360-4 
哈尔滨 晶体 管 三 下 -1360-234 
哈尔滨 晶体 管 厂 下 -1360-25 
亚 光 电工 三 下 -1362-4 
亚 光 电工 厂 页 -1362-6 
桐庐 品 体 管 厂 下 -1362-29 
石家庄 市 无 线 电 二 三 ”下 -1362-30 
石家庄 市 无 线 电 二 广 ”下 -1362-31 
金华 一 一 六 厂 亚 -1362-40 
金华 一 一 六 三 下 -1362-42 
营口 市 无 线 电 器 材 六 下 -1362-48 
卫 光 电工 厂 秆 -1366-48 
八 OO 厂 下-1292-6 
北京 半导体 器 件 九 三 下 -1360-13 
北京 半导体 器 件 九 广 夏 -1360-14 
上 海 利 民 无 线 电 三 下 -1360-15 
济南 半导体 一 三 四 -1360-16 
人 下 -1360-18 
上 海 利 民 无 线 电 六 四 -1360-20 
险 尔 这 市 晶体 管 厂 息 -1360-32 
哈 尔 这 市 晶体 答 矿 看 -1360-33 
石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”看 -1362-25 
石家庄 市 无 线 电 二 站 和 政 -1362-26 
柏 访 晶体管 三 下 -1362-28 
金 侍 -一 一 六 厂 下 -1862-45 
、 AN 乍 -1362-47 
营 品 市 无 线 和 电器 树 广 亚 -1362-50 
卫 光 电工 厂 下 -1366-49 
八 O 〇 寸 口 厂 术 -1292-3 


asiaompeeees 二 < 人-erideereLaimiaaaoabry emee 一 ce aaa 


昌 -283 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 厂 家 -| 号 厂 家 页 码 -序号 
3DK10G 北京 半导体 器 件 九 六 下 -1360-34 3DKI1D 金华 一 一 六 厂 焉 -1364-14 
3D 开 10G 北京 半导体 器 件 九 下-1360-35 3DK11D 卫 光 电工 厂 下 -1366-40 
3D 开 10G 上 海 利 民 无 线 电 厂 亚 -1360-36 3D 开 11 卫 金华 一 一 六 厂 亚 -1364-16 
3D 开 10G 济南 半导体 一 厂 下 -1360-37 3D 开 11 卫 金华 一 一 六 厂 可 -1364-18 
3D 天 10G 上 海 利 民 无 线 电 厂 下 -1360-39 3D 玫 11 也 卫 光 电工 厂 区 -1366-41 
3D 开 10G 八 七 五 厂 下 -1360-41 3 了 D 开 11R 金华 一 一 六 厂 亚 -1364-20 
3 了 开 10G 亚 光 电工 | 下 -1362-8 3D 开 11F 金华 一 一 六 厂 下 -1364-22 
3DK10G 石家庄 市 无 线 电 二 厂 。” 置 -1362-17 3DK11F 卫 光 电工 厂 下 -1366-42 
3 了 D 开 10G 桐 访 晶 体 管 厂 亚 -1362-18 3DK11G 卫 光 电工 厂 焉 -1366-43 
3D 开 10G 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1362-22 3 也 K12A 八 七 五 厂 焉 -1372-5 
3 了 D 开 10G 全 华 一 一 六 厂 下 -1364-2 3D 开 12A 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -1380-6 
3 也 及 10G 营口 无 线 电 器 材 广 下 -1364-4 3D 开 12AA 哈尔滨 晶体 管 厂 焉 -1380-7 
3D 开 10G 念 华 一 一 六 厂 下 -1364-5 3 了 天 12A 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -1380-8 
3DKI10G 卫 光 电工 厂 看-1366-50 3 了 天 12AA 金华 一 一 六 厂 下-1380-9 
3DK10H 卫 光 电工 厂 下 -1360-43 3D 开 12A 金华 一 一 六 下 -1380-10 
3D 开 10 瓦 北 京 半 导体 器 件 九 厂 ”下 -1360-49 3 了 有 开 123B 八 七 五 三 亚 -1372-6 
3 也 玫 10 五 北京 半导体 器 件 九 厂 “下 -1360-50 3 卫 天 12 了 有 金华 一 一 六 厂 下 -1380-11 
3D 下 10H 上 海 利 民 无 线 电 三 焉 -1362-1 3D 开 123 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -1380-12 
3 了 D 玫 10 百 济南 半导体 一 厂 下 -1362-2 3DK12 卫 哈尔滨 晶体 管 三 四 -1380-13 
3 了 D 玫 10 瓦 亚 光 电工 三 下 -1362-10 3DK12B 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -1380-14 
3DK10 瑟 念 华 一 -- 六 下 -1364-7 3 了 并 12 驯 念 华 一 一 六 焉 -1380-15 
3D 民 10H 营口 市 无 线 电 器 材 六 下 -1364-8 3D 开 12C 八 七 五 厂 下 -1372-13 
3DK10H 人 金华 -一 一 六 厂 下 -1364-10 3D 开 12C 哈尔滨 晶体 管 厂 开 -4380-16 
3D KK10H 上 海 利 民 无 线 电 三 亚 -1364-24 3D 开 12C 哈尔滨 晶体 管 厂 亚 -1380-17 
3 了 开 10H I 光 电工 | 下 -1368-1 3DK12C 哈尔滨 晶体 管 矿 焉 -1380-18 
3 了 D 开 101 北京 半导体 器 件 九 广 下 -1358-39 3D 开 12C 金华 一 一 六 三 亚 -1380-19 
3D 开 10【 北京 平 导体 器 件 九 | 下 -1358-40 3 了 D 天 12C 金华 一 一 六 三 亚 -1380-20 
3DK10T 上 海 利 民 无 线 电 厂 开 -1358-42 3DK12D 闪避 机 斤 到 -1372-14 
3 卫 开 101 卫 光 电工 厂 亚 -1368-2 3DK12D 金华 一 一 六 厂 亚 -1380-21 
3 也 开 10 了 北京 半导体 器 件 九 厂 ”下 -1358-37 3 了 开 12D 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -1380-22 
3DK101J 北京 半导体 器 件 九 厂 “下 -1358-38 3D 失 12D 险 尔 滨 晶 体 管 三 焉 -1380-23 
3DK101j 上 上 海 利 民 无 线 电 ) 下 -1360-21 3D 开 1i2D 哈尔滨 晶体 管 厂 焉 -1380-24 
3 卫 开 10 了 五 光电 工厂 焉 -1368-3 3DK12D 金华 一 一 六 厂 亚 -1380-25 
3D 开 10 开 了 开光 电工 厂 亚 -1368-4 3DK12 玉 八 瑟 五 厂 亚 -1372-21 
3DK11A 金华 一 -六 厂 焉 -1364-11 3 了 开 12 也 哈尔滨 晶体 管 三 亚 -1380-26 
3D 开 11A 金华 一 一 六 三 焉 -1364-13 3DK12 忆 哈尔滨 晶体 管 厂 亚 -1380-27 
3D 开 11A 卫 光 电工 三 亚 -1366-36 3D 天 12 卫 哈尔滨 晶体 管 厂 亚 -1380-28 
3DK11B 金华 一 -六 亚 -1364-15 3 了 改 12 忆 金华 一 一 六 矿 开 -1380-29 
3D 有 11B 金华 一 一 六 下 -1364-17 3D 开 12 忆 金华 一 一 六 亚 -1380-30 
3DK11B 卫 光 电工 厂 亚 -1366-37 3D 开 12 耻 八 七 五 厂 下 -1372-25 
3DKI1C 人 金华- … :六 厂 下 -1364-19 3DK12F 险 尔 演唱 体 管 厂 入 -1380-31 
3DKI1C 金华 ---- 六 厂 亚 -1364-21 3DK12F 险 尔 滨 晶 体 管 厂 亚 -1380-32 
3DK11C 卫 光 电工 厂 下 -1366-39 3D 玫 12 了 哈尔滨 蜡 体 管 厂 焉 -1380-33 
3DK11D 金华 … 一 六 厂 看-1364-12 3D 攻 12G 八 七 五 三 


夏 -284 


亚 -1372-26 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 三 家 页 码 - 序 号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
3D 玫 14 八 五 三 一 厂 焉 -1356-36 3DK21B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 ] ”下 -1298-4 
3D 开 14A 哈 尔 洲 晶体 管 厂 下 -1356-32 3D 开 21B 和 井冈 山 半 导体 厂 亚 -1298-5 
3 了 D 玫 14A 金华 一 一 六 厂 下 -1356-41 3D 天 21B 济南 半导体 一 厂 下 -1298-5 
3DK14A 星光 电工 厂 亚 -1356-42 | 3DK21B 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1298-6 
3D 开 14A 金华 一 一 六 厂 下 -1356-43 3 了 D 开 21C 并 风 山 半导体 三 了 -1298-7 
3D 肛 14A 八 七 五 厂 下 -1356-44 3DR21C 济南 半导体 一 三 焉 -1298-7 
3DKI4B 哈尔滨 晶体 管 三 亚 -1356-34 3 卫 玫 21C 金华 一 一 六 厂 下 -1298-8 
3D 玫 14B 八 七 五 厂 下 -1356-45 3 了 D 玫 214C 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1298-9 
3D 有 14B 金华 一 一 六 厂 亚 -1356-48 3D 玉 025 卫 一 下 永光 电工 厂 下 -1400-25 
3DK14B 星光 电工 厂 下 -1356-49 3 了 D 天 026 卫 一 下 永光 电工 厂 下 -1400-26 
3D 开 14B 金华 一 一 方 厂 下 -1358-1 3D 天 027 了 一 下 永 光电 工厂 下 -1402-15 
3DK14C 哈尔滨 晶体 管 厂 亚 -1356-37 3D 开 28A 石家庄 市 无 线 电 二 厂 “” 亚 -1314-35 
3DKK14C 金华 一 一 六 厂 下 -1358-3 3D 玫 28B 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1314-33 
3D 开 14C 星光 电工 厂 焉 -1358-9 3DK28C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 下-1314-34 
3D 开 14C 金华 一 一 六 厂 亚 -1358-10 3D 开 29A 石家庄 市 无 线 电 二 广 ”下 -1358-32 
3D 开 14C 八 七 五 厂 下-1358-16 3DK29B 石家庄 市 无 线 电 二 厂 “下 -1358-34 
3 了 及 14D 哈尔滨 唱 体 管 厂 亚 -1356-33 3D 开 29C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 “下 -1358-33 
3DR14D 八 七 五 厂 焉 -1356-46 3D 开 29D 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1358-35 
3 了 开 14 卫 星光 电工 厂 下 -1356-47 3DK29-TA 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”看 -1356-39 
3D 开 14D 金华 一 一 六 厂 亚 -1356-50 | 3D 开 29- 工 B 石家庄 市 无 线 电 二 夏 ”下 -1358-7 
3DK14D 金华 一 一 六 厂 焉 -1358-2 3D 玫 29-TC 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”看 -1358-23 
3 用 14 下 哈 尔 洲 晶体管 厂 亚 -1356-35 3D 开 29- 工 D 石家庄 市 无 线 电 二 厂 “下 -1358-8 
3D 开 14 卫 金华 一 一 六 厂 亚 -1358-4 3D 玫 29- 工 也 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1356-40 
3D 用 14 忆 皇 光 电工 厂 亚 -1358-11 3D 玫 30A 卫 光 电工 三 亚 -1374-22 
3D 用 14 孔 金华 二 AN 焉 -1358-12 3D 开 30B 卫 光 电工 | 下 -1374-23 
3D 开 14 卫 八 七 五 厂 下 -1358-17 3D 开 30C 卫 光 电工 厂 焉 -1374-24 
3D 开 14 下 哈尔滨 晶体 管 厂 焉 -1356-38 3D 开 30D 卫 光 电工 厂 下 -1374-25 
3D 用 14 焉 金华 一 一 六 三 亚 -1358-5 3 及 30 忆 卫 光 电工 矿 亚 -1374-26 
3D 玫 14 疏 星光 记 工 厂 下 -1358-13 3D 玫 30F 开光 电工 厂 亚 -1374-27 
3D 有 14 耻 金华 一 一 六 三 焉 -1358-14 3 天 30G 光电 焉 -1374-28 
3D 开 14R 八 七 五 厂 焉 -1358-18 3D 开 30 正 卫 光 电 二 厂 亚 -1374-29 
3D 开 14G 八 七 五 厂 亚 -1358-20 3D 玫 30[ 卫 光 电工 厂 下 -1374-30 
3D 开 14G 金华 一 一 六 厂 下 -1358-21 3D 开 30 了 卫 光 电工 ] 下 -1374-31 
3K14G 金华 一 一 六 厂 焉 -1358-22 3 了 天 30 开 卫 光 电工 三 下 -1374-32 
3DK14 瑟 金华 一 一 六 厂 下 -1358-6 3D 政 31A J 光 电工 亚 -1374-14 
3D 及 14 五 金华 一 一 六 厂 亚 -1358-15 3D 开 313 卫 光 电工 | 亚 -1374-15 
3D 开 14 五 八 七 五 厂 焉 -1358-19 3DK31C 也 光电 工 三 亚 -1374-17 
3D 开 21A 金华 一 一 六 厂 亚 -1296-43 3D 开 317D7 卫 光 电工 厂 页 -1374-18 
3 也 开 21AA 并 网 山 洲 导 休 厂 下 -1296-49 3 卫 拓 绊 吾 工 光 电工 三 下 -1374-19 
3D 开 31A 济南 池 导 体 一 厂 亚 -1296-49 3D 玫 31FE 了 光电 工厂 下 -1374-20 
3D 开 21A 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1296-50 3 了 D 玫 31G 卫 光 电工 三 焉 -1374-21 
3D 开 2 人 八 四 三 〇 j 下 -1298-1 3D 玫 32 人 哈尔滨 晶体 管 厂 下 -1384-4 
3D 开 231 了 金华 一 一 六 厂 焉 -1298-2 3 也 开 32 人 入 哈尔滨 晶体 管 厂 下-1384-5 
哈 管 三 亚 -1384-8 


3 了 D 攻 21B 八 四 三 四 厂 亚 -1298-3 3D 开 32 卫 合 尔 滨 品 体 管 


下 -285 
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页 码 -序号 | 型 号 


型 号 三 家 
3D323 哈尔滨 晶体 管 厂 
3D 开 32C 哈尔滨 晶体 管 三 
3D 开 32C 哈尔滨 晶体 管 厂 
3DK32D 哈 尔 污 晶体管 厂 
3 开 32D 哈尔滨 晶体 管 三 

3 了 D 玫 32 瑟 哈尔滨 晶体 管 三 
3D 开 32 瑟 人 险 尔 滨 唱 体 管 厂 
3 也 开 32 下 哈尔滨 晶体 管 广 
3 卫 玫 32 下 哈 尔 族 最 体 管 厂 
3D 攻 33 人 和 哈尔滨 晶体 管 三 

3 卫 攻 33 如 哈 尔 并 晶体 答 厂 

3 卫 玫 33C 哈尔滨 最 体 管 厂 
3D 芭 33D 哈尔滨 部 体 管 

3 也 开 33 卫 哈尔滨 晶体 管 厂 

3 也 攻 33 忆 哈尔滨 晶体 管 三 
3D 扩 33G 哈尔滨 晶体 管 厂 
3D 开 46A_ < 内 蒙古 半导体 器 件 厂 
3D 玉 463 4 人 内 蒙古 半导体 器 件 三 
3D 玉 46C 4 内 蒙古 半导体 诊 件 厂 
3D 攻 46 了 全 内 蒙 十 半导体 器 件 厂 
3D 孜 50 委 了 光电 工厂 

3D 必 50B 卫 光 电工 厂 

3D 及 50C 卫 光 电工 厂 

3D 开 50D 卫 光 电工 三 

3D 玫 50 孔 卫 光 惠 工 厂 

3 也 玫 50 下 卫 光 电工 三 
3DK50G 卫 光 电工 厂 

3 也 民 51 太 卫 光 员工 厂 

3 了 玫 51 也 卫 光 电工 

3 也 开 51C 卫 光 电工 

3 了 开 51 姜 了 且 光 叫 工 

3 卫 开 51 瑟 卫 光 电工 

3D 开 5t 革 卫 光 册 工 厂 

3 了 天 51 人 卫 光 电工 三 

3 卫 开 55 八 OO 广 

3D 开 56 八 OO 七 O 矿 

3 卫 民 53 人 吴江 县 晶体 管 厂 
3D 开 53 卫 吴江 县 晶体 管 厂 
3D 开 78-50 和 吴江 县 晶体 管 三 
3DD 玉 78-50B 吴江 县 晶体 管 三 

3 也 天 78-50C 吴江 县 晶体 管 三 

3 也 于?78-50D 吴江 县 晶体 管 厂 
3D 玫 78-50 也 ”吴江 县 晶体 管 厂 


rm-eccmuaaicte mm creeaa assuiimabaarmeaingauoyaeriasc 


亚 -1384-9 

下-1384-10 
亚 -1384-11 
下 -1384-14 
亚 -1384-15 
亚 -1384-19 
珀 -1384-20 
下 -1384-21 
亚 -1384-22 
下 -1388-20 
至-1388-25 
四 -1388-26 
亚 -1388-30 
下 -1388-35 
下 -1388-37 
亚 -1388-41 
下 -1378-? 

开 -1378-8 

下 -1378-9 

亚 -1378-10 
焉 -1378-49 
下 -1378-50 
牌 -1380-1 

下 -1380-2 

下 -1380-3 

下 -1380-4 

夏 -1380-5 

下 -1378-16 
下 -1378-17 
直 -1378-18 
夏 -1378-19 
赴 -1378-20 
亚 -1378-21 
亚 -1378-22 
下 -1374-10 
下 -1384-33 
下 -1294-36 
下 -1296-18 
下 -1374-35 
下 -1374-46 
开 -1374-50 
下 -1376-8 

页-1376-13 
焉 -1384-37 


厂 家 页 得 -序号 
3D 开 78-100B 扬州 晶体 答 厂 焉 -1384-41 
3D 玫 78-100C 扬州 晶体 管 厂 亚 -1386-1 
3D 开 78-100D 汤 州 晶体 管 厂 下 -1386-12 
3 了 DK78-100 卫 扬州 蝇 丛 管 广 下 -1386-23 
3 也 开 91 信 南京 半导体 器 件 总 三 下 -1296-44 
3D 玫 91B 南京 学 导 体 器 件 总 厂 下 -1296-47 
3DKK91C 南京 学 导体 器 件 总 六 焉 -1296-45 
3D 玫 100 北京 半导体 器 件 九 厂 焉 -1294-37 
3D 玫 100 北京 半导体 器 件 九 ) ”下 -1296-19 
3D 玫 100 北京 半导体 器 件 九 厂 下 -1296-20 
3D 有 100A 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 于 -1294-45 
3DKI100A 人 OALO 厂 下 -1296-2 
3 也 玫 100A 星光 帅 工 厂 亚 -1296-3 
3 了 及 100 人 入 石家庄 市 无 线 电 二 六 亚 -1296-21 
3D 玫 100A 卫 光 电工 三 下 -1392-40 
3 了 D 开 100A 一 C 北 京 半 导体 器 件 于 厂 下 -1296-4 
3 有 天 100B 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 下-1294-46 
3D 开 100B 八 O 〇 OO 矿 性-1296-5 
3 卫 玫 100 了 3 是 光电 工厂 下 -1296-6 
3 了 改 100 了 B 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1296-22 
3 也 开 100 昱 卫 光 电工 六 下 -1392-43 
3D 开 100C 名 判 市 无 线 遇 元 件 矿 下 -1294-25 
3D 开 100C 八 O 〇 OO 收 -1294-27 
3 了 天:4100C 星光 电工 厂 夏 -1294-28 
3DK100C 石家庄 市 无 线 电 二 六 和 丰 -1294-38 
3 也 玖 100C 卫 光 电工 厂 收 -1392-44 
3D 天 100D 卫 光 电工 三 亚 -1392-48 
3 也 开 100 五 卫 光 囊 工 六 亚 -1394-2 
3 了 天 100 卫 卫 光 电工 厂 隆 -1394-6 
3 了 及 100G 再 兴 帅 工厂 置 -1394-7 
3D 开 100 志 卫 光 电工 厂 算 -1394-11 
3D 开 100 卫 光 电工 厂 夏 -1394-14 
3D 玫 100 了 卫 光 电工 厂 焉 -1394-19 
3 卫 开 100 玫 玉 光 岂 工 三 但 -1394-20 
3DK101 北京 半导体 器 件 九 三 下 -1304-9 
3D 玫 101 北京 半导体 器 件 九 三 下 -1304-28 
3DK101 八 五 三 一 厂 下 -1304-35 
3DRKI101A 济南 半导体 元 件 实 验 所 下-1t302-41 
3DRKI01A 常州 市 无 线 电 元 件 七 矿 下 -1302-42 
3D 有 101A 沈阳 半导体 试验 厂 政 -1302-43 
3DK10A 上 海 勤 奋 半 导体 器 件 | 下 -1302-44 
3 了 天 101 信 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1302-46 
3D 开 101A  ， 右 家 庄市 无 线 电 二 三 于 -1304-10 
3 了 D 玫 101 人 入 全 得 -1304-12 


延 词 无 线 下 | 
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型 号 三 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 

3DK101A 星光 电工 厂 下 -1304-13 3 了 DK102C 星光 电工 厂 下 -1314-10 
3DKIIOIA AOLO 厂 下 -1304-14 3DK102C 北京 半导体 器 件 九 矿 下 -1314-14 
3DK10IA 青岛 晶体 管 实验 所 下 -1304-16 3 了 玉 102C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1314-16 
3 也 开 101 和 人 卫 光 电工 厂 下 -1390-50 3D 开 102C 汪 阳 半导体 试验 厂 下 -1314-20 
3DK101A~C 北京 半导体 器 件 十 厂 页 -1304-15 3 了 D 玉 102D 中国 华 唱 电子 集团 公司 下 -1308-50 
3 了 天 101B 中 国 华 晶 电子 集团 公司 丰 -1304-8 3D 开 102D 石家庄 市 无 线 电 二 厂 下 -1314-18 
3D 下 101B 青岛 晶体 管 实 验 所 征 -1304-17 3DRKR102D 沈阳 半导体 试验 厂 得 -1314-22 
3DK101B 石家庄 市 无 线 电 二 三 ”下 -1304-29 3 了 天 102D 星光 电工 厂 下 -1314-25 
3D 开 101B 星光 电工 厂 区 -1304-3i 3DK102D 人 OO 三 下 -1314-26 
3DKIOIB 人 OHLO 矿 亚 -1304-32 3DK102D 北京 半导体 器 件 九 厂 正 -1314-30 
3DK101B 延 河 无 线 电 三 下 -1304-33 3D 天 102 刁 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下-1310-7 

3DK1i01B 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1304-36 3D 人 102F 中国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1310-13 
3D 玫 101B 常州 市 无 线 电 元 件 七 厂 焉 -1304-37 3DKR103A 六 南 半导体 元 件 实验 所 下 -1310-35 
3D 开 101B 上 海 勤奋 半导体 器 件 厂 斑 -1304-38 3DK103A 上 海 勤 奋 半 导体 器 件 厂 焉 -1310-36 
3DRI01B 沈阳 半导体 试验 厂 下 -1304-39 3D 有 K103A 沈阳 半导体 试验 厂 亚 -1310-37 
3DK101B 卫 光 电工 厂 下 -1392-1 3DKi03A 星光 电工 三 焉 -1310-48 
3 了 天 101C 星光 电工 上 广 了 玉 -1302-21 3DK103A 延 河 无 线 电厂 亚 -1310-49 
3DK101C 延 河 无 线 电 厂 玫 -1302-22 3DK103A 人 OAEO 厂 下 -1310-50 
3DR10C 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ” 亚 -1302-26 3D 玫 103A 北京 半导体 器 件 九 厂 “下 -1312-23 
3DKI01IC 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1302-36 3DK103A 石家庄 市 无 线 电 二 三 下 -1312-23 
3DK101C 济南 半导体 元 件 实 验 所 秆 -1302-37 3DK103B ， 延 河 无 线 电 厂 亚 -1312-28 
3 也 开 101C 上 海 勤奋 半导体 器 件 厂 下 -1302-38 3DK103 了 B 星光 电工 厂 下 -1312-29 
3D 开 101C 沈阳 半导体 试验 厂 下 -1302-39 3D 开 103 了 B 大 GEGF 焉 -1312-30 
3D 天 101C 常州 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -1302-40 3DK103B 北京 半导体 器 件 九 厂 “下 -1312-36 
3DRKR101C 人 OO 厂 下 -1304-34 3 也 开 103 也 石家庄 市 无 线 电 二 厂 “” 亚 -1312-36 
3 也 开 101C 41 光 电工 焉 -1392-11 3D 开 103B 沈阳 半 导 休 试验 厂 焉 -1312-37 
3DK10ID 人 OAEO 矿 下 -1302-23 3DR103B 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1312-38 
3DK10ID 了 卫 光电 工厂 下 -1392-19 3D 开 103B 上 海 勤奋 半导体 器 件 厂 下 -1312-39 
3 了 开 101 了 一 卫 光电 工厂 下 -1392-28 3D 有 KR103C 青岛 晶体 管 实 验 所 下 -1312-43 
3DK101E 了 卫 光电 工厂 下 -1392-34 3DK103C 北京 半导体 器 件 九 三 下 -1312-48 
3DK101G 卫 光 电工 厂 压 -1392-39 3 了 D 玫 103C 石家庄 市 无 线 电 二 广 亚 -1312-48 
3DK102A 人 DOEO 厂 下 -1314-8 3D 玫 103C 演 阳 半导体 试验 厂 下 -1312-49 
3D 玫 102A 北京 半导体 器 件 九 厂 “下 -1314-13 3DK103C 并 南 半导体 元 件 实验 所 和 -1312-50 
3D 玉 102A 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 看-1308-34 3DK1i03C 上海 勤 奋 半 导体 器 件 厂 下 -1314-1 

3DK102A 石家庄 市 无 线 电 二 矿 页 -1314-15 3D 共 103C 延 河 无 线 电 三 下 -1314-4 

3DK102A 沈阳 半导体 试验 厂 下 -1314-19 3D 开 103C 星光 电工 厂 夏 -1314-5 

3D 和 102B 石家庄 市 无 线 电 二 三 村 -1314-17 3DK103C 人 AOLEO 广 丰 -1314-6 

3D 开 102B 沈阳 半导体 试验 厂 看-1314-21 3DK104A 济南 半导体 元 件 实 验 所 在-1334-38 
3DK102B 星光 电工 厂 得 -1314-23 3DK104A 星光 电工 三 丰 -1336-35 
3DKI102B 人 OO 广 下 -1314-24 3DKI104A， 八 OO 三 下 -1336-36 
3 了 开 102B 北京 半导体 器 件 九 三 焉 -1314-29 3DRI104A 北京 半导体 顺 件 九 六 在-1336-41 
3 局 天 102 也 中 国 华 品 电 子 集团 公司 下 -1314-31 3D 玉 104 人 入 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”和 夏 -1336-42 
3 了 下 102C 中 国 华 晶 电子 集团 公 司 夏 -1308-44 3DPK104A 青岛 晶体 管 实验 所 是 -1336-45 
3 了 及 102C 隆 -1314-9 3DK104A 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1336-48 


人 OO 三 
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页 码 -序号 


看 -1338-11 


3DKK104 人 衡阳 蝇 体 管 广 
3DK104A 从 七 五 厂 
3DK104A~D 北京 半导体 器 件 十 厂 
3DK104B 济南 半导体 元 件 实验 所 
3 了 D 开 104 了 济南 半导体 元 件 实验 所 
3 了 DR 开 104 了 3 书 总 晶体 管 实验 所 
3 卫 K1043B 北京 半导体 器 件 九 厂 
3D 玫 104 只 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3 卫 改 104 了 B 八 OO 七 O 厂 
3D 开 104B 星光 电工 厂 
3D 肛 104 了 3 永光 电工 三 
3 了 并 104 吕 衡阳 晶体 管 三 
3 了 D 开 1043 八 七 五 厂 
3DKI104C 人 OO 七 O 〇 三 
3 了 并 104 女 星光 电工 厂 
3 了 天 04C 小 汞 羊 导体 器 件 九 广 
3 了 DK104C 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3 了 天 104C 青岛 晶体 管 实验 所 
3DKIO4C 永光 电工 厂 
3 也 开 104C 衡阳 晶体 管 厂 
3 了 交 104C 八 七 五 厂 
3D 玫 104D 济南 灶 导 体 元 件 实验 所 
3 也 下 104 卫 济南 半导体 元 件 实 验 所 
3D 共 104D 青岛 晶体 管 实验 所 
3DK104D 北京 半导体 器 件 九 厂 
3Dii04D 行家 庄市 无 线 电 二 厂 
3 卫 愉 104 卫 星光 电工 厂 
3D 玫 104D 人 作 O 〇 上 O 厂 

23 色 104 了 D 永光 下 工厂 
3DK104D 和 衔 阳 晶体 管 厂 
3 了 D 关 104D  ， 八 七 五 厂 
3PK104 己 “永光 由 工厂 
3 万 关 104 瑟 衡阳 晶体 管 三 
3D 玫 104 蕊 八 七 五 厂 
3 也 下 104 王 八 七 五 厂 


3 卫 天 104 工 
3 了 DERNIO4E 
3 了 民 104 下 
3 也 民 104 气 
3 也 有 玫 104 瑟 
3 也 氏 105A 
3 了 天 105A. 
3 且 


衡阳 晶体 算 厂 


代 攻 五 三 


营口 市 无 线 电器 材 广 


衡阳 晶体 管 厂 
衡阳 晶体 管 厂 


秆 -1366-:12 


夏 -1366-26 
下 -1338-10 
全 -1336-49 
夏 -1338-1 
艇 -1338-3 
重 -1338-7 
下 -1338-7 


年 -1338-12 
年 -1364-26 
置 -1366-13 


最 -1366-27- 


页 -1336-37 
夏 -1336-38 
开 -1336-43 
四 -1336.…44 
夏 -1336-46 
下 -1964-27 
四 -1366-15 
和 夏 -1366-28 
复 -41336-50 
奢 -1338-2 

夏 -1338-4 

划 -1838-8 

夏 -1338-8 

秆 -1338-13 
下 -1338-14 
夏 -1364-29 
夏 -1366-18 
复 -1366-29 
不 -1364-30 
夏 -1366-20 
下 -1366-30 
哥 -1364-31 
夏 -1366-22 
提 -1386-31 
夏 -1366-32 
下 -1366-16 
村 -1366-19 


， 导体 元 件 实 验 所 夏 -1330-44 


E 的 的 人 


型 号 厂 家 
3D 开 105A 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3D 玫 105A 衡阳 晶体 管 厂 
3D 开 105A_ 衡阳 晶体 管 厂 
3D 玉 105A 人 E 五 三 

3D 玫 105 了 B 济南 半导体 元 件 实验 所 
3 了 开 105 了 星光 电工 厂 
3DK105B 八 O 七 DO 三 

3D 开 105 了 延 河 无 线 电 三 
3D 有 105B 济南 半导体 元 件 实验 所 
3 了 DKI1053 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
3 也 玫 105B 永光 电工 厂 

3D 玫 105 了 3 衡阳 虽 体 管 广 
3DK3105B 衡阳 晶体 管 六 

3 也 开 105B 人 八 七 五 厂 

3DKi05C 济南 半导体 元 件 实 验 所 
3D 反 105C 济南 半导体 元 件 实验 所 
3 卫 开 105 延 河 无 线 电 三 

3 忆 关 105C es 

3 了 并 105C 家 庄市 无 线 电 二 三 
3DK105C 

3 也 区 105C 衡阳 晶体 管 广 
3DKIi05C 衡阳 晶体 管 厂 

3 卫 氏 105C 八 七 五 厂 

3D 玉 105D 济南 半导体 元 件 实 验 所 
3DKI105D 济南 半导体 元 件 实验 所 
3 也 过 105 卫 八 O 〇 下 CO 三- 

3 也 玫 105D 延 河 无 线 电 厂 

3 下 慌 105D 星光 让 工厂 

3 了 及 105 间 石家庄 市 无 线 电 二 三 
3 人 永光 刘 工 厂 

32 人 105D 衡阳 晶体 管 三 

3 人 衔 阳 晶体 管 

3 站 及 105 卫 八 七 五 三 

3 玫 105 忌 永光 电工 厂 


3 口 儿 185 已 
2 也 天 105 怠 
3 万 天 105 豆 
3 也 民 105 卫 
3 有 及 105 王 
3 已 必 105 王 
3 天 105 下 


3 也 及 105 上 上 


3 扩 1054r 


nm 全 天 nm 六 
3 发 105G 


衔 阳 品 f 管 厂 


衡阳 曲 


管 厂 


八 七 五 三 
永光 电工 三 
街 卫 晶 体 管 厂 


衔 阳 晶 


休 管 厂 


八 瑟 五 三 


过 只 市 无 线 电 四 


永光 电工 虽 


衡 古 蝇 优 


时 体 管 


广 


ro 一 


页 码 -序号 


下 -1334-1 

下 -1370-24 
下 -1370-25 
下 -1372-27 
焉 -1334-11 
秆 -1334-19 
下-1334-20 
下 -1334-21 
下 -1334-39 
下 -1336-24 
页 -1368-23 
秆 -1370-26 
置 -1370-27 
夏 -1372-28 
夏 -1330-45 
下 -1330-49 
页-1332-11 
置 -1332-12 
下 -1334-2 

四 -1368-33 
四 -1370-30 
于 -1370-31 
秆 -1372-29 
置 -1334-12 
夏 -1334-13 
夏 -1334-15 
置 -1334-22 
竹 -1334-23 ， 
直 -1336-25 
四 -1368-41 
亚 -1370-36 
真 -1370-37 
夏 -1372-31 
槛 -1368-43 
下 -1370-40 

政 -1370-41 

是 -1372-33 
秆 -1368-50 

丁 -1370-44 

下 -1370-45 

由-1372-34 


夏 -1372-48 


夏 --1368-34 
昔 -1370-32 


ee 


rroremm 一 rarereeeeerers 


3 也 开 106 卫 


石家庄 市 元 线 志 - -| 


一 rremeneoom 


型 号 长 家 页 码 -序号 
3 也 开 105G 衡阳 上 品 体 管 六 取 -1370-33 
3 卫 天 105G 八 七 五 厂 秆 -1372-30 
3 卫 玉 105 且 永光 电工 厂 下 -1368-42 
3 卫 玉 105 瑟 衔 阳 部 体 管 广 下 -1370-38 
3DK105H 衡阳 晶体 管 三 下 -1370-39 
3 了 天 105 瓦 八 七 五 厂 珀 -1372-32 
3D 肛 105 了 本 八 七 五 厂 下 -1372-35 
3 也 开 106 八 五 注 一 三 亚 -1334-40 
3 一 开 106A 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -1330-50 
3D 反 106A 昌国 长 量 由 子 集团 公司 开 -1332-29 
3DRK106A 落 南 半导体 元 件 实验 所 下 -1332-1 
3 也 天 106A 1 勤奋 半导体 器 件 厂 下 -1332-2 
3 了 有 开 106A 星光 也 工厂 入 -1332-13 
3 卫 有 106 人 石家庄 市 无 线 电 二 三 和 夏 -1332-18 
3 卫 氏 106A 上 上海 元 件 五 六 于 -1334-3 
3D 开 106 信 上 海 元 件 五 六 和 夏 -1334-4 
3DK106A 街 阳 晶体 管 三 入 -1378-35 
3 了 玫 106A 八 七 五 三 下 -1380-34 
3DR106A~D 北京 半导体 器 件 十 厂 看 -1334-24 
3 也 及 106 了 B 八 OO 厂 年 -1334-25 
3 也 玉 106B 星光 电工 三 下 -1334-26 
3D 关 100B 石家庄 市 无 线 电 二 三 下 -1334-33 
3DK106B 上海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -1334-41 
3 了 D 共 106B 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1334-42 
3 也 人 106B 上海 勤 徊 半导体 器 件 厂 下 -1334-43 
3DK106B 中 国 华 晶 电子 集团 公司 秆 -1336-2 
3 卫 开 106B 上海 元 件 五 厂 下 -1336-26 
3 也 开 106B 上海 元 件 五 厂 团 -1336-27 
3 也 玉 106B 永光 电工 厂 惠 -1374-39 
3DK106B 衡阳 晶体 管 厂 下 -1378-36 
3DR106B， 八 七 五 三 蓝 -1380-35 
3 了 DPK106C 上 上海 无 线 电 二 十 九 矿 更 -1332-3 
3 了 天 106C 济南 半导体 元 件 实 验 所 了 -1332-4 
3 五 天 3406C 星光 电工 三 夏 -1332-14 
3 卫 民 105C 石家庄 市 无 线 电 二 惠 -1332-19 
3D 反 106C 中 国 华 晶 遇 子 集团 公司 丑 -1332-38 
3 卫 玫 106C 于 海 元 件 五 厂 四-1334-5 
3 了 D 民 106C 上 海 元 件 五 厂 惠 -1334-16 
3DKI106C 人 八 七 三 厂 术 -1374-48 
3 了 有 玉 106C 衡阳 电 体 管 广 如 -1378-38 
3 到 106C 八 七 五 「 下 -1380-36 
3 了 玉 106 卫 八 O 〇 一 GO 三 阳 -1334-27 
2 万 玉 106DD 星 兴 甩 了 工矿 1334-28 
芽 -1334-34 


型 号 


3DK106D 
3 了 DK106D 
3DK106D 
3DK106D 
3D 开 106D 
3DK106D 
3DK106D 
3D 有 106D 
3 也 到 106 瑟 
3D 开 106 己 
3D 有 K106 卫 
3DK106 卫 
3 也 及 106 下 上 
3 了 D 氏 106 下 
3DK106 卫 
3 了 区 106G 
3 卫 民 106G 
3 也 开 106G 
3 也 开 106 也 
3 了 及 106H 
3 了 D 开 106 于 
3 卫 玫 106 了 
3DK107A 
3 也 开 107 人 入 
3DK107A 
3DK1073 
3 了 到 107 了 B 
3DK107 了 B 
3 了 D 开 107 了 如 
3D 有 107C 
3 了 K107C 
3DK107C 
3D 开 107D 
3 了 DPK107D 
3 了 及 107 呈 
3DK107D 
3 了 长 107 玉 
3 卫 开 167 下 
3 也 及 107G 
3 也 长 107 十 
3 卫 玉 108AA 
3 到 108 和 
3DD 开 108AA 
3D1 人 108 A 


一 一- 一 me 一 nr 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


厂 家 页 码 -序号 
上 海 无 线 电 二 十 九 广 下 -1334-44 
济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1334-45 
中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1336-12 
上 海 元 件 五 厂 下 -1336-28 
上 海 元 件 五 厂 丰 -1336-29 
永光 电工 三 夏 -1376-7 
衡阳 晶体 管 厂 夏 -1378-41 
八 七 五 三 四 -1380-38 
永光 电工 三 下 -1376-12 
衡阳 晶体 管 厂 夏 -1378-43 
八 瑟 五 三 焉 -1380-40 
永光 电工 广 夏 -1376-21 
衡阳 醒 体 管 厂 本 -1378-45 
八 七 五 三 下 -1380-41 
营口 无 线 电 颖 材 三 亚 -1380-43 
永光 电工 三 下 -1374-49 
衡阳 晶体 管 厂 开 41378-39 
八 七 五 厂 攻 -1380-37 
永光 电工 厂 亚 -1376-9 
衡阳 晶体 管 厂 区 -1378-42 
八 七 五 厂 下 -1380-39 
八 七 五 厂 夏 -1380-42 
星光 起 工厂 攻 -1332-15 
北 京 半 导体 器 件 九 六 至-1334-7 
衡阳 晶体 管 三 夏 -1384-3 
星光 电工 三 看 -1334-29 
八 O 七 DO 厂 下 -1334-30 
北京 半导体 器 件 九 三 时 -1336-30 
衡阳 晶体 管 厂 四 -1384-6 
星光 电工 厂 焉 -1332-16 
阔 京 半导体 器 件 九 六 四 -1334-8 
衡阳 晶体 管 厂 站 -1384-12 
八 O 七 DO 三 下 -1334-31 
星光 电工 三 下 -1334-32 
北京 半导体 顺 件 九 矿 看 -1336-31 
衡阳 晶体 答 厂 下 -1384-17 
衡阳 晶体 管 广 本 -1384-23 
衡阳 曲 体 管 夏 -1384-25 
衡阳 晶体 管 三 下 -1384-13 
衡阳 晶体 管 三 夏 -1384-18 
石家庄 市 无 线 电 二 厂 和 夏 -1358-24 
衡 队 晶体 管 厂 昌 -1388-19 
并 二 五 | 划 -1350-2 

用 -1330-3 


八 下 开 | 加 


得-289 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


广 


型 号 家 页 码 -序号 | 导 
3 了 D 开 108B 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1358-26 3 了 D 玫 1038G 
3 了 有 开 108 旦 ”永光 电工 厂 于 -1384-39 3 卫 开 108G 
3 了 及 108 了 永光 电工 厂 亚 -1384-40 3DK108H 
3 也 开 108B 永光 电工 三 下 -1384-43 3 也 K 改 108 五 
3DK108BB 永光 志 工 厂 夏 -1384-44 3D 开 108 瑟 
3DKR108B 衡阳 晶体 管 三 开 -1388-21 3 了 天 108 互 
3D 开 108B 八 七 五 三 亚 -1390-4 3 天 108 五 
3 也 开 108 了 八 七 五 厂 下-1390-5 3 了 D 开 108 酉 
3 也 及 108C 石家庄 市 无 线 遇 二 三 ”看 -1358-25 3DK108 丽 
3 卫 开 108C 永光 电工 厂 亚 -1384-47 3DK108 了 
3 也 开 108C 永光 电工 三 和 -1384-48 3DK108 了 
3D 开 108C 永光 电工 三 亚 -1386-4 3DK109A 
3DD 开 108C 永光 电工 厂 下 -1386-5 3DK109A 
3D 玫 108C 衡阳 晶体 管 三 下 -1388-27 3DK109A 
3DK108C 八 七 五 厂 竹 -1390-6 3D 开 109B 
3D 有 K108C 八 七 五 厂 下 -1390-7 3DK109 了 
3DK108D 石家庄 市 无 线 电 二 三 ” 惠 -1358-27 3DK109B 
3D 有 108D 永光 电工 厂 四 -1386-7 3DK109BB 
3DK108D 永光 电工 厂 利 -1386- 多 3DK109 阳 
3DK108D 永光 电工 厂 下 -1386-10 3DK109B 
3 卫 基 108D 永光 电工 厂 和 -1386-11 3D 开 109 了 
3 卫 氏 108D 衡阳 晶体 管 厂 下-13838-33 3 卫 民 109C 
3DK108D 八 七 五 厂 看-1390-10 3DK109C 
3 卫 民 108D 八 七 五 厂 下 .1390-1TI 3 也 并 109C 
3 了 天 108 也 永光 电工 三 夏 -1386-17 人 1094 人 
3 卫 开 108 玉 永光 电工 三 政 -1386-18 3 了 长 109C 
3 卫 开 108 卫 永光 电工 厂 和 看 -1386-21 3 万 开 109C 
3 卫 开 108 世 永光 电工 厂 下 -1386-22 3 了 天 109C 
3 也 KK 108 街 妥 晶体管 厂 夏 -1388-38 3DK3i09DD 
3 了 区 108 忆 八 七 五 厂 玫 -1390-14 3 了 天 109D 
3D 天 108 也 八 七 五 厂 下 -1390-15 3DK109D 
3 了 天 108 下 永光 电工 厂 到-1386-25 3D 有 KR109D 
3 了 外 108&E 永光 电工 厂 置 -1386-26 3 也 开 109 呈 D 
3 也 玫 108 下 永光 电工 厂 下 -1386-27 3 了 开 109D 
3 也 开 108 下 永光 电工 厂 看 -1386-28 3 卫 玉 109DD 
3 了 玫 108 忆 衡阳 晶体 管 厂 四 -1388-42 3D 开 109 书 
3 卫 玫 108 八 七 五 厂 亚 -1390-16 3 也 天 109 也 
3 卫 开 108 下 八 七 五 三 亚 -1390-17 3 也 开 109 刁 
3 了 琢 108 开 营口 市 无 线 电 器 材 厂 “” 开 -1390-20 3 也 民 109 忆 
3D 玉 108G 永光 电工 厂 下 -1384-49 3DK109 瑟 
3D 开 108G 永光 电工 厂 更 -1384-50 3 也 扩 109 忆 
3D 开 108G 永光 电工 厂 政 -1386-2 3 也 天 109 忆 
3 也 下 108G 永光 电工 三 材 -1386-3 3 卫 开 109 下 
3DRK108G 衡阳 晶体 答 厂 


且 -290 


政 -1388-28 


3 了 天 109 下 


八 七 五 厂 
八 七 五 厂 
永光 电工 
永光 电工 厂 
永光 电工 厂 


家 


衡阳 晶体 管 矿 “ 


八 七 五 三 

八 七 五 广 

八 七 五 厂 

八 七 五 三 
衡阳 晶体 管 厂 
八 七 五 厂 

八 七 五 三 
永光 电工 三 
永光 电工 三 
永光 电工 厂 
永光 电工 三 
衡阳 晶体 管 广 
八 七 五 厂 

八 七 五 厂 
永光 也 工厂 
永光 电工 厂 
永光 电工 三 
永光 电工 三 
衡阳 晶体 管 厂 


永光 岂 工 厂 
永光 电工 厂 
衔 阳 晶体管 广 
八 七 五 厂 
八 七 五 厂 
永光 电工 厂 
永光 电工 厂 
永光 电工 厂 
永光 电工 厂 
衡阳 晶体 管 三 
八 七 五 厂 
八 七 五 三 
永光 电工 三 


永光 电工 


页 码 - 谭 号 
焉 -1390-8 

下 -1390-9 

下 -1386-13 
下 -1386-14 
下 -1386-15 
亚 -1386-16 
下 -1388-34 
亚 -1390-12 
下 -1390-13 
亚 -1390-18 
焉 -1390-19 
焉 -1394-36 
焉 -1396-10 
下 -1396-11 
下 -1392-2 

下 -1392-3 

到 -1392-5 

下 -1392-6 

斑 -1394-37 
下 -1396-12 
下 -1396-13 
下 -1392-7 

下 -1392-8 

下 -1392-12 
焉 -1392-13 
时 -1394-39 
亚 -1396-14 
下 -1396-15 
复 -1392-17 
亚 -1392-18 
亚 -1392-20 
四 -1392-21 
和 夏 -1394-42 
焉 -1396-18 
种-1396-19 
焉 -1392-26 
亚 -1392-27 
亚 -1392-30 
亚 -1392-31 
亚 -1394-44 
下 -1396-22 
长 -1396-23 
下 -1392-32 
和 -1392-33 


半导体 三 极 管理 号 -厂家 索引 


页 码 -序号 


型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 贱 家 

3D 开 109 永光 四 工 厂 亚 -1392-35 3 也 开 200 和 人 卫 光 电工 厂 夏 -1402-16 
3 卫 玫 109 开 未 光电 工 三 焉 -1392-36 3 卫 民 200B 八 O 〇 TO 三 下 -1354-2 
3 了 开 109 了 下 衡阳 晶体 管 三 四 -1394-46 3 也 天 200 了 B 杭州 半导体 三 下 -1398-21 
3 也 改 109F 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -1394-50 3 了 了 开 200B J 光 电工 ) 下 -1402-19 
3D 开 109F 八 七 五 三 下 -1396-24 3D 有 200C 人 OO 厂 下 -1354-3 
3 也 开 109 耻 八 七 五 厂 和 下 -1396-25 3D 必 200C 杭州 半导体 厂 下 -1898-24 
3 民 109G 永光 电工 厂 夏 -1392-9 3DK200C 卫 光 时 工厂” 年 -1402-20 
3DRK109G 永光 电工 厂 下 -1392-10 3DK200D AOLO 厂 复 -1354-4 
3D 开 109G 永光 电工 厂 下 -1392-14 3 也 及 200D 杭州 半导体 厂 得 -1398-25 
3 也 开 109G 永光 电工 厂 在 -1392-15 3D 开 200 了 卫 光 电工 厂 四 -1402-23 
3DK109G 衡阳 晶体 管 厂 夏 -1394-40 3DK200E 人 作 OEO 厂 下 -1354-5 
3D 开 109G 八 七 五 三 下 -1396-16 3D 开 200 忆 杭州 半导体 三 于 -1398-28 
3D 开 109G 八 七 五 厂 亚 -1396-17 3 也 天 200 忆 卫 光 电工 三 和 夏 -1402-29 
3D 开 109 有 一 永 光电 工厂 下 -1392-22 3DK200EF AAAOALO 厂 重 -1354-6 
3D 天 109 瑟 永光 志 工 三 亚 -1392-23 3 也 有 开 200 下 杭州 洲 导 体 三 焉 -1398-30 
3D 改 109 开 永光 电工 三 下 -1392-24 3DD 开 200 卫 营口 市 无 线 电 器 材 广 ”和 丰 -1398-31 
3 了 D 天 109H 永光 电工 厂 亚 -1392-25 3 卫 玉 200G 杭州 半导体 三 下 -1398-32 - 
3DK109H 衡阳 晶体 管 厂 下 -1394-43 3D 开 201A AOLEO 厂 亚 -1354-7 
3DK109H 人 八 七 五 厂 在-1396-20 3DK201A 了 卫 光 电工 厂 开 -1402-5 
3DK109H 八 七 五 厂 下 -1396-21 3DK201B3 ”人 作 OLO 厂 页 -1354-8 
3 了 DR109 了 八 七 五 厂 各 -1396-26 3 了 D 开 201B 了 卫 光 电工 厂 到 -1402-6 
3D 玉 109 了 八 七 五 三 下 -1396-27 3DK201C ”人 OO 三 下 -1354-9 
3DK1I10A 衡阳 晶体 管 厂 夏 -1400-48 3D 攻 201C 了 卫 光 电工 厂 下 -1402-7 
3D 开 110B 衡阳 晶体 管 广 下 -1400-49 3DK201D 八 OT 芋 OO 三 亚 -1354-10 
3 卫 扑 110C 衡阳 昌 体 管 厂 置 -1400-50 3 卫 开 201D 卫 光 电工 三 夏 -1402-8 
3DKIIIA 衡阳 晶体 管 厂 竹 -1404-8 3DK20IE AAAOO 厂 秋 -1354-11 
3DK1I1B 衡阳 晶体 管 厂 下 -1404-9 3 到 201 忆 了 卫 光 囊 工 万 亚 -1402-9 
3 了 DKI111C 衡阳 晶体 管 三 下 -1404-10 3 卫 玫 201 下 卫 光 电工 厂 夏 -1402-11 
3 疡 必 150 人 A 卫 光 电工 厂 下 -1396-1 3 卫 玉 201G 卫 光 电工 焉 -1402-13 
3 了 天 150B3 了 卫 光 电工 厂 焉 -1396-2 3DK204A 衡阳 晶体 管 厂 各 -1366-14 
3D 天 150C 卫 光 电工 三 开 -1396-4 3D 玉 204B 衡阳 晶体 管 广 下 -1366-17 
3 也 玫 150 卫 卫 光 电工 厂 和 -1396-5 3 了 D 民 204C 衡阳 晶体 答 亚 -1366-21 
3D 六 150 忆 卫 光 电工 厂 槛 -1396-6 3 卫 开 204D 衡阳 晶体 管 广 在-1366-23 
3DK150F 卫 光 电工 厂 下 -1396-7 3 了 天 204D 营口 市 无 线 电 器 材 六 下 -1366-33 
3D 开 150G 卫 光 电工 三 秆 -1396-8 3 也 开 204 也 衡阳 晶体 管 三 下 -1366-24 
3DK151A 卫 光 下 工 亚 -1394-24 3 了 D 开 204 下 衡阳 晶体 管 广 下 -1366-25 
3DK151B3  ， 卫 光 电工 三 夏 -1394-25 3 了 PK205A 衡阳 晶体 管 厂 亚 -1370-28 
3DK151C 卫 光 电工 夏 -1394-26 3 也 天 205A 衡 归 晶体 管 广 亚 -1370-29 
3D 民 151D 卫 光 电工 厂 下 -1394-27 3D 开 205B 衡阳 晶体 管 亚 -1370-34 
3DK151 已 卫 光 电工 厂 看 -1394-28 3DK205B 衡 阴 晶体 管 厂 下 -1370-35 
3D 民 151 互 卫 光 电工 厂 下 -1394-29 3 卫 玫 205C 衡阳 晶体 管 厂 下 -1370-42 
3D 必 151G 了 卫 光 电工 厂 亚 -1394-30 3D 开 205C 衡阳 晶体 管 三 下 -1370-43 
3DK200 信 八 O 二 OO 三 亚 -1354-1 3D 开 205D 衡阳 间 体 答 厂 夏 -1370-46 
3 也 氏 200 人 人 3 也 下 205 了 衔 阳 晶体 答 三 币 -1370-47 


杭州 半导体 三 


reneauemiorrrsmer won 一 -一 -Am 


亚 -1398-20 
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er 


型 号 


3D 民 205 瑟 
3 了 天 205 卫 
3DD 开 205 下 
3 也 改 205 五 
3 了 玫 205G 
3 了 D 开 206 

3 也 改 206A 
3D 有 K206 也 
3DK206C 
3 了 天 206 了 
3 卫 玉 206 也 
3DD 开 206 匡 
3 也 有 开 206 G 
3 也 开 207 

3DK207A 
3 了 D 开 207 卫 
3D 开 207C 
3DK207DD 
3D 开 207 瑟 
3 了 D 玫 207 下 
3D 玫 208 

3 了 DK208 

3 了 D 民 208A 
3 卫 失 208A 
3 也 天 208 B 
3 也 开 208 也 
3DK208C 
3D 天 208C 
3 卫 玫 208 卫 
3D 歼 203 了 D 
3 也 开 208 忆 
3 也 下 208 卫 
DR208 了 下 
3 也 开 208 下 
3 卫 共 208G 
3 卫兵 209A 
3 也 民 209 卫 
3 卫兵 209C 
3D 开 209D 
3 也 开 209 卫 
3 也 玫 209 
3 也 开 209G 
3 也 开 240 信 
3 人 210 信 


下 -292 
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上 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 

衡阳 晶体 管 和 -1370-48 3DK210A 衡阳 晶体 答 厂 下 -1402-1I 

衔 昌 晶体 管 厂 开 -1370-49 3DK210B3 和 人 衔 阳 蜡 体 管 厂 秆 -1396-48 
衡阳 晶体 管 厂 下 -1370-50 3DK210B8 杭州 半导体 三 秆 -1398-19 
衡阳 营 体 符 厂 和 夏 -1372-1 3DK210B 衡阳 晶体 管 厂 和 夏 -1402-2 

营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -1372-49 3DK210C 衡阳 星体 管 厂 秆 -1396-49 
永光 电工 厂 下 -1376-3、 3D 开 210C 党 州 平 导体 三 村 -1398-22 
衡阳 晶体 管 厂 入-1378-37 3D 开 210C 衡 昌 晶体管 四 -1402-3 

衡 阴 唱 体 管 三 四 -1378-40 3D 开 210D 衡阳 晶体 管 | 下 -1396-50 
街 阳 晶体 管 厂 和 -1378-44 3DK210D 杭州 尝 导 体 看 -1398-23 
衔 阳 晶体 管 厂 下 -1378-46 3DK210D 衡阳 晶体 管 机 -1402-4 

衔 阳 易 体 管 三 机 -1378-47 3 卫 玫 210 及 衡阳 晶体 管 夏 -1398-1 

衡阳 晶体 管 厂 看 -1378-48 3D 开 240E 杭州 半导体 厂 下 -1398-26 
营口 市 无 线 电 器 材 广 看 -1382-6 3 卫 开 210 开 衡 阴 晶体 管 ] 丰 -1398-2 

永光 下 工厂 亚 -1390-46 3 了 D 开 23140 王 帝 州 半导体 厂 夏 -1398-27 
衡阳 晶体 管 厂 下 -1384-7 3D 开 210G 营口 市 无 线 电 器 材 矿 夏 -1398-29 
衡阳 晶体 管 三 不 -1384-16 3DK211A 衡阳 晶 傅 管 厂 丰 -1404-11 
衡阳 晶体 管 广 开 -1384-24 3DK211B 衡阳 晶体 管 三 下 -1404-12 
衡阳 晶体 管 厂 复 -1384-26 3DK211C 衡阳 晶体 管 厂 政 -1404-13 
衡阳 晶体 管 下 -1384-27 3D 必 211D 衡阳 晶体 管 厂 四 -1404-14 
衡阳 晶体 管 厂 页-1384-28 3DK220A 一 巨 永光 下 工厂 下 -1364-23 
永光 电工 厂 下 -1386-40 3DK221A 一 刁 永光 中 工厂 夏 -1364-28 
永光 电工 厂 下 -1392-45 3D 攻 222A~D 永光 电工 厂 下 -1366-38 
衡阳 唱 依 管 三 丰 -1388-22 3D 开 223A 一 D 永光 电工 厂 四 -1368-29 
杭州 半导体 三 下 -1388-24 3DK224A~D 永光 电工 厂 下 -1374-16 
衡阳 时 体 管 三 和 -1388-31 | 3D 玖 225A 一 D 永光 电工 厂 夏 -1382-18 
杭州 半导体 厂 下 -1388-32 3DK226A 一 D 永光 电工 厂 页-1384-45 
衡阳 上 晶体管 广 及 -1388-39 3DK253A 扬州 蜡 体 管 厂 夏 -1364-32 
杭州 半导体 三 得 -1388-40 3D 开 253A_ 扬州 晶体 管 矿 夏 -1864-33 
衡阳 茧 体 管 三 开 -1388-43 3DK253B 扬州 晶体 管 厂 秆 -1364-37 
杭州 半导体 三 四 -1388-44 3 了 D 开 253 尾 扬州 晶体 管 三 复 -1364-38 
衡阳 晶体 管 三 下 -1388-46 3D 玫 253C 扬 了 4 晶体 管 管 三 算 -1364-41 
杭州 半导体 六 机 -1388-48 | 3D 玉 253 扬州 晶体 管 厂 机 -1364-42 
沉 州 半导体 广 下 -1388-49 3D 民 253D 扬州 晶体 管 | 秘 -1364-46 
衔 阳 晶体 管 三 材 -1383-50 3D 玉 253D 扬州 晶体 管 三 直 -1364-47 
营口 市 无 线 电器 村 六 佣 -1390-31 3 也 开 259A 扬州 晶体管 三 丰 -1376-26 
衡阳 晶体 管 下 -1394-38 3 也 开 259B 扬州 晶体 管 厂 四 -1376-33 
衡阳 晶体 管 厂 焉 -1394-41 3D 开 259C 扬州 晶体 管 三 四 -1376-39 
衡阳 晶体 管 看 1394-45 3DK259D 扬州 晶体 管 三 看 -1376-45 
衡阳 唱 体 管 广 夏 -1394-47 3D 开 300A 了 卫 光 电工 厂 入 -1404-38 
衡阳 晶体 管 厂 夏 -1394-48 3 也 开 300B 了 卫 光 电工 厂 年-1404-39 
衡阳 晶体 管 厂 下 -13994-49 3D 玫 300C 卫 光 电工 厂 夏 -1404-40 
营口 市 无 线 电器 材 ) 看-1396-3 3 也 开 300 卫 了 卫 光 电工 万 要-1404-42 
衡阳 晶体 管 三 秆 -1396-47 3DK301A 了 卫 光 电工 厂 置 -1402-44 
杭州 学 半 导 导体 | 亚 -1398-18 3DD 了 301 了 | 看-1402-45 
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3 卫 和 306 有 


3 也 玫 306 


3DK306C 衡阳 上 丰 体 管 三 
3DK306C 杭州 学 导体 厂 
3DK306D 杭州 半导体 三 
3 了 天 306D 衡阳 晶体 管 厂 
3 了 攻 306 王 衡阳 晶体 答 三 
3 了 D 瓜 306 己 杭州 尘 导 体 三 
3DK306 人 衡阳 剖 体 答 广 
3 也 下 306 下 杭州 笠 导 体 厂 
2 了 D 开 2306G 衡阳 蜡 体 管 三 
3 天 306G 杭州 演 导 体 厂 
3D 玫 306G 营口 再 无 线 电 器 材 三 
3DK307A 衡阳 昂 体 答 广 
3 了 区 307 卫 衡 阴 晶体 管 三 
3DK307C 衡阳 晶体 管 三 
3DK307D 衡阳 覃 体 管 厂 
3D 开 307 已 衡阳 晶体 管 厂 
3 了 攻 307 下 衡阳 晶体 管 ) 
3DK3076G 衡阳 晶体 管 三 
本 3 也 开 308 信 衔 ; 管 三 


闹 州 半导体 厂 
衡阳 晶体 管 六 


ee 


型 号 三 家 页 码 - 序 

3 天 301C 卫 关 电工 万 年.1402-46 
3 了 玉 301D 卫 兴 也 工厂 -1402-47 
3D 其 301 己 卫 光 电工 厂 夏 -1402-48 
3 也 天 301 开 卫 光 志 工 厂 区 -1402-49 
3 天 301G 卫 光 也 工厂 末 -1402-50 
3 也 尼 304A 衡 阻 晶体 管 三 省 -1366-7 
3DKK3043 衡阳 晶体 管 三 政 -1366-8 
3DK304C 衡阳 晶体 管 厂 -1366-9 
3 也 天 304DD 衡阳 晶体 管 三 槛 -1366-10 
3 卫 开 304 也 衔 阳 晶体 管 六 在 -1366- 计 
3 了 D 天 304 了 衡阳 晶体 答 广 息 -1366-5 
3D 长 304G 衡阳 晶体 答 厂 镍 -13866-6 
3 也 天 304G 营口 市 无 线 忠 器 材 广 和 置 -1366-34 
3 卫 民 365 太 衡 限 曲 体 管 厂 四 -1376-19 
3 了 用 305 了 衡阳 晶体 管 四 -1370-20 
3 了 氏 305C 〇 衡阳 晶体 管 团 -1376-21 
3D 开 305D 衡阳 量 体 管 秆 -1370-22 
3 也 及 305 忆 衔 阳 显 体 管 三 四-1370-23 
3 也 攻 305 了 衡阳 晶体 管 厂 台 -1370-1t7 
3 卫 开 305G 衡阳 晶体 答 厂 和 夏 -1370-18 
3 卫 玫 305 营口 市 无 线 忠 器 村 三 秆 -1372-50 
3 卫 开 306 太 衡阳 器 僚 管 厂 四 -1378-23 
3 了 DK306 和 人 襄 州 半导体 广 夏 -1378-24 


四 -878-26 
秆 -1378~27 
六 -1378-28 
四 -1378-29 
下 -1378-30 
各 -1378-31 
下 -1378-32 
图-1378-14 
丰 -1378-33 
政 -1378-15 
下 -13578-34 
国 -1382-17 
四 -1382-48 
四 -1382-49 
下 -41382-50 
看 -1384-1 

更-1384-2 

页 -1382-44 
夏 - ~TI382-45 
贾 -iagse 1 


3 也 开 308 孔 
3 了 玫 308 卫 
3 有 民 308 开 
3 站 玉 308 Cr 
3 并 309A 
3 也 天 309 了 B 
3 已 表 309C 
3 也 开 309 也 
3 也 区 309 也 
3 了 天 309 已 
3 也 民 309 开 
3 也 玉 309G 
3 了 DK310 太 
3 卫 闪 310A 
3 呈 肛 310 卫 
3D 玫 310B 
3 有 下 310C 
3 有 了 术 310C 
3 也 玫 310 也 
3 孔 关 310 了 D 
3 也 下 ?310 玖 
3 瑟 闵 310 也 
3 也 天 310 王 
3 也 到 310 正 
3 卫 开 310G 
3 卫 开 510G 
3 卫 开 311 太 
3 卫 开 3 也 
3 间 开 3 人 7 
3 了 天 3 计 
3 了 天 311 孔 
3 卫 开 3 下 
3 了 天 311G 
3 耳 共 400A 
3 卫 共 :400 卫 
3 了 D 天 400C 
3D 民 400 卫 
3D 玫 400 卫 
3 卫 玉 401 

3 了 天 401 


备用 属 体 和 
衡阳 晶体 管 
街中 是 体 管 


衡阳 晶体 管 厂 


营口 市 无 线 电 器 


呈 材 广 


衡阳 晶体 答 厂 


rs: 


人 衔 员 晶 傅 管 
衡 限 酝 让 日 体 管 管 厂 
街 归 量 体 管 
衡 扫 晶体管 

衡阳 晶体 管 
衡阳 晶体 管 】 


衡阳 蝇 
衡阳 晶体 管 
和 阳 晶 体 管 
8 晶体 管 
阳 帅 体 管 
阳 晶 体 管 
阳 量 体 
阳 晶 体 管 
阳 晶 体 管 


本 


SN 
7 
1 


下 


计 


ev 
记 


人 
阳 量 体 答 
阳 晶 体 管 


和 村 汪 


[ 外 体 伯 管 
衡阳 晶 体 和 


0 
蝇 体 管 


衡阳 局 体 答 厂 
衡阳 晶体 管 ] 


衡阳 晶体 管 
衡阳 晶体 管 
衡阳 晶体 管 
衡阳 曲 体 答 
衡阳 晶体 管 
衡阳 晶体 管 
衡阳 晶体 管 
八 七 五 三 
从 二 五 三 
八 十 五 | 
七 五 | 


革 


串 


aa 


管 厂 


茜 晶 体 管 


晶体 管 


外 可 体 管 三 


厂 和 


遇 


斑 


营口 市 无 线 电 器 材 
体 答 矿 


一 = 


和 一 


广 一 


广 
局 


-13288-16 
得 -1388-17 
村 -1388-18 
秆 -1390-43 
和 夏 -1388-12 
夏 -1388-13 
杜 -1394-31 

394-32 


四 -1394-35 
下 -1398-9 
看 -1394-22 
下 -1394-23 
夏 -1393-3 
看 -1400-41 
材 -1398-4 
各 -1400-42 
置 -1338-9 
夏 -1400-43 
和 -1398-10 
下 -1400-44 


置 -1398-31 
is 
站 -1398-15 
下 -1400-46 
区 -1398-16 
看-1400-47 
夏 -1404-1 
和 -1404-2 
下 -1404-3 
秆 -1494- 和 4 
置 -1464-5 
和 -1404-6 
区 -1404-7 
夏 -1354-35 
下 -1354-44 
夏 -1354-50 
下 -1356-4 
秆 -1356-9 
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型 号 


3 也 开 401AA 
3D 玫 401B8 
3 也 天 401 也 
3DK401C 
3DK401C 
3DK401D 
3DK401D 
3SD 玉 401 玉 
3 也 开 401 忆 
3D 开 401 己 
3D 玫 401G 
3 了 及 401 也 
3D 天 402 下 
3 了 D 开 403 信 
3D 有 403A 
3DK403 卫 3 
3D 开 403 也 
3D 开 403C 
3D 天 403C 
3DK403D 
3D 开 403D 
3D 开 403 避 
3D 玫 403 卫 
3D 天 403 下 
3D 天 404 人 入 
3 卫 开 404A 
3 也 芭 404AA 
3DK404A 
3 了 D 开 404 也 
3DK404B 
3 也 有 开 404 卫 
3D 开 404 了 
3 了 天 404C 
3 了 天 404C 
3 也 民 404C 
3DK404C 
3 也 天 404 也 
3 也 开 404 卫 
3DK404D 
3 了 KK404D 
3 也 开 404 卫 
3 天 404 世 
3DK404 卫 
3 也 开 404 下 


下 -294 


家 


八 七 五 厂 


重庆 无 线 电 四 三 


八 七 五 三 


重庆 无 线 电 四 三 
八 七 五 三 


重庆 无 线 电 四 


八 七 五 三 
从 二 五 三 
信 世 一 三 
及 二 五 三 
八 七 五 三 
代 蔬 五 | 
八 - 


八 - 


永 3 


八 二 五 三 
八 巨 五 
五 三 
八 七 五 广 
八 七 五 三 
八 寸 五 三 
八 七 五 三 
八 十 五 三 
八 七 五 三 
八 七 五 


五 厂 


全 电 工厂 


杭州 半导体 三 


太 示 五 
八 七 五 


永光 电工 厂 
杭州 半导体 三 
八 寸 五 厂 

八 七 五 厂 
永光 电工 厂 
杭州 涩 导体 三 
八 七 五 厂 

八 瑟 五 三 
永光 里 工厂 
杭州 半导体 三 
八 七 五 厂 
八 七 五 三 
永光 电工 三 


八 七 五 


重庆 无 线 电 四 广 
AS 瑟 全 
重庆 无 线 电 四 三 


页 码 -序号 


下-1370-7 

下 -1354-43 
下 -1370-10 
下 -1356-2 

焉 -1370-11 
下 -1356-3 

焉 -1370-14 
下 -1356-12 
焉 -1370-15 
征 -1356-13 
下 -1356-22 
下 -1356-23 
下 -1358-41 
焉 -1354-30 
下 -1354-31 
下 -1354-33 
亚 -1354-34 
焉 -1354-36 
下 -1354-38 
下 -1354-40 
焉 -1354-41 
下-1354-42 
焉 -1354-45 
焉 -1354-47 
了 -1354-48 
焉 -1356-1 

开 -1364-34 
生 -1366-1 

夏 -1356-5 

下 -1356-6 

所 -1364-35 
到-1366-2 

下 -1356-7 

下 -1356-10 
焉 -1364-43 
租 -1366-3 

基 -1356-14 
亚 -1356-16 
下 -1364-44 
四 -1366-4 

亚 -1356-18 
了 丰 -1356-20 
下 -1364-49 
下 -1356-24 


型 号 厂 家 页 码 -序号 
3D 天 404F 八 七 五 厂 下 -1356-26 
3 卫 开 404 匡 永光 电 耳 三 焉 -1364-50 
3D 开 405 人 入 八 七 五 厂 下 -1356-g8 
3 也 开 405AA 八 七 五 三 四 -1356-11 
3DK405B 八 七 五 三 焉 -1356-15 
3D 开 405B 八 七 五 厂 下 -1356-17 
3DK405C 八 七 五 厂 亚 -1356-19 
3D 开 405C 八 瑟 五 三 焉 -1356-21 
3 卫 开 405 了 D 八 七 五 厂 区 -1356-25 
3 卫 开 405D 八 瑟 五 三 下 -1356-27 
3DK405 蕊 八 七 五 厂 下 -1356-28 
3D 开 405 忆 八 七 五 厂 下 -1356-29 
3 了 D 开 405 开 八 七 五 厂 焉 -1356-30 
3D 开 405 下 八 七 五 厂 亚 -1356-31 
3DK406A 人 和 八 七 五 三 焉 -1354-29 
3D 开 406A_ 永光 电工 厂 亚 -1376-27 
3 卫 开 406AA 永光 电工 厂 下 -1376-29 
3D 开 406B 人 八 七 五 三 玖 -1354-32 
3D 开 406 了 B 永光 电工 厂 焉 -1376-32 
3D 天 406 也 AAA 天 三 下 -1376-34 
3D 玫 406C 八 七 五 厂 夏 -1354-39 
3D 天 406C 八 七 五 三 焉 -1376-40 
3D 天 408C 永光 电工 三 下 -1376-42 
3D 开 406D 从 二 五 厂 下 -1354-46 
3D 开 406D 永光 电工 厂 下-1376-43 
3DK406D 八 七 五 厂 夏 -1376-46 
3D 开 406 忆 八 七 五 厂 下 -1354-49 
3D 玉 406 羽 人 天 请 亚 -1376-48 
3D 开 406 焉 永光 电工 厂 夏 -1378-1 
3D 开 406 开 永光 电工 厂 下 -1378-2 
3 也 及 406 上 人 二 三 |) 下 -1378-4 
3 卫 开 406 下 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -1382-16 
3 卫 开 408 入 八 七 五 厂 第 -1354-24 
3 了 P 天 408A 人 八 七 五 厂 胞 -1386-32 
3D 开 408A 永光 电工 三 下 -1386-35 
3D 玫 4083 八 七 五 厂 亚 -1354-25 
3D 玫 408 了 3 永光 电工 厂 下 -1386-36 
3D 开 408 了 八 七 五 厂 下 -1386-38 
3D 开 408C 人 和 八 七 五 广 焉 -1354-26 
3D 开 408C 人 和 八 七 五 广 下 -1386-44 
3 了 D 必 408C 永光 电工 厂 下 -1386-47 
3 了 天 408 了 D 八 七 五 厂 下 -1354-27 
3D 及 408D 永光 电工 厂 下 -1386-48 
3D 开 408D 八 七 五 三 下 -1386-49 


aaaeasadaiwa il mr 吉 三 aaa 


灶 导 体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


于 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 好 家 页 三- 序号 
3 卫 开 408 忆 八 七 五 三 焉 -1354-28 3D 开 601F 人 八 七 五 三 下 -1400-17 
3D 开 408 卫 八 七 五 厂 下 -1388-4 3DKK602A 人 八 七 五 厂 夏 -1398-33 
3DK408 忆 八 七 五 三 下 -1388-6 3 了 下 602 也 八 瑟 五 三 下 -1398-34 
3D 玫 408 下 未 光电 工厂 焉 -1388-8 3DK602C 人 八 二 五 厂 生 -1398-35 
3 也 玉 408 下 营口 市 无 线 电 器 材 和 -1390-44 3D 玫 602D 人 八 七 五 年-1398-36 
取 3 也 用 602 卫 八 瑟 五 三 玉 -1398-37 
3 了 及 501 了 一 下 永光 电工 焉 -1386-41 3PD 玫 602 下 八 七 五 三 开 -1398-38 
3D 改 502 了 一 下 永光 电工 三 下 -1392-49 3DKK605A 人 八 七 五 | 下 -1372-36 
3 也 开 503B 一 了 永光 员工 厂 下 -1398-6 3 也 天 605A 人 八 七 五 三 下 -1372-37 
3D 开 504 了 一 下 永光 下 工厂 下 -1400-32 3D 开 605B 八 七 五 厂 下 -1372-38 
3D 玫 505B 一 下 永光 电工 亚 -1402-24 3DD 开 605B 八 七 五 三 玛 -1372-39 
3D 及 506 旦 一 下 永光 电工 厂 亚 -1392-50 3 也 开 605C 八 七 五 三 下 -1372-40 
3DK507B 一 下 永光 电工 厂 下 -1398-7 3 了 D 玫 605C 八 寸 五 三 置 -1372-41 
3D 开 508 了 一 眉 永光 电工 广 下 -1400-33 3DK605D 八 七 五 三 夏 -1372-42 
3 也 并 509 呈 一 下 永光 唱 工 厂 和 看 -1402-25 3 了 D 开 605D 八 二 五 厂 四 -1372-43 
3D 开 510 了 一 下 永光 电工 厂 下 -1398-8 3 也 下 605 卫 人 八 七 五 厂 个 -1372-44 
3DK511B~ 下 永光 时 工厂 下 -1400-34 3D 开 605 卫 八 七 五 三 各 -1372-45 
3 也 玫 512 了 一 下 永光 电工 厂 亚 -1402-26 3D 玫 605 了 下 八 瑟 五 厂 下 -1372-46 
3D 玫 5133B 一 了 永光 电工 厂 下 -1400-35 3DK605F 八 七 五 广 夏 -1372-47 
3 了 D 开 514 吕 一 下 永光 电工 厂 亚 -1402-27 3DK606A 人 和 八 七 五 厂 复 -1380-44 
3D 开 515B 一 下 永光 电工 厂 -下 -1402-28 3 也 开 606A 八 七 五 广 夏 -1380-45 
3D 开 516 了 一 下 永光 电工 厂 亚 -1388-3 3 也 长 606A 人 八 七 五 厂 下 -1380-46 
3D 玫 517 了 一 一 永光 电工 厂 下 -1394-12 3D 民 606B 八 七 五 三 下 -1380-47 
3DK518B 一 下 永光 电工 厂 下 -1398-12 3 也 开 606 了 八 寸 五 六 下 -1380-48 
3D 开 519 了 33 一 下 永光 电工 三 区 -1400-38 3D 开 606 也 八 二 五 三 人 直 -1380-49 
3D 开 5203 了 3 一 了 一 永光 电工 厂 下 -1402-34 3D KK606C 从 蔬 五 户 置 -1380-50 
3DK5218 一 下 永光 电工 厂 看 -1394-13 3DK606C 人 八 七 五 厂 政 -1382-1 
3D 玫 522 关 一 下 永光 电工 厂 亚 -1398-13 3DK606C JE 夏 -1382-2 
3 也 开 523 了 一 了 永光 电工 厂 页 -1400-39 3D 开 606D 八 寸 五 三 杜 -1382-3 
3D 民 524 了 一 下 永光 惠 工 厂 亚 -1402-35 3D 开 606 卫 从 十 下 三 政 -1382-4 
3 了 DK525 了 一 下 永光 电工 厂 下 -1398-14 3DK606D 八 七 五 厂 夏 -1382-5 
3 也 开 526 了 一 一 永 光电 工 下 -1400-37 3DK606 刁 9 罗 型 -1382-7 
3D 开 527 了 ~ 了 永光 电工 厂 至-1402-32 3 也 开 606 卫 八 七 五 厂 下 -1382-9 
3D 开 601A 八 七 五 三 亚 -1398-45 3D 玫 606 卫 人 八 七 五 厂 禾 -1382-10 
3D 开 601A 八 瑟 五 三 到 -1398-46 3 也 玫 606 下 八 七 五 厂 秆 -1382- 了 1 
3DK6o1B 八 七 五 厂 下 -1400-4 3 了 D 开 606 下 八 七 五 三 区 -1382-12 
3DK601B 八 七 五 三 下 -1400-5 3D 玫 606 下 八 七 五 秒 -1382-13 
3DK601C 八 七 五 三 亚 -1400-10 3D 开 606G 八 十 五 三 槛 -1382-8 
3D 天 601C 八 七 五 厂 下 -1400-11 3DRK606H 八 七 五 厂 夏 -1382-14 
3D KK601D 八 瑟 五 厂 下 -1400-12 3D 玫 606 了 本 八 七 五 厂 牧 -1382-15 
3D 开 601D 八 七 五 下 -3400-13 3 了 D 开 608A 八 七 五 厂 下 -1390-21 
3D KK601 卫 八 - 七 五 厂 焉 -1400-14 3 也 开 608A 太志 天 三 亚 -1390-22 
3D 天 601 卫 八 七 五 厂 下 -1400-15 3DK608A 八 瑟 五 | 团 -1390-23 
3D 开 601F 下 八 七 五 厂 夏 -1400-16 夏 -1390-24 


ss 


3 了 天 608 了 


-re 


> 区 RE 
半导体 三 极 管 型号 


型 叶 


3D 开 608 了 
3 也 K608 卫 
3KS08C 
3 了 天 608C 
3D 天 608C 
3 卫 氏 608D 
3 了 用 608D 
3 了 天 608 朋 
3 卫 玉 608 也 
3D KK608 忆 
3D 开 608 下 
3 了 玉 608F 
3 卫 玫 608 下 
3D 玫 608 开 
3 也 下 608G 
3 卫 届 608 于 
3 了 下 608 了 
3 也 发 609 入 
3 了 天 6096 信 
3D 天 609B 
3D 玫 609 了 3 
3D 及 609C 
3 也 玫 609C 
3 也 天 609D 
3 也 天 609 了 D 
3D 玫 609 忆 
3 KK609 忆 
3DKK669R 
3 有 下 609 正 
3D 玫 610 信 
2 有 D 玫 610AA 


3 了 闪 610A 


3DK610B 
3 了 D 玫 610B 
3 已 区 610B8 
3 了 民 610C 
3? 卫 玫 610C 
3D 玉 610C 
3D 和 610D 
3DK610D 
3D 开 610D 
3 也 及 610 孔 
3D 开 610 己 ， 
3D 开 610 匡 
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八 七 五 厂 
八 七 五 厂 
八 七 五 三 
八 七 五 厂 
八 七 五 厂 
八 七 五 三 
八 七 五 厂 
八 七 五 三 
八 七 五 三 
八 七 五 厂 
八 七 五 厂 
八 七 五 三 
八 七 五 厂 
八 七 五 厂 
八 七 五 厂 
八 七 五 厂 
八 七 五 厂 
作 七 五 厂 
大寺 大) 
AN 二 
八 七 五 三 
八 七 五 
八 七 了 T 广 
从 二 五 三 


页 码 -序号 
丰 -1390-25 
页 -1390-26 
四 -1390…27 
区 -1390-28 

1390 -29 
下 -1390-30 
夏 -13900-32 
耳 -1390-33 
夏 -1390-34 
天 -1390-35 
四 -1390-36 
性 -1390-38 
下 -1390-39 
四 -1390-40 
下 -1390-37 
伸 -1390-41 
台 -1390-42 


站 - 


卫 396-3 
村 -1396-31 
抽 -1396-32 
服 -1396-33 
四 -1396-34 


奢 -1398-35 


下 -1396-36 


可 -1398-43 
下 -1398-41 
夏 -1398-42 
更-3398-44 
秆 -34398-47 
本 -1398-48 


重 -1400-1 


型 号 


3 了 习 610 耻 
3 也有 822 入 
3 九天 822 也 
3 卫 开 822C 
3DK822D 
3D 玫 822 忆 
3 门 K822 开 
3 开 13003 
3D 开 13005 
3 了 D 开 2222A 
3 卫 开 2222 卫 
3 卫 开 2222C 
3 了 D 开 2222 了 D 
3 也 开 2222 羽 
3 了 天 2222 下 
3 也 天 5671 
3 卫 开 5672 
3 了 及 G3A 
3DKG3B 
3 了 天 G3C 
3D 长 G3D 
3DKG3E 
3DG3 
3 了 下 各 3G 
3D 玫 G5 信 
3D 玫 G5B 
3DKG5C 
3 有 下 人 5D 
卫 玉 G5E 
3 共 G5 它 
3D 玫 G5G 
3 卫 攻 G10A 
3DKG10B 
3DKG10C 
3 了 KG10D 
3D 开 G10E 
3D 玫 G10R 
3 了 及 G10G 
3DMLI 

3 了 MT1A 
3DMI1IB 
3PM1C 
3DMID 


八 士 五 厂 
4 芜湖 晶体 管 
4 芜湖 晶体 管 
^ 落 湖 晶体 管 
4 甘 湖 晶体 管 


^ 芜 湖 晶体 管 厂 


^ 东 湖 晶体 管 
内 蒙古 半 导 


内 蒙古 灶 导 


晤 体 


| 


_ 


由 
区 


用 


管 厂 


六 
人 


/ 


二 器 件 厂 


依 器 人 


| 


践 


量 体 


局 7 
日 站 ,全 


本 

哈尔滨 晶 傈 

哈尔滨 晶体 

喻 尔 演 晶体 
深 


| 
ES 
染 
六 若 


下 
开 
次 


二 
莹 
CT AN Tv SS 


二 人 公信 


了 AN 二 
哈尔滨 晶 1 


^ 江 阴 电 体 管 
^ 江 阴 刷 体 管 


苔 体 管 


管 厂 


答 厂 


AFL 
型 


管 广 
管 厂 


2 
A 
车 


- 管 厂 
和 临沂 半 司 体 器 件 三 


广 
广 


4 江阴 昌 体 管 厂 


^ 江 表 晶 体 管 厂 


一 


厂 


页 码 -序号 

年-1400-8 

机-1400-9 

开 -1914-44 
复 -1320-18 
四 -1320-14 
复 -1320-15 
夏 -1320-16 
真 -1320-17 
夏 -4374-5 

下 -1382-46 
夏 -1314-38 
丰 -1314-39 
置 -1314-40 
置 -1314-41 
夏 -1314-42 
置 -1314-43 
看 -1390-45 
蓝 -1390-49 
四 -1376-28 
下 -1376-35 
材 -1376-41 
夏 -1376-47 


1 
后 


8 
3 了 


j 


1 
Fr 
多 

下 

co 四 后 


型 号 广 家 页 码 -序号 | 型 - 号 三 家 
3DMI1IRE 4 江 阳 晶体管 三 下 -1526-7 3DO4F 兴 化 晶体 管 厂 

3DM3 和 临沂 半导体 器 件 厂 在 -4526-11 3DO14T 七 四 六 

3DM3A 临沂 洲 导 体 器 件 广 夏 -672-1 3DO4EF 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 三 
3DM3B 临沂 半导体 器 件 厂 下 -672-2 3DO4G 兴 化 星人 笨 答 厂 
3DM3C 临沂 半 导 估 器件 厂 机 -672-$ 3DO4G 十 四 六 厂 

3DO1 上 海 无 线 电 十 四 厂 四 -1450-1 3DO4G 
3DO1-B 人 开 -1448-11 3DO4H 兴 化 晶体 管 和 

3DO31D 兴 化 晶体 管 丰 -1448-20 3 了 OO4H 七 四 六 厂 

3D DO1D Ri 3DO4 王 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 厂 
3DO1ID 七 四 六 厂 下 -1448-22 | 3DO41I 沈阳 市 半导体 器 件 九 厂 
3DO1D 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 六 政 -1450-2 3DO4I 七 四 六 三 

3D 9O1E 兴 化 晶体 管 厂 焉 -1448-23 3DO4I 廉 江 县 安 铺 和 无线电 总 厂 
3DO1E 七 四 广 厂 在-1448-24 3D O6 上 海 无 线 电 十 四 广 
3DO1E 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 厂 置 -1450-3 3DO6A 七 四 六 六 

3DOIEF 兴 化 晶体 管 厂 复 -1448-25 3DO6B 七 匹 六 厂 

3DO1F 七 四 六 厂 四 -1448-26 3DO6L 上 上 海 无 线 电 十 四 厂 

3D 91F 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 厂 下 -1450-4 3DO62 上 海 无 线 电 十 四 厂 
3DO1G 兴 化 晶体 管 厂 丰 -1448-27 3DO63 上 海 无 线 电 十 四 厂 
3DO1G ”七 四 六 广 夏 -1448-28 3DO7A 上 海 无 线 电 十 四 厂 
3DO1G 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 厂 夏 -1450-5 3DOY7-B 天 漂 第 四 半导体 器 件 厂 四 
3DO1H 兴 化 晶 怀 管 夏 -1448-29 3DO7B 上 海 无 线 电 十 四 厂 

3D OT 玉 沈阳 市 半导体 器 件 九 矿 和 夏 -1448-30 3DO 玉 -B 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 
3D O1 瑞 七 西 六 下 -1448-31 3DOKG-B 无 津 第 四 半导体 器 件 三 
3D Oil 糜 江 县 安 铺 无 线 电 总 厂 政 -1450-6 3DO 玉 X-B 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 
3DO2 上 海 无 线 电 十 四 厂 政 -1450-24 3DOZ-3 天 津 策 四 半导体 器 件 厂 而 
3DO2-B 天 津 第 四 半导体 器 件 矿 复 -1448-13 3DOZ-B 天女 第 四 半导体 器 件 厂 
3D O2- 也 天 津 第 四 半导体 器 件 矿 夏 -1448-15 3DOZ-B2 天 建 第 四 半 导 信 器 件 ] | 
3SD QO2 卫 七 四 六 厂 夏 -1450-25 3DP420A 全 八 四 三 〇 厂 

3 了 DO2E 七 四 六 三 材 -1450-26 3DP420B 4 八 四 三 O 〇 三 

3DO2G 七 四 六 厂 夏 -1450-27 3 也 P420C ”全 八 四 三 〇 三 

3DO2 丽 二 四 六 三 各 -1450-28 3 了 DP430A 全 八 四 三 〇 j 

3DOQ3 北京 市 半导体 器 件 六 三 在 -1450-40 3 了 了 430 了 3 全 八 四 三 口 厂 

3DO4 上 海 无 线 电 十 四 三 于 -1450-7 3DPE4s0C 全 八 四 三 〇 六 

3DO14 北京 市 半导体 器 件 六 站 和 赴 -1450-8 3 也 及 1204 广州 半导体 器 任 厂 
3DO4-1 兴 化 晶体 管 厂 玉 -1448-43 3DS11A ee 
3DO4- 了 3 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 政 -1448-12 3DS11B 北京 市 半导体 器 件 一 / 
3D O4- 卫 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 夏 -1448-13 3D SI11C 北京 市 半导体 器 件 _ 厂 
3DO4D 兴 化 晶体 答 厂 下 -1448-32 3DS11D 北京 市 半导体 器 件 一 
3DO4D 沈阳 市 半导体 器 件 九 厂 和 夏 -1448-33 3D S31A 北京 市 半导体 器 件 一 三 
3DO4D 七 四 六 广 夏 -1448-34 3DS31B 由 
3DO4D 廉 江 电 安 铺 无 线 电 总 厂 看 -1450-18 3DS31C 北京 市 半导体 器 件 一 三 
3DO4E 兴 化 晶体 管 三 夏 -1448-35 3DS31D 北京 市 半导体 器 件 一 厂 
3 也 4 中 二 四 广 厂 夏 -1448-36 3DTI1 开 大 ; | 

3DO4 玉 廉 江 县 ,无线 皮 总 | 于 - 1450-19 3 了 个 1 下 
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机 -4448- 37 
页 -1448-38 
下 -1450-20 
下 -1448-39 
下 -1448-40 
可 -41460-21 
村 -1448-41 
屠 -1448-42 
下 -1450-22 
丰 -1448-44 
村 -1448-45 
公 -1450-23 
而 -1448-46 
面 -1448-47 
于 -1448-48 
午 -1452-10 
班 -1452-19 
年 -1452-21 
责 -1448-4 
-1448-7 
1 
御 -1448-8 


和 -1448-2 
蓝 -1234-31 
下 -1234-32 
下 1234-33 
| -1238-28 
了 -1238-29 
下 -1228-30 
和 -1058-2 
夏 -1538-8 

-1538-9 

秆 -1538-10 
下 -1538-11 
下-1533-12 
置 -1538-13 
不 -4538-14 
页 -1538-15 
下 -1496-25 

置 -1496-25 
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型 号 三 家 
3DT 了 TI 大 迷 仪 霄 元 件 厂 

3 了 人 2 开 大 连 仪表 元 件 厂 
3D 代 2 开 昆山 晶体 管 厂 
3DT3 玫 oo 
3DTT3 攻 
3DT4 扩 

3 卫 工 4 下 

3 卫 开 5 开 . 

3 卫 工 5 到 胰 山 时 和 
3DT6 开 大 连 仪 袁 元 0 
DT6 开 昆山 晶体 管 
3DT7 玫 人 二 委 光 郊 作 三 
3DT7 攻 昆山 晶 体 管 厂 

3 了 个 8 开 大 连 仪表 元 盾 三 
3 也 个 8 玫 昆山 是 体 管 厂 

3 也 个 9 开 大 连 仪 表 元 件 厂 
3DT9K 昆山 晶体 管 厂 
3DT10 玫 2 件 厂 
3DT10 玫 紧 山 晶体 管 厂 

3 也 个 11 开 关于 人 于 人 六 

3 了 个 11 开 昆山 晶 f 

3 卫 个 12 攻 Eee 件 厂 

3 了 个 12 开 昆山 晶体 答 厂 

3 了 DT 人 13 开 大 过 仪 天 元 牛 三 

3 了 下 13 开 昆山 晶体 管 厂 
3DT14 开 大连 以 天 记 件 个 三 
3DT14 开 昆山 晶体 管 | 
3DTI15 政 大连 久 表 元 E 件 厂 

3 卫 个 15 玉 是 由 晶体 管 厂 
3DTI16 下 大连 仪 素 元 件 厂 

3 了 DT16 开 昆 臣 晶体管 厂 

3 了 DT 个 17 玫 大 连 仪 卖 元 件 厂 
3 卫 个 17 攻 昆山 晶体管 厂 
3DTI18 玫 大 连 仪 表 元 秆 厂 
3DTI18 于 昆 卫 晶体 管 三 

3 了 DY13 人 徐州 半导体 器 件 研 究 所 
3DY14 人 徐州 半导体 器 件 研究 所 
3DY1I5 徐州 半导体 器 件 研 究 所 
3DWT 济南 半导体 四 厂 

3 了 到 了 济南 半导体 四 ) 

3 了 和 01 江 因 由 尘 导体 广 
3 站 XX1 大 连 第 六 晶体 管 
3DXL 并 现下 半导体 三 
3DX1A 大 连 第 告 六 晶体 管 


亚 -298 


于 


1498-26 
1496-286 


上 


1496-27 
-1496-28 
看 -1496-28 
重 -1496-29 
区 -1496-29 
置 -1496-30 
秆 -1496-30 
下 -1496-31 
四 -1496-31 
秆 -1496-32 
四 -1496-32 
年 -1496-33 
下 -1496-33 
看 -1496-34 
竹 -1496-34 
下 -1496-35 
下 -1496-35 
下 -1496-36 
下 -1496-36 
亚 -1496-37 
亚 -1496-37 
夏 -1496-38 
政 -1496-38 
下 -1496-39 
下 -1496-39 
和 -1496-40 
下 -1496-40 
亚 -1496-41 
亚 -1496-41 
亚 -1496-42 
下 -1496-42 
下 -和 44-41 
下 -1144-42 
下 -1144-45 
下 -1526-15 
亚 -1526-16 
下 -536-39 
下 -546-3 
首 -546-5 
下 -546-4 


[二 
上 


-18504- 工 


-1496-27 
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型 号 三 家 页 码 -序号 
3DX1A -网 山 半导体 三 夏 -546-6 
3DXTA 高 唐 县 无 线 电 实验 厂 “ 奢 -546-7 
3 也 X1IB 大 浆 册 半导体 广 秆 -546-8 
3 了 XIB 高 唐 县 无 线 电 实 验 厂 夏 -546-9 
3DX1B 大 连 第 六 晶体 管 六 亚 -546-10 
3DXI1C 大 加 让 洛 导 体 三 看 -546-23 
3DXI1C 高 唐 县 无 线 电 实验 厂 下 -546-24 
3DXI1C 大 连 第 六 晶体 管 三 下 -546-25 
3DX1C 太原 半导体 厂 下 -546-26 
3DXLD 大 连 第 六 晶体 管 和 夏 -546-12 
3DX1ID 太原 半导体 厂 置 -546-13 
3DX1D 并 网 山 半导体 厂 下 -546-16 
3DX1D 高 唐 县 无 线 电 实验 矿 下 -546-17 
3 了 和 X1TE 大 连 第 六 晶体 管 厂 下 -546-14 
3 了 1 忆 井 网 由 半导体 三 下 -546-18 
3DX1E 高 唐 县 无 线 电 实验 三 ” 夏 -546-19 
3 了 XXXTE 大 连 第 六 晶体 管 ) 夏 -546-15 
3 也 和 1F 并 冈 山 半 导体 厂 下 -546-20 
3DXI1EF 高 唐 县 无 线 电 实验 三 竹 -546-21 
3 卫 其 1 了 营口 市 无 线 电 器 材 广 下 -546-30 
3 也 和 02 井冈 由 半导体 三 在 -536-40 
3DX02A 字 波 无 线 电 二 厂 亚 -672-15 
3DX02B 全 宁波 无 线 电 二 厂 下 -672-13 
3DX02C ”全 宇 波 无 线 电 二 下 -672-14 
3DX2 亚 光 电工 厂 政 -592-34 
3D 基 2A 大 连 第 六 晶体 管 厂 下 -592-47 
3DX2B 大 连 第 六 晶体 管 厂 和 看 -592-50 
3 了 D 双 2C 大原 半 导体 六 秆 -546-27 
3DX2C 并 由 出 尘 导体 三 下 -592-45 
3 了 叉 2C 大 连 第 六 唱 体 管 笛 -592-48 
3DX2D 太原 半导体 三 亚 -546-28 
3 了 六 2 大 连 第 六 晶体 管 厂 和 -594-1 
3DX2D 并 网 山 半 导体 厂 亚 -594-3 
3 了 其? 下 并 罗 山 半 时 体 三 亚 -592-46 
3 了 和 X2 孔 天 连 第 六 晶体 管 厂 亚 -592-49 
3DXX2FE 大 连 第 六 晶体 管 三 覃 -594-2 
3 了 和 2F 砷 因 山 半导体 三 亚 -594-4 
3 也 和 2R 营口 市 无 线 电 器 材 矿 下 -594-14 
3DX2G 太原 半导体 三 亚 -546-29 
3 了 有 03 并 四 中 半导体 三 下 -536-41 
3DX3A 并 网 由 半导体 三 下 -538-15 
3DX3AA 大 有 连 第 六 品 体 管 厂 下 -538-18 
3DX3B 大 连 第 六 昌 体 管 厂 亚 -538-23 
3DX3B 亚 -538-26 


并 网 山 半导体 厂 


re 


坟 


0 


广 


3 也 久 05 
3DD 和 5 人 A 
3 也 基 5 了 B 
3DX5C 
3DX5D 
3D 双 5 卫 
3 卫 芭 5 节 
3D 有 X5EF 
3DX6A 
3DX6A 
3DX6B 
3 也 和 X6B 
3DX6C 
3DX6D 
3DX6D 
3DX6D 
3 了 DX6F 
3DX7 

3 也 和 9A 
3DX93 


rw empanrro 


并 网 山 半 导体 三 
大 连 第 六 晶体 管 三 
太原 半导体 三 
大 连 第 六 党 体 管 三 
间 冈 出 半导体 厂 
并 冈 山 半导体 广 
六 连 第 六 吕 管 


大 连 第 六 晶体 管 厂 
:网 山 半 导体 广 


营口 市 无 线 电 器 材 广 


和 并 

营 

井冈 山 半 导体 三 
井冈 山 半 导体 厂 
并 
并 
太 


闪 


网 山 半 导体 厂 
-网 山 半 导体 厂 


站 山 半导体 三 


半导体 厂 
太原 半导体 三 
网 山 举 导体 三 


营口 市 无 线 电 器 材 厂 


半导体 厂 

大连 第 六 晶体 管 厂 
大 连 第 六 晶体 管 厂 
大连 第 六 晶体 管 广 
大 连 第 六 晶体 管 厂 
大 连 第 六 显 体 管 厂 
天 连 第 六 晶体 管 广 


营口 市 无 线 电 器 材 广 


苏州 半导体 总 厂 
江阴 晶体 答 厂 
苏州 半导体 总 厂 
江阴 晶体 管 
江阴 晶体 管 厂 
江阴 品 体 管 三 


杭州 痢 平 仪表 元 件 厂 
杭州 痢 平 仪表 元 件 厂 
营 品 市 无 线 电 器 材 厂 


苏州 半导体 总 三 
宁波 无 线 电 二 | 
了 没 王波 无 线 中 一 人 


营口 市 无 线 电 器 材 三 


页 码 -序号 号 
本 -538-16 3DX9C 
和 看-538-19 3DX11A 
看-538-21 3DXI11B 
到-538-24 3DXI11C 
下 -538-27 3D XI101 
下 -538-17 3DX101 
下 -538-20 3DX101 
开 -538-22 3DX101 
下 -538-25 3DX101 
和 丰 -538-28 3 了 DX102 
焉 -538-29 3 了 X102 
下 -536-42 3 了 和 102 
亚 -592-42 3 卫 居 102 
亚 -592-43 3X3103 
下 -592-44 3 也 又 103 
下 -554-34 3 卫 X103 
帮 -594-5 3 也 基 103 
下 -594-6 3DX304 
亚 -594-? 3 也 X104 
夏 -594-21 3 卫 104 
下 -594-8 3DX105 
下 -554-38 3 卫 105 
亚 -594-9 3 卫 105 
夏 -594-22 3DX105 
夏 -536-43 3 卫 叉 106 
亚 -554-17 3 卫 居 106 
让 -554-18 3 也 六 106 
四-554-19 3 卫 基 107 
下 -554-20 3 卫 愉 107 
焉 -554-28 3DXX107 
下 -554-29 3 也 107 
焉 -594-18 3DX107 
亚 -672-21 3 也 又 108 
下 -672-23 | 3DXX108 
亚 -672-9 3 也 和 108 
下 -672-11 3 卫 X108 
于 -672-25 3DX140AA 
- 夏 -672-24 3 也 X140 了 B 
下 -672-40 3 卫 XX147 
下 -674-6 3 也 X148 
这 -594~19 3DX149 
得 -1426-28 3D 和 X200 
下 -674-26 3 卫 又 200A 
秆 -674-27 3 癌 200 人 入 


rr aasm anime moon 
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三 家 


让 
上 
让 


宁波 无 线 电 二 六 


海 无 线 电 十 
海 无 线 电 十 三 
海 无 线 电 十 三 


并 
大 
衡 
并 
衡 
营 


并 


E 


大 


大 
划 
并 
衔 


衡 


高 唐 县 无 线 里 实验 厂 


高 唐 县 无 线 电 实验 厂 
因由 半导体 厂 
连 第 六 晶体 答 三 
阳 无 线 电 五 三 
营口 市 无 线 电 器 材 ) 
冈 山 胖 导 体 三 
阻 无 线 电 五 厂 


高 唐 县 无 线 电 实验 厂 


口 市 无 线 电 器 材 厂 
鸭 山 半导体 三 

阴 无 线 电 五 厂 
市 无 线 电 器 材 三 
人 电 五 厂 

唐 县 无 线 电 实验 厂 
口 市 无 线 电 器 材 广 
口 市 无 线 电 器 材 广 
网 山 半 导体 厂 

阳 晶 体 管 三 


连 第 六 晶体 管 厂 
唐 县 无 线 电 实验 厂 
口 市 无 线 电 器 材 广 
连 第 六 晶体 管 加 
马 市 无 线 电 器 材 三 
风帆 半导体 厂 

阻 晶体 管 厂 


了 市 晶体 管 三 


所 市 无 线 电 器 材 
岛 半 导体 器 件 二 三 


@ 青 锅 半 导体 器 件 二 厂 


辽 
辽 
辽 


了 队 唱 体 管 总 厂 


工 阳 晶 体 管 总 厂 


胃 上 你 管 总 | 


@ 青 名 半 导 伍 呈 吕 件 一 人 


页 码 - 序 号 . 


亚 -674-28 
下 -540-49 
玫 -542-4 

下 -542-5 

亚 -554-14 
亚 -554-14 
亚 -554-14 
焉 -554-21 
下 -594-10 
焉 -554-15 
亚 -554-22 
亚 -554-40 
亚 -594-11 
下 -554-16 
下-554-23 
还 -554-41 
下 -594-12 
珀 -554-24 
至 -554-43 
下 -594-13 
和 丰 -594-15 
得 -554-25 
下 -554-26 
各-554-42 
下 -554-27 
看 -554-30 
是-594-17 
亚 -554-31 
看 -554-32 
夏 -554-33 
下 -554-35 
征 -594-20 
王 -554-36 
于 -554-37 
于 -554-39 
四 -594-23 
下 -538-~9 

和 夏 -538-10 
利 -672-30 
看-672-31 
丰 -672-29 
夏 -550-23 
槛 -550-24 
槛 -550-24 
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一 


一 一 一 


型 号 家 页 码 -序号 | 型 号 中 家 页 码 - 序 号 
3DX200A  @ 无 开 锡 市 无 线 电 元 件 七 厂 下 -550-25 3 

3 也 200A 湘潭 市 半导体 三 看-550-25 3DX201A 桐庐 县 草 体 管 三 看 -550-42 
3DX200A 星光 六 工厂 看-550-48 3DX201A 长 沙市 晶体 管 六 下 -550-42 
3 了 DX200A 人 上海 无 线 电 十 无 厂 下 -552-5 3DX201A < 合肥 半导体 三 下 -550-42 
3 了 DXX200B 。”@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -552-14 3DX201A 星光 电工 厂 下 -550-49 
3DX200 了 B。@@ 重 庆 无 线 电 二 三 入 -552-14 3DX201A AOLO 厂 丰 -550-50 
3DX200B ”四 青岛 半导体 器 件 二 厂 下 -552-15 3DX201A  ， 字 波 无 线 由 工 呈 下 -566-2 
3DX200B 4 湘 漂 市 半导体 三 焉 -552-16 3DX201A 新乡 半 导体 厂 和 -576-42 
3DX200B “济南 半 导体 一 三 下 -552-17 3DX201A 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -586-32 
3 又 200 了 南平 五 口 四 厂 下 -552-18 无 线 电 二) 

3DX200B 星光 电工 厂 于 -552-40 3DX201A  ， 字 波 无 线 电 二 三 亚 -586-33 
3DX200B 和 上 海 无 线 电 十 九 厂 午 -554-2 3DX201A 北京 半导体 器 件 十 三 下 -552-1 
3DX200C 。 @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -554-4 3 卫 久 201 信 辽阳 晶体 管 总 三 玫 -552-2 
3DX200C 营口 市 无 线 遇 器 材 六 四 -554-44 3D 有 201B 素 州 半导体 广 下 -552-7 
3DX200M 线 电 十 九 三 看 -550-19 3DX201B 星光 电工 厂 下-552-8 
3 也 驻 201 :上 页 -552-6 3DX201B 北京 汪 导 体 器 件 十 ”区 -552-10 
3DX201 下 -552-47 3 了 DX201B 辽阳 晶体 管 总 三 天 -552-11 
3DX201 币 -586-39 3DX201B 上海 半导体 器 件 人 ”下 -552-20 
3DX201A 村 -550-20 3 了 又 201 卫 太原 无 线 电 五 三 下 -552-21 
3PX201A 素 厂 看-550-20 3DX201B 湖州 电子 右 材 三 夏 -552-22 
3DX201A 长 者 市 微 电 子 工厂 夏 -550-26 3DX201B 齐 蔗 哈 尔 北方 无 线 遇 。 亚 -552-23 
3D X201A 兴 化 虽 局 全 和 本-550-27 9 

3DX201A 新乡 市 半导体 矿 下 -550-28 3DX201B 8 连云港 市 半导体 材料 广 如-552-24 
3DX20LA 徐州 : 灶 导 体 厂 夏 -550-29 3DX201B 兴 化 呈 晶 体 管 厂 首 -552-25 
3DX201A 二 海 半导体 器 件 八 厂 下 -550-30 3 了 D 基 201 昌 长 春 市 微 电 子 工厂 俐 -552-26 
3DX201A 名 湖州 电子 器 件 广 重 -550-31 3DX201B 从 七 五 厂 复 -552-28 
3DX201A 十 四 六 厂 机 -550-32 3DX201B3 全 北京 市 尘 导 体 器 件 九 厂 亚 -552-29 
3DX201A 4 大 连 市 第 二 晶体 管 六 赴 -550-33 3DX201B 常熟 市 半导体 器 件 | 各 -552-29 
3DX201A 广州 半导体 器 件 厂 下 -550-33 3 了 和 201B 武汉 市 半导体 器 件 矿 囊 -552-29 
3DX201A 人 OHLO 厂 下 -550-33 3D 又 201 了 日 。 @ 重 庆 无 线 电 二 三 材 -552-29 
3 也 X201A 党 证  ， 下 -550-34 3DX201B 新乡 市 半导体 ) 夏 -552-30 
3DX201A 艇 -550-34 3DX201 且 急 八 二 三 三 厂 和 夏 -552-31 
3D 和 201A 及 -550-34 3DX201B < 合肥 半导体 三 十 -552-32 
3DX201A 夏 -550-34 3DX201B 徐州 半导体 三 基 -552-33 
3D 201A :无 线 下 机-550-34 3 了 了 XX201B 会 肥 晶 体 管 广 焉 -552-34 
3DX201A_ 上海 无 疆 电 十 厂 夏 -550-~3 3 了 葡 201B 南平 五 口 四 三 槛 -552-35 
3DX201A ，@ 南 昌 无 线 电 二 六 和 区 -550-35 3DX2013 南京 半导体 器 件 总 厂 四 -552-36 
3D 和 201A 合肥 晶体 管 ) 再 -550-36 3DX201B 上海 无 线 电 十 厂 下 -552-36 
3 了 201A :五 〇 四 三 下 -550-37 3 了 了 基 201 了 全 八 四 三 O 〇 ) 大 -552-36 
3DX201A 辽 - 阳 1 晶体 管 总 厂 各 -550-38 3DX201B 年 林 无 线 电 一 广 下 -552-36 
3DX201A 八 七 五 厂 芽 -550-38 3 区 201 了 全 大 连 市 第 二 晶体 管 厂 和 夏 -552-37 
3DX201 信 武汉 市: 半 导 作 :器 件 六 到-550-39 3DX20IB 人 DOEGC 厂 下 -552-38 
3 了 区 201A 。@ 八 二 三 四-550~40 3 也 基 2018 全 南昌 无 线 电 二 ) 槛 -552-38 
3DX201 A ij 无 线 电 玫 -: 550- 全 3 也 入 2 01B 1 才 笠 导 寻 体 器 年 厂 昨 -552-39 
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型 号 三 家 页 码 -序号 型 号 三 家 页 码 -序号 
3DX201B 人 OO 广 到 -552-41 3DX203A @ 济 州 1 子 器 但 - 浅 下 -592-21 
3DX201B 七 四 六 厂 到 -552-42 3D203A 宁波 无 线 电 二 厂 下 -592-22 
3DX201B 宁波 无 线 电 二 乒 下 -566-3 3DX203A 北 奈 半导体 器 件 十 三 下 -592-22 
3 了 D 基 201 甩 字 波 无 线 由 二 六 下 -586-34 3D X203A 北京 半导体 器 件 十 矿 ”看 -592-23 
3DX201B 威海 北洋 电气 集团 公司 下 -586-36 3 了 久 203 人 宁波 无 线 电 二 厂 看-596-39 
无 线 电 二 厂 3 了 203A 星光 电工 厂 下 -608-1 
3DX201C 。 狐 乡 半导体 三 亚 -550-21 3DX203A 莘 南 半导体 一 六 四-608-2 
3D X201C 桂林 无 线 电 一 厂 页 -552-48 3 也 和 203A 尿 江 县 晶体 管 厂 四 -608-3 
3DX201C ”人 @ 南 昌 无 线 电 二 焉 -552-49 3 入 203A 南平 五 〇 四 三 丁 -608-4 
3 卫 叉 201C A 人 OOT 二 OO 厂 夏 -554-3 3 了 和 X203A 青岛 市 半导体 器 件 二 三 下 -610-1 
3DX201C 长 春 市 微 电 子 工厂 夏 -554-5 3D 和 203 卫 宇 变 无 线 电 二 厂 荐 -592-26 
3DX201C 素 州 半导体 三 于 -554-8 3 也 X203 也 北京 举 导体 器 件 十 厂 “到 -592-27 
3DX201C 北京 学 导体 器 件 二 三 下 -554-7 3DX203B 上海 无 线 电 十 厂 及 -592-29 
3 了 和 201C 于 海 无 绥 中 十 厂 页 -554-9 3DX203B 昌 沽 州 电 子 器 件 厂 夏 -592-30 
3DX201C 营口 市 无 线 电 器 材 六 下 -554-45 3D X203BB 宁波 无 线 电 二 奢 -596-40 
3DX201C 宁波 无 线 电 二 三 四 -566-7 了 3 也 203 卫 并 南 半导体 一 厂 团 -610-2 
3DX201C 威海 北洋 电气 集团 公司 看 -586-38 3D 人 203 了 3 9 青 名 市 半导体 器 件 二 三 攻 -610-3 
3 了 又 207C 宝 波 无 线 电 二 三 四 -586-40 3 也 入 203 了 全 无 锡 市 无 线 肛 元 件 七 六 四-610-4 
3 和 201D 上海 无 线 电 十 厂 各 -550-43 3DX203B 南平 九 〇 四 厂 下 -610-5 
3D 和 201D 桂 炎 无 线 由 -一 六 页-554-10 3 了 久 203 阳 书 江 县 晶体 管 王 如 -610-6 
3 也 文 201D 半导体 和 看 -554-1t 3 也 双 203B ”@ 熏 庆 无 线 所 二 厂 , 置 -610-7 
3D 有 201D 赣 京 半导体 器 件 十 矿 开 -554-12 3D 和 203 阳 星光 电工 三 下 -610-8 
3DX201D 宁波 元 线 昌 一 厂 下 -566-8 3 了 其 203C 宁波 无 线 电 二 三 夏 -592-28 
3DX201M  @ 南 昌 无 线 电 二 三 玉 -550-22 3 了 203C 上 海 无 线 电 十 厂 站 -592-32 
3 有 入 202A 全 北京 市 半导体 器 件 九 六 看-550-44 3D x203C 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -592-33 
3 有 人 202A 4 潍坊 无 线 电 三 厂 置 -550-44 3 下 六 205C 宇 波 无 线 电 二 三 夏 -596-41 
3 于 其 202A 七 四 六 厂 攻 -550-45 3 也 区 203C 。@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -610-32 
3 卫 双 202 人 A 南平 五 口 四 呈 秆 -550-46 3 也 X203D 字 波 无 线 叫 二 厂 材 -592-37 
3DX202A 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -552-3 3DX203D 北京 半导体 器 件 十 站 和 丰 -592-38 
3 了 基 202A 星光 电工 六 亚 -552-4 3 了 D 广 203DD 上 上 海 无 线 思 十 厂 御 -592-39 
3DX202A < 全 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1138-27 3 了 XXX203D 字 波 无 线 电 二 三 币 -596-42 
3 卫 基 2023 星光 电工 三 下 -552-9 3 也 203F 营口 市 无 线 电 器 材 广 在 -610-44 
3D 和 X202 了 了 赣 京 半导体 器 件 十 厂 下 -552-12 3 了 和 204 八 五 三 一 三 世 -608-34 
3 了 人 202 了 全 北京 半导体 器 件 九 厂 ”下 -552-43 3 卫 X204 佛 同 无 线 叫 四 | 下 -608-35 
3D202B 七 四 六 厂 下 -552-43 3DX204A 星光 电工 厂 至-606-49 
3 有 和 六 202 了 和 滩 坊 无 线 让 三 厂 息 -552-43 3 了 DX204A AAAO-EGO 三 区 -606-50 
3 和 202 了 3 南平 五 口 四 厂 各 -552-44 3 了 和 204A 丘 泣 州 电 子 器 件 厂 下 -608-7 
3 也 二 202 召 北京 下 导体 器 件 十 厂 ”下 -1138-28 3 卫 X204A 人 八 五 三 一 三 下 -608-8 
3DA202C 北京 学 导体 器 件 十 厂 和 夏 -554-8 3DX204A 徐州 尘 导 体 三 站 -608-9 
3 了 D 关 202C 营口 市 无 线 电 器 材 矿 看 -554-46 了 D 瑟 204A 长 春 市 微 电 子 工厂 夏 -608-10 
3 入 202D 北京 再 导 体 器 件 十 三 和 夏 -554-13 3 和 204 久 4 北京 半导体 器 件 九 三 看 -608-11 
3 了 和 X203 营口 市 无 线 电 器 材 广 看 -610-42 3 了 TDX204A 新 乡 市 法 导体 三 机 -608-12 
3DXX203 辽阳 第 一 晶体 管 三 有 政 -610-43 3 卫生 204AA ee 四 -608-13 
3D 和 203 人 和 上 海天 线 1 QT 杆 -592-20 了 2014 信 - 辽阳 晶体 和 入 起 下 -608-14 
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昏 号 人 家 页 袜 - 序 号 
3 了 及 204A 南平 五 〇 四 三 下 -608-15 
3DX204A 八 七 五 厂 下 -608-16 
3DX204A 弃 齐 哈 尔 北方 无 线 电 和 丰 -608-17 
= 
3DX204A 4 大 连 市 第 二 晶体 管 厂 下 -608-18 
3D X204A 南京 半导体 器 件 总 厂 开 -608-19 
3DX204A 桂林 无 线 电 一 厂 下 -608-20 
3DX204A 七 四 六 厂 下 -608-21 
3 了 X204A 合肥 晶体 管 广 下 -608-22 
3DX204A 全 合肥 半导体 厂 下 -608-23 
3DX204A 长 春 市 半导体 厂 看-608-24 
3 了 区 204A_ 武汉 市 半导体 器 件 矿 下 -608-25 
3 了 了 X204A 上 海 无 线 电 十 厂 下 -608-26 
3DX204A ， ， 桐 亡 晶体 管 三 焉 -608-27 
3 了 区 204 人 入 重庆 无 线 电 二 三 下 -608-30 
3DX204A 和 辽阳 晶体 管 总 厂 下 -608-31 
3D 204 人 A 泰州 半导体 厂 和 夏 -608-32 
3DX2044A  ， 字 波 无 线 电 二 厂 丰 -608-33 
3DX204A 宇 波 无 线 电 了 二 厂 下 -634-1 
3DX204A 4 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1146-24 
3 卫 基 204B 泰州 半导体 三 下 -608-36 
3DX204 了 3 宇 波 无 线 电 二 厂 下 -608-37 
3D 和 204 吕 长 春 市 微 电 子 工厂 下 -608-38 
3D 和 204 了 了 八 五 三 一 厂 下 -608-39 
3D 和 204 了 3 徐州 半导体 厂 下 -608-40 
3DX2043B 新乡 市 半导体 厂 夏 -608-41 
3 了 D 区 204 了 3 尿 江 县 晶体 管 厂 秆 -608-43 
3D X204 了 合肥 型 体 管 三 下 -608-44 
3 也 和 204 卫 八 七 五 厂 亚 -608-45 
3D 和 X204B 章 齐 险 尔 北方 无 线 电 站 -608-46 
一 三 

3D 和 204B 七 四 六 厂 年 -608-47 
3DX204 了 合肥 半导体 三 下 -608-48 
3D 和 X204 避 武汉 市 半 量 体 器 件 矿 站 -608-49 
3DX204B 长春 市 半导体 厂 下 -608-50 
3D X204 了 八 O 七 O 〇 三 亚 -610-9 
3D X204B 星光 电工 厂 丰 -610-10 
3D X204B 北京 半导体 器 件 十 厂 下 -610-11 
3 了 D204B 北京 半导体 器 件 十 厂 “和 夏 -610-12 
3D 又 204 卫 辽 阴 晶体管 总 三 夏 -610-13 
3DX204B 桂林 无 线 电 一 厂 四 -610-15 
3DX2043B 相 庐 晶体 管 厂 秆 -610-16 
3D 共 204 了 3 4 北京 尘 导体 器 件 九 厂 下 -610-17 
3 了 人 204 了 4 大 连 市 第 二 晶体 管 矿 下 -610-18 
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型 号 


3 了 及 204B 
3 了 D204BB 
3DX204B 
3 了 DX204B 


3D 和 204B 


3DX204B 
3D 和 204C 
3DX204C 
3DX204C 
3D204C 
3DX204C 
3 也 X204C 
3 卫 愉 204C 
3 也 204C 
3DX204C 
3 了 DX204D 
3 也 又 204D 
3 也 广 204D 
3D 又 204D 
3 了 X204DD 
3 卫 204 卫 


3 也 叉 204 卫 
3 卫 扩 458 人 
3D X458 了 BB 
3 了 及 458 C 
3 了 又 637 
3DX3850 
3DX3850 
3D 又 9013 
3 也 和 9013 
3DX9013 
3 开 4 
3 已 4 和 
3F5 
3EFE5A 
3E6 
3FE6A 
3F7 
349 
3G3 了 B 
3G3C 
3 及 
3G3DD 
3G5 人 入 


页 码 -序号 


厂 家 
辽阳 晶体 管 总 三 区 -610-19 
上 海 无 线 电 十 三 亚 -610-20 
南京 半导体 器 件 总 厂 “下 -610-21 
天 平 五 〇 四 厂 亚 -610-22 
宇 波 无 线 电 二 广 下 -634-2 
4 朝阳 无 线 电 元 件 厂 亚 -1146-25 
新 乡 市 半导体 三 夏 -610-24 
4 北京 半导体 器 件 九 厂 ”下 -610-24 
泰州 半导体 三 焉 -610-26 
北京 半导体 器 件 十 三 下 -610-28 
桂林 无 线 电 一 厂 夏 -610-29 
洒 波 无 线 甩 二 三 下 -610-30 
上 海 无 线 电 十 厂 下 -610-33 
八 O 七 DO 广 不 -610-35 
衬 波 无 线 电 二 厂 下 -634-3 
泰州 半导体 三 下 -610-36 
宁波 无 线 电 二 厂 下 -610-37 
北京 半导体 器 件 十 厂 “下 -610-38 
桂林 无 线 电 一 下 -610-39 
4 北京 半导体 器 件 九 六 ”下 -610-40 
上 海 无 线 电 十 三 下 -610-41 
”宁波 无 线 电 二 厂 下 -634-4 
全 上 海 无 线 电 十 九 三 下 -542-48 
和 上 海 无 线 电 十 九 厂 下 -542-49 
丸 上 海 无 线 电 十 九 三 下 -542-50 
栖 疡 唱 体 管 三 下 -592-7 
辽阳 晶体 管 总 厂 焉 -610-25 
辽阳 晶体 管 总 厂 玖 -610-27 
广州 学 导体 器 件 三 下 -552-13 
广州 半导体 器 件 厂 下 -552-46 
相 访 晶体 管 厂 秆 -588-5 
亚 光 电工 下 -1534-30 
亚 光 电工 厂 下 -1534-29 
亚 光 电工 厂 到 -1534-18 
亚 光 电工 厂 于 -1534-19 
亚 光 电工 厂 丰 -1534-T4 
亚 光 电工 三 下 -1534-15 
亚 光电 工厂 四 -1532-32 
亚 光 电工 厂 亚 -1202-5 
亚 光电 工厂 下 -1202-6 
亚 光 电工 三 焉 -1202-7 
亚 光电 工 广 到 -1118-41 
亚 光 果 工 厂 夏 -1202-8 
亚 光 电工 三 亚 -1140-38 
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型 号 三 家 页 码 -序号 」 型 号 厂 家 页 三- 序号 
3G5B 亚 光电 工厂 下 -1140-39 3G2216 亚 光 电工 亚 -1068-31 
3G5C 亚 光 电工 厂 下 -1140-40 3G2229 亚 光 电工 厂 下 -664-13 
3G5D 亚 光 叮 工 厂 下 -1140-41 3G2230 亚 光 电工 厂 夏 -660-37 
3G5 也 亚 光 电工 三 下 -1140-16 3G2271 亚 光 电工 看 -666-16 
3G5F 亚 光 电工 厂 班 -1142-15 3G2482 亚 光 电工 厂 四-666-17 
3G6BB 亚 光 电工 三 夏 -1112-16 3G2383 亚 光 电工 夏 -664-35 
3G1L 亚 光 忠 工厂 各 -1146-28 | 3 必 HI 亚 光电 工厂 第-1358-28 
3G13A 亚 光 电工 厂 秆 -1202-10 3 玫 11 和 人 亚 光 电工 厂 看 -1358-31 
3G13B 亚 光 电工 厂 夏 -1202-11 3 玫 12 亚 光 电工 三 开 -1314-37 
3G23 亚 光 下 工厂 下 -1202-9 3 必 12A 亚 光 电工 下 -1314-36 
3G31 亚 光 电工 厂 下 -1096-12 3M2A 亚 光 电 下 -1460-12 
3G31A 亚 光 电工 三 下 -1096-14 3M2 了 好 亚 光 中 下 -1460-13 
3G32 亚 光 惠 工 厂 夏 -600-1 3M2C 亚 光 电工 三 秆 -1460-14 
3G32A 亚 光 电工 三 焉 -598-38 3M2D 亚 光 电工 厂 开 -1460-15 
3 对 33 亚 光 电工 三 下 -1078-37 3M2 民 亚 光 电工 | 四 -1460-16 
3G33A 亚 光 囊 工 广 焉 -1078-41 3M4A 亚 光 电工 厂 夏 -1462-5 
3G34 亚 光 电工 厂 下 -556-25 3M4 了 亚 光 记 工 厂 年 -1462-6 
3G35 亚 光 电工 三 下 -1048-38 3M4C 亚 光 更 工厂 下 -1462-7 
3G36 亚 光 电工 厂 下 -1128-50 3S6 北京 电子 管 材 -1124-44 
3G38 亚 光 帅 工 厂 下 -662-4 3928 敢 京 电子 管 厂 夏 -1126-5 
3G39 亚 光 电工 下 -660-49 33C2230 大连 市 第 二 晶体 管 广 夏 -660-36 
3G40 亚 光 电工 下 -660-10 39HO01A 杭州 大 学 电子 系 村 -1442-1 
3G41 亚 光 电工 厂 亚 -1096-13 39SH0ol1B 杭州 大 学 电子 系 四 -1442-2 
3G41TA 亚 光 电工 三 下 -1096-15 3SH01C 杭州 大 学 电子 系 年 -1442-3 
3G42 亚 光 电工 三 和 四 -662-41 3SHH1A 杭州 大 学 电子 系 材 -1442-6 
3G42A 亚 光 电工 三 下 -662-25 3SHI11B 杭州 大 学 电子 系 重 -1442-9 
3G43 亚 光 电工 三 亚 -658-20 33SHI1C 杭州 大 学 电子 系 攻 -1442-12 
3G44 入 亚 光 电工 厂 亚 -1086-12 33 瑞 21A 杭州 大 学 电子 系 看 -41442-15 
3G44 了 ， 亚 光电 工厂 亚 -1086-14 33H21B 杭州 天 学 电子 系 亚 -1442-18 
3G44C 亚 沦 电工 厂 亚 -1142-20 33SH21C 杭州 天 学 电子 系 本 -1442-21 
3G44D 亚 光 电工 三 亚 -1086-24 3SH3lA 杭州 大 学 电子 系 亚 -1442-24 
3G44 了 亚 光 电工 三 亚 -1142-21 3S 再 31B 杭州 天 学 电子 系 和 夏 -1442-27 
3G388 亚 光 时 工厂 下 -1062-18 3SH31C 杭州 大 学 电子 系 政 -1442-30 
3G536 亚 光 电工 下 -540-38 3VY J05A @ 南 昌 无 线 电 二 厂 夏 -1458-1 
3G637 亚 光 电工 耻 -590-24 3Y J05B @ 南 昌 无 线 电 二 厂 夏 -1458-? 
3GI008 亚 光 昌 工 厂 下 -632-49 3YJ05C @ 南 昌 无 线 电 二 三 看 -1458-3 
3G1l383 亚 光 电 下 -1186-46 3V 05D @ 南 虽 无 线虫 二 厂 夏 -1458-4 
3G1473 亚 光 惠 工厂 四 -658-21 4CCMIA 齐齐哈尔 北方 无 线 电 -六 醒 -1544-7 
3G1573 亚 光电 工厂 和 -1174-34 4CCMI1B 齐 齐 险 尔 北 方 无 线 电 一 三 看 -1544-8 
3G1627 亚 光 电工 三 下 -606-10 4CCMIC 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 厂 下 -1544-9 
3G1688 亚 光 电工 厂 下 -1076-35 4CCM2A 齐 齐 验 尔 北方 无 线 电 一 广 焉 -1544-10 
3G1815 亚 光 员工 三 下 -588-50 4CCM2B 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 亚 -1544-11 
3G1906 亚 光 电工 厂 亚 -1070-47 4CCM2C 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 三 政 -1844-12 


3G1959 亚 光 串 工 厂 下 -1080-13 4CCM3A 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 六 症 -1544-13 


fear-CUGaCMmaucA ia iTtLETrralaacuatraaimus 


夏 -303 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索 引 


下 -304 


下 -1404-19 


广东 有 半导体 器 作 太 


型 忆 矶 家 页 码 -序号 | 型 号 | 家 页 码 -序号 
4CCM3B 章 齐 哈 尔 北方 无 线 电 一 厂 下 -1544-14 6D100A-045 衡阳 晶体 管 厂 亚 -1404-32 
4CTK1 宜昌 半导体 厂 下 -1522-1 6D J6 北京 市 半导体 器 件 六 厂 下 -1440-2 
4 了 DJ1 北京 市 半导体 器 件 六 | 下-1432-49 6D J7 北京 市 半导体 器 件 六 三 下 -1440-4 
4 也 丁 2 阔 京 市 半导体 器 件 六 厂 焉 -1432-50 6 五 B101E 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下-1528-35 
4 也 本 2AA 七 四 广 ) 下 -1420-49 6 也 B102 开 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1528-36 
4 了 D 本 2 卫 七 四 六 亚 -1420-50 6HDB103D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1528-43 
4DJ2C 七 四 六 下 -1422-1 6HB104D 沈阳 飞 达 灶 导 体 器 件 厂 亚 -1528-48 
4D J2D 七 四 六 厂 焉 -1422-2 6HB121 请 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1532-47 
4D 了 2 也 十 四 六 厂 焉 -1422-3 6HB122F 尝 阳 飞 达 半导体 器 件 广 下 -1532-48 
4 有 91 上 上海 无 线 电 十 四 厂 下 -1450-9 6 了 HB123 上 沈阳 飞 达 半导体 器 件 ) ” 亚 -1532-49 
4DO1 北京 市 半导体 需 件 六 厂 下 -1450-10 6 开 B124F 这 阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下-1532-50 
4 了 DO2 北京 市 半导体 咒 件 六 厂 下 -1450-11 6 双 D1A 杭州 无 线 电 二 厂 看-1526-25 
4DO2 七 四 六 厂 开 -1450-17 | 6D1B 芒 州 无 线 下 二 厂 年 -1526-26 
4 卫 O2-B 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 下 -1448-10 6WD2A 杭州 无 线 电 二 厂 下 -1526-22 
4D O2B 十 四 六 厂 下 -1450-12 6WD2B 访 州 无 线 电 二 六 下 -1526-23 
4DO2G 七 四 六 六 下 -1450-~13 6WD2C 杭州 无 线 电 二 三 耿 -1526-24 
4DO2II 十 四 六 下 -1450-14 人 562 汕头 华 匀 下子 器 件 公 司 亚 -1020-1 
4 卫 O21 七 四 六 捞 -1450-15 A614 厦门 导体 器 件 四 夏 看 -716-6 
4DO2 了 士 四 六 厂 下 -1450-16 A673 省 头 华 泣 电 子 器 件 公司 亚 -446-42 
437 北京 电子 管 厂 下 -1136-50 | 人 A683 润 头 华 锌 果子 器 件 公 司 看-698-5 
438 北京 电子 管 下 -1198-10 A715 广东 省 半导体 露 件 矿 下 -1166-2 
499 北京 电子 管 三 下 -1198-11 A778 汕头 华 江 电子 器 件 公司 下 -410-25 
45383 北京 电子 管 厂 下 -1226-13 A844 镜头 华 儿 电子 器 件 公 司 下 -1012-46 
493101 逆 京 电子 管 下 -1198-12 A940 厦门 半导体 器 件 四 厂 ”下 -714-39 
49T7 北京 电子 管 厂 下 -1214-42 人 A966 泣 头 华 湘 电子 器 任 公 司 看-512-1 
5 上 2 人 @ 南 虽 无 线 电 二 厂 下 -990-23 ATI013 省 头 华科 电子 器 件 公司 亚 -510-43 
5 了 2 卫 @ 南 昌 无 线 电 二 厂 焉 -990-26 A1015 汕头 华 沁 电子 器 任 公 司 下 -448-41 
5 了 RPR2C @ 南 昌 无 线 电 二 下 -990-29 Al133 厦门 他 导体 器 件 四 三 ”下 -718-28 
5 上 2D @ 南 昌 无 线 电 二 三 下 -990-31 A9012 汕头 华 沁 电 子 器 件 公 司 下 -476-45 
5 也 2 也 和 南昌 无 线 电 二 厂 下 -990-34 A9015 汕头 华 沁 了 电子 器 件 公 司 下 -450-33 
5 下 2 工 @ 南 昌 匹 线 虹 一 三 焉 -990-36 ADY?7 扬州 市 无 线 电 元 件 七 广 看 -676-4 
5 了 上 2G @ 南 昌 无 线 电 二 下 -990-27 B337 4 上 海 勤奋 半导体 器 件 ) ”下 -682-28 
5 了 2H 包 南 昌 无 线 电 二 三 下 -990-32 B 337 下 海 长 江 晶 体 管 三 下 -682-34 
5 了 2 工 @ 南 昌 泡 线 电 二 厂 焉 -990-24 B 337 扬州 市 无 线 电 元 件 七 | ”下 -682-35 
5G33D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1530-24 B337M 上 海 勤 痊 半导体 器 件 六 下-682-21 
6D10A-045 衡阳 晶体 管 厂 亚 -1384-29 B337M 4 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下-682-22 
6D10A-120 衡阳 晶体 管 下 -1388-11 B507 广东 省 半导体 器 件 厂 下 -700-10 
6D15A-045 ”衡阳 最 体 答 下 -1384-30 B 51] 广东 省 半导体 器 件 六 下 -700-6 
6D15A-120 衡 附 晶体 管 焉 -1394-21 B 546A 广东 省 半导体 器 件  。 训 -714-40 
6D20A-045 ”衡阳 唱 体 管 三 下 -1390-47 B 546 信 厦门 半导体 器 件 四 厂 ”于 -714-41 
6D30A-045 衡阳 晶体 管 焉 -1394-1 B 562 合肥 晶体 管 厂 在 -1026-14 
6D50A-045 ”衡阳 晶体 管 下 -1400-18 B642 尿 江 晶体 管 厂 焉 -450-10 
6D50A-055 ”衡阳 晶体 管 三 下 -1400-19 B 834 广东 省 半导体 器 件 厂 ”下 -716-20 
6D75A-045 ”衡阳 晶体 管 卫 940 下 -714-28 


型 号 三 家 
BC327 广州 半 导 器 件 厂 
BC327 宁波 无 线 电 二 矿 
BC337 宁波 无 线 电 二 厂 
BC337 广州 半导体 器 件 厂 
BC338 广州 半导体 器 件 厂 
BC338 汕头 华 洒 电子 器 件 公司 
BC368 湄 头 华 溃 电子 器 件 公司 
BC368 守 波 无 线 电 二 三 
BC369 汕头 华 省 电子 器 件 公司 
BC369 宁波 无 线 电 二 六 
BC369 广州 半导体 器 件 厂 
B C546 宁波 无 线 电 二 三 
BC547 包头 华 补 电子 器 件 公 司 
BC547 宁波 无 线 电 二 三 
BC548 广州 半导体 器 件 厂 
B C548 字 波 无 线 电 二 三 
BC548 汕头 华 负 电子 器 件 公 司 
BC556 汕头 华氏 电子 器 件 公司 
BC556 宁波 无 线 电 二 厂 
BC557 泰州 半导体 三 
BC557 宁波 无 线 电 二 三 
BC558 徐州 半导体 厂 
BC558 汕头 华润 电子 器 件 公 司 
BC558 字 波 无 线 电 二 三 
BC558 广州 半导体 器 件 厂 
BC635 宁波 无 线 电 二 三 
BC636 泣 头 华润 电子 器 件 公司 
BC636 宁波 无 线 电 二 三 
B C637 宁波 无 线 电 二 厂 
BC638 汕头 华 汕 电子 器 件 公 司 
BC638 年 波 无 线 电 二 三 
BC639 定 波 无 线 电 二 三 
BC640 宇 波 无 线 电 二 厂 
B3D7 扬州 市 无 线 电 元 件 七 三 
了 BD941 宁波 无 线 电 二 三 
B D949 宁波 无 线 电 二 
BD950 宁波 无 线 电 二 三 
BDY6J1 ee 邮电 部 北 泵 通信 元 件 厂 
BRFR370 汕头 华 汕 电子 器 件 公司 
BF370 广州 半导体 器 件 厂 
BEF370 宁波 无 线 电 二 
了 了 420 汕头 华 补 电子 器 件 公 司 
BER420 宁波 无 线 电 二 厂 

广州 半导体 器 件 厂 


了 了 420 


下 -664-26 
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BT41C 


石家庄 市 无 线 芋 


页 码 -序号 | 型 寻 三 家 页 码 -序号 
亚 -478.7 了 下 422 汕头 华 汕 电子 器 件 公司 下 -664-20 
下 -510-23 卫 下 422 宁波 无 线 电 二 厂 下 -664-21 
亚 -664-19 了 下 483 记 头 华 江 电子 器 件 公司 下 -664-28 
下 -1088-11 BEFR483 广州 半导体 器 件 矿 下 -664-30 
开 -606-42 BF485 湄 头 华科 电子 器 件 公 司 焉 -664-31 
焉 -1088-9 BF485 宇 波 无 线 电 二 下 -664-32 
亚 -660-6 了 工 长 30A 北京 市 半导体 器 件 六 三 下 -1426-1 
下 -732-4 了 B 工 玫 30B 北京 市 半导体 器 件 六 六 下-1426-2 
亚 -510-2 了 二 及 30D 北京 市 半导体 器 件 六 厂 焉 -1426-3 
下 -698-4 了 B 工 用 304 北京 市 半导体 器 件 六 ] ”下 -1432-48 
下 -1152-38 BNRTIA: 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1540-24 
下 -1084-9 BNRTIB 朝阳 无 线 电 元 件 厂 看-1540-23 
下 -1082-20 BNRTIC 朝阳 无 线 电 元件 厂 下 -1540-22 
亚 -1082-21 BNRTID 朝阳 无 线 电 元 件 厂 焉 -1540-21 
焉 -606-5 BNRTIE 朝阳 无 线 电 元 件 厂 焉 -1540-20 
下 -1080-10 BNRTIEF 朝阳 无 线 电 元 件 厂 扑 -1540-19 
下 -1080-12 BNRT2A 朝阳 无 线 电 元 件 厂 和 夏 -1540-18 
亚 -1022-41 BNRT2B 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1540-17 
下 -1022-42 BNRT2C 朝阳 无 线 电 元 件 广 秆 -1540-16 
下 -474-7 BNRT2D 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1540-15 
下 -1022-2 BNRT2E 朝阳 无 线 电 元 牛 广 下 -1540-14 
下 -474-3 BNRT2F 明 阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1540-13 
下 -1018-46 BNRT3A 朝阳 无 线 电 元 件 矿 和 -1540-12 
亚 -1018-50 BNRT3B 朝阳 无 线 电 元 件 厂 焉 -1540-11 
下 -1022-44 BNRT3C 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1540-10 
亚 -1192-24 BNRT3sD 朝阳 无 线 电 元 件 ) 亚 -1540-9 
下 -510-7 BNRT3E 朝阳 无 线 电 元 件 矿 下 -1540-8 
亚 -698-12 BNRT3F 朝阳 无 线 电 元 件 厂 下 -1540-7 
下 -1192-25 BNRT4A 朝阳 无 线 电 元 件 广 亚 -1540-6 
可 下 -510-9 BNRT4B 朝阳 无 线 电 元 件 六 亚 -1540-5 
焉 -1152-33 BNRT4C 朝 限 无线电 元 件 下 -1540-4 
亚 -734-30 BNRT4D 朝阳 无 线 昌 元 件 | 焉 -1540-3 
亚 -698-15 BNRT4EF 朝阳 无 线 电 元 件 矿 亚 -1540-2 
亚 -696-1 BNRT4E 朝阳 无 线 电 元 件 厂 - 亚 -1540-1 
下 -822-5 BS12 4 上 海 无 线 电 十 七 三 下 -1128-40 
下 -830-27 BS13 和 上 海 无 线 电 十 七 ) 下 -1126-4 
亚 -720-13 B S22 上 海 无 线 电 十 七 厂 复 -1044-46 
页 -1434-42 B S23 4 上 海 无 线 电 十 七 焉 -1044-42 
焉 -1084-11 B 93 25 上 海 无 线 电 十 七 三 下 -1050-17 
下 -1084-13 B 3S26 上 海 无 线 电 十 七 矿 下 -1058-48 
年 -1084-314 BSX46-10 人 和 八 二 三 -一 下 -1338-20 
下 -664-23 B T41A 石家庄 市 无 线 电 二 亚 -1524-9 
亚 -664-25 BT41B 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -1524-10 
电 二 下 -1524-11 


下 -305 
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型 号 ) 家 页 码 -序号 
了 个 51 亚 光 电工 厂 年-1528-1 
卫 人 51 沈阳 飞 达 半导体 器 件 太 下 -1528-4 
卫 工 52 卫 亚 光 电工 厂 下 -1534-1 
B T53 亚 光电 工厂 和 -1528-2 
BTA08-600S 和 佛 上 市 东风 半导体 矿 ”下 -1516-27 
BU207 卫 光 电工 厂 下 -912-40 
了 可 208 衡 阻 晶体 管 三 亚 -890-30 
BU208 厦门 半导体 器 件 四 三 下 -890-31 
了 208 八 OO 三 下 -894-33 
BU208 卫 光 电工 厂 下 -912-43 
BU406 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -744-2 

了 BU406 厦门 半导体 器 件 四 | 下 -864-4 

了 406 军 波 无 色 电 二 三 四 -864-28 
BTU406 卫 光 电工 厂 和 -894-12 
BU406 八 OO 厂 和 夏 -894-13 
BU406 扬 狼 量 体 管 三 真 -894-14 
BU406 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -894-15 
BU407 庆 门 半导体 器 件 四 六 下 -856-32 
BU407 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -894-3 
BI407 场 州 晶 体 管 厂 下 -894-6 
BU407 八 O 七 CO 三 下 -894-? 
BU407 九江 市 无 线 电 二 三 下 -894-8 
BU408 八 O 〇 七 品 厂 亚 -832-10 
BU508A 夏 门 半导体 器 件 四 厂 “” 开 -938-1 
BUTI1A  ， 字 波 无 线 电 二 厂 下 -1386-42 
BTUX20 厦门 半导体 器 件 四 厂 下 -1404-22 
BTUX20 厦门 半导体 器 件 四 厂 下 -1404-23 
BTUX21 厦门 半导体 器 件 四 下 -1404-24 
BTUDX2L 区 门 半导体 器 件 四 三 ”下 -1404-25 
也 局 及 22 厦门 尘 导 体 器 件 匹 焉 -1404-26 
卫 避 县 22 麻 门 尘 导 体 器 件 四 六 亚 -1404-27 
BTUX23 原 门 半导体 器 件 四 厂 到-1404-28 
BTUX23 厦门 半导体 器 件 四 三 下 -1404-29 
了 也 和 24 厦门 半导体 器 件 四 厂 到-1404-30 
了 BO 和 24 厦门 半导体 咒 件 四 厂 下 -1404-31 
了 OU 和 66 卫 光 电工 三 入 -720-5 
也 训 和 67 卫 光 电工 厂 下 -830-14 
BYIA 天 泽 第 五 上 体 器 件 六 看 -480-45 
BY13B 天 梁 第 五 半导体 器 件 厂 亚 -480-46 
BYI1C 无 津 第 五 半导体 器 件 矿 下 -480-47 
BYI1D 天 尘 第 五 半导体 器 件 六 和 夏 -480-48 
BY501A 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 焉 -1178-35 
BY501B 二 海 半 导体 器 件 研 究 所 用-1178-36 
BY501C 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 到 -1178-37 
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型 号 厂 家 页 码 -序号 
BY701 上 海 半 号 导体 器 件 研究 所 下 - 1142- -26 
BY701A 上 上海 半导体 器 件 研 究 所 重 -1196-253 
BY7013B 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 各 -1196-26 
BY70IC 上 海 半 导体 器 件 研究 所 御 -1196-27 
BY701D 下 海 业 导 体 器 件 研 究 所 下 -1196-28 
BY70I 也 上 海 灶 导体 器 件 研 究 所 年-1196-29 
吾 Y 立 701 开 上 海 半 导体 器 件 研究 所 于 -1196-30 
BY702 信 上 海 尘 导体 器 件 研究 所 机-1144-5 
了 7023 上 海 兴 导体 器 件 研 究 所 下 -1144-26 
了 了 Y703A 上 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 下 -1122-32 
BY703 了 上 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 由-1122-40 
BY801A 生体 各 和 研究 半 秆 -1156-49 
BY801B - 海 举 导 体 器 件 研 究 所 看 -1158-1 
BY8qLC 汪 件 和 斌 究 所 下 -1158-2 
了 YY801D 上 海 : 尘 导体 器 件 研究 所 秆 -1158-4 
BY802 上 上海 半 导体 < 器件 研 究 所 下 -1156-27 
BY802A 于海 尘 导体 器 件 研 究 所 和 夏 -1156-28 
BY8023B 上 海 半 导体 器 件 研究 所 下 -1156-29 
BY802C 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 有 -1156-30 
BY803A 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 页 -1106-19 
BY803 避 人 页-1106-35 
了 BY803C 洒 导 你 器 件 研 究 所 和 -1106-36 
BY803D 上 人 号 伯 研 究 所 下 -1106-40 
BY804A 海 半 导体 机 -1098-30 
卫 立 804 吾 上 海 半 导体 器 件 事 研究 所 秆 -1098-31 
BY804C 上 海 半 导体 器 了 村 下 -1098-33 
BYao4D 汪 件 研究 所 看 -1098-36 
卫 六 805A 本 究 所 下 -1104-11 
卫 Y805B 牛 研究 所 看 -1104-25 
BY805C 拉 下 ; 件 研 究 所 下 -1104-42 
BY805D 上 海 半 导体 器 件 研 究 所 和 看 -1104-43 
BY1747 上 上海 半 导体 器 件 研 究 所 夏 -1136-15 
BYl747A 上 海 半 导体 器 件 研究 所 下 -1136-14 
了 立 3500 从 上 海 半 导体 器 侍 研 究 所 秆 -1192-39 
了 下 所 在 -1192-40 
BY3500 马 1 看 -13192-41 
卫 交 4957 年 -1102-43 
吾 立 4957 人 四 -1102-44 
及 六 4959 折 夏 -1102-41 
BY4959A. 下 -1102-42 
C388 \ 司 置 -1062-16 
C458 咀 件 公司 下 -1046-14 
C495 # 汕 由 于 器件 公司 下 -1172-44 
C608D 镇 江 半 导体 厂 四 -448-18 


cc 


CC608PD 
C608 忆 
C608 节 
C608E 
C608 下 
C945 

Cl1008 
Cll62 
Cl1360 
C1383 
CT473 
Ci1507 
C 〇 1573 


Ci573 和 


Cl687 
1730 
1740 
41755 
Ci1815 
L1846 
C 〇 1942 
Cl1959 
避 2060 
C2068 
2073 
CC2229 
C 〇 2230 
局 223 店 
C2258 
心 2258 
C 〇 2271 
C2373 
C2383 
已 2481 
避 2481 
已 2482 
C2610 
人 2688 
CC3417 
Cg6011 
C9013 
CC9014 
CC9016 
C8018 
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半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


请 家 页 码 -序号 号 三 家 页 码 -序号 
F 九 厂 可- -450-20 CA0O1A 4 广州 市 于 导体 器 件 厂 下 -1154-49 
体 入 -448-19 CAotB 4 广州 市 半导体 器 件 六 四 -1154-50 
北京 市: 半 导 体 器 件 九 厂 下 -450-21 CAO1C 和 广州 市 半导体 器 件 矿 下 -1156-2 
导体 三 弄 -448-20 CAolD 4 广州 市 半导体 器 件 )” 看-1156-3 
北京 5 半 导 学 体 器 件 九 三 看 -450-22 CA73-2A 上海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -1164-16 
油 洋 人 志 子 器 件 全 司 罩 -550-6 CA73-2 了 了 4 上 海 无 线 电 二 十 九 矿 看-1164-17 
书 江 晶体 管 厂 夏 -566-I CA73-2C 4 人 上海 无 线 电 二 十 九 厂 “和 夏 -1164-18 
we 夏 -1224-28 CA73-2D 人 勾 上 海 无 线 下 二 十 丸 厂 和 -1164-19 
省 头 华 洒 官 子 器 件 公司 夏 -1194-18 CA783 辽宁 部 体 管 三 村-702-35 
测 冻 宇和 诺 子 器 件 公 公司 置 -732-7 CA783 辽宁 晶体 管 | 下 702-36 
| 村 -626-47 CA940 济 江 华 涪 量子 器 件 公 司 和 夏 -714-35 
| 站 -1226-47 CA3086D 沈阳 飞 过 半导体 器 件 厂 看 -1530-21 
有 汇 品 人 各 -1182-6 CA3127 卫 访 阳 飞 这 尝 “导体 器 件 厂 页 -1530-22 
头 佬 酒 再 子 器 件 公司 下 -1180-4 CA4033 四 -510-33 
人 作 公 司 年-1076-23 心 A5416 夏 -1166-3 
党 件 公 司 玉 -1050-49 CD01A @ 无 饮 市 无 线 电 元 件 七 | 复 -708-11 
司 四 -586-15 CDIo1A 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -708-13 
2 导 体 器 件 六 亚 -1226-43 CD0lB @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 广 真 -708-14 
三 湄 志 子 器 件 公司 至 -588-38 CDI0ol1B 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -708-15 
汕头 人 让 卫 子 器 件 公 司 利 -1198-36 CDolD @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -708-22 
厦 六 灶 导 依 器 件 四 三 下 -892-35 CDolD 归 无锡 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -708-23 
头 华 汕 电子 器 件 公司 年 -1080-16 CDa32 苑 湖 晶 体 管 三 下 -94-1 
汕头 华 沁 中 子 器 件 公 司 于 -610-49 CDD32 泣 头 华科 电子 器 任 公 司 丰 -720-6 
广东 省 半导体 器 件 矿 下 -1200-30 CD32A 范 漳 晶体 管 矿 了 -714-6 
厦门 半 导 人 器件 四 厂 亚 -802-46 CD32B 芜湖 晶体 管 三 亚 -714-11 
汕头 华 ; 外 公司 于 -664-12 CD32C 欧 湖 晶体 管 厂 下 -714-14 
器 件 公司 置 -660-4 CD39 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1204-40 
全 江 上 人 人 语 相 -666-32 CDPD40 机 乌 邵 第 十 三 研究 所 下-1220-36 
子 器 件 公司 下 -1186-36 CD41 机 有 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1198-9 
本 蝇 休 ; 管 广 下 -1198-22 CD42 机 唱 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1204-48 
1 头 华 油 电 子 器 件 公司 在 -632-35 CD42 洗 湖 晶体 管 厂 下 -720-10 
要 | 门 半 时 未 器 件 四 厂 各 -830-39 CD42A 泥 乔 剖 体 管 三 下 -720-15 
汕头 华 记 电子 器 件 公司 看 -664-36 CD42B8 欧 湖 晶体 管 厂 下 -720-16 
汕头 尝 油 昌 子 器 件 公 司 和 夏 -740-383 CD42C 芜 滑 晶体 管 斑 下 -720-17 
广东 省 半导体 器 件 厂 下 -790-25 CD77-14 上 海 无 线 电 二 十 九 矿 下 -722-1 
山 天 华 实惠 子 右 件 公司 下 -666-5 CD77-1B 下海 无 线 电 二 十 九 六 有 -722-32 
于 向 电子 右 件 公司 年-660-47 CD77-1C 上 海 无 线 电 一 十 九星-724-15 
半导体 器 件 矿 再 -1222-32 CD77-1D 上海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -724-27 
“ 东 害 半 导 估 回 件 厂 下 -1214-50 CD77-24 上 海 无 线 电 二 十 九 下 -710-31 
管 三 罩 -590-42 CD77-2B 了 B 上 海 无 线 电 二 十 九 | 下 -712-11 
川 头 企 记 电 子 器 件 公司 下 -606-30 CD77-2C 上 海 无 线 电 二 十 轧 六 下 -712-32 
汕头 华润 二子 器 件 公 司 置 -592-17 CD77-2D 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 和 电 -712-44 
刘 头 企 让 瑟 子 器 件 公司 看 -1076-26 CD105A 桂林 无 绪 电 一 厂 下 -700-16 
汕头 华 ; 省 再 柯 于 锻件 公司 司 ] 是 - 1076- 39 CD105B 桂林 无 线 时 一 】 夏 -700-21 
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型 号 硬 家 页 三- 序号 | 型 号 则 家 页 码 - 谭 号 

CD105C 桂林 无 线 电 -一 三 下 -700-27 CD391A 机 电 部 第 十 三 研究 所 “年 -1204-33 
CD105D 桂林 无 线 电 一 厂 看-700-33 CD3s91B 机 电 部 第 十 三 研究 所 和 -1204-34 
CD205A 。 @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 | 下 -698-22 C D392A 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1204-35 
CD205B ”人 @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 矿 下 -698-26 C 了 392 了 如 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1204-36 
CD205C 。 @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 ) 夏 -698-35 CD393A 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”和 -1204-41 
CD215A 。@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -698-23 CED393B 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1204-42 
CD215B  。 @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -698-27 C 〇 也 394 人 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1204-43 
CD215B  @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -698-28 CD394B 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”而 -1204-44 
CD215C 。 @ 无 锡 市 无 线 串 元件 七 广 站-698-36 CD395A 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1204-37 
CD300A 桂林 无 线 电 一 厂 机 -700-50 CD395B 机 电 部 第 十 三 研究 所 和 -1204-38 
CD300B 柱 宁 无 线 电 一 厂 焉 -702-1 CD400AA 沧州 市 无 线 电 一 厂 亚 -1128-18 
CD300C 桂林 无 线 电 一 厂 下 -702-16 CD400B 沧州 市 无 线 电 一 厂 相 -1128-36 
CD300D 桂林 无 线 电 一 厂 重 -?702-31 CD400C 论 州 市 无 线 电 一 上 到-1128-31 
CTD301 沧州 市 无 线 电 一 厂 夏 -1206-32 CD400D 沧州 市 无 线 电 一 三 看 -11 咒 -32 
CD301A 沧州 市 无 线 电 一 厂 下 -1206-23 C D400 开 沧州 市 无 线 电 -- 钱 亚 -1128-47 
CD301B 沧州 市 无 线 电 一 厂 ” 下 -1206-24 CD401 沧州 市 无 线 电 一 厂 下 -1146-6 

CD30iC 沧州 市 无 线 电 一 厂 下 -1206-25 CD401A 机 电 部 第 十 三 研究 所 下-1220-26 
CD301D 沧州 市 无 线 电 一 三 下 -1206-26 C D401B 机 了 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1220-27 
CD302 沧州 市 无 线 电 一 三 秆 -1208-1 CD402 沧州 市 无 线 电 一 厂 焉 -1204-13 
CD302A 沧州 市 无 线 电 一 三 蛋 -1206-46 C D402AA 沧州 市 无 线 电 一 三 下 -1204-20 
CD302B 沧州 市 无 线 电 一 厂 下 -1206-47 C 了 D402 人 A 机 电 部 第 十 三 研究 所 “到 -1220-28 
CD302C 沧州 市 无 线 电 一 厂 下 -1206-48 CD402B 沧州 市 无 线 电 一 厂 于 -1204-19 
C 卫 302 卫 沧州 市 无 线 电 一 厂 下 -1206-49 C D402 卫 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1220-29 
CD303A 沧州 市 无 线 电 一 亚 -1224-42 C D402C 沧州 市 无 线 电 一 厂 下 -1204-21 
CD303B 沧州 市 无 线 电 一 厂 焉 -1224-43 CD402D 沧州 市 无 线 电 一 三 开 -1204-25 
CD303C 沧州 市 无 线 电 一 三 年 -1224-44 CD403A 袖 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1220-30 
CD303D 沧州 市 无 线 电 一 三 ” 下 -1224-45 CD403 了 B 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1220-31 
CD304A 沧州 市 无 线 本 玉 -1224-36 CD404AA 机 电 部 第 十 三 研究 所 “” 开 -1220-32 
C 疡 304 也 沧州 市 无 线 电 一 厂 丰 -1224-37 C TD404 也 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1220-33 
CD304C 沧州 市 无 线 电 一 厂 下 -1224-38 C 了 D405AA 机 电 部 第 十 三 研究 所 “” 亚 -1220-34 
CD304D 沧州 市 无 线 电 一 厂 下 -1224-39 CD405 开 机 遇 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1220-35 
CD395 沧州 市 无 线 电 一 三 下 -1226-1 C D411 栅 昌 部 第 十 三 研究 所 。” 开 -1198-6 

CD305A 沧州 市 无 线 电 一 厂 夏 -1224-46 CD412 机 也 部 第 十 三 研究 所 “于 -1198-7 

CD305B 沧州 市 无 线 电 一 厂 珀 -1224-47 CD413 机 电 部 第 十 三 醋 究 所 ”下 -1198-8 

CD305C 沧州 市 无 线 电 一 厂 下 -1224-48 C D4321 机 电 部 第 十 三 研究 所 。 亚 -1204-45 
CD305D 沧州 市 无 线 电 一 厂 下 -1224-49 C D422 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1204-46 
CD351 沧州 市 无 线 电 一 广 夏 -1214-26 CD423 机 也 部 第 十 三 研究 所 下 -1204-47 
CDa351 沧州 市 无 线 电 一 厂 区 -1214-27 CD431 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1226-12 
CD352 沧州 市 无 线 电 一 厂 下 -1214-28 CD431A 帮 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1226-9 

C 了 D352 沧州 市 无 线 电 一 三 下 -1214-29 CD431B 袖 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1226-10 
CD353 沧州 市 无 线 电 一 三 下 -1214-30 CD431C 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1226-11 
CD353 沧州 市 无 组 电 一 三 下 -1214-31 C D441 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1196-36 
CD354 沧州 市 无 线 电 一 厂 丰 -1214-32 CD441A 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1196-33 
CD354 沧州 市 无 线 电 一 三 下 -1214-33 CD44LA 马鞍 山 市 晶体 管 三 亚 -1196-42 


se -一 一 一 一 一 一 


下 -308 


半导体 三 极 管 型 号 - 广 家 索引 


er 


型 号 夯 家 页 码 -序号 | 型 号 后 家 页 码 -序号 
CD441B 机 电 部 第 十 三 研究 所 。” 重 -1196-32 CD551BH 上 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -1158-7 
C D441B 马 荫 山 市 晶体 管 厂 算 -1196-41 C D552A 上 海 无 线 甩 二 十 九 厂 下 -700-2 
CD441C 机 电 部 第 七 三 研究 所 “下 -1196-31 CDP552 了 了 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -700-9 
CD441C 马鞍 山 市 晶体 管 厂 下 -1196-40 CD568AA 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -700-11 
C D451 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1230-4 CD568A 上 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -700-12 
C D452 机 电 部 第 十 三 研究 所 “ 焉 -1234-~43 CD568 卫 于 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -700-13 
CD452A 机 由 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1230-2 CD642 石家庄 市 无 线 昌 二 厂 下 -446-45 
CD452 卫 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1230-3 C D715 瓯 湖 曲 体 管 三 到 -704-42 
CD461 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1236-3 C D715A 上 海 无 线 电 二 十 九 六 下 -1158-8 
C TDP462 类 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1236-2 C D715 了 上 海 无 线 电 二 十 丸 厂 ”下 -1158-9 
C D462 人 和 机 电 部 第 十 三 研究 所 着 -1234-49 CD834 汕头 华润 电子 器 件 公 司 下 -716-38 
C D462 了 机 也 部 第 二 三 研究 所 用 -1234-50 C D2?955 上 海 无 线 电 七 三 下 -728-50 
C D462C 机 电 部 第 十 三 研究 所 ” 开 -1236-1 CDL05 上 海 无 线 电 七 三 区 -988-4 

C D471 机 也 部 第 十 二 研究 所 到 -1208-23 CDELI10 上 海 无 线 刘 七 上 下 -988-7 
CD471A 机 也 部 第 十 三 研究 所 下 -1208-21 CDL40 上 海 无 线 昌 七 片 到 -988-14 
C PD471B 机 电 部 第 十 三 研究 所 。 亚 -1208-22 CDTL70 于 海 无 线 电 七 三 ， 下 -988-26 
CD473 鞠 渭 晶体 管 六 亚 -704-19 CDLI150 上 海 无 线 外 七 ) 下 -988-50 
CD481 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1226-5 CF2D 沈阳 飞 达 半导体 屡 件 六 下 -1530-14 
CD481A 机 电 部 第 十 三 研究 所 ” 开 -1226-6 CE3 互 沈阳 飞 达 半导体 器 件 下 -1530-15 
C D481B 机 电 部 第 十 三 研究 所 下-1226-7 CC 上 4 也 沈阳 飞 达 半 导体 器 件 太 和 牙 -1530-16 
C D481C 机 电 部 第 十 三 研究 所 下-1226-8 CE6D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 )” 焉 -1530-25 
C 了 D491 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1228-31 CF7D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 下 -1530-26 
CD491A 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1228-25 CEF8D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 j ”下 -1530-9 
C D491B 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1228-26 CEF9D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 太 下-1530-10 
CD491C 机 电 部 第 十 三 研究 所 下-1228-27 CF10 蔚 沈阳 飞 达 半导体 器 件 下 -1530-11 
CD501 沧州 市 无 线 电 一 太 亚 -1206-31 CEI1D 沈阳 飞 达 半导体 吉 件 ”下 -1530-12 
CTD501A 沧州 市 无 线 电 一 厂 折 -1206-27 CF12D 沈阳 飞 达 尘 导 体 器 件 矿 下-1530-13 
CD501B 沧州 市 无 线 电 一 三 下 -1206-28 CF5712 沈阳 飞 达 半导体 器 件 下 -1530-17 
CD501C 沧州 市 无 线 电 一 三 下 -1206-29 CEF5713 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1530-18 
CD501D 沧州 市 无 线 电 一 三 下 -1206-30 CF5714 沈阳 飞 达 半导体 器 件 下 -1530-19 
CD502A . 沧州 市 无 线 电 一 厂 亚 -1206-50 C GO01A @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 | ”下 -410-46 
CD502B 沧州 市 无 线 电 一 三 下 -1208-2 | CG03A 桐庐 晶体 管 下 -1532-34 
CD502C4 沧州 市 无 线 电 一 厂 亚 -1208-3 CG03B 桐庐 晶体 管 厂 夏 -1532-35 
CD502D 沧州 市 无 线 电 一 三 下 -1208-4 CGO03C 栖 访 晶体 管 三 下 -1532-36 
CD505A 沧州 市 无 线 电 一 三 亚 -1224-50 CG03D 桐庐 晶体管 厂 下 -1532-37 
CD505B 沧州 市 无 线 电 一 三 开 -1226-2 C G03 卫 桐庐 晶体 管 广 及 -1532-38 
CD505C 沧州 市 无 线 电 一 三 下 -1226-3 CG03F 和 粗 庐 部 体 管 矿 开 -1532-39 
CD505D 洽 阁 市 无 线 电 一 三 下 -1226-4 CG05A 逢 访 晶 体 管 三 下 -1534-45 
CD510A 沧州 市 无 线 电 一 三 亚 -1228-48 CG05B 司 访 晶体 管 ) 下 -1534-46 
CD510 卫 沧州 市 无 线 电 一 厂 普 -1228-49 C G05C 桐庐 晶体 管 厂 看-1534-47 
CD510C 沧州 市 无 线 电 一 厂 亚 -1228-50 CG05D 桐庐 晶体 管 广 下 -1534-48 
CD510DD 沧州 市 无 线 电 一 三 下 -1230-1 CGO05 也 桐庐 晶体 管 厂 夏 -1534-49 
CD546A 汕头 全 油 明子 器 件 公 司 下 -714-32 CGO05 下 栖 庐 晶体 管 ) 置 -1534-50 
CD551A 上 海 无 线 电 二 十 九 ) 和 -1158-6 CG07A 桐 访 曲 体 管 六 攻 -1534-32 
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型 号 三 家 型 号 三 家 页 码 -序号 
CGo7B 桐 疡 晶体 管 厂 下 -1534-33 CG37B 八 O 〇 TO 广 和 -1t08-11 
CGO7C 桐庐 晶体 管 厂 焉 -1534-34 CG37C 八 OTLO 厂 下 -1108-5 
SC G07D 桐 访 量 体 管 三 下 -1534-35 CG37C 景德镇 三 六 无 线 电 矿 下 -1108-8 
C G07 也 桐庐 时 体 管 厂 下 -1534-36 CG37C 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 四 -1124-17 
CG07F 桐庐 晶体 答 厂 下 -1534-37 C G37D 景德镇 三 六 无 线 电 六 下 -1108-4 
CG30 信 景德镇 三 六 无 线 电厂 ”下 -1126-29 CG37D 八 O- 上 OO 三 亚 -1108-6 
CG30A 人 OO 三 下 -1126-42 CG37D 趾 国 华 晶 电子 集团 公司 年-1124-16 
CG30B 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -1126-30 CG38A 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1108-15 
CG30B AOLEO 币 -1126-45 CG38A 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”看 -1108-16 
CSG30C 景德镇 三 六 无 线 电 六 秆 -1126-40 CG38A 八 OTOi 厂 夏 -1124-31 
CG30C 天 重 -1126-43 CG38BB 中 国 华 晶 中 子 集团 公司 和 夏 -1108-13 
CG30D 人 四 七 中 姜 四 -1126-46 CG38B 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ” 夏 -1108-14 
CG30D 时 德 镇 三 六 无 线 电 六 丰 -1126-47 CG38B 八 O 下 〇 三 夏 -1124-29 
台 G30 孔 灵 德 镇 三 六 无 线 电 矿 下 -1126-41 C G38( 中 国 华 昌 电 子 集团 公司 夏 -1108-17 
CG3S0 忆 八 〇 七 〇 ) 下 -1126-44 CG38C 景德镇 三 六 无 线 甩 矿 ”下 -1108-18 
CG33 从 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -1110-22 CG38C 八 O-EOh 广 下 -1124-28 
CG33B 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -1110-23 CeG39A 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”和 丰 -1124-13 
CG33C 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -1114-29 CG39A 中 国 华 晶 电 子 集 园 公司 丰 -1124-23 
CG33D 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -1114-30 CGa3ag-1A 中 国 华 晶 电子 集团 公司 重 -1124-3 
CG35A 景德镇 三 六 无 线 电 三 和 夏 -1110-41 CG39 了 景德镇 三 六 无 线 电 六 下 -1122-45 
CG35AX  ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1168-21 CG39B 八 OO 亚 -1124-21 
C G35 了 八 OO 厂 下 -1110-40 CG39B 中 国 华 晶 电 子 集 团 公 司 下 -1124-22 
C 〇 35 卫 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -1112-3 CG39-1B 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1122-48 
CG35 召 驻 上 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1108-20 CG39C 中 国 华 晶 册 子 集团 公司 下 -11234-18 
0G35C 人 OrO 厂 和 丰 -1110-27 C G39C 八 O 七 DO 三 秆 -1124-20 
CG35( 景德镇 三 六 无 线 电 三 丰 -1110-42 CG389-1(L 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 下 -1124-4 
CG35 呈 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -1110-37 | CS40 景德镇 三 六 无 线 电 六 。 征 -1124-40 
C G35 也 八 O 上 TO 三 夏 -1110-39 C G41A 机 电 部 第 十 三 研究 所 “” 秆 -1124-37 
CG35 也 景德镇 三 六 无 线 电 站 帮 -1112-4 CG41B 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”四 -1124-35 
C G35 下 八 O 七 O 〇 厂 和 夏 -1110-26 C G413B 景德镇 三 六 无 线 电 六 ”和 丰 -1124-36 
CG35 景德镇 三 六 无 线 电 厂 “下 -1110-43 CG41C 景德镇 三 六 无 线 电 厂 “ 开 -1124-33 
CG35G 景德镇 三 六 无 线 遇 矿 。 下 -1110-38 CG41C 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1124-34 
CG35G 八 O 〇 -EO 厂 夏 -1112-34 C G42 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1076-48 
CG36A 吴江 县 晶体 管 一 厂 到 -1108-27 C G42 景德镇 三 六 无 线 电 厂 ”下 -1140-2 
CG36AX ， 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1108-24 CG201S5T 上海 无 线 电 十 厂 下 -402-42 
CG356B AOLO 广 下 -1108-25 CG391 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1124-9 
CSG363B 和 生 建 八 三 厂 研 究 所 下 -1108-22 CG391A 机 电 部 第 十 三 研究 所 。” 畦 -1124-14 
CG36C 吴江 县 晶体 管 一 三 丰 -1108-23 CG391 卫 耕 遇 部 第 十 三 研究 所 ”和 夏 -1124-11 
CG36C 人 OO 三 下 -1120-1 C G392 机 电 部 第 十 三 研究 所 四 -1124-10 
CC G36C 八 O 七 O 厂 下 -1120-13 CG392A 机 电 部 第 十 三 研究 所 “看 -1124-15 
CG36CX ， 生 建 八 三 厂 研究 所 年 -1108-26 CG392 了 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1124-12 
C GG37 和 景德镇 三 六 无 线 电 三 下 -1108-7 C G430 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1128-43 
CG37 人 入 八 O 〇 -OO 三 年 -1108-10 C G431 机 电 部 第 十 三 研究 所 四 -1096-7 
下 -1108-9 C G431A 机 晶 部 第 十 三 研究 及 开 -1128-44 
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C Gd31B 机 电 部 第 十 三 研究 所 看 -1128-45 CG733 广东 省 半导体 器 件 厂 “” 亚 -432-33 
CG431C 机 电 部 第 十 三 研究 所 “和 -1128-46 CG733 合肥 晶体 管 和 -450-1 
CG4d41 机 也 部 第 十 三 研究 所 “于 -1076-47 CG763 石家庄 市 无 线 由 二 厂 下 -448-8 
CG441A 机 电 部 第 十 三 研究 所 “” 秆 -1138-46 CG778 广东 省 半导体 器 件 矿 下-410-45 
C Gd441 昌 机 囊 部 第 十 三 研究 所 “ 重 -1138-47 C G778A 上 海 无 线 电 二 十 刀 厂 ”下 -410-22 
CG44C 机 岂 部 第 十 三 研究 所 和 丰 -1128-48 CG778B 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 看-410-23 
C Gd441D 机 电 部 第 十 三 研究 所 “看 -1138-49 CwG836 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”页 -1008-35 
CG451A 宙 电 部 第 十 三 研究 所 ”和 政 -1144-38 CS844 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”下 -412-28 
C G451 阳 机 中部 第 十 三 研究 所 ”四 -1144-87 CG844 上 海 无 线 电 二 十 九 亚 -416-47 
CG451C 机 电 部 第 十 三 研究 所 “ 夏 -1144-40 Cg8di 井冈 出 半 导体 三 真 -444-43 
CG452 机 患部 第 十 三 研究 所 村 -1144-36 CS44 广东 省 半导体 器 件 广 在 -444-47 
CG461 机 电 部 第 二 三 研究 所 ”至 -1146-23 CG8 1 庄市 无 线 电 二 夏 -1014-6 
CG461A 机 筷 部 第 十 三 研究 所 ”和 丰 -1146-20 | CG950 广东 省 法 导体 器 件 厂 下 -476-24 
CG461B 机 中 部 第 十 三 研究 所 “到 -1146-19 C G966 广 、 -5512 
CG461C 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”和 丰 -1146-21 CeG970 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -668-27 
4 Gd461 了 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1096-8 CGI1015 合肥 晶体 管 厂 夏 -448-42 
C cd461D 机 电 部 第 十 三 研究 所 四-1146-22 CGI1015 广东 省 于 导体 器 件 矿 下 -448-43 
人 462 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”和 夏 -1096-1 CG31015 并 因由 半 导体 三 下 -448-44 
Cd471D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1074-30 C G1015 武汉 市 半导体 器 件 斑 夏 -450-2 
CG473 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”和 夏 -1138-21 CG3209 上 海 无 线 电 七 厂 和 夏 -1016-27 
C Gd81 机 昌 部 第 十 三 研究 所 “四 -1140-3 CG3810 桐 访 晶体 管 三 下 -1534-28 
CG501A 上 海 无 线 筷 二 十 九 矿 下 -428-28 CC 3906 省 头 华 汕 电子 器 件 公 司 看 -1024-49 
CG501BB 下 海 无 线 电 二 十 九 厂 “下 -432-32 C G3955 潍坊 无 线 电 三 三 下 -698-10 
CG502A 上 上海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -410-26 C CG4024 桐庐 晶体 管 厂 下 -1534-31 
C 拉 502 吕 上 海 无 线 电 二 十 九 矿 和 夏 -410-27 CS5014 润 头 华科 电子 器 件 公司 年 -478-8 
C G562 武汉 市 半导体 器 件 ) ”下 -1020-9 C G5401 三 东 省 半导体 器 件 厂 下 -476-16 
C G562 广东 答 半 导体 器 件 王 下 -1020-15 CG8550 武汉 市 半导体 器 件 | 村 -1026-11 
C G562 并 站 山 半 导体 厂 机-1020-27 C G8550 一 东 省 半导体 器 件 广 和 看 -1152-32 
CG608 广东 省 半导体 器 件 六 和 夏 -450~18 CG9012 广东 省 半导体 器 件 六 下 -446-33 
CG642 广东 符 半 导体 器 件 | 到 -450-12 CG9012 潍 芒 无 线 电 三 三 下 -450-43 
CG673 并 网 出 半 有 导体 厂 夏 -448-11 CG9012 武汉 市 半导体 器 件 ) ”下 -476-46 
CG673 石家庄 市 无 线 甩 二 ) 和 夏 -448-12 C G9015 广东 省 半导体 器 件 矿 夏 -414-13 
CG673 合肥 晶体 管 厂 夏 -476-34 CG9015 潍坊 无 线 电 三 三 秆 -448-16 
CG673A 上 海 无 线 电 二 十 九 ) 看 -448-13 C G9015 武汉 市 半导体 器 件 矿 下 -450-34 
CG673 了 了 于 海 无 线 电 二 十 九 厂 “ 玫 -448-14 CHS8050 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 下-1192-47 
CG708 广东 省 半导体 器 件 | ”看 -478-12 C 五 8550 天 津 第 五 半导体 器 件 | 丰 -1156-42 
GG708 汕头 华 泣 电子 器 件 公 司 下 -510-10 CH9011 天 津 第 五 半导体 器 件 |” 下 -1076-20 
CG768 并 头 华 种 电子 器 件 公 司 看-660-19 CH9012 天 津 第 五 半导体 器 件 | ”下 -606-47 
CG733 潍坊 无 线 电 三 三 等 -412-42 CC 有 9018 天 津 第 五 洲 明 体 器 件 六 和 夏 -1088-12 
C G733 潍坊 无 线 电 三 厂 秆 -412-43 C Lo9014 天 津 第 五 线 导 体 器 件 |” 秆 -592-15 
C G733 并 网 由 兴 导体 厂 和 -414-1 C 责 9015 天 津 第 5 五 半导体 器 件 -592-14 
C G733 武汉 市 半导体 器 件 | ” 夏 -414-9 CH9016 天 建 第 五 半导体 器 件 六 下 -1138-43 
CG733 出、 华 汕 电子 器 件 公 下 -414-22 CEH9018 天 建 第 五 半导体 器 件 六 下 -1138-44 

C 开 74-2A 上 上 海 无 线 电 工 十 九 ) 和 夏 -1278-31 
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型 号 厂 家 页 秋 - 序 号 | 型 号 友 家 页 码 -序号 
C 〇 长 74-2 也 上 海 无 线 电 二 十 九 广 下 -1278-32 Co531 旗 章 哈 尔 北 方 无 线 电 四 -714-49 
CR 有 74-2C 上 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -1280-38 2 人 
CK74-2D 上海 无 线 电 二 十 九 广 和 丰 -1280-39 | CS32 少 齐 哈 尔 北方 无 线 也 下 -716-19 
CR4 北京 棒 衬 整流 器 三 下 -1522-8 一 三 
CR24 北京 糊 衬 整流 器 三 下 -1522-12 CS33 草 齐 啥 尔 北方 无 线 电 下 -718-8 
CR51 北京 桶 树 整流 器 三 夏 -1522-17 Rs 
CR101 北京 椿 树 整 流 器 三 下 -1522-19 CoS41A 七 四 六 三 下 -1422-6 
CRa807 北京 棱 树 整流 器 厂 页 -1522-27 C S41B 七 四 广 广 下 -1422-8 
CS-02A <^ 常 淮 市 晶体 管 厂 丰 -658-46 (人 541C 七 四 六 厂 下 -1422-7 
C5-02B 4 党 邹 市 昆 体 管 厂 下 -658-47 C9541D 七 四 六 三 下 -1422-9 
Co5-02C 4 常熟 市 晶体 管 三 下 -658-48 C 95101A 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 三 划 -1428-7 
CS9S03 卫 光 出 工 厂 年 -700-43 CS1l01B 廉 江 县 安 铺 无 线 也 总 三 看 -1428-8 
CS04 卫 光 了 电工 广 得-700-44 CS1l01C 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 六 看 -1428-9 
CS05 卫 光 电工 姜 下 -702-6 Cl101D 庚 江 县 安 铺 无 线 电 总 ) ”下 -1428-10 
CS06 卫 光 电工 厂 下 -702-28 CS5104C 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 三 焉 -1434-10 
CS1A 延 河 无 线 电 ) 下 -1424-6 C5104 呈 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 三 丰 -1434-11 
CS1B 延 河 无 线 电 厂 下 -1424-7 C9104 忆 廉 江 只 安 铺 无 线 电 总 厂 下 -1434-12 
CS1C 丰 河 无 线 电 厂 区 -1424-8 CS104F 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 三 征 -1434-13 
CS1D 延 河 无 线 电 厂 下 -1424-9 Co1l04w 廉 江 有 其 安 铺 无 线 电 总 厂 和 -1434-14 
Co53(3D J6) 天 津 第 四 半导体 器 件 广 下 -1428-16 Co5107D 廉 江 灵 安 铺 无 线 电 总 厂 下-1434-15 
C 510 入 齐 哈 尔 北 方 无 线 电 下 -704-32 C 5107 瑟 厌 江 县 安 铺 无 线 电 总 三 下 -1434-16 
oa 交 Co107E 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 三 下 -1434-17 
CS10A 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 下 -1424-10 CS107G 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 厂 丰 -1434-18 
Co910PB 天 津 第 四 半导体 器 件 矿 下 -1424-11 Co9ll0 七 四 六 三 下 -1422-4 
CS10C 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 下 -1424-12 C S110 七 四 六 厂 让- 芭 22-5 
C 5 10DD 天 嫂 第 四 半导体 器 件 太 下 -1424-13 C 5 110A 浙 乡 市 半导体 三 焉 -1422-35 
CS11 卫 光 电工 厂 到 -704-33 C S110A 廉 江 县 安 铺 无 线 遇 总 三 下 -1432-27 
Co51l 泰州 半 异 体 六 种 -704-40 CSil03B 新 乡 市 半导体 厂 下 -1422-36 
忆 写 这 齐齐哈尔 北方 无 线 电 ”和 直 -704-47 | CS1l0B 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 三 四 -1432-28 
二 C951i10C 浙 乡 市 半导体 厂 下 -1422-37 
CS11 八 O 七 OO 三 下 -704-48 C 9110C 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 厂 下 -1432-29 
C512 卫 光 电工 厂 直 -706-17 CSsSll0D 新 乡 市 半导体 三 下 -1422-38 
C 512 齐齐哈尔 北方 无 线 电 和 夏 -706-18 CS1ll0D 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 厂 丰 -1432-30 
有 CS112A 新 乡 市 半导体 厂 下 -1422-39 
CS515 卫 光 员工 三 年 -708-41 CS9S112 也 新 乡 市 半导体 厂 下 -1422-40 
C516 卫 光 电工 六 下 -708-49 Co91li2C 新 乡 市 半导体 三 夏 -1422-41 
CS21 章 章 险 尔 北方 无 线 电 和 夏 -710-32 C 5112D 新 乡 市 半 时 体 厂 亚 -1422-42 
一 三 CS113A 新 乡 市 半导体 三 于 -1422-43 
CS22 齐齐哈尔 北方 无 线 电 下 -710-44 CS1ll3A 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 三 于-1432-31 
一 三 Lo5ll33 新 乡 市 半导体 三 开 -1422-44 
CS323 齐齐哈尔 北方 无 线 取 和 夏 -712-13 CS113 了 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 厂 三-1432-32 
一 厂 C 3S113C 新 乡 市 尘 导 体 三 焉 -1422-45 
CS24 齐齐哈尔 北方 无 线 电 ”下 -712-33 CS113C 靡 汇 已 安 铺 无 线 电 总 六 下 -1432-33 
2 CS il13 乃 新 乡 市 半导体 三 焉 -1422-46 
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型 号 六 家 页 码 - 序 二 型 号 而 家 页 码 - 序 号 

C9S113D  ” 靡 江 县 安 铺 无 线 电 总 厂 到 -1432-34 C 3S220D 七 四 六 六 丰 -1438-23 
CS116A 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 三 下-1432-35 C S221A 七 四 六 三 和 夏 -1438-24 
CS1ll6 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 六 于-1432-36 C 9221 了 七 四 六 三 秆 -1438-25 
CS116C 廉 江 县 安 铺 无 线 电 总 厂 亚 -1432-37 Co5221C 七 四 六 三 下 -1438-26 
CS116D 江 县 安 铺 无 线 电 总 三 于 -1432-38 C S 221D 七 四 六 三 看 -1438-27 
Co9211A 七 四 六 三 开 -1436-34 C 9222A 二 四方 厂 下 -1438-28 
C95211B 七 四 六 厂 下 -1436-35 C 9222 了 七 四 六 三 看 -1438-29 
人 SC 七 四 六 广 第 -1436-36 C 9 222C 七 四 六 广 下 -1438-30 
C 9211D 七 四 六 万 1 到-1436-37 Co5222DD 七 四 六 厂 下 -1438-31 
C 9212A 七 四 六 厂 了 -1436-38 C 535223C 十 四 六 厂 下 -1438-32 
CS9212 了 七 四 六 厂 下 -1436-39 C 9 223 了 ) 七 四 六 姜 和 掉 -1438-33 
CS9212C 七 四 六 三 下 -1436-40 C 〇 5223 卫 二 四 六 广 笛 -1438-34 
C S 212 员 七 四 六 厂 下 -1436-41 C 5223 上 七 四 六 下 -1438-35 
C S213A 七 四 六 厂 下 -1436-42 C 3S223GG 二 四 六 下 -1438-36 
CS9S213B 七 四 六 三 焉 -1436-43 CS224C 七 四 六 下 -1438-37 
C 5 213C 十 四 六 厂 下 -1436-44 CS224DD 七 四 六 姜 看 -1438-38 
C 5 213DD -四 文 厂 开 -1436-45 C 3S224 也 七 四 六 厂 下 -1438-39 
CS214 人 入 七 四 六 三 亚 -1436-46 C 9224 世 七 四 六 三 下 -1438-40 
C 9 214 了 刀 七 四 六 厂 焉 -1436-47 C S224G 七 四 六 广 下 -1438-41 
CS214C 七 四 六 厂 亚 -1436-48 CS225C 志 四 六 呈 四 -1438-42 
Co9214 了 D 瑟 四 六 三 下 -1436-49 C 3 225 也 二 四 六 姜 夏 -1438-43 
C 5 215A. 七 四 六 三 下 -1436-50 C S 225 书 七 四 六 三 下 -143 -44 
C9215 了 B 七 四 六 厂 下 -1438-1 C 9225 下 寸 四 信 厂 复 -1438-45 
C 9215C 七 四 六 三 亚 -1438-2 C S225G 七 四 六 三 四 -1438-46 
C5215D 七 四 六 厂 焉 -1438-3 CS2844 七 四 六 三 看 -1434-21 
C 3S216 人 七 四 六 厂 下 -1438-4 C93821~3823 七 四 六 厂 下 -1434-22 
C S 216 卫 七 四 六 三 下 -1438-5 C593970 一 3972 十 四 六 厂 下 -1434-37 
CS216C 七 四 六 三 下 -1438-6 CS4091 一 4092 七 四 六 三 下 -1434-38 
Co216D 瑟 四 六 厂 下 -1438-7 CS4391 一 4393 七 四 六 三 下 -1434-39 
CC95217A 七 四 六 厂 焉 -1438-8 C54416 七 四 六 厂 年 -1434-32 
C 593217B 七 四 六 下 -1438-9 CS4856~4858 七 四 六 三 丰 -1434-40 
C S217C 七 四 六 姜 亚 -1438-10 CS4867~4869 十 四 六 厂 下 -1434-41 
C S217D 七 四 六 厂 亚 -1438-11 CSD521 上 海 无 线 电 七 三 和 -710-40 

CS218A 七 四 六 厂 亚 -1438-12 CT101 桂林 无 线 电 一 厂 下-1500-4 

Co218 了 七 四 六 三 下 -1438-13 CX-10 邮电 部 半导体 研究 所 “和 夏 -1464-2 

CS218C 七 四 六 厂 焉 -1438-14 CX50 长 春 市 半导体 厂 秆 -1462-39 
C 9218D 二 四 六 厂 亚 -1438-15 CXX50A 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1460-5 

C 3219A 七 四 六 厂 入 -1438-16 CX50B 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1460-6 

C S219 了 BB 七 四 六 厂 下 -1438-17 CX50C 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1460-7 

C 9219C 七 四 六 下 -1438-18 CX50D 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1460-8 

C 3S 219D 七 四 六 厂 亚 -1438-19 CX50 巨 机 了 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1460-9 

C 5220A 七 四 六 下 -1438-20 CX54 人 AA 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1462-28 
C S220 卫 瑟 四 六 下 -1438-21 CX54B 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1462-29 
C S220C 七 四 六 厂 下 -1438-22 CX54C 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1462-30 
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型 号 三 家 真 码 -序号 | 型 号 且 家 页 码 - 序 号 
CX54D 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1462-31 人 其 591 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1462-34 
C 入 55 有 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1462-35 人 和 X601 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”看 -1464-38 
CX84A 佛山 市 半 蜡 体 器 件 矿 看 -700-17 C 人 611AA 机 更 部 第 十 三 研究 所 “有 -1464-24 
C 信 84 卫 佛山 市 半 导 往 器 件 六 下 -700-29 CX611B 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1464-26 
CC 入 84C 佛山 市 半导体 器 件 厂 下 -700-34 CX611C 机 电 部 第 十 三 研究 所 看-1464-28 
CX205A 人 @ 关 津 市 半导体 材料 厂 “下 -698-2 CX621 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”于 -1464-21 
C 双 205 也 鱼 天 津 市 半导体 材料 广 下 -698-8 心 和 631 机 电 部 第 十 三 研究 所 看-1464-6 
CX210A 。 e@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -414-47 CX641 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1446427 
CAXA210 阳 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -416-23 CX651 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1464-34 
CX210C @ 雹 锡 市 无 线 电 元 件 七 下-416-29 CX651A 沁 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1464-25 
CX213A ， @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 三 不 -478-4 CX651B 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1464-.27 
CX213B 。 e@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 下 -480-16 CX651C 机电 部 第 十 三 研究 所 下 1464-29 
CAN2l13C 8 无 锡 市 无 线 电 元件 七 六 夏 -480-32 CX651D 1 了 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1464-35 
信和 关 502 机 也 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1462-16 C X651 忆 机 电 部 第 十 三 研究 所 下-1464-36 
CX502A 机 了 电 部 第 十 三 研究 所 ”看 -1462-25 CX661 机 电 部 常 十 三 研究 所 年 -1462-41 
C 和 X502 阳 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1462-26 CX662A 机 也 部 第 十 三 研究 所 。” 玫 -1462-42 
人 入 502(C 机 了 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1462-27 CX662 了 了 机 电 部 第 十 三 研究 所 看 -1462.413 
志和 信 503 天 津 第 四 半导体 器 件 矿 亚 -1462-17 CX662C 机 电 部 第 十 三 研究 所 “” 亚 -1462-44 
CX504 机 也 部 第 十 三 研究 所 下 -1460-3 CX662D 初 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1462-45 
LX511AA 视 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1460-23 CC 和 662 书 机 电 详 第 十 三 研究 所 下 -14823-46 
志 久 511 也 珊 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1460-24 CX681 机 也 部 第 十 三 研究 所 下 -1402-2 
CX511C 机 吕 部 第 十 三 研究 所 ”和 丰 -1460-25 CX691 机 号 部 第 十 三 研究 所 下 -1464-20 
信人 512 信 机 电 部 第 十 三 研究 所 下-1460-17 CX9i1 杞 电 部 第 十 三 研究 所 于 -1464-42 
人 4 艾 512 也 机 电 刘 第 十 三 研究 所 ”和 丰 -1460-18 CX921 仙 电 部 第 十 三 研究 所 于 -1464-44 
人 志和 512( 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1460-19 D9A 佛山 市 半导体 器 件 厂 而 -780-22 
己 人 521 全 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1460-20 D9B 佛山 市 半导体 器 件 下 -782-9 
已 区 521 中 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1460-21 D9C 佛山 市 半导体 器 件 王 。 秆 -784-23 
CX522 人 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”看 -1460-10 D9D 佛山 市 半导体 器 件 广 看 -786.14 
C 〇 区 522 卫 了 机 韦 部 第 十 三 研究 所 各 -1460-22 D9 瑟 佛山 市 半导体 器 件 矿 下 -786-16 
CX531 机 甩 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1464-16 D9M 佛山 市 半导体 器 件 六 下 -786-49 
C 双 532 机 电 部 第 十 三 研究 所 于 -1464-17 D10A 北京 半导体 器 件 十 一 广 三 -760-16 
CX542 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1462-33 D10B 北京 半导体 器 件 十 一 广 暂 -762-12 
CX551 信 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1462-32 D10B 北京 半导体 器 件 十 一 三 夏 -762-13 
人 区 551 日 机 电 部 第 十 三 研究 所 。” 牌 -1462-36 D11A ^ 志 江 市 无 线 电 二 厂 下 -772-5 
亿 叉 551 CC 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”和 夏 -1462-37 DI11A 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -776-16 
CX551D 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1462-38 | DiLB ^ 九 江 市 无 线 电 二 三 下 -772-50 
C 屋 561 涡 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1464-33 DIIB 4 九江 市 无 线 电 二 三 了 -778-1 
忆 葡 562 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1464-46 DI11C 和 九江 市 无 线 电 二 三 页-776-17 
(六 571 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”和 丰 -1462-14 D11C ^ 泌 江 市 无 线 电 二 三 玫 -778-20 
CX581 从 机 电 部 第 十 三 研究 所 。 亚 -1464-8 D11C 4 九江 市 无 线 电 二 三 下 -778-21 
CX581B 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1464-9 DID 4 九江 市 无 线 电 二 三 下 -778-2 
CX581C 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1464-10 了 D1iiD 4 九江 市 无 线 电 二 三 下 -778-31 
C 久 581D 机 电 部 第 于 三 研究 所 ”下 -1464-11 | DI1D 全 九江 市 无 线 电 二 三 夏 -778-32 
CX590 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1462-15 DI1E 4 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -778-22 


到 -314 


半导体 三 极 管 型 号 


厂 家 


型 号 把 家 
D11 卫 4 九江 市 无 线 电 二 三 
DI1 忆 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
DIE 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
D1LE 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
D025A 枯 林 市 半导体 三 
D025 了 吉林 市 半导体 厂 
了 D025C 言 林 市 半导体 三 
DD025 卫 吉林 市 半导体 厂 
D025 忆 吉林 市 半导体 三 
了 025 开 吉林 市 半导体 广 
D025G 吉林 市 半导体 三 
卫 025 开 吉林 市 半导体 广 
也 025 1 吾 林 市 半导体 厂 
Do025 了 庆 林 市 半导体 三 
口 025 天 震 林 市 半导体 厂 
了 30 世 北京 半导体 器 件 十 
Da3IA 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
D31A 4 九江 市 无 线 电 二 
Da3slB 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
DD31 了 4 九江 市 无 线 电 二 三 
了 31C 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
D31C 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
D31D 4 九江 市 无 线 电 二 三 
D31D 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
Da31EE 4 履 江 市 无 线 电 二 广 
辣 31 尼 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
Da3lE 4 九江 市 无 线 归 二 六 
卫 050 信 吉林 市 半导体 三 
D050B 吉林 市 半导体 厂 
D050C 吉林 市 半导体 厂 
D050D 吉林 市 半导体 三 
D050 卫 吉林 市 半导体 厂 
也 050 下 吉林 市 半导体 广 
Do50Gr 吉林 市 半导体 三 
了 050 二 吉林 市 半导体 三 
Do501 吉林 市 半导体 厂 
D050 了 吉林 市 羊 导体 三 
D050 开 吉林 市 半导体 三 
D51A ^ 九 江 市 无 线 电 二 厂 
D51A 4 九江 市 无 线 电 二 三 
D51B 4 九江 市 无 线 电 二 三 
D51B ^ 九 江 市 无 线 电 二 
D51C 4 九江 市 无 线 电 二 厂 
4 九江 市 无 线 电 二 三 


了 51C 


esp 


下 -778-44 
下 -778-45 
下 -780-1 
看 -780-2 
下 -800-46 
下 -806-15 
看 -806-34 
下 -806-48 
下 -806-49 


”下 -808-9 


-站 


下 -808-10 
下 -808-18 
下 -808-19 
下 -808-20 
下 -808-21 
焉 -790-26 
下 -822-31 
至 -826-36 
和 夏 -824-38 
下 -828-19 
下 -826-37 
下 -828-29 
下 -828-20 
下 -828-45 
下 -828-30 
下 -830-2 

下 -830-12 
夏 -846-8 

下 -866-?7 

下 -870-44 
夏 -878-15 
下 -884-8 

夏 -886-39 
亚 -890-19 
下 -890-45 
夏 -892-44 
秆 -892-48 
和 -892-49 
御 -854-18 
下 -876-26 
下 -862-32 
下 -882-5 

下 -876-27 
夏 -882-47 


了 D51D 
D51D 
了 51 瓦 
D51 子 
D51F 
D71A 


也 71A 


了 71A 
D71B 
D7I1B 
D71B 
D71C 
D71C 
D71C 
D71D 
也 71DD 
D71 卫 
D71 瑟 
D71 防 
D71FE 
D71FR 
D71LG 
D71 瑟 
了 71 

D71T 
了 D78A 
D78B 
D78C 

D78DD 
DI101A 
D101A 
D101B 
有功 101 纪 
D101C 
DIO1C 
D101 了 了 
D101D 
D101 卫 
Di101 卫 
DI101E 
D125 

了 164 

也 189 

卫 1990 


于 海 无 线 电 二 十 九 
上 海 无 线 电 二 十 九 
上 上 海 无 线 电 一 十 九 


上 海 无 线 电 二 十 天 六 


4 九江 市 无 线 电 二 三 
4 九江 市 无 线 电 二 三 
和 九江 市 无 线 电 二 三 
4 九江 市 无 线 电 二 六 
4 九江 市 无 线 电 二 三 
4 九江 市 无 线 电 二 厂 
4 九江 市 无 线 电 二 三 
4 九江 市 无 线 电 二 三 
4 九江 市 无 线 电 二 三 
4 九江 市 无 线 电 二 厂 
4 九江 市 无 线 肌 二 三 

衡阳 晶体 管 三 

杭州 半导体 厂 

衡阳 晶体 管 厂 

衡阳 晶体 管 广 


-厂家 索引 


页 码 -序号 


下 -882-6 
下 -888-40 
丰 -882-48 
玉 -890-9 
下 -892-36 
下 -900-20 
下-902-37 
下 -908-27 
下 -902-45 
下 -906-1 
政 -908-44 
和 -784-36 
下 -908-28 
下 -910-32 
亚 .308-29 
下 -910-41 
下 -908-4 
夏 -910-33 
下-912-10 
下 -910-5 
下 -912-13 
亚 -910-24 
下 -910-46 
亚 -912-4 
亚 -912-16 
下 -954-39 
下 -956-32 
下 -958-48 
下 -960-48 
看 -924-10 
到-930-30 
下 -926-38 
焉 -934-7 
下 -930-31 
下 -934-21 
下 -934-8 
下 -934-50 
下 -934-22 
下 -936-11 
下 -936-30 
得 -1402-17 
得 -918-41 
赴 -1386-31 
焉 -1384-31 


和 -315 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


同 家 页 码 - 序 号 
衡阳 晶体 管 厂 各- -1386-43 
上 海 无 线 电 二 十 九 广 下 -888-41 
上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -882-7 
北京 七 O 〇 一 三 下 -808-6 
上 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”四 -888-42 
阔 京 七 O 一 厂 下 -832-20 
上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -892-37 
厦门 半导体 器 件 四 厂 下 -812-26 
广东 省 半导体 器 件 ) 下 -830-17 
广东 尝 闭 导体 器 件 厂 下 -830-22 
广东 党 半导体 器 件 矿 下 -830-32 
广东 党 半导体 器 件 厂 “下 -830-36 
广东 洽 灶 导体 器 件 厂 下 -742-45 
北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -814-9 
广东 举 半 导体 器 件 六 ”和 -742-41 
街 阻 晶体 管 厂 下 -832-15 
衡阳 晶体 管 三 下 -830-28 
衡阳 品 体 管 三 下 -920-26 
衡 阻 晶体管 三 下 -1384-32 
衡 诠 量 体 管 三 四 -912-20 
衡 阴 晶体 管 广 和 直 -832-1 
衡阳 晶体 管 三 下 -1374-2 
衡 阻 晶体 管 三 下 -832-8 
衡阳 晶体 管 三 下 -912-22 
于 海 无 线 电 二 十 九 六 下 -1200-8 
局 东 市 量 体 管 三 夏 -740-43 
泰州 半导体 厂 下 -740-44 
翌 江 县 晶体 管 厂 和 -740-45 
广东 省 半导体 器 件 矿 下 -802-47 
北京 尘 导体 器 件 十 一 三 焉 -802-48 
厦门 半导体 器 件 四 | ” 下 -802-49 
厦门 半导体 器 件 四 六 下 -806-4 
佳木斯 市 晶体 管 厂 下 -1200-9 
@ 上 海 无 线 电 二 十 亢 矿 ”下 -1200-10 
忆 东 市 晶体 管 厂 机 -742-14 
泰州 半导体 三 和 看 -742-15 
习 江 县 晶体 管 厂 下 -742-16 
@ 佳 木 斯 市 晶体 管 三 亚 -1200-11 
和 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 “下 -1200-12 
4 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -742-22 
启东 市 晶体 管 三 下 -742-23 
习 江 县 晶体 管 厂 亚 -742-24 
@ 开 化 县 半导体 器 件 焉 -744-9 


启东 市 晶体 管 


下 -742-26 


型 


D402B 
了 402BB 
也 402 也 
卫 402C 
D403AA 
也 403A 
卫 403 了 
卫 403 了 B 
也 403C 
也 403C 
也 403 卫 
也 403 卫 
D404A 
D404B 
也 404C 
也 408 

了 408 

也 409 

了 476 

也 478 

也 478A 
D478A 
了 D478B 
了 D478 卫 
D526 

卫 536 了 有 
了 D536B 
D536C 
D536C 
D536 卫 
也 536 了 
卫 536 卫 
了 536 卫 
了 536 忆 
DD536 忆 
甩 536 下 
也 536 工 
D536 工 
D536G 
D536 G 
D560 

D637 

D651A 
D651B 


“人 上海 无 线 


e@ 开 化 县 半导体 器 件 厂 
@ 开 化 县 半导体 器 件 厂 


三 家 


一 十 九 
忆 江 县 晶体管 三 


收 江 县 晶体管 广 
启东 市 蜡 体 管 三 
书 江 县 晶体 答 厂 
启东 市 晶体 管 广 
书 江 县 晶体 答 三 
局 东 市 晶体 答 广 
习 江 基 晶 体 管 王 
局 东 市 晶体 管 广 
记 东 市 晶体 管 广 
庆 东 市 蜡 体 管 广 
启东 市 晶体 管 广 

广东 省 半导体 器 件 广 
人 二 讶 三 


上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
上 海 无 线 电 二 十 力 厂 
上 海 无 线 电 二 十 九 厂 
上 海 无 线 电 二 十 九 厂 


北京 半导体 器 件 十 一 三 


北京 半导体 器 件 十 -六 


星光 电工 


北京 市 半导体 器 件 九 厂 


星光 电工 六 


北京 市 半导体 器 件 九 矿 


镇 江 尘 导体 三 
星光 电工 厂 


闭 京 市 半导体 器 件 九 三 


镇 江 半导体 三 
星光 电工 厂 


北京 市 半导体 器 件 九 矿 


镇 江 半 导体 三 
星光 电工 厂 
阔 京 了 
星光 电工 广 
北京 市 半导体 器 件 九 | 


市 半导体 器 件 九 ) 


页 码 -序号 


| 
下 
亚 
外 
亚 
下 
贡 
下 
和 
亚 
了 
| 
下 
了 
亚 
下 


下 


了 
亚 
于 
下 
下 
卫 
亚 
阳 
了 
下 
亚 
下 
亚 


王 
亚 
下 
亚 


了 用 


阔 京 半导体 器 件 十 一 


邢 江 县 晶体 答 广 
泰州 半导体 厂 
泰州 半导体 三 


卫 
亚 
了 


-742-27 
-742-28 
-744-15 
-744-21 
-740-46 
-748-46 
-742-17 
-750-44 
-742-25 
-752-20 
-742-29 
-752-45 
-734-7 
-736-6 
-738-1 
-832-6 
-890-32 
重 - 
下 - 
-808-25 
亚 - 
-742-47， 
-742-48 
-742-49 
-816-50 
-590-36 
-590-47 
-590-41 
-590-48 
-588--22 
-590-37 
-590-49 
-588-23 
-590-38 
亚 - 
-588-24 
-590-39 
-592-2 
-590-40 
-592-3 
亚 - 
-588-T4 
-1222-9 
-1222-10 


832-23 
800- 


742-46 


590-50 


814-10 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 厂 家 页 码 -序号 
了 652 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 下 -742-42 D1738 汕头 华科 电子 器 件 公 司 重 -936-18 
用 652 泰州 半导体 厂 下 -762-14 D1740 衡阳 晶体 答 厂 下 -820-37 
D653 上 上海 无 线 电 二 十 九 厂 “下 -802-50 D1797 衡阳 晶体 管 厂 年 -814-37 
D654 王 海 无 线 电 二 十 记 六 下 -798-49 D1942 吉林 市 半导体 厂 下 -890-46 
D668A 汕头 华 湄 电子 器 件 公 司 下 -1192-27 卫 1942 上 海 无 钱 电 二 十 九 厂 ”下 -890-47 
卫 833 衡 阴 晶体 管 三 牙 -1374-1 D1942 开 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 年-890-48 
D833 衡 附 晶体 管 厂 夏 -1374-3 了 2027 吉林 市 半导体 厂 下 -890-49 
D834 衡阳 晶体 管 厂 下 -1368-20 D2027 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -892-38 
D850 北京 半导体 器 件 十 一 矿 下 -808-11 D2058 广州 半导体 器 件 厂 下 -798-48 
D850 汕头 华润 电 子 器 件 公 司 重 -808-16 D2060 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 “下 -658-17 
Da869 厦门 半导体 器 件 四 厂 ”下 -886-23 D2073 北京 半导体 器 件 十 一 三 天 -804-1 
D870 厦门 半导体 器 件 四 厂 ”下 -886-24 了 2073 广东 党 半导体 器 件 六 下 -804-23 
也 879 镇 江 半 导体 厂 和 -1096-9 卫 2229C 北京 市 半导体 器 件 九 厂 赴 -660-32 
Da880 广东 省 尘 导 体 器 件 六 下 -812-37 也 2229 万 北京 市 半导体 器 件 九 矿 下 -660-33 
D880 北京 半导体 器 件 十 一 种 -814>11 也 2229 书 北京 市 半导体 器 件 九 三 下 -660-34 
Da916 衡阳 唱 体 管 厂 下 -1368-30 D2229 耻 北京 市 半导体 器 件 九 厂 下 -660-35 
D920 衡阳 晶体 管 厂 四 -924-49 D2271C 北京 市 半导体 器 件 九 厂 下 -666-20 
Ds921 衡阳 晶体 管 三 下 -912-23 D2271D 北京 市 半导体 器 件 九 厂 看-666-21 
D922 衡阳 晶体 管 厂 下 -920-27 D2271 卫 北京 市 半导体 器 件 九 厂 年 -666-22 
D923 衡阳 晶体 答 厂 和 -912-21 D2278C 4 北京 市 半导体 器 件 九 厂 下 -1198-27 
D930C 北京 市 半导体 器 件 九 厂 下 -550-14 D2278D 4 北京 市 半导体 器 件 九 厂 让 -1198-28 
Dg930 有 了 北京 市 平 导体 器 件 九 厂 下 -550-15 D2278 忆 4 北京 市 半导体 器 件 九 厂 下 -1198-23 
D930 卫 北京 市 半导体 器 件 九 六 攻 -550-16 D2373 上 海 无 线 电 二 十 丈 厂 ”和 直 -806-5 
D930 了 下 北京 市 半导体 器 件 九 三 站 -550-17 D3055 衡阳 昌 体 管 厂 下 -936-33 
也 951 北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -808-12 D6547 衡阳 蜡 体 管 三 革 -1396-46 
D951 圈 头 华科 电子 器 件 公 司 下 -894-43 D7312A 杭州 半导体 三 下 -816-34 
D981 衡阳 晶体 管 三 和 夏 -924-50 D7312B 杭州 半导体 广 下 -820-25 
D982 衡阳 晶体 管 厂 下 -832-2 D7312 CC 杭州 半导体 广 下 -822-32 
D1071 衡阳 晶体 管 厂 下 -1374-4 D7312 了 杭州 半导体 三 各 -824-39 
D1072 衡阳 晶体 管 厂 夏 -1382-20 D7710 信 杭州 半导体 三 下 -780-16 
D1073 衡阳 晶体 管 三 下 -1382-19 D7710B 杭州 半导体 三 下 -782-4 
D1128 衡阳 唱 体 管 厂 下 -820-36 D7710C 杭州 半导体 三 各 -782-45 
Di138 广东 汀 半导体 器 件 厂 下-822-40 D10016 衡阳 唱 体 管 矿 和 -1400-36 
D1138 北京 半导体 器 件 十 一 广 下 -822-41 D16018 衡阳 晶体 管 广 四 -1394-15 
D1162 人 A 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -1202-19 DAOLA 4 广州 市 半导体 器 件 矿 ”四 -1190-39 
D1162 卫 上 上 海 无 线 电 了 二 十 九 厂 “和 直 -1202-20 DAOIB 4 广州 市 半导体 器 件 矿 下 -1190-40 
D1264 信 北京 半导体 器 件 十 一 上 和 -824-1 DA0OLC 4 广州 市 半导体 器 件 厂 ”下 -1190-41 
D1398 汕头 华 如 电子 器 件 公司 夏 -892-6 DA0O1D 4 广州 市 半导体 器 件 矿 下 -1190-42 
D1403 油 头 华 油 电子 器 件 公司 下 -936-41 DA03A 上 海 无 线 电 七 三 下 -732-18 
D1426 广 头 华润 电子 器 件 公司 下 -912-31 DA03BB 上 海 无 线 电 七 厂 下 -734-22 
D1427 省 头 华 种 电 子 器 件 公司 四 -912-32 DA03C 上 海 无 线 电 七 厂 下 -734-50 
站 1427 厦门 半导体 器 件 四 厂 。” 生 -912-41 DA30A 卫 光 电工 厂 夏 -1234-17 
D1726 衡阳 晶体 管 厂 下 -1368-15 DA30B 卫 光 电工 厂 下 -1234-18 
D1730 泣 头 华 汕 电 子 器 件 公司 利 -936-17 DA30C 卫 光 电工 厂 机 -1234-19 
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型 全 三 家 页 码 -序号 
DA30D 卫 光 电工 厂 看 -1234-20 
DA30E 卫 光 电工 厂 看 -1234-21 
DA30FEF 卫 光 电工 广 下 -1234-22 
DA58G 内 蒙古 半导体 器 件 厂 下 -882-40 
DA579 上 海 无 线 电 二 十 丸 三 ”下 -1388-23 
DA79A 上 海 无 线 电 二 十 九 矿 下 -1388-29 
刀 A79B 上 海 无 线 甩 二 十 九 厂 ”下 -1388-36 
DA79(C 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 ”下 -1388-45 
DA79D 上 海 无 线 电 二 十 九 矿 ”下 -1388-47 
DA80OA 书 江 县 晶体 管 厂 下 -1178-38 
DA80B 书 江 县 晶体 管 三 下 -1178-39 
DA80C 存 江 县 晶体 管 三 和 丰 -1178-40 
DA80D 书 江 县 晶体 管 矿 下 -1178-41 
DAa83 书 江 县 晶体 答 厂 下 -1200-2 
DA84 书 江 盖 品 体 管 厂 丰 -744-38 
DA84 慎 江 县 晶体 管 厂 下 -744-39 
DA85 下 江 县 晶体 管 广 下 -1174-35 
DA401A 重庆 无 线 电 四 三 下 -1172-29 
DA401B 重庆 无 线 电 四 厂 下 -1172-30 
DA401C 重庆 无 线 电 四 三 丰 -1172-31 
DA402AA 重庆 无 线 电 四 六 下 -1178-42 
也 A402 卫 重庆 无 线 电 四 | 下 -1178-43 
DA402C 重庆 无 线 电 四 广 下 -1178-44 
DA402D 重庆 无 线 电 四 三 四-1178-45 
DA402 卫 重庆 无 线 电 四 厂 和 -1178-46 
A402E 重庆 无 线 电 四 六 下 -1178-47 
DA1514A [上 海 无 线 甩 二 十 九 六 和 真 -1198-44 
DA1514 了 上 海 无 线 电 了 二 十 九 厂 ”下 -1198-45 
DA1569 汕头 华润 电子 器 件 公司 用 -780-6 
DAl1722A 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 看- 雪 02-21 
DA1722 酝 下 -1202-22 
DA2073 汕头 华 如 电子 器 件 公 司 亚 -804-18 
DA2271A 人 0 置 -1198-46 
DA2271B 上 海 无 线 电 二 十 九 厂 亚 -1198-47 
DA2373 狂 头 华润 电子 器 件 公司 下 -830-42 
DB01 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -788-32 
DDo0lB 内 蒙古 半 虹 体 器 件 六 下 -734-20 
DD001C 内 蒙古 半导体 器 件 矿 ” 亚 -736-4 
DDoolD 沈阳 半导体 试验 厂 亚 -736-48 
DDol 8 宜昌 晶体 管 厂 下 -764-36 
DDol 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -780-7 
DD01 北京 市 前 门 器 件 厂 焉 -780-8 
DD01 @ 宝 应 县 无 线 电 元 件 二 下 -780-13 
下 


三 本 


稻 


沈阳 半导体 试 验 厂 


重庆 无 线 电 由 六 
营口 市 无 线 电 器 材 广 
吉林 市 半导体 厂 
湖州 半导体 总 

@ 池 州 晶 体 管 厂 
内 蒙古 半导体 器 件 矿 
北京 市 前 门 器 件 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
湖州 半导体 总 厂 

@ 湖 州 电 子 器 件 三 
辽宁 晶体 答 广 
太原 电子 三 
八 二 三 一 厂 
悍 岛 电器 元 件 厂 

来 庆 ie 
隙 京 半导体 器 件 总 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 三 
扬州 晶体 管 厂 

晶体 管 六 


让 


页 码 -序号 


下 -748-43 
亚 -764-5 

下-764-6 

下 -764-26 
下 -764-37 
亚 -764-38 
焉 -780-14 
下 -780-17 
亚 -780-18 
下 -780-23 
夏 -780-26 
下 -780-27 
下 -780-27 
下 -780-28 
下 -780-29 
焉 -780-30 
了 -780-31 
下 -780-32 
下 -780-33 
下-780-34 
和 -780-35 


4 张家口 地 区 宣化 七 O-- 厂 下 -780-36 


@ 南 虽 无 线 电 二 三 

@ 开 化 县 半导体 器 件 三 
杭州 半导体 三 
启东 市 晶体 管 三 
云南 半导体 器 件 厂 
无 锣 县 晶体 管 厂 

e@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 一 
徐州 半导体 厂 

4 芜湖 蜡 体 管 厂 


e 宝 访 县 光线 电 元 件 二 厂 


二 海宝 山区 罗 店 也 子 元 
件 厂 

4 九江 市 无 线 电 二 厂 
汪 外 半 时 体 试 验 三 
吉林 市 半导体 广 
重庆 无 线 电 四 厂 
营口 市 无 线 电 器 材 三 
郑 州 晶体 管 厂 
北京 市 前 门 器 件 厂 
开 京 市 前 门 器 件 广 
内 蒙古 半导体 事件 厂 
从 二 三 一 三 


ai 


下 -780-37 
年 -780-38 
焉 -780-39 
下 -780-40 
御 -780-41 
和 夏 -780-42 


站 到 -780-43 


看 -780-44 
下 -780-45 
下 -780-48 
到 -780-49 


竹 -782-21 
在 -750-47 
焉 -766-40 
村 -768-10 
焉 -768-11 
下 -768-12 
下 -780-50 
区-782-1 
于 -782-2 
下 -782-22 
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型 号 三 家 页 型 -序号 | 型 呈 全 家 页 码 -序号 
DDolB 太原 电子 厂 -783-22 | DDoiC 于 海宝 山区 罗 店 电子 元 丰 -784-13 
DDI0lB 素 州 半导体 厂 夏 -782-22 件 广 
DDolB 青岛 电器 元 件 矿 下 -782-23 DD0O1C @ 宝 应 县 无 线 电 元 件 二 厂 下 -784-14 
DD0O1B 9 束 唐 县 半导体 器 件 矿 胞 -782-24 了 万 01C 无 锡 上 县 晶体 管 厂 生 -784-15 
DD0O1B 鲜 南 昌 无 线 电 二 厂 下 -782-25 DDIOIC @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 -一 广 下 -784-16 
DPDolB 南京 半导体 器 件 总 六 御 -782-26 DDolC 局 东 市 晶体 管 三 下 -784-17 
DDolB 扬州 殉 体 管 三 下 -782-27 嘱 D01C 云南 半导体 器 件 厂 下 -784-18 
DDolB 场 州 晶体 管 厂 和 -782-28 DDolC 内 蒙古 半导体 器 件 六 亚 -784-19 
DDotB 扬州 晶体 管 广 下 -782-29 DDIOIC 4 洗 漳 晶体 管 厂 牧 --784-20 
DDo1B 杭州 半导体 厂 了 -782-30 DDOLC 八 O 〇 七 〇 三 于 -784-24 
DD0otBB @ 开 化 县 半导体 器 件 厂 ”下 -782-31 DDOLC 和 九江 市 无 线 电 二 三 四 -784-42 
DD01B 4 张家口 地 区 宣化 七 O- 一 焉 -782-32 DDolID 沈阳 半导体 试验 厂 重 -756-6 
上 下: DDOD 营口 市 无 线 电 器 林 矿 下 -772-15 
DDotlB @ 清 江 市 晶体 管 广 开 -782-33 DDol1D 重庆 无 线 电 四 三 焉 -772-48 
DDotB @ 宝 应 有 具 无 线 电 元 件 二 三 年 -782-34 DDeolD 生 郑 放 蝇 体 管 置 -772-49 
DDolB 上 海宝 山区 罗 店 电子 元 下 -782-35 了 Do 言 林 市 单 导体 厂 下 -774-5 
任 厂 DDolD 八 二 三 一 三 下 -784-43 
DDIOoiB 无 锡 县 晶体 管 下 -782-36 DDI01D 太原 电子 三 下 -784-43 
DDoiB 云南 半导体 器 件 厂 下 -782-37 卫 PD0olD 泰州 半导体 厂 亚 -784-43 
DD01B 层 东 市 晶体 管 三 机 -782-38 DDolD 青岛 电器 元 件 厂 夏 -784-44 
DDPolB ee 无锡 无 线 电 元 件 一 三 下 -782-39 DDoiD @ 束 庵 县 半导体 器 件 广 下 -784-45 
DDIOIB 4 无 湖 晶 体 管 厂 下 -782-40 DDolD 元 东兴 导体 器 件 总 三 下 -784-46 
DDD01B 4 九江 市 无 线 电 二 厂 鹉 -784-1 DD01D 电 南 昌 无 线 昌 二 三 丰 -784-47 
DDIO1C 沈 阴 半导体 试验 厂 下 -752-44 DDoID 扬州 晶体 管 三 下 -784-48 
DDIOoIC 吝 林 市 半导体 三 下 -770-9 DDolD 扬州 晶体 管 三 下 -784-49 
DDolC @ 郑 州 晶体 管 厂 焉 -772-3 DDI0lD 扬州 晶体 管 厂 下 -784-50 
DDO1C 重庆 无 线 电 四 三 下 -772-4 DDolD 杭州 洲 导 体 厂 于 -786-1 
了 DO0IC 北京 市 前 门 右 件 厂 下 -782-41 DDIOID 开化 县 半导体 器 件 矿 下 -786-2 
DD01C 北京 市 前 门 器 件 厂 焉 -782-42 DDolD 4 张家口 地 区 宣化 七 〇 一 焉 -786-3 
DD0O1C 八 二 三 一 三 下 -784-2 三 
DDolC 太原 电子 三 下 -784-2 DDolD e@ 清 江 市 晶体 管 厂 下 -786-4 
DDo1C 穴 剂 半导体 厂 互 -784-2 DD0olD 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -786-5 
DD01C 4 张家口 地 区 宣化 七 DO 一 下 -784-2 DDI01D 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -786-6 
DDolD 上 海宝 山区 罗 店 电子 元 和 -786-7 
DDI01C 青岛 电器 元 件 厂 下 -784-3 件 厂 
DD0O1C @ 束 庆 县 半导体 器 件 六 下 -784-4 DDolD @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 一 三 下 -786-8 
DD0lLC 南京 半导体 器 件 总 厂 下 -784-5 DDo01D 无 锡 县 晶体 管 下 -786-9 
DDo1C 扬州 晶体 管 广 下 -784-6 DD01D 启东 市 唱 管 体 厂 焉 -786-10 
DDIOLC 扬州 晶体 管 厂 下 -784-7 DDolD 云南 半导体 器 件 贱 下 -786-15 
DDolC 扬州 晶体 管 厂 下-784-8 DD01D 湖州 半导体 总 厂 下 -786-15 
DDol1C 9 南昌 无 线 电 工厂 下 -784-9 DDI01D 4 九江 市 无 线 电 二 三 下 -786-21 
DDolC 杭 刊 半导体 三 下 -784-10 站 DolD 内 蒙 十 洲 导 体 器 件 矿 夏 -786-22 
DD0OLC @@ 开 化 县 半导体 器 件 广 亚 -784-11 D Do01 卫 和 张家口 邯 区 宣化 七 OO.… 夏 -774-31 
了 Dolc 久 清 江 市 曲 体 管 厂 夏 -784-12 > 
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型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 - 谭 号 
了 DDD01E 重庆 无 线 昌 四 厂 下 -774-32 DDIM 急 郑 州 晶 体 管 三 焉 -762-4 
DDaol 忆 吉林 市 半导体 厂 焉 -774-34 DD02C 作 O 〇 TO 三 焉 -790-48 
DDD01 已 八 〇 二 O 〇 ) 下 -786-17 DD02D 作品 七 〇 厂 下 -792-2 
卫 了 01 王 八 二 三 一 六 下 -786-23 了 D02 忆 八 〇 七 中 三 下 -792-47 
了 Do 如 坟 原 电子 三 焉 -786-23 DD03 北京 市 前 门 器 件 厂 亚 -808-27 
PPD03 卫 雁 州 半导体 | 入 -786-23 D Do03 北京 市 前 门 器 件 | 下 -808-28 
DDeiE 青岛 电器 元 件 厂 看-786-24 D 了 Do93 @ 束 谭 具 半导体 器 件 广 下-818-47 
口 也 061 互 人 市 唐 且 半导体 器 件 矿 下 -786-25 卫 卫 03 生死 湖 晶体 管 三 亚 -818-48 
卫 电 0 王 扬州 晶体 管 斑 下 -786-26 了 卫 D03A 吉林 市 半导体 三 亚 -808-43 
口 卫 01 世 扬州 量 体 管 三 下 -786-27 卫 也 03A 湛江 无 线 电 一 三 下 -808-44 
了 Do1 世 扬州 晶体 管 六 下 -786-28 DD03A 于 海宝 山区 罗 记 电子 元 下-810-2 
DD01 杭州 于 导体 三 下 -786-29 件 矿 
DDo1B 和 @@ 雷 昌 无 线 电 二 厂 下 -786-30 DD03A 下 品 电 器 元 件 矿 下 -810-3 
DD91E @ 清 江 市 晶体 管 厂 下 -786-31 DD03A 扬州 晶体 答 广 亚 -810-4 
了 01 世 上 上 海宝 山区 罗 店 电子 元 于-786-32 DD03A 扬州 晶体 管 厂 秆 -810-5 
从 DD03A 无锡 市 无 线 电 元 件 一 三 下 -810-6 
了 吕 01 孔 南京 半导体 器 件 总 厂 ”下 -786-33 DD03A 启东 市 晶体 管 厂 下 -810-7 
DDOIE 启东 市 晶体 管 厂 开 -786-34 DD03A 杭州 半导体 厂 下 -810-8 
DD0o1EE 无 锡 县 晶体 管 | 下 -786-35 DD03A @ 开 化 县 半导体 器 件 六 下 -810-9 
DPDeolE 4 芜湖 晶体 管 三 了 -786-36 DD03A @ 郑 州 晶体 管 厂 于 -810-10 
DD0O1E 云南 半导体 器 件 厂 王 -786-37 了 Do03A 内 蒙古 半导体 器 件 厂 ”下 -810-11 
DDOLEF 重庆 无 线 电 四 三 亚 -776-15 DD03A 太原 电子 厂 下 -810-12 
DDOIRF 圭 宁 市 半导体 厂 下 -776-19 DD03A 吉林 市 半导体 三 下 -810-13 
DPDolTF 太原 电子 厂 开 -786-40 DD03A 闹 州 半导体 三 下 -810-14 
DDolRF 八 二 三 一 厂 下 -786-40 DD03A @ 湖 州 志 子 器 件 厂 下 -810-15 
DDo1lE 震 州 半导体 三 下 -786-40 DDo3A 厦门 半导体 器 件 四 三 ”下 -810-16 
DDO1F 全 九 江 市 无 线 电 二 厂 下 -786-41 DD03A 这 阳 半导体 试验 厂 到 -810-17 
DDOIE 青岛 电器 元 件 厂 下 -786-42 DD03A 重庆 无 线 电 四 厂 下 -810-18 
DDI01T @ 束 应 县 半导体 器 件 厂 下 -786-43 DD03A 彰 县 晶体 答 厂 下 -810-19 
DD0O1RF 南京 半 民 体 器 件 总 厂 下 -786-44 DD03 信 和 宜昌 半导体 三 下 -810-20 
DDD0O1E 杭州 半导体 三 秆 -786-45 DD03A 九江 市 无 线 电 二 | 亚 -810-21 
DDOoTF 扬州 晶体 管 厂 下 -786-46 DD03A <^ 鞠 湖 晶 体 管 广 开 -810-22 
DDo1EF 扬州 唱 体 管 | 下 -786-47 DD03A @@ 南 虽 市 无 线 电 二 厂 下 -810-23 
DD0OlP 扬州 晶体 管 厂 在 -786-48 DD03A 4 张家口 地 区 宣化 -七 O 一 下 -810-24 
DD01lE @@ 南 昌 无 线 电 二 三 下 -788-3 ) 
DD0O1E 4 张家口 地 区 宣化 -EO 一 下 -788-4 DD03A 云南 半导体 髓 件 厂 焉 -810-25 
属 DD03A 太原 电子 厂 焉 -810-26 
卫 了 01E 局 东 市 晶体 管 三 下 -788-5 了 D03A 北京 市 前 站 器 件 三 下 -810-46 
DDO1LE 4 无 湖 晶 体 管 厂 下 -788-6 DD03A 北京 市 前 门 器 件 厂 下 -810-47 
DDolIF 云南 半导体 器 件 厂 焉 -788-7 DD03A 无 锡 县 晶体 管 下-810-48 
DDolF 4 九江 市 无 线 电 二 厂 焉 -788-9 DDo3B 无 锡 市 无 线 电 元 件 一 三 焉 -764-39 
DDolG 杏林 市 汉 导 体 广 下 -776-29 DPDo3B 沈阳 市 半导体 试验 三 下 -764-40 
DDOlM @ 询 虽 无 线 电 二 ) 下 -780-15 了 Do3B 天 建 第 六 尘 导体 器 件 矿 下 -764-41 
DDol3-F 扬州 晶体 管 广 下 -788-1 DD03B 吉林 市 半导体 厂 亚 -812-38 


下 -320 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 轴 家 页 码 -序号 | 型 号 ) 家 页 码 -序号 
DD033 湖州 半导体 总 厂 芽 -812-39 DD03C 厦门 半导体 器 件 四 厂 ”页 -820-11 
DD03B 洪江 无 线 电 一 三 公 -812-39 了 也 03C 吉林 市 尘 导 体 三 下 -820-12 
卫 D03 了 如 六 ” 材 -812-40 也 有 03C 浣 阳 尘 导 体 试验 厂 下 -820-13 
DD03B 青岛 时 器 元 件 厂 置 -814-49 也 了 03C 重庆 无 线 电 四 厂 下 -820-14 
DD03 了 太原 电子 [三 页-814-50 已 也 03 心 号 闻 州 晶体 管 | 三 开 -820-15 
DD033B 无 锡 有 只 晶体 管 厂 夏 -816-1 有 DO03C 也 呈 昆 体 管 ) 下 -820-16 
DD033B 启东 计 唱 体 欠 三 年 -816-2 DD03C 多 百 虽 晶体 管 ) 重 -S20-17 
DD03BB 泰州 半导体 六 政 -816-3 了 03C 上 海宝 山区 罗 店 电子 苑 重 -820-18 
DD03B 么 九江 市 无 线 中 一 三 下 -816-4 任 厂 
DDo033 @ 南 虽 无 线 山 一 厂 真 -816-5 DPDOo3sCG 云南 半导体 器 件 厂 玫 -820-19 
DD033B 。 | 到 -816-6 DD03C 内 绽 十 半导体 器 件 广 下 -820-20 
DDo33B 4 无 浏 晶体 管 下 -81i6-7 DD0sC 启东 市 唱 体 管 厂 下 -820-50 
DD03B ee 宣化 七 个 一 下 -816-8 DD03C 北京 市 前 门 器 件 厂 币 -822-26 
三 DD03C 北京 市 前 门 器 件 矿 蓝 -822-27 
DD03B @ 开 化 县 半导体 器 件 ) 亚 -816-9 DDPo3D 北京 市 前 门 嚣 件 厂 得 -824-35 
DD03B 和 @ 郑 川 晶 体 管 夏 -816-10 DD63D 北京 市 前 门 器 件 ] 下 -824-36 
DD03 叶 震 县 晶体 答 矿 夏 -816-11 DDo3D 8 郑州 晶体 管 下 -862-28 
DD03B ne 牙 -816-12 DDo3M 重庆 无 线 电 四 六 了 开 -810-27 
DDo3sB 北京 市 前 门 器 件 广 下 -816-13 DD03M 上 海 无 线 叫 七 厂 亚 -814-12 
DDo03B 北京 市 前 门 器 俐 三 亚 -816-14 DDo3sM 上 海 无 线 电 七 厂 下 -816-22 
DD03B 上 海宝 山区 罗 谨 电子 元 下 -816-15 DD03M 4 芜湖 晶体 管 三 下 -816-23 
件 厂 DD03M 杭州 半导体 厂 夏 -816-24 
DD03B 扬州 晶体 管 上 下 -816-16 DD03M @ 南 虽 无 线 电 二 三 下 -816-25 
DDo03B 扬州 晶体 管 三 下 -816-17 也 也 03M 厦门 半导体 器 件 四 厂 ”下 -816-26 
DDo3sB 吉林 市 半导体 三 下-816-18 DDo3M 云南 半导体 器 件 厂 下 -816-27 
卫 D03B 厦门 羊 导体 器 件 四 六 焉 -816-19 辣 五 03M 内 蒙 十 半导体 器 件 矿 到-816-28 
DD033B 云南 半导体 器 件 厂 焉 -816-20 DD09A 上 上 海 无 线 电 七 厂 亚 -780-9 
DD03 了 8 内 蒙古 半导体 器 件 矿 下 -816-21 也 也 09 吾 上 海 无 线 电 七 上 得-780-19 
DD03C 音 林 市 半导体 三 亚 -3818-10 癌 瑟 革 吉林 市 半导体 三 亚 -764-27 
DDo3sC 湛江 无 线 电 一 | 开 -818-11 DDH1A 八 O 〇 七 操 厂 下 -766-32 
DD03C 八 O-EGOj 焉 -818-12 DDI11C 八 O 七 O 广 政 -772-16 
DD03C 和 九江 市 无 线 遇 二 焉 -818-49 DD12 吉林 市 半导体 厂 下 -788-12 
DDo3C 背包 电器 元 件 厂 焉 -818-50 DD15A 吉林 市 半导体 厂 下 -38334-42 
DD03C 太原 电子 三 下 -3820-1 DD15D 埋 林 市 半导体 厂 下 -854-47 
DDo3C 扬州 晶体 管 广 亚 -820-2 DD16A 八 O 七 O 〇 三 下 -846-21 
DDI03C 扬州 晶体 答 厂 下 -820-3 DPI16B 八 O 〇 七 DO) 焉 -856-11 
DD03C 无 锡 品 体 管 下 -820-4 DD1l6C 八 O 七 DO 厂 亚 -864-29 
DD03C @ 无 锡 无 线 电 元 件 一 厂 下 -820-5 DD1l6D 八 OO 于 -866-19 
DD03C 泰州 半导体 三 下 -820-6 DDI16E 八 O 〇 七 OO 三 下 -872-9 
DD03C @ 南 上 昌 无 线 电 二 厂 下 -820-7 DD20A 人 OO 三 下 -938-20 
DD03C 杭州 半导体 三 下-820-8 DD20 了 B 人 O 〇 -上 EO) - 丰 -940-10 
DD03C @ 开 化 县 半导体 器 件 广 下 -820-9 -DD20D 八 O 〇 下 GO 面 -942-31 
DD03C 全 张 家 门 地 区 宣化 七 O :下 -820-10 DD20FE 八 O 〇 LO 厂 四 -944-28 
DD21C 人 上 OF 广 允 -940-38 
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型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
DD321 孔 NO 下 -942-37 DD200 瑟 启东 市 晶体 管 厂 俱 -962-31 
也 D21T 八 吕 七 OO 三 区 -944-29 DD205A  @ 无 锡 市 元 线 志 和 元件- 三 下 -740-37 
DD22 上 海 无 线 电 七 厂 亚 -982-9 DD205B 无 锡 市 无 线 电 元 件 -七 厂 到 -740-48 
了 了 30A 天 津 第 六 半导体 器 件 | 下 -810-49 DD205C 无 锡 市 无 线 电 元 件 -七 下 -742-11 
中 D390B 天 津 第 六 半导体 器 件 六 下 -764-42 了 208 上 海 无 线 电 七 厂 夏 -886-3 

也 D30C 天 津 第 六 半导体 器 件 矿 夏 -822-7 DD208A 上 海 无 绕 电 七 三 下-892-7 

Pa3sl 范 湖 晶体 管 三 下 -798-2 DD208D 上 海 无 线 电 七 三 和 看 -892-8 

卫 卫 汕头 华 儿 电子 器 件 公司 年 -830-16 DD215A 。 @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 王 下 -740-38 
了 日 54 上 范 湖 晶体 管 三 下 -798-50 DD215A  @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 六 玉 -740-39 
卫 卫 31 了 范 湖 晶体 管 厂 下 -800-16 DD215B @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -740-49 
DD31C 芜湖 晶体 管 ) 天 -800-47 了 D215B  。 @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 三 下 -740-50 
了 DDP41 芜湖 晶体 管 厂 下 -830-20 DD215C 。 @ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -742-12 
DD41i 上 海 无 线 电 七 )7” 下 -936-32 DD215C 。 @ 无 锡 市 光线 电 苑 件 七 六 丰 -742-13 
DD41A 范 湖 晶体 管 厂 夏 -830-31 DD300A 桂林 市 无 线 电 一 六 和 页-748-12 
卫 P41 芜湖 晶体 管 三 夏 -830-35 也 D300A 启东 市 晶体 管 厂 亚 -972-25 
DD41C 洗 湖 晶体 管 厂 开 -830-47 DD300A 上 海宝 山区 罗 店 电子 元 下-972-28 
DD100A 启东 市 晶体 管 厂 扯 -916-32 件 矿 

DD1i00B ， 启东 市 晶体 管 厂 下 -920-18 DD300B 桂林 市 无 线 电 一 厂 下 -748-14 
DD100C 启东 市 晶体 管 厂 亚 -924-9 DD300B 启东 市 晶体 管 厂 自 -974-9 

DD100D 启东 市 晶体管 厂 阳 -926-37 DD300B 上 海宝 山区 罗 店 电子 元 丰 -974-15 
DD100E 启东 市 品 体 管 厂 下 -930-3 件 三 

也 卫 100 民 肩 东 市 晶体 管 六 到 -930-29 了 DTD300C 桂林 市 无 线 电 一 三 到 -748-47 
DDl1lo5A ”桂林 无 线 电 -一 厂 下 -744-6 DD300C 上 海宝 山区 罗 店 电子 元 耻 -974-38 
DD105A 桂林 无 线 电 -一 三 区 -744-7 件 三 

DD105B 在 林 无 线 电 一 厂 下 -744-12 DD300C 启 守 市 晶体 管 三 入-974-39 
DPD105B 桂林 无 线 电 一 三 于 -744-13 DD300D 桂林 市 无 线 电 一 厂 政 -750-48 
DD105C 桂 宁 无 线 甩 一 三 亚 -744-19 DD300D 上 海宝 山区 罗 店 电子 元 下-976-25 
DD105C 桂林 无 线 电 一 三 下 -744-20 件 厂 

卫 D105D 桂林 无 线 电 一 厂 开 -744-23 DD300D 启东 市 晶体 管 厂 亚 -976-26 
卫 卫 105D 桂林 无 线 电 一 三 下 -744-24 DD3o0E 上 海宝 山区 罗 店 电子 元 下-978-6 

DD150A 上 海 无 线 电 七 三 御 -940-11 件 三 

DD150A 家 东 市 晶体 管 厂 下 -954-37 了 也 300 下 启东 市 晶体 管 厂 下 -978-7 

DD1l503B 上 海 无 线 电 七 三 和 页 -942-8 DBD300PR 上 海宝 山区 罗 店 电子 元 长 -978-42 
DD150B 启东 市 时 体 管 矿 下 -956-30 件 厂 

DD150C 上 上 海 无 线 电 七 厂 下 -942-43 了 D0313 重庆 无 线 电 四 三 到 -816-29 
DD1i50C 启东 市 晶体 管 厂 和 看 -944-22 DD401 石家庄 市 无 线 电 二 三 亚 -990-45 
DD150D 上 海 无 线 电 七 厂 下 -944-44 DD401A 泣 头 坐 各 电子 器 件 公司 看-804-19 
DD150D 启东 市 晶体 管 厂 下 -946-21 DD406 泣 头 华润 电 子 器 件 公司 下 -894-16 
DD150 卫 启东 市 晶体 答 上 下 -946-40 DD406 上 海 无 线 电 七 三 下 -894-18 
DD200A 上 海 无 线 电 七 厂 开 -856-12 DD406 洗 湖 晶体 管 厂 到-894-27 
DD200AA 户 东 市 晶体 管 厂 下 -954-38 DD4o7 莞 湖 晶体 管 厂 下 -894-4 

DD200B 启东 市 晶体 管 六 丰 -956-31 | DD407 泣 头 华 记 电子 器 件 公 司 亚 -894-9 

DD200C 启东 市 晶体 管 | 夏 -958-47 DD476 范 湖 晶体 管 厂 焉 -830-21 
DD200D 六 东 市 晶体 管 六 下 -960-47 孔 D502 信 卫 光 电工 三 于 -834-27 
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型 号 三 家 rm | 型 号 三 家 页 码 -序号 
DD502BB 卫 光 电工 厂 秆 -840-47 DEFE104B  @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 六 下 -882-45 
卫 也 502C 卫 光 电工 三 夏 -854215 DE104B 全 内蒙 在 半导体 器 件 厂 下 -882-46 
DD642 - 上海 无 线 电 七 三 页-980-19 DER104B 人 OAEO 厂 四 -884-9 
也 D642 信 上 海 无 线 申 七 厂 下 -978-7 DEFE104B  @ 开 化 半导体 器 件 厂 下 -884-10 
DD6423B 上 上 海 无 线 中 七 厂 下 -978-26 DERI104C 八 O 〇 OO 三 下 -886-40 
DD680 东 湖 晶体 管 厂 下 -780-5 了 下 104C @ 开 化 半导体 器 件 厂 下 -886-41 
DD869 上 海 无 线 电 -三 下 -886-4 DRI104C 素 州 半导体 三 下 -888-35 
DDa870H 上 海 无 线 电 七 六 下 -892-9 DEI104C 人 @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 下 -888-36 
DDa880 补 头 华 汕 电子 器 件 公司 在-814-38 DEF104C < 内 蒙古 米 导体 器 件 厂 下-888-37 
也 D1162 @ 无 锡 半导体 器 件 总 厂 ”下 -1222-11 DR104C 佛 由 市 半导体 器 件 六 下-888-38 
DD1ll73 e 无 锡 半 导体 器 件 总 厂 下 -1220-48 DR104D 佛山 市 半导体 器 件 厂 下 -890-8 
也 卫 1453 省 头 华 汕 电子 器 件 公 司 下 -832-24 了 FI104D 泰州 半导体 三 下 -892-39 
也 D1942 上 海 无 线 电 七 三 亚 -892-10 DFI104D  @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 三 下 -892-40 
也 D1942-10 上海 无 线 电 七 厂 下 -890-33 DER104D 甸 沈 阳 市 半导体 器 件 四 厂 和 -892-41 
卫 了 2027 上 海 无 线 电 七 厂 耻 -890-34 DEF104D 营口 市 无 线 电 器 材 | 下-892-43 
DD2373 芜湖 晶体 管 厂 置 -830-49 也 了 104D 人 OO 三 各 -892-45 
卫 卫 2751A 上 海 无 线 电 七 厂 下 -936-34 DEFI104D  @ 开 化 半导体 器 件 厂 午 -892-46 
卫 卫 2751 了 B 上 海 无 线 电 七 厂 焉 -936-35 也 FE104 了 佛山 市 半导体 器 件 ) 下 -892-42 
DD2751C 上 上 海 无 线 电 下 三 下 -936-36 了 FE105A  .@ 开 化 半导体 器 件 三 下 -846-9 
DD:3773 上 海 无 线 电 下 厂 下 -938-2 卫 王 105A 八 O 〇 OOD 三 亚 -846-22 
DD6059 上 海 无 线 电 七 厂 下 -940-37 DR105A 素 州 半导体 厂 下 -846-40 
DD6688 上 上 海 无 线 电 七 厂 四 -952-34 DEF105B 素 州 半导体 三 亚 -862-31 
也 了 D13005 ”上海 无 线 电 七 厂 下 -910-9 DEF105B 八 O 上 OOJ 太 下 -864-32 
DDEL150 上 海 无 线 电 七 三 和 夏 -996-28 DRFRl105B  @ 开 化 半导体 器 件 厂 下 -866-8 

了 DEF03 e@ 束 庆 呈 半导体 器 件 厂 ”下 -810-31 DTF105C 泰州 半导体 三 下 -876-25 
DEFE03A， 八 二 三 一 厂 下 -810-32 DEFE105C A 作 OO 三 直 -878-31 
DEFE03B 从 二 三 一 厂 开 -816-33 DEF105D 八 O 〇 TO 三 焉 -886-2 
卫 节 03C 八 二 三 一 厂 诈 -820-24 了 下 105 记 @ 开 化 半导体 器 件 厂 帮 -886-42 
DE13A 八 O 〇 TAO 广 亚 -864-30 DER105F 泰州 半导体 三 四 -888-39 
DFPF13B 八 O-O 三 下 -872-10 DG44A 重庆 无 线 电 四 三 下 -736-5 
卫 下 13C 八 人 七 扣 三 下 -878-29 DG44 了 重庆 无 线 电 四 厂 秆 -736-50 
DER13D 八 吕 上 CO 厂 开 -884-23 DG44C 重庆 无 线 电 四 厂 下 -738-24 
DEFEI15A 大 于 臣 避 ) 下 -864-31 DG44D 重庆 无 线 电 四 厂 下 -738-35 
了 节 15B 八 O 〇 七 O 〇 j 焉 -872-11 D G44 瑟 重庆 无 线 电 四 厂 四 -738-39 
DER15C 人 OO 七 OF 下 -878-30 DG44FE 重庆 无 线 电 四 厂 四 -738-45 
DEFE15D 八 吕 七 OO 三 到 -884-24 DG44G 重庆 无 线 电 四 厂 耿 -740-2 
DEF104A 8@ 开 化 半导体 器 件 厂 亚 -376-50 DG44 于 重庆 无 线 电 四 三 亚 -740-5 
DTE104A 人 OO 七 O 贱 胞 -878-16 DG44I 重庆 无 线 电 四 厂 下 -740-9 
了 上 104A 佛山 市 半导体 器 件 厂 ”下 -882-1 DG102 于 中 部 尘 导 体 研 究 所 ”于 -1134-24 
卫 R104A 素 州 半导体 厂 夏 -882-2 DG304 沦 州 市 无 线 电 一 三 在-1068-37 
DE104A  @ 沈 阳 市 半导体 器 件 四 三 下 -882-3 DG304 长 春 市 微 电 子 工厂 下-1068-40 
DEFE104A 4 内 蒙古 半 导体 器 件 厂 机 -882-4 DG304 景德镇 三 六 无 线 中 | 焉 -1068-43 
已 上 104 归 素 州 半导体 厂 下 -882-43 DG304 山 无 线 电 四 三 下 -1068-44 
了 下 1043 佛山 市 半导体 器 件 厂 下 -882-44 江阴 晶体 管 下 -1068-50 


下 -323 
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型 号 厂 家 
DG304 长 春 市 微 电 子 工厂 
DG304 南京 半导体 器 件 总 厂 
DG304 再 东 半 导体 总 厂 
DG304 好 东 半 导体 总 厂 
DG304 常州 床 无 线 电 元 件 七 三 
DG304 从 四 三 〇 三 
DG304 4 威海 北洋 电气 集团 公司 

无 线 电 二 三 
DG304 4 成 海北 洋 电 气 集团 公司 

无 线 叮 二 三 
DG304A. 徐州 半导体 厂 
DG304A 香河 县 无 线 电 元 件 厂 
DG304A 八 O 〇 七 O 厂 


DG304A < 营口 市 无 线 电 器 村 三 


DG304A 4 徐州 半导体 器 件 研 究 所 
DG304A 4 徐州 整流 器 厂 
DG304 和 太 4 徐州 整流 器 厂 


DG304B 徐州 半导体 三 
DG304 了 B 徐州 半导体 器 件 研 究 所 


DG304B 4 徐州 整流 器 三 
DG304B 徐州 整流 器 厂 
DG304B AR 
DG304B 营 避 市 无 绕 电 器 材 厂 
DG304C 徐州 半导体 三 
DG304C 八 O 下 OO 厂 
DG304C 营口 市 无 线 电 器 材 厂 
DG304C 4 和 失 州 整流 器 三 
DG304C < 徐州 整流 器 广 
DG304C 徐州 半导体 器 件 研究 所 
DG30o4C 八 O 〇 上 CO 厂 
DG304C 营口 市 无 线 电 器 材 厂 
DG382 潍坊 无 线 电 三 厂 
DG3s88 涯 站 山 半 导体 三 
DG388 广东 省 半导体 器 件 厂 
DG388 合肥 旱 体 管 厂 
DG388 石家庄 市 无 线 电 二 三 
DG388 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
了 G404A_ < 么 马 蒂 山 市 晶体 管 
DG404 了 3 < 马 通 山 市 晶体 管 厂 
DG404C 马鞍山 市 晶体 管 
DG404D 马鞍山 市 晶体 管 
DG415 合肥 唱 体 管 厂 
DG415 广东 省 半导体 器 件 厂 
DG415 石家庄 市 无 线 电 二 三 


页 码 - 序 


下 -1070-4 


年 -1070-30 


四 -1132-34 
下 -1132-35 
页-1132-36 
和 直 -1132-37 
夏 -1134-12 


罩 -T134-13 


下 -1068-35 
和 -1068-36 
年 -1132-38 
复 -1132-39 
和 夏 -1132-40 
年 -1132-45 
直 -1132-46 
复 -1068-45 
和 夏 -1132-41 
夏 -1134-2 
下 -1134-3 
年 -1134-6 
夏 -1134-7 
”四 -1072-2 
夏 -1072-3 
页 -1072-4 
夏 -1134-4 
夏 -1134-5 
折 置 -1134-8 
算 -113s-3 
本-1134-21 
秆 -1130-44 
下 -1062-26 
看 -1062-26 
看 -1072-1 
修 -1132-32 
夏 -1132-44 
下 -1128-38 
夏 -1128-37 
复 -1128-33 
夏 -1128-30 
夏 -634-? 
夏 -634-9 
夏 -662-17 


号 厂 家 
DG458 石家庄 市 无 线 电 二 
DG458 石家庄 市 无 线 电 二 三 
DG458 
也 忌 458 “ 东 省 半导体 器 件 厂 
D G458 本 -十 九 厂 
DG495 广州 半导体 器 件 厂 
DG536 广东 管 半导体 器 件 厂 
DG637 广东 省 半导体 器 件 厂 
DG717 五 家 庄市 无 线 电 二 三 
DG815 省 头 华 沁 电子 器 件 公 

司 
DGas15 井冈 出 半导体 三 
D G815 广东 省 半导体 器 件 厂 
DG815 
DG815 合肥 晶体 管 三 
D G945 潍坊 无 线 电 三 厂 
DG945 广东 省 半导体 器 件 厂 
D G945 并 风帆 半导体 厂 
DG945 武汉 市 半导体 器 件 广 
DG945 石家庄 市 无 线 电 二 乒 
DG945 合肥 晶体 管 厂 
DG1008 合肥 肢体 管 厂 
DG1008 武汉 市 半导体 器 件 厂 
DGI1008 油 关 华科 电子 器 件 公司 
DG1008 石家庄 市 无 线 电 二 六 
DG1il187 潍坊 无 线 虽 三 厂 
DG1187 五 家 庄市 无 线 电 二 厂 
DG1360 和 
DG1393 头 华 汕 昌 子 器 件 公 司 
DG1674 合肥 晶体 答 厂 
DG1674 潍坊 无 线 电 三 厂 
DG1674 潍坊 无 线 电码 厂 
DG1674 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
DG1687 广东 省 半导体 器 件 矿 
DG1740 广东 省 半导体 器 件 厂 
卫 G1740 石家庄 市 无 线 电 二 厂 
DG1815 并 因由 半导体 厂 
DGlt8l5 上 海 无 线 电 二 十 亏 厂 
DG1815 广东 省 半导体 器 件 厂 
DG1815 武汉 市 半导体 器 件 厂 
DG1815 合肥 晶体 管 三 
DG1906 六 东 省 半导体 器 件 厂 
DG1959 广州 半导体 器 件 厂 
DG1959 合肥 晶体 管 广 


页 码 -序号 


利 -542-81 
还 -542-51 
簿 -542-51 
到 -544-7 

罗 -1186-4 
夏 -588-25 
和 夏 -592-8 
四 -1072-48 
年 -590- 地 2 


并-590- 拖 
和 -590-17 
四 -590-18 
下 -1076-10 
和 -548-5 
复 -548-11 
和 直 -548-17 
天 -550-5 
下 -566-43 
页-588-10 
下 -638-13 
直 --660-4 
夏 -660-16 
夏 -662-29 
让-1130-17 
下 -1130-19 
下 -1088-19 
下 -1050-21 
下 -588-19 
下 -1130-28 
和 直 -1130-29 
下 -1132-43 
丰 -1076-33 
夏 -576-36 
政 -1310-34 
下 -588-42 
和 夏 -588-43 
下 -588-49 
夏 -590-1 
下 -590-29 
夏 -1070-48 
下 -602-40 
下 -1080-14 


衡阳 蜡 体 管 厂 


型 三 家 页 码 -序号 | 型 号 鸭 家 
D G1959 并 冈 山 半导体 三 下 -1080-26 DKOolB 扬州 晶体 管 广 
DG1959 广东 省 半导体 器 件 广 下 -1082-13 了 玫 01B 扬州 晶体 管 厂 
DG2060 广东 省 半导体 器 件 太 下 -658-16 DKoliC 扬州 晶体 管 厂 
DG2229 广东 省 半导体 器 件 矿 下 -664-14 D Kol1C 扬州 晶体 管 厂 
DC2236 广东 省 半导体 器 件 厂 ”下 -666-36 了 D 开 01D 扬州 晶体 管 厂 
DG2240 潍坊 无 线 电 三 厂 焉 -672-39 也 区 01D 扬州 晶体 管 厂 
DG2271 石家庄 市 无 线 电 二 站 看 -658-28 Do1IE 扬州 晶体 管 厂 
DG2271 三 东 省 半导体 器 件 六 于 -666-10 D 玫 01 忆 扬州 星体 管 广 
DG2383 广东 省 半导体 器 件 六 下 -664-39 D 玫 53 扬州 晶体 管 三 
DG2482 广东 洽 半 导体 器 件 矿 和 看 -666-18 DRK53 九江 市 无 线 电 二 | 
DG2482 合肥 晶体 管 厂 亚 -738-43 D 天 53 大 原 电 子 三 
也 G2910 桐 访 晶 体 管 厂 下 -1534-17 了 D 开 55 扬州 晶体 管 三 
DG2915 樟 访 时 体 管 厂 下 -1534-20 DK55 九江 市 无 线 电工 厂 
DG2916 向 庐 晶体管 下 -1534-21 也 民 55 太原 电子 三 
了 DG3850 潍坊 无 线 电 三 厂 亚 -732-9 D 开 56 扬州 晶体 管 三 
DG3904 亡 头 华科 电子 器 件 公司 下 -1088-15 D 玫 56 九江 市 无 线 电 二 三 
DG5551 广东 条 兴 导体 器 件 厂 下 -606-~21 D 改 56 太原 电子 厂 
DG5551 加 头 华 向 电 子 器 件 公 司 焉 -606-45 卫 玫 60C 扬州 晶体 管 三 
DG8050 武汉 半导体 三 下 -658-50 D 改 60D 扬州 晶体 管 厂 
DG8050 “ 东 省 羊 导体 器 件 矿 下 -1174-36 D 开 60 匡 汤 州 晶体 管 
DG9011 广东 省 半导体 器 件 六 下 -546-44 了 民 60 下 扬州 晶体 管 厂 
DG9011 广东 省 半 寻 体 器 件 广 亚 -588-17 D 玫 100A 吉林 市 半导体 厂 
DG9013 潍坊 无 线 电 三 ) 亚 -592-24 D 玫 100 卫 吉林 市 半导体 广 
DG9013 潍坊 无 线 电 三 厂 亚 -592-25 D K100C 吉林 市 半导体 厂 
DG9013 武汉 市 半导体 器 件 广 正 -1078-1 了 玫 100D 吉林 市 半导体 厂 
DG9014 广东 省 半导体 器 件 三 下 -546-42 D 天 100 忆 吉 袜 市 半导体 厂 
DG9014 潍坊 无 线 电 三 厂 亚 -674-?7 D 玫 100F 吉林 市 半导体 厂 
DG9014 潍坊 无 线 电 三 厂 下 -674-8 DK100G 吉林 市 半导体 厂 
DG9014 起 汉 市 半导体 器 件 广 下 -1076-50 D 开 100H 周 林 市 半导体 厂 
D G9016 武汉 市 半导体 顺 件 厂 下 -1076-38 DK300B 衡阳 唱 体 管 三 
DG9016 潍坊 无 线 电 三 ) 了 -1130-10 了 开 300C 衡阳 晶体 管 
DG9016 广州 半导体 器 件 厂 年-1130-11 DK300D 衡阳 晶体 管 三 
DG9017 武汉 市 尘 导 体 器 件 厂 ”下 -1076-25 D 天 300 瑟 衡 了 晶体 管 厂 
DG9018 武汉 市 半导体 器 件 厂 “下 -1076-46 D 开 300F 衡阳 晶体 管 厂 
DG9018 广州 半导体 器 件 厂 下 -1130-40 DK300G 衡阳 晶体 管 厂 
了 DG9018 浴 芒 无 线 电 三 厂 下 -1130-41 D 及 300H 衡阳 晶体 管 广 
DGMI1 中 国 科学 院 上 海 治 金 研 看-1460-1 DK300I 衡阳 晶体 管 

帘 所 DK300 了 衡阳 晶体 管 厂 
DGM2 中 国 科学 院 上 海 治 金 研 下 -1460-2 DK401A 重庆 无 线 电 四 广 

究 所 DK401B 重庆 无 绕 虫 四 厂 
DJ6 天 津 第 四 半导体 器 件 站 下 -1422-10 卫 开 402 重庆 无 线 电 四 
D 了 机 天 津 第 四 半导体 器 件 矿 下 -1422-11 卫 开 500A 衡阳 品 体 管 广 
D 玫 01A 扬州 瑟 体 管 厂 下 -1354-14 D 开 500B 衡阳 晶体 管 三 
了 D 天 01A 扬州 晶体 管 厂 下 -1354-15 D 开 500C 
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页 码 -序号 


秋 -1354-16 
四 -1354-17 
下 -1354-18 
四 -1354-19 
年-1354-20 
重 -1354-31 
下 -1354-22 
页-1354-23 
下 -832-11 
下-832-12 
下 -1374-6 
模 -832-13 
丰 -910-7 

区 -1374-8 
焉 -912-25 
夏 -912-27 
下 -1384-34 
开 -936-47 
下 -936-48 
御 -936-49 
下 -936-50 
夏 -916-11 
在 -920-29 
丰 -924-25 
机 -926-43 
复 -928-25 
下 -932-? 
夏 -932-12 
筑 -934-31 
下 -1402-10 
四 -1402-12 
下 -1402-14 
下 -1402-18 
看 -1402-21 
下 -1402-30 
和 夏 -1402-33 
夏 -1402-36 
夏 -1402-39 
在-1364-39 
下 -1364-48 
看 -1364-25 
丰 -1404-43 
看-1404-44 


年-1404-45 


夏 -325 


elseethepar. 本 Treena 
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区 -326 


页 到 -序号 


型 号 三 家 页 码 - 序 号 型 号 三 家 ~ 序号 
卫 玫 500D 衡阳 晶体 管 厂 下 -1404-46 D S03D 北京 学 导体 器 件 十 一 三 亚 -746-34 
卫 开 500 忆 衡阳 晶体 管 三 四 -1404-48 D S03 呈 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下-746-35 
了 多 501 九江 市 无 线 电 二 姜 丰 -900- 寻 D S03 也 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -746-46 
卫 天 502 妃 江 市 无 线 电 二 厂 村 -904-~24 DS03 五 北京 半导体 器 件 十 一 六 下 -746-47 
D 开 503 九江 市 无 线 叫 二 三 和 -908-5 DS04 卫 光 电工 三 下 -746-16 
D 玫 504 九江 市 无 线 电 二 三 置 -910-6 DSo05 卫 光 电工 厂 御 -748-44 
卫 攻 552 扬州 量 体 管 厂 下 -910-8 D S05A 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -748-16 
DKI1001 九江 人 看 -940-39 DS05A 北京 半导体 器 件 十 一 厂 焉 -748-17 
D 政 1002 九江 市 无 线 电 二 厂 征 -944-38 DS05B 北京 半导体 器 件 十 一 三 亚 -750-25 
D 开 1003 九江 市 无 线 电 二 广 相 -948-40 DS05B 北京 半导体 器 件 十 一 上 下 -750-26 
呈 玉 1004 九江 市 无 线 电 二 三 下 -950-6 DSo5C 北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -752-32 
也 工 50A 八 O 〇 TO 三 隆 -992-12 DS05C 于 京 半 导体 器 件 十 一 厂 下 -752-33 
DEL503B 八 O 上 CO 三 下 -992-21 D S05D 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -754-8 
DEL50C 八 O 上 上 CO 厂 等 -992-29 DS05D 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -754-9 
也 工 50D 人 OA 上 EO 三 下 -992-38 D S05 马 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -756-13 
DEL50 了 ER 八 O 二 OO 三 焉 -992-40 DS05 北京 半导体 器 件 十 一 厂 焉 -756-14 
卫 工 100A 八 OO 厂 于-994-50 DS06 卫 光 电工 三 下 -750-49 
DTL100B 八 O 〇 -OO 三 下 -996-7 DS010A 吉林 市 半导体 厂 焉 -764-28 
DEL100C 人 OO 厂 下 -996-13 DS01I0B 吉林 市 半导体 三 下 -766-41 
了 DEL100D 八 O 二 OO 三 下 -996-14 D S010C 吉林 市 半导体 三 下 -770-10 
了 DL100EE 八 OO 三 亚 -996-18 D S010D 吉林 市 半导体 厂 亚 -774-6 
DQS401A 人 金华 一 一 六 厂 贡 -1536-13 D S 010 卫 冤 林 市 半导体 厂 下 -774-35 
DQ5401B 全 华 一 一 六 厂 析 -1536-14 DS010F 吉林 市 半导体 厂 看 -776-20 
DQS401C ”金华 一 一 六 厂 耻 -1536-15 DS010G 吉林 市 半导体 三 焉 -776-30 
DQS401D ”金华 一 一 六 厂 下 -1536-16 D S10 齐 齐 哈 杀 北方 无 线 电 一 下 -762-5 
DQS40IE 金华 一 一 六 开 -1536-17 三 

DQS40IF 金华 一 一 六 到 -1536-18 D S 10A 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -760-17 
DS01 北 训 市 前 门 器 件 厂 下 -788-33 DS10B 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -764-21 
D S01A 北京 半导体 器 件 十 一 厂 四 -732-5 DS10C 北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -766-3 
DS01B 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -734-6 DS10D 北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -768-17 
DS0lBB 北京 半导体 器 件 十 一 六 臭 -734-12 D S 10 卫 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -770-17 
DSoC 北京 泣 导 体 器 件 下 一 三 到 -734-26 D S10E 北京 半导体 器 件 十 一 三 焉 -772-6 
D SolC 北京 半导体 器 件 十 一 和 丰 -734-46 D SI10E 北京 半导体 器 件 十 -- 厂 亚 -772-10 
DSolD 北京 半导体 器 件 十 -一 三 复 -736-12 了 S11 夫 州 半导体 三 村 -760-22 
DS01D 北京 半导体 器 件 十 -三 看 -736-28 DST1 卫 光 电工 三 亚 -762-6 
DS01E 北京 半导体 器 件 十 一 厂 夏 -736-49 DS1li 人 OO 三 下 -762-19 
也 301 也 北京 半导体 器 件 十 -| ”下 -738-10 DS11 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 看 -762-20 
DS03 下 光电 工厂 看 -746-4 大 

DS03A 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -744-42 DS12 了 光电 工厂 焉 -764-43 
D S03A 北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -744-43 D S19 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 和 -764-44 
DS03B 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -746-13 三 

DS03B 北京 半导体 器 件 十 一 三 四 -746-14 D S15 卫 光 电工 厂 ”下 -782-43 
DS0o3C 北京 半导体 器 件 十 一 三 区 -746-24 D S16 开 光 也 工厂 夏 -784-21 
DS03C ” 滥 京 半导体 器 件 十 一 厂 政 -746-25 D S-21 育 齐 哈 尔 北方 无 线 由 下 -788-26 


三 家 页 码 - 序 号 | 型 号 


型 号 
DS-22 这 齐 哈 尔 北方 无 线 电 下 -788-35 
一 三 
DS-23 齐齐哈尔 北方 无 线 电 ”和 丰 -790-14 
= 六 
卫 3 -24 齐齐哈尔 北方 无 线 电 。 看-790-42 
卫 3S 030 吉林 市 半导体 三 下 -812-41 
D5030A 吉林 市 半导体 三 下 -808-45 
D S 030C 吉林 市 半导体 厂 丰 -818-13 
DS30 北京 七 〇 一 厂 下 -812-42 
D 3S30A 人 OO 二 DO 六 下 -808-30 
D S 30A 北京 半导体 器 件 十 一 三 下 -808-31 
DS30B 北京 半导体 器 件 十 一 上 下 -812-27 
D S30 了 如 八 OTO 厂 和 夏 -812-30 
D530C 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -818-1 
DS30C 八 OO 厂 下 -818-4 
D 530 了 D 人 OO 三 下 -820-39 
D S30D 北京 半导体 器 体 十 一 下 -820-43 
了 3S30 也 北京 半导体 器 体 十 一 厂 下 -822-42 
D S30 卫 八 O 二 OO 三 下 -822-49 
DS30EF 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -824-37 
DS31i 卫 光 电工 厂 下 -810-28 
DS31 齐齐哈尔 北方 无 线 岂 ”下 -810-29 
DS31 北京 七 O 一 厂 下 -816-44 
DSs3i 北京 七 O 一 厂 亚 -818-5 
DS31 北京 半导体 器 件 十 一 上 下 -830-33 
DS31 八 O 七 OO 三 下 -830-34 
DS31 北京 半 导体 器 件 十 一 六 亚 -830-40 
D 39332 卫 光 电工 下 -816-30 
也 5 32 齐齐哈尔 北方 无 线 电 “” 王 -816-31 
D3533 卫 苑 电工 三 夏 -820-21 
D3S33 齐齐哈尔 北方 无 线 电 和 -820-22 
DS33 北京 半导体 器 件 十 一 厂 下 -830-38 
DSS33 北京 半导体 器 件 十 一 广 下 -830-41 
DS33 八 O 上 GO 三 下 -830-43 
DS33 北京 七 O 一 厂 下 -830-48 
D 9 35 北京 七 DO 一 三 下 -832-7 
D S41 4 北京 七 D 一 厂 下 -886-43 
D S43 和 北京 七 〇 一 三 下 -890-50 
全 焉 -892-1 


北京 上 OO 一 厂 


卫 3 1426 
D S1427 
卫 S 1398 
了 51402 
DU31 
也 U31 
DU32 
DU32 
DU33 
DU33 
了 DU51 
卫 U52 
DU53 
DU54 


-也 U55 


DU56 
卫 和 52 人 
了 和 X52B 
卫 驻 52C 
卫 买 210 人 入 
卫 式 210B 
DX210C 
了 和 213A 
卫 式 213 卫 
卫 又 213C 
卫 和 300 
也 又 303 
了 其 304 
了 和 310 
局 苹 311 
卫 对 321 
了 六 322 
了 又 331 
也 叉 341 
卫 久 351 
卫 区 361 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


三 家 页 到- 序号 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 。 置 -838-9 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 ”下 -846-39 

一 厂 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 ”下 -854-16 
一 三 
齐齐哈尔 北方 无 线 电 ”下 -362-29 
2 人 
卫 光 电工 厂 本-912-33 
卫 光 电工 厂 政 -912-34 
卫 光 电工 三 下 -936-42 
卫 光 晶 工 厂 下 -936-43 
了 光电 看 -810-30 
人 OO 三 年 -810-36 
八 OO 矿 焉 -814-39 
卫 光 电工 | 下 -816-32 
卫 光 电工 三 焉 -820-23 
八 O 上 OO 三 下 -820-38 
背 号 电器 元 件 厂 于 -862-30 
青岛 电器 元 件 厂 丰 -880-50 
青岛 电器 元 件 厂 夏 -882-41 
青岛 电器 元 件 厂 下 -888-34 
衣 岛 电器 元 件 厂 四 -854-17 
表 岛 虽 器 元 件 厂 夏 -882-42 
机 电 部 第 十 三 研究 所 下-1466-7 
机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1466-8 
机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1466-9 
@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 广 下 -550-47 
@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 六 下-552-45 
久 无 锡 让 无 线 电 元 件 七 六 下 -552-50 
@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 广 用 -608-29 
@ 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 六 下 -610-23 
及 无 锡 市 无 线 电 元 件 七 | 下 -610-34 

机 电 部 第 十 三 研究 所 ” 夏 -1458-13 

机 电 部 第 十 三 研究 所 “ 置 -1458-14 

电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1458-16 
机 电 部 第 十 三 研究 所 “于 -1458-19 
机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1458-20 
机 惠 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1458-11 
机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1458-12 
机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1458-18 
机 韦 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1458-6 

”机 电 部 第 十 三 研究 所 ”和 夏 -1458-7 
三 研究 所 “下 -1458-15 


机 电 部 第 


下 -327 


半导体 三 


管 型 号 -厂家 索引 


页 玛 -序号 


列 号 三 家 页 码 - 序 号 | 型 号 民 | 家 

也 葵 371 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1458-17 DX611 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1466-33 
DX381 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1458-5 了 XXX621 机 叫 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1466-10 
DX391 杭 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1458-8 了 D 人 622 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1466-21 
DX401 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1458-22 站 和 631 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1466-35 
几 广 411 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1458-9 了 和 641 栅 电 部 第 十 三 研究 所 。 御 -1466-11 
已 入 412 宙 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1458-10 D X651 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1466-41 
了 入 421 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1458-31 DZ301 机 电 部 第 十 三 研究 所 下-672-4 
了 和 501A 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1464-49 DZ302 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1434-19 
了 DX501B 机 电 部 第 十 三 研究 所 ， 开 -1464-50 DZ311 机 中 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1434-1 
也 和 X502A 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1466-1 已 Ao1 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 下 -1422-12 
DX502B 机 电 部 第 十 三 研究 所 。” 诈 -1466-2 也 A02 天 泽 第 四 半导体 器 件 ”下 -1422-13 
DX502C 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”机 -1466-3 了 CGI1 ^ 痢 沂 灶 导体 器 件 厂 焉 -1526-12 
中 及 511A 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1466-12 ECMIi 全 临沂 半导体 器 件 厂 玫 -1526-8 
了 人 511B 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1466-15 EDM3? 和 俐 沂 半 导体 器 件 厂 下 -1526-9 
卫 久 511C 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1466-16 EDG1 人 临沂 半导体 器 件 厂 下 -1526-13 
了 六 512 人 A 机 囊 部 第 十 三 研究 所 下 -1466-13 瑟 DJ1 4 临沂 半导体 器 件 厂 焉 -1438-47 
卫 信 512B 机 志 部 第 十 三 研究 所 ”看 -1466-17 ER4801D 沈阳 飞 达 半 导 何 器 件 厂 下 -1530-23 
卫 X520 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”和 看-1464-48 也 工 221 开 05 。” 卫 光 电工 亚 -1412-2 
DX531 机 也 部 第 十 三 研究 所 ”页 -1466-6 卫 了 421 玫 10 ” 卫 光 电工 厂 下 -1412-3 
DX531 机 也 部 第 十 三 研究 所 “和 -1466-20 及 熙 421 有 15 ， 卫 光 电工 亚 -1412-4 
DX531A 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1466-18 下 T821 玫 30 卫 光 电工 上 广 下 -1412-1 
DX531B 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”和 丰 -1466-22 卫 下 10020 卫 光 电工 厂 下 -1400-21 
DX531C 机 电 部 第 十 三 研究 所 “页 -1466-23 . 也 下 10020 卫 光 电工 厂 下 -1400-22 
DX541 机 电 部 第 十 三 研究 所 。” 开 -1466-30 也 工 10021 卫 光 电工 厂 开 -1400-23 
DX541A 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1466-42 玉 个 10021 卫 光 电工 三 下 -1400-24 
DX541B ! 电 部 第 十 三 研究 所 ”型 -1466-43 也 T10022 1 光 吊 工 / 下 -1400-27 
也 和 X541C 电 部 第 十 三 研究 所 “看 -1466-44 甩 个 10022 卫 光 电工 开 -1400-28 
口 和 541 卫 几 电 部 第 十 三 研究 所 ”和 看 -1466-45 己 T10023 了 卫 光电 工厂 下 -1400-29 
了 有 541 书 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1466-46 已 个 10023 卫 光 电工 厂 下 -1400-30 
局 久 542 信 机 由 部 第 十 三 研究 所 “下 -1466-47 FE2 再 东 半导体 总 三 下 -1470-5 
也 久 542 了 B 机 电 部 第 十 三 研究 所 下 -1466-48 下 2 丹东 半导体 总 厂 下 -1470-6 
卫 久 542(C 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1466-49 F2N3767 杭州 半 尽 体 广 机 -788-38 
卫 芭 542 也 机 电 部 第 十 三 研究 所 “下 -1466-50 F2SD820 杭州 半导体 三 下 -1378-11 
卫 又 542 卫 机 时 部 第 十 三 研究 所 “” 开 -1468-1 F2S3D869 ， 杭州 半导体 三 下 -1378-12 
了 六 551 机 电 部 第 十 三 研究 所 “和 -1466-29 F2SD870 ， 杭州 半导体 三 币 -1378-13 
了 人 叉 561 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”看 -1466-32 F3 丹东 半导体 总 三 下 -1470-7 
甩 入 571 机 也 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1466-31 F3 丹东 半导体 总 三 机 -1470-8 
DX581A 机 遇 部 第 十 沽 研究 所 下-1468-2 F4 丹东 半导体 总 三 看-1470-1 
了 区 581 吕 机 中 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1468-3 F14 丹东 半导体 总 ) 机 -1470-2 
和 581C 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1468-4 F5 再 东 半 导体 总 | 亚 -1470-3 
晴信 581 有 机 电 部 第 十 三 研究 所 ”下 -1468-5 EF5 丹东 半导体 总 | 亚 -1470-4 
卫 基 591 机 电 部 第 十 三 研究 所 下-1464-47 FEA431A 4 临 沂 半 导体 器 件 厂 亚 -1234-34 
也 文 601 机 时 部 第 十 三 研究 所 “和 丰 -1466-34 忆 A431B < 临沂 平 导 体 器 件 厂 亚 -1234-35 
了 和 604 上 海 无 线 电 二 二 九 ) 下 -658-14 FA431C AI 临沂 半导体 器 件 厂 下 -1234-36 


下 -328 


灶 导 体 三 极 管 型 号 - 厂 三 


者 号 而 家 页 码 - 施 号 | 型 全 而 家 
FA4311L 4 临沂 半导体 器 件 厂 入 -1234-41 节 局 孜 4 也 人 3 三 O 矿 
FA433A “4 中 国企 晶 屯 子 集团 公司 下 -782-40 世 了 50 信 佛山 市 尘 导 体 器 件 厂 
FA433B 4 中 国 华 晶 电 子 集 团 公 司 下 -786-13 FD50A 佛山 市 半导体 器 件 
FA433C “中 国 华 晶 电子 集团 公司 看 -788-8 下 D50B 绅 册 市 半导体 器 件 广 
下 A541 中 国 华 晶 电子 集团 公司 下 -1220-46 上 D503 佛山 市 半导体 器 件 厂 
下 A542 中 国 华 晶 电子 集团 公司 焉 -1228-40 上 上 D50C 佛山 市 半导体 器 仁太 
FA543 中 国 华 晶 电子 集团 公司 看 -1234-46 FD50C 佛山 市 洲 导 体 器 件 厂 
FA643 中 国 华 唱 电子 集团 公司 年-1234-45 FD50D 佛山 市 半导体 器 件 厂 
下 了 世 208 。@@ 开 化 半导体 器 件 厂 T-890-20 | RD50D 牛山 市 尘 导 体 器 件 厂 
FBU208 杭州 六 导 休 三 下 -890-10 FD50E 佛 下 市 半导体 器 件 厂 
FCIA 八 妃 三 〇 三 亚 -1532-15 下 D50 卫 弗 山 市 半导体 器 件 厂 
FC1B 八 九 三 O 厂 耿 -1532-16 ED100A 绅 册 市 半导体 器 件 广 
C1C mW 下 -1532-18 FD100B 佛山 市 半导体 器 件 厂 
FRC2C 八 九 三 〇 三 下 -1532-17 FDI100C 弗 山 市 半导体 器 件 广 
FRC2C 八 妃 三 〇 厂 下 -1532-26 FDI100D 人 OOh 
FRC3A 八 九 三 〇 厂 下 -1532-24 FD100E 唱 山 市 半导体 器 件 矿 
FC3B 八 九 三 O 〇 厂 和 -1532-25 FFD869 中国 华 晶 电 子 集团 公司 
FC4A 八 丸 三 〇 三 下 -1532-27 忆 DA901 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 
EC43 做 帮 过 饭 广 亚 -1532-28 FEDA911 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 
EC4C 八 九 三 O 〇 厂 下-1532-29 FDA921 4 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 
FC4D 八 天 三 DOJ 矿 下 -1532-30 FDA93i1 中国 华 晶 电子 集 导 公司 
FC4E 八 妃 三 〇 厂 开 -1532-31 FEDA940 4 中 国 华 晶 电子 集 才 公司 
FC50A 佛山 市 半导体 器 件 王 下 -988-17 FEDA941 中 国 华 晶 电子 集 财 公 已 
FC50B 佛山 市 半导体 器 件 广 亚 -988-19 FDG002 中 悦 华 晶 电 子 集团 公司 
FC50C 佛 下 市 尘 导 体 器 件 厂 下 -988-321 FEDYV200 中 国 华 晶 电 子 集团 公司 
EC50D 佛山 市 半导体 器 件 厂 下 -988-24 FDY201 中 国 华 晶 电子 集团 公司 
FEC50 也 佛山 市 羊 导体 器 件 矿 看-988-25 FEG021 中 国 华 晶 惠子 集团 公司 
FEC75AA 绅 山 市 半导体 器 件 广 ”看 -988-29 FG021 中 车 华 晶 电 子 集团 公司 
FFC75 卫 佛山 市 半导体 器 件 矿 看-988-31 上 G531A 中 国 华 晶 电子 集团 公司 
CC75C 佛 贡 市 半导体 器 件 矿 下-988-33 FG531B 1 国 华 晶 电 子 集注 公 局 
FC75D 佛山 市 半导体 器 件 ] ”下 -988-36 RHO007A 永光 电工 厂 
FC75 卫 佛山 市 尘 导 体 器 件 矿 下 -988-37 下 瓦 007B 永光 电工 
FPCD400 中 国 华 晶 电子 集 团 公司 看-1164-30 FH007C 永光 电工 
FECKIA 八 九 三 OF 页 -1536-1 FHI1 九 七 O 广 
FCK1B 八 九 三 〇 三 页 -1536-3 FHIA 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
ECKI1C 八 妃 三 O 〇 厂 下 -1536-4 FHI1B 天 涯 第 五 半导体 器 件 厂 
FCK2A 八 九 三 〇 三 村 -1536-2 FRIC 天 津 第 五 半 导体 器 件 六 
ECK2B 八 九 三 〇 厂 下 -1536-5 FH1D 天 津 第 五 半导体 器 件 矿 
FECK3A 人 大漠 芋 避 全 下 -1536-6 下 下 1 也 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
PFCK3B 八 九 三 O 〇 厂 亚 -1536-7 H4A 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
FECK3C 八 九 三 〇 厂 下 -1536-8 FH4 了 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
FCK4A 八 九 三 〇 厂 下 -1536-9 FEH4C 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
FCK4B 八 九 三 O 〇 厂 下 -1536-10 FEH5A 天 建 第 五 半导体 器 件 和 六 
FCK4C 八 九 三 O 厂 下 -1536-11 FH5B 天 津 第 五 半导体 器 件 


-992-30 
所 -992-33 
夏 -992-39 
下 -992-41 
四 -992-42 
年 -996-I 
看 -996-8 
于 -996-12 
友 -996-15 
和 -996-19 
入 -888-43 
看 -1144-35 


下 -1228-24 
下 -1146-26 
耻 -1108-19 
得-1198-5 

下 -1068-47 


] 杆 -1068-48 
司 四 -1146-16 
司 第 -1146-17 


秆 -994-9 
焉 -994-10 
置 -994-11 
置 -1528-5 
栈 -1526-17 
御 -1526-18 
夏 -1526-19 
下 -1526-20 
夏 -3526-21 


”页 -1440-5 


丰 -1440-6 


” 夏 -1440-7 


下 -1438-48 
秆 -1438-49 


下 -329 


am mr， 


半导体 三 极 管理 号 -厂家 索引 


页 码 -序号 


cearncmraaraaaanem 


页 码 -序号 


型 号 三 | 型 号 三 家 

FIH5C 无 麻 第 五 半导体 器 件 厂 看 -1438-50 卫 巡 205 了 3 永光 电工 三 玫 -1368-24 
PH5D 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 复 -1440-1 下 五 205 昱 永光 电工 厂 下 -1368-25 
匡 H6A 衔 阳 晶体 管 厂 亚 -992-5 下 了 205 也 永光 电工 厂 下 -1368-26 
FFH6B 衡阳 晶体 管 广 下 -992-9 FH205C 永光 电工 厂 下 -1368-31 
工 H6C 衡阳 晶体 管 三 下 -992-17 人 H205C 永光 电工 厂 下 -1368-32 
忆 末 6D 衡阳 晶体 管 厂 和 看-992-22 了 如 205C 永光 电工 厂 下 -1368-35 
FTII6 卫 衡 跟 晶体 管 厂 下 -992-26 FEH205D 永光 电工 厂 下 -1368-38 
王 H6R 衡阳 晶体 管 三 下 -992-34 FFH205D 永光 电工 三 下 -1368-39 
FFH6G 衡阳 晶体 管 广 焉 -992-43 FH205D 永光 电工 三 所 -1368-40 
PH7A 衡阳 晶体 管 厂 下 -994-12 下 了 开 205 也 永光 电工 三 下 -1368-44 
FIH7 也 衡阳 卓 体 管 六 下 -994-14 FH205 卫 永光 电工 三 下 -1368-46 
FH7C 衡阳 晶体 管 三 下 -994-17 下 H205 卫 永光 电工 厂 和 -1368-47 
EH7D 衡阳 晶体 管 三 下 -994-20 下 HI206 了 了 未 光电 工厂 贡 -1374-41 
了 了 7 卫 衡 阴 品 体 符 广 下 -994-22 匡 开 206 卫 永光 电工 三 开 -1374-43 
也 HT7K 衡阳 章 体 管 三 下 -994-26 FH206C 永光 下 工厂 页-13274-44 
EH7G 衡阳 晶体 管 广 机 -994-28 下 H206C 永光 电工 厂 亚 -1374-47 
FH8A 衡阳 晶体 管 广 下 -994-44 FH206D 永光 也 工厂 下 -1376-3 
FIH8B 衡阳 晶体 管 广 亚 -994-47 下 本 206D 永光 电工 厂 秋 -1376-6 
了 H8C 衡阳 晶体 管 厂 下 -994-48 下 H206 也 永光 电工 厂 开 -1376-14 
FEH8D 衡阳 晶体 管 三 下 -996-3 下 H206 卫 永光 电工 厂 下 -1376-16 
HS 衡阳 晶体 管 厂 下 -996-4 已 也 209A 永光 电工 厂 开 -996-44 
下 了 8 刁 衡阳 晶体 管 厂 下 -996-9 了 了 209 了 了 永光 电工 三 到 -996-45 
FEH8G 衡阳 晶体 管 厂 下 -996-10 FH209C 永光 电工 厂 下 -996-46 
ERH9A 衡阳 晶体 管 三 下 -996-24 上 五 209 了 永光 了 电工 三 下 -996-47 
EIH9B 衡阳 晶体 管 厂 下 -996-27 节 卫 209 卫 永光 电工 厂 正 -996-48 
下 H9C 街 阳 晶体 管 厂 重 -996-29 也 瓦 209 节 永光 电工 三 下 -996-49 
了 上 开 9D 衡阳 晶体 管 厂 下 -996-32 下 H209G 永光 电工 三 入 -996-50 
也 开 9 也 衡阳 晶体 管 三 下 -996-33 忆 五 209 五 永光 电工 厂 亚 -998-1 
了 五 9 下 衡 附 晶体管 厂 仆 -996-36 了 611A 八 七 五 三 下 -998-13 
上 互 9G 衡阳 晶体 管 广 机 -996-37 匡 且 611A 八 七 五 厂 亚 -998-14 
瑟 再 10AA 衡阳 晶体 管 厂 槛 -998-5 FH6ltB 八 七 五 三 下 -998-20 
下 五 10 卫 衡 阻 晶体 管 广 机 -998-6 E H611 八 七 五 三 耻 -998-21 
匡 百 10C 衡阳 晶体 管 厂 下-998-9 下 百 611C 八 七 五 三 玫 -998-22 
匡 五 10D 衡阳 晶体 管 三 征 -998-10 节 再 611C 八 七 五 三 亚 -998-23 
五 瓦 10 卫 衡阳 晶体 管 三 秆 -998-16 FH611D 八 七 五 三 下 -998-27 
世 碘 10 下 衡阳 晶体 管 三 慎 -998-17 FEET6l1D 八 七 五 三 亚 -998-28 
FIHI10G 衡 卫 品 体 管 三 下-998-24 FEH611E 兴 示 让 三 下 -998-31 
忆 H11A 衔 卫 晶体 管 厂 丰 -998-41 FH6llE 八 七 五 厂 攻 -998-32 
已 HLLEB 衡 阴 晶体 管 厂 四-998-42 上 瓦 611 节 八 瑟 五 三 下 -998-33 
于 瑞 11C 衡阳 晶体 管 三 得-998-45 PH61IRE 八 七 五 三 玉 -998-34 
了 HI11D 衡阳 晶体 管 三 和 丰 -998-46 下 了 688 沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 看-990-16 
HI11E 衡阳 瘟 体 管 和 -998-49 FH678H 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 秆 -988-6 
REH11T 衡阳 晶体 管 厂 和 丰 -998-50 下 开 875 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 利 -990-1 
FEHI1G 衡阳 蜡 体 管 厂 抽 -1000-2 下 末 876B 和 夏 -988-1 


沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 


全 全 eaarerera skpasicastevcz cr ce ev 
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半导体 三 极 管理 号 -厂家 索引 


型 号 三 家 页 码 - 订 号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
了 五 10012 衡阳 晶体 管 厂 夏 -952-33 开 及 208 下 衡阳 晶体 管 三 下 -1386-34 
FHl0021 衡阳 晶体 管 厂 下 -1400-20 上 F 开 209A 衡阳 晶体 管 厂 下 -1392-4 
FHI10035 衡阳 晶体 管 广 下 -1400-40 下 开 209 了 衡阳 晶体 区 ) 取 -1392-16 
PH11012 衡阳 晶体 管 厂 下 -954-42 了 用 209C 衡阳 晶体 管 三 看 -1392-29 
FH1i1032 衡阳 晶体 管 厂 下 -974-19 了 F 开 209D 衡阳 晶体 管 三 夏 -1392-37 
FHD-1A 十 四 六 三 下 -518-17 下 开 209 忆 衡 阴 晶体 管 三 下 -1392-38 
FFHD-TB 七 四 六 厂 下 -520-19 节 开 209 了 衡阳 晶体 管 厂 和 -1392-41 
FEHD-1C 七 四 六 | 下 -520-20 了 有 305A 衡阳 晶体 管 下 -1370-8 
FHD:-ID 七 四 六 和 看-520-21 节 天 305 卫 衡阳 晶体 管 厂 亚 -1370-9 
FHD100A 卫 光 电工 厂 亚 -940-40 下 K305C 衡阳 早 体 管 三 下 -1370-12 
FHD100B 卫 光 电工 三 下-944-39 匡 玫 305D 衡阳 晶体 管 厂 下 -1370-13 
FHD1i00C 卫 光 电工 上 下 -948-41 了 上 改 305 卫 衡阳 晶体 管 三 下 -1370-16 
上 再 Di00D 卫 光 电工 下 -950-7 卫 慌 306AA 衡阳 晶体 管 厂 亚 -1376-36 
世 了 D100 已 卫 光 电工 厂 下 -950-42 下 下 306 了 衡阳 蔓 体 管 厂 焉 -1376-37 
责 Di100EFE 卫 光 电工 厂 正 -952-8 下 开 306C 衡阳 晶体 管 | 下 -1376-44 
FHD100G 卫 光 电工 厂 下 -952-12 FEK306D 衡阳 晶体 管 厂 各 -1376-50 
FEHD100H 卫 光 电工 三 下 -952-30 下 下 306 忆 衡阳 晶体 管 三 下 -1378-3 
EHD100I 卫 光 电工 厂 下 -952-31 局 玫 307 人 衡阳 晶体 管 三 下 -1382-39 
下 上 有 PD100 了 正光 惠 工厂 下 -952-32 下 及 307 了 衡阳 覃 体 管 三 下 -1382-40 
FHD500 辽 字 晶体 管 三 下 -1526-29 下 玫 307C 衡阳 晶体 管 ) 下 -1382-41 
上 FE 互 D1000 ”辽宁 晶体 管 厂 下 -1526-30 了 KK307D 衡阳 晶体 管 厂 下 -1382-42 
下 K205A 衡阳 晶体 管 三 下 -1368-27 下 玫 307 卫 衡阳 晶体 管 下 -1382-43 
FE 有 205 了 衡阳 时 体 管 三 于 -1368-37 卫 玫 308A 衡阳 晶体 管 厂 玫 -1386-37 
下 开 205C 衡阳 晶体 管 厂 下 -1368-48 也 改 308 了 了 衡阳 晶体 管 厂 焉 -1386-46 
玉民 205 了 D 衡阳 晶体 管 厂 下 -1368-49 了 KK308C 衡阳 晶体 管 ) 珀 -1388-1 
下 氏 205 忆 衡阳 刚体 管 厂 下 -1370-3 FE 开 308D 衡阳 最 体 管 三 下 -1388-2 
下 及 205 了 衡阳 晶体 管 三 夏 -1370-4 下 开 308 瑟 衡阳 晶体 答 厂 下 -1388-9 
卫 开 206 信 衡阳 晶体 管 三 下 -1374-37 下 开 309AA 衡阳 唱 体 党 厂 看-13892-47 
了 有 开 206 了 衡阳 晶体 管 厂 下 -1376-1 下 下 309 了 好 衡阳 旱 体 管 三 下 -1394-4 
下 下 206C 衡阳 晶体 管 厂 亚 -1376-15 下 玫 309C 衡阳 晶体 管 三 下 -1394-5 
下 开 206D 衡阳 晶体 管 厂 丰 -1376-22 了 FF 玫 309D 衡 本 晶体 官 三 焉 -1394-10 
下 K206 匡 衡阳 晶体管 厂 焉 -1376-24 下 开 309 卫 衡阳 晶体 管 三 下 -1394-16 
下 开 206F 衡阳 晶体 管 三 页-1376-25 FR S 407 佛 耳 市 半导体 器 件 六 下 -894-5 
了 用 207 信 衡阳 晶体 管 厂 下 -1382-33 F S407D 佛山 市 半导体 器 件 厂 下 -894-30 
了 了 玫 207 了 衡阳 晶体 管 三 下 -1382-34 FS940 佛 一 市 半导体 器 件 广 下 -708-50 
F 开 207C 衡 阴 晶体管 三 焉 -1382-35 ES2073 佛 避 市 半导体 器 件 广 下 -734-25 
[ 攻 207D 衡阳 晶体 管 厂 下 -1382-36 下 SA562 佛 由 市 半导体 器 做 | 下 -1020-28 
上 上 反 207 上 衡阳 晶体 管 广 下 -1382-37 FS A733 佛山 击 半导体 器 从 | 看 -414-28 
了 上 开 207 下 衡阳 晶体 管 三 下 -1382-38 FSA966 佛山 市 半导体 器件 下 -512-5 

下 玉 208A 衡阳 晶体 管 广 下 -1384-42 ESAl015 佛山 市 半导体 器 件 厂 下-448-45 
玫 208 也 衡阳 由 体 管 往 下 -1386-6 ESC30C 佛山 市 半导体 器 件 矿 亚 -822-6 
上 天 208C 衡阳 晶体 管 广 下 -1386-19 ESL388A 佛山 市 半导体 器 件 厂 亚 -1062-27 
上 民 208D 衡阳 晶体 管 厂 夏 -1386-29 下 SC495 佛山 市 半导体 器 件 太 下 -1186-48 
王 开 208 忌 衡阳 晶体 管 三 三-1386-30 FSC945 佛山 宇平 导体 器 件 矿 到-1050-11 


下 -331 


半导体 三 极 管理 号 -厂家 索引 


下 -332 


对 如 广 家 
FSCI1627 常山 市 半导体 器 件 厂 
下 SC1674 弗 山 市 学 导体 器 件 厂 
FSCI1815 人 佛 呈 市 半导体 器 件 矿 
FSC2068 佛 由 市 半导体 器 件 厂 
FSC2229 佛山 市 半 导 宁 器 件 厂 
FSC2230 和 卫 市 尘 导 体 器 件 厂 
世 SCL2236 弗 山 市 半导体 器 件 厂 
用 2271 名 是 证 半导体 器 件 厂 
SC2383 佛 了 下 市 半导体 器 件 厂 
FSC2482 能 山 市 半导体 器 件 厂 
FSDas20 佛山 市 半导体 器 件 厂 
FSD869 佛山 市 半导体 器 件 
ESD870 佛 由 市 半导体 器 件 厂 
FSDl1l397 人 佛 由 市 半导体 器 件 | 
FSD1402 佛山 市 半导体 器 件 厂 
FSDi03 佛山 市 半导体 器 件 厂 
FSD1426  ， 佛 岂 市 半导体 器 件 厂 
FSDi554 佛山 市 半导体 器 件 厂 
FSD1i650 午 山 市 半导体 器 件 厂 
G02 丹东 半导体 总 
1G03 丹东 半导体 总 三 
G3DATLC 八 二 三 一 厂 
G3DA8BEBT 人 和 八 二 三 一 厂 
G3DA8sBT 从 二 三 一 三 
G3DA8BTIH 人 和 八 二 三 一 
G3 已 A8B 开 八 二 二 一 
G3 人 8 了 看 八 二 三 一 
G3 孔 ASB 下 八 二 二 一 | 
G3 已 Al14 八 二 三 一 三 
G3DA27 八 二 三 一 厂 
G3DA27 人 
G3DA28A 八 二 三 一 广 
G3DA28B 八 二 三 一 厂 
G3DA28C ，” 八 二 三 一 厂 
G3DA76 八 工 三 一 三 
G3DA87A 八 二 三 一 厂 
人 3 了 DA873 人 和 八 二 三 
G3DA87C ， 八 二 三 一 
G3DG100A 七 四 六 
G3DG100B 十 四 六 三 
G3DG100C 寸 四 六 三 
G3DG100D 七 四 六 
G3DGI101A 七 四 六 
G3DSG10L1B 七 四 六 三 


页 码 -序号 


亚 -606-20 
下 -1050-34 
焉 -588-44 
焉 -1200-31 
下 -664-8 
亚 -660-44 
下 -666-37 
亚 -666-11 
亚 -666-27 
于 -666-12 
下 -886-25 
下 -886-26 
玫 -886-27 
下 -912-44 
下 -936-45 
下 -936-46 
玛 -912-42 
夏 -832-19 
焉 -890-35 
下 -670-10 
亚 -474-4 
和 -1218-22 
焉 -1244-37 
下 -1244-38 
秆 -1244-39 
亚 -1244-40 
种 -1244-41 
置 -1244-42 
置 -1212-35 
焉 -1242-27 
扩 -1242-28 
下 -1222-24 
竹 -1224-18 
亚 -1224-19 
夏 -1216-41 
下 -1172-28 
丰 -1190-43 
下 -1190-44 
下 -528-11 
亚 -534-21 
下 -1034-18 
下 -1038-31 
亚 -524-13 
亚 -528-12 


一 


于 呈 辐 家 页 码 -序号 
G3DGI01C 七 四 六 焉 -534-22 
G3DGIOD 七 西 六 厂 下 -1030-43 
G3DGI101I 了 十 四 六 三 下 -1034-19 
G3DGI0IR 二 四 六 ) 下 -1038-32 
G3DG102A 七 四 六 厂 下 -528-13 
G3DGI102B 十 四 六 厂 下 -534-23 
G3DGI02C 十 四 六 三 下 -1034-20 
3 了 DG102D 七 四 六 三 至-1038-33 
G3DGl122A 十 四 六 三 下 -1084-31 
G3DGI228B 十 四 六 三 丰 -1084-37 
G3DGi22C 七 四 六 看 -1084-50 
G3DGl122PD 七 四 六 厂 夏 -1086-10 
G3DG130A 七 四 六 三 看 -654-40 
G3DG130B 十 四 六 三 看 -656-47 
G3DG130C 七 四 六 厂 下 -1092-40 
G3DG130D 七 四 六 和 页-1094-42 
G3DG162A 八 二 三 一 厂 下 -558-14 
G3DG162B 八 二 三 一 厂 重 -558-47 
G3DG162C 八 二 三 -一 厂 下 -5860-33 
G3DG162D 八 二 三 一 六 亚 -562-T9 
G3DG182A 八 二 三 一 三 下 -614-38 
G3DG182B 八 二 三 一 厂 下 -618-42 
G3DG182C 八 工 三 一 三 焉 -622-30 
G3DG182D 八 二 三 一 三 亚 -626-29 
G3D J6D 七 四 六 区 -1422-I! 
G3ID JS 了 已 七 四 六 三 夏 -1424-14 
G3D J6E 七 四 六 三 下 -1424-15 
G3D J6G 七 四 六 三 覆 -1424-16 
G3D J6 丁 七 四 六 三 区 -1424-17 
G3D 本 7 下 十 四 六 厂 玫 -1424-18 
G3D J7G 七 四 六 厂 到 -1424-19 
G3D J7 乓 七 四 六 厂 焉 -1424-20 
G3DJ7I 七 四 六 厂 亚 -1424-21 
G3DJ7 了 七 四 六 亚 -1424-22 
G3D J8E 二 四 六 厂 下 -1424-23 
G3D J8G 瑟 四 六 厂 焉 -1424-24 
G3D Js 于 七 四 文 】 -1424-25 
G3DJ8I 七 四 六 三 下 -1424-26 
G3D JTJ8J 七 四 六 厂 焉 -1424-27 
G3D J8 玫 七 四 六 三 年 -1424-28 
G11-35 桂林 无 线 电 一 广 和 丰 -1048-48 
GT13 凋 东 半导体 总 厂 看 -476-23 
Gl4 和 丹东 半导体 总 厂 下 -410-19 
(15 和 丹东 半导体 总 三 亚 -670-11 
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G16 
G20 
G24 

人 38 
G41A 
G41 卫 
G41C 
Gd2 
G43 
G44 
G45 
G46 
G47 
Gd48 
G50 
G57 
G58 
G60 
G63 
G69 
G71 
G76 
G81 
G81A. 
G81B 
G82 
G83 
G90 
G96 
G102 
G113 
Gll7 
G119 
G142 
Cl143 
G145 
Gr146 
GT147 
GEFOLA 
GFO01B 
GF01C 
GEFIOlD 
与 工 8050 
GL8050 


ear 


三 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
东 半 导体 总 厂 于-1156-38 GL8550 桂林 无 线 电 -一 三 焉 -476-49 
丹东 半导体 总 厂 下 -670-12 GTIL8550 .桂林 无 线 电 一 三 下 -693-6 
丹东 半导体 总 厂 秆 -510-47 GL9011 桂林 无 线 电 一 三 亚 -586-29 
丹东 半导体 总 下 -1126-26 GL9012 桂林 无 线 电 一 广 夏 -588-1 
丹东 半导体 总 厂 丰 -1130-43 GTL9013 桂林 无 线 电 一 开 -588-2 
丹东 未 导体 总 厂 下 -1130-45 GTL9014 年 林 无 线 电 一 厂 焉 -674-5 
再 东 半 导体 总 下 -1130-49 G 工 9015 桂林 无 线 电 -一 三 亚 -668-35 
丹东 灶 导 体 总 下 -1126-10 GL9016 桂 袜 无 线 电 一 三 下 -1074-37 
丹东 半导体 总 厂 看 -1046-3 GTLL9018 桂林 无 线 电 一 厂 于 -1074-44 
丹东 半导体 总 开 -1138-42 GT 工 A683 桂 宁 无 线 电 一 三 有 -1194-3 
局 东 半 导体 总 厂 下 -1044-49 GLB642 桂林 无 线 电厂 下 -588-11 
再 东 半 导体 总 厂 下 -1126-13 GLC1473 桂 宁 无线 电 -一 厂 下 -626-46 
丹东 半导体 总 厂 夏 -674-37 GLC1573 桂林 无 线 电 一 厂 下 -738-28 
河东 半导体 总 三 下 -550-1 GLC1687 桂林 无 线 电 一 厂 亚 -1076-24 
再 东 半 导体 总 厂 至 -604-7 GLC1846 桂林 无 线 电 一 厂 下 -1194-4 
丹东 半导体 总 三 和 丰 -1096-10 GLC1913 桂林 无 线 电 一 厂 政 -784-31 
丹东 半导体 总 下 -674-31 GLC2258 桂林 无 线 电 一 三 下-1186-39 
丹东 半导体 总 厂 下 -1198-15 GLD637 桂林 无 线 也 一 三 焉 -592-13 
赃 东 半导体 总 三 下 -674-24 GELD850 桂林 无 线 电 一 | 焉 -808-17 
丹东 半导体 总 三 下 -606 26 GLD951 桂林 无 线 电 一 厂 下 -894-41 
六 东 半导体 总 三 下 -674-38 GM100-060 人 OAEO 厂 下 -1414-21 
再 东 半 导体 总 厂 御 -674-29 GM200-060 ”人 OO 三 焉 -1414-32 
导 东 半导体 总 广 焉 -1130-35 GM300-060 人 OO 七 O 厂 亚 -1414-33 
疗 东 半导体 总 厂 下 -1130-16 GM300-100 ”人 OO 厂 开 -1414-34 
丹东 半导体 总 厂 下 -1130-36 GM480-060 人 OO 厂 亚 -1414-35 
丹东 尘 导 体 总 三 下 -1128-16 GM500-040 “人 作 O 〇 -上 GO 六 下 -1414-36 
再 东 半导体 总 三 下 -1128-24 GPa34 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -456-5 
和 丹东 半导体 总 三 下 -1202-12 GP34A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 看-454-47 
丹 东 半 导体 总 厂 下 -1144-46 GP343 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下-470-43 
固 东 半导体 总 三 下 -658-23 忆 了 34C 阐 阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -456-1 
骨 东 半导体 总 厂 下 -1074-2 人 了 34 呈 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -472-2 
丹东 灶 导 体 总 厂 下 -658-24 了 了 34 下 大 连 半 导体 三 下 -472-3 
丹东 半导体 总 厂 下 -1186-47 GP34F 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -472-22 
固守 半导体 总 三 亚 -1526-27 GP34G 沈阳 飞 达 半导体 器 任 厂 下 -456-21 
关东 半 导体 总 三 下 -1526-28 全 P34 于 沈阳 飞 达 半 导体 固件 厂 下 -472-28 
六 东 半导体 总 厂 到 -446-46 GP34-1A  @ 青 岛 半 导体 器 件 二 厂 “可 -464-33 
邓 东 灶 导 体 总 厂 下 -588-15 SP34-1B 青岛 半导体 器 件 二 厂 。 材 -464-34 
竺 东平 导体 总 厂 下 -670-1 GP34-2A  @ 青 岛 半 导体 器 件 二 三 下 -468-41 
@ 呈 县 晶体 管 厂 下 -1172-6 GP34-2 了 B 。 @ 书 岛 半 导体 器 件 二 三 下 -468-42 
9 吴县 晶体 管 三 下 -1172-7 GPa34-3A 青岛 半导体 器 件 二 厂 下 -470-50 
归 吴 县 晶体 管 厂 夏 -1172-8 GP34-3B  @ 青 岛 半导体 器 件 二 厂 ”看 -472-1 
炙 县 昂 管 体 厂 下 -1172-9 GP35A 沈阳 飞 达 平 导体 器 件 厂 下 -484-47 
桂林 无 线 电 一 厂 亚 -606-35 了 35 了 了 沈阳 飞 达 半导体 器 镍 广 于 -504-37 
佳 林 无 线 电 -| 焉 -732-8 CP35C 沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 于 -486-29 
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弄 号 ) 家 页 码 -序号 | 型 号 辣 家 页 码 -序号 
GP35D 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -504-49 开 立 1942 华 粤 电子 器 件 工业 公司 下 -724-34 
GP35 已 沈阳 飞 达 六 导体 器 件 矿 下 -488-5 五 Y2271 华 启 电子 器 件 工 业 公 司 下-666-13 
GP35 沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 丰 -506-7 开 Y2464 华 粤 电子 器 件 工业 公司 下 -1128-28 
GP35G 沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 下 -488-32 再 Y5551 华中 电子 器 件 工 业 公司 看 -606-17 
GP35 了 沈阳 飞 达 半 导体 器 件 厂 下 -506-13 下 Y9011 华 凯 电子 器 件 工 业 公 司 下 -1074-35 
GP35-1A 田 青 岛 半导体 器 件 二 厂 “下 -502-44 豆 Y9012 华 寺 电 子 件 工业 公司 下 -446-34 
GP35-2A  @ 青 岛 半 导体 器 件 二 六 下 -504-27 HY9013 使 电 子 器 件 工业 公司 下 -588-18 
CGP35-3A  @@ 青 岛 半 导体 器 件 二 三 下 -504-44 也 了 Y9014 华 民 遇 子 器 件 工 业 公 司 焉 -586-26 
GP401 沧州 市 无 线 甩 一 三 下 -1106-47 了 YY9015 华 一 电子 器 件 工 业 公 司 开 -446-9 

GQ501 机 电 部 第 十 三 研究 所 “ 亚 -1460-4 蕊 Y9016 华 粤 电子 器 件 工 业 公司 焉 -1138-31 
也 100 人 入 兴 化 晶体 管 三 和 看 -1006-7 HHY9018 华 揪 电子 器 件 工 业 公 司 和 -1138-30 
联 1003B 兴 化 晶体 管 三 秆 -1006-8 HY5401 华 粤 由 子 器 件 工业 公司 于 -478-9 

也 100C 兴 化 晶体 管 广 秆 -1006-20 豆 Y8050 华 粤 电子 器 件 工 业 公 司 和 丰 -1096-17 
蔬 100D 兴 化 晶体 管 厂 看 -1006-21 豆 Y8550 华 鼻 电子 器 件 工 业 公 司 四 -1026-13 
豆 All127D 该 查 飞 过半 导体 器 件 厂 开 -1530-20 也 YA562TM 华 粤 电子 器 件 工 业 公司 下 -1020-29 
囊 3-1 科学 院 上 海 冶金 研究 所 丰 -1408-1 再 YAg966 华 二 电子 器 件 工业 公司 下 -512-6 

Ho9-2 ， 科学院 上 海 治 金 研究 所 下 -1408-2 杞 六 入 1013 华 粤 电子 器 件 工业 公司 下 -510-46 
HY406 华 雷 电子 器 件 工业 公司 牌 -724 35 再 YC388ATM 华 委 电 子 器 件 工 业 公 司 年 -1062-28 
HHY406D 华 灸 电子 器 人 性 工业 公司 下 -724-37 吾 YC1573A 华 粤 电子 器 件 工业 公司 和 看 -1182-7 
HY407D 华 喜 电子 器 件 工业 公司 下 -724-36 了 YC1959 ”和 华 粤 电 子 器 件 工业 公司 下 -1080-27 
再 立 415 华 粤 电子 器 件 工业 公司 下-1150-3 了 YC2060 华 粤 电子 器 件 工业 公司 下 -658-41 
HHY471 华 丰 电 子 器 件 工业 公司 下 -664-15 HYC2216 华 粤 电子 器 件 工业 公司 下 -1068-38 
HY536 华 姻 电子 器 件 工 业 公 司 下 -540-41 HYC2229 华 必 电子 器 件 工业 公司 下-664-9 

HY536 开 华 灸 电子 器 件 工业 公司 下 -590-20 囊 YC2230 华 粤 电子 器 件 工业 公司 下 -660-45 
HY564 华 元 电子 器 件 工 业 公 司 看-662-46 HEYC2383 华 灸 遇 子 器 件 工 业 公 司 丰 -666-28 
开 立 608 华 粤 电子 器 件 工业 公司 直 -412-37 再 Y9A42 华 粤 电子 器 件 工业 公司 看-606-36 
林立 6083 攻 华 见 电子 器 件 工 炎 公司 丰 450-19 -YYSAg92 华 灸 电子 器 件 工业 公司 和 丰 -478-2 

HY684 华 击 电子 器 件 工业 公司 下 -1126-27 TIRE130 卫 光 电工 厂 夏 -1454-20 
卫 Y708 华 址 电子 器 件 工业 公司 下 -662-34 I REF132 卫 光 电工 三 下 -1454-21 
豆 立 733 华 二 电 子 器 件 工 业 公 司 丰 -414-2 TRRR150 卫 光 电工 三 下 -1456- 21 
Y815 华 愉 电 子 器 件 工 业 公 司 下 -590-19 工 REF253 卫 光 电工 三 焉 -1456-22 
也 Y929 华 茵 电子 器 件 工业 公司 下 -1044-35 I 工 REF431 卫 光 电工 三 下 -1454-22 
HY930 华 盐 电子 器 件 工 业 公 司 下 -1050- 坟 工 RE440 卫 光 电工 三 下 -1456-12 
也 Y945 华 粤 电子 器 件 工 业 公 司 下 -548-12 TIRE450 卫 光 电工 三 看 -1456-23 
瓦 立 1008 华 粤 电子 器 件 工业 公司 下 -662-35 ITRPF710 卫 光 电工 厂 下 -1456-24 
HYl1070B 华 电 子 器 件 工业 公司 下 -1128-27 上 工 REF9531 ， 卫 光 电工 厂 下 -1454-23 
HYll87 华 届 电子 器 件 工业 公司 下 -1130-48 JD1 一 4 济南 半导体 四 ) 下 -1526-14 
瑟 立 1303 华 坟 册 子 器 件 工 业 公司 下 -1130-47 JM30A 衷 殉 仪表 元 件 广 看 -1414-1 
五 X1394 华 粤 电子 器 件 工业 公司 年-1130-33 JM30B 襄 殉 仪表 元 件 厂 开 -1414-2 
HY1395 华 粤 电子 器 件 工业 公司 下 -1130-42 了 了 M30C 衷 攀 仪表 元 件 三 下 -1414-3 
也 Y1674 华 震 电子 器 件 工业 公司 下 -1130-27 | TM30D 襄樊 仪表 元 件 厂 下 -1414-4 
也 Y1730 华 粤 电子 器 件 工 业 公 司 下 -1132-3 JM30 卫 训 殉 仪表 元 件 厂 下 -1414-5 
也 立 1906 华 粤 电子 器 件 工业 公司 下 -1134-10 JM30F 衷 殉 仪 表 元 件 三 下 -1414-6 
HYI1907 华 幅 电子 器 件 工业 公司 和 -1136-5 JM30G 圳 殉 仪 表 元 件 厂 下 -1414-7 


下 -334 


型 号 三 家 页 得- 序号 | 型 号 
J M30 瓦 襄 殉 仪表 元 粕 厂 下 -1414-8 开 必 20 
JM301I 训 殉 仪表 元 件 三 亚 -1414-9 开 开 20 
JM30 衷 攀 仪表 元 件 厂 下 -1414-10 开 民 20 
JM50A 衷 攀 仪表 元 件 厂 下 -1414-11 开 KK20 
JM50B 衷 殉 仪表 元 件 厂 下 -1414-12 天 20 
JM50C 衷 装 仪表 元 件 厂 页 -1414-13 及 开 20 
JM50D 训 攀 仪表 元 件 厂 卫 -1414-14 开 开 20A 
JM 50 了 五 衷 樊 仪表 元 件 厂 下 -1414-15 攻 开 30 
JM50 下 训 攀 仪表 元 件 三 下 -1414-16 开 开 40 
本 M50G 训 攀 仪表 元 件 厂 下 -1414-17 民 K50 
JM50H 衷 殉 仪 表 元 件 厂 下 -1414-18 玫 开 50 
JM50I 衷 殉 仪 表 元 件 厂 下 -1414-19 玫 开 50 
JM50 训 攀 仪表 元 件 厂 至 -1414-20 KK50 
JM100AA 训 殉 仪表 元 件 厂 亚 -1414-22 开 K50 
JMI00B 衷 攀 仪表 元 任 厂 年 -1414-23 KK50 
JMI00C 囊 攀 仪表 元 件 厂 焉 -1414-24 肛 改 50 
JM100D 训 攀 仪表 元 件 厂 下 -1414-25 开 开 50 
本 MI00E 衷 殉 仪 表 元 件 厂 下 -1414-26 民居 50A 
TIM100EF 襄 殉 仪表 元 件 下 -1414-27 KKI100 
本 MI100G 襄樊 仪表 元 件 厂 第 -1414-28 K 玫 100 
JM100 于 圳 殉 仪 表 元 件 厂 址 -1414-29. KK100 
JM1001T 衷 攀 仪 表 元 件 厂 亚 -1414-39 开 天 100 
JM1001 衷 攀 仪表 元 件 厂 下 -1414-31 KK100 
KG20 ^ 训 攀 仪 表 元 件 厂 夏 -1502-31 
民 G30 4 襄 攀 仪表 元 件 厂 看 -1502-32 玫 攻 100 
开 G40 ^ 衷 樊 仪表 元 件 厂 在 -1502-33 KKi00 
玫 G50 4 误 殉 仪表 元 件 矿 下 -1502- 34 开 及 100 
开 开 1 和 皇 新 市 品 体 管 厂 和 -1504-2 开 开 100 
改 肛 1 沈阳 晶体 管 三 下 -1504-3 用 开 100 
用 下 1 徐州 整流 器 厂 下 -1504-4 开 开 100 
玫 玫 5 徐州 整流 器 厂 下 -1504-5 开 开 100 
肛 玫 5 莱州 市 无 线 电 一 厂 下 -1504-6 开 开 100A 
民 K5 上 上 海 半导体 器 件 十 三 亚 -1504-8 玫 开 200 
后 玫 开 200 
孜 慌 5 徐州 整流 器 厂 下 -1504-9 及 玫 200 
开 玫 5 沈阳 晶体 管 厂 看 -1504-10 及 开 200 
KK5 鲁 新 市 晶体 管 厂 下 -1504-11 攻 民 200 
必 居 5A 北京 权 树 整流 器 厂 下 -1504-7 改 玫 200 
玉 开 10 皇 新 市 蜡 体 管 厂 下 -1504-12 开 开 200 
肛 攻 10 徐州 整流 器 三 秋 -1504-13 
开 开 10 上 上海 半导体 器 件 十 三 厂 亚 -1504-14 开 开 200 
开 必 16 北京 糊 树 整流 器 厂 四 -1504-15 开 开 200 
民居 10 沈阳 晶体 管 厂 下 -1504-16 肛 开 200 
民居 10 徐州 整流 器 厂 下 -1504-17 肛 开 200 


让 


三 家 


页 码 -序号 


徐州 整流 器 厂 
台新 市 晶体 管 三 
徐州 整流 器 厂 
山东 革 州 市 无 线 


电 一 三 


上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 


沈阳 晶体 管 厂 
洛阳 半导体 二 厂 


上 海 半 导体 器 件 丁 三 三 
北京 椿 树 整流 器 三 


徐州 整流 妖 广 
宜昌 尘 导 体 矿 


莱州 市 无 线 电 一 三 
上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 


沈阳 晶体 管 厂 


本 溪 市 无 线 电 五 | 


阜新 市 晶体 管 三 
赛 枢 仪表 元 件 ) 


洛阳 市 半导体 二 
本 溪 市 无 线 电 五 三 


襄 殉 仪表 元 件 厂 
皇 新 市 晶体 管 ) 
乡 云 整流 器 件 | 


八 - 禹 \ 五 三 部 队 晶 体 管 


| 


天 连 五 O_ 晶 体 算 厂 


宜昌 半导体 厂 
荣 州 市 无 线 志 -， 
徐州 整流 器 广 


-| 


上 海 尘 导体 器 件 十 三 三 


沈阳 晶体 管 厂 
^ 机 


部 第 下 十 七 研究 所 


大 连 市 第 二 晶体 管 厂 
大 连 五 O 一 晶体 管 厂 


宜昌 半导体 三 


本 溪 市 无 线 电 五 三 


训 攀 仪表 元 件 矿 

襄樊 仪表 元件 矿 

时 新 市 晶体 管 | 

八 一 八 五 三 部 队 
局 


蜡 体 管 


莱州 市 无 线 电 一 | 


下 海 半导体 器 件 
鹤 岗 市 蜡 体 管 | 
沈阳 晶体 答 三 


下 


了 -1504-18 


开 -1504-19 
下 -1504-20 
下 -1504-21 
亚 -1504-22 
下 -1504-23 
牌 -1504-24 
但-1594-25 
下 -1504-26 
和 夏 -1504-27 
下 -1504-28 
得 -1504-29 
下 -1504-30 
秆 -1504-31 
竹 -1504-33 
下 -1504-34 
玛 -1504-35 
亚 -150&4-32 
下 -1504-36 
亚 -1504-37 
下 -1504-38 
下 -1504- 39 
夏 -1504-40 


到-1504-42 


星 -1506-9 
看 -1506-10 


下-335 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


测 号 三 家 页 码 -序号 
开 开 200 八 二 三 一 厂 下 -1506-11 
改 改 200 北京 变压器 三 下 -1506-16 
玫 开 200 徐州 整流 器 厂 T-1506-18 
玫 玫 200 于 宙 二 三 下 -1506-19 
开 玉 200 镭 去 整流 器 件 厂 直 -1506-20 
玫 玫 200 鞍山 市 电子 电力 公司 “下 -1506-21 
天天 200 徐州 整流 器 厂 下 -1506-22 
玫 开 200 徐州 整流 器 厂 下 -1506-23 
玫 玫 200 徐州 整流 器 厂 让 -1506-25 
开 开 200 徐州 整流 器 厂 下 -1506-26 
玫 开 200 .徐州 整流 器 厂 直 -1506-27 
及 玫 200 徐州 整流 器 厂 下 -1506-28 
及 开 200 徐州 整流 器 厂 下 -1506-29 
攻 玉 200 八 二 三 一 广 看 -1506-30 
玉 玫 200 徐州 整流 下 -1506-31 
开 开 200 九江 整流 器 厂 下 -1506-32 
玉 玫 200 北京 椿 树 整 流 器 三 和 直 -1506-34 
民 K200 人 大 连 三 二 八 口 晶体 管 矿 下 -1494-50 
开 玉 200AA 沈阳 电力 电子 器 件 总 厂 让 -1506-12 
开 民 200AA 洛阳 半导体 二 三 和 -1506-13 
及 开 200A 保定 无 线 电 实验 厂 芷 -1506-15 
及 氏 200 人 入 大 连 市 第 二 曲 体 管 六 和 让 -1506-17 
开 玫 200A 上 海 海 铬 电 力 电子 控制 下 -1506-33 
设备 三 

开 开 300 中 5 本 大 下 -1506-35 
玫 玫 300 绍 云 整流 器 件 厂 下 -1506-36 
开 开 300 鞍 岂 市 电子 电力 公司 ”和 丰 -1506-37 
开 民 300 徐州 整流 器 三 年 -1506-38 
民 K300 九江 整流 器 厂 重 -1506-39 
玫 开 300 阜新 市 晶体 管 厂 下 -1506-40 
开 开 300 训 殉 仪表 元 件 厂 丰 -1506-40 
开 开 300 大 连 五 〇 一 晶体 管 六 和 夏 -1506-41 
玫 玫 300 宜昌 半导体 三 下 -1506-42 
玫 开 300 莱州 市 无 线 电 一 厂 下 -1506-43 
玫 民 300 上 上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 看 -1506-44 
开 开 300 证 阳 晶 体 管 厂 下 -1506-45 
玉 玉 300A 洛阳 半导体 二 三 下 -1506-46 
开 氏 300A 大 连 市 第 二 上 晶体管 四 -1506-47 
开 开 400 大 连 五 〇 一 晶体 答 而 -1506-49 
开 开 400 宜昌 半导体 三 下 -1506-50 
玫 改 400 上 海 半 导体 器 件 十 三 三 下 -1508-1 

玉民 400 沈阳 昌 体 管 厂 四 -1508-2 

玉民 400 北京 变压器 三 下 -1508-4 

攻 肛 400 囊 殉 仪表 元 件 厂 下 -1508-6 


夏 -336 


长 开 500A 
玉 玉 500 人 
玉民 500A 
及 有 500A 
玉民 500AA 
开 了 600 
玉民 600A 
开 开 800 
玉民 800 
玉民 800 
改天 800 

开 开 800A 
民 民 800A 
狼 氏 800A 
改天 1000 
开 开 1000 
玫 开 1000AA 
KN50720 
玉 N200770 
玫 N3007100 
开 N400/150 


阜新 市 晶体 管 厂 

北京 楼 树 整流 器 厂 

捷 志 七 三 

续 云 整流 器 件 厂 

通 山 市 电子 电力 公司 

洛阳 半导体 二 广 

大 连 市 第 二 晶体 管 厂 

ee 
邹 云 整 流 器 件 厂 

转 山 市 电子 电力 公 

徐州 整流 器 厂 

九江 整流 器 三 

机 电 部 第 四 十 七 研究 所 

训 攀 仪表 元 件 厂 

名 新 市 错 体 管 厂 

八 一 作 五 三 部 队 品 体 


一 晶体 管 厂 
宣 昌 半导体 厂 

蕉 岗 市 晶体 管 三 

沈阳 晶体 管 三 

上 海 壮 导体 器 件 十 三 
厂 

大 连 三 二 八 品 晶体管 厂 
大 连 市 第 二 晶体 管 厂 
洛阳 半导体 二 三 

沈阳 电力 电子 器 件 总 厂 
保定 无 线 电 实验 厂 
上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 
大 连 市 第 二 晶体管 厂 
衷 攀 仪表 元 件 厂 
掉 新 市 晶体 管 厂 


宜昌 半导体 三 


上 上 海 半 导体 器 件 十 三 三 
大 连 市 第 二 晶体 管 六 
沈阳 电力 电子 器 件 总 三 
洛阳 半导体 一 上 
重新 市 晶体 管 三 
上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 
沈阳 电力 电子 器 件 总 三 


^ 训 攀 仪表 元 件 


衷 攀 仪表 元 件 | 
衷 娄 仪表 元 件 厂 
训 攀 仪表 元 件 厂 


下 -1508-8 

下 -1508-9 

开 -1508-10 
下 -1508-11 
下 -1508-3 

下 -1508-5 

下 -1508-12 
下 -1508-13 
下 -1508-14 
下 -1508-15 
下 -1508-16 
下 -1508-17 
下 -1508-19 
下 -1508-20 
页-1508-21 


下 -1508-23 
下 -1508-24 
下 -1508-25 
下 -1508-26 
下 -1508-27 


开 -1494-51 
下 -1508-22 
下 -1508-28 
页 -1508-29 
在-1508-31 
下 -1508-32 
亚 -1508-33 
下 -1508-35 
下 -1508-36 
下 -1508-37 
下 -1508-38 
看-1508-34 
亚 -1508-39 
下 -1508-40 
下 -1508-41 
看-1508-42 
下 -1508-43 
下 -1510-3 

下-1510-4 

下 -1510-6 

亚 -1510-8 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 上 家 页 宴 - 序 号 上 型 号 三 家 页 码 - 序 号 
用 P1 角 去 整流 器 件 厂 下 -1472-16 玫 P(C3CT)5A 沈阳 电力 电子 器 件 总 厂 下 -1474-33 
孜 P1l 东 沟 县 无 线 电 二 厂 下 -1472-18 及 P5A 北京 精 树 整流 器 厂 下 -1522-7 
开 P1 么 襄 枢 仪 开元 件 三 下 -1472-18 开 P10 - 遂 山 市 电子 电力 公司 ”下 -1474-37 
玫 了 1 沈阳 电力 电子 器 件 总 厂 下 -1472-19 玉 了 10 齐齐哈尔 北方 无 线 电 -一 下 -1474-38 
及 P1 呼 积 浩特 市 整流 器 六 下 -1472-20 风 
KP1 九江 整流 器 矿 下 -1472-21 用 了 10 沈阳 晶体 管 广 下 -1474-39 
KP1 佛山 市 半导体 器 件 厂 下 -1472-26 | 玫 了 10 缉 云 整流 器 件 矿 下 -1476-3 
开 P1 蕉 岗 市 晶体 管 厂 下 -1472-28 及 P10 上 海 半 导 傈 器 件 十 三 厂 下 -1476-5 
PP3 菜 州 市 无 线 电 一 厂 焉 -1472-31 民 了 10 柳河 县 电子 器 件 厂 下 -1476-6 
KKP3 沈阳 晶体 管 厂 下 -1472-33 玉 P10 @ 湘 潭 市 无 线 电 五 厂 下 -1476-? 
民 P3 朋 云 整流 器 件 厂 下 -1472-40 及 P10 享 新 市 晶体 管 厂 下 -1476-7 
氏 P5 旨 云 整流 器 件 三 下 -1474- 和 4 及 了 10 东 沟 县 无 线 电 二 厂 下 -1476-7 
天 P5 柳河 县 电子 器 件 厂 下 -1474-6 及 P10 4 课 开 仪 表 元 件 厂 下 -1476-7 
开 P5 上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 下 -1474-6 及 了 10 呼和浩特 整流 器 厂 下 -1476-8 
民 P5 e@ 湘 潭 市 无 线 电 五 厂 下 -1474-7 及 P10 株洲 市 整流 器 厂 下 -1476-8 
及 了 5 内 蒙古 太阳 能 源 设备 三 下 -1474-7 及 了 10 佛 由 市 半导体 器 件 厂 “下 -1476-10 
开 P5 乍 新 市 晶体 管 厂 下 -1474-7 玉 P10 潍 芒 无 线 电 一 厂 丰 -1476-11 
玫 P5 东 沟 县 无 线 电 二 厂 下 -1474-7 氏 P10 沈阳 电力 电子 器 件 总 厂 下-1476-12 
及 P5 4 训 殉 仪表 元 件 厂 下 -1474-7 玉 P10 @ 武 汉 市 华兴 电子 实验 工 页 -1476-13 
开 P5 沈阳 电力 电子 器 件 总 厂 和 -1474-8 忆 
玫 P5 呼和浩特 市 整流 器 三 下 -1474- 9 玉 P10 江苏 瞧 宁 县 整流 器 六 下 -1476-16 
玫 P5 株洲 市 整流 器 厂 和 夏 -1474-10 用 P10 沈阳 晶体 管 三 下 -1476-17 
KP5 佛山 市 半导体 器 件 矿 下 -1474-12 玉 P10 佛山 市 富 华电 力 电 子 设 下-1476-18 
玉 P5 潍坊 无 线 电 一 三 下 -1474-13 备 矿 
多 Ps5 沈阳 电 方 电子 髓 件 总 厂 年 -1474-14 开 P10 条 疯 市 晶体 管 王 班 -1476-19 
玫 P5 @ 武 汉 市 华兴 电子 实验 工 下-1474-15 及 P10 上 海 半导体 器 件 十 三 厂 下 -1476-20 
厂 久 P10 菜 州 市 无 线 电 一 厂 下 -1476-21 
多 P5 天 连 五 口 一 晶体 管 六 和 夏 -1474-18 人 PC3CT)10A 上 海 海 得 电力 由 子 控制 下 -1474-40 
玫 P5 江苏 瞧 宁县 整流 器 广 下 -1474-19 设备 三 
氏 P5 佛山 市 富 华 电力 电子 设 页 -1474-20 多 P10A 本 溪 市 无 线 电 五 三 下 -1476-22 
备 广 氏 P10A 昆山 晶体 管 二 三 下 -1476-23 
作 P5 鹤 岗 市 晶体 管 三 竹 -1474-21 及 P10AA 洛阳 半导体 二 三 玫 -1476-24 
用 了 P5 药 州 市 无 线 电 一 厂 下 -1474-22 改 P20 共 山 市 电子 电力 公司 ”下 -1476-28 
用 P5 沈阳 晶体 管 厂 下 -1474-23 民 P20 沈阳 晶体 管 厂 焉 -1476-29 
发 P5 上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 下 -1474-24 FK P20 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 焉 -1476-30 
玫 P5 鞍山 市 电子 电力 公司 ”下 -1474-29 人 1 
及 P5 沈阳 晶体 答 厂 亚 -1474-30 民 P20 乡 云 整流 器 件 厂 到 -1476-47 
人 PP5 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1474-31 肛 P20 北京 栈 树 整流 器 厂 下 -1478-1 
三 开 P20 上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 下 -1478-2 
玉 了 5A 农 诅 市 无 线 电 五 三 亚 -1474-25 氏 P20 柳 启 县 员 子 器 件 厂 亚 -1478-3 
玉 P5A 屁 山 晶体 管 二 三 玉 -1474-26 氏 P20 @ 湘 潭 市 无 线 电 五 三 亚 -1478-4 
天 了 P5A 洛阳 半导体 二 厂 下 -1474-27 氏 P20 急 阳 办 市 无 线 电 五 厂 下 -1478-5 
上 P(C3CT)5A 上 海 海燕 电力 电子 控制 下 -1474-32 开 P20 内 蒙古 太阳 能 源 设 备 广 亚 -1478-5 
设备 广 及 P20 阜新 市 晶体 管 三 下 -1478-5 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


aa 


sawcrm mt 


型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
玫 P20 东 沟 县 无 线 电 二 厂 下 -1478-5 及 P50 柳河 县 电子 器 件 厂 下 -1480-29 
玉 P20 沈阳 电力 电子 器 件 总 矿 下 -1478-6 及 了 50 上 海 绪 导体 器 件 十 三 三 焉 -1480-29 
玫 P20 呼和浩特 市 整流 器 六 下 -1478-7 及 了 50 @ 湘 潭 市 无 线 电 五 厂 下 -1480-30 
及 P20 株洲 市 整流 器 厂 下 -1478-7 有 了 P50 @ 阳 泉 市 无 线 电 五 厂 下 -1480-30 
及 P20 佛山 市 半导体 器 件 六 页-1478-13 天 了 50 内 蒙古 太阳 能 源 设 备 ) 下-1480-30 
及 P20 潍坊 无 线 电 一 厂 各 -1478-14 开 了 50 息 新 市 晶体 管 厂 攻 -1480-30 
长 P20 大 连 五 〇 一 晶体 管 六” 直 -1478-19 了 了 50 东 沟 县 无 线 电 二 三 下 -1480-30 
必 P20 菜 州 市 无 线 电 一 厂 夏 -1478-20 民 P50 ^ 训 殉 仪 表 元 件 厂 下 -1480-30 
玫 P20 上 上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 下 -1478-21 开 P50 沈 忠 电力 电子 器 件 总 广 下 -1480-31 
开 了 20 条 岗 市 晶体 管 厂 四 -1478-22 用 了 50 呼和浩特 市 整流 器 三 下 -1480-32 
发 了 20 佛山 市 富 华 电力 电子 设 看-1478-23 必 P50 株洲 市 整流 器 厂 下 -1480-32 
脸 广 开 P50 舵 山 市 电子 电力 公司 “下 -1480-34 
及 了 3230 沈阳 晶体 管 厂 并 -1478-24 开 了 50 镇 江 半 导体 厂 下 -1480-35 
KP20 江苏 有 瞧 宁县 整流 器 厂 下 -1478-25 开 P50 沈阳 晶体 管 矿 下 -1480-36 
上 P(C3CT)20A 上 海 海燕 电力 电子 控制 下 -1476-31 及 了 50 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 夏 -1480-37 
设备 厂 三 
玉 P(C3CT)20A 沈阳 电力 果子 器 件 总 厂 下-1476-32 玫 P50 大 连 五 〇 一 晶体 管 各 -1480-41 
及 P20A 本 溪 无 线 电 五 厂 直 -1478-26 民 了 50 江苏 瞧 宁 县 整流 器 ) 下 -1480-42 
及 了 P20AA 昆山 晶体 管 二 广 复 -1478-27 必 了 50 宜 旧 半导体 三 下 -1480-43 
民 P20A 洛阳 半导体 二 三 下 -1478-28 KP50(C3CT107 ?莱州 市 无 线 电 一 三 玫 -1480-44 
玫 P20A 北京 构 树 整 济 器 厂 夏 -1522-11 民 P50 上 海 半 导体 器 件 十 三 矿 下 -1480-45 
玉 P30 鞍山 市 电子 电力 公司 下 -1478-31 开 P50 和 荡 岗 市 晶体 管 厂 下 -1480-46 
及 P30 沈阳 晶体 管 三 下 -1478 -32 开 了 50 佛山 富 华 电力 电子 设备 于 -1480-47 
及 P30 组 云 整 流 器 件 厂 页 -1478-40 性 
开 了 30 上 海 灶 导体 器 件 十 三 厂 下 -1478-42 民 P50 湘 章 市 半导体 三 和 夏 -1480-48 
久 P38 柳 启 县 电子 器 件 厂 下-1478-42 开 了 50 沈阳 晶体 管 六 焉 -1480-49 
开 P30 ” 旦 新 市 晶体 管 | 和 -1478-43 民 P(K3CT)50A 上 海 海 菩 电 力 电子 控制 下 -1480-38 
久 P30 东 沟 县 无 线 电 二 厂 下 -1478-43 设备 厂 
天 P30 4 衷 殉 仪 表 元 件 ) 下 -1478-43 民 P(C3CT)50A 访 阳 电力 电子 器 件 总 广 下 -1480-39 
玫 P30 呼和浩特 市 整流 器 王 下 -1478-44 氏 P(3CTI750A 武汉 市 半导体 需 件 三 ) ”下 -1480-50 
用 了 30 株洲 市 整流 器 |) 夏 -1478-44 民 P50 信 本 各 市 无 线 电 五 | 开 -1482-1 
及 P30(3CT06)? 山 东 菜 州 无 线 电 一 广 下 -1478-47 多 卫 50 人 昌 山 晶体 管 二 ) 下 -1482-2 
民 P30 上 海 半 导体 器 件 十 三 三 和 夏 -1478-48 民 P50A 洛阳 半导体 二 厂 下 -1482-3 
开 P30 佛山 市 富 华 电力 电子 证 和 丰 -1478-49 人 肛 P50A 北京 枝 树 整流 器 三 下 -1522-36 
备 厂 民 P100 大 连 五 口 -- 品 体 管 矿 下 -1482-5 
久 P30 沈阳 晶体 管 厂 重 -1478-50 及 P100 宜昌 半导体 三 竹 -1482-6 
开 卫 30 佛山 市 半导体 器 件 矿 -1480-2 KP100 菜 州 市 无 线 电 一 厂 币 -1482-7 
民 P30A 洛阳 半导体 二 厂 看 -1480-1 及 Pi00 上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 下 -1482-8 
氏 P50 潍坊 无 线 甩 一 厂 开 -1480-4 必 P100 稚 册 市 晶体 管 厂 下 -1482-9 
及 了 50 佛山 市 半导体 器 件 矿 下 -1480-5 开 了 100 佛山 市 富 华电 力也 子 设 下 -1482-10 
多 了 P50 沈阳 电力 电子 器 件 总 三 焉 -1480-6 备 厂 
用 P50 @ 武 汉 市 华兴 电子 实验 工 亚 -1480-? 长 了 100 湘 谭 半导体 厂 下-1482-11 
和 KPI100 沈阳 晶体 管 三 秆 -1482-12 
及 了 50 乡 云 整流 器 件 厂 玫 了 100 江苏 瞧 宁县 整流 器 广 下-1482-13 
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了 PP100 本 溪 市 无 线 ，， 下 -1482-14 开 卫 200 .徐州 整流 器 三 下 -1484-15 
KP100 鞍山 市 电子 电力 公 看 -1482-16 及 P200 浴 芒 无 线 电 一 三 下 -1484-18 
KP100 药 山 市 下 -1482-17 及 P200 八 一 八 五 三 部 队 品 体 ”和 夏 -1484-17 
民 了 100 镇 江 半 导体 三 亚 -1482-18 管 厂 
民 了 100 红云 整流 器 件 厂 亚 -1482-19 肥 了 200 尝 阳 电力 电子 器 件 总 | ” 丰 -1484-18- 
色 P100 洗 齐 哈 尔 北 方 无 线 电 下 -1482 -20 开 了 200 洛阳 半导体 二 三 夏 -1484-18 
一 厂 色 了 200 株洲 市 整流 器 三 下 -1484-19 
玉 P100 潍坊 无 线 电 一 厂 亚 -1482-21 民 了 200 天 津 市 第 六 半导体 器 件 下 -1484-20 
玉 了 100 佛山 市 半导体 器 件 矿 下 -1482-22 。 三 
用 了 100 大 连 市 第 二 晶体 管 王 看-1482-23 及 了 200 孙 丈 仪 起 元件 三 丰 -1484-20 
玉 了 100 沈阳 电力 电子 器 件 总 广 焉 -1482-24 有 入 了 200 北京 整流 器 厂 下 -1484-21 
六 了 P100 结 云 整流 器 件 厂 页 -]482-31 民 卫 200 大 连 市 第 二 晶体 管 产 下 -1484-23 
K 了 100 无 锡 市 无 线 电 元 件 五 广 下 -1482-37 及 了 200 佛山 市 半导体 器 件 厂 下 -1484-21 
用 P100 @ 成 部 无 线 电 七 三 和 -1482-38 儿 了 200 北 束 楼 树 整流 器 三 夏 -1484-23 
玉 了 100 青岛 电器 元 任 六 亚 -1482-39 上 PP200 潍坊 无 线 遇 一 厂 夏 -1484-25 
和 P100 天 津 第 六 半导体 器 件 王 下 -1482-40 玉 P 了 200 沈阳 电力 电子 器 件 总 三 下 -1484 26 
攻 P109 东 沟 有 只 无线电 二 下 -1I482-40 氏 卫 200 沈阳 电力 电子 器 件 总 厂 下 -1484-27 
开 P100 湘 谭 市 无 线 电 五 厂 置 -1482-41 用 了 200 鞍山 市 电子 电力 公司 ”下 -1484-29 
多 P100 徐州 整流 器 厂 下 -1482-42 民 P200 绷 云 整 流 咒 件 厂 黎 -1484-30 
及 Pi00 时 新 市 盟 体 管 三 下 -1482-43 及 卫 200 捷 卡 十 ) - 下 -1484-31 
KP100 洛阳 于 导体 二 三 亚 -1482-43 及 了 200 沈阳 晶体 答 三 夏 -1484-32 
民 P100 八 一 八 五 三 部 队 唱 体 亚 -1482-44 及 了 200 匀 昌 部 第 四 于 七 研究 所 下 -1484-33 
管 广 开 卫 200 草 并 除 尔 北方 无 线 电 一 下 -1484-33 
玫 了 100 蕉 坊 无 线 电 一 三 焉 -1482-45 
及 PL100 株洲 市 整流 器 三 下 -1482-46 及 了 200 遂 山 市 电子 电力 公 机 -1484-35 
有 代 P100 训 殉 仪表 元 件 厂 夏 -1482-47 开 了 P200 大 连 五 口 一 晶体 全 夏 -1484-39 
及 P100 多 阳 内 市 无 线 电 五 三 下 -1482-48 及 了 200 宜昌 半导体 三 下 -1484-40 
氏 PI100 识 阳 电力 电子 器 件 总 厂 下 -1482-48 多 了 P200 宣 昌 尘 导体 三 和 夏 -1484-41 
开 P100 沈阳 电 站 体 管 厂 焉 -1484-28 长 卫 200 菜 州 市 无 线 电 一 三 下 -1484-42 
民 P100A 深 阴 半导体 二 三 焉 -1482-15 及 卫 200 上 海 伴 导体 器 件 十 三 六 下 -1484-43 
及 P100A 箱 岗 市 晶体 答 三 下 -1482-29 及 了 200 家 岗 市 晶体 管 厂 下 -1484-44 
开 P100 信 阔 京 顶 树 整流 器 三 焉 -1522-18 到了 200 一 富 华 电力 电子 设 下 -1484-45 
KP3i01 稚 闵 市 晶体 管 厂 下 -1472-15 采矿 
氏 P103 稚 阅 市 晶体 管 三 下 -1474-1 了 攻 了 200 湘 谭 半 导体 厂 下 -1484-46 
及 P105 杀 岗 市 晶体 管 厂 焉 -1476-46 玫 P200 沈阳 晶体 答 厂 和 夏 -1484-47 
用 了 107 准 册 市 癌 体 管 开 -1480-24 及 卫 200 湖州 市 次 湖 兴 效 电 力 电 下 -1484-48 
及 P150 、 旧 尘 导体 厂 下 -1482-49 于 | 
及 了 200 组 去 整流 器 件 厂 焉 -1484-6 及 了 200 武汉 市 半导体 器 件 三 “下 -1484-49 
玫 了 200 无 锡 市 无 线 电 元 件 五 三 下 -1484-11 加 
及 P200 @ 成 都 无 线 电 七 三 亚 -1484-12 玉 P200 玲 宁县 整流 器 三 四 -1484-50 
氏 P200 青岛 电器 元 件 厂 了 -1484-13 用 了 200 有 衬 县 整流 器 三 下-1486-1 
开 P200 湘 注 市 无 线 由 五 三 亚 -1484-14 民 P200 大 连 三 二 八 〇 晶体 管 六 下 -1522-21 
人 了 200 内 蒙古 太阳 能 源 设 备 厂 亚 -1484-15 发 P 200 北京 楼 树 整流 器 厂 年 -1522-?4 
玫 卫 200 东 沟 县 无 线 电 二 厂 开 - 484 15 玉 上 了 200 从 稚 岗 市 晶体 管 厂 下 -1484-5 
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KP(3CT)200A 沈 阳 电 力 电子 器 件 总 三 各 -1484-36 玫 了 400 续 云 整流 器 件 广 下-1486-48 
及 P(3CT)200A 上 海 海 狂 电力 电子 控制 下 -1484-37 长 了 400 沈阳 晶体 管 三 下 -1486-49 
设备 厂 久 P400 大 连 五 口 一 晶体 管 斑 下 -1486-50 
及 卫 200A 本 溪 市 无 线 电 五 厂 利 -1486-2 及 P400 宜昌 半导体 厂 亚 -1488-1 
及 卫 200 信 昆山 晶体 管 二 厂 下 -1486-3 及 了 400 上 海 半 导体 器 件 十 三 三 亚 -1488-2 
玫 了 200A 洛阳 半导体 二 三 下 -1486-4 氏 P400 湘潭 市 半导体 厂 下 -1488-3 
玫 卫 300 大 连 五 〇 一 晶体 管 一下 -1486-8 开 了 P400 沈阳 晶体 答 厂 下 -1488-4 
及 P300 宜昌 半导体 三 下 -1486-9 开 P500 宜昌 半导体 三 下 -1488-7 
攻 了 300 宜昌 半导体 三 下 -1486-10 开 P500 莱州 市 无 线 电 一 三 下 -1488-8 
及 卫 300 菜 州 市 充 线 电 一 厂 下 -1486-11 及 了 500 上 海 半 学 体 器 件 十 三 厂 下 -1488-9 
及 卫 300 上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 下 -1486-12 必 P500 苇 册 市 晶体 管 厂 焉 -1488-10 
开 P300 佛山 市 富 华 电力 电子 设 下 -1486-13 及 了 500 佛山 市 富 华电 力 电 子 设 焉 -1488-11 
备 厂 耕三 
玉 了 P300 湘 谭 市 半导体 三 重 -1486-14 长 了 500 湘潭 市 半导体 三 得 -1488-12 
及 了 300 沈阳 晶体 管 三 下 -1486-15 开 P500 沈阳 晶体 管 三 亚 -1488-13 
玫 P300 湖州 市 鞭 淹 兴 凌 电力 电 各-1486-16 开 了 500 大 和 连 五 〇 一 晶体 管 刻下 -1488-14 
平 广 开 了 500 武汉 市 半导体 器 件 三 厂 下 -1488-15 
及 卫 300 武汉 市 半导体 器 件 三 六 下 -1486-17 长 了 500 腑 宁县 整流 器 三 下 -1488-16 
玫 P300 队 宁 县 整流 器 厂 和 夏 -1486-18 及 P500 遂 山 市 电子 电力 公司 “下 -1488-21 
玫 了 300 鞍山 市 电子 电力 公司 “下 -1486-21 及 P500 . 沈阳 蜡 体 管 三 亚 -1488-22 
及 卫 300 旨 科 整流 器 件 厂 下 -1486-22 及 P500 3 了 -1488-23 
开 了 300 过 山 市 电子 电力 公司 “ 亚 -1486-23 及 P500 鞍山 市 电子 电力 公司 “下 -1488-24 
玫 了 300 二 二 老 广 下 -1486-24 玉 P500 徐州 整流 器 件 厂 焉 -1488-25 
及 了 300 徐州 整流 轿 ] 看 -1486-25 KP500 颖 云 整 流 器 件 广 划 -1488-26 
及 了 300 沈阳 晶体 管 厂 下 -1486-26 玉 P500 八 二 三 一 三 下 -1488-27 
开 P300 东 沟 县 无 线 电 二 厂 下 -1486-29 玉 了 500 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 下 -1488-28 
开 P300 洛 阻 半 导体 二 三 下 -1486-30 凡 
开 了 300 株洲 市 整流 器 厂 下 -1486-31 及 了 500 青岛 电器 元 件 ) 下 -1488-29 
玉 了 300 襄 攀 仪表 元 件 厂 下 -1486-32 及 P500 4 初 电 部 第 四 十 七 研究 “下 -1488-30 
开 P300 训 殉 仪表 元 件 厂 下 -1486-33 所 
攻 卫 300 人 徐州 整流 器 厂 下 -1486-34 和 了 500 北京 整流 器 三 下 -1488-33 
用 了 P300 佛山 市 半导体 器 件 矿 “和 攻 -1486-35 开 了 500 徐州 整流 器 厂 下 -1488-34 
必 P300 大 连 市 第 二 晶体 管 | 下 -1486-36 玫 卫 500 佛山 市 半导体 器 件 六 下 -1488-35 
玉 了 300 沈阳 电力 电子 器 件 总 厂 下 -1486-37 玉 了 500 大 连 市 第 二 晶体 管 厂 “下 -1488-36 
及 了 300A 洛阳 半导体 二 厂 下 -1486-19 及 P500 潍坊 无 线 电 一 厂 下 -1488-37 
及 卫 350 宜昌 半导体 三 下 -1486-38 民 了 500 演 阳 电力 电子 器 件 总 厂 下 -1488-38 
用 P400 佛 员 市 半导体 器 件 广 下 -1486-39 玫 P500 尝 阳 电力 帅 子 器 件 总 厂 下 -1488-39 
及 P400 大 连 市 第 二 晶体 管 六 下 -1486-40 改 P500 @ 成 都 无 线 电 七 厂 下 -1488-44 
玫 P400 湘潭 市 无 线 电 五 厂 下-1486-42 有 民 P500 湘潭 市 无 线 电 五 下 -1488-45 
及 了 P400 株洲 市 整流 器 厂 下 -1486-43 及 P500 内 蒙古 太阳 能 源 设 备 六 下 -1488-46 
及 了 P400 襄 攀 仪表 元 件 六 和 夏 -1486-44 多 了 500 末 沟 县 无 线 电 二 三 下 -1488-46 
KP400 鞍山 市 电子 电力 公司 “下 -1486-45 开 了 500 洛阳 半导体 二 三 夏 -1488-46 
开 P400 二 汪汪 厂 ， 焉 -1486-46 玫 P500 潍坊 无 线 电 - 三 下 -1488-47 
鞍山 市 电子 电力 公司 “ 王 -1486-47 用 P500 潍坊 无 线 电 一 三 亚 -1488-48 
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KK 了 500 八 - 一 八 五 三 部 队 晶体 管 开 -1488-49 玫 PC3CT 2800A 开 海 海 注 电力 电子 控 侧 直 -1490-18 
三 设备 三 
民 P500 沈阳 电力 电子 器 件 总 三 下 -1488-50 开 P800A 洛阳 半导体 二 厂 年 -1490-32 
及 了 500 株洲 市 整流 器 厂 下 -1490-1 开 了 1000 大 连 五 O 〇 一 晶体 管 厂 下 -1490-35 
开 了 500 训 攀 仪表 元 件 厂 下 -1490-2 玫 P1000 宜昌 半导体 三 夏 -1490-36 
及 了 P500 大 连 三 二 八 品 晶体管 六 亚 -1522-29 开 了 1000 上 海 半导体 需 件 十 三 厂 下 -1490-37 
玫 卫 500A 本 溪 市 无 线 电 五 厂 下 -1488-17 有 了 P1000 佛山 市 富 华电 力 电 子 设 置 -1490-38 
久 P500A 昆 卫 晶体 管 厂 下 -1488-18 备 厂 
开 P500A 洛阳 半导体 二 厂 页 -1488-19 及 P1000 漂 潭 市 半导体 三 下 -1490-39 
KP(3CT)500A 上 海 海王 电力 电子 控制 下 -1488-31 | 长 P1000 沈阳 晶体 管 厂 下 -1490-40 
设备 三 开 P 1000 沈阳 晶体 管 三 重 -1490-44 
KPC3CT)500A 沈 阳 电 力 电 了 器 件 总 六 下 -1488-32 长 了 1000 齐齐哈尔 北方 无 线 电 一 让 -1490-45 
长 P500AA 锥 由 市 晶体 管 厂 得 -1488-40 而 
久 了 500A 北京 构 树 整流 器 厂 下-1522-32 及 P1000 七 七 七 六 焉 -1490-46 
长 P600 湘 漂 市 无 线 电 五 三 焉 -1490-3 及 P1000 八 二 三 一 三 看 -1490-48 
民 P600 大 连 市 第 二 蜡 体 管 广 焉 -1490-4 长 了 1000 4 机 电 部 第 四 十 七 研究 所 下 -1490-49 
玉 了 600 宜昌 半导体 三 下 -1490-5 用 了 P1000 大 连 市 第 二 晶体 管 厂 下 -1490-50 
民 了 600 上 上海 洲 导 体 器 件 十 三 厂 焉 -1490-6 及 了 1000 潍坊 无 线 电 一 厂 下 -1492-1 
及 了 P600 湘 谭 市 半导体 厂 下 -1490-7 及 卫 1000 沈阳 电力 电子 器 件 总 厂 下 -1492-2 
有 代 了 600 沈阳 晶体 管 厂 亚 -1490-8 玉 了 1000 沈阳 电力 电子 器 件 总 三重 -1492-5 
及 P600 七 七 七 厂 下 -1490-9 久 P1000 湘潭 市 无 线 电 五 六 直 -1492-6 
及 了 600 鞍山 市 电子 电力 公司 “看 -1490-10 玫 了 1000 株 州 市 整流 器 三. 下 -1492-7 
开 P600 沈阳 唱 体 管 厂 下 -1490-11 及 P1000A 昆山 晶体 管 和 直 -1490-41 
儿 P800 青 名 电器 元 件 矿 和 丰 -1490-12 玫 卫 1000A 洛阳 半导体 二 姜 秆 -1490-42 
及 了 800 沈阳 晶体 管 六 斑 -1490-13 KPC3CT)1000A 沈 阳 电 力 电 子 器 件 总 厂 下 -1490-47 
有 玉 P800 济 齐 哈 尔 北 方 无 线 岂 -- 下 -1490-14 开 了 1500 沈阳 电力 电子 器 件 总 三 看 -1492-8 
人 广 玉 了 1500 阜新 市 晶体 管 三 和 夏 -1492-9 
攻 P800 七 七 七 厂 下 -1490-15 玉 91 朝阳 无 线 电 元 件 广 下 -1512-25 
多 P800 蓄 山 市 电子 出 力 器 件 公 下-1490-16 多 S1 @ 沙 市 晶体 管 厂 下 -1512-32 
司 攻 91 上 海 电 器 电子 元 件 | 下 -1512-33 
攻 P800 4 机 电 部 第 四 十 七 研 究 所 丰 -1490-17 玉 S1 4 殖 湖 晶体 管 厂 年 -1512-34 
了 玫 P8o0 湘 谭 市 无 线 电 五 厂 下 -1490-20 玉 51 4 亡 雏 仪表 元 件 广 下 -1512-35 
久 P800 株洲 市 蓝 流 器 三 下 -1490-21 玉 31 沈阳 晶体 管 厂 下 -1522-4 
儿 P800 大 连 市 第 二 晶体 管 矿 下 -1490-22 多 S1l-1 青 间 电器 元 件 厂 下 -1512-36 
及 P800 潍坊 无 线 电 一 三 下 -1490-23 长 各 1 青 龟 电器 元 件 三 利 -1512-37 
KP800 沈阳 电力 电子 器件 总 三 下 -1490-24 开 S1-2 青岛 电器 元 件 厂 在 -1512-38 
到 P800 大 连 五 〇 一 晶体 管 厂 下 -1490-26 氏 S1-2 青 锅 电 器 元 件 厂 下 -1512-39 
久 P8o00 宜昌 半导体 三 下 -1490-27 氏 S1-3 青 龟 电 器 元 件 厂 下 -1512-40 
玫 了 800 上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 下 -1490-28 及 91-3 青岛 电器 元 件 厂 看-1512-41 
玫 P800 佛山 市 富 华 电力 电子 设 看 -1490-29 民 S1-4 青岛 电器 元 件 厂 各 -1512-42 
备 厂 KS1-4 青岛 电器 元 件 厂 下 -1512-43 
必 P800 湘潭 市 兴 导 体 厂 下 -1490-30 有 久 S1-5 青 总 电器 元 件 厂 下 -1512-44 
长 P800 沈阳 品 体 管 厂 亚 -1490-31 民 S1-5 扫 品 电器 元 件 厂 下 -1512-45 
玫 P800 北 束 杰 树 整流 器 三 下 -1522-33 及 S1-6 青岛 电器 元 件 厂 下 -1512-46 


玫 -341 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


wmamarurremem more 


型 
了 SS1-6 
开 ST-7 
扑 全 和 7 
开 S1-8 
用 SS1-8 
必 S1A 
及 9S3 

必 S3 

共和 

玉 S3 

蕉 5 
RS 3S<0 
用 3S3-3 
孜 33-4 
长 33-5 
玉 S3-6 
攻 S3-7 
玫 S3-8 
入 SS3-9 
发 3S3-10 
民 S3-12 
民 S3-14 
久 33-16 
攻 53A 
孜 305 

必 S05- 
孜 S05-1 
长 S05-2 
及 905-2 
了 905-3 


镶 : 沙 了 


广 


青岛 电器 元 件 厂 


青岛 电器 元 件 厂 


青岛 电器 元 


八 O 上 OF 厂 


参 划 无 线 电 元 件 厂 
市 晶体 管 厂 

4 死 湖 晶体 管 广 
青岛 电器 元 件 
急电 器 元 件 


马 电 器 元 从 


吕 电 器 元 件 


青岛 电器 元 件 厂 
青岛 电器 元 件 厂 
沈阳 志 力 电子 器 件 总 厂 


恨 岛 电器 元 亿 


青岛 电器 元 人 


广 
名 三 
青岛 电 品 元件 三 
名 人 
届 三 


青岛 电器 元 件 
青岛 电器 元 件 厂 


青岛 电 囊 元件 


青岛 电器 元 件 


一 开 
书 岛 


器 元 件 厂 


演 阳 电力 电子 器 件 总 三 


朝阳 无 线 电 元 件 厂 
书 品 电 器 元 件 厂 


青岛 电器 元 件 厂 
青 锅 电 器 元 件 厂 
寺 名 电器 元 件 厂 
青岛 电器 元 件 厂 


青 品 


省 多 


考 这 


八 OT 七 DJ 


急 沙 市 晶体 管 三 


器 元 件 
青岛 电器 元 件 厂 
和 蕊 电 器 元 件 厂 
电 恬 元件 厂 
青 名 电器 元 件 三 
青岛 电器 元 件 厂 
衣 吕 电器 元 件 厂 
青岛 电器 元 件 
青 龟 电器 元 件 
青岛 电器 元 件 凡 
青岛 时 器 元 件 


| 


昌 新 市 品 体 管 ) 


页 码 -序号 | 型 号 ) 家 
亚 -1512-47 术 S5 准 岗 市 品 体 管 厂 
生 -1512-48 民 S5 朝阳 无 线 电 元 有 
下 -1512-49 长 95-1 青 昌 电 器 元 件 ] 

下 -1512-50 攻 S5-2 青岛 电器 元 件 厂 
下 -1514-1 开 S5-3 青岛 电器 元 件 厂 
亚 -1512-26 玉 S5-4 青 名 电器 元 件 厂 
焉 -1514-12 民 S5-5 青 名 电器 元 件 厂 
亚 -1514-17 玉 S5-6 背 龟 电 器 元 件 厂 
下 -1514-24 久 S5-7 寡 襄 电 器 元 件 厂 
下 -1514-25 及 35-8 青岛 中 器 元 件 厂 
下 -1514-26 民 S5-9 青岛 电器 元 件 厂 
下 -1514-27 玫 S5-10 青岛 电器 元 件 厂 
下 -1514-28 开 S5-12 青岛 电器 元 件 厂 

下 -1514-29 玉 S5-14 囊 岛 电器 元 件 广 
焉 -1514-30 KS5-16 青岛 电器 元 件 厂 
下 -1514-3 民 >5A 沈阳 电力 电子 器 件 总 了 
下 -1514-32 民 35A 北京 楼 树 整流 器 三 
下 -1514-33 开 S5A 北京 构 树 整流 器 厂 
至 -1514-34 开 S10 巩 岗 市 晶体 管 厂 
夏 -1514-35 民 310 @ 沙 市 晶体 管 厂 
夏 -1514-36 及 >10 ^ 训 资 仪表 元 件 矿 
下-1514-37 开 S10 沈阳 蜡 体 管 三 
夏 -1514-38 长 510-1 宜昌 半导体 三 
下 -1514-18 长 S10-2 宜昌 半导体 三 
焉 -1512-1 必 310-3 宜昌 半导体 厂 
下-1512-2 及 S510-4 宜 吕 半 导体 三 
下 -1512-3 氏 S10-5 宜昌 半导体 厂 
征 -1512-4 玉 S 10-6 宜昌 半导体 厂 
亚 -1512-5 及 10-7 宜昌 半导体 厂 
下 -1512-6 区 S10-8 宣 旧 半 导体 三 
下 -1512-7 民 S10-9 宜昌 半导体 厂 
竹 -1512-8 玉 S 10-10 宣 上 昌 半 导体 三 
焉 -1512-9 及 9 10-12 宣 昌 半导体 三 
夏 -1512-10 及 SI0-14 宜昌 半导体 三 
下-1512-11 民 S10-16 宣 昌 半 导体 三 
下 -1512-12 用 310A 沈阳 电力 电子 器 件 总 三 
下 -1512-13 民 S20 条 岗 市 晶体 管 三 
下 -1512-14 及 S20 北京 椿 树 整 流 器 厂 
划 -1512-15 开 S20 享 新 市 晶体 管 厂 
焉 -1512-16 KS20 @ 沙 市 晶体 管 厂 
下 -1512-17 民 320 ^ 圳 攀 仪 慌 元 件 厂 
下 -1514-49 及 ”20 沈阳 晶体 管 广 
下 -1516-4 氏 S20-1 青岛 电器 元 件 厂 
王 - -516-5 及 S20-2 青岛 电器 元 件 厂 


夏 -1516-9 
各 -1516-10 
机 -1516-11 
玉 -1516-12 
页 -1516-13 
下 -1516-14 


下 -1516-36 
下 -1516-37 
下 -1516-38 
下 -1516-39 
焉 -1516-40 
亚 -1516-41 
1516-42 
16-43 
16-44 
6-45 
1516-30 


二 

遇 
这 全 大 让 
CT 


上 
本 


型 号 


玫 S20-3 
玉 S20-4 
攻 S20-5 
及 SS20-6 
必 S20-7 
玫 S20-8 
玫 S20-9 
用 S20-10 
孜 920-14 
氏 S20-14 
及 9320-16 
玉 S20A 
及 S20A 
及 S50 

必 S50 

孜 S50 

用 S50 

及 950 

民 S50 

术 S50A 
术 S550 人 入 


KS50A 
了 SS100 


枚 9100 
改 S100 
攻 S100 


长 S100 
攻 S300 
玫 9200 
孜 S200 
到 S200 
孜 S200 
攻 S200 


了 术 S500 
人 5 204 


三 家 页 码 -序号 
青岛 电器 元 件 厂 看-1518-11 
寡 岛 下 器 元 件 厂 自 -1518-12 
青岛 电器 元 件 矿 四 -15418-13 
背 岛 电器 元 件 厂 夏 -1548-14 

吾 名 电器 元 件 厂 碍 -1518-15 
青岛 电器 元 件 矿 杜 -1518-16 
甫 岛 电 器 元 件 厂 下 -1518-17 
青岛 电器 元 件 厂 利 -1518-48 
彰 鳃 电器 元 件 矿 划 -1518-19 
青 铝 电器 元 件 厂 站 -15418-20 
青岛 电器 元 件 厂 村 -1518-21 


沈阳 电力 电子 需 件 总 厂 


北 汞 楼 树 整流 


岛 电 器 元 人 性 厂 
条 册 市 晒 管 
旺 新 市 晶体 管 


器 三 


广 


事 殉 仪 悄 元件 


沈阳 上 呈 体 管 ) 


下山 品 体 和 管 


网 仪表 元 件 ) 


沈阳 电力 电子 器 件 总 


广 


北京 铺 树 整流 器 厂 


八 一 八 五 三 沸 


管 三 


队 晶 体 


襄 殉 仪表 元 件 矿 
大 这 五 〇 一 晶体 管 厂 


湖州 市 故 湖 兴 薰 电 力 电 


村) 


鞍山 市 电子 电力 公司 


沈阳 晶体 管 厂 


寺 山 市 电子 电力 公司 
青岛 电器 元 件 厂 


As 而 
量 新 


市 晶体 管 厂 


八 一 八 五 三 部 队 量 体 


As 和 一 
管 


讲 攀 仪表 元 件 厂 
大 连 五 O 一 晶体 管 厂 


必 


上 上海 半导体 器 件 十 三 厂 

鹤 讽 市 晶体 管 三 

湖州 市 鞭 湖 兴 葵 电力 电 
村 户 


沈 卫 时 1 体 局 


村 -45318-4 
夏 -1522-13 
夏 -1518-30 
夏 -15348-31 
本 
是 -1818- 


到 -4538-44 


1518-46 
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型 号 三 家 

玫 S200AA 八 二 三 一 厂 

玫 S 200A 昆 卫 晶体 管 二 三 

玉 3200A 深 了 电 方 电子 器 件 总 三 

久 S200A 北京 棒 梢 再 流 器 厂 

玫 S300 太 连 五 〇 一 晶体 管 广 

及 S300 上 上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 

长 5300 湖州 市 鞭 漳 兴 邦 电力 电 
子 六 

扩 S300 芝 同 市 电子 电力 公 辟 

长 S400 ee 

到 SS400 大 过 五 〇 一 晶体 管 厂 

攻 S408 上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 

民 S400 衷 殉 仪表 元 件 广 

开 S400 沈阳 晶体 管 矿 

及 S500 八 一 八 五 三 部 队 晶 体 
管 厂 

及 S500 襄 玩 仪表 元 件 矿 

民 5500 大 连 五 O 〇 一 晶体 管 三 

攻 S500 上 海 半 导体 器 件 十 三 厂 

民 S500 台新 市 量 体 管 厂 

长 S500 湖州 市 划 湖 兴 壮 电力 电 
了 于 三 

及 S500 鞍山 市 电子 电力 公司 

开 S500 沈阳 晶体 管 三 

玫 S500AA 八 工 三 一 厂 


玫 殉 责 8N50 中 国 科 * 


及 W 甩 8N55 

用 到 HH35NI10 
攻克 本 35N 12 
及 玖 有 35N15 
开 WP0O3N40 
及 克 P03N45 
及 WPO3N50 
及 而 Po5N40 
及 WP05N45 
开 WWP05N50 
开 砚 PiN40 

玫 而 PIN45 

玫 WP1N50 

玉 砚 PLIN55 下 


车 和 卫 和 各 了 卫生 卫 了 汪 和 壮 


和 WP?2N40 中国 科学 院 微 


KWP2N45 
玉 凤 PP2K50 
必 友 P2MN55 


本 画 
这 总 
会 


院 微 电子 中 心 
院 微 电子 中 心 
院 徽 电子 中 心 
院 微 电 子 中 心 
院 微 电 子 中 心 
院 徽 电子 中 心 
院 微 电 子 中 心 
院 徽 电子 中 心 
院 微 电 子 中 心 
科学 院 微 电子 中 心 


Sa 
科学 
习 科 .学 
于 可 
[二 | 天 2 
中 科学 
国 科 学 
本 
国 科学 
于 十 际 :| 翌 加 
斗 学 
扶 ] 和 | 名 
广 科学 
国 科 学 
经 
匡 
4 
国 
Er 


科学 院 微 电 子 中 心 
科学 院 微 电 子 中 心 
尝 院 微 电 子 中 心 
徽 电 子 中 心 
答 电 子 中 心 


电子 中 心 
主子 中 心 
E 微 电子 中 心 

区 下心 


四 - -1520-2 
本-1520-3 
下 -1520-4 
亚 -1522-23 
下 -1520-6 
下 -1520-7 
下 -1250-8 


乔 -1520-9 

和 -1520-10 
焉 -1520-11 
下 -1520-12 
和 -1520-13 
下 -1522-28 
夏 -1520-14 


置 -1520-15 
秆 -1520-16 
夏 -1520-17 
秆 -1520-18 
下 -1520-19 


夏 -1520-22 
页 -1522-30 
更-1520-20 
村 -1456-28 
夏 -1456-29 
夏 -1456-25 
和 夏 -1456-26 
看 -1456-27 
年 -1452-3 
村 -1452-4 
置 -1450-50 
政 -1452-31 
村 -1452-12 
夏 -1452-13 
ee 
科 -1454- 

ia 
四 -1454-12 
下 -1454-30 
于 -1454-33 
es 
星 -1454-3 


rereeinrmrorrmirweveeeseoorrr avmrnoerrece conaoai oem 
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下 P4N40 
开 友 P4N45 
入 友 PP4N50 
及 友 P5N20 
及 WP5N25 
玉 WP5N30 
及 下 P5N40 
到 P5N45 
久 WP5N50 
到 克 P8N40 
攻 WP8N45 
天 克 P8N50 
攻 WPIlI0NI0 
及 到 P10NI2 
了 WP10N15 
久 WP3055 
长 忆 -200 

下 和 -300 

了 -500 
玫 ZG0,5A 
玫 ZG0.5B， 
玫 ZG0.5C 
KZG0.5D 
到 民 0,5 也 
攻 ZG0.5E 
儿 ZG0.5G 
民 ZG0.5HI 
二 下 142 

L 下 119CQ 
二 下 119 有 

二 玉民 200 
荆 疏 下 500 
工人 了 200 

L 反 P300 
于 改 生 400 
二 区 了 500 
于 必 P800 
工 玉 了 1000 
二 发 3 200 
工 攻 9500 
芋 个 2464 
Yl4 

二 Y17 

工 Y19 


夏 -344 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 -一 一 一 - 一 一 -…-- 


所 夏 - 160- 人 


-一 -一 


三 家 页 码 -并 型 号 本 家 页 码 -序号 
中 国 科学 院 微 电 子 中 心 KE- 1454-31 | 工 立 人 济南 半导体 元 件 实验 所 下-1162-33 
中 国 科学 院 微 虫子 中 心 开 -1454-34 荆 工 60 济南 半导体 元 件 实验 所 亚 -1152-36 
中国 科 学 院 徽 电子 中 心 下 -1454-37 LY60H 济南 半导体 元 件 实验 所 于 -1156-9 
引 国 科学 院 微 员 子 中心 下 -1454-27 王立 92 济南 半导体 元 件 实 验 所 御 -478-3 

国 科学 院 微 电 子 中 心 为 -1454-28 工 Y105 济南 半导体 元 件 实验 所 焉 -1158-10 
中 国 科学 院 微 电 子 中 心 下 -1454-29 二 YY152 济南 半导体 元 件 实验 所 下-1160-29 
中 国 科学 院 徽 电 子 中 心 下-1454-32 工 立 205 济南 半导体 元 件 实验 所 亚 -1158-11 
中 国 科学 院 微 于 子 中 心 下 -1454-35 上 L 上 Y205 匡 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1160-16 
中 国 科学 院 微 电 子 中 心 下 -1454-38 LLY405 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1158-12 
中 国 科学 院 徽 员 子 中 心 下 -1456-13 二 YY405 丽 济南 半导体 元 件 实验 所 于-1160-11 
站 国 科 学 院 微 帅 子 中 心 下 -1456-14 工 Y423 济南 当 导 体 元 件 实 验 所 于 -1152-37 
中 国 科学 院 微 电 子 中 心 看 -1456-15 LY486 济 元 半导体 元 件 实验 所 下 -1534-44 
中 国 笠 学 院 微 电 子 中 心 下 -1454-24 工 立 647 开 济南 六 导体 元 件 实验 所 秆 -1344-27 
中 国 科学 院 微 惠子 中 心 下 -1454-25 LY683NC 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1156-39 
中国 科学 院 微 电子 中 心 下 -1454-26 LY683NC 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1156-40 
中 国 科 学 院 微 电子 中 心 于-1452-49 LYs83NC ， 济南 半导体 元 件 实验 所 入 -1156-41 
九江 整流 器 三 下 -1522-25 世 Y794 济南 半导体 元 件 实 验 所 和 -1162-38 
九江 整流 器 厂 下 -1522-26 工 Y794A 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1160-35 
九江 整流 器 三 下 -1522-31 工 立 846 济 均 半导体 元 件 实验 所 下 -1160-5 
宝鸡 素 岭 电子 仪表 公司 下-1498-44 LY870 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1160-12 
宝鸡 秦岭 电子 仪 形 公 司 用-1498-45 LY900A 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1158-38 
宝鸡 秦岭 电子 仪表 公司 下 -1498-46 LY900B 济南 学 导 体 元 件 实验 所 下 -1158-40 
宝鸡 过 岭 电子 仪表 公 司 下 -1498-47 工 立 900C 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1158-42 
宝鸡 秦岭 电子 仪表 公司 下 -1498-48 工 Y900D 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1158-44 
宝鸡 雪 冷 电子 仪表 公司 各 -1498-49 世 立 900 已 济南 半导体 元 件 实验 所 和 -1158-46 
宝鸡 案 岭 电子 仪表 公司 下 -1498-50 王立 1011 济南 半导体 元 件 实 验 所 本-1152-41 
宝鸡 崇 岭 下 子 仪表 公司 年-1500-1 LYI1011 了 五 济南 半导体 元 件 实验 所 下-1152-42 
机 电 部 第 四 十 七 研究 所 下-1470-9 二 YY1173 济南 半导体 元 件 实 验 所 一-1160-13 
袖 电 部 第 四 十 七 研究 所 下 -1470-10 二 立 1184 济南 半导体 光 件 实验 所 是-1156-15 
机 电 部 第 四 十 七 研究 所 下 -1470-11 LYI352 济南 当 导 体 元 作 和 K 验 所 下 -1162-34 
机 电 部 第 四 十 七 研究 所 下 -1506-14 直 Yi352 开 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1162-35 
机 电 缉 第 四 十 七 研究 所 下 -1508-30 工 Y1371 济 商 半导体 元 件 实 验 所 下 -1156-31 
机 电 部 第 四 十 七 研究 所 下 -1486-5 Yi1383 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1194-5 
机 电 部 第 四 二 七 研究 所 站 -1486-20 二 了 1383 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1194-6 
机 电 部 第 四 十 七 研究 所 秆 -1488-5 LYi573A 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1174-37 
机 电 部 第 四 十 七 研究 所 下 -1488-20 荆 Y1846 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1198-33 
机 昌 恒 第 四 十 七 研究 所 夏 -1a90-33 上 了 Y2255 孜 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1344-25 
术 电 部 第 四 十 七 研究 所 下 -1490-43 荆 2258 济 遍 半 导体 元 件 实 验 所 下 -1186-50 
机 时 部 第 四 十 七 研究 所 下 -1520-5 LY2505 玫 济南 半导体 元 件 实验 所 丰 -1344-19 
机 电 部 第 四 十 七 研究 所 下 -1520-21 二 立 2581 孜 济南 半导体 元 件 实验 所 下-1344-26 
机 部 第 四 十 七 研究 页 年-1128-14 上 YY2755 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -700-37 
济南 半导体 元 件 : 实验 所 置 -1162-32 二 立 2894 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1272-46 
邻 所 四 -1160-3 二 YY2905 了 3 光 责 举 导 体 元 件 实验 所 下 -1024-44 

人 -了 2907A 济 曾 : 半 号 导体 元 件 实验 计 于 -448-2 
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型 号 三 家 页 码 -序号 | 型 号 三 家 页 码 -序号 
世 Y3015 攻 济南 半导体 元 件 实验 所 卫 -1344-20 直 Y5015H 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1160-14 
荆 立 3025 济南 半导体 元 件 实验 所 四 -1162-37 LY5015 玫 。 南 半导体 元 件 实验 所 亚 -1344-24 
工 Y3350 济南 半导体 元 件 实验 所 各 -1532-33 工 Y5096 济南 半导体 元件 实验 所 下 -700-39 
工 Y3504 济南 半导体 元 件 实 验 所 显 -1016-33 LY5096H  。 济 元 半导体 元 件 实验 所 下- 芯 60-15 
二 3505 济 元 半导体 元 件 实验 所 下 -700-38 工 Y5281 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -700-36 
工 立 3505 百 济南 灶 导 体 元 件 实验 所 下 -1160-17 LY5281H 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1160-18 
LY3505 攻 济南 半导体 元 件 实验 所 到 -1344-21 工 Y5323 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1340-40 
LY3634 有 济南 半导体 元 件 实验 所 下-1344-2 工 Y5680 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -698-16 
LY3636A 济南 半导体 元 件 实验 所 第 -1156-22 二 了 5783 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -698-11 
LY3636B 济南 兴 导 体 元 件 实验 所 下 -1156-23 工 了 6556 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1160-6 
王立 3636 人 C 济南 半导体 元 件 实验 所 亚 -1156-24 工 Y9012 辽阳 晶体 管 总 三 下 -476-47 
LY3636D 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1156-25 荆 Y9012 辽阳 晶 你 管 总 厂 下 -476-48 
直立 5636 玉 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1156-26 LY9015 辽阳 蜡 体 管 总 三 秆 -450-28 
工 Y3636 有 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1344-3 LY-U51A ”济南 半 导 件 元 件 实验 所 四 -1150-47 
工 Y3743 济南 半导体 元 件 实验 所 王 -1150-2 LY-UsLC ”济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1150-48 
工 Y4001M 济 元 半导体 元 件 实验 所 下 -1156-10 M01A 训 殉 仪表 元 件 广 下 -1522-40 
工 Y4001 耻 济南 洲 导 体 元 件 实验 所 下 -1152-34 M01B 襄 攀 仪表 元 件 厂 和 -1522-37 
直 Y4003A ”济南 法 导体 元 件 实 验 所 秆 -1156-4 M02A 训 攀 仪表 元 件 ) 下 -1522-45 
LY4002B 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -1156-5 M02B 襄 殉 仪 表 元 件 厂 下 -1522-42 
LY4002C 济南 半导体 元 件 实验 所 竹 -1156-6 M03 信 襄樊 仪表 元 件 厂 开 -1522-41 
LY4002D  ， 济 元 半导体 元 件 实验 所 下 -1156-7 M03 了 B 衷 殉 仪表 元 件 | 下 -1522-38 
LY4002 瑟 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1156-8 M04A 衷 攀 仪表 元 件 矿 下 -1522-46 
LY4002 吾 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1156-11 M04B 训 赞 仪 裘 元 件 厂 下 -1522-43 
工 了 4007 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1152-35 M2636 北京 电子 管 厂 亚 -1126-1 
LY4007 且 济南 半导体 元 件 实验 所 看 -1156-12 Mg9011 北京 电子 管 厂 下 -672-6 
工 Y4015 玉 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1344-22 M9012 北京 电子 管 厂 下 -408-49 
工 立 4033 济南 半导体 元 件 实 验 所 于-510-38 Mg9013 北京 电子 管 厂 焉 -672-7 

工 Y4035 济南 半导体 元 件 实验 所 秆 -1016-29 M9014 北京 电子 管 三 下 -672-5 
已 Y4036 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1152-40 M9015 北京 电子 管 厂 下 -668-10 
LY4041D 济南 半导体 元 件 实验 所 亚 -1160-30 MA37 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -1206-33 
LY4505 必 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1344-23 MA42 广东 省 半导体 器 件 j 下-4 季 34 
LY4645 及 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1344-45 MA392 广东 省 尘 导体 器 件 矿 到-478-5 
LY4646 下 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1344-46 MC818 书 江 最 体 管 三 亚 -990-7 
LY4647G 济南 洲 导 体 元 件 实验 所 焉 -1162-1 MD12 地 人 矿 部 北京 地 质 仪 器 矿 下 -1450-41 
LY4647 皇 济南 半导体 元 件 实验 所 于 -1160-49 MD13 地 矿 部 北京 型 质 仪器 厂 下 -1450-42 
LY4647 玫 济南 半导体 苑 件 实 验 所 下 -1344-48 MD22 地 矿 部 北京 地 质 仪器 | 下 -1450-43 
LY4647 开 一 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1344-50 MD23 地 人 矿 部 北京 地 质 仪器 | 星 -1450-44 
地 Y4647 玫 工 ” 济 南 半 导 体 苑 件 实验 所 下 -1344-49 MD32 地 矿 部 北京 地 质 仪器 厂 下 -1450-45 
LY4648G 济南 半导体 元 件 实验 所 下 -1160-50 MD8l 地 矿 部 北京 地 质 仪器 广 于-1452-1 
LY4648 开 济南 于 导体 元 件 实验 所 置 -1344-47 MG01 景德镇 三 六 无 线 电 厂 下 -1122-21 
二 Y4854 济南 半导体 元 件 实验 所 竹 -1532-46 MG02 景德镇 三 六 无 线 电 | 玫 -1134-46 
上 上 立 4931 济南 半导体 元 件 实 验 所 下 -698-18 MI1l10I7 卫 光 电工 厂 下 -1352-32 
LY5007 济 元 半导体 元 件 实验 所 下 -1158-13 MI11017 卫 光 电工 三 下 -1352-33 
Y5015 下 -700-40 MTI11018 玉 光 电工 厂 下 -1396-40 


济南 半导体 元 


件 实验 所 


下 -345 
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型 号 下 家 页 否 - 序 号 | 型 号 六 三 页 码 -序号 
1 
MTI11018 卫 光 电工 三 夏 -1396-41 NG45BB 4 成 海北 洋 了 电气 集 团 公司 页-566-42 
MII1019 卫 光 电工 厂 下 -1352-34 无 线 电 二 厂 
MI11019 卫 光 电工 厂 相 -1352-35 NG45C 4 威海 北洋 电气 集团 公司 下-566-48 
MII11020 卫 光 电工 开 -1396-42 无 线 电 二 三 
MII1020 卫 光 电工 三 秆 -1396-43 了 016 宁波 无 线 电 二 厂 看 -1138-36 
MTIT11021 卫 江 电工 厂 机 -1352-36 PP 吾 人 T55 北京 柳树 整流 器 厂 看-1522-35 
MI11021 0 下-1352-37 卫 责 2369 匀 头 华 记 电子 器 件 公司 下 -1084-12 
M LI11022 人 了 全 夏 -1396-44 卫 丽 2369 宇 波 无 线 电 二 厂 下 -1320-12 
MTII1022 卫 光 电工 三 秆 -1395-45 站 卫 N2222 石家庄 市 无 线 肌 二 三 ”各 -1054-39 
MT15023 卫 光 电工 三 如 -730-3 PN2906 石家庄 市 无 线 电 二 厂 ”村 -444-23 
MT15023 卫 光 电工 厂 夏 -730-36 RG2SA562 苏州 半导体 总 三 及 -416-35 
MTI15027 卫 光 电工 厂 吾 -730-37 RG23SA8673 苏州 半导体 总 三 下 -446-4I 
MI15027 卫 光 电工 三 页 -730-38 RG25A733 苏州 半导体 总 厂 四 -414-23 
M 了 本 900 元 江 市 无 线 电 二 广 . 夏 -988-40 RG23A778 苏州 半导体 总 厂 看-410-24 
M 了 JJ900 卫 光 电工 厂 矿 -994-39 RG23A844 苏州 烤 导 体 总 厂 亚 -1012-44 
MJ901 九江 亩 无 线 电 二 厂 下 -988-42 RG23A940 苏州 半导体 总 厂 下-698-49 
MJs01 卫 光 电工 三 槛 -994-41 RG253 B5j1 苏州 半导体 巷 厂 政 -698-50 
M 了 本 1000 九江 市 无 线 电 二 厂 置 -988-41 RG25B546 苏州 半导体 总 厂 种 -714-42 
M 1000 卫 光 币 工 厂 更 -994-40 RG23S3B834 苏州 症 导 体 总 三 杰 -698-41 
MJIL001 卫 光 电工 三 材 -994-42 DC 。 有 
好 Ji1001 人 网 入 -994-43 人 汪 M388 苏州 尘 导 体 总 四 -1062-29 
M 了 Ji0012 九江 市 无 线 电 二 三 夏 -998-3 及 和 23C458 苏州 半导体 总 三 四 -1046-17 
以 卫 13003 人 八 O 〇 TAO 三 下 -1374-9 RG23C495 苏州 半导体 总 厂 和 -1186-49 
区 瑟 13004 ， 天津 第 五 半导体 器 件 厂 站-906-47 RG2SC562 个 M 苏州 半导体 总 厂 置 -1020-30 
i 订 本 世 13005 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 及 -910-18 RG2SC945 苏州 半导体 总 厂 秆 -1050-12 
M JPH005 人 OO-EO 厂 轩 -1382-47 RG23C1008 苏州 半导体 总 三 下 -660-22 
证 于 己 13006 天津 第 五 半导体 器 件 夏 下 -912-24 RG2S5C1360A 苏州 半导体 总 三 下 -1194-12 
Mj 呈 13007 天津 第 五 半导体 器 件 | 下 -312- 26 及 G25Ci1507 苏州 半导体 总 厂 夏 -1226-48 
0 六 24 信 桂林 无 线 电 一 三 员 -1533-39 | 及 G2SC1514 苏州 半导体 总 六 下 -1200-5 
MP1460A NE ER ReG25C1i740 苏州 半导体 总 下 -586-17 
600 一 1400 入 福 无 线 电 一 | 2 RG23SC1815 苏州 半导体 总 三 机 -588-45 
MT 人 T15022 卫 光 电工 厂 耻 -970- RG23C1906 苏州 尘 导 体 总 三 夏 -1134-33 
卫 人 下 15022 卫 光 上 下 工厂 置 -970-2 Re23CLl1959 苏州 半导体 总 厂 页 -1080-28 
刘 下 150234 卫 光 电工 厂 可 -970-12 ReG25C2060 苏州 半导体 总 厂 年 -658-19 
工 1562 和 4 卫 光 电工 三 材 -976-13 了 RRG29C2068 苏州 半导体 总 三 夏 -1200-32 
MT15035 和 工 光 册 工厂 置 -970-14 及 G295C2073 苏州 半导体 总 厂 材 -742-35 
MT 人 T15025 卫 光 责 工 江 -970-15 RG23C2120 苏州 半导体 总 三 看 -606-27 
MT1i5026 卫 光 电工 三 四 -970-3 RG2SC2229 苏州 半导体 总 三 夏 -664-10 
殉 工 15026 卫 尖 击 荆 厂 入 -970-4 RG23C2271 苏州 半导体 总 三 置 -1174-38 
MTIT- 了 天 -25 宜 昌 半 导体 三 夏 -1522-34 RG23SC2482 苏州 半导体 总 厂 夏 -666-14 
MTT-PEK-55 竺 昌 半 导体 厂 下 -1522-36 RG2SC3417 苏州 半导体 总 厂 焉 -1198-20 
JN8s050 南宁 市 : 下 -606-33 RG23D313 苏州 半导体 总 厂 算 -742-37 
NG45A 全 威海 集团 公司 真 -566-39 RG23D325 苏州 半导体 总 厂 下 -742-36 
无 线 电 二 厂 GZ D401 苏州 半导体 总 三 至 -790-27 
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型 每 加 家 页 码 -序号 型 号 上 家 页 码 - 序 号 
| 和 
RG29D471 苏州 举 导体 总 厂 和 -664 -316 S3CG17F 汪 阳 飞 达 半导体 器 件 ”1528-49 
RG25D8668 苏州 半导体 总 厂 夏 -1192-31 S3CGi7i 沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 年-1528.50 
RG23D880 苏州 半导体 站 订 到-344-13 S3CG347G ， 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 夏 -1522-1 
RG25D1138 苏州 半导体 首 厂 区 -744-1 S3CGH17L 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 重 -1532-2 
RG3CG733 苏州 半 导 依 总 厂 亚 -414-24 S3CG18 沪 阳 飞 达 半 忆 休 回 件 厂 下 -1528-32 
RG3C 和 201 苏州 半导体 站 夏 -446-15 S3CG18A 流 阳 飞 达 半 导 体 器 件 六 秆 -1528-33 
RG3DG471 苏州 半导体 1 下 -664-17 5S3CG18B3 沈阳 飞 达 半导体 器 件 六 区 -4528-34 
RG3DG945 苏州 半导体 ， 夏 -1050-13 S3DG6 四 四 三 三 厂 人 1528-18 
RG3DGI1008 苏州 六 导 休 ， 夏 -666-23 53DG6A 上 海 勤奋 半导体 器 件 矿 和 夏 -41352838-3 
SG3DK201 苏州 半导体 总 草 -586-35 SsDG64 全 华 一 六 厂 贡 -1528-6 
53CG3A 感 海 北 详 册 气 : 重 -1532-49 S3DG6A 亚 光 电工 | 和 -1528-10 
无 线 电 二 厂 23DG6A 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1528-20 
53CG3A 桐庐 无 线 由 厂 夏 -1534-22 S3DG6 人 各 八 九 三 O 〇 三 真 -1532-9 
53CG3B 威海 北洋 筷 气 集团 公司 总-1532-4] S3DG5 六 常州 调 无 线 电 元 件 七 厂 夏 -1534-2 
无 线 由 一】 S3DG6A ， 三 廊 晶 体 管 厂 下 -1534-5 
33CG3 逢 庐 无 线 遇 厂 政 -1534-23 S3DG6B 人 金华 一 一 六 厂 算 -1528-7 
533CG3C 威海 北洋 由 气 集 团 公 司 四 -1532-42 5S3DPG6B ， 亚 光 电工 | 机 -1528-11 
无 线 电 二 三 S3DG6 忆 上 海 勤 奉 半导体 器 件 六 夏 -1528-15 
53CG3C 桐庐 无 线 记 三 牙 -1534-24 SsDG6B 沈阳 飞 达 半导体 器 件 王 看-1528-21 
53C 3 威海 彰 洋 电气 集团 公司 夏 -1532-43 33DG63 八 九 三 口 三 夏 -3532-10 
无 线 下 一 S3DG6B 常州 市 无 线 电 元 件 七 广 夏 -1534-3 
53CG3D 桐庐 无 线 电 三 村 -1534-3 S3DG6B 桐庐 晶体 管 三 机 -3534-6 
53CG3E 威海 北洋 由 气 储 风 公司 区-1532-44 3S3DS6C 金华 一 一 六 三 村 -1523-8 
无 线 记 二 三 93PDPG86L 上 海 勤 宕 半导体 团 -1528-1z 
5S3CeG3E 桐庐 无 线 由 厂 复 -1534-26 SPG6C 沈阳 飞 达 半导体 器件 六 看-1528-22 
53CG3PF 威海 北洋 记 气 焦 记 公司 是-1532-45 S3DGH 亚 光 电工 上 看 -1528-24 
无 线 下 二 S3DG6C ” 八 九 三 O 厂 四 -1532-13 
3S3CG3EF 桐庐 无 线 息 三 夏 -1534-27 S3PDG86C 桐庐 晶体 管 三 和 夏 -1534-? 
33CG5A 和 榈 庐 无 线 电 三 和 看 -1534-38 S3DG8C 常州 市 无 线 电 元 伯 七 六 四 -1534-8 
5S3CG583 ， 桐 房 无 线 电 三 夏 -1534-39 33DG6D 全 从 一 二 人 入 -1528-9 
5S3CS5C 桐庐 无 线 轧 ) 团 -1534-40 33DO6D 亚 光 电工 三 复 -1529-13 
53CG5D 相让 无 线 记 厂 各 -1534-41 2s3De6D 上海 勤 理 半导体 融 件 六 下 -1528-16 
53CG5 己 ， 桐 访 无 线 思 下 -1534-42 SsDG6D  ， 沪 阳 飞 达 半导体 器 件 厂 四 -1528-23 
53CG58 桐庐 无 线 电 夏 -1534-43 S 3 了 DG6 八 九 三 〇 三 村 -1532-14 
S3CG326A 沈阳 飞 达 半 -1528-38 53DG6D 常州 市 无 线 电 元 件 - 六 莫 -1534-4 
S3CG15B 沈 许 -1528-38 3S3DG6D  ， 桐 访 晶体 管 厂 村 -1534-9 
53CGI5D 该 -1525-37 SsDG6 屯 亚 光 电工 厂 团 -1528-12 
53Ce16A 沈 帮 -3528-40 3S3DG6 世 就 阳 飞 达 半 导 依 绒 件 厂 是 -1528-25 
33CG1683 沈阳 -1528-41 S2DC6F 亚 光 所 工厂 夏 -1528-14 
53CG16D 这 阳 飞 达 半导体 器 件 矿 四-1528-42 S3DG6F 沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 四 -1528-19 
33CS17 人 和 沈阳 飞 达 半导体 器 件 | ”下 -1828-44 3S3DG6EF 机 -4528-26 
953CGT17 尝 阳 飞 达 半导体 器 件 矿 政 -1528-45 53DG8A 如 六 夏 -1532-3 
33CGfiD 沈阳 飞 专 半 导体 囊 件 | 时 -3528-46 S3DPG84 轩 -1532-4 
S3CG17D 沈阳 飞 达 半 导体 串 件 六 政 - 1528-47 S 3 G8A 入 访 晶体 符 厂 四 -1534-10 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 


33DG8B 
53DG8B 
953DG8B 
33DG8C 
3DG8C 
53DG8C 
3S3DG8D 
3S3DG8D 
53DG8D 
353DG11A 
53DG1I1B 
S3DGI1IIC 
53DG1I1D 
5953DG1LD 
953DG18A 
53DG18B 
3S3DG18C 
S3DG18D 
S3DG18D 


953DG609 
SA673 

8 A778 
SA844 

SS A1015 
SAlo48 S 了 
SAll153S P 
98All629 个 
SC1A 
SC1B 
SC1C 
SClD 

9 C2A 

9 C2A 
SC23 
SC2B 
SC2C 
SC2C 
5C2D 
SC2D 
SC05A 

S CC05 了 如 
9C05C 
SC05D 


页 -348 


亚 -702-43 


厂 家 页 码 -序号 | 型 号 
金华 一 -六 下 -1532-5 SC4EBA 
上 海 葛 查 半导体 器 件 厂 下 -1532-7 SC4lBB 
栖 庐 晶体 管 广 焉 -1534-11 SC41BC 
金华 一 一 六 厂 焉 -1532-11 SC41BD 
上 海 勤 查 半导体 器 件 厂 下 -1532-12 SC302D 
栅 疡 时 估 管 三 焉 -1534-13 SC304A 
金华 一 一 六 厂 下 -1532-6 SC304B 
上 海 勤 奋 半 导体 器 件 广 下 -1532-8 SC304C 
柱 庐 旱 体 管 厂 下 -1534-12 | SC3o4D 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1532-19 SC305A 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1532-20 SC305B 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1532-21 SC305C 
沈阳 飞 达 尘 导 体 器 件 矿 下 -1532-22 3C305D 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下 -1532-23 SC306C 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 厂 下 -1528-27 SC1l815 
这 阳 飞 达 半导体 器 件 厂 亚 -1528-28 SC2060 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 广 下-1528-29 SC2271 
沈阳 飞 达 半导体 器 件 矿 下-1528-30 SC2229 
这 阳 飞 达 半 导体 器 件 下 -1528-31 SC2458S P 

四 SC27128 个 
八 七 五 厂 下 -1128-21 SC27348S 个 
上 海 无 线 电 十 厂 下 -446-40 SC27359 个 
上 海 无 线 电 十 厂 下 -410-28 SC2756S 个 
上 海 无 线 电 十 厂 下 -436-37 SC2860SP 了 
上 海 无 线 电 十 三 御 -448-46 SC3l208S 熙 
上 海 无 线 电 士 厂 下 -670-2 SCAL47 
上 海 无 线 电 十 三 开 -1012-43 SCD372A 
上 海 无 线 电 十 三 下 -408-21 SCD372B 
杭 询 半 导体 厂 下-704-34 SCD372C 
杭州 半导体 厂 焉 -706-8 SCD373A 
杭州 半导体 三 下 -706-31 SCD373B 
杭州 半导体 厂 下 -706-42 SC 了 TD373C 
杭州 半导体 三 下 -710-16 SCD507C 
杭州 半导体 三 下 -710-17 SCD507D 
杭州 半导体 厂 下 -710-33 SCD507 忆 
杭州 半导体 厂 下 -710-34 SCD507F 
杭州 半导体 厂 下 -710-50 SCD521 
杭州 半导体 厂 下 -712-1 SD1A 
杭州 半导体 三 亚 -712-19 3SD1A 
杭州 半导体 厂 亚 -712-20 SD1iB 
杭州 半导体 厂 开 -702-7 SD1B 
杭州 半导体 厂 焉 -702-22 SDI1C 
杭州 半导体 三 焉 -702-37 SDI1C 
杭州 半导体 厂 SDI1D 


人 家 页 钥 - 序 序 
4 九江 市 无 线 电 二 区 -716-7 
4 九江 市 无 线 电 二 下-718-4 
4 九江 市 无 线 电 二 三 于 -718-29 
4 九江 市 无 线 电 二 三 下 -718-47 
4 于 波 无 线 甩 二 厂 下 -412-26 
4 宁波 无 线 电 二 厂 下 -462-43 
和 宁波 无 线 电 二 厂 下 -464-16 
4 宁波 无 线 电 二 厂 下 -464-35 

4 宁 涉 无 线 电 二 三 秆 -466-22 
4 宁波 无 线 电 二 厂 机 -502-25 
和 宁波 : 元 线 电 二 厂 下 -502-32 

F 波 无 线 下 -502-46 

ee 下 -504-11 

波 无 线 电 二 厂 亚 -436-4 
; 每 元 线 电 十 三 开 -588-46 
海 无 线 电 十 厂 下 -658-42 

海 无 线 电 十 厂 下 -666-15 

上 海 无 线 电 十 三 秆 -664-11 

- 海 无 线 电 十 厂 亚 -674-25 

上 海 无 线 电 十 厂 开 -536-44 

海 无 弘 下 -1126-14 
海 无 台 和 -1126-11 

上 海 : 下 -1044-50 

上 海 无 线 电 十 广 亚 -1044-47 

上 海 无 线 电 十 厂 秆 -1126-23 

了 海 无 线 电 七 厂 看 -988-5 
宁波 无 线 电 二 广 丰 -1164-48 
4 宁波 无 线 电 二 三 亚 -1164-49 
4 宁波 无 线 电 二 厂 看 -1164-50 
宁波 无 线 电 二 厂 芽 -1166-46 
4 宁波 无 线 电 二 三 亚 -1166-47 

4 宁波 无 线 电 二 讶 -1166-48 

上 上 海 无 线 电 七 厂 下 -716-28 

上 海 无 线 电 十 广 亚 -716-29 

上 海 无 线 电 七 三 下 -716-30 

上 上 海 无 线 电 七 三 机-716-31 

上 海 无 线 电 七 三 亚 -710-40 

杭州 半导体 三 下 -762-7 

杭州 半导体 三 和 -762-8 

杭州 半导体 三 焉 -764-8 

杭州 半导体 三 下 -764-9 

杭州 半导体 三 下 -766-26 

杭州 半导体 三 亚 -766-27 

杭州 半导体 三 下 -768-42 


-一 下 -一 -一 一 


型 号 三 家 页 码 - 订 号 
SD1D 杭州 半导体 三 下 -768-43 
5D2D 杭州 半导体 厂 下 -790-15 
SD2D 杭州 于 导体 三 下-790-16 
SD3A 杭州 半导体 厂 下 -810-50 
3SD3A 杭州 半导体 三 下 -312-1 
SDa3B 杭州 半导体 厂 下 -816-35 
9D3B 杭州 半导体 三 下 -816-36 
SD3sC 杭州 半导体 厂 下 -820-26 
SD3sC 杭州 半导体 三 下 -820-27 
SD3D 杭州 半导体 三 看 -822-29 
SSD3D 杭州 半导体 三 亚 -822-30 
SD05A 杭州 半导体 三 亚 -748-45 
SD05B 杭州 半导体 三 下 -750-43 
SD05C 杭州 半导体 三 焉 -752-21 
SD05D 杭州 半导体 广 下 -754-28 
3SD41BA 九江 市 无 线 电 二 厂 下 -812-28 
5D41B BA 九江 市 无 线 电 二 厂 昨 -818-22 
5D41BC 4 九江 市 无 线 电 二 三 玫 -822-43 
35D41BD 4 九江 市 无 线 电 二 三 下 -824-6 
SDa8i 地 矿 部 北京 地 质 仪器 。 开 -1452-2 
三 
5 站 123 地 人 矿 部 北京 地 质 仪器 玉 -1450-46 
三 
SD133 邯 矿 部 北京 地 质 仪 器 下 -1450-47 
砚 
SD223 地 和 矿 部 交 京 地 质 仪器 下 -1450-48 
三 
SD233 地 矿 部 北京 地 质 仪器 下 -1450-49 
三 
5D302A 4 宁波 无 线 电 二 厂 下 -540-28 
95D302 了 3 和 宁波 无 线 由 二 三 亚 -540-32 
5 也 302C 全 本 波 无 线 由 二 三 下 -540-35 
95D302D 全 宁 波 无 线 电 二 三 下 -540-43 
3SD303A 全 宁 波 无线 记 二 三 亚 -1110-8 
SSD303 避 全 宁波 无 线 电 二 三 焉 -1110-9 
SSD304A 全 宁波 无 线 电 二 三 亚 -1070-23 
5SD304B 4 宁 波 无 线 电 二 三 玉 -1070-24 
9D304C 全 宁 波 无 线 由 二 三 焉 -1070-25 
5D306A 宁波 无 线 电 二 三 亚 -566-27 
95D306 了 3 < 么 宁波 无 线 电 二 厂 亚 -566-41 
SD306C 全 宁波 无 线 电 了 二 三 焉 -566-47 
5 了 D1048S 人 了 上 海 无 线 电 十 厂 页-1046-18 
9SDAI1L514 上 海 无 线 忠 七 厂 下 -1200-6 
3DA1970 “ 丸 江 市 无 线 虽 二 厂 亚 -1204-12 


一 -machaam maoeremmc atom 


浊 
< 误 


SDA1971 

8 了 DA2335 

SDD09A 

9DD09B 

SSDD44 

5DD122 

5 也 207 

3SDD207A 
5DD313C 
5DD313D 
5DD313 忆 
5DD313EF 
95DD335 

SDD372A 
3 了 DD372 
3DD372C 
8 也 记 373A 
TDPD373 了 B 
S 卫 也 373C 
5 DD401 

9DD405 

SDD406 

SDD511C 
5DD1403 
SDD1554 
3DD1555 
SDPD13000 
SDD13001 
SDD13003 
S 了 DR105AA 
9 了 DR105 了 3 
SDK105C 
SDTDR105D 
) 民 105 瑟 
了 开 105 下 
卫 下 105 必 
也 天 106AA 
卫 开 106 了 了 
95DK106C 
9D 玫 106D 
8 也 及 106 卫 
3SDK106 下 
SDTDK106G 
SS 下 1A 


WE DO ED 


一 


举 导 体 三 极 管 型号 -厂家 索引 


4 


元 江 市 无 线 电 二 


家 


上 上海 无 线 电 七 厂 
上 海 无 线 电 七 三 
上 海 无 线 电 七 三 


上 上 海 无 线 电 


上 海 无 线 电 七 三 
上 海 无 线 电 七 三 


二 


上 海 无 线 电 七 


上 海 无 线 电 


上 海 无 线 电 凸 厂 


上 上 海 无 线 电 七 三 


上 海 无 线 电 


加 


上 海 无 线 电 七 


^ 宁 波 无 线 电 二 三 


^ 宁 让 无 线 电 
生 守 波 无 线 电 


1 


^ 宁 法 无 线 电 二 厂 
^ 宁 法 无 线 下 二 厂 


^ 宁 波 无 线 电 二 
^ 宁 波 无 线 电 二 


4 宁波 无 线 电 二 三 
4 宁波 无 线 二 三 


扬州 晶体 管 厂 
上 海 无 线 甩 七 
上 海 无 线 电 七 
上 海 无 线 电 七 上 
上 海 无 线 电 七 厂 
上 上 海 无 线 电 七 厂 
上 上 海 无 线 电 七 三 
衡阳 晶体 管 三 
衡 中 品 体 管 三 


竹 轨 站 休 管 
衡阳 晶体 管 
稚 3I 同人 7 
衡 呈 | 唱 伺 : 


复 了 RH 宣 
| 绿 醒 体 短 


衡阳 晶体 管 三 
衡阳 晶体 管 厂 


衡阳 晶体 和 
衡阳 晶体 管 
于 
衡阳 晶体 管 
衡阳 晶体 管 


衡阳 晶体 管 三 
涯 第 五 半导体 器 件 “ 亚 -1190-45 


堵 


R AS 
PP 最 体 习 


广 


下 -1226-38 
焉 -1180-50 
下 -740-47 
开 -742-18 
下 -830-13 
下 -894-34 
四 -810-37 
亚 -810-38 
扯 -814-14 
下 -814-15 
开 -814-16 
亚 -814-17 
下 -788-31 
下 -1222-46 
下 -1222-47 
于 -1222-48 
下 -1232-15 
取 -1232-16 
下 -1232-18 
年 -800-45 
下 -826-47 
下 -894-19 
下 -742-19 
下 -936-44 
夏 -832-18 
下 -886-5 
时 -740-1 
于 -740-34 
和 -832-9 
下 -1368-28 
夏 -1368-36 
和 -1368-45 
下 -1370-1 
码 -1370-2 
亚 -1370-5 
看 -1370-6 
在 -1374-42 
亚 -1376-2 
下 -1376-17 
下-1376-18 
下 -1376-23 
下 -1376-30 
下 -1376-31 


1 一 


下 -349 


页 码 - 订 号 


夏 -350 


了 开 -1192-16 
夏 -1192-17 
亚 -1192-18 
焉 -1192-19 
和 -738-40 
下 -738-46 
开 -740-3 
亚 -740-6 
隆 -740-10 
和 看 -740-12 
玫 -740-15 
下 -740-18 
亚 -740-20 
催 -740-22 
下 -740-24 
下 -740-26 
到 -740-28 
夏 -738-41 
下 -738-47 
夏 -740-4 
亚 -740-7 

下 -740-11 
下 -740-13 
看 -740-16 
下 -740-19 
亚 -740-21 
和 区 -740-23 
下 -740-25 
夏 -740-27 
下 -740-29 
下 -1374-7 
和 夏 -1374-11 
四 -1374-12 
四 -1374-13 
下 -1448-6 
下 -1448-5 
下 -1040-36 
政 -1038-43 
下 -1068-49 
下 -894-17 
下 -894-10 
秆 -666-23 
下 -666-24 


半导体 二 极 管 型 号 -三 家 索引 

型 号 三 家 
三 

SF1B 天 谭 第 五 半导体 吉 件 厂 
SFIC 天 济 第 五 半导体 器 件 矿 
SF1D 天 津 第 五 半导体 器 件 厂 
S 下 1 也 天 漂 第 五 半导体 器件 三 
3 G301A 沈阳 半导体 试验 厂 
SG301B 沈阳 半导体 试验 厂 
S G301C 沈阳 沧 导 体 试 验 厂 
9 G301D 沈阳 半导体 试验 厂 
5 G301 也 沈阳 半导体 试验 厂 
SG301F 沈阳 半导体 试验 厂 
SG301G 沈阳 半导体 试验 厂 
S G302A 沈阳 半导体 试验 三 
SG302BB 沈阳 尘 导 体 试验 厂 
S G302C 沈阳 半导体 试验 厂 
S G302D 沈 了 举 导 体 试验 三 
S G302 已 沈阳 半导体 试验 厂 
S G302 下 沈阳 半导体 试验 厂 
9G311A 沈阳 半导体 试验 厂 
SG311B 沈阳 尘 导 体 试 验 厂 
5G311C 沈 困 半导体 试验 三 
SG311D 沈阳 半导体 试验 厂 
SG311E 沈阳 灶 导 体 试验 厂 
SG311F 沈 上 半导体 试验 厂 
SG311G 沈阳 半导体 试验 厂 
3 G312 入 沈阳 半 虹 体 试验 厂 
SG312 了 沈阳 胖 寻 体 试 验 厂 
3 G312C 沈阳 半导体 试验 厂 
5 G312D 沈阳 举 导 体 试验 厂 
S G312 已 沈阳 半导体 试验 厂 
9 G312 卫 沈阳 尘 导 体 试验 厂 
3SK50A 泰州 半导体 ) 
S 玫 50 卫 泰州 半导体 三 
S 玫 50C 素 州 半导体 厂 
5 上 50D 泰州 半导体 厂 
SWol 天 津 第 四 半导体 器 件 厂 
S 妈 03 天 染 第 四 半导体 器 件 厂 
T-1 武汉 市 半导体 器 件 三 厂 
了 -2 武汉 市 半导体 器 件 三 厂 
了 -3 武汉 市 半导体 器 件 三 三 
TC1000 ee 夺 
TC1001 允 齐 可 体 管 三 
TC1002 站 体 管 三 
TCG1002 扬州 晶体 管 三 


TELC336 了 3 @ 佛 山东 风 半 导体 器 件 厂 
了 RAL3315D @ 佛 器 东 


页 但 -序号 


型 号 人 家 
下 D918 青岛 半导体 研究 所 
了 ERFR301 十 四 六 六 
人 下 301 七 四 六 厂 
下 F302 七 四 六 
个 人 下 302 七 四 六 厂 
下 下 303 七 四 六 三 
了 下 303 七 四 六 三 
了 下 304 七 四 六 三 
个 下 304 七 四 六 三 
下 下 305 七 四 六 厂 
人 下 305 七 四 六 三 
个 下 306 七 四 六 三 
下 下 306 七 四 祥 ) 

个 TI P29 于 州 半导体 三 
下 工 了 了 30 款 州 半导体 厂 
TITP31l 系 州 半导体 广 
fIDP3IA 厦门 半导体 器 件 四 三 
个 TIP31C 八 O 〇 二 DO 三 
TIP32 素 州 半 姨 体 广 
下 IT 了 41 泰州 半导体 厂 
了 TTP4LC N 人 GE 
TTP42 泰州 半 导体 | 
个 了 卫 102 北 泵 七 〇 一 
了 T 工 P107 北京 七 〇 〇 一 三 
TI P142 北京 七 〇 一 三 
了 工 P142 工 天 京 七 〇 一 三 
TITPl147 北京 七 〇 -一 厂 
了 ITIPl7TIT 北京 上 OO 一 三 


TT-3CG120A 沈 也 半导体 试验 三 


人 T-3CG120B 沈阳 半导体 试验 厂 
TT-3CG120C 于海 利 民 无 线 电 厂 
T-s3DG102A 沈阳 学 导体 试验 厂 
TSDGI02 沈阳 灶 导 体 试 验 三 
-3Del02C 沈阳 


mr 


TT-3DGl02D 沈阳 半 导 依 试验 厂 
TT-3DG111A 沉 阳 半导体 试验 厂 
TT-3DG111B 沈阳 半导体 试验 三 


半导体 试验 厂 


人 -3DGT1C 沈 
TT-3DG111D 沈 
TT-3DGI111 也 沈 


TT-3DG111E 沈阳 


TT-3DG130 信 沈 


oa 


ea La 


| 
FE 


阻 羊 导体 试验 矿 
娃 体 试验 厂 
导体 试验 厂 
< 导体 试验 三 


绚 
用 半导体 试验 厂 


one vecerceaceor 


阳 : 


工 避 

才 二 已 
长 
如 加 


长 


四 -1048-39 


和 夏 -514-? 

四 -1028-6 
秆 -514-8 

杆 -1028-7 
页 -514-9 

一-1028-8 
夏 -514-10 
四 -1028-9 
四 -514-11 
下 -1028-10 
御 -534-12 
和 提 -1028-11 
下 -810-41 
夏 -716-4 

型 -830-18 
下 -830-26 
和 夏 -830-44 
和 看-720-8 

和 丰 -894-36 
看 -894-38 
置 -724-38 
到 -994-3? 
下 -988-38 
站 -996-23 
下 -994-38 
下 -988-49 
和 -388-39 
亚 -1514-13 


风 半 导体 器 件 三 下 -1516-50 


秆 -1016-49 
下-1020-16 
下 -1022-29 
夏 -520-22 
蓝 -522-19 
下 -1028-16 
置 -1028-17 
下 -566-17 
下 -566-38 
下 -566-44 
于 -1052-32 
四 -1054-31 
下 -1054-42 
复 -652-49 


ro 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


型 号 克 家 页 码 -序号 型 号 三 家 真 码 - 序 号 
TT-3DG130A 沈阳 半导体 试验 三 和 -654-5 VN0804 卫 光 电工 亚 -1454-3 
个 T-3DG130B 沈阳 半导体 试验 厂 下 -658-4 VN0806 卫 光 电工 厂 下 -1454-17 
TT-3DG130C 沈阳 半导体 试验 厂 下 -1088-21 VN0808 卫 光 电工 厂 下 -1456-1 
TT-3DG130C 沈阳 半导体 试验 厂 亚 -1088-24 VN0810 卫 光 电工 厂 这-1456-6 
TT-3DG130D 沈阳 半导体 试验 三 亚 -1090-6 VN0901 卫 光 型 工厂 下 -1452-29 
TT-3DG130D 沈阳 半导体 试验 厂 下 -1090-8 VN0902 卫 光 电工 厂 下 -1452-40 
U310 南宁 无 线 电 一 厂 看 -1434-36 VN0904 卫 光 电工 厂 秆 -1454-4 
UHFO02 长 春 市 微 电 子 工 亚 -1128-48 VN0906 卫 光 电工 厂 下 -1454-18 
UHFEF03 长 春 市 徽 遇 子 工厂 下 -1136-7 VN0908 卫 光 电工 厂 下 -1456-2 
VDMOS 中 国 船 船 总 公司 第 七 OO 看 -1452-32 VN0910 卫 光 电工 三 普 -1456-7 
60 一 100 九 研 究 所 VN1110 卫 光 电工 秆 -1456-8 
VDMO> 中 国 船舶 总 公司 第 七 O 和 -1454-13 VNI1114 卫 光 电工 厂 下 -1456-17 
200~450 妃 研 究 所 YNI114 卫 光 电工 三 下 -1456-18 
VN35AA 卫 光 电工 秆 -1452-41 VN1202 卫 光 电工 三 下 -1452-30 
YN35ARF2 4 烟台 无 线 电 一 厂 下 -1452-46 VN1203 丘 光 惠 工 下 -1452-31 
VN40AEF2 4 烟台 无 线 电 一 厂 下 -1452-22 VN1210 卫 光 电工 三 下 -1456-9 
VN60AE2 4 烟台 无 线 电 一 厂 下 -1452-23 YNI1214 卫 光 电工 厂 焉 -1456-19 
VN66AEF2 4 锣 台 无 线 电 一 厂 下 -1452-47 VN1402 卫 光 电工 厂 和 而 -1454-5 
VN67AA 卫 光 电工 厂 和 在 -1452-42 VN1403 卫 光 电工 厂 和 丰 -1454-6 
VN80AE2 4 问 台 无 线 电 一 厂 斑 -1452-24 VN1704 卫 光 电工 厂 入-1454-44 
VN89AA JI 光电 工 页 -1452-43 VN1710 卫 光 电工 和 -1456-10 
VN90AA J 光 电 黎 -1452-44 VN1714 卫 光 电工 厂 开 -1456-20 
VN90ARF2 4 烟台 无 线 电 一 厂 下 -1452-48 VN1802 卫 光 电工 厂 开 -1454-7 
VN99AA 卫 光 电工 亚 -1452-45 VN1803 卫 光 电工 三 开 -1454-8 
VN0301 卫 光 电工 厂 亚 -1452-25 VN1804 卫 光 电工 厂 下 -1454-45 
VN0302 卫 光 电工 厂 下 -1452-36 VN1810 了 光电 工厂 下 -1456-11 
VN0304 卫 光 电工 厂 下 -1452-50 VN2406 卫 光 电工 厂 下 -1456-30 
VN0306 了 光电 工厂 下 -1454-14 VN2601 卫 光 电工 厂 于 -1454-46 
YN0308 卫 光 电工 厂 机 -1454-48 VN2606 卫 光 电工 厂 下 -1456-31 
YN0310 卫 光 电工 厂 下 -1456-3 VN2801 卫 光 电工 和 夏 -1454-47 
VN0401 卫 光 电 四-1452-26 VN2805 卫 光 电工 厂 牌 -1456-32 
VN0402 卫 光 电工 三 和 看 -1452-37 VN4002 4 烟台 无 线 电 一 三 亚 -1453-5 
NO0404 卫 光 电 看 -1454-1 VN4005 4 烟台 无 线 电 一 厂 四 -1452-14 
VNo406 卫 光 电工 厂 机 -1454-15 VN5009 卫 光 电工 亚 -1456-16 
VN0O408 了 光电 机-1454-49 VN6002 么 茵 人 台 无 线 电 一 三 亚 -1452-6 
VN0410 卫 光 电工 厂 下 -1456-4 YN6005 4 人 烟台 无 线 电 一 三 夏 -1452-15 
VN0601 卫 光 电工 | 下 -1452-27 VN8002 4 烟台 无 线 电 一 三 置 -1452-7 
VN0602 卫 光 电工 厂 夏 -1452-38 VN8005 4 烟台 无 线 电 一 厂 暑 -1452-16 
VN0604 卫 光 电工 厂 材 -1454-2 VN10002 4 烟台 无 线 电 一 厂 在-1452-8 
VN0606 卫 光 电工 厂 焉 -1454-16 VN1i0005 “4 烟台 无 线 电 一 厂 夏 -1452-17 
VN0608 卫 光 电工 厂 相 -1454-50 VN12003 ”全 烟台 无 线 电 一 三 夏 -1452-9 
VN0O610 J] 光 电工 厂 所-1456-5 YN12005 全 咽 台 无 线 电 一 厂 司 -1452-18 
YN0801 卫 光 也 工厂 四 -1452-28 VPl008 卫 光 电工 厂 莉 -1454-40 
YN0802 卫 光 电工 厂 于 -1452-39 YP1l010 卫 光 出 工 三 材 -1454-41 


下 -351 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 守 引 


三 家 


型 号 页 码 -序号 号 
六 了 1012 卫 光 电工 厂 下 -1454- -42 WcCc: 3022 
VEPlll0 卫 光 电工 厂 亚 -1454-43 WC5011 
WC-50 北京 七 O 〇 一 三 焉 -1460-11 WC5012 
WWC50A 北京 上 〇 一 厂 下 -1460-33 WC5013 
WC50B 履 京 七 O 一 厂 下 -1460-34 WC501 
WC50C 北京 七 〇 一 厂 焉 -1460-35 殉 C5021 
WC50D 北京 七 O 一 厂 四 -1460-36 WC5022 
WC50 瓦 北京 七 〇 一 厂 开 -1460-37 WC5023 
WC50R 北京 七 〇 一 厂 了 -1460-38 WC5024 
WC72 机 也 部 第 五 十 五 研究 所 理 -1466-25 WWC5211 
到 C511 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下-1460-51 WC5212 
WC512 杭 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1460-52 WC5213 
WC513 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1462-1 WC5221 
WC531 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1462-3 WC5222 
到 C532 梳 电 部 第 五 十 五 研究 所 下-1462-4 丽 C5223 
WC541 机 串 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1462-8 思 C5511 
网 C542 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 开 -1462-9 殉 必 5512 
WC543 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1462-10 WC5513 
WCG582 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 和 -1464-3 殉 C5521 
WC584 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1464-4 卫 总 5522 
WC590 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1464-32 人 友 C5531 
WC591 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 和 -1464-30 WC5532 
到 C592 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 丰 -1464-31 克 C5533 
而 C602 袖 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1460-26 到 C5534 
WCGC603 机 电 认 第 五 十 五 研究 所 下 -1460-27 人 CC5535 
到 CC604 机电 部 第 五 十 五 研究 所 币 -1460-28 | 丽 C5852 
硬 C605 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1460-29 WCGC5854 
WC606 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 这 -1460-30 WWC6732 
WC612 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1460-39 WC6742 
WC614 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1460-40 WCGCS30A 
WWC616 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1460-41 WCS30B 
丽 C631 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 算 -1466-26 到 CS30C 
克 C621 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 页 -1466-27 WC930D 
丽 C623 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1466-28 WCS30E 
WC633 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 和 -1462-21 WD301 
WC635 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 得 -1462-22 下 D301A 
WWC642 袖 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1462-23 页 D301B 
到 C644 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 和 看 -1462-24 WD301C 
网 C645 机 电 部 第 五 十 五 人 研究 所 下 -1460-46 WD311A 
砚 C652 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 开 -1460-31 允 D311B 
玖 C654 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1460-32 WD3l1C 
丽 C662 机 电 部 第 五 十 五 醋 究 所 牌 -1464-12 WD311D 
WC664 机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1464-13 下 D311 
WC711 看 -1464-~45 玉 D312 


下 -352 


机 电 部 第 五 十 五 研究 所 


meirrmasmrrinererweeeeavo 


户 家 


页 码 -序号 


机 电 部 第 五 十 五 研究 所 卫 -1410-1 


机 叫 


部 第 五 十 五 研究 所 


下 -1460-42 


机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1460-43 
机 电 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1460-44 
机 时 部 第 五 十 五 研究 所 下-1460-45 
机 惠 部 第 五 十 五 研究 所 下 -1460-47 


ci 


机 


机 


让 证 汪 革 中 


机 耻 ， 


第 五 十 五 研究 所 
第 五 十 五 研究 所 
第 五 十 五 研究 所 
第 五 十 五 研究 所 
第 五 十 五 研究 所 
第 五 二 五 研究 所 
电 部 第 五 十 五 研究 所 
电 部 第 五 十 五 研究 所 
旧部 第 五 十 五 研究 所 
电 部 第 五 十 五 研究 所 
电 部 第 五 十 五 研究 所 
电 部 第 五 十 五 研究 所 


EU HE 


司 


旺 臣 旺旺 十 二 
E 了 人才 


这 了 区 


儿 电 部 第 五 十 五 研究 所 
机 电 部 第 五 十 五 研究 所 
机 电 ; 
机 电 部 第 五 十 五 研究 所 


部 第 五 十 五 研究 所 


电 部 第 五 十 五 研究 所 


机 电 部 第 五 十 五 研究 所 


电 部 第 五 十 五 研究 所 

部 第 五 十 五 研究 所 
电 部 第 五 十 五 研究 所 
电 部 第 五 十 五 研究 所 
部 第 五 十 五 研究 所 


长 春 市 半导体 厂 
长 春 市 半导体 三 


春 市 半导体 厂 


长 春 市 尘 导 体 厂 
长 春 市 半导体 三 
机 电 部 第 十 三 研究 所 
机 电 部 第 十 三 研究 所 


机 
机 
机 
机 上 
机 
机 电 
机 


第 十 三 研究 所 
第 十 三 研究 所 
第 十 三 研究 所 
第 十 三 研究 所 


了 kr 五 册 


牙 芽 臣下 
z 风 


互 必 


证 人 十 三 研究 所 


机 电 部 第 十 三 研究 所 


机 也 部 第 


二: 三 研 究 所 并 


焉 -1460-48 
下 -1460-49 
焉 -1460-50 
下 -1462-11 
下 -1462-12 
耿 -1462-13 
焉 -1462-18 
下 -1462-19 
下 -1462-20 
开 -1466-14 
下 -1466-37 
亚 -1466-38 
焉 -1466-19 
亚 -1466-39 
下 -1464-14 
亚 -1464-15 
到 -1466-4 

下 -1466-5 

下 -1466-24 
下 -1464-22 
下 -1464-23 
开 -1464-41 
下 -1464-43 
下 -1462-47 
下 -1462-48 
焉 -1462-49 
亚 -1462-50 
下 -1464-1 

焉 -1198-43 
亚 -1198-38 
下 -1198-39 
下 -4198-40 
下 -1202-15 
下 -1202-16 
焉 -1202-17 
下 -1202-18 
下-1202-14 
这 -1202-13 


型 号 


WD321A 
太 D321B 
到 D321C 
现 D331A 
WD331B 
凤 D331C 
WD332 
如 D341 
WD351 
现 P371 
友 D381 
殉 D391 
双 D401 

了 妈 D411 
WD431 
殉情 瓦 
WZ30 
凡 Z301 
WZ301A 


WZ301B 


允 Z301C 
全 ZXZ302 
到 Z303 
WZ311 
WZ311A 
风 Z311B 
WZC311C 
到 Z501 
WWZ511 
WWZ521A 
允 Z521B 
有 2Z531 
到 Z541 
WZ551 
入 G108 
又 G302C 
又 G302 了 
XG302 卫 
又 G302 刁 
XG303C 
XCG303D 
XG303 卫 
XGr304 
XG305 


当 营 普 普 兽 冰 董洁 闪闪 
七 喧 星 下 本 熙 星 重 如 


尖 洁 车 车 


罕 尖 
三 芷 旺 卫 下 枉 芷 柜 
2 寺 

让 

十 

中 


cb < 当 


性 旺旺 旺 


斤 王 
璐 

十 

| UL tu 
是 

演 

导 


廿 ' 旺 上 


冰 噩 
训 
< 

1 全 
习 
疏 
逐 


璐 
淤 
十 
相 
习 
疏 
慨 


CE 


和 
ED 


如 属 
各 浅 
十 
tL | 
到 沁 
起 党 
瘟 温 


名 过 


第 十 三 研究 所 


囊 开 
证 
二 
| 让 
相 汪 
过 
半 


型 


第 十 三 研究 所 
第 十 三 研究 所 
第 十 码 研 究 所 
第 十 三 研究 所 
第 十 三 研究 所 
第 十 三 研究 所 
第 十 三 研究 所 


本 
开 g 


了 & 


了 EY 


kk 了 线 了 kry 


[也 
电 部 第 十 三 研究 所 
1 电 部 第 十 三 研究 所 
机 电 部 第 十 三 研究 所 
机 字 部 第 十 三 研究 所 


第 十 三 研究 所 
第 十 三 研究 所 
第 十 三 研究 所 
第 十 三 研究 所 
第 十 三 研究 所 


IE 了 RE 


Ed 


时 平 


二 时 


电工 厂 


中 工厂 


星光 电工 厂 


下 -1204-30 
亚 -1204-31 
下 -1204-32 
焉 -1206-34 
下 -1206-35 


下 -1206-36 


下 -1204-39 
下 -1214-5 

亚 -1228-23 
下 -1208-19 
焉 -1214-8 

下 -1226-30 
下 -1228-32 
亚 -1208-24 
开 -1234-42 
开 -994-32 

开 -1202-4 

下 -1202-1 

亚 -1198-37 
亚 -1198-41 
下 -1198-42 
下 -1202-2 

在-1202-3 

焉 -1206-11 
下 -1206-8 

下 -1206-9 

下 -1206-10 
看 -1464-5 

亚 -1466-40 
下 -1464-39 
亚 -1464-40 
夏 -1466-36 
开 -1464-18 
亚 -1464-37 
玉 -1538-1 

下 -450-16 

防 -1016-32 
夏 -1016-36 
入-1016-37 
夏 -1024-39 
秆 -1024-43 
夏 -1024-45 
了 -468-17 

到 -448-1 


又 305 

入 G305 了 
及 全 305C 〇 
又 G305D 
及 G305 卫 
又 G306 

又 G306A 
双 G306B 
又 全 306C 
又 G307 

久 CG307 了 
和 G307C 
XG307D 
叉 G307 耳 
和 XG308 了 
又 308C 
XG308D 
又 G308 忆 
和 XG309 了 BB 
双 G309 了 了 
双 G309C 
义 G309D 
和 G309 书 
XG310AA 
XG310B 
和 XG310C 
广 G310D 
双 G310 耳 
XG313 

又 G321 

XG351A 
XG351B 
又 G351C 
XG351D 
又 G351 卫 
XG380A 
XG380B 
XG380C 
XG401 

XG402 

XG403 

入 G403 

XG433 

驻 G451 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


三 家 页 码 -序号 型 号 厂 家 页 码 -序号 


星光 电工 三 
星光 电工 厂 
星光 电工 厂 
星光 电工 厂 
星光 电工 三 
旦 光电 工厂 
星光 电工 厂 
星光 电工 厂 
星光 电工 厂 
星光 由 工厂 
星光 电工 厂 
星光 电工 三 
星光 电工 厂 
星光 电工 厂 
星光 电工 厂 
星光 电工 厂 


下 -1162-18 
下 -446-47 
下 -446-49 
亚 -446-48 
下 -446-50 
下 -448-3 

和 看-448-4 
下 `448-5 
焉 -448-6 
下 -482-20 
开 -484-48 
亚 -486-30 
亚 -488-6 
下 -488-33 
下 -700-45 
焉 -700-46 
亚 -700-47 
亚 -700-49 
亚 -704-9 
秆 -704-10 
焉 -704-13 
和 -704-17 
亚 -704-18 
亚 -708-40 
焉 -708-43 
下 -708-45 
下 -710-2 
焉 -710-4 
下 -594-16 
亚 -428-29 
星 -710-5 
下 -710-6 
香 -710-~?7 
焉 -710-8 
下 -710-9 
天 -1006-48 
四 -1008-9 
下 -1008-15 
亚 -1346-36 
下 -1352-2 
下 -1346-37 
所 -1346-38 
到 -1260-46 
四 -1274-~4 


到 -353 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


王 写 矿 冢 页 码 -} 型 号 
XG451 了 B 是 光 电工 厂 和 夏 - -1272- -49 XGPRP869A 
XG451C 星光 电工 下 -1274-2 又 GEFp2894 
G451D 星光 电工 厂 更 -1274-3 XGERPp3348 
XG452 星光 电工 厂 于 -1290-24 有 GEFp3352 
XG901 星光 电工 厂 下 -1542-1 语 下 Pp3546 
G902 星光 电工 三 算 -1542-2 XGREPp3549 
XGEFn59 星光 也 工厂 下 -586-48 又 GEFEP3741 
XGEFn84 星光 电工 厂 下 -660-20 又 GEDp5193 
驻 GRFal08 星光 电工 厂 夏 -580-36 久 GEREp5322 
入 GRFnl182 星光 电工 厂 夏 -584-21 和 GEFPp5401 
广 GEFanl83C 星光 电工 夏 -582-24 区 G 下 p5415 
和 GEFanl83KC 星光 电工 厂 各 -582-23 XGERp6211 
XGFanl8dC 星光 电工 厂 丁 -582-25 及 G 工 300 
双 GFn241C 星光 电工 厂 夏 -830-45 入 GYPOl1 
双人 Fna382 星 沧 电工 本 -830-46 Y01 
XGEFnl509 星光 电工 厂 看 -658-35 了 02 
XGFn2219 星光 电工 厂 逢 -1096-11 立 03 

驴 GFa2222A 星光 电工 厂 四 -1082-14 Y 了 B065 
GEFan2364 星光 电工 厂 下 -588-20 立 B5946 

又 GEFEn2369A 星光 电工 厂 四 -1076-5 YDi 

区 CFana2405 星光 电工 厂 四 -1354-13 YZ1A 
XGFn2453 ”星光 电工 厂 丰 -538-36 YZ1B 

双 GFa3s0l9 星光 电工 厂 四 -662-37 YZ1C 
XGFn3053 ”星光 电工 厂 夏 -1212-10 YZ1D 

和 GEFn3l22 星光 电工 厂 夏 -1076-11 立 Z1T 了 E 
XGEn3439 星光 电工 厂 夏 -776-26 立 ZTE 

六 GEFa3584 星光 电工 三 复 -1362-32 YZ18A 
XGRFn3866 星光 电工 厂 种 -1194-28 YZ18B 
XGEFn3904 星光 电工 厂 四 -1076-2 YZ18C 
XGEFEn3984 星光 电工 厂 站 -1048-30 YZ18D 
XGEFn3997 星光 电工 三 村 -744-26 六 Z18 忆 
XGEHn40l2 星光 电工 全 其 -1226-29 YYZT8 了 了 
六 GEFn5l190 星光 电工 矿 四 -1238-37 YZ19A 
XGEFan5307 星光 电工 厂 四 -588-21 立 Z19 了 3 
XGEFan53209 星光 电工 厂 夏 -1222-25 立 Z19C 
及 GFn5550 星光 电工 三 年-586-42 了 2Z19D 
多 RFEn5551 星光 电工 三 亚 -586-44 YXZ19 叱 
XGEFn5664 星光 电工 厂 下 -824-16 立民 19F 
久 GFan7372 星光 电工 三 夏 -1054-43 YYZ20A 
XGEFa7373 ”星光 电工 厂 惠 -1054-44 YZ20B 
XGRFn978 必 星光 电工 厂 亚 -1362-33 YZ20C 

又 GEpl4 星光 电工 厂 亚 -704-5 YZ20D 
久 GEREp242B 星光 电工 三 下 -720-14 立 Z20 书 
双 GFp6l4 星光 电工 厂 四 708-39 立 Z20F 


得 -354 


外 
外 
^ 苞 内 市 曲 体 管 厂 
不 
和 


星光 电工 厂 

疾 京 通信 元 件 厂 
上 京 通信 元 件 1 
北京 通信 元 件 厂 
部 半导体 所 

8 半 导 体 所 

邮 子 部 北京 通信 元 件 矿 
航 岗 市 晶体 管 厂 


二 


ak JI I 必 
T 
工 L 


旺旺 王 略 


卫 册 


: 


^ 艳 网 市 晶体 管 
^ 稚 岗 市 晶体 管 厂 


扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 三 
扬州 虽 体 管 六 
扬州 莫 体 答 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 三 
扬州 晶体 管 

扬州 晶体 管 厂 


页 码 -序号 


下 -1016-28 
下 -1272-47 
下 -420-27 
下 -420-28 
下 -1016-30 
下 -1016-40 
下 -714-8 
至-720-7 
下 -1164-37 
下 -478-6 
了 不 -1152-43 
和 下 -700-48 
机 -1272-23 
取 -446-10 
夏 -606-39 
丰 -606-38 
下 -606-37 
开 -1534-16 
于 -1228-33 
下-568-32 
复 -992-6 
下 -992-10 
下 -992-18 
页-992-23 
下 -992-27 
秆 -992-35 
下 -990-2 

夏 -990-3 
耻 -990-4 
页-990-5 
下 -990-6 
年-990-8 
下 -990-10 
下 -990-11 
下 -990-12 
夏 -990-13 
下 -990-14 
下 -990-15 
亚 -990-17 
到 -990-18 
亚 -990-19 
耻 -990-20 
亚 -990-21 
夏 -990-22 


半 肝 体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


一 -一 一 一 一 一 -一 一 一 -一 一 ereroe snreeaneorrermr 


型 号 厂 家 页 码 -序号 | 型 号 F 家 页 码 -序号 
YYZ21AA 扬州 晶体 管 厂 下 -990-25 YZ35C 场 州 晶体 管 六 秆 -988-30 
YZ2I3B 扬州 晶体 管 三 焉 -990-28 YZ35D 扬州 晶体 管 厂 机 -988-32 
YZ21C 扬州 晶体 管 厂 夏 -990-30 了 YZ 35 巴 扬州 晶体 管 三 秆 -988-34 
并 之 21 卫 扬州 晶体 管 厂 材 -990-33 立 Z 35 焉 扬州 晶体 管 厂 看 -988-35 
YZ21EEE 扬州 晶体 管 厂 下-990-35 YZ37A 扬州 晶体 管 厂 秆 -988-43 
YZ21E 扬州 晶体 管 三 夏 -990-37 YZ37B 扬州 晶体 管 三 秆 -988-44 
立 Z23 从 扬州 晶体 管 厂 下 -992-7 YZas7C 扬州 晶体 管 厂 术 -988-45 
YZ23B 扬州 晶体 管 厂 夏 -992-11 六 Z 37 了 了 扬州 晶体 管 广 秆 -988-46 
YZ23C 扬州 晶体 管 广 和 -992-19 了 Z37 忆 扬州 量 体 管 厂 页 -988-47 
并 23 有 扬州 晶体 管 厂 槛 -992-24 立 Z37 民 扬州 晶体 管 入-988-48 
了 之 23 孔 扬州 晶体 管 三 政 -992-28 YZ61A 扬州 晶体 管 芮 -998-4 

YZ23 开 扬州 晶体 答 厂 至 -992-36 YYZ61B 扬州 晶体 管 厂 秆 -998-7 

了 过 25 信 扬州 晶体 管 厂 下 -994-13 YZ6LC 扬州 晶体 管 厂 槛 -998-8 

YZ25B 扬州 晶体 巷 ) 下 -994-15 了 YZ61D 扬州 晶体 管 厂 秆 -998-11 
立民 25( 扬州 晶体 管 三 夏 -994-18 YZ61 书 扬州 晶体 管 厂 机 -998-12 
YYZ25D 扬州 晶体 管 王 得 -994-21 立 Z61R 扬州 晶体 管 厂 下 -998-19 
了 乙 25 书 扬州 晶体 管 三 夏 -994-23 立 Z63 太 扬州 晶体 答 三 再 -998-40 
了 Z25 忆 扬州 晶体 答 厂 夏 -994-27 了 Z63 了 3 扬州 齐 体 答 厂 析 -998-43 
立 Z27A 扬州 量 体 管 广 下 -994-45 立 Z63C 扬州 紧 休 管 厂 秆 -998-44 
YZ27 了 扬州 晶体 管 厂 夏 -994-46 Y2Z63D 扬州 晶体 管 厂 自 -998-47 
YZ27C 扬州 晶体 管 下 -994-49 立 Z63 羽 扬州 晶体 管 厂 机 -998-48 
了 乙 27 卫 扬州 晶体 管 厂 四 -996-2 站 儿 国 丰 扬州 肾 体 管 厂 蔷 -1000-1 
立 Z27 耳 扬州 齐 体 管 厂 机 -996-5 立 Z121A 扬州 晶体 管 广 秆 -990-39 
了 Z27 忆 扬州 品 体 答 | 看 -996-6 立 了 了 121 也 扬州 晶体 管 厂 下 -990-40 
Y229A 扬州 晶体 管 三 看 -996-25 立 Zt21C 扬州 晶体 管 厂 币 -990-41 
立 习 29 了 了 扬州 晶体 管 厂 夏 -996-26 立 Z121D 扬州 晶体 管 厂 可 -990-42 
立民 29C 扬州 晶体 管 三 夏 -996-30 立 2Z121 书 扬州 晶体 管 厂 下 -990-43 
工 忆 29 已 扬州 晶体 管 三 下 -996-31 了 ZHt9 世 扬州 晶体 管 三 秆 -980-44 
YZ29 卫 扬州 晶体 管 厂 入 -996-34 了 123 信 场 州 晶体 管 厂 夏 -992-46 
六 29 下 扬州 品 体 管 厂 下 -996-35 立 Z1233 也 扬州 晶体 管 三 夏 -992-47 
YZ31A 扬州 晶体 管 厂 夏 -988-8 YYZ123C 扬州 晶体 管 六 看 -994-3 

Y231BB 扬州 晶体管 厂 夏 -988-9 立 Zi39 扬州 晶体 管 厂 置 -994-4 

YZ3tC 扬州 晶体 管 三 槛 -988-10 立民 123 巴 扬州 晶体管 三 四 -994-6 

YZ31D 扬州 晶体 管 三 看-988-11 了 忆 123 下 扬州 晶体 管 广 夏 -994-7 

YZ31 也 扬州 晶体 管 下 -988-12 了 125 人 入 扬州 晶体 管 厂 政 -994-30 
YZ31F 扬州 晶体 管 厂 秆 -988-13 立 Z125 了 了 扬州 晶体 管 三 下 -994-31 
YYZ33A 扬州 晶体 管 四 -988-15 立 Z125C 扬州 晶体 答 厂 下 -994-33 
YZ33BB 扬州 晶体 管 三 在 -988-16 Y2Z125D 扬州 晶体 管 [ 机 -994-34 
了 2 民 33C 扬州 晶体 管 厂 下 -988-18 立 Z125 孔 扬州 晶体 管 厂 贡 -994-35 
YZ33D 扬州 晶体 管 厂 利 -988-20 立 Z125F 扬州 晶体 管 厂 看 -994-36 
立 Z 33 蔬 扬州 晶体 管 厂 及 -988-22 立 Z127 信 扬州 晶体 管 三 开 -996-11 
卫 民 33F 扬州 晶体 管 广 夏 -988-23 六 Z127 卫 扬州 晶体 管 置 -996-16 
YZ35A 扬州 晶体 管 厂 焉 -988-27 YZ127C 扬州 晶体 管 厂 置 -998-17 
Y2Z35B 扬州 晶体 管 三 复 -983-28 立 Z127 卫 扬州 晶体 管 厂 置 -9986-20 


Raoeare onse_ ee asnmrae inr 二 oAmewm 人 


下 -355 


半导体 三 极 管 型 号 -厂家 索引 


YYZ127 卫 
了 QZ127 忆 
YZ129A 
YZ129 了 B 
YZ129C 
YZ129D 
了 乙 129 了 下 
立民 129 下 
YZ161A 
YZ161B 
YYZ161C 
YZ161D 
立 Z161 也 
YZ161EF 
YYZ163A 
YYZ163B 
YZ163C 
YZ163D 
立民 163 忆 
立民 163 下 
YZ165A 
YZ165B 
YZ165C 
了 YZ165D 
YZ633 

立 Z634 

YZ635 


页 -356 


扬州 晶 伯 管 厂 
扬州 晶 休 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 旱 体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 三 
扬州 晶体 管 三 
扬州 晶体 管 三 
汤 州 晶体 管 广 
扬州 晶 林 管 广 
扬州 晶体 管 三 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 
扬州 晶体 管 厂 


页 码 -序号 


下 -996-21 


直 -996-22 
下 -996-38 
秆 -996-39 
夏 -996-40 
看 -996-41 
亚 -996-42 
下 -996-43 
下 -998-29 
下 -998-35 
下 -998-36 
下 -998-37 
丰 -998-38 
和 看 -998-39 
和 丰 -1000-3 
四 -1000-5 
秆 -1000-8 
和 -1000-11 
和 夏 -1000-13 
下 -1000-14 
焉 -1000-4 
夏 -1000-6 
到 -1000-9 
下 -1000-12 
下 -992-4 
页-992-3 
下 -992-2 


| 型 号 三 家 页 码 -序号 

立 Z10012 扬州 晶体 管 厂 焉 -998-2 

YZM50A 扬州 晶体 管 厂 下 -1000-7 

YZM50A 扬州 晶体 管 厂 下 -1000-10 

ZG10 子 于 部 眉 丰 通信 设备 厂 开 -1004-7 
电子 器 件 分 广 

QZ G1l 邮电 部 悦 山 通信 设备 厂 下 -1004-8 
电子 器 件 分 厂 

Z G12 导电 部 眉山 通信 设备 三 下 -1004-9 
上 电子 器 件 分 厂 

ZG13 导电 部 层 出 通信 设备 厂 焉 -1004-10 
电子 器 件 分 三 

Z G30 导电 部 眉山 通信 设备 六 和 -1004-1 
担子 器 件 分 三 

ZG31L 邮电 部 丑 山 通信 设备 厂 亚 -1004-2 
电子 器 件 分 三 

ZG32 于 电 部 周 山 通信 设备 三 焉 -1004-3 
电子 器 件 分 三 

ZG33 邮电 部 眉 卫 通信 设备 广 下 -1004-4 
电子 器 任 分 厂 

Z 本 8050 镇 江 半 导体 厂 下 -1198-14 

Z 了 8550 镇 汇 半 导体 厂 亚 -1158-5 

Z 丁 9011 镇 江 半导体 三 开 -590-7 

Z 本 9012 镇 江 半 导体 厂 下 -474-18 

QZ J9013 镇 江 半导体 三 焉 -606-6 

Z JJ9014 镇 江 半 导体 三 亚 -606-7 

QZ J9015 镇 江 半 导体 三 亚 -476-43 
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导 
三 极 
名 名 
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和 参 
数 
数 据 
表 


代 


频 


小 
1.1 针 PNP 型 小 


功 


最 特 征 最 最 集 电 极 集 由 极 发 射 执 
序 型 大 并 
耗 多 高 设 
获 许 | ，| - 节 极 | -发 射 极 基 
功 也 四 
率 频 家 流 漫 出 穿 电 在 击 穿 电压 击 穿 电压 
六 (5R)CBO 六 (BR)CEO 六 (BR)EBO 
导 号 ca J7 FczE | ce | Tcw | 了 ri 7cB 了 Tc 了 BF 且 
《人 风 ) (Hzy》 (YY)|(A》|(A)| (DO) | (0Y7) (A) (7Y) | (人 ) (YY) (A) 
1 3AG801 50 了 30z | 75 20 | 500h 10 T 缮 S 500m 
2 3AG802 50 了 ma 10m | 75 20 | 500 10 了 垢 工 500 了 用 
3 3AG1B 50 姻 10m | 75 20 | 500p TI Tm | 800m | 500R 
4 3AGIC 50m | 10m | 75 20 | 500p 1 1m | 800 志 | 500 
5 3AG1D 50m | 410 血 75 20 | 500h 站 1m | 800m | 500m 
6 3AG1TE s0m | 10 如 | 75 20 | 500h 工 1n | 800 | 500k 
7 3AG26 50 人 也 10z | 75 20 | 500k 二 1m | 800m | 500& 
8 3AG71A 50 了 3MA 10 嫩 75 12 500 只 7 工 匡 7 500 只 
9 3AG71B 50 姻 3MA 10m | 75 17 | 500h 10 | 1 10 500 
TI0 3AG71C 50 全 3MA 10 包 75 20 500 忆 T5 工 世 T5 500 贞 
了 3AG72 50 了 a 7MA 10Z | 75 20 | 500k 15 1 和 10 500 贞 
12 3AG31 50 了 ma 8MA 50zm | 75 30 | 100h 20 | 300p 4 200 只 
了 3 3AG32 50 了 8MA 50 如 | 75 30 | 100 20 | 300& 4 200 几 
14 3AG7 50 如 10M 50 蕊 75 20 | 500 I0 得 工 .5 500 此 
3AG21 50 了 ma 10M 10z | 75 20 | 500p 10 Ta | 500t | 500R 
16| 3AG321 50m | 10M im | 7 120 |500a | 1 tm | 500m | 500R 
17 3AG1A S0m | 15M 10m | 75 20 | 500p 10 1ma | 800 症 | 500h 
18 | 3AG51A 50m | 15M 10m | 75 120 |500p 1Tm | 500m | 500h 
19 34AG1A 50 如 20M 10m | 75 20 | 500p 10 1m | 800m | 500h 
20 3AG8 5350 好 20M 10 召 | 75 20 | 500h 10 1m | T.5 500p 
21 3AG9 50 刀 | 20M 10m | 75 20 | 500R 10 Ia | 1.5 500p 
22 3AGH1 50 细 20M 10m | 75 30 | 500h 10 1 | 2.5 500 必 
23 3AG21 50zm 20M 10z | 75 20 | 500R 10 1m | 500a | 500h 
24 3AG1A, 50 茵 25M 10a | 375 20 | 500h 10 Tm | 800m | 500 
25 写生 人 了 去 5S0 25M 10ma | 75 20 | 500 10 1m | 800m | 500 
26 3 人 司 工 50 和 mm 25M 10m | 75 20 | 500u 10 1Imna | 800m | 500h 
27 3AG1IA 50z 25M 10m | 85 20 | 500m 10 TIm | 800m | 500& 
28 3AGIA 50 如 25M 10 和 | 75 20 | 500h 10 了 za | 800ia | 500& 
29 3AG1B 50 了 Ia 25M 10am | 75 20 | 500 只 了 0 了 mn | 800m | 500n 
30 3AG1B 50 了 25M 10am | 75 20 | 500p 10 mn | 800m | 500p 
31 3AG1BH 50 也 25M 10z | 75 20 | 500R 10 Tom | 800m | 500n 
32 3AG1B 50 姻 25M 10m | 75 20 | 500n 1 Tm |800m |500h 
33 3AG1B 50 了 25M 1I0m | 75 20 | 500h 10 Im | 800aa | 500 
34 3AG1B 50 症 25M 10m | 75S 20 | 500 10 Ima | 800m | 5008 
35 3AG1B 50tm 25M 10m | 85 20 | 500h 10 TI 科 | 800m | 500R 
36 3AG1B 50 匡 25M 10i | 35 20 | 500k 10 Tm | 800m | 500h 
37 3AG1B 50 了 ma 25M 1T0m | 75 20 | 5005 10 Im | 800m | 500p 
38 3AG1B S0 押 25M 10m | 75 20 | 500& 10 1m | 800m | 500 
39 3A G21 50 如 235M 10m | 75 20 | 500p 10 TI 纪 | 800mm | 5008 
40 3AG22 50 姻 25M 10m | 75 20 | 500h 10 12 | 800m | 500 
41 3AG51B 50in 25M 10a | 75 20 | 500 10 Im | 500m | 500 
42 3AG56 50 地 25M 了 0 匡 75 20 500 有 10 工 也 800 王 500 
43 3AG56A 50 了 mm 25M 10m | 75 20 | 500P 10 | 1m |800m |500) 
44 3AG56A 50 姻 25M TI02a | 75 20 | 500p 10 Im | 800m | 500& 
45 3AG56A 50 了 25M 10m | 75 20 | 5008 10 1m | 800m | 500R 
46 3AG56 吾 50 联 25M 10m | 75 20 | 500R 10 Im | 800m | 500n 
47 3AG56B 50 茵 25M 10m | 75 20 | 500 10 1 | 800m | 500R 
48 34AG56B 50 锯 25M 10m | 75 20 | 500h TI0 Im | 800m | 500p 
49 3AG56BB 50 了 25M 10m | 75 20 | 5008 10 TI 也 | 800m | 3500 
50 3AG1B 50 也 25M 6 |fima |1lom | 375 20 | 500 10 |500m 1800m |5008 
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率 极 管 
功率 三 极 管 

集 电 极 集 电 极 电 

- 基 报 - 发 射 极 训 

反 向 蕉 正 反 调 截止 

中 流 电 流 系 

Tcso | rce | Tcgo | Feg| Are 

(Ay) (《YV》 (A)》 | (VD) 位 jn 芭 江 
3k | 10 | 30n 6 | 40 口 60 
3 10 30 必 人 60FL 100 
6 6 T00 必 6 40[ 270 
6 6 T00p 6 40[ 270 
6 几 6 T00 上 6 40[ 270 
6 日 100 也 让 40[] 270 
6 6 200 愉 和 40 270 
20 6 | 800P 6 | 45 口 

TO 此 6 600 忆 名 20 250 
5 6 300 引 白 30 200 
8 6 400 有 如 30 癌 | 230 
8 12 30 串 ] 200 
3 岂 12 30 200 
TI0 6 IT00 上 6 30 250 
了 0 及 6 1T00 具 6 30 200 
10h 6 50 上 共 6 20 200 
0 6 100 只 6 20[L | 

I0 几 6 200R 6 20 

7 6 30L 250 
10 上 6 T00 6 30 250 
TI0k 6 00 只 6 30 250 
I0h | 120 | 3100n 6 | 20 200 
5 册 6 200 上 由 6 30 口 ] 250 
7 此 10 200 册 和 20 襄 ] 200 
7 册 6 200 此 折 40 270 
7 6 200 电 6 

7 遇 0 200k 6 30 200 
7 册 6 200 纪 蝇 40 270 
7 忆 6 100 此 6 30 180 
7 必 6 30E 250 
7 几 6 20 200 
7 山 6 00 愉 6 40 误 ] 200 
7 以 6 200 只 人 20[1 200 
7 上 0 200 只 6 20 200 
5 6 200 日 30 200 
7 用 6 200 几 6 20 200 
7 此 6 200 了 和 

7 10 100 上 10 40 200 
7 只 6 200 6 40 270 
7 上 6 200 愉 6 40 180 
了 0 上 6 200 必 6 20 200 
7 及 6 200 忆 6 40 口 ] 270 
7 失 6 |2009 6 40 吕 ] 270 
7 丘 | 200 6 40 口 270 
7 了 几 和 200k 6 40 270 
7 上 下 200 只 6 40L 8 
7 6 | 200 6 40 口 180 
7 上 6 200 6 40| 180 
7 内 6 200 6 40 180 
7 统 0 40 180 
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1. 低 频 小 功 
1.1 钳 PNPF 型 小 


最 笠 征 | 集 时 极 入 电 极 发 射 级 
序 型 火 大 | 区 | 
硒 过 - 切 极 | -发 射 设 | 、 舌 概 
散 省 [ 鱼 
功 屯 
率 颖 率 流 | 尖 | 者 窜 电 讨 | 击 察 电压 | 赴 穿 电 革 
| 矿 CBR)CBO 六 CBR)CEO 产 (BR2?EBO 
导 导 | PC 厅 FrczE| Tc | Tc | 了 7 Tc3 Tc 7EB 
(人 可) (Hz) |(VY)|(A) (AtO) CVD) ACT (A) (V)》 |(A) 
4 ee En are ea Ce 一 一 -一 -一 厂 | re ea ee 一 一 
和 
1 3AG56A 50 地 235M 6 1mjltmil5 | 20 |5s00p 10 1 吉 1 500 
2 3AG56B 30 如 25M 6 二 二 了 
3 3AG53A. 352 30 呆 0 工 征 
4 3AG1D 3S0 吉 30M 1.5 
5 3AG12 530m 30M 。 
6 3AG22 50 姻 30 衣 
7 3AG22 50 30M 
8 3AG22 50 茵 30M 
9 3AGI 50 了 ma 30M 
10| 3AG41 50 了 mr 30M 
1| 3AG41 50am 30M 
12| 3AG12 50zm 30M 
13 3AG53A 50tm 30M 
14 | 3AG53A 50zn 30M 
全 | 3AG53A 50 了 30 对 
16 | 3AG53A 50 加 30M 
和 3AG53A 50 30M 
1 | 3AG53A 50 了 3 30M 
1 | 3AGIA 50ma 40M 
20 3AG1C S0m | 40M 
| 
21 3AGLC 5S0m | 40M 
22 3AG1C 50 人 和 40M 
23 」】 3AG1C 50z 40M 
24 | 3AG1C 50 世 40M 
25| 3AG1C 50 了 ma 40M 
26 | 3AG1C 50 所 40M 
27 | 3AG1C 50 了 40 
28 | 3AG1C 30mm 40M 
29 3AGT1C 50 癸 40M 
30 3AG13 50m 40M 
3 | 3AG21 50 如 40M 
32 | 3AG23 30 和 40M 
33 | 3AG25 50m 40M 
34 | 3AG25 50 了 am 40M 
35 3AG51C 50m 40M 
36 3AG1C 50m 40 了 扣 1 地 
37 | 3AGI1C 50m 50M 
38 3AG1D 50 姻 50M 
39 3AGID 50am 50M 
40 3AG1BD 50 加 50M 
41 | 3AG1D 50 如 50M 
4 | 3AGID 30m | 50M 
43 | 3AG1D 50 茵 50M 
44| 3AGID 50 了 am 50M 
45| 3AGLD 50 50M 
46 3AGID 50mm 50M 
47 3AG1D 50 如 50k 
48 3AG14 50 姻 50M 
49| 3AG23 50m S0M 
50 3AG23 50 了 2 30M 


Eee eara iceeeeaeamnomeroorroeac am 一 一 
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外 序 
程 降 
7 广 了 六 je eg | ze 7 7 
C50 CB CEO | 广 BES | 入 CES 刀 C 型 号 
(A) (YY) (A) (Y) 了 了 j 妃 tm8 民 (YY) | (A)》 (了 ) (VD) (A) 〔(A) 
| 
7 上 扣 200 0 30 270 6 工 也 A4-01C 工 
7 比 0 200h 6 40 180 6 工 王 A4-01C 2 
5 六 10 ，2008 TI0 30  ， 200 昌 工人 也 A4-U1C 3 
10 已 6 | 100h 6 30 250 和 1 am A3-04C 4 
5 记 6 100h 6 30 200 6 1 也 | A3-03 人 入 与 
535 有 6 | 200h 6 30[] 250 6 1 人 血 A4-01C 6 
5 有 6 200 忆 6 30 200 6 血 A3-04C 7 
5 下 06 | 200R 6 30 200 6 1 所 A3-03A 8 
5 必 10 200 中 10 30D (200 0 工 卫 A4-01C 9 
10 只 10 100 10 30 T50 6 工 也 A3-04C 10 
10 记 人 30 口 200 6 1 了 笠 | 太 4-01C 1 
5 有 10 200h 10 30[] 200 6 工 茵 A4-01C 12 
5S 所 10 | 200R 10 30 癌 200 6 工 也 ， A4-01C 13 
5 有 10 200 10 30 癌 200 6 二 坦 A4-01C 14 
5 县 40 200R 10 30 口 200 6 人 了 T5 
5 有 10 | 200R 10 40[] 4180 6 T 工 开 A4-01C 116 
5 六 IT0 200 电 10 40 180 6 工 一 人 A 17 
5 了 刀 10 | 200p 10 30 口 ] 200 6 工 和 A4-01C 18 
5 只 10 200 有 10 30Lj 200 6 二 匡 A4-01C 19 
5 了 6 100 愉 6 40 200 6 工 姻 A4-01C 20 
7 只 和 30D 250 昌 工 志 A4-01C 21 
5 有 6 200 必 6 30 口 ] 200 6 锯 A4-01C 22 
了 县 各 100h 各 30 180 6 地 A3-04C 23 
7 只 和 100 几 6 30D] 200 6 工地 有 友 工 24 
7 只 6 30 200 6 工 生 入 工 25 
7 愉 6 | 200h 6 30 200 6 |， 工 纪 i Al1 26 
7 只 6 200 中 人 30 200 6 二 了 A4-01C 27 
3 6 | 200z 0 30 200 6 | 工 伺 A4-01C | 28 
了 10 100R TIT0 40 200 6 工 志 A3-03AA 29 
5 也 6 100 提 30 200 6 工 缮 A3-03A 30 
5 记 10 2002 10 30[ 200 6 工 巩 和 4-01C 31 
3 用 6 200 有 6 30 口 ] 250 6 工 志 A4-01C 32 
10 及 6 100p 6 30 150 6 工 坦 A3-04C 33 
10h 10 200 10 30 襄 ] 250 6 工 嫩 A4-01C 34 
IT0 忆 6 200R 6 30 200 6 】 所 35 
7 6 3f 180 6 工地 36 
号 R 6 | 200R 6 A3-04C | 37 
7 只 6 30 25f 6 工 也 A4-01C 38 
5 六 6 200 引 6 3f 200 6 工 得 A4-01C 39 
7 了 及 6 100ma 日 30 1T80 6 工 蔚 A3-04C 40 
5 有 0 200k 0 30 口 ] 200 6 工 坦 太 4-01C 41 
7 及 6 30 200 6 工 也 二 42 
7 电 6 100h 和 30 200 6 工 也 良 工 43 
7 有 具 6 200R 6 20 200 0 了 工 卫 A4-01C 44 
7j 6 |200p 和 30 200 6 工 血 AT 45 
7 有 JI0 I00p 10 40 200 6 工 世 A3-03A 46 
7 有 6 TI00 妈 6 40[ 200 0 工 据 Ad4-01C 47 
5 IT0 I00 只 10 30 200 6 二 也 | A3-03A 48 
SS 上 6 100 各 30 200 扣 工 匡 | A3-04C 49 
5 只 6 200k 6 40 180 6 工 也 | A3-04C 50 
1 【 
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与 ce 习 人 人 内 忆 中 


1。 低 


频 


小 
1.1 锚 PNP 型 小 


功 


最 符 地 最 集 电 根 集 电 报 发 射 极 
型 大 大 江 
茜 允 辣 
散 许 器 基 极 全 发 射 狼 隐 基 极 
黄 也 
训 频 泪 | 温 | 者 穿 电 压 | 起 穿 电压 | 击 穿 电压 
太 (BR)CBO 六 CR)CEO 矿 (BR)EBO 
导 也 c1 厅 reg| Tc | Tc | 7 Tca 7cE 了 BEB 
(三 ) 《Hz) (VCA)ICA) CO) CCY) (A) (YY)| (AI) (YV) (A) 
0 | | 
3AG24 50 世 50M | 10 鲁 75 20 500 10 工 弓 300 志 500 放 
3AG24 50 了 50M TI0 荆 73 20 500 10 工 坦 500 芭 500 上 
3AG24 30 了 S0M 10 血 75 20 500 10 工 位 500 纪 500 R 
3AG51LP 50 了 m 5S0M TI0 和 也 85 20 500 只 10 工 纽 500 妈 500 有 
3AG23 50 抱 50M TI0 血 75 20 500 10 工 匡 5S00 了 S00 吕 
3AGTD 5S0 了 2 50M 0 1 工 | 10 血 75 20 500 只 T10 工地 800 嫩 500 也 
3AG56C 50 据 50M 6 1 血 | 10 丘 75 20 500 10 工 匣 人 500 也 
3AGS6C 50 了 50M 1T0 癸 73 20 500 届 10 工 志 800 刀 500 必 
3AG560 S0Ia 50M 0 如 75 20 500 沁 TI0 工 二 800 了 ma 3S00 忆 
3AG42 50m | 50M T0 亚 735 25 I00 12 工地 工 500 只 
3AG13 50 了 也 50M 了 0 所 75 25 3500 hh 5 工 垃 工 500 上 
| 3AG14 503m 50M 10 刀 75 235 500 必 T5 工 二 工 500 及 
i 3AG42 50zn 50M 30zn 75 25 100h T3 208 忆 2 100 只 
3AG53 了 5 人 0 所 50M 40 地 75 25 500 了 5 工 纪 上 3S00 有 
3AG53B 50aa 50M 10m | 7 | 努 150h | 必 Ti 1 500 
3AG53B 50 殷 50M TI0 纯 75 25 500 必 15 了 革 舞 工 3500 有 
3AG53 50DT1 50M IT0 刀 75 25 500 慨 15 工 往 工 500 比 
3AG53B 50 了 如 50M 0 75 25 500 几 15 工 垃 工 S00 
3AG53 了 HB 50 弓 50M 了 T0 卫 73 25 500 只 13 工 刀 上 500 上 
3AG5S3B 350 50 6 ma | 10 细 735 25 500 有 了 3 工地 工 500 内 
3AGTIB 50 弓 60M 10 了 735 25 500 用 TI0 工 纽 了 | 500 情 
3AG22 50 人 也 60M 10 钙 75 25 500 刀 T10 工 王 有 1 500 只 
3AG26 50 世 00M 10 丘 ?3 25 | 500 TI0 工匠 开 500 目 
3AG26 50 了 到 60M 了 ] 纠 75 20 500 久 TI0 卫 钥 500 弓 500 & 
3AGTD 50 伍 65M 10 二 75 20 500 有 IT0 工 廿 800 姻 500 只 
3AGLE 50 十 65M TI0 廿 75 20 500 有 JT0 工 吉 800 荆 3500 
3A GT 也 50 了 65M 10 奸 75 20 500 忆 I0 工 划 800 垃 500 有 
| 3AGIT 世 50 们 05M 10 匀 | 75 20 | 500p 10 T 也 | 800 | 300 有 
3AG1TE S0 卫 65M 10 耳 75 20 | 500h 10 工 志 800 如 500 只 
3A GT 如 50 王 65M 1 扣 75 20 500 必 10 工 功 800 织 500 
3 及 GE 50 荆 65M 10 雪 75 20 500 吕 10 工 所 800 媚 1500 
3AG1EE 50 组 65M T0 刀 75 20 | 500 10 工 也 800 耳 3S00 号 
3AG1TE 50z 65M 10 了 75 20 500 具 TI0 工 和 伍 800 za 300 只 
3AG1LE 50 弓 65M 10 人 和 85 20 500 只 10 工 坦 800 所 500 
3AG24D 50 丘 65M 10 姻 35 20 500 县 10 工 纽 800 纪 500 及 
3AG51 也 50zma | 65M 10m | 85 30 | 500 10 1m | 500m | 500h 
3AG56D 50 苹 65M 10z 73 20 500 10 工 伍 800 锯 5300 只 
3AG56D 50 菩 65M 1T0 血 73 20 500 到 TI0 二 1 800 了 ma 3500 只 
3AG1E 50 姻 65M 扣 工科 | 10 联 85 20 | 5008 TI0 工科 800 弓 500 忆 
3AG56D 50 垢 65M 6 1 工 王 | 了 二 735 20 500 吕 10 工科 上 S00 忆 
| 3AG56EL 50in 80M 6 1 世 | 10 据 75 2 500 记 10 工 姐 二 500 忆 
3AG1C 50zm 80M 10m | 75 25 | 500n 10 It 工 500 几 
| 3AGTE 50 了 80M 10 了 ma 73 20 500 只 1T0 工 班 800 丘 500 只 
| 3AG23 50 刀 80M 10 血 73 25 500 电 10 工 握 工 500 用 
| 3A G24 孔 50 霸 80M 10 了 75 20 500 此 10 工地 800 了 500 部 
3AG27 30 了 80M 10 卫 275 20 500 已 10 工 垃 500 纪 5900 只 
3AG27 530 了 80M 10 匡 73 25 300 只 T0 工 生 上 500 
3AGS6 巧 50 拍 80M 10 了 如 73 20 500 T0 工 和 800 纪 500 
3AG8S6E 5 也 80M 了 0 了 73 20 500 有 TG 工种 800 了 z 500 几 
3AG56 忆 S0 人 也 80M 了 0 纪 735 20 500 只 10 工 但 800 姻 300 只 
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一 1 
率 王 极 家 
功率 三 极 管 
集 电极 集 电 极 电 流 前 饱 箱 
外 序 
- 基 极 - 发 庙 报 向 
放 大 
反问 和 鹤 正 反 向 截止 压 
二 本 
Tcso | Frce| rcepo | Fe 4F rc | | regs| ress|l im re 形 号 
(A) | (VD | (A) |(CV) | min max |(V)|(A) | (VY) |(V) | (A) | (人 A) 
广 - _ 
5 忆 6 | 108k 6 30 200 6 工 筷 | A3-04C 工 
号 用 6 | 200 6 | 30 口 250 6 工 血 | A4-01C | 2 
引用 10 | 200 上 10 | 30 200 6 工 血 A3-03A | 3 

104 6 | 200p 6 | 30 200 6 工科 4 
3 上 10 |200 | 1 13 200 6 纪 上 3-03A_ | 5 
7 忆 6 | 20 180 6 工 血 6 
5 6 | 200m 6 | 40 180 6 工种 aA4-02B | 7 
S 有 6 | 200% 6 | 40 口 180 6 工程 A4-01IC | 8 
了 6 | 200 6 | 40 180 6 1 和 AT 9 | 
3 12 30 口 200 6 工科 A4-01C | 10 
5 | 10|13200h | 10|130D | 200 | 6 | 1m Ad4-01C | 11 
引 比 10 | 200h 10 | 30 口 200 6 了 严 A4-01C | 12 
3 10 | 100 10 | 30 T50 6 了 了 A3-04C | 13 
5 有 10 | 200 10 | 40 口 180 6 工程 Ad4-01C | 14 
5 有 10 | 200u 1 10 | 3oD | 200 6 | 1 工 茵 | A4-01C | 生 
5 上 10 | 200h | 10 | 40 180 6 | 1 和 Ai 16 
5 到 10 | 200 10 | 30 200 6 工科 | AT 17 
下 上 10 | 200h 10 | 30 口 200 6 工程 A3-04C | 18 
5 具 10 | 200 10 | 30 口 200 6 工 血 | A4-01C | 19 
号 有 10 | 200& 10 ，30 200 6 1 和 入 4-01C | 20 
3 上 10 | 200h 10 | 30D 200 6 1 血 A4-01C | 21 
5 10 | 200 10 | 30 口 200 6 工 血 A4-01C | 221 
5 有 10 | 200p 10 | 30 250 6 于 秋 A4-01C | 23 | 
5 攻 6 | 100 6 | 30 T150 6 工科 | A3-04C | 24 
5 有 6 |200hR | 6 1m | A3-04C | 25 
7 上 6 30 口 250 6 工 茵 | A4-01C | 26 
7 忆 6 | 3100P 6 | 30 口 200 6 工 志 AL 27 
7 有 6 | 100 6 | 40 口 200 6 工 世 28 
7 6 30 200 6 1 也 AL 29 
7 比 6 100 上 只 6 30 TI80 6 工 锯 | 3-04C 30 
7 6 | 200k 6 | 20 200 6 工科 A4-01C | 31 
7 6 | 200 愉 6 30 200 6 工 筷 AT 工 32 
7 10 | 100 10 | 40 200 6 工 年 A3-03A | 33 
5 6 | 2008 6 | 30 200 6 工 茵 Ad4-01C | 34 
5 县 6 | 200R 6 40 180 6 工 蔬 | 入 3-04C | 35 

} 

10 必 6 | 200p 6 | 30 200 6 革 血 | 36 
Si 6 | 200h 6 | 40 口 180 6 开征 A4-01C | 37 
sh | 6 |200n 6 1 40 口 180 6 荆 匡 | AL | 38 
7h | 6 30 80 6 工 | 39 
5 用 6 | 200 6 40 180 6 于 血 点 4-01C | 40 
5 站 6 |200p 6 | 4 180 6 工 志 Ad4-01C | 41 
SB 10 | 200 只 10 | 30 口 200 6 工 所 A4-0T1C | 42 
引 忆 6 | 200h 6 A3-04C | 43 
引 了 1I0 | 200R 10 | 30 200 6 于 血 A4-01C | 44 
5 | 6 |200 6 | 40 180 6 了 弓 | A3-04C | 45 
号 6 | 100 6 | 30 150 6 工 血 4A3-04C | 4 
引用 10 | 200m 10 | 30 口 250 6 也 A4-01C | 47 
引 6 | 200 6 | 4 和 188 6 1 mm AT 48 
5 下 6 | 200h 6 40 口 ] 180 6 了 弓 瓜 4-01C 49 
5 上 6 |200R 6 40BI 180 各 了 m A 工 50 


1。 奖 频 小 功 
1.1 氏 PNP 型 小 
最 圣 ， 征 报 最 集 电 极 集 电 裤 发 射 极 
序 型 大 大 同 
耗 多 癌 
各 -~ “ 基 极 - 发 射 角 - 基 极 
j 散 主 锐 | 
功 电 
| 率 频 率 流 温 出 穿 电 压 击 穿 电压 击 穿 电压 
| 矿 (BR)C50 六 (BR)CEO 矿 (5R)EBO 
号 号 已 cW 87 Feg | Tc | Tc | TU TCB -CE 了 BE 万 
(机 ) (Hz) |(V) | CAICA) CD) CVD) CA CCV) | (A) (V) | (CA) 
， 一 本 
工 3AG560 了 2 530 纪 100M 6 1 1 10 和 m 75 20 500 上 10 工科 工 300 
2 3AGLD 50 联 100M 10 弓 75 25 500 履 10 工 垃 工 500 
3 | 3AG24 50zma 100M 10 刀 | ?75 25 | 500h 10 工 匡 工 500 
4 | 3AG56EE 50 如 T00M 10m | 725 20 | 500 10 Im | 800m | 500h 
5 3AG5S6E-2 50 加 TI00M 10 卫 75 20 | 500 上 10 工 了 和 800 500 
6 3AG56 卫 -2 50 茵 100M 10m | 75 20 | 500n 10 1m | 800m | 500h 
7 3AG43 50zm 100M 10mm | 73 25 | 100h 12 工 血 500 R 
8 | 3AG43 50 拼 100M 30m | 73 235 | 100 15 | 0,2 如 2 工科 
9 | 3AG53C 50 了 100M 10im | 75 25 | 500P 15 工 加 1 500 
40 | 3AG53C 30ta T100M 10m | 75 25 | 500b 15 Ta 1 500 hh 
了 3AG53C 50 巧 TI00M I0 生 75 25 500 忆 T5 工 王 工 500 
12 | 3AG530C 50 细 I00M 10m | 75 25 | 500h 15 1 500 册 
13 | 3AG53C 50 姻 TI00M 6 Tom | 10 刀 | 75 | 如 500 jh 15 工 也 工 500 愉 
14|1 3AG53C 50 匡 T00M 10m | 75 25 | 500h 15 工 了 工 300 到 
15 | 3AG56BR 50 卫 120M 6 Jon | 10m | 75 20 | 500 10 工 卫 工 500 忆 
16 | 3AGI 瑟 50 姻 120M 310m|l5 | 和 5 |500h | 30 1 和 1 500h 
17 | 3AG28 50ta 120M 10m | 75 25 | 500h 10 . 工 如 1 3500 
18 | 3AG28 50za TI20M 10m ! 75 20 | 500h 10 1m | 500m | 500h 
19 | 3AG56F 50 茵 120M 10m | 75 20 | 500P 10 1 | 800m | 500p 
20 3AG56FE 50 匡 120M 10 刀 73 20 500 必 10 工 所 800mm 500 只 
21 | 3AG56G 50m 120M | 10m| 75 1 20 | 500 忆 10 141m | 800m | 500h 
22 | 3AG28 50 茵 150M 10m | 75 25 | 500b 10 1 了 工 500 
23 | 3AK208 50 茵 150M 0.5 | 10m | 20m | 85 25 | 100h 12 | 0.1m 3 I00h 
24 | 3A 政 200 50zma 150M 0.5 | 10m |20m | 85 25 | 100h 15 | 0.1am 3 T00h 
25 | 3AG44 50 细 200M 20m | 75 25 | 100h 12 TI 1 500 只 
26 | 3AG44 5 引 0 菩 200M 10 刀 | 75 25 | 400 15 | 0.2z 1 100 愉 
27 | 3AG53D 50 如 200M 140 如 | 725 25 | 500h 5 工 也 1 500h 
28 | 3AG53D 50 茵 200M 10m | 75 25 | 500u 15 工 1 500 凤 
29 3AG53 了 TD 50 世 200M 10 血 75 25 500 TS 于 刀 工 500 
30 3AG53D 50a 200M 0 1m | 10 纠 73 25 900 六 13 于 地 工 500 贞 
31 | 3AK20c 5S0 了 ta 210M 0.5 | 410 如 | 20 纪 85 25 1006 忆 15 0 .1 了 za 3 T00 
32 | 3AG45 50 如 300M 10i | 75 25 | 100u 12 工 如 工 500 几 
33 | 3AG80 50 芭 300M 10i | 85 20 | 200 12 | 0.3m | 500m | 200n 
34 | 3AG80A 50n 300M 10m | 85 20 | 200 12 | 0.3m 
35 | 3AG53E 50 科 300M 10m | 75 25 | 500I IT5 工 了 1 500 忆 
36 | 3AG53 了 巴 5S0 姻 300M 10m | 75 25 | 500h 15 工 莘 1 500 
37 | 3AG53 卫 50m | 300M 10m | 75 25 | 500 15 工人 1 5300 
38 | 3AG53 也 50tm 300M 6 41 缮 | 10 征 | 75 25 | 500h 15 了 吉 500 有 
39 | 3AG80B 50t | 400M 10mm | 85 25 | 200h 15 | 0.3i | 500m | 200u 
40 | 3AG80B 50m 400M 10mma | 85 25 | 200 135 | 0.3zma | 500a | 200n 
41 | 3AG80C 50mm 400M 10m | 85 25 | 200 15 | 0.3 生 | 500m | 200p 
42 | 3AG80C 50zm ， 400M 10 如 | 85 | 25 | 200h 15 |0.3 生 | 500m | 200 
43 |」 3AG80D 50zp | 600M 10m | 85 |)25 |200u 15 |0.3 生 | 500a | 200h 
441 3AG80D 50 细 600M 40 了 5 | 25 | 200 15 |0.3m | 500m | 2008 
45 | 3AG80E 50m 600M 10m| 85 | 25 |2004 15 |0.3m |500m | 200R 
46 | 3AG80 焉 50m 600M 10m | 85 25 | 200h 15 |0.3m |500m | 200n 
47 | 3AG41 60za 30M 30z | 75 20 | 100& 10 |」0.3m 工 100 内 
48 | 3AG33 60 缮 30M 30m | 85 18 | 100 12 | 0.3 征 T 100 只 
49 | 3AG33 60 姻 30M 30mr |] 85 18 中 | 3100 18 | 0.3mm 工 4100 
150 | 3AG41 60 30M 30m | 85 18 | 100n 18 | 0.3m 于 100 


rateuaiieayeteyeyewrreeemeeoeeoeeeponnwwmros 
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率 三 极 管 
功率 三 极 答 
集 电 极 和 集 电 极 电 味 
~ 基 极 - 发射 极 
反 向 蕉 止 到 向 截止 
也 流 也 流 系 
7 六 | 7 | 六 AFE Fecz | 7c | 。 4 
C50 C8 CEO CE 矿 BES 六 czS 了 B 了 Tc 形 
(A) CCVY)| (CA) (CVD) | amia max |(V)|(A)|(V) (V) | (A) | (A) 

有 ER 7 所 | NS 人 0 | 和 加 了 了 “= 
3 6 | 200p 6 | 40 180 | 6 Tam A4-01C | 
5 上 i0 | 200 10 30 200 6 1 A4-01C 
号 10 | 200m 10 30 200 6 了 弓 | A4-01C 
3 上 6 | 200 6 40 180 6 1m | 
号 上 6 | 200 6 40 180 6 | 1m A4-01C 
5 6 |20k | 615sD | 41 |6 | 各 A1 
3 世 12 30 癌 ] 200 6 1m | A4-01C 
3 几 10 | 100p 10 30 150 6 1 A3-04C 
SS 10 | 200h 10 30 200 6 1 位 | A4-01C 
Su | 10 | 200n 10 30 吕 200 6 工 血 A4-01C 
5 已 200 忆 10 40 180 6 工 阵 A4-01C 
号 上 10 | 200R 10 30 口 200 6 1 AT 
St 10 | 200R 10 30 200 6 1 A4-01C 
S 引 上 10 | 200 10 40 180 和 了 太 工 
SR 6 | 200 6 40 180 6 Tt | A4-01C 

| 
St 10 | 200m 10 | 30 口 200 | 6 1 Ad4-01C 
SEE 10 | 300 10 30 口 250 6 1 到 入 4-01C 
3 6 | 100R 6 30 200 6 Ta 3-04C 
5 | 6 |2300 6 40 口 180 6 Im A4-01C 
5R 6 | 200h 6 40 口 ] 180 6 1 如 及 1 
5 县 6 200 只 6 40 T80 6 | 工 世 AT 
引用 10 | 200k 10 30 250 6 1 A4-01C 
呈 昌 10 | 100 10 30 150 0.5 | 10m 0.5 0.35 | 1 | 10m AT 
号 必 10 | 350R 10 30 150 0.3 | 10 了 0.5 0.35 | 1 如 | 10 联 AI 
3 | 1 110 10130 200 | 6 1 A3-04C 
呈 有 10 | 2004 10 30D 200 6 ， 1am AS4-01C 
5 有 10 | 200n 10 40 180 6 1 血 A4-01C 
5 上 10 | 200 10 30 口 200 6 Im AI 
5 10 | 200h 10 30 200 6 1 A4-01C 
号 用 10 50 员 10 3 150 0.5 | 10nm 0.5 0.3 工科 | 10m 全 1 
2 12 30 200 6 1am A4-01C 
5 10 50 10 20 口 150 6 2aa A4-01B 
SR 10 5 上 10 | 20 口 150 6 Ti | AT 
5 上 I0 | 200h 10 40 口 180 和 Tim A4-0LC 
5 1 | 200 10 30 口 200 6 ”| 1am | A4-01C 
5 几 10 1 200 只 40 30 口 200 6 I 缮 人 1 
5 10 | 200 10 30 200 6 1tm A4-01C 
3 10 SO0R 10 20 150 6 Im AI 
5h | 20 15 | 2 | 20 150 | 6 2 细 | A4-013 
5 有 10 50 1 410 20 150 各 1 缮 人 AI 
引 人 10 50 | 20 20 口 150 6 2 各 Ad4-013 
号 上 10 50 上 10 20 口 150 6 | tm AL 
5 | 10 | 5 |m| 3 | 30 | 6 | 2m 人 A1-01 昌 
5 只 10 50 10 20 口 150 6 1 Al1 
SS | 10 50 10 20 回 150 尼 2 人 4-01 呈 
10R | 12 190 了 TI2 1T6 各 工 位 | A3-03A 
10 忆 12 | in | 24 IT | A3-03 和 
ID 有 12 24 6 了 也 | A3-03 
I0u IT2 TI6 6 | 1 A3-03 人 入 
一 -一 一 一 -一 一 -一 一 一 一 一 -一 六 本 WE 有 


字 


总 oo 由 人 mi 


1。 低 频 小 功 
1.1 钞 PNP 型 小 


最 特 征 最 报 集 电 极 和 集 电 极 发 射 极 
多 大 大 | 
村 人 允 TE 
全 3 -~ 基 极 -~ 发射 极 - 基 棚 
数 许 结 
功 电 
率 类 率 流 | 温 | 击 察 电 庄 | 击 察 电压 | 击 穿 电 医 
天 (38R)CBO 挛 C5RICEO 广 (BR)EBO 
号 号 PcM 麻 Jr ca lc | 7ca | 7 7cB 7CE 了 FEB 
(而 ) (Hz | (VIA CA CC 7 CA) | CVD) (AAA) (YY) | (A) 
Se | _ 
1 3AG41 60 耳 30M 30z| 85 18 | 100& 1 48 100p 工 TI00 上 
2 3AG34 60m 5S0M 30 搓 | 85 25 | 100& | 35 100 2 100 
3 | 3AG42 60 征 50M 30zn| 85 25 | 100 | 45 100p 2 100p 
4 3AG34 60 50M 30 如 | 85 25 | 100& | 25 中 | 100p 2 100p 
5 3AG42 60 如 50M 30 了 | 85 25 | 100h | 25 100 有 2 100 上 
6 3AG42 60 据 50M 30m| 85 25 | 100hR |25 和 | 100P 2 100 
7 3AG35 60mm 100M 30 茵 | 85 25 | 100h 130 100 中 2 100 有 
8 3AG43 60m 100M 30m | 85 25 | 100n |320 100 2 100 
9 3AG35 60 100M 30mm | 85 25 |100k | 25b | 100p 2 100 此 
10 3AG43 60 卫 100M 30m | 85 2 | 1008 |25 和 | 100n 2 ti00 
1 34AG43 60 茵 100M 30 卫 | 85 25 | 1C0h |25 100m 2 100 
12 34AG36 60z 200M 20 症 | 85 25 | 100h | 40 100 忆 1 100 
13 3AG44 60 和 mn 200M 20 血 | 85 25 | 100 | 10 100 站 1 100h 
14 3AG36 60 匣 200M 20 和 | 75 25 |100h |25 | 100n 1 00h 
5 3AG44 60 了 200M 20 刀 | 85 25 | 100h | 25 100 1 100 
16 34AG44 60 了 200M 20m| 85 25 |100h |25 中 | 100P 于 100 
17 3AG37 60 细 300M 20 如 | 85 25 |1008 ，10 ，100F 1 | 100h 
18 3AG45 60 措 300M 20 血 | 85 25 | 100h ，10 100 只 工 100 
19 3AG37 60 荆 300M 20m| 85 235 |1008 25 中 | 4100h 工 100 
20 | 34AG45 60z 300M 20 刀 | 85 25 | 100h | 25 100 工 IT00 
21 | 3AG45 | 60tm 300M 20 和 2 8 | 35 1100h 125d | 100h 1 100 
22 | 3AG31 75T 8MA 50m| 75 | 30 | 100P | 4 |200p 
23 3AG32 75 了 8M 人 入 3S0m| 75 30 | 100p 4 |1200p 
24 3AG31 75 位 8M S0 生 | 85 30 100 忆 30* 300 4 200 线 
25 3AG31H 7S 芭 8M 50m| 85 30 | 100h |30。 | 300 4 200 
26 3AG32 75 组 8M 50 匀 | 85 30 | 100h 30 | 300 4 200 上 
27 3AG32 五 75 了 8M 50zmn| 85 30 | 100R | 30。 | 300n 4 | 200n. 
28 3AG31 75 纪 10M 50 玫 | 85 30 | 1008 |30。 | :00p 4 200 
29 3AG32 75 细 组 50 钙 | 85 30 | 1008 | 30。， | 200p 4 200 
30 | 3AX31A 100m 75 20 1 | 12 2 姑 10 Im 
31 3AX3{D | 100m 100a | 75 30 im | 人 2 2 10 Ia 
32 3AX31D 100 丘 30 了 | 75 30 1 | 12 2 细 10 Ion 
33 3AX31 辣 100m 30 生 | 75 30 Im | 12 2 了 10 工 和 
34 3AX5TA 100m 100m| 75 | 30 1 | 12 T 10 1 了 
35 3 人 太 X5TA 100im 100 mi 75 30 Ia | 12 Im | 
36 | 3AXSIA | 100am 100mal | 30 | im | 1 
37 3AX5S1LA | 100 姻 100 如 | 75 30 1 | 12 工 王 
38 | 3AXSLB | 100m 100m | 75 30 1 | 12 了 茵 
39 3AX51B | 100ma 100m| 75 | 30 Ta | 12 工 弓 
40 3AX51A 100zm 100 和 | 75 30 Tam | 12 TI 了 
41 3A 和 SITB 100 了 ma 100 苗 | 75 30 Tm | 12 IT 世 一 
42 3AXS1TC 100ma 100m| 75 30 fm | 12 工 血 = 一 
43 3AX5LD 100a T00 生 | 75 30 TIm | 12 工 琢 
44 3AX51B 100zm 100i| 75 | 30 {m | 12 工 切 
45 3 入 X31BB 100m 18 2 血 
46| 3AX31B | 100m | 7 | 30 | tm ;118 了 
47 3 各 驻 5 8 100 廿 100 扣 | 75 30 工 弓 和 了 地 10 1 ma 
48 | 3AXS1C 100 细 100 和 | 75 30 了 im | 到 8 工 王 
49 3AXSTC 100aa 100m| 75 | 30 im | 后 fm | 
50 3AX5LC 100 袜 100 生 | 75 3 1 细 183 1T 纪 | 
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六 名 
率 三 极 管 
功率 三 极 管 
~ 天 极 - 发 射 极 
， 放 
到 回 截 正 反 疝 截止 
也 渡 中 内 系 
zcao | Frcg | 7cgao | 大 cg FE 有 
(和 太 )》 《YY) 《上 ) (《Y) 位 刘 雪 8 式 
_ 二 四 | 风 | 
TO0EE 12 30 口 ] 250 
3 | 14121100 1 24 
3 瑟 12 | 100h 12 24 
3 上 TI2 108 24 
了 12 30 口 25f 
3 中 2 24 
3 12 | 100h 24 
3 TI2 199 县 412 24 
3 久 12 24 
3 了 2 ; 24 
3 其 12 30 250 
了 4 牙 TI2 | :200 24 
2 12 | 100 只 12 24 
2 虑 TI2 24 
2 电 T2 30 口 ] 250 
2 电 二 2 24 
双 愉 12 100 了 上 24 
2 有 12 | 200B 12 34 
2 有 了 和 24 
21 过 | 30L 258 
2 攻 了 | 24 
8 二 2 20 
与 具 12 30 
8 TI2 20 
3 世 12 20 
号 其 2 30 
3 了 12 30 
人 芷 2 30 250 
号 下 30 250 
28 各 工人 6 30 208 
了 2 也 提 750 此 6 25 270 
了 2 时 6 750 有 6 30[j T50 
12 电 6 各 | 500& 台 20 85 
了 2 忆 10 800 忆 6 40 1450 
T2 世 T10 | 500 各 40 180 
12 忆 T0 500 尼 6 40 180 
了 2 只 6 | 500 有 和 40 180 
了 2 扩 6 500 忆 昌 40 TI20 
了 2 站 T0 500 上 6 40 180 
12 所 0 | 3500E 6 40 186 
有 各 500 及 6 40 18f 
工 2 民 6 500 记 6 40 180 
2 耻 6 500 上 各 40 T80 
了 2 下 190 | 500 下 加 40 80 
了 2 下 6 | 600 此 6 40 180 
2 戈 6 1] 300 间 6 25 80 
了 其 了 0 500 纪 站 40 T56 
了 2 只 站 300 有 有 23 80 
12 10 | 300p 所 40 120 
了 了 所 0 300 也 各 40 TI20 


| 
| 


矿 CcE 
《各 ) 


必 六 父 人 六 人 人 人 人 人 人 


Ha hm he 


ha hm ha ha 


攻 
前 饱 和 | 
外 序 
由 
了 Tc 信 王 由 员 
入 BRgS 产 CcBEs -7 7Yc 珍 导 
《有 A) 《YY) (V) | (和 ) | (AAA) 
革 伺 点 3-04C 工 
工 刀 A3-03A 2 
了 二 和 3-03AA 3 
工地 点 3-03 信 4 
于 刀 A3-04C 1 5 
工 志 A3-03A 站 
工 匡 A3-03A 7 
地 有 3-03 生 8 
卫 组 丰 3-03AA 9 
工 fa A3-03 入 10 
革 志 点 3-04C 于 
工 垃 在 3-03 信 2 
工 也 A3-03 人 入 于 
工 坦 A3-03A. 了 4 
工 伺 如 3-04C 了 > 
1 可 A3-03A | 16| 
工 世 3-03A 7 1 
工人 A3-03 入 TS 
了 ma 上 3-03A_ |] 19 
工地 A3-04C 20 
工 公 上 3-03 和 友 纪 
于 匡 A3-03 信 22 
地 点 3-03 信 23 
十 地 A.40 24 
了 二 A3-03A 25 
于 垃 上 40 26 
十 地 .3-03 人 入 27 
卫 A4-01C 28 
了 但 | A4-01C | 29 
100 了 AT 30 
100 志 31 
工 专 上 工 32 
Tm | AT 33 
501ta 有 1 34 
50 卫 | 000 了 ta 88006 5 级 | 5 所 入 工 35 
5 引 二 36 
5 和 所 37 
350 地 38 
5f 所 39 
501a 入 工 40 
502 4 
S0za 入 工 42 
58 人 及 工 43 
50 世 | 6009m 800i 5 组 50 公 内 于 44 
100 了 ta AT 45 
50ma AT 46 
50 手 及 开 47 
50 拉 48 
50 表 | 600 荆 800fa 5 组 S0m 矿工 49 
50 芭 50 
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最 

序 弄 大 
耗 

敬 

功 

率 
号 号 二 ca 
( 婴 ) 

工 3AX31C 100 阵 
2 3AX31D T00 了 
3 3AX51D 1 了 0 
4 3AX51D 1T00m 
3 3AX51D 100am 
0 3AX51D 100 细 
池 3AX310C 100 了 ma 
8 3AX31D 100ma 
9 3A X31 耳 100 蕊 
10 3AX31E 100m 
| 了 3AX27 100z 
了 2 3AX28 100z 
了 3 3AX29 100m 
14 3AXIL 100 姻 
了 5 3AX12 100mm 
16 3AX13 100 血 
工 7 3AX15 100tm 
18 3AX14 100 好 
19 3AX31A 100 荆 
20 3AX31B 100tma 
2 3AX5STA 100 匡 
22 3AX51IA 100m 
23 3AX5LTA 100m 
24| 3AXSIA | 100m 
25 3AX5T 了 100 卫 
26 3AX51 100 阵 
27 3AX51B 100zm 
28 3 和 AS5LBB 1T00t 
29 3AX51B 100 了 ta 
30 3AX5STA 1080m 
3 3AX51B 100m 
32 3AX31C T00 了 全 
33 3AX5S1LC T00 卫 
34 3AX5STIC 100zm 
35 3AX5S1LC 100 了 
36 3AX51C 100m 
37 3AX31D 100dtma 
38 3AX31E 100m 
39 3AX51D 100ta 
40 3AX51D 100tm 
41 | 3AX51ID | 100m 
42 3AX51LD 100m 
43 3AX30 100zm 
44 3AG46 100 靖 
45 3AG47 100zn 
46 3 太 G 代 100mm 
47 3AG41H 100Ama 
483 3AGI2 100 纪 
49 3AG54 人 A 100 联 
S0 3AG54A 100m 


等 


频 


有 7 
《ftz》 


己 睛 六 


王 Qn CR nn 所 王 王 cueco 


人 人 心 旋 
号 Cn en 
了 于 于 订 乓 天 和 全 半天 了 站 了 了 了 


忆 王 上 全 
吧 CC Cn 


广 户 户 寡 六 人 户 户 放 户 户 作 


庆 户 作 户 放 户 放 懈 关 户 户 放 区 户 放 放 六 户 寡 


率 


CE 
( 立 ) 


7c 
〈 太 ) 


1. 低 频 小 


最 集 电 极 集 * 电 极 

多 | 瘟 

次 | | - 基板 | -发 前 极 

岂 二 上 _ 

流 温 击 - 穿 屯 压 击 : 穿 " 电 压 
矿 (BR)CBO 六 (BR)CEO 证 

ycM | 了 yJN Tcp Tc 


100 妈 | 75 30 荆 垃 24 工 开 
TI00 生 | 75 30 工 位 24 二 位 
100 科 | 75 30 荆 垃 24 工 弛 


75 | 40 Ta | 25 2 对 

75 | 30 Im | 32 2 

75 | 30 tm | 位 | 2m 

100 和 | 75 | 30 lm | 卫 2 
| 10m| 75 | 30 1m 
| 10m| 75 | 30 1m 


50 志 | 75 30 工 垃 T0 2 地 
50 了 血 | 75 30 工 妞 T5 2 
50mm| 75 30 工 吉 15 2 耳 
50 切 | 75 30 工 志 TS 台独 
50 妈 | 75 30 工科 20 2 伍 
T100 姻 | 75 30 工 乌 工 2 工 也 
100m| 75 30 ， 1 工 2 工 垃 
100 卫 | 75 30 工 组 T2 并 二 
100zm| 75 30 卫 志 T2 工 习 
100 生 | 75 30 工 乌 TI2 工 阻 
100 钙 | 75 30 工程 12 工 阵 
100 姐 | 75 30 工 伺 了 2 工 专 


100 科 | 75 | 30 ) 14 12 工 弓 
TI00 和 | 75 30 | 12 

100 和 ma 75 30 工 生 T2 工 但 
100 刀 | 75 30 1 志 T4 芋 志 
100 钙 | 75 30 | 1 纪 IT4 工 伺 
T00 卫 | 75 30 工 弓 T8 并 
100a| 75 30 工地 TI8 工夫 
100 血 | 75 30 工 伺 18 工 伺 
100 刀 | 75 30 工 也 18 工 他 
100 刀 | 735 30 工 乌 20 工 志 
100 刀 | 75 30 1 妈 24 工 也 
100| 75 3 了 荆 三 24 工 钙 
100 卫 | 75 30 工 志 24 了 三 
100 弓 | 75 30 工 志 24 工 所 
100 了 a 30 也 24 1 人 荆 
100 和 | 75 30 工地 26 工 乌 
100 卫 | 75 30 )， TI 

100 和 | 75 30 10,1m 蕊 300 
100 血 | 75 30 0.1 纪 2 300 忆 
10 科 | 75 20 0 .5 地 T5 工 二 
30 如 | 75 18 .1 0.1 纪 12 工 姻 
10 卫 | 73 20 0 .5 15 了 了 节 
30mm| 75 25 0.5 纪 15 1 舞 
30 乌 | 75 25 | 0.5 匡 IT5 工 二 


功 


1.,1 锚 PNP 型 小 


本 


发 射 极 
- 基 “ 极 
出 穿 电 压 
产 (9R)BBO 
了 BB 
(V) 《A) 
10 奔 垢 
10 工 弓 
20 工 纪 
10 工 班 
10 工 弓 
TI0 工 志 
T2 工 妇 
12 工 组 
4 200 岂 
4 200 必 
2 500 忆 
2 500 R 
人 30G 贡 
2 500 只 
2 300 具 


率 极 
电极 集 电 极 电 流 前 饱 秋 
外 序 
- 基 极 ~ 发 射 航 向 
放 大 
反 向 和 截止 反 向 截止 压 
电 流 电 流 系 数 降 压 隆 
PPFE Fecg | xc 
Tcao | FrcB ij cro |Frrcgl 2 | 矿 8ES Fcgs | 75 Zc 区 导 
(A) (Y) (Ay》 (Y) 了 圾 了 但 3 芒 (YY) | (A) (了 ) (Y) (A)》 (人 入) 

6 忆 6 400 忆 6 40 180 工 | 100 工 
2 只 10 300 凡 6 40 T50 工 50 了 匡 太 工 2 
了 2 山 10 300 必 6 25 80 工 302| 600 如 800 了 引 卫 50 区 有 3 
了 2 凡 1 300 及 6 40 150 3 茵 日 AT 4 
了 2 I0 300 上 6 25 80 站 5 引 匠 5 
2 6 300 6 25 80 1 | 50 姻 6 

6 上 0 500 忆 6 50 150 工 100 搓 050ma 100zm 及 工 了 
2 有 75[0 及 0 二 工 8 
2 了 册 丰 500 上 和 态 9 
12 6 | 500b 6 25 270 工 100t| 160 纠 6502 A3-04C 10 
20 6 | 300R 6 10 品 ] 6 工 仔 和 A 工 1 
16 6 300 6 12 6 工 坦 六 下 12 
0 和 S00 6 35 6 工 阻 AT 13 
42 0 600 卢 6 30 工 50 联 AT T4 
2 攻 6 600 上 6 30 1 50 拉 有 1 15 
12 只 6 600 及 6 30 1 
II2 忆 600 卢 6 30 工 
2 必 6 | 0600 6 30 于 
了 I2 10 500 有 6 40 150 工 
TI2 I0 3500 县 6 40 150 再 
12 几 6 500 六 6 40 180 工 | 
12 10 500 上 6 40 180 工 
12 6 500 忆 6 40 180 上 
12 6 500 忆 0 40 180 工 
12 10 500 上 6 40 1I80 工 
了 2 6 500 只 扣 40 180 工 
12 了 IT0 500 6 40 180 1 
121 10 500 ju 6 40 180 上 
12 6 500 只 6 40 180 于 
T0R 10 450 愉 6 40 180 工 
10h 10 ，450 上 6 40 180 1 
2 只 10 300 号 日 30 IT00 人 
了 12 6 300 6 40 120 上 
12 电 6 300 上 6 40 120 工 
12 10 300 忆 6 40 120 工 
10 只 10 250 电 如 40 120 
2 有 10 300 册 6 25 70 工 
12 攻 10 500 pu 提 40 150 二 
JT2 几 10 300 具 6 25 80 工 
12 中 6 300 具 6 295 80 工 
II2 6 300 只 6 25 J80 工 
TI0 甩 10 1250R 昌 25 80 工 
ID0 电 扣 500 愉 6 50 训 ] 6 

8R 12 30 口 ] 200 扣 

5 及 12 30D] 200 提 
10p 40 TI00 只 和 30 T50 6 
了 0 取 12 30D] 200 6 

3H 昌 1T00 呈 6 30 150 6 

5 用 10 300 上 慨 10 40 180 6 

3 10 300h 10 30 200 6 


】 


die 上 


7 


和 >》 AS 


(CD CD CO (3 
《CD 


So > 


蕊 《人 )》 
性 、 


站 


1]. 低 频 小 功 


1.1 锚 PNP 型 小 


总 呈 特 征 最 最 集 电 极 集 电 极 发 射 极 
耗 间 局 . 
获 | 许 全 基 极 7 发 射 极 之 基 莹 
上 妇 E 
芒 电 9 
宁 频 素 滋 | 温 | 击 穿 电压 者 穿 电 庄 齐 窗 电压 
广 CBRCBO 六 (BR)CEO 广 C3R)BEBO 
导 忆 caz | 抹 Jrcg | Tc | Tc | 7 7cB 了 cz 了 PEB 
( 贾 ) (Hz) | (VCACA) DT OA YY OA | CCV) |(A) 
< 一 “ 5 es 1 ne 1 二 潭 区 3 ee a 扩 | SN 
3AG54 和 100 姻 30M 30 刀 | 75 25 | 500 上 15 工 和 2 500h 
3AG54A 100m 30M 30mm| 75 25 | 500 | 45 工 坦 2 300 
3AG54A 100tm 30M ， 30m | 75 25 | 500 15 工作 2 500 
3AGl13 100m 40M 10 如 | 75 2 500 上 15 工 得 交 3500 上 
3AG42 蔬 100m 50 了 M 30 和 | 375 25 | 1008 2 工 重 2 300 
3AG14 100 细 50M 10 如 | 75 20 | 500& T15 工 旬 2 500 
3AG5S4B 100 细 50M 30 刀 | 75 25 | 500 上 号 5 荆 报 2 S00 有 
3AGS4 100tm 50M 30 血 | 7S 25 | 100 记 15 工 王 2 5s00 有 
3AG54B 100m 50M 30ma| 7 和 5 | 5008 了 5 工 租 2 3500 
3AG54B 100 位 50M 30 如 | 75 25 | 500 吕 了 5 工 霸 2 500 也 
3AG54B 100 纠 50M 6 2 如 | 30fa| 75 25 | 500 忆 和 工 志 2 500 
3 入 疏 20 100 血 80M 0.5 | 20 和 | 30ml 8s 20 | 100 忆 12 | 100h 2 100 忆 
3AG48 100m | 100M 30m| 735 25 | 100 12 了 也 2 500 
3AG54C 100z | 100M | 30 卫 | ?3 25 | 500 15 工 但 2 500 愉 
3AG54C 100m | 100M ， 30 生 | 75 25 | 500 15 了 也 2 500 下 
3AG54C 1400 和 | 100M 30 纪 | 75 25 | 5008 15 工 这 2 500 
3AG54C 100 和 | 100M 30 理 | 75 25 | 500 忆 T5 于 夫 2 1 500 
34AG54C 100m | 100M 6 2m | 30m| 75 25 | 500 有 13 | 工 血 2 S00 
3A 必 26 T00m | 150M 3 3fh | 30m| 85 25 | 100h 15 | 250p 3 T90 只 
3A 玫 27 100m | 150M 3 3 | 30m| 85 235 | 1008 145 | 250 3 190 
3 人 AR25 100 伺 | 150M 3 3 如 | 30 刀 | 85 25 | 100 电 TI5 | 250 3 100 
3AG54D 100m |200M 1146 2m | 30 莫 | 了 7 25 | 500 15 工 和 2 590 是 
3AG49 100 笠 “| 200M 30 妇 | 75 25 | 100 12 工 得 2 1590 
3AG54D 100a | 200M 30 全 | 了 25 | 500 只 15 于 2 00 
3AG5S4D 100m | 200M 30 王 | 33 25 | 500i 4 工 红 2 560 下 
3AG5S0 100m | 300M | 3gm| 75 | 2 |4100m | 二 2 1 2 500h 
3AG50 100 血 | 300M 30tn| 8 25 | 100 415 | 109 呈 玫 100 
3AG54 己 100aa 1 300M 30@ 7S s | 5S00R 15 卫 2 5S099 及 
3 入 G54 马 100ma | 300M | 30 妈 | 了 35 | 500h 15 工夫 2 300 8 
3AG54 109 生 | 300 天 6 2 | 3 二 | 75 25 | 500 15 | 工 闻 2 3S00 号 
3AG50 | 100ma | 300M sa 8 | 2 |10m | 她 | 40 1 | 5008 
3AG5SO 100 妈 | 300M 30 阵 85 25 | 100 电 25 | 100 了 f00 上 
3AG32 互 120mm 8M 人 和 50 和 | 73 30 | 100 生 | 4 200 六 
3AG46 120 姻 8M 100 生 | 85 40 100 15 | 1008 二 100 有 
3AG47 120 主 8M 100zm| 35 40 1008 1 | 100 有 To0p 
3AG31H 120 姻 8M 和 人 100o | 85 40 | 1008 30。| 300 导 200 六 
3AG46 120 孟 8M 人 人 100m| 85 40 100 及 30。| 300 号 4 200 
3AG47 420 了 8M 人 和 100 缮 | 85 40 | 100 30。| 300 8 才 200 必 
3AG46 120 如 T0M 100 和 | 85 40 | 100m 30。| 300 4 200 已 
3AG47 120 联 10M 100za| 385 40 | 4100 30。| 308 吕 如 208 
3AG41H 120 也 30 取 30 锯 | 75 20 | 100 10 | 1068 工 810 
3AG42 五 120 了 ta 50M 30 85 25 | 100& 15 | 100 2 2900 和 
3AG48 120 了 100 页 50 生 | 85 25 100 只 15 100 下 2 T00 电 
3AG48 120z |】 100M 50 细 | 85 25 | 100 瑟 2 T00 2 400 
3AG48 120z | 100M 50mm| 8 2 100 且 23 | 1008 2 100 
3AG49 120m | 200M 50mm| 85 25 | 100h 15 | 100 工 100 
3AG49 120 如 | 200M 50 如 | 85 25 | 100 25 | 100 工 100 县 
3AG49 120zm | 200M 50 血 | 85 25 | 1004 25 11005 工 ?00 9 
3 点 六 3 | 125 和 125i| 75 15 工 但 6 2 旨 6 了 位 
3 和 和 31 125 握 125 世 | 75 15 工 特 各 2 区 6 并 组 
Rosa We WE Eee 


功率 极 

集 电 极 集 电极 电 流 前 饱 条 这 

- 基 报 - 发 射 极 向 

放 大 
反 癌 截止 反问 截止 压 
电 流 地 流 系 数 降 压 隆 
< 本 二 和 

Tc8o | cs | Tcgo | Fecz Ar fc | | Fegsg | Feps| 7 Tc 灌 号 | 

(A) | (VD) (17) | 和 ia max |(V) | (A) | (V) (VY) 1(A) | (A)》 | 

二 下 人 要 _ 

| | 

引 忆 10 | 300p 30 口 200 6 工 世 A4-0TC | 工 | 
5 有 10 | 300 10 40 口 180 6 1 了 | A4-01C | 2 

号 用 10 | 3008 10 30 口 200 6 1 A3-04C | 3| 
5 及 6 | 1001 6 30 150 6 了 了 及 了 4 

3 吕 12 30 口 200 6 工 组 入 工 5 | 
SR 6 | 100h 6 29 200 6 IT 好 AL1 6 
号 忆 10 | 309 10 351] 200 6 工 垃 点 3-046 了 7】 
号 最 10 | 300p 10 40 180 6 工程 AT 3 | 
引 10 | 300P 30 口 200 6 1 了 A4-01C | 9 
S 有 10 | 300 1 40 口 ] 180 6 1ma A4-01C | 310 
5 上 I0 | 300h 10 | 30 200 6 工 咽 和 1 11 | 
8 10 | 1008 10 20 150 0.5 | 410 如 | 0.5 0.4 T 刀 | 10 和 和 了 12 
3 让 了 2 30 200 6 1 了 AI 13 
引用 10 | 300n 10 30 口 200 6 工人 A3-04C | 所 
SR 10 | 300h 10 40 180 6 I 了 4 15 | 
5 10 | 300 30 吕 200 6 IT 也 A4-01C | 6 
5 上 10 | 300P 10 40 口 180 6 了 并 王 A4-01C | 317 
S 上 10 | 300y 10 30 200 6 工 所 和 工 18 | 
5 10 50 有 了 25 150 0.5 | 了 40m| 0.45 0.35 | 工 如 | 二 A4-02C | 4191 
引 hh 10 50 25 150 0.5| 10 如 | 0.45 0.335 | 1z | 1 和 严 A4-020 | 201 
5 10 50 电 | 10 25 150 0.5 | 10 生 | 0.45 0.35 1 | 10 和 好 A4-02C | 2 | 
3 用 10 | 309P 10 30 200 6 工 刀 | 入 工 22 | 
2 12 30 口 200 和 工 卫 和 了 23 | 
号 用 10 | 300 只 了 0 30 口 200 6 了 地 A3-04C | 241 
5 10 | 300 1 40 国 f80 6 了 如 A4-01C |25| 
2 TI2 30 200 6 工 得 人 26 | 
2 12 24 6 1 也 3-03 太 | 27 
中 具 10 | 300 忆 10 30 口 200 6 了 弓 A3-04C 128| 
3 10 | 300 10 40 口 180 6 1 垢 A4-01C | 29 | 
引 40 | 300 到 10 30 200 6 工 竹 AT 30 
2 | 位 24 6 1 地 人 3-03A | 31 1 
2 12 30 250 6 工 组 A3-940 | 32 | 
必 12 30 6 了 二 和 3-03A | 33 | 
5 12 20 6 工 坦 A3-03A | 34 | 
3 12 30 6 工夫 A3-03A |35| 
8 人 2 20 6 工 各 A3-03A_ 136】 
8 12 20 6 工程 A3-03A | 37 1 
3 12 30 6 工 班 A3-03A_ | 38 | 
8 二 2 30 250 6 工地 A3-040 | 39 
S 上 了 2 30 250 6 工 芋 A3-04C |1401 
0 12 | 1008 12 16 6 工 卫 A3-03A_ 141 

3 12 | 1008 了 24 6 工 世 A3-03A_ | 42 
3 12 24 A3-03A | 43 
3 i2 24 6 了 王 A3-03A | 44 
3 人 2 30 口 250 6 工 重 点 3-04C | 45 
2 12 24 6 了 各 A3-83A | 46 
2 于 2 24[ 白 工 弓 点 3-03A 47 
2 了 2 30 250 6 工 志 A3-04C 1 48 

人 3 和 6 有 过 6 80 400 下 100 拉 650 严 123 卫 入 工 49 

25 呈 6 | 950 6 80 400 工 108 亚 650m 125 细 50 

Eee ni ies macarnicep 二 二 Rherer mmsedawiisinaievn strruamicii aremrlyy setraayvgayr orayri Rsviemea om Casaemaemapire aeromaec saraty vcaucm rar aaauipasiasscaetaasaabsmmrhbm 


1. 低 频 小 功 
1.1 锚 PNP 型 小 


| 
最 特 王 最 最 集 电 极 集 电 极 发 射 极 
序 塑 大 大 村 
耗 多 疝 
黎 许 - 基 极 -~ 发射 极 - 基 极 
功 电 
罕 闫 束 流 | 温 | 击 穿 电 天 | 者 穿 电压 | 甘 击 窜 电 
1 矿 (5R)CBSO 广 CBR)CBO 是 三 (5R)EBO 
号 生 忆 cM |Fcgl Tc 17icx| Tu zc6 Tc 7BB 
(而 ) 《Hz) (V)1(A)ICA)CCO CVD) (从 ) (V) | (A) 《Y) (A》 
工 3 人 又 31 2 3425 也 | 75 15 工 志 6 2 了 6 地 
2 3AX31M 125 刀 | 75 工 9 工 世 6 2 血 6 工地 
3 3AX31M TI25 血 1 75 TI5 工 二 人 工 卫 6 2 血 
如 3AX31M 125 芋 | 75 15 工 刀 6 2 志 0 工 乌 
5 3AX31M 125 钙 | 75 15 刀 6 2 也 6 工地 
1 
6 3AX31M 125 | 75 15 了 也 0 2 二 6 地 
7 3AX31M 125| 75 5 T 切 6 2 钙 6 工 血 
8 3AX31M 125| 75 15 工 联 6 2 阵 6 工 伺 
9 3AX3TD 125| 75 20 工 芽 10 Tz 1 144 2 和 
10 3AX31 艺 125im| 75 20 10 1 14 2 mm 
11| 3AX31F | 125am| 75 | 20 10 1tm |) 1 | 2nm 
了 3A 有 31A 4125 刀 | 75 20 工 匡 10 2 专 了 0 工 也 
13 | 3AX21 120 也 | 75 20 工 姻 IT2 工 二 TI0 工 卫 
14 3AX23 120m | 75 30 工 二 12 工 卫 I0 工科 
T 3AX3I 125 世 | 75 20 12 2 . 茵 10 工 耳 
1 1 
16 | 3AX31A 125m| 75 | 20 1 12 2 匡 10 匡 
17 3AXX31A 125 生 | 75 20 工 耳 T2 2 耳 10 二 和 
18 3AX31A 125 缮 | 75 20 1 血 12 2 志 10 工 圈 
19 3AX31A 125 卫 | 73 20 二 王 了 12 2 z 10 了 生 
20 3AX31A 125 生 | 75 20 了 垃 12 坦 6 
2 3A31 人 入 125 卫 | 75 20 1 了 匡 2 2 也 I0 工 血 
22 ， 3AX31A 125 生 | 75 20 工 血 IT2 2 甘 10 工 血 
23 3A 久 31A 125 世 | 75 20 1 志 12 2 对 10 T 了 
24 3AX31A 125 纪 | 75 20 工 似 12 2 得 10 1 纪 
25 3A 和 31 信 125 卫 | 75 20 1 如 12 全 10 1 征 
26 3AX3TA T25 切 | 75 20 工 匡 2 二 10 1 和 
27 3AX31A 125 纽 | 75 20 1 也 12 工 了 得 10 工地 
28 3AX31D 125 锯 ， 75 20 工地 二 2 2 酉 10 工 m 
29 3AX31D 125mm| 75 20 工 二 12 2 血 10 T 
30 3AX31D T25 刀 | 75 30 工 血 12 2 | 10 计 血 
31 3AX31DD 125 刀 | 75 20 地 了 2 2 也 I10 了 血 
32 3AX31D 125 血 | 75 20 工 志 12 2 弓 J0 工 m 
33 3AX31D 125 志 | 75 20 工 血 12 2 如 10 Tt 
34 | 3AX31D 125 茵 | 75 20 工 血 12 2 全 10 1om . 
35 3AX31D | 125 卫 | 75 20 世 工 2 2 缮 了 0 1 年 
36 | 3AX31 | 125mj| 7 | 20 | 1m | 12 1 2 10 | 1 
37 3AX31E 125 卫 | 75 20 工 专 12 2 血 10 工 血 
38 3A 天 31 马 25 了 匡 | 79 20 工 租 12 2 王 10 工科 
39 3A 区 31 世 | 125 姻 | 75 30 二 茵 了 2 2 也 410 1 am 
40 3AX31E 125 刀 | 75 20 工 血 12 茵 10 1 血 
41 3AX31E | 125 锯 | 75 20 血 12 2 乌 10 1 了 
42 3A 有 31 王 125 世 | 73 | 20 了 反 1 2 2 也 10 工 志 
43 3AX31 也 12 2 志 10 工 所 
44 3AX31E 12 2 也 T0 人 地 
45 3AX31E T2 2 匡 TI0 革 了 
46 3 入 入 31F ]2 2 也 10 工 血 
47 3AX31E 12 2 也 10 1 刁 
48 3A 和 21 1 2 12 
49 1 3AX23 | 12 12 
50 3AX24 3 12 12 
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府 极 
集 电 极 集 电 极 电 流 前 饱 
-~ 基 极 - 发 射 极 总 向 
反 向 截止 反 疝 截止 压 
电 流 电 流 系 数 降 庄 

一 -一 一 - 了 号 1 

Tcao | Feg| rasgo | Feg| Hg |Fcg| 4c | rom| rcms| 癌 
《AAA) (VD) (A) 《六 ) 上 了 记 了 Im3 工 (V)》 | (A) (Y) 《Y) (A)》 
25 必 和 工 弓 6 80 400 1 。 100 摆 650 了 
25 6 工 世 6 80 400 | 1 100 好 | 500 生 | 650 缮 
12 必 6 | 950 恨 6 80 400 100 茵 | 500 血 650 了 3 
25 册 日 半 弓 6 80 400 下 100 刀 0650 也 
25 几 6 于 他 6 80 400 工 100 姻 | 500 也 650 
25 也 昌 了 了 血 6 80 400 工 100 纠 
25 用 6 工 世 6 80 270 工 100 纪 | 500z 650 全 
25 由 6 工 世 6 40 400 工 IT00 据 650 芋 T10 刀 
10 必 6 550 吕 6 500m 650 了 
10h 6 550 眼 6 500 种 650 缮 
10 6 |550 6 500m | 650m 
20 6 800m 丘 40 400 工 TI00 耳 650 纪 
T8UL 6 |600 民 6 30 口 250 6 工科 
10 0 600h 6 
T2 几 6 | 600P 6 40 口 180 6 工 伺 650 细 
工 2 了 6 600 6 40 180 工 100 卫 5 650im 
20 必 6 800 6 40 180 工 100 妇 | 500 联 650 纪 
20 忆 6 800 6 40 180 工 100 世 | 500 垃 650z 
20 6 | 800E 6 40 180 工 100 茵 0650 了 
20 必 6 800 6 40 1T80 工 100 了 和 650 匡 
20h 6 工 弓 6 30 200 1 100zm 
20 必 6 | 300P 6 40 180 工 100 卫 650 辐 
12 忆 0 500 已 6 55 180 二 100 如 650 纪 10 纽 
20 贞 6 800 必 6 40 180 二 TI00 了 650 艺 
20 上 6 800 上 | 6 40 180 工 100 匡 
20 岂 6 800 6 40 180 :和 100 生 | 500 姻 650 世 
20h 6 800 6 40 I80 工 10030 650 了 
T2 愉 6 |600n 6 40 180 工 100mma 650z 
了 2 此 6 |600 6 4 如 180 [1 100 联 650 姻 
12 册 6 750 内 6 30 150 
412 6 | 600h 6 40 180 1 | 100m 650 了 
T2 中 6 800R 6 40 180 工 100 了 650 人 年 
]12 只 6 |600 6 40 180 1 100 生 | 500 垃 | 650aa 
12 几 6 | 600n 6 40 180 6 荆 芋 650 蕊 
12 愉 6 | 750R 6 55 180 工 100 联 650 卫 10 和 全 
12 必 6 | 600p 6 40 180 工 100 姻 0350a 
12 收 6 | 500 6 55 180 工 100z 650ta 10m 
12 6 | 600R 6 40 80 1 100 科 | 500 了 6050 
12 6 | 500p 6 20 85 
T2 几 6 600jh 6 40 180 于 T00 了 650a 
T2m 6 | 800n 6 40 180 工 100 了 a 650 细 
12h | 0 000 上 6 40[D] 180 0 工 血 630 刀 | 
12 几 6 000 6 40 口 ] 180 6 工 血 上 500 姻 650 色 | 
12u 6 600 几 和 40 IT80 了 100 了 050m | 
2 6 | 600h 6 40 180 I 100 也 | 5S00 和 650 了 
12R 6 | 800 6 40 180 工 工 00 纪 050 失 
1I2h | 6 |800 6 40 180 1 | 100 孟 650z 
142 屋 10 | 325 了 站 “| 4 和 150 | 1 50 包 | 450 如 
12 攻 IT0 550 及 6 40 150 工 50 世 | 450 细 
12 只 10 350 了 6 40 150 工 30 了 鱼 | 450 匡 


荆 

2 

3 

4 

5 3 和 和 31TPF 
6 3A 久 31TA 
了 3AX31A 
8 3AX31D 
9 3A 愉 31 卫 
了 3AX31PE 
了 3A 琉 21 
]2 3A 有 人 31 


13 3 失色 31 了 吕 
了 4 3AX31D 


了 3AX31B 
16 3A 有 31B 
17 3AX31B 
本 3AZ318 
19 3AX31B 
20 3AX31B 
2 3AX31B 
22 3 有 A 玉 22 

23 3A31B 


24 3AX31B 
235 3 勾 31 日 


26 3AX3LC 


27 | 3AX31C 
28 | 3AX31TC 
29 | 3&AX31C 
30 | 3AX31C 


31 3 和 AX31C 
32 3 入 入 310 


33 3AX31C 
34 3AX31C 
35 3 入 和 23 
36 3AX24 


37 3AX31C 
38 34 有 31C 


39 3 和 AX376 
加 | 3AX3TC 
41 | 3 人 各 22 
42 3AX3TM 
43 | 3AX31 
4 | 3 人 区 31A 
4 | 3 全 X31A 
| 46| 3AX31A 
47 | 3 信和 3 
4 3AX31D 
3 信 玉 31 
| 人 本 3 


亚 -374 


订 型 

号 号 
3AX31C 
3AX31A 
3 人 丸 久 31 了 
3AXX31E 


| 


1. 低 频 
1.1 钞 PNP 
最 特 征 最 最 集 电极 集 电 极 
大 大 _ 
芒 电 
颖 率 流 远 击 和 窦 电 正 击 穿 电 压 
斑 (BR)CBO 三 (BR)CEO 
忆 cax 7 Frcg | 7Zc | car | 7 7c5 TcCE 
( 印 ) (Hzy) (V) | (CA) (AD CVD) (A) (Y) | (和 A) 
国 | ] 
| | 
T25 志 125 妞 | 75 40 工 锯 12 工 
125 组 T25 世 | 75 20 二 也 I3 2 地 
T25 ta 了 T25 垦 | 75 28 二 坦 13 2 也 
25 和 纪 1235 志 | 75 20 工 也 13 2 弓 
了 25 功 125 志 | 75 20 工 茵 13 又 
125 蔬 | 125 包 | 75 20 1 | 414 2 年 
125 匡 | 125m| 75 | 20 1 和 |14 2 地 
125m | 125ma 75 | 20 | Tam | 王 2 mm 
T25 如 | 125 生 | 75 2 工艺 | 14 2 卫 
4235 也 | 125 人 二 | 75 20 二 王 14 2 组 
25 9 75 30 二 地 T8 工 钥 
125 伺 125 姐 | 75 30 工 也 T8 2 位 
125 垃 125 世 | 753 30 18 
T25 二 25 抽 | 75 30 18 2 所 
4125 功 3 二 | 75 30 1 坦 18 2 耳 
125 地 了 25 纪 | 75 30 寺 纪 18 2 匡 
125 匡 125 刀 | 75 写 工地 18 2 垃 
1235 世 125 握 | 75 30 工 了 18 2 好 
125 卫 125 雪 | 75 30 了 年 T8 2 生 
125 如 T23 刀 | 75 30 2 TI8 2 伺 
了 25 纪 1T25 全 | 75 30 工 卫 18 2 卫 
125 伺 | 100 和 | 75 30 T8 
125 9 i 125 阻 | 75 30 工 坦 19 2 也 
125 也 125 生 | 75 30 工 垃 20 2 地 
425 伺 125 纪 | 72 30 二 刀 20 2 二 
T25 和 125 志 | 75 40 二 也 2 
125 媒 125 委 | 75 40 也 24 2 
125 征 125 志 | 79 40 工 也 24 全 
125 琢 125 组 | 73 40 了 所 2Z4 2 钊 
125 mm 125 纪 | 73 40 | 工 匡 24 2 姻 
了 235 弓 125 志 | 75 40 工 组 24 了 班 
125 刀 | 3 二 | 75 40 了 了 冬 24 芋 锯 
了 T25 伺 425 组 | 75 40 工 二 24 2 诅 
25 组 125 钙 | 75 40 了 组 24 2 全 
125 匡 100 组 | 75 30 上 二 了 工 阻 
T25 所 100 王 | 75 30 荆 钙 23 工 刀 
125 亿 25 年 | 75 40 工 组 25 2 埋 
125 卫 125 刀 | 75 40 工 志 25 2 切 
4125 启 125 纪 | 735 40 于 组 20 2 坦 
125 卫 T25 志 | 75 40 工 志 27 2 坦 
T25 伍 100 富 | 75 30 工 钙 3 于 征 
123 鱼 8 上 -。 | 75 3 】 坦 6 2 扯 
125 | 8k，。 和 0 乌 | 73 20 1 王 了 2 2 证 
25 垃 8 上， 1 这 | 73 T5 了 工 芭 了 2 2 也 
125 匡 8 k， 25 乌 | 75 20 1 工 蕊 12 2 十 
工 25 2 8 KK 23 组 | 73 2 工 和 迎 了 12 2 了 三 
T25 坦 8 kk，。 T125 生 | 73 20 工 理 了 2 2 伍 
125 了 弓 8 kk，* 125 弓 | 33 20 工 卫 12 2 丘 
| T25 班 8 。 235 全 | 73 20 了 工 联 12 2 弓 
125 红 8 于 25 得 30 坦 12 2 组 


型 小 
发 射 极 
-~ 基 级 
击 穿 电压 
广 (BR)EBO 

了 BEB 
(Y) (A) 
-| 下 

20 1 2 人 匡 

10 工 乌 

I0 工 血 

10 工 红 

10 了 垃 

10 工 租 

了 2 工 二 
了 0 上 地 
TI0 地 
120 工 
10 工 也 
了 10 
10 1 工地 
E0 工 垃 
10 工 血 
10 】 了 匡 
10 人工 表 
20 工 二 
10 1 组 
10 租 
18 1 
10 工 地 
10 工 也 
12 地 
10 工 坦 
10 工 媚 
10  】 革 也 
20 | 工 季 
10 1 二 
10 二 扭 
10 卫 
于 了 王 
了 10 1 也 
20 乌 
30 了 耳 
0 工 凶 
了 0 下 三 

日 呈 
10 了 组 

6 二 锯 
H0 了 适 
了 0 工 纪 
了 0 到 

了 生 组 
间 主角 

0 E 钙 


1 国 


， 人 史 
率 壮 ， 极 管 
功 讲 三 极 答 
集 电 极 集 叫 极 电 流 
- 惹 报 | -发 射 极 
放 大 
反 和 疝 截 止 反问 截止 
电流 | 电 流 系 数 
JTJcso | Fecs | cgo | ecF hrE | cz 1 
〈《A) 《YY) (和 礁 ) (了 ) 3 但 8 (YY ) (内 
人 和 二 
10 6 | 350 届 6 40 270 | 1 100 血 
18》 6 | 750h 6 40 180 1 | io00m 
了 0 0 ;3550 届 6 40 400 了 T00 血 
10 6 | 600h 6 | 4 400 1 | 100m 
10h 6 | 600 六 6 40 400 1 | 100m 
18h 6 | 750m 6 40 480 1 | 100m 
18h 6 | 750 册 6 4 180 1 | 100z 
12 6 | 550h 6 和 180 1 | 100m 
12 电 6 |550 6 40 180 1 | 100m 
410 有 0 550 忆 台 40 4180 6 了 位 
6 10 | 325 6 | 30 口 85 6 工 得 
2 几 6 600 必 日 48 T80 工 TI00m 
12 6 | 600 6 40 180 1 | i00m 
12 4 6 | 600g 6 40 1， 180 1 | 309 台 
10 6 |750u ，46 50 150 1 | 100m 
| | 
121 6 | 800h 6 4 180 | 1 | 1oom 
12 6 1600h 6 40 180 1 | 300mm 
412 小 6 |500 6 4 180 1 | 100@ 
12 6 | 600p 6 4 | 3480 1 | 100m 
412 6 | 600h 6 4 180 1 | 100m 
42 6 |j750h | 6 115 | 4180 | 41 |10m 
12 几 10 | 300m 6 40 | 150 1 1 50nm 
410 有 6 | 550 6 40 400 1 | 100 严 
10 6 | 550 上 6 40 400 1 | 100m| 
108 6 1550P 6 30 180 1 | 100m 
6 6 | 400p 6 40 | 480 1 | 100m 
6 6 | 400h 6 | 40 ， 180 1 | 100 颇 
68 6 140 1 6 如 380 1 | 100m 
6 6 |500k 1 6 55 180 1 | 4100 和 | 
6 也 6 |800k 1 6 40 180 1 | 100m 
6 6 | 400k 6 40 | 180 1 | 100m 
6 6 | 400p | 5 | 40 | 180 1 | 100 备 
6 6 140h | 6 40 180 1 | 100m 
6 6 |400h ;6 40 180 1 | 100 吉 
SR 10 | 300i 6 30 口 ] 150 6 1 
6 10 | 300p 6 65 口 ] 150 6 Ta 
6 6 | 500h 6 50 150 1 | 100m 
6 6 1500 6 50 TS 1 | 100m 
6 6 | 350 6 40 400 1 | 100m 
4 6 1350h 6 40 180 1 | 100m 
5 10 | 3008 6 40 150 1 80a 
25 忆 6 1 6 80 400 1 | 100m 
12 由 6 | 600 有 6 40[] 180 6 工 切 
20h 6 | 800 6 40 180 1 ，100 和 ma 
20 6 工 王 6 25 270 1 | 100m 
20 尼 6 1 1 6 40 400 1 | 100a 
12 有 6 |600p 6 
412 6 1 600h 6 40| 180 6 10 
12 6 | 7504 6 40 400 1 | 100m 
12 6 550 恨 6 | 40D 180 | 6 了 姻 


300 姻 


300 耳 


500 匡 
500 匡 


500 卫 


450 坦 


500 位 


500 征 


500 鱼 


3500 了 


500 


75 
300 和 
500 匡 


500 耳 
300 1 


六 CES 
(Y) 


050 呈 
050 了 
630 匀 
0650 血 
650 位 


050 组 
650 王 
650 志 
650 耳 
6050 垃 


650 
650 地 
050 匡 


650 包 
650 切 


650 纪 
650 竺 


050 丘 


6350 如 
650 耳 
6350 也 


0650 匡 
650 全 
650 弓 
650 世 
050 匡 


650 旭 


050 了 
650 弓 


4 c 
(人 A)》 


了 25 地 
工 23 地 
了 25 红 
1125 了 
工 25 


了 25 地 
23 卫 
了 25 和 
23 
T25 十 


了 二 25 21 
工 25 伺 
了 29 1 


芽 25 志 
125 二 


T25 芋 
125 伍 


了 100 二 


25 组 
T23 位 
125 弓 


125 纪 
T25 志 
12S 位 
T00 匡 
123 委 


123 地 


125 鱼 
125 荆 


10 血 


工 25 血 


了 25 后 
工 25 鱼 
于 23 甸 
荆 25 蔚 
了 25 班 


外 序 
形 导 | 
AT 1 | 
Ad4-01B | 2 | 
Ad4-01B 1 3| 
A4-018B | 4 
A4-01B | 引 
AI 6 
7 
8 | 
闪 上 9 | 
AT 1 10 
良 工 了 
点 荆 12 上 
有 1 13 
人 1 了 4 
入 1 15 | 
AT 416 
汪 | 
A3-04C | 181 
A3-04C | 49 
A3-04C | 20 
21 
克 2 
A4-01B | 23 
At 24 
25 
有 26 
丰 了 27 
及 1 28 
29 
30 
31 
A3-04C | 32 
A3-04C | 33 
A3-04C | 34 
AI 35 
AT 36 
丰 工 37 
人 38 
A4-01B | 39 
AL 40 
人 1 41 
有 3-04C | 委 
Al 43 
3-04C | 44 
3-04C | 4 
AT 46 
人 47 
AT1 48 
人 A 工 49 
AL 5 


下 -375 


《大 


呈 \oo 人 mw 一 


12 


MO hs MSN 
ep 人 


二 
> 


产 


Lp CD CD Cn 
kw 


neaiciroetsttetraelerrsaeracomasuaass uner assescaosswncma-auceausi nmrn-oe reveese 一 eeaseee ee 一-weeeeeeeeveeaeenc 一 ea， 
om weoesaoeiueeirrrmeiorsrerreeeeeeeeeeeeeesmmim aaa norrmmveeLmeimeramer inriogemraerrpee -一 一 
一 ] 
1 


机 


小 - 全 三 小 、 了 (DCLD CO Cn 《AD 


二 
LI 


必 下 汪 
Cow“TG 


ho 一 尼 加 人 人 沙 wt 二 CO 


1 


人 31 
3 和 SA31DD 
3 信和 31D 


3 入 勾 31F 


3 入 又 3 
3 大 有 3TB 
3 生 又 31 也 
3A 藉 31 阳 
3AX31LB 


! 世 
> 


3AXX52 必 
3 太 入 5S2 
3 和 六 21 


3 从 和 21 生 
3A 苹 22 
3AX22 太 
3AAX23 
3AX24 


3A 和 24A 
3A 从 34 六 
3 入 入 34 且 
3AX34C 
3 入 入 34 有 


3 入 文 34 匡 
3 和 六 34 下 
3A 叉 3 术 G 


下 -376 


人 CC 
《 凤 ) 


T25 级 
125 匡 
123 耳 
125 芭 
123 弓 


123 地 
125 也 
T23 耳 
25 垃 
125 王 


了 25 王 
23 位 
了 25 耳 
工 25 巧 
125 地 


| 23 二 
TI25 卫 
工 23 志 
23 切 
T25 丘 
| 


23 也 
】23 志 
235 匡 
125 弓 
工 23 垃 


工 25 记 
工 25 全 
] 125 和 mn 
了 T25 纪 
了 25 志 


T30 志 
工 50 了 
150 世 
0 也 
50 了 


50 了 
130 纠 
了 50 地 
工 50 二 
1540 纪 


50 妈 
TS0 纪 
150 皇 
150 纪 
150 和 


工 50 弓 
工 50 甸 
: TS50 


mm aaexisc 二 mevwcrurmeeacrrrr 人 ~ 


特 征 报 最 
大 

多 高 

s 医 ， 

频 率 流 温 
困 FrcgB | zc | 7ci | 7 
(Hz) (YY) | (CA)ICA (ED) 

8K 长 25 匡 | 75 

8 玉 。 TI25 生 | 75 

8 大 。 125 二 | 75 

8 太 。 T235 纪 | 75 

8k， 二 25 生 | 75 

8K，。 25 妇 | 75 

8k， 125 蕊 | 75 

8K，。 T25 妞 | 75 

8SK* 了 25 巧 | 75 

SLK 125 纪 | 75 

8Sk 。 125 志 | 73 

8K， 125 了 | 75 

8 。 T25 志 | 7? 

3K。， 125 切 | 75 

8Kk。 125 印 | 75 

8K，* 125o| 73 

8Sk。 125 生 | 73 

8K， T25 位 | 75 

8 125 志 | 75 

8 天。 125 切 | 75 

8 下 。 T25 伺 | 73 

8 基 ， 125 世 | 75 

8 女 。 125 乌 | 75 

8Sk 。 T25 所 | 75 

8k。 125 生 | 735 

8 厂 。 125 二 | 73 

3K。 125 人 纪 | 75 

TI5 芍 。 235 世 | 75 

700K。 6 10m | 123 了 | 75 

700。 6 10 科 | 125 生 | 75 

了 50 切 | 75 

150D| 735 

150 乌 | 75 

150 刀 | 275 

1T20 包 | 75 

120 弓 | 75 

1T20 急 | 75 

120 垃 | 75 

120 纪 | 75 

120 切 | 73 

120 刀 | 75 

20 和 | 100 

20 刀 | 100 

20 芋 | 100 

20 纪 | 100 

20 丘 | 100 

20 刀 | 100 

20ta| T00 


1。 低 


频 小 


功 


1.1 镶 PNP 型 小 
集 电 极 集 电 极 发 射 极 
- 基 极 -~ 发 竺 极 - 基 极 
市 穿 出 虎 击 守 也 上 扑 击 答 电压 
(5R)C50 六 (BR)CEO 广 C5R)E8O 
7c8 二 《 
(Y ) (上 ) (YY) | 〈A) 《7Y ) (A》 
工 2 & 琢 
20 二 王 了 2 王 40 荆 纪 
20 了 钮 12 2 卫 10 1 撕 
20 工 包 了 人 也 10 本 王 
20 1 血 工 2 2 伺 10 二 所 
20 多 2 2 组 T0 工 二 
20 工 也 12 2 严 TI0 荆 对 
的 2 礁 
20 寺 组 12 2 伍 I0 二 王 ， 
20 工 也 工 2 2 手 I0 1 耳 
20 工 12 2 了 10 工 钳 
20 工 他 工 2 2 所 10 工地 
20 工 纪 ]2 2 也 10 荆 王 
2 2 拉 
20 工 纪 I2 2 二 IT0 二 理 
20 全 I2 2 也 I0 工 匡 
20 工 志 TI4 2 世 了 0 二 二 
20 工 年 14 2 二 T0 工 钳 
30 工 但 18 2 二 10 工 蔚 
30 工 王 18 2 血 10 工 垃 
30 工 垃 18 2 耿 20 二 二 
30 二 生 18 2 全 10 ] 地 
40 工 锯 ， 24 2 玉 10 二 埋 
40 24 了 0 
40 工 乌 多 2 下 TI0 1 丘 
在 工 235 2 正 20 二 地 
40 二 伺 25 2 了 20 工 生 
30 1 耳 工人 2 也 10 工 二 
20 二 鱼 16 工 二 0 2 坦 
30 二 2 了 也 20 2 志 
30 工 匡 12 1 二 了 血 
30 工 垃 了 2 荆 组 
30 1 锯 1 2 二 也 
30 工 了 2 工人 声 


功率 三 极 管 
集 电 裤 集 电 极 
-~ 基 极 - 发 射 榴 
上 友 回 截止 反 上 四 截止 
记 流 也 流 
7c80 | rca | cgo | Fcz 
(各 ) (VD) ( 扩 ) (Y) 
12 忆 6 1600E 6 
了 2 上 6 | 600i E 
了 2 只 加 600 虑 6 
于 2 访 加 00 具 如 
12 只 6 | 400 6 
12 几 6 1600 1 6 
了 2 县 加 600 及 6 
了 2 用 日 600 只 6 
了 2 用 6 600 6 
了 2 也 6 600 蕊 人 
工 2 有 6 600 0 
了 今世 6 0 于 6 
了 2 吕 6 608 只 四 
12 册 6 |1600P ，0 
了 2 6 |600PR | 6 
2 基 6 600 只 6 
了 0 攻 6 SSO 了 6 
08 6 550 只 6 
0 入 6 7S0 已 6 
了 2 已 6 | 600 有 3 6 
1340 只 6 750 基 丰 
12 卫 6 600 攻 和 
6 上 6 400 长 在 
[和 白 400R 1 6 
6k 6 | 400 6 
日 用 提 SU0 且 6 
厂 且 6 5358 让 台 
了 2 只 6 500 6 
对 2 730B | 
了 2 上 30 | 550 届 6 
了 2 有 10 | 550 避 6 
2 忆 410 550 6 
又 用 10 1300 
工 2 具 10 | 300 6 
I2 忆 电 3295 必 6 
20 6 
了 2 忆 工人 2 300 妈 6 
臣 吕 6 
了 2 工 2 550 有 6 
12 12 550 只 6 
2 有 2 550 几 昌 
141280 10 
了 20 忆 10 
120 上 上 T0 
120 I0 
了 20 必 1I0 
T120 北 了 0 
120 I0 


上 记 OAS G\ 


> CN 作 、 


En 


人 人 亿 全 下 对 


局 


Ai 
蕊 

虑 

放 

FE 
人 ai 人 有 区 
40 口 ] 180 
40 襄 ] 1890 
40 吕 1 180 
40 180 
40 180 
40L_ 80 
40 了 | 区 
40L 1 T80 
40 180 
40F 1 TI80 
于 JT80 
4 84 
40 工 8 
40 站 180 
401 了 30 
40 了 8 
40 400 
中 U 180 
235 270 
40 180 
40 80 
40 41834 
40 180 
40 400 
25 270 
40 400 
40 270 
40 270 
d40 180 
40 180 
40 120 
25 80 
30 35 
20[ 200 
40 T50 
20 200 
30[ 150 
70 150 
35[ 150 
T2L_ | 
12D 
20[L | 70 
20L 1 70 
20[ | 50 
40L 70 
30[ 00 


PS 


S00aa 


广 CES 
(了 ) 


658 科 
050 了 


友 站 
305 


050 记 
650 0 
650 经 


6G50 ta 
650 王 
6G50 二 
50 乌 


6830 所 
及 50 地 
60 和 
650 人 组 


650m 


63S0 二 
各 5 缮 
658 地 


0350 理 
650 全 
6350 包 
650 折 
650 握 


了 8 
(AD) 


加 血 


了 0 地 


了 Tc 
(人 友 ) 


了 23 所 


25 


了 25 二 


125 吉 
125 姐 
了 25 弓 


125 坦 
125 卫 
了 25 志 
T25 匡 


二 25 弓 
125 雪 
1235 匡 
123 垃 


工 25 垃 
125 坦 
425 弓 


23 地 
23 也 


工 23 地 
工 23 过 


外 序 
水 凶 
入 荆 
2 1 
大 3-040 3 
A3-04C 4 
AT 3 
AT 工 6 
AT 7 
AT 8 
3-04C 9 
A3-04C 10 
了 工 
Ai 2 
全 了 13 
AL 14 
A3-040C 开 S 
入 3-04C 16 | 
人 A 工 17 
友 工 18 
友 工 了 9 
各 工 20 
3-04 21 
A3-04C 32 
兴 江 2 
三 光 
3-04C 25 
由 上 26 
3-04C 27 
内 工 28 
各 工 29 
上 工 30 
及 开 3 
及 工 32 
AT 33 
人 工 3 
汉 浊 35 
上 工 36 
有 1 37 
人 AI 38 | 
入 卫 39 
人 1 40 | 
扩 1 
及 工 42 
人 工 43 | 
人 工 44 
从 工 45 
从 46 
Al1 47 
AT 48 


业 -377 


1 3AX21 了 D 
了 7 3 入 葡 21 已 


邦 | 型 
导 时 
| 

主 3 各 尖 34 互 
i 写 3 信人 2 出 

3 3AX21M 

4 3A 和 2TM 

5 | 3 入 X21M 
| 扣 3 和 A 广 24 杀 
1 7 3 和 入 2 
| 8 3A 吕 2 
1 9 3A 和 217 
| 10 3 和 闫 2T 站 
| 工 3 站 入 2T 信 
| 52 3 和 外 驻 2TA 
| 13 3AX2T 入 
| 3 入 21 上 
避 
| 
| 


42 3 久居 22 

43 3AX31 吾 
44 3AX52C 
45 3AXS2C 


46 3AX52C 
47 3 和 总 34 下 


] 18 3A 广 23 
19 | 3 全 X23 
20 | 3AX24 
21 | 3AX24 
22 | 3AX24 
23 | 3AX31A 
24 | 3AX31A 
25 | 3AX52 
26 | 3 入 科 52 

27 | 3 和 和 524 
28 | 3 入 X52A 
29 | 3AX52B 
30 | 3AX52B 
31 | 3AX23 
32 | 3AX21B 
33 3 么 X2T 瑟 
34 | 3AX2IBE 
35 | 3AX21B 
36 | 34X2TB 
37 | 3AX21B 
38 | 34X21B 
39 | 3A 人 X22 
40 | 3 人 AX22 
41 | 3A22 


大 大 
耗 多 冶 
散 许 十 人 基 极 
区 电 | 
率 疾 束 流 温 击 罕 出 压 
广 CBR)C50 
书 C 呆 语 Fecg | Loc | ci | TAG ZCB 
(全 ) ( 卫 z) (YY) 1 CA) CA GCC | (CCY7》 (大 ) 
356 全 20 纽 | 400 
了 了 50 了 3 T50 了 | 75 TI9 工 鱼 
T50 地 150 世 | 795 
90 了 5 但 | 75 工 5 二 组 
工 3 有 也 1425 79 19 工 氏 
150 专 | 150 志 | 735 工 3 二 级 
工 5 和 0 也 120| 75 30 工 鱼 
于 50 匡 30 刀 | 75 30 工 纪 
50 阵 T509 73 20 王妃 
50m | I50ml 75 | 20 | 工 所 
50 了 150 枉 | 75 20 二 组 
50 二 1 20 
150 了 mn 150m 75 | 
工 50 了 T50 切 | 75 工 垃 
工 5 日 切 了 58 二 | 79 25 工 迎 
了 3 人 十 T50 志 | 75 28 地 
TS50 生 150 拉 | 75 20 工 级 
5[ 王 120 壹 | 73 30 二 
了 50 过 150 钮 | 75 20 工 地 
T50 王 150 世 | 75 20 工 红 
工 50 得 30 卫 | 75 30 | 坦 
50 120 刀 | 75 3 于 所 
TS 过 125 了 年 | 75 20 了 二 
4150amm 150 和 | 75 | 3 
工 5 坦 T50 王 | 75 30 | ia 
3 有 鱼 150 坦 | 75 30 组 
50 人 组 150 莘 | 75 30 地 
工 50 所 150z| 75 30 二 地 
450 地 150 和 | 75 | 30 | 开间 
工 50 茵 30m| 75 | 30 | 地 
35 和 组 T50 志 | 75 30 所 
50 皇 150z9 | 73 30 圭 组 
T50 卫 TS0ml 75 |】 30 地 
T5f 埋 T50 世 | 79 
450 也 | 
了 5 日 二 3530 | 75 30 工 组 
于 50 妈 150 急 | 75 30 荆 二 
50 如 100 刀 | 75 | 30 于 地 
T50 所 150z 妇 | 75 | 30 |】 工 耳 
| 
3UdI T20 也 | 75 | 30 工 
150 姻 120m| 75 | 30 工 血 
58 蔬 T25 如 | 75 30 荆 坦 
T50 了 m 150 志 | 75 30 二 全 
TSf 王 1350t| 75 | 30 二 二 
T50 世 T50 了 | 75 3 工 二 
50 匡 20 世 | 75 05 二 也 
工 S0 JT58 志 | 75 40 工 坦 
58 也 于 52| 75 40 工 弓 
30 绍 150 芋 | 73 40 于 二 


频 小 


1.j 锚 PNP 型 小 


集 电 极 
- 发 射 极 
击 穿 电压 
六 (BR)CEO 
(YY) 1 (AAA) 
各 2 理 
0 | 2 所 
6 2 坦 
和 2 组 
人 2 坦 
2 2 了 
工人 1 坦 
了 2 2 地 
工人 2 卫 
工人 2 也 
2 2 失 
了 2 地 
2 人 凶 
了 2 2 地 
工人 人 地 
了 多 2 组 
2 2 坦 
2 2 雪 
2 人 十 
工 2 工 志 
工分 2 所 
工 2 2 租 
工 2 2 地 
工 2 
I2 工 坦 
人 二 霸 
疙 二 地 
工 2 工 开 
了 2 工 担 
9 工 全 
工 8 2 得 
8 2 这 
18 2 租 
18 2 组 
8 2 十 
II8 2 地 
工 8 2 十 
了 8 和 答 
18 2 和 
IT8 人 地 
18 工地 
8 2 担 
T8 于 钥 
8 工 圾 
T8 工 组 
20 
24 2 也 
24 2 车 
24 志 


功 


发 射 极 
- 基 极 
击 完 电压 
及 (BR)EBO 
ZEBB 
(V》 (A) 
扣 芋 纪 
6 工 二 
6 也 
丰 ta 
8 工 志 
12 2 
工 2 工 志 
10 圭 组 
T0 1 钙 
T0 工 地 
了 由 工 垦 
T0 工 乌 
IT2 工 二 
10 工地 
0 工 志 
TI2 2 了 芽 
10 4 所 
9 交 
IT2 工 地 
2 2 二 
10 工 弓 
了 上 地 
TI0 组 
IT0 二 了 
10 上 地 
TI0 工 也 
10 工 志 
190 荆 如 
18 工地 
0 于 志 
8 2 组 
10 土生 
10 上 弓 
10 荆 垃 
10 工科 
10 二 二 


ee 
率 三 极 管 
功率 三 极 管 
祭 电 报 集 时 报 电 流 前 饮 和 本 
处 序 
- 基 极 -~ 发 射 极 向 
族 大 
反 癌 截止 友 回 截止 压 
电 流 了 流 系 数 噬 压 降 
天 本 cg | Tc 让 了 
cso | rcpg | co | 大 cp 六 BES | cgs | 7B C 形 号 
(A) 7》 (4A)》 | 07) | min max |(V)|(A)| (V) (VY) |(A) | (A) ] 
一 一 RS 加 | 
120 10 50 亡 150 6 工 血 AL1 ) 昌 
25 上 6 工 茵 6 80 1 400 工 80 征 | 450m | 650ta 120 科 AT | 2 
25 6 工 坦 6 380 | 400 工 80 了 有 AT | 3 
25 上 6 工 茵 6 80 400 工 80z | Al1 4 
25 上 只 6 | 900p 6 30 400 650ta 125 如 Ai 5 
20 上 6 | 800p 6 80 400 让 80 妇 | 450m | 650mma 120 锯 A 下 6 
2 忆 10 | 325 6 40 180 工 50 生 | 450m | 500 握 100 姻 六 ] | 7 
12 具 10 | 300 6 40 180 1 50 刀 A1 i 8 
20 上 6 | 800h 6 40 180 工 80 科 | 450m | 650m 120m AI | 9 
20 6 | 800P 6 40 180 让 80za 650za 120m A26 1 
20 电 6 | 800h 6 40 180 工 80mm AI | 芋 
20m 6 | 800p 6 40 TI80 工 80zm 上 
20j 6 | 800 6 40 TI80 了 80 卫 | AT 1 了 3 
20 只 6 | 800k 6 40 180 I 80 志 | 600m | 800 也 8m| 80 太 工 T4 
45 上 6 | 600p 6 4 180 汪 80 刀 | 450m | 650 生 T20 也 .AL 15 
12R 6 | 600n 6 | 40 180 | 1 | 80ml6oom |800m | gal 80m AT 146 
12 上 6 |600p 6 40 188 和 80 芋 | 600m | 800am 8 了 ma| 80mm 及 和 | 7 
42 | 10 | 3500 6 4 180 烛 50 生 | 450 如 | 500 阵 T00a 入 工 |] 18 
428 6 16008 6 40 180 工 80| 450m | 650 姻 120 地 人 了 19 
12 忆 6 | 600R 6 40 180 80 卫 | 450 和 | 650m T20 姻 AI 20 
12n | 10 | 500n 6 | 40 180 | 1 | 50m AL |31 
TI2 忆 10 | 500 6 40 TI80 工 50 联 | S00m | 500 和 100mma AI | 22 
20k | 6 1700p 6 30 300 1 | 100m 6503t 125 姻 太 工 23 
20h 6 | 800 6 40 180 1 | 100am | 24 
12 10 | 550h 6 40 T180 1 80 了 za 25 
12 具 10 | 550B 6 40 | 180 工 80 | 2 
12 电 10 | 550 上 6 40 T50 工 80 妈 | 600o | 800i | 8008| 80m 友 工 1 27 | 
T2 10 | 550 上 6 40 180 工 80ma 28 
2 19 | 550h 6 | 40 180 工 80 蕊 | 29 
了 2 必 10 | 550R 6 40 150 工 80m| 600m | 800m | 800p| 80m 各 30 
10 上 10 | 500& 各 40 180 工 50 握 AT 31{ 
10 6 11600u 6 40 180 | 80m| 600m | 800m | 800| 80m AI 32 
10h | 6 |600k 6 40 180 工 80 人 | 450m | 650m 了 20 二 入 工 33 
10E | 6 |500p 6 40 38 工 80m| 450i | 650 120m 太 芋 34 
10 4 6 | 600 6 4 180 1 889m 上 工 35 
10p 6 | 600p 6 4 186 册 80mm | 3 
也 扣 600 岂 6 40 80 站 80Ta 650 了 tm 120 亿 | 37 
TI0 6 | 6008 6 40 180 工 80 和 mn 及 1 | 38 
12R 1 1 300 开 10 40 180 工 30 坦 A 工 39 
了 9 上 6 1 6005 扣 48 180 王 80m| 450m | 650za T20 了 Al | 40 
12 有 10 } 300h 6 40 180 50fm| 450 生 | S00ma 100 细 页 工 | 41 
410 上 6 ;350 6 4 | 3450 工 50 锯 扩 工 | 42 
T2 只 6 |500 有 6 30 | 300 ff | 100m 650 如 IT25 血 Ai | 43 
12hk | 10 130h | 6 | 2 120 | 1 | 80m | 44 
12 10 | 300 6 30 | 300 I 80 刀 | 600 锯 | 800m | 800| 80m 由 了 | 45 
| | 
12 | | | 46 
SR 10 60 下 10 40 60 5 |6008 80mm 50h | 600m &4-02CG 147 
6 有 6 | 4008 6 40 180 80 和 所 | 450 和 | 650a 120 弛 AT 48 
6 6 | 4008 各 48 180 80om| 600m | 860am 8 了 | 80ma 人 上 49 
6h | 6 |400g 6 | 4 180 1 80 细 人 1 50 
| 


宇 浊 co 人 mi 天 


这 
Ts 


工 2 


最 特 
型 大 

薄 

散 

项 

号 Per 三 

( 丽 ) (Hz)》 
3 和 入 21C 1350 了 ia 
3AX21C 了 50 世 
3AX21C 150m 
3AX21C 150mma 
3AX31C 150 了 
3AX52D 150ma 
3AX52D 150 和 
3A 和 53D 150 耳 
3AX21D 150mm 8K。 
3AX21D 150 如 8kE * 
3AX21D 150 血 8k* 
3AX21D 150m SEE 。 
3AX21D 150mma 8K * 
3AX21 忆 150 和 ma 8E * 
3 和 和 X21 尼 T50za 8K 
3AXX21E 150m 8kK 。 
3 和 太 X21 已 150 姻 8k 。 
3 生 X21 羽 150tm 8 
3AX31D 150 如 8K 。 
3 各 和 31 正 150 了 za 8k 。 
3AX31E 150m 8 。 
3AX1 150za | 100 入 
3AXXT 了 501tn 1T00 人 人 
3AYX1 150m | 100k 从 
3AXX2 150mm | 230k 大 人 
3 入 XIT7 150m | 300kA 
3 和 2 TI50 如 | 465k 人 
3 和 XXX2 150m | 465k 从 
3AX3 T150zm | 465 上 八 
3AX5 150m | 465k 人 
3AYX6 1 150 血 | 465 人 
3AX6 1 150m | 465 上 六 
3A 人 7 在 0m | 465 上 从 
3AX7 | 150m | 46S 芋 人 
3AX8 1 150 世 465 下 人 
3AX8 150m | 465 上 人 
3AX3 150m | 465k 从 
3AX3 150tm | 465 芋 人 
3AX5 150m | 465 上 人 
3 太 X21S 150m | 500k 人 
3AX21 150a ;500k 人 
3AX23 150m | 500 从 
3AX23M 150m | 300 人 
3 及 X24 150z | 500k 人 
3 入 和 24M 150m | 80 人 
3 点 X52A 150a 500 基 八 
3 入 X52A 150 如 | 500 丰 人 
3AX52A | 150m | 5S00LA 
3 息 X52AA 150m | 500K A 
3AX52A T150m | 508 芭 从 


矿 CFE 
《 立 ) 


Zc 
〈( 太 ) 


1。 低 


频 小 
1.1 锚 PNP 型 小 


功 


入 最 集 也 极 集 电 极 发 射 裤 
多 高 
省 - 天 极 - 发 射 极 - 基 极 
鱼 
电 
流 | 温 | 起 穿 电压 | 峪 穿 电压 | 击 穿 电 革 
矿 (BR)CBO 三 (BR)CEO 矿 ( BR) 吾 BO 
ca | 7JU TcB CE 了 
(A) | (DO)|(V) (A) | (VD) (入 ) (VD) (去 ) 
150 刀 | 75S 40 T 媚 24 2 茵 10 工 z 
T50 姻 | 75 24 2 10 于 匡 
Ts50m| 73 和 工作 24 2 血 10 工 志 
24 2 
125| 75 40 了 了 王 24 2 姻 IT0 了 工 所 
150 卫 | 75 30 工 血 24 工程 
350 刀 | 75 30 工科 24 工 血 
T50 刀 | 75 30 工程 24 了 了 
150 纪 | 75 20 工 匡 12 2 了 10 工科 
J50 世 | 75 25 TIm 了 2 了 各 2 了 位 
150o| 7 了 5 12 2 位 IT0 工 织 
T50m8| 75 20 了 他 12 2 im 10 工科 
150 如 | 75 20 工科 12 2 了 10 工 姻 
150 如 | 了? 20 了 血 T2 2 血 1T0 工 垃 
150 了 im| 75 2 工 生 2 2 也 10 1 志 
150zm| 75 25 工 志 12 2 缮 12 荆 乌 
TS0 志 | 75 12 2 如 10 荆 联 
150 纪 | 75 20 | 工 垃 12 2 了 10 工科 
23Stn| 735 20 | 工科 T2 2 人 血 10 工 弓 
25 所 | 375 20 了 耳 开放 2 媚 T0 工 卫 
T25 志 | 了 2 了 Ia 12 2 细 10 工 位 
50z| 了 30 工人 JT0 并 和 
150 拉 | 75 30 工科 TI0 工 姻 
50 弓 | 75 3 工 贡 15 工 世 10 工 各 
S0 红 | 75 30 了 志 工 5 了 TI0 工 匡 
1060 和 | TC0 30 300 且 20 500 只 30 300 有 
了 50 了 | 75 30 工夫 10 工 志 
50 如 | 7 3 工 世 了 0 工 纪 
50 卫 | 975 30 工 志 10 了 世 
5 75 30 了 缮 10 工科 
T50ma| 75 25 工人 志 12 工 韦 
50 王 | 7 20 工 伞 T2 2 和 
150 包 | 75 3 工 切 人 工 租 
20 王 | 75 20 工 坊 12 2 
工 3 全 全 了 5 3 工 们 了 mm 
50 妇 | 75 20 了 让 2 2 垃 
1S0z| 75 30 工 二 工 3 ti 
50 语 | 75 30 工 弓 15 工 位 10 工 缮 
50 证 | 75 30 人 血 15 工 血 10 工地 
T50 妃 | 75 30 工 世 6 工 乌 I0 荆 志 
150 刀 | 75 30 了 荆 弓 于 有 工 坦 IT0 工 锯 
TI50 纪 | 75 30 工 茵 12 tm 310 工 阵 
150 刀 | 75 3 工科 IT2 工 组 1310 工 茵 
15031| 7S 30 工 纪 12 荆 弓 310 工 弓 
了 50 刀 | 75 30 了 如 12 工科 了 0 工 二 
150 刀 | 75 30 工 垃 12 | 1 
150z| 75 30 全 他 2 和 
150m| 7S 30 了 1 IT2 工 得 
156 刀 | 75 30 工 纪 了 2 十 
工 50 租 | 75 总 工 位 TI2 荆 t 


卢 本 FF bs 
iii 品 bibihib 人 何人 人 个 


宇和 


人 
上 户 Ha 
人 仙人 人 由 mm 人 二 Di 位 汪 人 人 


2 
Fu bt hbi 尼 hb 定语 0 00 加 人 的 ooiooeib 一 


HA 人 HL 
本 


> 


人 
作 俱 


IE 
分 全 


Ps 
十 


下 
上 和 -> 
CA 


本 


上 FF 
6 


邮 


集 时 报 电 流 前 饱 和 
- 发 射 根 庙 
放 大 
压 
沽 系 数 降 压 降 
Fepl| pg |Fcegplyrc rr BES | Frcgs | 75 Tc 
《 太 ) 2 3 区 (V)|(A) (了 ) 《TY) (A) (人 A.) 
6 40 180 工 80| 450tm | 650 严 120 握 
6 40 180 工 80 卫 
6 40 188 工 80 垃 1650 二 120 地 
6 40 180 工 80 卫 
6 38 300 工 00 王 650 位 | 25 地 
6 25 180 工 30 了 
6 25 70 上 80 匡 | 600t | 800 坦 800 呈 | 80 了 
6 25 30 卫 80T 
6 4350 扭 | 650 血 于 20 地 
0 40 TI8 二 80 镁 | 450im | 650 匡 1201 
6 | 40D 180 | 6 Ta 
6 | 40 口 TI80 | 6 1 6s0m 120m 
6 | 40 口 180 | 6 1 
和 40| 180 吕 工地 
0 450 和 ma | 650 匡 T20 二 
人 | 汪 了 80 工 80 了 | 450t | 650t 工 20 坦 
6 40 癌 3180 6 1mma 650 曙 120 锯 
人 T80 6 工 得 6S0 卫 了 25 组 
6 40L 4180 扣 于 垃 650 了 王 工 2 匡 
6 40 T80 人 工 志 65S0 mm T25 1a 
右 中 荆 青 
6 20 号 工 伺 
6 10L | 6 荆 车 
6 10 59 6 工 班 
T5 训 ] 6 工 血 
6 20 号 于 过 
6 与 工 志 
6 | 5 工 弓 
6 20 已 于 组 
昌 20 T80 芋 蔚 
30[ 80 6 [ 弓 
6 | 和- 180 | 5 1m 
40 180 6 了 志 
6 25 180 5 Tom| 
30 3f 6 工 坦 
0 2 呈 工科 
6 20 广 150 6 工 二 
6 30L 1 350 百 工 1 
日 60 400 工 SU 
6 40 300 峙 50 切 
6 40 误 | 180 6 工 位 
6 40F TI80 右 1 珀 
6 60[ 180 台 了 二 
各 40D] 180 右 工地 | 
1 
6 | 4 180 | 1 | 80m 
各 40 89 浊 80 握 
6 40 了 5 人 王 80 王 
扣 40 8 于 80rmal | 
6 40 159 |， 工 | 
| 
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1. 低 频 小 功 


1.1 错 PNP 型 小 


最 特 征 最 最 集 电 极 集 电 极 发 射 极 
序 型 大 大 世 
耗 多 局 、 
散 许 - 基 极 - 发 射 极 - 基 极 
功 度 | 
率 频 率 流 温 者 穿 电 压 出 穿 电 疏 击 穿 电压 
斑 (BR)CBO 广 (BR)CEO 六 (BR)EEBO 
号 吕 Pcar 7 Frcg|j rc |7cw | 7Trw 了 TCB TcE 了 
( 柚 ) (再 > ) (V)1(A) 1 CA) CD) VCA) CVD) (CA) (V) |1(A) 
工 3AX52A 1s0m | 500 人 | 150 年 | 75 30 工 弓 12 工 世 
也 3AX52B | 150t | 500K 人 150Z| 75 | 30 工 亚 12 革 
3 3AX52B 1150 血 | 500 丰 人 T50zm| 75 30 工 和 12 了 弓 
4 3AXS2B 150m | 500k 八 T50 如 | 75 30 工 租 I2 荆 匡 
5 3AX52B T50 和 | 500 太 八 150 了 | 75 30 工 世 12 2 
6 3AX52B T50 如 | 500k 和 150 志 | 75 30 工科 12 工 
7 3AXS52B 150 妈 | 500 攻 入 150 名 | 735 30 工 细 12 1 
1 8 3AXS2B T50 卫 500 苹 人 150 和 | 75 30 工科 12 工 专 
9 3AX6 T50 地 500 大 信 S0 世 | 75 30 工 弓 15 于 坦 
10 3AX7 TI50m | 500k 人 S0 世 | 75 30 工 世 15 工 志 
1I 3AX8 T50m | 500k 人 50z| 75 30 工 细 15 mm 
12 3AX22 T50 和 | 500K 人 T350 位 | 735 30 工 血 18 工 和 10 工 联 
13 3AX22M 150 刀 | 500k 从 T50 和 | 75 30 工科 18 TI 征 10 工本 
14 3AX52C 150zm | 500 丰 八 T50 刀 | 75 30 工 茵 18 ma 
15 3AX5S52C TS50m | 500 从 T50ma| 75 30 工科 IT8 2 人 血 
16 3AX5S2C 150z | 500k 入 T50ml 373 | 30 工 位 18 工 和 如 
17 3AX52C 150m | 500k 从 T50 科 | 75 30 工 组 18 工 伺 
1 18 3 入 和 52C 150 和 | 500k 入 T50 刀 | 75 30 工 mm 18 工 匡 
19 3AX520C 150 了 和 | 500 攻 六 150 刀 | 75 30 荆 伍 18 工 姻 
20 3AXS2C 150 血 | 500k 信 150z| 75 30 工科 20 工 世 
21 3AXS2D 150m | 500K 信 T50 刀 | 75 30 工 位 沪 工 垃 
22 3AX52D 150 世 00K 从 150 妈 | 75 30 工 卫 24 1 2 
23 3AX52D TI50mm | 500 让 从 TS50m| 75 30 工 纪 24 工 卫 
24 3AX52D T50m | 500k 从 150 如 | 75 30 工 各 24 工 tm 
25 3AXS52D 150 生 | 500 芋 六 TS50zmm| 75 30 和 24 1 世 
26 3AXS2DD 150 科 | 500 芋 从 150 妈 | 75 30 Ta 24 工科 
27 3AX5S2D 150m | 500 环 从 150 芭 | 75 30 Ta 26 It 
28 3AX18 150oa | 500k 六 100 生 | 100 40 | 300m 30 | 500n 40 300 忆 
1 29 3 和 A 双 20 150 | 500k 八 100 了 | 100 40 | 300n 30 | 500n 40 300 只 
30 3AX4 150 包 EMA 150 了 | 75 30 Tm 10 工科 
1 3 3AX4 150 伍 1 碍 从 50 廿 | 75 30 Ti 10 工 om 
| 32 3 入 X9 | 150m 1 人 50 垢 | 75 20 Tta 12 2 血 
33 3AX9 150mm MA 150 媚 | 75 30 工 茵 12 工 纪 
| 34 3 入 和 4 工 50 下 TU 六 50 拉 | 75 30 工 世 15 工 世 10 工人 
| 35 3AX8 工 5 1 1MA 59 妃 | 75 30 了 工科 TI5 工 位 
| 36 | 3AX1g 150m | MA 100ml in | 4 13s00uw | 30 150n | 4 |300n 
| 37 3 友和 TO | 150m | 工 工 M 150mi 75 | 30 工 弓 15 工 弓 
1 38 3AXI0 150 各 T.6M 50m| 735 20 了 了 2 邓 训 
| 39 3AXT10 150mm | 工 6GM 50 志 | 75 30 工 志 工 3 工 租 
40 3AG55 信 150mn | 200M 50 弓 | 75 25 | 500 电 TS 工 匡 2 500 
141 | 3AG5SA 150m | 100M 50 血 | 75 | 25 15 2 
42 | 3AG29A 150 如 | 150M 50 生 | 75 20 |500nh | 35 工科 工 500 有 
43 3AG29B 150z | T50M 50 如 | 75 20 | 5S00 工 5 工 癸 下 500R 
| 44 3AG29C 150m | 200M 50 如 | 75 20 | 500R 15 工科 工 500 了 及 
1 45 3AG29D 150 生 “| 200M 50m| 735 20 | 500p TS 1m 工 500 
‖ 
| 46 34AG55B 150 刀 | 200M 50mm| 75 25 | 500 忆 15 工地 2 500 只 
47 3AG55B 150m | 200M 50 和 | 735 25 工 5 2 
48 3AG550 150m | 300M 50 组 | 75 25 | 500 愉 TI5 工 世 2 500 
1 49 3AG55C 150i | 300M 50 世 | 75 25 | 500R TS 工 世 分 2 刀 
| 50 3AG95A 150 和 | 500M 30za| 85 30 | 200h 20 |300m |1500zp | 200k 
1 
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「 二 


率 三 极 


基 率 三 
集 岂 被 
- 耻 极 
友 下 埠 下 
由 流 
vc50 | 斑 cB 
《人 A) (YY 》 
了 2 比 工 0 
工 D 世 DO 
12 六 30 | 
了 2 岂 Tf | 
业 2 提 工 0 
卫 上 1 
了 2 有 10 
六 19 
了 2 及 10 
了 2 有 10 
J0j 6 
12 电 10 
七 虽 10 
2 上 9， 
了 2 民 10 
了 号 油 Tf 
于 世 抽 了 和 | 
了 工 总 江 0  ; 
T2 纪 10 
1 只 了 
42 10 
工 2 下 台 | 
2 用 10 | 
12 上 0D 
42 扫 I0  ， 
2 世 10 
10 志 10 
20 绒 工 2 
20 了 有 TI2 
了 5 六 6 
2 甩 10 | 
06 上 站 
10 只 6 
6 有 日 
了 2 具 10 | 
20 也 12 
T0 卫 6 
6 有 5 
12 甩 10 
8 用 10 | 
8 有 I0 
区 0 了 6 
了 0 了 06 | 
H0 导 6 
JT0 有 0 
中卫 10 
8 避 TI0 
8 TI0 
8R IT0 
3 


6 


350 只 


， 300R 
300 
| 250p 
， 300 


;300 呈 
300 王 


1 500h 


| 200p 


极 管 


和 俏 中 极 
-发射 极 
到 商 截 炎 


电 流 


CEO 
(上 ) 


SS50 上 
S00 
S50 上 
55S0 几 
3S50h | 


ie 


人 了 从 了 代 耻 人 了 人 下 人 人 人 人 人 人 人 局 


350 只 
3950 县 
号 人 半 
了 2 纺 
2 上 


2 只 
350 几 
360 只 
300 六 
300 忆 
300 和 


300 忆 
300 也 
300 以 


仆人 人 小 G 


CCGr 


231 王 


5006 
二 00 晴 


Cn CN Cn Cn、 


上 2 入 


400 有 6 


了 2 下 有 
500 忆 10 


500 上 | 10 
100 只 6 


1 00h 6 


100 忆 6 


1， 0U 也 0 


| 500 10 
| 500 忆 T0 


500 忆 10 
500 只 I0 
50 让 310 


本 
汪 
有 沈 
下 有 
系 数 
有 FF 下 je | 7 
了 王 in 8 (YY) 1 (A) 
40 80 了 30 琢 
40 工 吕 人 [1 SUDa 
40 了 8 [ 8 人世 
40 工 台 人 下 GD 
40 180 了 80 志 
40 于 呈 0 地 
40 开工 80 
40 二 
25[- | 各 二 二 
40L1 四 十 垃 
入 加 二 
40 了 804 二 3 
40 TI&0 了 50 丘 
30 00 工 人 8 地 
40 工 20 烛 8 也 
40 J120 于 GD 了 
40 IT20 下 吕 0 王 
40 了 0 于 
40 220 工 80 匡 
40 3420 工 80 
25 70 工 80 颈 
25 80 赋 80 人 年 
25 20 工 80 匡 
25 80 1 | 80m 
40L. TI50 工 
25 180 工 80 也 
235 80 了 80 卫 
20L ] 6 工 伺 
30 日 工人 
40 180 6 工 弓 
-97[L 3 并 也 
30 记 | I80 6 也 
25 | 180 5 | 1 
401.1 50 昌 工 亚 
25 150 如 了 垃 
30 6 工 拦 
25 | 480 5 | Im 
30D | ，3420 6 | Ja 
20[L 150 6 工 蔬 
30D] 200 10 IT0 锯 
30 口 200 I0 10 全 
30 TS10 10 I0 刀 
30 了 50 10 了 0 所 
30 200 10 10 拉 
30 200 10 二 0 亚 
30 200 TI0 0 姻 
310 200 1T0 T0 租 
30L_ 200 10 10 蕊 
30C | 200 | 40 | 40 和 
20 15 10 引 志 


450o 


450 


4350 志 


050 卫 


有 50 理 


650 呈 


《CD) 


工 20 志 


工 20 世 


120 芭 


人 4-02C 
和 4-020C 
A4-020 
和 4-02 己 
上 4-02C 


民 


局 昌 ooi 


FF 上 
[TREE 
本 


SS 
这 


22 


一 
LD CD 
hMD 二 避 ) 


1. 低 频 小 功 
1.1 钳 PNP 型 小 


| 最 转 征 最 拔 集 电 极 集 电 极 发 射 极 
序 型 大 大 
耗 多 | 商 
散 许 如 : 
区 由 
这 问 训 | 演 | 刘 | 击 窜 电 应 | 击 穿 电压 | 者 穿 电 苇 
， 矿 CBRyCB8O 矿 C8R)CEO 矿 CoR)EDO 
| 卫 续 已 CC 了 JrcpF | 7c 7c 7 | ep | 了 Tc 了 REB 
| (机 ) (于 ) (V | (ACTD) | (A) CVD (NA) (V) | (A) 
1 3A G95 卫 150 Ia 700M | 30m| 85 30 | 200 20 |300 1 500m | 200m 
5| 3A695C | 150m | 1000M 30ml 8 | 30 12 | 23201300k } 5sS00m | 200u 
| 3 34X81 200zm | 200 生 | 75 20 4 王 8 4 号 7 | 4 组 
4 3 人 XXX45A 200 人 也 200m | 75 20 4 组 10 4 呈 7 | 4 也 
5 3AX81A 200 呈 200 嫩 | 75 20 4 到 10 4 呈 7 4 im 
16 | 3AX8IA | 200m 200m| 75 | 20 4m | 10 4 7 人 名 
7 3AX8IA | 200m | 200 生 | 75 20 4 三 10 4 ， 了 东 旬 
| 8 3AX81A 200m 2009| 753 | 20 4 组 ] 4m | 7 4 呈 
1 9 3AX8IA. 200 耳 200m| 73 2 4I 10 48 | 7 4 器 
10| 3AX8LA | 200m 200m| 75 | 20 4m | 10 4 切 4 世 
革 3AX81A 200 于 200 生 | 75 20 公 表 10 4 这 7 4 所 
工 2 3AX8TA 200 壬 200 生 | 75 20 如 血 10 4 世 7 4 过 
| 13 3AX81A 200mm 200m| 75 20 4 10 4m ， 7 君王 
14 3AX8S81TA 200 了 和 10 4ma | 
15 3AX81A 200 色 200m| 75 20 4 ， 10 4 7 4 匡 
16 34AX81C 200 虽 200 王 | 75 20 4 10 4 让 7 4 于 
17 3AX81A. 200 呈 200 双 | 75 20 4 也 10 4 王 7 4 纪 
18 3AX53A 200 也 200 下 | 75 30 于 垃 12 2 组 
19 3AX53 200 了 ma 200m| 75 | 30 工 加 IT12 2 | 
20 3AX53A 200 弓 200m| 75 1】 30 工 伺 12 2 二 
2 3AX53A 1200 台 200a| 75 30 下 便门 2 2 
22 3AX8LA 200 征 200 刀 | 75 20 4 了 世 了 人 才 志 不 + 攻 志 
23 3AX8IB 200 200 刀 | 75 30 4 于 T5 4 匡 10 | 4 纠 
214 3AX81B 200 匡 | 200 镁 | 75 30 引 乌 TS 4 二 了 0 4 生 
25 3AX8TB 200mm 200m| 75 30 4 15 4 世 IT10 4 
| 20 3AX81B 200 弓 200 如 | 75 30 4 纪 15 4 上 10 4 二 
| 27 3AX81B8 200 了 ma 45 4 红 
28 3AX81LB 200 耳 200 | 75 30 弛 全 了 5 4 垃 10 和 位 
29 3AX81B 200 好 200 生 | 75 30 4 全 15 4 10 4 
30 3AX81B 200ma 200i| 75 30 15 10 
31 3 入 X81B | 200 200im| 75 30 4m | 15 4 了 10 4 镁 
| 32 3AX81B 200 卫 1 200 刀 | 75 30 4 位 | 15 和 名 10 4 匡 
33 3AX53 了 了 200 媚 200 征 | 75 30 工 但 18 2 志 
34 3AX53B 200 细 200 媚 | 75 30 1 吴 18 2m |! 
35 3AX5S3B 200m 200in| 75 30 1 18 
36 3AX81B 200 卫 200 姻 | 75 30 4 18 4 亚 10 44 弓 
37 3AX53 200 | 200 双 | 75 30 | 工 世 IT8 忆 
38 3AX53C 200 了 200 血 | 75 3 工科 24 2 吓 
39 3AX530C 200m 200m| 75 30 工 但 24 2 呈 
40 3AX53 200 也 200 刀 | 75 30 工 伍 24 2 | 
41 | 3AXS3C 200 了 ma 200a| 75 30 工 垃 24 2 了 
42 3AX81C 200 锯 200 生 | 75 30 | 4 235 媳 地 10 纯 王 
43 3A4AX25A. 200 兽 | 160 卫 | 75 60 工 功 30 工 f 
44 3AX25 信 200 了 ma 160 兽 | 75 65 工 血 35 工 匡 
45 3AX54A 200 生 160 生 | 75 65 工 自 35 工 位 
46 | 3 生生 54 人 200 阵 160ma| 75 | 65 工 咽 35 工 中 
47 3AX54 入 200 卫 T60 铂 | 75 65 工 血 33 了 雪 
48 3AX54A. 200m 160 如 | 75 65 工 位 35 Ia 
49 3 及 入 54 和 200 和 160 记 | 75 65 35 
S0 3 和 入 54 入 200m 1 160 了 | 75 65 工 们 35 | 
at 1 加 we -一 
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Y 计 


- 基 和 极 
反 向 截 正 
起 流 
CC80 | 太 cp 
(A) (YY ) 
3 必 和 
3 6 
30 6 
30 忆 6 
30 忆 6 
30 及 | 
30 忆 6 
30 必 6 
30 岂 人 
30 有 折 
30 有 全 
30 忆 6 
30 只 和 
30 6 
30 册 6 
30 卫 6 
30 几 0 
20 也 I0 
20 环 10 
20 必 10 
20 几 10 
28 册 6 
T5 负 6 
TI95 必 6 
开 5 忆 6 
工 5 上 | 
T5 上 6 
TS5 必 6 
13 必 6 
工 5 此 6 
T5 儿 6 
工 3 届 6 
20 尼 T0 
208 1 340 
20 儿 10 
T2 有 如 
20 用 10 
20 10 
20 必 10 
20 10 
20 10 
5 有 0 
100 电 60 
T00 60 
100 60 
TD00 册 60 
100 上 60 
100 上 60 
100 60 
100 瑟 60 
宙 本 


站 忆 
极 要 
极 管 
集 忠 极 纪 流 
- 发 射 极 
让 大 
反 癌 截止 
电 这 率 数 
Tcso | Frcg| Ai ce | 25 
(入 ) 《V) 1 了 茎 3 习 (V) | (AI) 
一 一 一 一 一 _ 四 
50R | 10 | 20 口 150 | 140” | sm 
30 10 20 癌 ] 150 10 ES 
工 . 工 姓 6 40 270 了 4175 fm 
工 匡 6 40 270 工 | 175 丘 
100 了 | 6 40 270 于 了 ?73 世 
Im 6| 30 250 1 | 17sm 
工人 昌 40 270 下 了 7S 组 
工人 芭 6 30 270 T | 175 双 
工人 好 0 40 270 下 175ra 
工 韦 加 40 270 工 175 人 二 
1m1 6 40 270 工 | 175 四 
工 6 40 270 工 | 175 严 
工 志 6 40 270 工 于 了 号 证 
工 呈 6 40 270 二 | 4175m 
JI | 6 40 270 工 | 175 和 
Im 6 4 270 1 | 175m 
工 6 40 270 于 | 175 王 
800m 6 40 18 生 100 了 
800 忆 6 40 180 1 | 100am 
80h 和 30 200 下 TO00 卫 
300 | 6 40 180 T | 100m 
8003 6 40 270 工 | 175 联 
700 只 6 40 270 工 | 175 血 
700 6 40 270 1 | 175 血 
700 6 40 270 1 | 175 血 
700 了 用 6 40 270 工 | 175 血 
700m 和 40 270 工 | 175m 
750 6 40 270 荆 | 4175 也 
700 6 | 40 270 二 | 175 茵 
700 忆 6 40 270 工 | 175 茵 
700 也 6 40 270 1 | 175m 
700 6 40 270 | 475 了 
700 了 及 6 30 200 1 | ft00m 
700 上 6 40 180 1 | 100aa 
700 县 扣 40 18f 二 TI00 亿 
500un | 6 40 270 1 | 175 卫 
700 6 1 40 180 1 | 100m 
700 6 | 40 180 1 | 100 如 
700 6 40 180 1 | 100m 
700 由 6 30 200 1 | 100Am 
700 忆 6 40 180 1 | 100Am 
500 也 40 270 T | 175m 
15 品 100 35 3 茵 
25[ 120 35 3 叫 
100hh 60 25 癌 ] 120 3 纯 
100R 60 20 口 130 35 3 地 
25[ 120 35 3Tm 
汉 IT20 35 3 志 
25 120 35 3 本 


600 也 


600 卫 ， 


800 组 
600 刀 
600 王 


600 志 


300 缮 
500 了 


800 对 
000 寻 


000 匡 
600 缮 


000 地 
500 症 


300 弓 


饱 


600 荆 


650 地 


650 赤 
.5 


2 


二 了 | 


20 联 


工 垃 


工 全 


利 本 
外 序 | 
降 
Tc 形 和 
(A) 

A4-02C 证 
44-020C 双 
204 坦 A4-02C 3 
200 二 二 
200 血 AL 5 
T00 旨 人 22 6 
200 甸 A4-02C 了 
200 旨 A4-02C 8 
200 征 AT 9 
2800 全 T0 
200 A33 4 
200 mm A29 了 2 
200 人 和 A22 13 
14 
15 
16 
200 和 及 4-02C 17 

A4-02C | 18| 
19 
T100 弓 太 4-02C 20 
f 21 
200 了 A4-02C 22 
23 
200 弛 A4-02C 24 
200 地 A4-02C 2 
200 位 AT 26 
27 
200 了 A30 28 
200Hm 29 
200 了 im 30 
200 玛 A22 二 避 下 
200 纪 A4-02C | 32 
了 T00 地 人 4-02C 33 
34 
35 

1 1 

200 吗 A4-020C 36 
A4-02C 37 
A4-020C 38 
39 

100 鱼 A4-02C 40 | 
了 41 

200 季 42 | 

100m | A4-02C | 43 | 

有 工 4 

和 4-02C 45 | 

A4-02C 46 | 

丸 4-02C 47 1; 

A4-02C 48 1 

AT 49 | 

S0 1 


1. 低 颖 小 功 
11 钳 PNP 型 小 


mr 一 rr 


、 最 竺 征 变 最 集 也 极 集 电 极 发 射 极 
二 型 大 大 
耗 多 高 
散 许 号 尼 极 一 发 革 极 人 基 械 
鱼 
功 隔 
罕 烽 率 六 温 韦 罕 电压 直 穿 岂 乓 击 穿 电压 
矿 (BR)CBO 大 CDR)CEO 矿 (8R)EBO 
妃 cr 廊 Feczg | yc | 7cay | 7 ca 7c 了 EB 
j ( 驳 ) 《了 匡 z) (VY) (AAA CD) CVD) (A) (YY) 区 AAA) 《V ) (人 太 ) 
| 1 | 3AXS4A 200an 200m|l 75 | 6 | 1m | 37 1 
1 允 3A 久 2 上 200 了 400 印 | 75 60 工 外 40 土 专 
1 3 3 大 入 25 及 200m 160 包 | 75 60 工 专 40 工 征 
| 4 | 3AX54B 200 茵 160m| 75 | 65 | 工科 | 40 Im 
1 党 3 点 及 235 且 200 恕 160 旨 | 75 65 工 也 本 3 工 垃 
提 3AXS54 了 | 200 如 160m| 75 605 工 也 45 工 志 
7 3 点 福 54 吾 1 200 绅 160 和 | 75 65 于 志 45 工科 
8 3 入 入 54 吾 200 了 160m| 75 | 65 工 如 45 工 得 
9 3AX5S4 卫 200 了 了 60 组 | 75 05 二 也 4 工 志 
了 0 3 入 入 54 吕 200 弓 160 匀 号 65 工 乌 引 5 工 王 
11 | 3AXS4 了 县 ) 200 钙 200m| 75 65 工 隆 47 工 蔬 
12 | 3 和 和 X25C 200 刀 60 73 60 荆 猩 50 工 王 
13 323AXS4G2 200 匡 T60mm 75 | 6 二 生 5 工 志 
14 3 友和 5S4G3 200 了 王 460 妇 | 75 65 工人 也 5f 工科 
5 3AXS4GS 200 坦 160 要 | 7 了 5 63 二 到 50 工 弓 | 
16 3A 和 25 呈 200 蕊 400t | 75 60 革 志 60 工 全 
T7 3AX25C 200 王 400 匀 | 75 80 工 征 60 工 组 
T8 3AX25C 200 证 00 垢 | 75 065 二 王 60 工 妞 
T9 3AX54C 2800 血 T60 包 | 75 0653 了 王 60 工 弓 
| 20 3AXS4C 260 荆 | 160 芭 | 75 100 工 琴 00 工 王 
241 | 3AX54C 200 了 160 也 | 75 65 1 60 了 和 
22 3 入 旺 54C 200 王 T60 妇 | 75 65 了 和 60 工 班 
23 3AX54C 280 如 160m| 75 | 65 工 也 60 工 王 
24 3AXS54C 200 所 160m 75 | 65S 革 切 0 于 组 
2 3AX54G4 200 经 100oa| 75 65 于 和 乌 60 工薪 
是 
26 3 入 屋 540 200 卫 200 和 包 | 75 65 工 征 62 并 垢 
-27 3AX54 | 200 把 160 刀 | 75 T00 工 刻 7 荆 王 
28 3A 有 5S4 了 200 弓 160 如 | 75 ;， 65 了 也 70 并 也 
29 3AXS54G 200 了 160 刀 | 75 65 于 阻 70 工 韦 
30 3AX54G1 200 志 TI60 圈 | 75 50 工 位 
31 | 3AXS34G2 | 200 纪 200m 75 | 70 工 王 
32 3AX8LM 200 开 训 K* 200 刀 ， 75 412 4 8 攻 二 了 终 垃 
33 3AX81TA 200 撕 6 人 * 200 刀 | 75 20 二 志 10 二 了 了 不 各 
34 3AX81A 200 刀 6 人 * 200o| 75 20 4 也 1T0 4 所 7 攻 王 
35 3AX81A 208 了 和 区 200 科 | 75 20 红 地 10 4 地 7 4 了 
36 3AX81LA 200 姻 6Ks 200 思 ， 75 20 4 授 TU 丰 垃 7 寻 班 
37 3A 文 81A 200 了 日 长 全 200 血 | 75 20 妃 世 10 4 匡 7 4 也 
38 | 3AX81A | 200 生 6 攻 * 200 了 | 73 20 4 组 10 4 匡 7 4 
39 3AX8STA 200 了 6 区 | 200 卫 | 75 20 4 坦 T0 4 地 
40 3AX8IA 200 弓 日 长 * 200 卫 | 75 25 丰 组 IO 4 所 7 4 志 
人 3A 玉 81A 200 王 6 攻 * 200 甸 | 75 20 4 所 了 2 生 草 10 4 也 
42 3AX45 了 200 们 6K * 200 匀 | 73 30 入 组 了 T5 4 组 10 4 卫 
43 3AX81LE 200 王 白 长 * 200 包 | 75 3 帮 王 15 入 组 折 4 世 
44 3AX81B 200 卫 8 人 * 200 组 | 75 30 丸 理 工 5 44 志 10 4 组 
453 3AX8L1B 200 志 8 攻 “ | 200 和 | 75 30 帮 王 二 5 攻 地 T0 4 卫 
46 3 入 及 81B 200 锯 8 上 * 200 刀 | 75 30 引 志 15 十 组 10 二 志 
47 3AX813 200 人 血 8 区 * 200Zj 75 30 4 也 15 如 二 
48 3 和 813 200m 8 * 200 纪 | 75 30 入 拉 13 十 匡 10 4 弓 
49 3 和 和 8 了 200 疆 8 下 * 200 雪 | 75 30 4 王 15 和 了 10 44 匡 
5S0 3 有 和 8 200 全 8 上 * 200 纪 | 75 30 及 了 了 5 本 10 络 世 
ER 本 
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功率 三 极 
集 也 极 集 吃 极 中 流 前 饱 和 
外 序 
- 基 极 - 发 射 极 向 
放 大 
反 疝 截止 反射 截 正 压 
电 流 电 流 系 数 降 压 降 
PP 吕 rcg | 7c 
cpo0 | recp | erpo | rczF| 0 三 BpS | YecES 了 Tc 号 
CA) | | 人 mia max |(V) | VC | CA) | CA) 
[ 
TI00h 60 23 120 35 3 纪 有 4-02 忆 丰 
50 上 60 25 180 30 3 和 A37 2 
100 60 15[L 100 35 3 弓 工 .5 100 和 A4-02C 3 
100n 60 00 只 60 20L 110 35 3 了 4-02C 4 
100 60 25 IT20 35 3 位 ATI 5 
100 6 上 4-02C 各 
100h 60 100 60 251 ] TI20 3 也 和 4-02C 7 
100 60 25 120 35 3 了 A4-02C 8 
100 上 60 25] 120 35 3 了 人 1 9 
100 60 25L] T20 35 3 癸 10 
95 愉 60 25 TI20 35 3 人 也 人 4-02C 了 
50 上 60 Ts5 吕 j 100 50 2 黄 工 . TU00 据 A4-02C 12 
50 及 60 80 40 60 10 5 也 300 血 荆 刀 JT0 蕊 At020 3 
30 必 60 80h 60 80 10 5 如 300 丘 二 所 IT0 世 丸 4-02C 14 
50 必 60 80R 90 110 10 旨 镁 300 了 如 Im | I00 血 A4-0250 T5 
150 上 60 25F 180 40 2 .5 位 .5 100 了 和 37 16 
150 上 60 25 180 40 2 .5 姻 4.5 100 妈 A37 TI7 
50 届 60 25[ | 120 35 3 志 AL 8 
50 几 6060 50 所 60 25 120 3 卫 A4-02C 19 
50R 60 44-02C 20 
50 忆 60 25 120 35 3 人 A4-020C | 31 
50 此 60 50 册 60 20[_ 110 35 3 癸 A4-02C 22 
50 有 60 25 4120 35 3 全 AT 23 
50 用 60 25 120 35 3 卫 24 
50R 60 8380 70 95 10 Sm 300 姻 了 组 | 10 纪 A4-02C 25 
45 有 上 60 23 120 35 3 地 A4-020 26 
50 有 60 Ad4-02C 27 
30 只 60 25 记 ] 120 35 3 所 28 
50 内 60 50 只 60 90 工 TI00 卫 300 也 10a | 100 卫 人 A4-02C 29 
30 10 40 110 10 53 王 300 荆 工 茵 10 和 名 A4-02C 30 
1350 上 了 0 00 90 1 | 400 志 300m | 10m | 100ma 4A4-02C 31 
50h 6 TI 6 | 40 270 1 | 175m 650mm 200ta 32 
30 6 30 上 6 40 270 了 | 1475 垃 | 600 和 如 | 650ta 200 荆 A4-02C | 33 
30 有 0 工 世 6 40 270 于 | 173 开 | 600m | 650 妈 200 卫 A4-020C 34 
30 6 工 位 6 40 270 后 T75 纽 650 如 200 和 A4-02C 35 
30& 0 工人 6 40 270 工 175 到 650 志 200 包 36 
30h 6 工 纪 6 40 156 1 | 175 刀 | 600m | 650 了 200 刀 A22 37 
30h 6 了 王 6 | 4 180 1 | 1475m| 600m | 650 200m 人 21 38 
30 员 6 荆 钥 6 40 270 工 了 75 血 650 纽 200 所 人 4-028 39 
30 只 6 工人 6 40 270 下 175 姻 650 纪 200 刀 和 13 40 
25 具 四 8&00R 下 40 270 工 475 钙 | 60600 弓 | 650 血 200 细 A4-02C 4 
T5 用 6 |700& 下 40 200 工 | 175 匡 400 王 100 了 ma 人 22 42 
I 几 0 | 700h 6 40 180 1 | 475m| 000 生 | 650 姻 200 姻 人 A21 43 
3 只 6 了 5 肌 和 40 270 于 175 生 | 600 嫩 | 6550 匡 200 了 如 及 4-02C 44 
15 必 6 700 岂 各 4 270 荆 JTJ75Za| 600 如 | 650 人 也 200 也 A4-02C 4 
于 5 肌 6 700 也 扣 40 270 工 475 纪 650 人 也 200 近 A4-02C 46 
T5 贞 0 700 必 6 40 270 上 175 恕 650 联 200 孟 47 
15 册 6 700 内 加 4 270 工 175 全 650 刀 200 扔 太 4-02 忆 48 
工 3 有 6 700 世 扣 40 270 工 75 撕 650 媚 200 开 A32 49 
了 5 用 6 700 册 6 40 T150 工 175 钙 | 600m 650 位 200 刀 上 且 22 30 


最 特 
谓 型 大 

耗 

获 

功 

村 括 
味 | FL cMN 了 
人 | 爷 
| (网 ) (Hz) 

工 3AX81B 200 严 8K * 
2 3AX45C 200 匡 10Kk 。 
3 3AX81C 200 和 10K 。 
帮 3AX81C 200 撕 10K 。 
5 3AX25A 200 了 465K 人 
6 3AX25A 200 撕 465k 人 
7 3AX25B 200 姻 465k 人 
8 | 3AX25 也 200 了 465k 人 
9 | 3AX25D |200 如 | 465k 八 
10 3AX25 了 D 200 孟 465E 人 
二 3AX25PD 200 卫 465K 人 
12 3AX25C 200 卫 465E 人 
13 3AX25C 200 伞 465 大 人 
14 3AXX25 了 了 200 了 465k 人 
15 3AX25 了 200 地 465 下 人 
16 3AX53A 200 了 匡 500 人 
T7 3 入 和 53A 200 卫 S00K 人 
18 3AXS3A 200 普 500 攻 仅 
19 3A 和 53AA 200 血 500K 人 
20 3A 和 53 太 200 志 500k 人 
21 3AX53B 200 匡 500 玉 人 
22 3AX53BB 200 灵 S00k 人 
23 3AX53 卫 200 王 500K 人 
24 3AX53B 200 灵 500K 人 
25 3AX53 了 B 200 人 好 500 帮 人 
26 3AX53C 200 地 500k 人 
27 | 3AX53C 200T 500k 人 
28 3AXS53C 200 十 500k 人 
29 3AX53C 200 孟 500 人 
30 3AXS3C 200 伍 500k 人 
31 3AXS4D 1 200 姻 500K A 
32 3AX54DD 200 匡 500 和 八 
33 3AX5S54D 200 如 | 500k 和 人 
34 3A 和 54DD 200 王 500 放 八 
353 3AX54D 200 了 500 攻 从 
36 3A.G74 250 荆 50M 
37 3AG74 250 灵 50M 
38 3AG74A | 250 了 和 100M 
39 3AG74A 250 王 100M 
40 3AX85AA 300 如 
41 3 入 屋 85 和 300 细 
42 3AX85B 300 垃 
43 3AA85B 300 了 匡 
44 3AX85C 300 荆 
45 3AX85C 300 她 
46 3AG73 300m 
47 3A85A | 300mm 6 帮 。 
48 3AX85B 300 王 6K 。 
49 3AX85C 300 姻 6 攻 w 
50 3AG73 300 姻 8M 
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]。 低 频 小 功 
1.1 氏 PNP 型 小 
征 最 最 集 电极 集 电 报 发 极 射 
雪 
人 遍 
了 基 概 - 发 射 极 - 基 极 
放 | 钱 
电 
率 流 | 温 | 击 穿 电压 | 震 穿 电压 | 者 穿 电 正 
六 (5R)CEO 广 CBR)CEO (BRyE6O 
FrcgE | Ze | 7cy | 了 NM 4c5 7c 了 5B 
(VY) CA) CA CC | (7) 【和 A) (VY ) (A) 《VD) 〈(Ay) 
_ | 
200 刀 | 75 30 | 4 匡 了 9 4 如 12 4 卫 
200 刀 | 75 20 4 垢 JT0 4 二 了 7 4 了 
200 切 | 75 28 4 和 10 攻 二 了 4 全 
200 如 | 75 20 4 了 10 4 了 
200 呈 | 75 65 工 但 40 工 弓 
400m| 75 | 60 1 40* | 
200 生 | 75 60 工 班 40 工科 
400 切 | 75 60 60* 
400 了 如 | 75 100 卫 垃 60 二 
160 如 | 75 100 工 全 60 工 伺 
160 生 | 75 100 工 志 70 上 志 
200 | 75 60 工地 80 工 弓 
400 卫 | 75 60 80* 
200 纪 | 75 100 工 世 IT00 JJ | 
400 世 | 75 100 100# 
200 如 | 75 30 工 也 T2 驴 全 
| 200 刀 | 75 30 工 乌 12 2 I 
200 如 | 75 30 工 位 12 2 位 
200 吕 | 75 30 工 志 1T2 2 卫 
200 志 | 75 35 工 耳 15 2 匡 
200| 75 30 二 匡 IT8 2 雪 
| 200 雪 | 75 30 工 菇 18 2 Im 
200 包 | 75 30 工 弓 T8 2 TI 
200t| 75 30 工 王 T8 2 人 
200m| 75 3 工 莘 20 2 组 
200 生 | 75 30 工 细 24 2 坦 
200 如 | 75 30 工程 24 2 亿 
200m| 75 30 工 位 | 24 2 全 
200m| 75 30 工 也 24 了 茵 
200m 75 35 工 了 二 26 区 
160 和 | 75 100 荆 伍 70 了 也 
J60 吧 | 75 1T00 卫 王 70 工 组 
T60 刀 | 75 100 十 芋 70 Ttm 
160m| 75 | 100 工程 70 工 细 
1 200m | 75 1T00 工 王 72 工匠 
1202| 85 35 | 200h 15 300R 2 | 200 
120mm| 85 35 200 R 35 200 有 4 2 200 具 
120 世 5 35 200 上 只 15 300 2 200 册 
120 纪 | 35 35 200 六 35 200 也 2 200 电 
300 纪 | 75 20 和 三 I0 二 7 了 4 志 
300m |， 75 30 荆 班 12 4 细 10 工 志 
300im| 75 30 入 理 16 4t 10 直 科 
300mm| 75 30 工作 18 | 4 细 10 1 
300 包 |j 75 30 工 得 24 4 垃 T0 工 妆 
300 包 | 75 30 才 坦 24 了 二 10 4 各 
150t| 85 40 200 30* | 500 几 9 300 只 
500m| 75 30 1m | 12 4m 10 Ta 
3500 切 | 75 30 工地 1T8 耻 坦 T0 了 Ta 
3500 如 | 75 30 工 坦 24 二 I 10 工 蕊 
150 纪 | 85 40 200 20 300 5 200 有 
1 


集 电 极 集 电 要 电 流 前 亿 利 是 
~- 基 报 发 射 极 向 
放 大 
反 向 截 上 反 向 截止 压 
电 流 电 流 系 数 降 压 隆 
PP 1 
Tcpo | reg|j co |Fcpl -| 7rcg 了 Zc 矿 6ES | 大 c5s 了 B Te 形 
(A) | (VCA | (CVD) min | max | (7Y) | 《AAA) (和 》 (V) 1(A) | :(A) 
| | 1 
12 6 | 500h 6 | 40 270 1 | .4175 | 600 刀 | 650 亚 200 匡 和 4-02C 
30 6 工 卫 6 | 30 250 二 和 8 王 400m T00z A22 
30R 6 工科 6 |30 250 1 | 15a | A22 
30 上 6 工 笑 6 140 270 T | 175 细 650 了 200 菩 太 4-020 
1008 60 | 1004 60 1 15 90 30 3 匡 | 及 4-02C 
150 只 60 10 90 30 3 也 | A4-02C 
100 60 | 100p 60 | 10 90 30 3 姻 和 4-02C 
T50 及 60 10 90 40 | 2.5 如 A4-020C 
了 T50 有 60 40 180 70 | 1.5 了 和 A32 
50 腿 60 人 加 100 50 2 和 1.5 400 A4-02C 
50R 60 25 120 35 3 包 A1 
100 上 60 15 90 30 3 缮 人 A4-02C 
150 必 60 10 90 40 | 2.5 对 A4-02C 
100 几 60 | 15 90 50 |】 2.5 纪 A4-02C 
150u | 100 10 90 70 | 工 .5 和 和 4-02C 
20 10 | 800 6 | 40 180 1 | 4100m | 500 A4-02C 
20 10 ，800p 6 |40 180 1 1100 和 A4-02C 
20 10 | 800 6 | 40 180 1 1100m | 600m | 650am 200 血 及 工 
20F 10 | 800R 6 | 40 180 工 | 100za A22 
T5 10 | 700h 6 | 40 180 1 | 100m | 500am A4-020 
20h 10 700k 6 | 40 180 1 | 100i | 500 和 m A4-02C 
20 上 10 | 700h 6 |」40 180 1 | 100zm 入 4-02C 
20 10 | 700k 6 | 40 “180 1 | 100 和 ma | 600m | 650 和 200 如 从 1 
20 有 10 | 700 6 |40 180 工 | 100am A22 
18h 10 | 500 6 140 180 1 | 100t | 500 备 A4-02C 
20 10 | 700h 6 | 40 180 1 | 100ia | 500m A4-02C 
20 民 10 | 700k 6 | 40 180 1 | 100a | A4-02C 
20k 10 | 700 6 | 40 180 1 1 134100ma |600m | 650 200 姻 Ai 
20 10 | 700 6 | 40 180 1 | 100 姻 A22 
18h 10 | 500& 6 | 40 80 1 1100m | 500m A4-02C 
50 具 60 50 60 | 25 口 120 3 了 太 4-02C 
S0 忆 60 25[ 120 | 35 3 茵 A4-02C 
50 汪 60 20 误 ] 110 35 3 匡 A4-02C 
50uk  ， 60 25|_ 120 35 3 王 太 1 
45 上 60 23L T120 35 3 如 A4-02C 
201 12 | 300 10 | 40 200 10 5 如 A4-02C 
5 册 TI2 16 10 S 了 A4-02C 
20 12 | 300 10 | 40 品 200 10 号 巩 A4-02C 
5 只 12 24 10 5 组 A4-02C 
30 6 | 1.2 了 aa 6 | 30 200 600m | 650m 200a 
50 愉 10 | 1.2mm 10 | 40 180 1 |200m |700m |400m | 20zm | 200 血 
20 愉 6 | 9500 6 | 30 200 1 1475 如 | 600 锯 | 650t 200mm 
50 请 10 | 900 世 10 | 40 180 1 |1200m 1700m |1400m | 20m | 200a 
S0 上 10 | 700 10 | 40 180 1 |200a |700m |400m | 20 刀 | 200 生 
15 及 6 | 700k 6 | 30 200 1 | 475 和 如 | 600m | 650tm 200mm 
10h 1 30 10 5 了 A4-02C 
50 及 10 | 1.2 缮 和 小 二 0 180 1 1200m |800m |400om | 20m | 200m A4-02C 
30 10 | 9005 TI0 上 40 180 1 | 200m |800 血 | 400 科 | 20m | 200 A4-020C 
50 了 10 | 700 了 省 180 1 |200m |800m |400tn |20am | 200m A4-02C 
20 12 | 300h 10 | 40 口 200 | 10 S 茵 A4-02C 


二 


1. 低 频 小 功 
1.1 钳 PNP 型 小 


最 | 集 电报 集 电 极 发 射 极 


序 型 大 大 _ 
示 4 人 上 
功 电 
率 频 素 流 温 击 穿 电压 击 穿 上 电压 击 穿 电压 
广 CBR)CBO 天 (BR)CEO 大 (BR)BBO 
号 豆 Pcew 厅 |Frceglj rc | yc 17r TcB TcCE 了 至 
(W) | (Hz) | (V) | (A) | (A) (人 ) | VCA CO (CA) | (A) 
2 L US 
了 3AG87A 300 了 za 300M 50m 85 25 200R T5 300 只 500 刀 | 200 
2 3AG87B 300 血 500M 50 据 85 25 200 愉 20 800P 800I| 200m 
3 3AG87C 300m 500M 30 科 85 30 200 | 20 300R 800 锯 | 200 呈 
4 3AG87D 300 如 700M 50 开 85 | 30 200k | 20 300R 800fm | 200 
5 3AX25A 400m 200 亚 75 ] 60 工 班 40# 工 织 
6 3 下 25 卫 400 姻 200 血 75 60 工 弓 0# 工 妞 
7 3AX25C 400 了 200 了 75 60 荆 全 | 80* | ， 工 
8 3AX25DD 400m 2003 75 100 工 志 | 100* 了 和 刀 
9 3AX83A 500 了 300 了 如 20 2 纪 ， 12 4 和 茵 7 2 
10 3AX83A 500 世 300 拉 75 50 2 了 7 了 2 4 切 20 必 地 
111 | 3AX83A | 500m 500m | 75 12 4 了 
了 人 3AX83A 500 了 多 500 撕 75 50 2 垢 工 2 4 位 20 双 弓 
13 3AX83A 500 卫 3500 75 35 4 刀 工 2 二 了 二 工 3 四 王 
14 3AX83A 3500 荆 500 丘 75 50 2 二 了 2 缮 20 双 种 
工 5 3AX83A 500 荆 300 丘 85 350 2 1 12 4 志 20 2 所 
16 3AX83A. 500 卫 500 卫 75 50 2 地 2 4 人 20 2 了 
17 3AX83A 500m 500 所 75 50 2ta 12 4 了 2 2 了 
18 3AX83A 500 了 300 刀 75 12 4 志 
19 3AX8TB 500 了 500 严 75 30 4 二 了 5 4 匡 10 才 组 
20 27800A 500 了 500 伍 85 40 工 血 18 4 刀 20 2 细 
24 227800A 500 据 500 纪 75 40 工 m 18 4 20 2 和 
22 2Z800A 500 了 500 茵 75 40 工 芭 18 二 组 20 2 二 
23 3AXSSA 500 如 500 奶 75 50 工 纪 20 2 了 tm 20 工地 
24 3AX5S5 信 500za 500 卫 75 50 工 志 20 2 了 血 网 工 珀 
25 3AX55A 500 了 za 500 王 85 50 工 联 20 2 了 20 1 人 征 
26 3AX83B 500 了 300 卫 30 2 二 20 4 垃 10 2 专 
27- 3AX83B 500 姻 308 耳 75 50 2 纪 20 才 志 20 2 垢 
28 3AX83B 500 了 500 了 ea 75 50 2 | 20 4 垢 20 2 二 
29 34AX83B 500 握 500 志 75 50 | 2 | 20 才 坦 20 2 弓 
30 | 3AX83B 500zm 500mm | 75 20 4 各 
31 3AX83B 500 了 m 500 王 75 35 引 雪 20 熙 地 19 媳 垃 
32 3AX83B 500 了 a 308 85 S0 2 世 20 4 所 20 2 垃 
33 34X83B 500 锯 50T 垃 75 30 2 但 20 4 20 2I 
34 3AX83B 500 姻 500 了 75 50 2m 2 和 4 专 20 2 人 
35 3AX83B 300 刀 S00 了 75 20 4 了 班 
30 22Z800B 500 500 了 85 50 工 组 25 才 地 20 2 弓 
37 2Z800B 500 了 匡 500 了 85 50 工夫 25 嫩 坦 210 2 了 1a 
38 22Z800B 500 了 500 廿 85 50 工 蔬 25 要 二 20 2 二 
39 22Z800C 500 如 500 了 二 号 80 工科 30 4 志 20 马 垃 
40 27800C 500z 500ze 85 80 工 30 4 20 2 和 
41 3 和 X55 吕 500 卫 500 茵 75 50 王 纪 30 了 专 20 工 组 
42 3AX55 卫 500z 500 地 75 5S0 工地 30 之 二 20 工 匡 
43 34X55H 500 好 500 了 75 50 工 伺 3 2 旨 20 1m 
44 3AX83C 500 锯 3U0 坦 40 号 圾 30 才 王 10 2 组 
48 3AX83C 500 了 m 300 了 ma 75 S0 2 级 30 攻 拉 20 2 但 
40 3AX83C 500 匡 SO00 了 Ia 78 50 也 这 30 攻 垃 20 2 
47 3AX83C 500 了 500 了 7S 50 2 和 30 寻 拍 20 2 细 
48 3AX83C 500 王 5S00 二 75 30 1 
49 3AX83C 500 了 mm 500 二 75 35 的 30 各 二 工 5 4 过 
50 3AX83C 500 了 500 人 和 75 50 2 | 30 寻 垃 20 2 位 
| 


7 Ca 有 汪 
率 三 极 管 
功率 三极管 
集 电 极 集 电 极 也 前 
~ 基 极 ~ 发 射 极 癌 
扫 
到 向 截止 反 疝 和 截止 下 
电 流 电 流 系 | 降 
Tc5o | Frca | 7csgo | Frcg 7FB FeP | Tc | 大 pps 
(和 》 〈《 交 ) (AA) 《又 ) | main Tri (Y) (A) (V) 
5 六 10 30h 10 20 门 | 4150 10 茵 
5 忆 10 5 10 20 口 | 150 10 与 开 
5 也 10 5350 10 20 站 | 50 10 3 也 
5 六 10 504 10 20 广 ] JT50 T0 5 了 I 
150 吧 60 | 4150 60 10 100 500m 
T50 中 60 |」 150h 60 10 1T00 500 人 和 
TI50h 60 |」 150u 60 10 100 500 基 
150 只 60 150 00 了 0 I00 500 钳 
30 T0 1 了 10 40 270 2 | 200m | 700 
30 电 I10 工地 10 30 270 2 | 200z 
50 甩 I0 工 匡 10 30 200 2 | 200 阵 
30 忆 10 工科 10 30 200 2 | 200 血 | 600 科 
40R 6 工 世 6 30 200 2 | 200 姻 | 550zm 
40p 在 1m 6 40 1 | 200m 
40 站 工 世 6 40 270 2 200 卫 600 和 
40 忆 6 工科 6 40 200 2 | 200 和 600 如 
40R 6 工 茵 6 30 200 2 | 200 卫 
50 几 10 工 刀 10 30 200 2 | 200 血 
15 6 | 700p 6 40 270 工 | 475 了 
80 忆 20 2 了 10 40 TI50 2 200 姻 工 
80R 20 2 匡 1 30 150 2 200 血 工 
80R 20 2Hma I0 50 150 2 | 200m 工 
80 电 20 | 1.2 刀 410 30 2 | 200m | 600m 
80 20 上 | 二 .2 了 10 30 2 | 200 
80 20 | 工 .2 10 50 150 2 | 200 如 
20 10 | 100h 10 40 270 2 |200m | 700m 
20h T0 | 700# 10 30 270 2 | 200m 
30R 日 700 几 日 40 2 200 钙 
20 10 | 700R 10 30 200 2 |200m | 600m 
40 10 | 700m I0 30 200 2 | 200m 
30h 6 | 750 必 6 30 200 2 | 200m | 550m 
304 6 | 700h 6 40 270 2 | 200 | 600aa 
30 让 6 | 750 愉 6 40 200 2 | 200t | 600 如 
30 有 6 | 750 6 30 200 2 | 200m 
40 10 700 呈 1I0 30 200 2 200 刀 
60hk | 20 |1sm | 1 | 4 T50 2 | 200mma 1 
60 忆 20 | 1.5J 10 30 150 2 | 200aa I 
60h 20 | 工 .5 如 10 50 150 2 | 200mn 1 
80h 20 工 .3 了 I0 25 IT50 2 200 了 “至 
60 有 20 | 1.3m 10 50 150 2 | 200mm 1 
80 20 | 工 .2 姻 IT0 30 2 | 200m | 600 血 
80 20 | 1.2 刀 10 .| 50 2 | 200m 
80R 20 | 1 工 .2 年 10 50 150 |，2 | 200m 
10R 10 | 100p 10 40 270 2 | 200 | 700m 
10 只 10 | 7008& 10 30 270 2 | 200m 
20 记 让 500 共 夏 40 光 200m 
IT0R 10 | 700E 10 30 200 2 | 200zm | 600m 
30 10 | 700 10 30 200 2 | 200 丘 
20 6 | 500 6 30 200 2 | 200m | 550am 
20u 6 | 500p 6 50 180 2 | 200 


卜 降 

矿 cpgs | 了 8 Tc 

(YY ) (和 )》 《A》 
050 撕 20 生 | 200 王 
600 症 20 蔚 | 200Tm 
600 伍 20 如 | 200 丘 
600 匡 200 和 ma 
600 如 50 了 | S00 组 
600 耳 200 亚 
600 蕊 200 了 me 
650 功 200 了 王 
650 开 200 据 
600 邵 50 刀 | 5001 
600 刀 50 刀 | 500 仔 
600 刀 50 科 | 500 严 
500 问 40 志 | 400 扭 
300 舞 
300 耳 40 刀 | 400 芷 
650 巧 20zm | 200 了 
600 丘 20 垃 | 200 扎 
600 世 50 世 | 500 了 
600 世 20 刀 | 200 了 
000 姻 200 卫 
600m 200 和 好 
600 症 200mm 
600 缮 50mm | 500 
600m 50m | 500 了 9 
600 如 350zm | 500z 
600 和 全 50m | 500 扣 
000 如 30mm | 500 妈 
500 切 40 年 | 400 弓 
500 纪 
300 纪 40 刀 | 400 妈 
0650 纪 20 和 m | 208 二 
600 姻 20 和 如 | 200 丘 
600 纪 50 乌 | 引 00 二 
600 钙 20m | 200 了 和 
600 二 200 了 各 
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aaa 人 


序 


oo 个 LT 广 Coio 请 


上 
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3AX83C 
3AX83C 
3AX83C 
27800C 
22800D 


22800DD 


22Z800C 
227800D 
22Z800 甩 
22800D 
3AX55M 


3AX83A 
3A 有 83 从 
3A. 有 55A. 
3 入 有 55 人 
3AX55B 


3 人 和 55 卫 
3 和 和 S5C 
3AX55C 
3AX83B 
3AX83 日 


3AX83C 
3AX83C 
3 和 人 55 人 入 
3 入 和 55A 
3A 芭 55 人 AA 


3 和 及 55 太 
3 信义 55 太 
3AX55B 
3A 和 55 了 B 
3AX55B 


3AX55 吕 
3AX55 吕 
3AXS5C 
3 人 和 55C 
3A 和 55C 
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马 己 己 己 己 
省 = 省 = 省 = 晶 =: 


站 共和 全 玉 


= 汪 = 放 = 放 = 昨 = 


0U0 
00 卫 


00 刀 


1 
5 萎 
中 区 * 
引 区 亲 
S 克 
S 基 才 
与 在 们 
5SK 
己 长 委 
号 长 间 
中 二 
号 区 寺 
号 区 
瑟 故 
SS 区 
号 长 雪 
全 长 
6K * 
6Kk * 
和 * 
OK * 
间 友 * 
GK 
丰 区 
K * 
8 * 
8SK * 
8k * 
SSK * 
200 丰 信 
200k 人 
200 人 
200《 人 
200K 八 
200 帮 八 
200k 人 
200K 人 
200k 人 
200 太 从 
2090k 人 
200k 人 
200k 人 


频 小 


1.1 针 PNP 型 小 


功 


征 集 电 极 集 电 极 发 射 极 
- 基 极 - 发 射 极 - 基 极 
率 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 
及 (5R)CBO 中 天 : BR)CEO 矿 BR)EBO 
reg | 和 TcB 《cE 也 
(V)|(A) 《 双 ) (A) (Y) (A) 《V ) (大 》 
50 2 30 | 4 刀 20 2 
50 2 了 30 4 匡 20 2 了 

30 4 地 
80 工科 32 攻 握 20 2 细 
90 工 蕊 45 4 匡 20 2 茵 
90 工 扭 45 4 了 20 工 耳 
90 工科 45 夺 芋 20 2 姻 
950 工 租 45 2 地 20 卫 弓 
50 工 芋 45 2 了 20 工 世 
40 寺 苹 18 4 也 20 2 了 
500 巴 85 40 工 纪 18 4 联 20 2 如 
500 刀 85 40 工 匡 18 4 茵 20 2 垃 
500 纪 85 40 工 班 18 44 专 20 2 全 
500 细 85 50 1 25 4 于 20 2 
500 世 85 50 工 王 25 4 地 20 2 如 
500 卫 85 50 工 媚 25 4 地 20 2 了 
500 志 85 50 工 弓 25 细 20 2 缮 
500 刀 85 80 工 胡 30 终 垢 20 2 纪 
S00 荆 85 80 工科 30 生 蔚 20 2 媚 
500 地 85 80 工 得 32 4 匡 20 2 所 
500 症 85 80 工 生 32 4 匡 20 2 志 
500 缮 85 90 工 血 45 4 垢 20 2 匡 
500 细 85 90 工 茵 45 44 拍 20 2 
3S00ma 85 90 工 组 45 才 地 20 2 匡 
500 伍 75 50 位 并 2 2 如 10 工 垃 
500 过 85 50 2 世 I2 妈 垢 20 2 组 
500 切 85 50 2 世 了 2 二 匡 20 2 缮 
S00 75 50 1 工 20 2 所 20 工 位 
300 姻 75 50 工 志 20 2 志 20 工科 
500n 75 50 于吉 30 2 如 20 工 血 
500 75 5 工 垃 380 2 二 20 工 也 
500 切 75 50 1 匡 夺 5 2 专 20 工 弓 
300 匡 75 50 工 位 45 2 也 10 工 媚 
500 纪 85 50 2 了 20 4 地 20 2 二 
3S00 世 85 50 2 20 4 了 20 2 ta 
500Tm 85 50 2 蕊 30 攻 班 20 2 垢 
500 人 了 85 50 2 匡 30 才 世 20 志 
500 姻 75 50 工科 20 2 志 20 工 了 二 
500f 85 50 2 二 20 2 拉 20 2 匡 
500 嫩 73 50 工 20 引 地 20 二 缮 
3S00 蔬 75 引 0 工 tn 20 2 血 20 工 位 
500 癸 75 S5 工 世 20 2 位 40 工程 
500 纪 85 50 2 世 20 2 了 壬 20 2tn 
500 联 75 50 工 血 30 2 了 20 工 世 
500 刀 75 50 工 切 30 2 姻 20 工 弓 
500 了 an 75 50 工 世 30 公 坦 20 土地 
500 姻 75 55 工 切 30 2 也 40 组 
500Ita 85 80 2 纪 30 2 姻 20 2 年 
500 嫩 了 3 50 工 志 45 2 垢 20 工 坦 
500 细 75 30 工 蕊 故 5 2 撕 20 工 茵 


下 -392 


emotamcoms < et 


CE 7 
率 芝 : 极 管 
功率 三 极 
again La 『 2 
集 时 极 集 电 根 中 流 前 | 饮 和 
| 外 序 
- 天 极 - 发 射 航 向 
放 大 | 
反 向 稚 止 反 疝 截 正 压 | 
电 流 电 流 系 数 降 压 降 
Tc5sD | Frecpg | 7cgo | Fecpg FF 下 矿 cz Tc | 三 pgs 太 cESs | 了 TB 7c 二 四 
人 四 号 
(A) (Y) (A) (又 )》 | ni Ta (Y》 〔(A) (YY ) (Y ) (有 有) (入 ) 
_ 有 | 上 
20 上 6 300 比 6 40 270 200 严 600a 600mma 200 耳 AT0 工 
20 必 避 5008R 5 50 180 节 200t 600 卫 600 科 200 垃 | A8 2 
30E 410 700 10 30 200 2 200z 650 荆 | 有 1 3 
60 几 20 工 .3 全 10 40 150 2 200 坦 工 600 世 50Z | 500 了 ta 4 
40i 20 800 玉 10 40 了 150 2 200 拦 荆 600 刀 3S09 | 500 了 和 5 
80 几 20 800 及 10 25 TI50 2 200 撕 工 600 卫 50 刀 | 5S00 才 | 6 
40 上 20 800 只 10 50 150 2 200 1 600 匡 50m | 500 刀 | A28 7 
80 正 20 .2 媚 10 30 2 200 折 500 匡 500 王 40m | 400m | A3-05A. 8 
80 上 20 工 .2 芋 10 50 150 2 200 匡 300 了 血 40 生 | 400 担 A3-05AA 9 
80 20 2 芭 10 40 150 2 200 了 匡 600 王 50z2 | 500 匡 10 
80 产 20 2 也 革 40 150 2 200 了 工 600 锯 50 镁 | 500 二 A31 411 
80 引 20 2 位 10 40 150 2 200 也 600 卫 50 | 500za A28 12 
80F 20 2 伺 10 40 150 2 200 握 1 000 绒 50 妃 | 500 志 A28 了 3 
060 20 工 ,5 王 10 40 150 2 200 也 600 匡 50 刀 | 500 王 14 
60 此 20 工 .5 铂 10 40 4150 2 200 志 工 600 王 50ta | 500 嫩 和 31 113 
80 六 20 工 ,5 组 10 40 150 2 200 匡 600 问 5S0m | 500 卫 人 28 316 
60 忆 20 | .5t 10 40 150 2 200 了 工 600 锯 50m | 500 生 人 28 17 
60 上 20 工 .3 卫 10 40 150 2 200 荆 工 600 钳 350ta | 500 细 入 28 了 18 
80 必 20 工 .3 组 10 40 150 2 200 卫 600 了 ma 50m | 500a A28 19 
60 上 20 工 .3 青 10 40 150 2 200 芭 600 姻 50 王 | 500 纪 20 
60 几 20 工 .3 甘 T0 40 I50 2 200m | 工 600 卫 S0m | 5005 A31 21 
40 只 20 800 上 10 40 150 2 200 如 工 600 昏 S0m | 500 翅 A28 22 
80i 20 800 只 10 40 150 2 200 600 2 50m | 500 弓 A28 23 
40 册 20 800 眼 10 40 150 2 200 了 二 工 600 如 50m | 500 卫 A 太 31 24 
80R 20 工 .2 10 30 150 2 200 癸 A3-05AA 25 
40 电 6 工 世 6 30 200 2 200 了 匡 600 名 600 姻 200 锯 AS8 26 
40 上 只 6 工 乌 丰 30 200 2 200 了 王 600 了 200 王 AS 27 
80 只 20 于 , 光 血 10 30 1T50 2 200 也 A.3-05A 28 
80 20 于, 和 珀 10 40 180 2 200 了 800 卫 300 印 40 乌 | 400 人 了 太 34 29 
80 上 20 二 ,2 了 10 30 了 50 2 200 了 A3-05A 30 
80 攻 20 工 .2 细 10 40 180 2 200 卫 800 症 300 生 40 生 | 400 伍 A34 31 
80 几 20 荆 .2 诅 10 40 180 2 200 姻 800 卫 300 奸 40m | 400fa A34 32 
80 几 20 工 .2 10 30 150 2 200 了 A3-05 和 A 33 
30 必 6 750 上 6 30 200 2 200 了 600 匡 600 症 200 妈 A8 34 
30 | 6 750 呈 0 30 200 2 200 卫 600 姻 200 了 mm AS8 35 
j | 
20 册 6 500 只 厂 50 180 2 200 匡 600 钙 200 荆 A8 306 
20 必 6 500 只 0 50 180 2 200 壬 600 姻 600 志 200 A8 37 
80 20 工 .21a 10 30 50 2 200 丘 300 了 m 40 刀 | 400 人 A3-05A 38 
80 届 20 工 .2 细 410 20 2 200 十 300 卫 A3-05A 39 
80 上 让 20 工 ,2 世 TI0 30 150 2 200 了 m 300 血 太 52 40 
80h 20 工 .2 组 TI0 40 80 2 200 旭 300 了 好 40m | 400 了 A3-05A 4 
80 20 | 工 .2 10 25 180 2 200 生 250 世 | 40m | 400 和 A34 42 
80 下 2 了 .2 地 10 50 2 200 了 300 阵 A3-05A 43 
80 必 20 工 .2 组 10 30 50 2 200 人 二 5S00 佣 40 刀 | 400 二 A3-05A. 44 
80 必 20 1 .2 全 10 40 80 2 200 300 了 王 40f | 400 血 A3-05A 45 
80 20 | 1.2m 细 3 150 2 |200m | 500m | 40m | 400m A35 46 
80 贞 20 上 ,2 了 王 10 23 180 2 200 绀 250 匡 40 妈 | 400 世 A34 47 
80 上 20 工 .2 二 10 20 2 200 王 300 纪 和 3-05AA 48 
80 忆 20 了 工 ,2 纪 10 30 150 网 200 王 500 如 40 包 | 400 了 血 A3-05AA 49 
8011 20 工 .2 组 II0 40 180 了 200 匡 500 荆 40m | 400ta 太 3-05A 50 
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1.1 钳 PNP 型 小 
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最 特 征 最 最 集 电 极 集 电 极 | 发 射 极 

型 小 大 际 

静 
。 加 -~ 革 极 ~ 发 射 极 - 基 极 

功 电 机 
珍 频 率 流 漫 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 

人 ; 矿 (BR)CEO 广 CBR)CEO 六 (BR)EBO 

总 忆 ci 17T |Fegl Te | rc | 了 7 人 了 汪 了 
〈《 凤 ) (Hz | (YI (CA CA CD) | (A) (VCA) CVD) CA) 
工 3AXSS5A. 500 200K * 500 50 地 20 2 20 工 耿 
2 3AX55B 500 联 200 不 * 500 妇 50 工 垃 30 2 位 20 工 埋 
3 3AXS5C 500 了 于 200K * 500zm 30 工科 40 2m 20 工 征 
4 3AX55C 500 伍 200 丰 人 500 世 75 50 工 笠 45 2 全 20 工 专 
3AX55C 500za 200 玉 人 500 联 75 80 荆 姻 45 2 了 40 工 十 
6 22800A 500 了 500 不 * 500 了 z 40 工科 18 4 二 20 工 纪 
引 22Z800B 500 据 500 牙 才 500 纪 50 工地 25 4 匡 20 工 垃 
8 27Z800C 500 也 500 长 * 500 邵 80 工 30 六 得 20 工地 
9 22800D 500 卫 300 基 #* 500m 90 工 刀 45 4 姻 20 工地 
T0 3AG61 S00 荆 30M IT50 全 40 工 芭 20 5 拉 .5 5 搓 
1 3AG62 500 拍 60M T50 刀 50 工科 30 5 也 1.5 5 垢 
12 3AG63 500 好 100M 150zn 60 工科 35 5 了 1.5 号 垃 
13 3AG64 500 伺 100 M 150 纪 60 Im | 35 5 卫 1.5 3 茵 
14 3AX9T 600 匡 500 了 Ta 80 20 2m | 20 4 细 TI0 工 位 
15 3AX93A 700 刀 700m 75 50 工 志 15 2 20 工 联 
16 3A 有 93 人 入 700 了 ma 700m 75 50 工 匡 45 2 20 工 茵 
17 3AX93AA 700m 700 刀 75 50 工 乌 15 2 姻 20 工地 
18 3AXO93B 700 卫 700im 75 50 于 人 25 2 了 20 工 茵 
19 3AX93B 700 所 700 了 ia 75 50 工 切 25 2t 20 二 切 
20 3AX93 了 3 700 卫 700ta 75 50 工 切 25 2m 20 工 位 
21 3A930C 700 弓 700 扎 75 50 工 刀 35 2 人 联 20 工科 
22 3AX93C 700 丘 700 世 975 50 全 世 35 2 20 工 巩 
23 3AXX93C 700 血 700 荆 75 50 工科 35 2 全 20 并 垢 
24 3AX93D 700 王 2700I 75 50 姻 45 2 似 25 工 阵 
25 3AX93D 700 镁 700tmm 73 350 工 组 45 2a 25 工匠 
26 3AX93DD 700 芭 700 坦 75 50 工 垃 才 5 2 纪 25 二 工 组 
27 3AX93 忆 7008 700tma 75 50 工 志 55 2 也 30 工夫 
28 3AX93 尼 700 了 700m 7S 50 工地 55 2m 30 工本 


局 
把 


上 庄 


2 马 
功率 三 极 管 
集 电 极 集 出 粒 电 流 前 
- 下 极 -发射 极 向 
放 。 
反 向 截止 反 向 截 止 正 
也 流 电 流 系 数 降 
ycso | recpg | cpgo | rczg 7F | 拓 cE zc 矿 BES 大 CES 
(E) | (Vi (OA | COV | amia max | (A) | 5VY) | V) 
801 20 工 .2 了 了 0 30 150 2 200 了 300 志 
80h 20 了 ,2 志 10 30 150 1 2 200 生 500 了 
30 20 工 .2 妃 10 30 150 2 200 匡 500 了 
380 20 工 .2 了 TI0 30 TI50 2 200 卫 <00 二 
80 20 工 .2 如 0 25 180 2 2009m 250 菇 
80 20 2 细 10 40 150 2 | 200m | 6n0m 
60 共 20 ,5 10 1 40 150 | 2 200 锯 和 有 CC 位 
60 甩 20 | 工 .3 所 10 40 150 | 2 |200m |600a 
0 20 800R 10 40 150 | 2 200 侍 人 00 
70 丁 5 500 15 40 300 了 5 30 妇 
50 册 工 ? 500h 15 40 50 5 30 
30 有 15 | 200h 15 40 150 了 15 30m 
20 电 TS J100 刀 TS 80 200 15 30 弓 
50 甩 6 工 .2 年 6 40 270 了 300 耳 750 650 功 
600 了 0 2 茵 12 40 200 2 300 嫩 700m 300 了 tn 
60 电 10 2 也 12 40 270 2 300 了 300 匡 
40 电 10 工 .8 王 12 40 270 2 300 细 300 如 
60 甩 10 于 世 了 2 40 200 人 300 卫 700 垩 300 卫 
60hR T0 了 型 了 2 40 270 2 300 志 300m 
40 电 1I0 工 血 TI2 40 270 2 300 枉 300 卫 
60 上 10 800 上 TI2 40 200 2 300 生 700 耿 300 十 
00 T0 800R 12 40 270 2 300 荆 300 
40 10 800i 12 40 270 2 300 卫 300 卫 
40R 10 500 只 2 40 200 2 300 匡 700 耳 200 血 
40 10 500 也 12 40 270 2 300 垃 200 人 了 
40 10 500 只 12 40 270 2 300 纯 200 垢 
20 有 10 250i 2 40 270 2 300 普 200 王 
20h | 20 250 忆 12 40 270 2 300mm 200 症 


利 
外 序 
医 
了 B 7Tc 
形 寻 

(及 ) (A) 
40 锯 | 400tm 了 
40 卫 | 400 血 2 
40 卫 | 400 症 3 
40 科 | 400m 和 失 35 4 
40H | 400 钙 A34 5 
350 了 | 500 引 6 
50t | 300 地 7 
500 1500 了 8 
350 宇 | 500 卫 9 

TI0 

了 1 

了 

了 3 
50 了 2 | 500 14 
40 扭 | 400 握 人 12 15 
40m | 400 了 AT12 16 
40 垃 | 400 半 17 
4 | 400 理 AT2 18 
儿 下 | 400 人 得 AT12 19 
40m | 460 玛 20 
人 人 | 400 细 AT2 21 
40m | 400G 入 12 22 
40 志 | 400 担 23 
40 记 | 460 二 AT2 24 
40za | 400 细 人 12 25 
402 | 400 阵 26 
40 坦 | 400 全 27 
40 开 | 400 画 ， 人 入 12 28 


1 二 - 佐 频 小 功 
1.2 钳 NPN 型 小 
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最 特 征 最 最 集 中 极 集 电 报 发 射 航 
上司 型 大 大  ， 
存 多 高 
时 人 - 若 极 | -发 射 放 | - 获 术 
计 许 人 
功 电 
率 闫 率 洲 | 温 | 赴 窗 电压 | 考 罕 岂 夺 | 击 察 电压 
下 挛 CR)CB0 挛 CBR)CEO 太 ( BR) 已 5O 
村 ca jT 17rcpgl Tc 7cir | 7 7 了 了 
( 殉 》 (FEIz) (V) | (A) (A) (DCVD) ( 太 ) (V)》| (A) (和 ) (AI) 
Re 站 攻 机 
于 3B GTL 50ta 70M 28 理 75 3 1T00u T5 200 二 TO00 比 
2 3B GT 50tn 70M 20 经 30 100 忆 5 200 3 00 已 
3 3 了 BX31M 125 了 到 125m &5 T9 工 症 6 纯 6 工科 
4 3B X31M 125 刀 125 志 75 T5 工 吉 日 2 呈 6 拉 
3 3 了 3 X31M T25 二 二 25 如 75 并 8 工 纠 6 2 伺 6 工 血 
扣 38BX31M 125 纪 T255 75 并 工种 6 垃 6 二 地 
7 3 了 3 31M T25 专 125 切 75 T5 工 伍 6 了 组 6 | 匀 
8 3BX31A 1251n 1250m 75 15 工 匡 10 ， 2 10 二 疆 
9 3 了 和 31A 了 25 匡 125 垃 75 20 工 刀 12 2 10 地 
10 3 了 X31AA T25 人 血 工 25 纽 75 好 工 垃 2 2 坦 10 二 十 
了 了 3B X31TA 125 组 T25 旨 75 2 工 匡 了 2 2 了 10 工 乌 
12 3 了 B X31TA 125 如 25z 75 20 工 位 12 2 人 1 T0 工 二 
1| 38BX31A | 125mm 125m | 75 | 30 Tam 12 2m j 10 fm 
14 3 了 和 XX31 卫 T25I T25tm 75 20 工 位 工 ? 2 二 10 工人 志 
15 3B X31B 125 刀 125 伺 75 30 工 筷 18 2 包 10 工 志 
16 3B 双 31B 125 症 125 雪 75 30 工 JI 18 2 志 10 二 得 
17 3B X313B 25 所 125 刀 75 30 革 拼 18 2 旭 10 工 纪 
18 3 了 和 31C 125 姻 125 姐 75 30 工夫 20 2 癸 10 了 铂 
19 3B X31C 125 了 1295fn 75 40 荆 世 24 了 二 10 工 血 
20 3B X31C 25 全 125 世 2 40 工地 24 2 二 TI0 工 镁 
21 3B X31C 25 纪 工 25 匡 75 | 荆 荆 24 2 扭 了 0 工作 
22 3 了 到 31M 125m | 8k >* 125 人 地 735 15 工 位 6 2 也 扯 工 世 
23 3 也 31 订 工 2 和 8 其 * 了 25 了 了 75 15 工 阵 人 2 6 工 芋 
24 3B X31A 了 2 8 * 了 25 垃 75 2 工 志 了 2 2 得 10 工 茵 
25 3 也 X31 人 六 了 2 于 8 * 25 志 795 20 卫 王 TI2 匡 T0 工 坦 
20 3 了 及 31 丰 T25S 吕 信 125 纪 75 20 二 位 12 2 10 二 全 
27- 3 了 到 31A 了 123 了 吕 基 * 125 卫 795 20 工地 2 2 位 TI0 了 组 
28 3 吾 31 卫 了 了 25 组 避 萎 125 组 75 30 工 垃 让 人 表 10 了 和 
| 29 3 了 BX31B 了 25 印 8K * 123 纪 75 30 TI8 T0 工 弓 
30 3 基 31B 二 2 8S 帮 * 开 25 如 75 30 工 二 18 2 十 10 工 坦 
31| 3BX31IB | 125om | 8k 125m | 75 | 30 tm | 18 2 | 10 1 
32 3B X31B 125 扫 8K * 125 扣 75 30 工 切 18 2 吧 TI0 工 王 
33 3B X31B 125 包 8k * 工 25 纪 75 30 工 年 T8 2 钥 10 工 瑾 
34 3 了 31B T25 折 8 125m 75 30 1 18 2 伍 了 T0 工 耳 
35 3 卫 31C T25 担 8k * 1235 志 735 40 工 垃 24 2 垃 T0 工 伺 
36 3 了 和 31C 125m | Stk * 了 25 经 7S 40 工 姐 24 2 组 10 工程 
3 3 了 B X31C 41251 8 * 工 25 钥 75 纪 0 工 奋 24 2 十 10 工科 
38 3B X31C 了 125 志 8K * 25 79 40 工 间 24 2 证 10 工夫 
39 3B X31C 125 卫 8KE * T25 圾 75 40 1m 1 24 2 阻 10 工 弓 
40 3B X31C J25 如 8Kk* 125 世 75S 40 工科 24 2 10 
41 3 日 和 81A 200 志 200 王 75 20 4 位 TI0 4 了 了 才 王 
42 3 了 X8TA 200m | 200 王 79 20 4 二 10 好 垢 7 攻 匠 
43 3 瑟 X81A. 200 锯 200 了 人 75 20 4 包 10 4 十 7 才 茵 
44 38X81B 200 人 经 200 全 79 30 4 缮 15 4 十 10 结 垢 
45 38 X81B 200m 200 过 75 30 4 位 5 4 二 10 4 王 
46 3B X81B 200 王 200 志 Y5 30 丸和 15 攻 二 10 4 地 
47 3B X81M 200 姻 日 契 * 200m 75 412 4 垢 8 二 十 7 4 匡 
1 48 3 了 及 X81A. 200 嫩 站 丰 二 200 75 20 本 人 10 4 组 ?7 4 
49 3 且 X81A 200 姻 日 友 幸 200 开 75 发 [ 手 坦 10 4 7 44 匡 
50 3 愉 基 81A 200 王 6 区 280 73 2 年 下 10 4 全 7 手 志 
| 本 


外 序 
形 号 
FE 一 
友 工 1 工 
AT | 2 
Ai 3 
及 1 4 
A3-04C | 5 
A3-040 | 6 
A3-04C | 7 | 
太 工 8 
大 了 9 
有 了 410 
A3-04C | 了 1 
A3-04CG 1，32 1 
13 
下 1 4 
A3-04C | 邱 
| A3-04C | 46 
17 
内 于 18 | 
19 
A3-04C 1， 20 
A3-04C | 3 
Ai 22 
A3-04C | 23 
Ai 24 
| 25 
A3-040C 26 
A3-04C | 27 
及: 28 
Ai | 29 
及 30 
Ali 31 
AT 32 
A3-04C | 33 
A3-04C ，34 
相 | 35 
有 AI | 36 
AT 37 
有 AI 38 
A3-04C | 39 
A3-04C 1 40 
A4-02C | 4 
生 2 | 42 
43 
A4-02C | 44 
A21 4 
46 
47 
A4-02C | 48 
A4-02C | 49 
上 22 1 50 


巨 
功率 三 极 管 
集 时 极 集 电 极 电 流 前 馆 笠 
- 基 极 - 发 射 极 几 
放 大 
友 闫 和 截 下 友 疝 和 鹤 止 压 
地 流 坦 流 系 数 降 球 降 
yc8o | Jecg | cgo | 大 cB Jp 矿 CE 4C | 天 BES 矿 cps | 7P ZLC 
(A) (VD) 《A) 《YY) | mia ID8X 《V)》 (A) (Y ) (Y ) (A) (AAA) 
-3 下 10 100R 10 20 1T350 500 生 | .10 弓 500 切 350 嫩 工 专 40 过 
3 世 10 100 上 了 0 20 150 500 廿 | 10 症 500 包 350 也 工 垃 0 了 二 
25 用 人 工匠 6 80 400 并 100 全 600 卫 650 世 下 25 好 
25 贞 各 于 位 6 80 400 工 1800 芭 650 二 T25 伺 
25 屋 避 工科 6 80 270 征 160 十 600 匡 650 二 T25 王 
231 扣 工 王 人 80 400 工 100 锯 1 6590m | 工 25 
25 用 站 工地 6 80 400 二 T00 荆 | | 
30 6 工 切 6 40 270 工 100 和 1 600 刀 8009 10 纪 100 弓 
20 共 6 8300 日 40 180 二 T00 锯 600 枉 650 开 25 匡 
20 上 6 880 症 6 40 180 工 100 纪 650 王 下 23 二 
20 愉 6 800 6 40 1T80 工 100 纪 650 了 T25 坦 
20 具 人 800P 各 40 T80 中 200 全 650 地 于 25 垃 
20 必 扣 800P 6 40 180 业 100 1 650 芋 25 廿 
20 6 700 6 40 270 于 100 和 名 ;600 二 800 鱼 10 了 | T08t 
了 2 下 6 | 6008 和 40 180 1 | 100m 600 嫩 650 钙 I25 伺 
于 2 具 6 600 人 40 T80 半 了 680 人 地 650 地 T25 垃 
工 2 上 6 600 和 40 180 工 TO00ta 1 650 了 Ha T25 志 
TI0 和 500 及 人 40 270 王 4100 声 6U0 志 806aa 10fa | TI00 了 
D 6 400h 扣 40 180 工 160 和 | 6509a T25 位 
6 6 400 有 丰 40 180 王 T00 于 6S0 志 T25 利 
6 6 400 全 40 180 了 00 皇 600 鱼 650 弓 25 壹 
25 具 日 工 声 6 40 180 荆 00Ia 600tp 650 钙 105 | 芋 25 细 
25 有 hn 人 工 茵 6 80 400 工 100 芭 600 卫 650 了 T25 垃 
20 必 6 800H 6 49 180 于 T00 吧 650 纪 工 25 伍 
20R 6 800 6 40 180 下 100 伺 600 也 650 包 了 25 十 
20 800h 6 40 180 荆 100 呈 ! 600 匡 650 志 T25 扣 
20h 6 800R 6 40 180 于 T00 鱼 1 650 组 工 23 拉 
2 员 6 600h 6 40 T80 100 圣 600za 650 匡 工 25 王 
了 IT2 忆 6 600P 6 4 T80 有 T100 乌 600 也 650 垃 25IE 
12 且 6 | 600h 6 48 400 荆 | 100m 600 伴 650 位 | 10 和 a | 125 刀 
1 2 6 | 600p 6 40 1T80 1 | 100m | 600 纪 650 志 125 匀 
2 也 6 600 用 6 40 180 工 100 刀 650 二 125 拉 
工 2 及 6 600 忆 后 40 T80 了 100 重 650 纪 125 御 
工 2 如 600 6 40 180 T | 100za 650 坦 25 据 
三 及 6 400 6 48 180 荆 100 卫 650 志 工 28 二 
6 | 6 1400n 0 40 180 于 100 弓 600 王 650m 工 25 地 
6iu 6 400 6 40 460 工 100 芋 600 坦 6504a 25 扒 
和 有 人 400 愉 人 40 180 工 T00 伍 | 650 垃 工 25 十 
6 6 400 6 40 180 工 00 王 650 卫 25 靳 
6 有 6 |400p 6 40 T80 工 | 100 弓 6502a 
36 忆 | 6 工 垃 6 40 270 了 75 瓜 900 刀 6350 弓 209 | 200 耳 
30p 6 Tama 6 | 40 180 1 |175m | 800m 650m 260zm 
30 下 6 工 二 和 40 270 工 了 75 芋 650 拉 200 卫 
了 5 具 和 700p 6 40 270 工 | 175 纪 900 世 650 了 20 鱼 | 200 竺 
15 只 和 700 人 40 180 半 175 志 800 650 纪 200 伺 
T5 忆 6 700 人 40 270 王 175 组 650 堪 200 卫 
5350 也 0 工 世 6 40 270 于 175 钳 650 地 200 既 
30 慨 6 工人 6 40 270 了 175 | 800 蕊 650za 200 
30 具 6 半 抽 如 40 270 工 175 了 800 纪 650 妇 
30 0 工地 扣 40 270 工 175 650 了 3 200 斌 


1。 惰 频 小 功 


1.2 锚 NPN 型 小 


搬 等 征 本 报 集 遇 极 集 也 极 发 册 窒 
型 六 六 
范 医 六 2 
油 许 二 一 其 报 到 发 划 极 极 尖 
功 四 
素 | 上 旺 率 流 站 | 考 窍 电压 出 穿 电 扑 十 穿 电 用 
人 产 (aB)C80 六 (BR)CEO 矿 (BR)EBO 
归 册 。 5 工 和 人 本 人 节 NS 
总 PcM 入 |Frceg|l lc | yc | 7 Ja 二 7 
( 查 ) (Hz | (y)|A)| CA Co CVD | (CA) | (A) | ev | (A)， 
ES 一 区 汪 光 六 ea 。 ye 
3 了 X81A 200 人 年 0 * 200Z 75 20 帮 雪 10 4 二 了 竹 伍 
3 昌文 81 吾 200 钙 8K 200 印 75 30 4 垃 15 4 世 1 4 垢 
3 了 B 8TB 200 纪 8k * 2002n 75 30 15 10 
3 了 X8TB 200 纠 8K* 200imn 7 30 帮 壹 T5 信 下 下 才 开 
3B 和 X81B 200z 8K =* 200 5 30 4 弓 了 5 4 时 10 才 得 
3BX8IC |200m | 12k。 200mm | 75 | 20 4m | 310 4 7 4 如 
3 了 环 85AA 300 台 300 血 75 30 1 12 4 焉 工 1 
3 卫 双 85B 300 刀 300m 3 30 王 吕 18 了 垃 可 1 
3 了 和 85C 300 刀 300mma 了 5 30 工地 24 如 1 十 开 
3 如 其 83 500 伍 500 症 20 公 志 的 太 垃 5 2 TI 
3 了 3 和 XXS5A 500 妃 500 纪 75 50 工 位 20 2at 2 1 
3 了 55 也 500 生 3S00m ?5 S0 了 和 纠 30 2 纪 20 Tt 
3 孔 入 5S5C 500 廿 5 长 * 500 om 75 5 1 45 2 20 了 全 
2Y 800A 500 刀 号 区 500 了 了 85 40 工人 18 才 卫 20 2 二 
2Y 800B 500 弛 5 区 。 2 
2Y800C 500 卫 5 区 * 
3 了 了 X55M 500 了 好 6 太 # 500im 75 50 了 了 T2 2 吉 10 了 位 
3 了 叉 55AA 500a 6 人 * 500 伍 5 5S0 开 雪 20 2 纪 20 | 1m 
3 下 头 55 卫 500 了 aa 6 区 * 500 纽 75 50 工科 30 2 20 工科 
3 了 愉 55C 500 芋 6k * 500a 75 30 王 45 2 年 20 工 弓 
3 也 居 91 60600m 500 纪 80 20 2z 20 4 姻 


500 了 aa 85 S50 本 25 二 过 了 位 
500 征 85 80 工 王 32 4 廿 20 2 过 


集 电 极 集 电 极 

- 基 极 - 发 射 极 

反 商 埠 止 | 反 轴 入 止 | 

岂 流 电 流 系 降 压 降 
Tcao | 大 ca | Tego | 7rca PPFB 矿 cz zc | 入 sgs 1cEgSs | 7 了 Tc 
(A) | VCA) CCV) 南 沁 | 届 | 均 章光 本 (V) (V) | (A) (有 A) 
30n 6 Tam 6 | 4 270 1 |.175m | 650m 200m 
15 愉 6 | 0.7 姻 6 | 40 270 1 |475m | 800m | 650m 200m 
15 有 6 | 0.7m 6 | 40 270 1 | Tsm |800m | 650m 200 邓 
了 5H 6 | 0.7am 6 | 40 270 1 | 175m 650mma 200m 
15 具 6 10 .7 人 匡 6 40 270 工 T75 如 650 志 200 垃 
30h 6 1 和 6 | 40 270 1 工 | 175 人 也 650 200 
3 中 10 | 1.2am 10 | 40 180 | 1 200m | 900m | 400m | 20m | 200m 
50 只 10 |0.%m | 10 | 40 180 1 | 200m | 900m |400m | 20m | 200m 
30 10 |0.7 如 | 10 40 180 | 1 | 200m | 900m | 400 和 | 20 | 200 姻 
308 10 Tm 10 | 40 270 | 2 | 200m |800ma | 650m | 20m | 200m 
80h 20 | 工 .2 10 | 30 2 | 200m |700m | 500m |40m | 400m 
80h | 20 |12m | 和 | 30 | 2 | 200m |700m | 500m | 40m | 400m 
80h 20 |12m | 10 | 30 2 | 200m |]700m | 500m |40ma | 400m 
88h 20 2 二 10 | 40 150 2 | 200m 600m | 50m | 500m 
60 上 20 | 1.5a 10 | 40 150 2 | 200m 600m | 50m | 500m 
60u | 20 | 13am 10 | 4 | 41 2 |200m 600m | 50m | 500ta 
80h 20 |1.2m | 10 | 30 150 2 | 200m 

801 20 | 13m | 10 | 30 150 2 | 200 姻 

80u 20 |12m |310 301 3450 2 | 200m 

880 20 | .2 全 10 | 30 150 2 |20m | 

50 6 | 1.2mm 6 | 30 270 | 1 |300m |800m |650m | 50m | 500m 
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上 3-05A 
A3-05A 


oo ho 睛 


地 


CC 二 


于 
全 浊 oo 说 个 


天 上、 上 二、 
nm Co hh 上 


本 Ha Fa 六 > 
9 cq 全 


ko Fo 
Rs 忆 


下 


邮 


CC LDO CO CD Lu CO Co CD 


10 瑟 


D 呈 记 中 吕 口 “ 吕 吕 所 品 中 口 忆 所 捉 
GO 全 人 人 人们 和 全 给 

与 

这 


ce weo 
aeCakaf6 

中 人 区 > 

二 


2 CDCD 
了 半 < 


绍 全 的 全 1 
二 

品 必 全 全 C 
本 


《CO wo CD 


CC 


TCD 
An 
> 


全 们 人 仙人 全 


CD CD CD Ca 
汪 、 


带 
< 


“DCo cn cp CD 


CC2C2CDG2 


0 
席 汪 人 


人 


们 人 人 人 人 全 全 位 


PRD ED LDL 


que 


E 
上 码 民 
AS 
全 


特 


了 0 


40 
10 


产 cz 
(V》 


zc 


《六 


| Sm 


5 拉 
5 


) 


1。 低 


集 电 极 
~ 基 钥 
出 穿 电压 
广 CBR)CBO 
cp 

(VD) (A) 

攻 

20 100 只 
20 100m 
8S0 100 有 
80 100 此 
20 TI00 上 mh 
T5 TD00 必 
20 JI00 必 
15 100u 
20 100m 
25 00 只 
25 工 00 上 
25 100k 
40 00 妇 
30 了 00h 
35 | 100k 
35 100k 
7Z0 100 也 
15 100 引 
20 T00 此 
20 100 此 
20 100 愉 
2 100 站 
2 TD00 且 
20 00R 
20 000 中 
20 了 00 瞩 
25 80 
40 100 下 
40 | 1008 
40 00 基 
40 100 忆 
40 100 站 
40 T00 及 
3 T00 中 
50 TI00 愉 
530 100 具 
60 TD00 只 
70 100 晤 


频 


集 电极 


- 发 里 极 


击 穿 蜂 压 
六 (5R)CEO 
7cB 
(Y) | .全 ) 
T5 00 六 
20 TO0 Ra 
25 IT00 
15 1 1005 
40 | 1007 
60 T00 
20 100 
40 |」 00h 
60 | 1008 
20 100 有 
40 TD0 
6 T00 只 
8 100 电 
15 4100 中 
40 00 也 
70 00 只 
15 1 100p 
415 | 100 
15 T00 必 
15 100 上 
15 工 00 上 
25 100m 
25 100R 
25 | .1008 
30 T00 只 
30 T00 上 H 
35 100 必 
35 100 呈 
60 1T00n 
TI2 100 
15 100 恨 
15 T00 
15 了 00 上 
T5 工 09 
15 了 0 六 吧 
| 100 忆 
5 100 比 
15 IT00 慨 
T5 100 忆 
30 了 00 共 
30 T00 呈 
30 100 旨 
30 工 00 了 到 
30 06 和 
30 了 08 只 
40 1 100& 
40 了 05 
4 TD00 下 
30 4100 了 到 
60 了 00 和 


小 
1.3 奸 PNP 型 小 


功 


发 射 根 


吉 


基 极 


全 穿 电压 


产 CBR)EBO 


信人 
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六 所 吓 忆 王 王 定 王 一 
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人 Re 
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集 电台 | 集 电极 电 流 前 饱 御 过 

~ 基 极 -发射 极 铅 

反 园 藏 企 反 疯 截 下 压 

电 流 也 流 系 数 降 压 降 

Tcaso | ca | Tcsgo | Frcg PE 三 cg 7c ]BES 太 crs | 78 4C 

(点 》 2 (A) 《人 》| 所 科 Haa 尽 (Y ) ( 太 》 (六 ) (YY) ( 太 | (A) 

1 
人 _ 2 

必 0 也 1 | 100 卫 10 40 270 10 + 工 也 00 志 500 纪 工科 0 弓 和 3-07 具 

503 | 划 100n | 10 40 270 18 工 理 900 年 500 弓 工 志 ff 垃 入 3-07A 

503 | 弗 了 ff 1 40 270 工 站 工 世 00 也 500 联 开刀 T0 公 乓 3-07A 
003 | 10 S00 芋 16 20 6 3 地 了 360 生 工 弓 10 垦 A4-01B 

0032 | 3 了 0 00a | 10 20 6 3 世 工 300 鱼 工 青 10 了 a A4-01B 
500 410 20 6 习 志 300 了 和 工 世 10 玛 A4-01B 
500 于 | T0 30 6 与 了 工 300m 下 19 荆 A4-01B 
5003 | | 10 30 6 弛 地 300 科 工 仔 10m 人 4-01 
501 五 | T0 30 0 了 工 300 了 工 纪 10za A4-01 日 
500 | 了 40 和 6 Sm 于 300m | !1oa 10 撕 A4-01B 
S00ama | 1 40 全 引 世 证 300 绒 工 m 1T0 了 人 末 -01 
SQ03 | 1] 0 40 6 3 地 工 300 人 也 工人 芋 Tf 丘 上 4-101 日 

5 履 | 10 SO 其 0 20 200 人 5 所 沁 2 全 10 拭 A4-01B 
500am | 190 工 贡 了 0 10 10 TI0 如 800 所 了 1 了 [0 了 A4-01 日 
500a | 革 0 工 TI0 1 10 IT 地 800 弛 了 妇 了 0 搓 A4-01B 
500 六 TI0 开 上 请 1 10 10 10 卫 800 拼 工 弓 40 和 | A4-01B 
300 习 1 及 10 20 10 0 了 800 好 工 但 10 扭 1 Ah4-01B 
500 10 工 上 10 30 400 10 3 二 800ta 于 ta 10 节 A3-07A 
100 择 0 1 TI00a3 10 20 200 1 5 地 900 弓 300 所 工地 了 8 了 A4-01 3 
5003 1 10 | 500 拼 提 30 T0 5 全 下 860 垃 工 伺 Th 世 Ad4-01B 
100 3 10 | 100a 10 30 200 6 5 所 300 妇 “| 1m 了 区 理 A4-01B 
10038 10 :100 8 30 6 呈 二 工 800 型 ， 工 9 十 入 如 -0 
100 410 1 300aa 10 3 200 全 5 纪 了 300 鱼 | 72 1G 皇 A4-01E 
100 丰 | 10 | 200 10 25 6 S 节 工 800x 答 0 理 A4-01 昌 
588 t0 1 1 了 20 10 10 芭 工 800ta fm ， 和 地 
1008 1 40 100a 了 0 39 400 1 3 也 8009 工 弓 | 10 王 A3-07A 
1003 了 0 Ca T0 30 200 6 S 垢 工 3080 卫 工 组 0 二 丰 4-01 用 
100a | 340 | 3400na 1 310 25 6 5 垃 证 800a 工人 10 旨 A4-01B 
ji 全 了 0 | 1 ，10 21! 了 条 10 垣 8g00 纽 工 革 了 T0 和 下 商 D 
50O0 屋 10 | 失 40 10 T10 担 800 所 组 10 引 人 4 也 
| | 

500 aa 1 了 10 村 20 了 10 10 功 500 细 0 10 了 ma 
SO0 所 ， 王 人 0 了 1 工作 2009 这 工 全 纪 

1 人 六 E 10 1 20 40 了 0 了 0 人 刀 500 汪 征 站 
560 1 | 人 1 20 40 10 ， 失 王 2009m 和 1 和 企 细 

S00 3 1 1 30 4 10 1 19 全 200m 主旨 8 
5003 | 10 ， 工 ” 30 10 20 T0 10m 1 下 培 提 旨 
590 拉 10 了 用 了 40 了 1 地 了 50033 放 10 姐 
TO00 碾 10 3003 8 20 200 厂 5 功 于 工 荆 经 0 
T00 于 0 100 了 了 0 3 了 0 号 地 工 8600 纪 工 坦 10 了 4-0T1RR 
5 个 自私 10 工 忆 IT 190 20 上 T9 了 班 500 卫 工 埋 10 二 

500 苹 140 工 ) 10 10 10 10 地 200 弓 于 种 T0 绎 

50f 荆 20 | 工 R 10 20 40 10 10 也 200 了 ea 工地 10 旨 

500 于 10 工 攻 10 20 40 T0 1 了 500 地 工地 于 0 经 

500 芋 吕 卫 电 2 40 10 40 理 200 全 工 也 [0 把 

sn | 10 工 上 中 10 40 10 T09 800 弓 工 伺 区 皇 

300 芋 10 工具 了 0 10 20 T0 10 纪 工 卫青 10 王 

500 3 工 于 玫 410 40 10 T0o 礁 500 荆 工 绽 10 地 

5S00 410 于 10 4 2800 40 也 工 工 妇 10 了 到 

S00 了 了 工 吕 0 40 10 了 0 了 800 纪 工 和 了 0 刀 

500 五 | 10 得 T0 10 20 40 30 耳 500 组 | 工人 纪 0 红 

EL 


马 间 oo 人 但 睛 


上 上 
ho 二 


本 


人 
Ti 


(2 


LO CO LO Co Un CD LO CoCoecocncw Le 《人 Cone 


3C G100A 
3C G100A 
3CG101 

3 G101A 
3CG101A 


3C G101A. 
38 人 101AA 
386 个 101 六 
3C GI0TA 
3 GT101A 


(D 
， 
本 
[ee 
一 定 
位 
志 


人 


Le 人 
CE 


H 
> 
AN 


号 马 : 
基 间 总 片 其 


T00 


上 痢 = 才 = 测 = 省 = 


109 诅 


100 了 如 
100 印 
108 匀 
T00 mo 


100 了 
100 纪 
100 
100 对 
100 台 


特 征 最 

大 

多 

许 

电 

7 太 cP | 7Lc ZCM 
(Hz) (V) | (A》 (A) 

要 

80M | 15 荆 
8OM | 15 旭 
80M 开 坦 
80M 了 5 弓 
80M 20 总 
80M 10 5 王 20 耳 
80M 10 5 了 20a 
100M 30 生 
100M 30 既 
T00M 20 刀 
100M T5 妇 
100M 20 匡 
TI00M 10 | 5 了 20 卫 
100M T0 5 专 20 锌 
100M 10 5 专 20zm 
TI00M 起 5 世 
100M 40 纪 
100M 50 志 
T00M 40za 
100M 5 二 
1T00M 20 刀 
100 M 30 纪 
100M 30 据 
100M 30 蕊 
100M 30m 
100M 30a 
100M 30 匡 
100M 10 5 30mma 
1T00M 30 
100M 10 5 抽 30 了 王 
T00M 30Tn 
100M 10 SI 30mma 
100 M 30 位 
100 M 30a 
工 0 30 了 Ta 
100M 30mm 
100 M 30 了 吕 
100M 10 与 世 30m 
100M 30 锯 
100M T0 5 了 30 扎 
100M 10 3 地 20 卫 
100M 6 110 50 友 a 
100 30 人 
100M 1 锯 
100 M 了 5 血 
100 衣 20 了 
100M 15 妇 
100M 135 癸 
100 M 5 全 
TI0JM 了 3 细 


1 


低 


频 


1.3 和 硅 PNPF 型 小 


功 


训 
基 极 - 发 射 极 - 基 极 
结 
本 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 
大 (5R)CBO 六 (3RCEO (BR)BEB5O 
加 
| 7cs TcE TBB 
(CVD) | (A) (VY) | (A) (V ) (A) 
125 70 00 几 | 060 100 也 4 TI00 愉 
125 70 100p 60 T100R 4 100 具 
125 70 T00 六 060 100R | 100R 
125 70 100 上 60 100 44 100 此 
175 80 100 70 T00 此 4 100 愉 
150 80 T00h 70 T00 4 100 此 
173 80 00 也 70 T00 忆 友 TI00 只 
150 15 T00 必 4 100 
1501 4 |3400n | 4 00 忆 
175 15 100 工 2 T00 3 T00R 
125 20 100 具 1 100& 4 T00 纪 
175 20 100 1T3 E 00 六 3 00 民 
150 | 20 | 100p 15 | 1008 3 | 100 
二 79 20 T00u T95 T005 4 100 
130 | 415 |4100h 1 | 1008 4 I100 
175 25 00 工 5 100 具 租 400 只 
175 T5 100 只 5 T00 玫 4100R 
工 79 20 1004 T5 100k 日 了 T00 红 
175 | 15 | 100 15 | 1008 引 100 虹 
175 ， 20 100Hu T3 100 上 6 4100 站 
150 35 100 必 了 5 T00 上 6 100 只 
5 TD00 此 4 T00 此 
汪 5 工 5 100 了 100 瑟 
150 了 5 100 此 4 00 上 
173 15 00 站 4 TI00 愉 
了 5 100 愉 4 100 恨 
175 壮 如 
150 站 100 必 15 TO00 必 人 4 100 
175 9 4 
175 20 T00 15 T00 有 4 TI00 
175 工 3 400 此 了 100 电 
173 工 5 100 只 4 3100 
工 9 00 有 4 TO00R 
175 15 | 100n 4 100 有 
175 | 15 工作 他 员 生 TI00 R 
175 |] 15 | 100 4 | 100h 
175 T5 了 1 全 只 公 400 上 只 
175 1 | 1009 人 100 愉 
175 343 | 100h 人 4 100 于 
15 | 100R 4 100 到 
175 15 00 凡 100 让 
125 15 100 15 100 只 4 II00 只 
20 TI09 攻 全 100 愉 
175 23 T00 上 20 TI00 二 D0 站 
150 25 109 只 20 300 日 4100 起 
175 25 100 只 25 T00 六 | 100 瑟 
173 25 TI00& 295 了 400 只 不 100 六 
二 75 25 100 29 3400 忆 各 100 主 
175 | 25 | 100h 25 | 100 4 | 1009 
150 2 3 TO00H 25 了 00 电 如 100 衣 


功 率 
集 电 极 
- 基 极 
反 辣 截止 
世 流 
caso 三 cs 
《和 ) (Y 》 
500 和 人 
500 皇 了 0 
500D 兰 了 
5S00 丑 10 
508 生 了 
500 妾 了 
500 卫 了 
工 0 和 了 了 
工 00 了 T9 
500 卫 40 
500 卫 T0 
5003 扫 
500 择 了 
500 了 折 
300 生 10 
100 3 10 
500 扒 于 
500 3 10 
100a | 10 
工 00 刁 | I0 
上 
100a | 2 
TI00 隋 10 
了 T00 了 世 
100 卫 1 
IT00 乓 1 
TI00 圣 工 
10 
00 往 1 
100 卫 0 
II00 全 T0 
108 刁 荆 
00 了 全 
100 卫 10 
100 卫 30 
100 投 410 
00 10 
1T00 30 
100 荆 了 
1T00 拉 10 
T00 习 了 0 
工具 10 
| 50 王 0 
二 00 卫 H0 
了 T00 刁 T0 
了 T00 导 了 0 
100 皇 了 
T00 半 10 
100 三 了 0 
T00 生 了 I0 
100 疼 10 


As 
极 管 
集 电 极 二 渡 前 饮 和 
- 发 射 极 向 
放 大 
反 向 窜 炎 下 
电 流 系 灼 降 压 降 
/cpgo | 大 cg 产 F 避 扩 c 4Lc 矿 BE3S| 入 cas | 7B 了 ce 
(A) | van laar | | OA |ev e7 | (a) (和 A) 
| 
本 四 Eee 
tn | 10 3 10 | 10tm 200m | 1m | 10am 
TIk | 了 惫 | 2 40 | 10 |7Tiom 200m | fm | 30m 
thR | 和 和 | 2 40 | 10 | ioam 500m | im | fom 
Ia | 下 | 4 10 | 30nm 200m | Im | 30m 
Te | 2 | 20 20 | 10 | tom 工 tm | 10m 
1 | 40 | 4 10 | ionm 1 | 500m | tm | 10m 
1 | 2 | 4 200 | 10 | iom 1 tm | 10m 
100a | 1 | 纯 10 | 10mm 1 | 800m |3m | 30m 
100a2 | 初 | 双 10 | 30am 1 | 800m |3m | 30m 
1 | 和 | 和 10 | 10m im | 1i0m 
1 it 14 10 | 10am 500m | tm | 310 
Th | 1 | 2 40 | 10 | 1t0m 1 fm | fi0m 
TI | 1 | 和 如 10 | Tom 1 | so00m | tm | 10m 
th 10 4 200 | 10 | 10m im | IT0om 
100a | 10 | 30 200 | 10 | 5m 1 |8opm |TIm | 10am 
100a | 1 | 30 200 | 6 | 5 1 | 800m | tm | lom 
1 | 2 | 2 180 | 6 | 5 1 | 800m |ftm | 10am 
500a | 1 | 3 10 | 和 1 | 800m | Im | 0m 
100a | 1 | 娩 180 | 6 | 5 1 | 800m | im | 30m 
toga | 和 | 四 200 | 10 5m | 900m| 300m | im | 10m 
T00 技 了 30 1 5 所 1 .800 工 二 410 和 
100a | 1 | 21 270 | 310 5m 1 | 300m | Im | i0am 
100a | 10 | 和 10 5 1 | 300m | Im | im 
100a | 10 | 3 200 | 12 5im 1 | 50m | tm | 10m 
t00a | 1 | 站 | 3270 | 3 5 1 | 300m | 1m | 10m 
100a | 10 | 25 10 5m 1 |300m |tlma | iom 
ti00a | 1 和 | 生 | 270 | 各 | 细 1 |300m | tm | Hi0m 
100a | 如 | 熏 1 5am 1T | 300m | tm | 10am 
toga | 2 和 | 熏 10 | Sm 1 | 300m | im | Im 
00a | 2 | 35 10 | 5am 1 |300m | 31m | TI0m 
ia 11 | 和 | 20 13 Sm 1 | 300m | im | 10m 
1i002 | 2 和 1 2 | 3270 | 10 Sm 1 | 300m | 1m | ibm 
100a | 10 | 呈 10 Sm 1 | 80gm | fm | 10m 
100a | 区 | 引 1 | 和 m 1 | 500m | im | 10am 
100a | 1 | 5 10 | gm 1 |800m |lm | 10m 
100a | 2 | 55 10 | sam 1 | 800m |ta | 10m 
100a | 1 | 2 | 270 11 5m 1 | 800m | im | 1am 
ta | 1 | 3270 | 力 Sm 1T |800m | im | tm 
100a | 1 | 5 270 | 10 | gm 1 | 800m | tm | 10aa 
to0a | 了 | 答 10 | 5 1 |g00m | tm | 1a 
Ia|141 40 32 Sm 350m | im | 10m 
100a | 140 | 4 270 | 1 | im |9oom|s5oom |tim | 10m 
100a | 1 | 2 | 270 | 6 | 5 1 | 300m | lm | Im 
30a | 1 |120 | 3220 6 5m 1 fm | 10m 
ia | 1 | 30 | 300 6 | 5m 300m | tm | 10m 
100a | 10 130 200 | 5ama 1 | 8oom | im | 1om 
100a | 如 | 3 200 6 5m 1 | 800m | im | 10m 
100a | 10 | 30 6 5 和 1 | 800m | lm | 10m 
100a | 10 | 30 200 6 5m 1 | 80tm | 1m | 10m 
100a | 1 | 5 6 5m 1 | 800m | tm | io0m 


人 3- 


外 


1 


| 


A4-01 旦 
A4-0 
A4-0 
各 4-0 
入 4-0 


A4-01B 
07A,A4-04iB 


入 4-01 
A4-01 
A4-01 
入 4-01 
各 4-01 


有 4-01 
太 4-01 
A4-01 
太 4-01 
太 4-8f 


| 


[wwwsilissEev 


局 Ac 只 hb 


Fa ba Fa FF 
Cr 和 Co io 履 


TO 


三 FS 
co 3 


kD 
二 ) 


CD LUD CD CO CD Cu hk ko Fo ko ho ND ko ho So 
Cr CD Fo 写 三 ov Co So 上 


CD CD 
EGG 


38 


序 型 
| 
导 导 
| 14 了 B 
2 i14B 
3 14B 
4 4C 
S | 14 忆 
6 | 
| 
| 
10 | 
| 工 工 | > 人 UU 六 
2 
13 
了 4 
5 1 
了 0 0 号 
米 极 0 了 吾 
T& 01 号 
19 | 01 了 
20 | 100 了 3 
21 100 加 
22 1100 避 
23 | 0T 
24 有 
25 
20 
27 
28 | 
29 | 
30 | 
3L| 3CGI0E 
32 | 30C G10 于 
33 | 3CGIH10BR 
34 | 3CG410 瑟 
35 | 3C G14C 
36 14C 
37 | 100B 
| 38 101 
39 | 14 
140 | 4 已 
41 44 已 
42 15C 
43 | 100C 
44 | 101 
43 1071C 
40 


中 CC 


个 
宫 


县 特 征 最 

大 大 

耗 人 允 

散 许 

贡 电 

率 频 罕 洲 
Per fr | Frcg | FTc 了 TCM 
( 鸡 ) (Hzy》 (YY) | (A) (和 A) 
00 垃 100M 30 
T00 全 100 让 30 纪 
400 伍 了 10084 10 号 垃 20 匡 
T08f 100M 50 开 
TI002 100M 了 5 
T009a 100M 30 匡 
4100 租 100M 30 握 
90 地 TI00 了 MU 30 耳 
100 纪 100 刘 30 全 
100 10034 30 鱼 
00 组 100 了 4 30 拉 
00 100 卫 30 卫 
了 99 生 160 了 4 30 境 
200 匡 100 这 30 了 匡 
00t 100RM 10 引 世 30 荆 
了 00 黄 T00M 30 征 
二 00 缚 100 M 10 5 地 30 人 二 
TO 了 100M 303 
200 媚 10084 30 组 
100 所 100M 30 卫 
T00 纪 100M TI0 | 5 乌 30 重 
工 0 抱 100M 10 3 位 30 怎 
工 00 经 100 了 于 10 5 地 20 志 
了 站 们 二 100 了 10 5 坦 308 
100 纪 TO0 放 10 引 垃 30 志 
09 人 二 100i 30 担 
了 Da 00 请 10 号 二 30 卫 
00 鲁 100 寻 32025 
00 二 100 证 30 人 地 
工 00 100 了 了 3 地 
00 世 IT00M 20 姻 
00 志 I00 取 0 3 垃 20 卫 
J00 了 已 I00M 10 5 所 20 生 
300 征 I00M 20 匡 
工 00 垣 工 00M 0 志 
00 经 TI00M 30 霸 
100 卫 TI00M 301z 
00 拼 ITI00M 30 好 
100 耳 100M T5 伍 
400 志 100M 30z 
100 媚 100M 50 耳 
100 也 T00M 30 卫 
T00 锯 100BM 30 了 二 
100 王 TI00M 10 5 弓 30 地 
T00 拭 100M 30 握 
了 00 了 100M 10 弘 30 人 也 
00t T00M 30m 
T00 细 100M 30 卫 
00 人 也 100M 31 拼 
T00 洛 了 00R4 30 合 


1。 低 


条 电 撤 
- 莫 扫 


者 穿 电 压 
六 CaR)CBO 


了 CB 


(YY) | 《4A) 


25 T00D 
2 卫 的 生 
40 DB 巧 
25 工 09 站 
25 100h 
25 100h 
30 T00R 


30 | 100P 
30 | I00 
2 1100 
30 | 100E 
40 | 100m 
40 | 100& 
40 | 100 
40 | 100 
40 | 100& 
30 | 100E 
35 | 100i 
35 | 100h 
35 | 100 
50 | 100R 
40 | 100E 


频 


小 


功 


1.3 夸 PNP 型 小 


焦 电 极 


- 发 射 投 


证 秒 民 点 


广 (BR)CEO 


jcE 
[1 《了 YY) 《和 AA》 
| | 
2 4100 
25 TD00 
23S | 1005 
235 | 100 
25 TI00 必 
43 
1 四 
证 上 人 人 拭 
25 10( 
25 了 
23 了 0 
4 OO 
25 | :200 
259 0G 四 
25 100 记 
23 008 
25 | T00 
3 001 


25 TO00R 
25 08 此 
25 100 必 
25 TD00 忆 
30 400R 
30 T00 虽 
30 100 耻 
30 100 蜂 
30 | 1005 
则 100 昌 
30 1T00D 
30 于 0 入 
30 10Ch 
35 0GP 
33 400 岂 
3 100 必 
35 100R 
35 了 00R 
35 100 
35 T00h 
1 
35 100h 
35 ji00 员 
35 100 几 
35 00 


| 


发 射 极 
莽 报 


二 等 虹 卜 
j(BR)EBO 


《Y ) 


1 

| 100 
1 工 08 世 
00 玉 
了 9 


100 忆 


心 可 


公公 人 心心 人 上 马 \ 个 二 
了 


人 
它 
必 


+ 
c 
如 


让 
握 
<。 


必 人 全 户 心 心 必 公 人心 心 友 了 全 汉 
表 
一 


习作 人 人 全 
岂 
CD 
一 
至 


100 


| 100 只 
工 00 
100h 
100h 
T00 吕 


放心 主 


100 并 10 | 1004 10 235 10 5 弓 
1003 10 | 100 王 10 25 
工 几 10 | 109 于 10 40 400 10 5 纪 


300 缮 工 志 10 血 A3-07A 
350 卫 工 垃 10 纪 A4-01 如 


率 三 极 
集 电 炎 集 电 裤 也 流 前 也 和 
- 基 极 - 发 射 极 疝 

放 大 四 

反 疝 截 耻 友和 疝 被 止 压 
岂 流 电 流 系 数 降 压 任 

ER 有 本 
cp0 | 大 c 7cEo | 大 cg 及 FF 太 CE Je 天 BES 矿 cFS 了 ZLC 起 
(A) | VCOA) VD) aina 1 maxz |(VYV) | (CA) | (7 CC7) | (A) | (全 ) 

本 本 加 _ 
100 9 10 |」100 芋 10 人 200 6 5 地 1 300m | 1 10mma A4-01 了 
100 10 | 100a 10 25 270 6 5 刀 工 300m | 1 垃 10 了 A4-01 昌 

10 | 100a 10 30 200 0 号 考 1 1 800a | 1z 10 A3-07A 
1003a 10 | 100a 10 30 10 纪 1 800m | 1 10 缮 A4-013 
1G0 TC T00 芋 10 20 200 0 5 了 300 袜 工 垃 10ma A4-01 昌 
003 10 00 卫 | 昌 25 10 10 如 工 800 所 3 30 弓 A4-01B 
100m | 50 13710038 10 25 10 10ma 1 800m | 3 30 A4-01B 
1000a 1 10 |3400aa 10 25 10 5 纪 工 300m | [am 10ma A4-01B 
190 410 | 100 到 工 2 10 5 工 300 舞 工 妞 10 卫 A4-01B 
100a 10 | 100a 10 25 10 5 世 1 300 | 1 亚 1I0 匡 A4-01B 
10084 1 10 | 10032 10 30 200 0 5 匡 工 500 吓 工 迄 10 匡 A4-018 
1I00a | 40 T00 芋 了 只 5 200 直人 中 工 300 了 1 也 10 卫 A4-01B 
1T00 工 100 工 10 25 10 5 如 1 300m | 1 10 科 A4-01 了 
100 a {0 | 100 羡 10 25 10 5 所 1 300 和 “| 1 阵 10 弓 
100 3 100 乓 T0 25 410 Sm 工 300 了 工 位 10 钙 A4-01 阳 
1003 10 | 1008 40 25 270 10 5 弓 1 300m ，1 匡 10 A3-07AA 
100 10 | 1003 10 235 270 410 5 细 工 300 芋 “| 1 了 40 纪 A4-013B 
100 3 10 T0f 于 10 2 10 5 工 800 刀 也 10zm A4-01 了 B 
to00a | 10 | 1008 | 10 | 35 270 | 140 5 和 ma 1 1800m | lm | 10m A4-01B 
100a 10 | 100z 10 ，25 10 5 纪 工 800 血 | 1 坦 10 血 A4-01BB 

工 300zm | 1m 10 A4-01 卫 
工 
工 
1 
工 
工 
1 
了 


1003 10 | 1003 10 25 10 | 5 绊 300 工 匡 IT0 鱼 A4-01B 
100a 10 | 100z 410 25 TI0 5 800 锯 工 垃 TI0 如 和 A3-07 入 
100 3 10 | 100a 10 25 270 10 习 800 耳 二 工 0ta A3-07A 
103 于 0 100 刁 J10 25 270 10 号 地 800 人 也 工 玛 I0 茵 A4-01B 
100 0 T00 2 10 25 340 5 800 志 了 了 于 TI0 志 A4-01B 
100n 10 1100 10 25 10 5 800ta 工 弓 I0 弓 A4-01 卫 
3500 了 了 0 了 上 I0 40 10 10 癸 500 所 也 | 寺 0 了 za 

560 3 了 0 卫 此 10 20 40 40 0 也 工 二 垃 10 纪 和 三- 县 
500 0 工 几 10 40 410 I0 卫 工 500 志 | 工 也 0 对 3-07 贞 . 
590 aa 10 工具 1410 40 200 10 10 工 1 全 10 纪 上 各 4-01 品 
5003 T0 工具 了 0 40 10 1T0 所 = 工 伍 TI0 扫 人 A4-01 吕 
T60 并 了 0 工 00 愤 10 40 180 6 5 地 I | 800 所 工 伍 TI0 了 a A4-01 晶 
100 0 190 3 10 25 270 6 5 锯 工 300 茵 工 得 工 0 了 十 A4-07 了 
1603a I0 | 1003 10 25 10 5 巧 工 300 和 Tt 10 志 A4-01BB 
100 3 TI 100 10 25 10 伍 1 500 阻 工科 10fa Ad4-01 了 3 
二 60 反 0 工 00 鱼 10 30 200 6 5 纪 工 800 了 匡 二 从 I0 卫 * 寻 -0T 
工 00 对 TI0 1T00 3 10 25 270 6 5 缮 了 300 握 工地 10 纪 A4-0TB 
100 愤 0 0 了 工 30 0 5 匡 了 800 据 工科 T0 卫 A4-01 呈 
T00 3 10 100 3 10 25 270 10 594 工 300 钥 工 但 了 0 义 4-01 百 
100 匡 10 了 00 芋 荆 23 10 S 班 工 300 芋 了 也 IT0 匡 和 4-01 
IT00 3 IT0 100 工 25 1410 5 工 800 拼 于 1I0 包 4-01 卫 
1002 人 1003 10 25 270 10 5 了 工 800 荆 工 全 0 如 A3-07 太 
00 了 T0 TO0Q 卫 了 0 25 270 TI0 与 匡 1 800 刀 工 生 10 二 和 4-01 卫 
160 1 TI0) 106G3 10 25 10 5 细 工 800 匡 工 伍 10 了 和 4-01 了 B 
T00 久 10 T0 人 1T0 25 10 tf T 80031a 工 但 10 如 人 4-01B 
190 10 | 14106093a 0 25 中 四 5 工 800m 工人 工 0 所 人 4-0L 日 
100 工 10 | 400aa 10 25 40 5 地 工 8001 Te 了 0 A4-01BB 


emr_aremreeeemman yz 一 ar arasgegagiceeaipcgaga 


1 
1 
上 
1 
4 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
} 
| 
| 
让 


人 to hb 


1。 低 频 小 功 
1.3 硅 PNP 型 小 


ar 一 -一 一 一 re 


onespaer= 一 一 -ce 


最 特 征 最 最 集 电 极 集 电 寝 发 射 裤 
型 | 大 大 吕 
耗 名 
Se - 基 极 - 发 射 概 - 基 极 
散 许 千 
蕊 电 1 
兴 频 率 流 温 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 了 电压 
7 (5R)C50 三 (BR)CEO 矿 (5R)EBO 
号 了 ca 六 |Frcpgl zc | 7cw | 7Tm cs Tc 了 下 有 
(机 ) (Hz) |(V) CA CA) CC CVD OA OAa) 17)1 () 
30G101C | 100m | 100M 309a | 175 35 | 100R 4 | 190n 
3C8101C | 100m | 100M 30m | 175 | 335 | 1009 4 | 100 
306 G101C 100 卫 | 100M 30 巴 | 150 40 | 100 3S | 100 总 3 100 忆 
3CG101C | 106a | 100M 30z | 175 35 | 100R 4 | 100 只 
30G1L0IC | 100m | 100M 10 | 5 30 弓 175 35 | 400 4 | 100 
3CG1i01C | 100m | 100M 10 | 5 30 如 | 35 | 100 4 |100 
3CG101C | 4100m | 100M 10 | 5 钾 20m | 175 35 | 100 4 | 100 上 
30CG140 00 和 | 100M 10 | 5m 20 卫 | 175 40 | 100h 40 | :4100 4 |100u 
30CG146 100m | 100M 10 | 5 20 姻 | 150 40 | 100 上 40 | 100 有 4 | 400 
3CG100 100 刀 | 100M 10 | 5 30 姻 | 175 40，| 00 只 4 14100& 
36G100C | 100z 100M 10 | 5m 30 生 | 175 40 | 100 只 4 13400R 
30CG100C | 100m | 100M 30 妈 | 1475 49 | 了 99 晴 4 |100u 
3C6G100C | 100m | 100M ， 30m | 315 50 1 100 40 | 1008 100 电 
30CG100C | 100 科 | 100M 10 | 5 了 30a | 175 45 | 1008 不 了 00 户 4 |100u 
38G100C | 100am ， 100M 30za | 175 40 | 100R 4 11400p 
SCG100C | 100m | 100M 10 | 5 30 锯 | 175 40 | 100 4 1100p 
3CG100C | 1i00m | 100M 30m | 175 40 | 08p 4 | 100 
30G100C | 100o | 100M 30 刀 | 175 45 | 100 上 40 | 100B 4 |100h 
3CG100C 100m | 100M 30 和 |175 ，45 | 100n 40 | 100h 5 100h 
CG | 100 | 100M 30 | 150 | 40 | 1008 4 | 100h 
100m | 100M 30 也 40 | 1008 4 |100h 
100ama 1 100M 10 | 5am 30f | 150 40 | 100P 40 | 400 4 | 100n 
100 缮 1100M 30 刀 | 175 50 | 100 45 | 1008 4 | 1004 
100 嫩 | 100 30 鱼 | 175 59 | 100 业 45 | 1008 4 1100n 
160 刀 | 100M 30 鱼 | 150 50 | 100 妈 45 | 400 有 5 100 电 
100m | 100M 20m 175 60 | 100n 50 | 1008 4 | 1400 
300m ，100M 309 | 150 60 | 1008 50 | 100m 5 100 有 
t00m | 100M 30 志 55 | 100 玉 4 | 1008 
100zm | 100M 30 刀 5 | 100R 4 | 100u 
00 缮 100M 荆 5 了 UL 工 25 70 1T00h ;60 100 上 二 100 员 
36C GT10RF 100 了 100M 20 志 175 70 | 100 上 60 | 100p 不 100h 
3CG310PP 100 症 100M 10 5 垢 20 细 150 70 4100 只 60 100 只 4 100 也 
3CG10FE 100m | 100M 10 | 5 20 妇 | 175 70 | 100p 60 | 1008 4 |100n 
3C G15E 100m | 100M 30m 65 | 1008 4 | 100n 
3C G6A 00 呈 | 150M 20 如 | 175 15 | 100R 4 | 100R 
30G6B 100fa | 150M 20m | 175 15 | 4100 4 | 100p 
30CG6C 100a | 150M 20 和 | 175 15 | 1005 4 | 100p 
3CG6D 100z | 150M 20m | 175 45 | 100& 4 | 100p 
3CG14C 100z | 150M 15a | 175 20 | 1008 415 | 100& 4 | 100p 
3CG100A |1100o | 150M 30m | 175 15 | 100i 4 100 上 
3CG14A 100 吕 | 150M 15 纪 | 175 20 | 100p 20 | 100n 4 | 4100 
3CG148 100m | 150M 15 生 | 175 30 | 100a 25 | 400 4 100 
30CG14C 100 呈 | 150M 症 人 75 25 | 100 25 1100 4 | 100m ee 
3CG14C 100 | 1S0M 15m | 4150 30 | 100 25 | 100 下 6 | 100R 
3CG14D 100 和 | 150M 15 和 | 175 25 | 100 | 235 | 1008 6 |100 
3CG100B8 | 100m | 150M 30m | 175 23 | 100 | 4 |31o0n 
3C0 G6F 100om | 150M 20 如 | 175 30 | 100 皮 4 上 400 
3C G6F 100m | T50M 2 如 短 二 | 于 路 30 | 100& 4 |100 
3CG6G 100 刀 | TS0M 20 妈 | 175 | 30 | 100R 4 |100n 
3C G6 甩 100o | 150M 20m 1475 | 30 | 4008 4 100 只 
} 站 了 员 En 
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岂 。 极 集 由 级 也 流 前 饱 得 2 
小 序 
基 极 -~ 八 黄 极 岂 | 
放 大 ， 
反 纪 截止 反 加 裁 正 正 
流 也 演 系 数 降 县 降 
人 到 PP 本 网 风 轴 轩 ， 下 训 Re | 太吉 T 7 人 
ca0 | cpg | cpgo |Fcg 六 cz C BE5S CES 刀 2C 形 号 
(Y) (A) (了 )》 | 芭 i TD13 开 (Y) (A) (Y) (> (A) | 【人 ) 
和 ee _ 2 ER 站 
00 经 1 00 皇 1 号 3 410 | 5 王 工 800 缮 卫 伍 10 也 丸 4-01 吾 荆 
1006 了 了 1008 25 270 10 | 558 于 800 开 于 到 10 锯 入 4-0T 了 3 2 
家 工 100 了 壮 0 4 工 5 人 于 写 人 800 世 工 志 I0 垃 A4-01B 3 
JT00 也 10 100 卫 10 才 人 1T80 工人 志 了 1 工 800 饶 工 租 T0 鱼 和 4-0T1 了 3 人 4 
100 3 10 100 aa 10 25 1 5 芋 1 800 工 纪 10 联 上 4-04 也 S 
100 3 10 | 100a 10 25 10 5 世 1 800m | 工 纪 IT0 阵 A3-07A 6 
了 只 了 0 工 攻 10 40 400 40 9 十 350 王 荆 二 10 王 大 4-01 了 了 
]0 屏 10 90 硬 10 3 200 10 与 吾 了 800 如 0 工 垢 10 所 4-01 卫 8 
兴 屏 了 了 0D 到 二 30 200 T0 5 钮 了 800 芋 于 地 1T0 卫 人 3-07A. 乡 
00 芋 10 100 了 a T0 25 10 吕 刘 了 300 严 坦 T0 惠 A4-01B 0 
00 于 10 00 卫 于 2 10 与 伍 工 300 王 二 坦 410 王 A4-01 4 
00 卫 19 300 王 40 40 180 410 5 工 300 鱼 前 T0 垢 A4-0413 12 
80 于 10 00 入 IT 40 50 卫生 号 人世 了 300 印 工 二 10za A4-01 了 3 13 
00 卫 10 工 00 3 工人 2Z3 了 0 于 1 306 钙 工 也 ”10 亚 A.4-(03 14 
180 了 100 恒 1 2 278 了 0 号 理 于 300 二 工 伺 工 023. 和 3-07 入 了 5 
003 1 T00 416 25 270 主 DT 工 300 所 工 志 0 位 A4-01B 16 
00 芋 了 了 90 入 工人 人 5 270 革 号外 荆 300 所 工 但 了 0 拥 A4-01 呈 17 
于 0 有 0 全 10 了 0 工 了 0 23 270 10 巨人 垃 浊 300 二 让 10 纽 从 4-01 品 18 
工 08 卫 10 0B 3 1 25 10 号 志 工 300 旨 械 考 1T0 鱼 A4-01B 19 
IT00 愤 E0 100 荆 18 25 200 3 5 坦 工 300 到 昔 10 邯 丸 4-01 了 20 
二 00 芋 了 0 T00 屏 10 25 工人 5 匡 300 缮 王 10 人 十 21 
TU00 在 二 0 00 瑟 10 25 10 5 了 300 卫 二 TfG 十 各 3-07 人 入 22 
T00 芋 了 0 100 盖 1 25 了 0 5Ia 王 300 皇 工 纪 10 十 和 4-01 吾 23 
TI00 研 10 100 下 1 25 工人 5 卫 工 500 了 mn 乌 10 人 组 A4-01 卫 24 
100 10 | 100z 430 40 150 10 5 刀 王 800 卫 工 耳 10m A4-013B 25 
500 匡 1 开县 1T0 40 40 了 0 所 工 工 蔬 0 王 A4-01 卫 26 
00 开 10 T00 工 10 40 J150 J0 5 志 300 丘 于 蕊 T0 二 A4-01B 27 
00 了 8 100 3 1T0 25 270 昌 5 纪 工 300 卫 了 10 伍 各 4-01 卫 28 
了 00 荆 10 10037 T0 25 270 0 5 组 二 300 卫 锯 10 王 人 4-01 瑟 2Z9 
58090 鼻 10 荆 具 10 40 了 10 TI0 取 50f 弓 荆 乌 卫生 30 
500 了 10 工具 10 20 40 10 1 40 了 工 于 证 了 也 人 4-01 了 B 31 
500 刀 10 工 记 190 49 0 TIT0 王 工 500 芋 1 级 10 所 A3-07 太 32 
500 开 工人 工 甩 了 0 49 200 0 40 志 于 ] 下 T0 王 点 4-01 了 了 33 
00 王 了 0 守 00 工 10 25 双 7 昌 T0 呈 了 班 300 垃 1 世 10 十 各 3-01 且 34 
工 叶 IC 二 虹 10 50 各 了 王 9008 | 300 了 二 甫 了 0 王 A4-01 了 B 35 
工具 工 0 工 芯 1410 200 6 5 地 900 | 300 印 工 钙 0 过 A4-01B 36 
工 基 工人 工 其 0 250 人 号 志 900m | 300 工 弓 IT0 4-01 了 了 37 
于 下 了 0 于 其 10 300 6 SS 各 900m | 300 皇 全 10 王 4-01L 了 于 38 
0 和 0 300 站 IT0 20 220 人 5 昔 工 于 1 10 理 A4-01B 39 
0 TD 了 9 卫 10 25 10 5 所 8009 | 200 王 荆 问 10 芭 A4-01 吾 40 
100 卫 了 0 00 aa 10 25 各 号 志 上 200 纠 工 弓 10 刀 大 4-01 卫 41 
06 刁 0 TO00 联 10 2S 6 与 坦 工 500 也 理 了 10 血 A4-01 42 
100 丑 T0 00 拭 了 8 30 200 台 号 组 王 80 丰 也 卫 旨 0 地 A4-01 吾 43 
300 拼 10 100 愤 了 0 30 200 昌 号 并 300z 工 弓 10 王 A4-01B 44 
100 10 100 三 8 20 200 10 号 理 900 联 | 300 吕 于 雪 4 了 太 4-01B 45 
工 0 愤 IT0 10 3 了 25 10 3 担 800 和 | 200 严 卫青 了 0 二 A4-0T 阳 46 | 
至 上 10 上 只 人 150 台 号 地 9009 | 300 二 于 如 工 03 A4-013 47 1 
ER | 340 于 有 410 | 200 各 匡 900m | 300m | 工程 10 芭 A4-0T | 48 
于 及 10 下 人 250 白 总 他 900ta | 309 二 荆 理 了 得 和 4-01 了 49 : 
二 10 于 下 1 | 300 各 和 刀 900ia | 308 人 | 了 经 10 卫 4-01 五 | 50 
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1]。 低 频 小 功 
1.3 硅 PNP 型 小 
节 竺 征 最 最 集 电 极 集 电 极 发 射 极 
型 头 大 | 
新 介 沿 
四 人 -~ 基 极 - 发 射 琢 ~- 让 入 
让 许 结 
功 电 
率 跨 率 流 温 | 者 穿 电 压 | 者 察 岂 歧 | 直 穿 电 谎 
三 (BR)C2BO 矿 ( 5R)CEO 太 (BR) 忆 BO 
忆 7T; 人 - 人 
可 CM 广 cF | 7Lc ZCH | 了 TH Tcp 7 了 
(人 WW) 《Fizy) (YY) | (A) (入 ) (PE)》 11(Y) (A) 《Y ) (人 ( 抽 ) (YY ) (A) 
人 本 让 四 的 上 
3CG1414C 100mma 150M TI5 担 175 33 100h 30 100i 了 I00 户 
3LG14D 100 癸 120M 40 血 150 30 T00R 30 100 了 日 100J 
30C G14D 1T00 饶 T50 这 T5 茵 175 335 了 00 具 30 IT00 纪 了 T00 瞩 
3C GT4P 1T00 如 150M 15 茵 175 35 100 4 35 IT00 6 T00 愉 
3C GT4P 100 拉 150M 30 组 1T50 5 100 已 40 100 忆 5 00 
3CG14 世 100 了 150M ] 了 4175 45 100 R 40 100 4 100 
3C G100C 1002a 150M 30 刀 175 40 100 几 4 100R 
3CGT4F 100za TS50M 15 垃 175 50 100 上 45 | 100 和 100 只 
3CG146G 100 联 150M 30 匡 150 60 100 忆 50 100 几 5 100 上 
3C G608 100 纪 T80M 提 10 志 | 100 了 和 JT50 40 30 5 
3C G608 100 生 180M 6 10 刀 | 100 折 T25 40 30 5 
3C GT10 JT00 卫 180M 1T0 5 匡 28 钥 175 60 T00 必 50 I00 册 生 100 只 
3C GTA 150 了 40M 30 也 150 20 T00 上 5 100R 3 4100 
3CG14A 150ta 50 了 20 姻 175 1 20 100 上 二 100 线 
3CG1B 150 了 60M 30 瑞 II50 20 | T00 15 1 100R 4 J00 电 
3C GTA 1504a 80M | 工 5 本 175 20 100 15 00 展 | 100 愉 
3CGT1A 50 垃 80M 15 巧 175 20 100 几 工 5 100 3 1T00 有 
3CG1B 350 地 80M T5 弓 75 20 100 15 100 忆 3 100 
3CGTC TI50 钙 80M 30 匡 150 20 了 00 此 了 5 IT00 几 4 100 只 
3CG1D 150 了 Ia 80M 30 刀 150 20 100 只 15 100 几 4 4100E 
SAl11629 工 150m 80M 10 To | 150 卫 150 50 : 50 5 
，3CG1A 150 卫 100M 工 5 卫 175 20 100 上 工 5 100 几 3 100 民 
3C GT1A 150 匡 100M 5[ 绒 175 20 100 有 15 100 具 3 100h 
3C GTA 30 了 100M 15 姻 1735 20 10R 工 3 140 3 410 中 
3CG1A. 50 志 100M 9 过 175 20 100 上 于 100 鞭 3 100 
3C GT1A 150 巧 100M 20 耳 175 9 了 100 册 4 100 愉 
3CG1B 150 纽 100M 15 了 和 175 20 IT0 T5 10 凡 引 T0 只 
3C GL1B 150 茵 100M 15 姻 T75 20 100 工 5 100 此 4 T00 几 
3C G1B 150 乌 100M T5 世 175 20 100 5 100 100 必 
3C G1B 150 纪 TI00M 20 匡 工 75 工 5 100 R 4 100 忆 
3C GTC 150 缮 100M 20 175 工 5 100 岂 4 T00& 
3C GTH1C T50 锯 fT00M T5 匡 175 20 10 工 5 10 只 人 10 愉 
3C GTC 450 钙 100 M 15 了 175 20 100 岂 工 3 100 几 才 100R 
3CGT1C 150 钙 100M 100 侍 175 20 100 必 了 5 100 上 本 00 几 
3C GT1D 150 了 荆 100M 20 拭 工 75 了 15 4100 忆 4 100 
3CGTLD 了 50 纪 100M 100 了 王 T75 20 100 册 15 100 了 了 IT00R 
3CGTD 了 50 纪 100M 15 亚 二 75 20 10 15 10 尺 4 了 10 只 
30CG1D 150 据 100M I5 十 工 75 20 100 5 100 几 4 T00 必 
30C GT 了 150 卫 100M 20 卫 175 15 100 且 4 T00 上 
3C GT 了 150 如 100M 30 垃 150 20 100 有 了 3 T00 上 人 100 只 
3CGLTE 150 刀 100M 15 荆 175 20 10 上 只 15 10 4 10 肌 
3C G1 世 50 地 100M 1523 了 75 20 T00 恨 中 4100 此 4 TI00 只 
3C GIF 150 妃 100M 20 切 工 75 15 100 纪 引 T00 几 
3CG1EF 150 茵 100M 30 拍 150 20 100 5 100 册 4 100 R 
3CG15A T350 刀 100M 50 蔬 175 15 100 4 15 JT00 愉 4 TI00 上 
3CG15 卫 150 弓 100M 50 姻 175 15 100 15 100 几 4 100 避 
3CG1I4 了 150 姻 1I00M 20ta 175 28 100 4 100 
3CGT1B 150mr 100M 50 匡 175 40 100 15 100 4 100 上 
M9012 1503 400M 工 50m | 500 伍 5 10 了 za 25 T0 荆 3 10 了 Ia 
3CG45C 150 荆 100KM 50I2 175 30 100 玉 30 100 六 4 100 其 
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功率 三 极 
| 
集 电 极 集 也 极 电 流 前 饱 和 
-~ 关 极 - 发 射 极 加 | 
必 放 大 
反 向 和 鹤 目 反 疝 容 止 压 
电 流 中 流 系 煞 降 讨 隆 
Tcpo | 大 cp | co | 大 CPP jFE 矿 CE TcC | 和 28 六 CEs | 7 ZC 
(A) | (CVD) (A) () | min IaXX 《YY) 《 太 ) (VY ) (YV ) (人 A) 《和 A) 
100 卫 10 T00 荆 10 25 扣 5 二 工 500 吕 工 纪 10 卫 A4-01 了 [ 
100 半 10 100 刁 10 30 400 10 3 也 工 800 症 工 志 Ta A3-07A 2 
100 屏 10 T00 恒 10 25 0 5 弓 工 500ta 工 二 10 盏 A4-01 了 3 
100 荆 0 00 刁 10 20 200 10 TI0 二 900 300 工 也 10m A4-01 如 4 
T003a 10 1900 40 10 40 150 10 T0 志 工 300 吴 工 岂 世 也 Ad4-0T1 了 了 5S 
T00 壮 10 TD00 拼 10 25 昌  J 工 500 巧 工 位 TO0 纪 A4-01 了 B 6 
10 拼 TI0 103 10 25 10 5 地 8800 钙 200m 10 缮 A4-0T 了 了 7 
100 卫 业 100 了 10 25 看 5 1 工 500 刀 | 了 工 妇 10 血 A4-01 卫 8 
100 3 10 1003a 10 40 了 50 10 TU0 坦 夺 300 弓 二 过 10 匡 A4-01 卫 9 
工 及 25 40 150 6 工 也 500m 31 50 也 A3-07 信 10 
工具 40 70 700 工 10 志 1 .1 A3-07A 1 
1003 10 T003 10 40 10 1 10m 1 300 坦 tt 10 皇 A4-01BB 12 
500aa 10 了 上 10 20 10 5 所 800mm 工 世 10 巴 Ad4-01 呈 13 
100 了 0 II00 芋 10 30 提 5 所 二 300 了 和 于 各 IT0 人 二 妈 4-0T 了 了 14 
500 荆 工 0 工具 10 30 10 5 8009 工 世 10 丘 A4-01 如 15 
300 卫 10 5003 10 20 及 St 工 800m 工 世 10 匡 A4-01 了 16 
100 卫 10 100 苹 10 20 10 SI 工 300 二 工 世 10 垃 A4-01B 17 
1003 I0 100 了 3 10 30 TI0 5 刀 工 300 芋 卫 志 10 姻 A4-0T1B 18 
500a 10 10 10 40 10 5 世 800 荆 工 匡 10 了 A4-01B T9 
500 皇 10 40 了 10 50 10 引 纪 800 吴 工 蔬 10 卫 A4-01B 20 
T00 工 50 40 400 6 2 十 900 回 500 鱼 10mm | 100 邱 21 
300 10 | 500z 10 25 10 5 包 A4-01B 22 
| 300a TI0 | 500 荆 10 25 10 引 匡 工 300 于 1 10 A4-01B 23 
300 荆 10 500 工 IT0 20 10 3 姻 A4-01B 24 
3001 10 | 500z 10 20 6 S 王 工 800 姻 】 囊 10 征 A4-01 了 25 
3500 忆 10 | 500r 10 20 6 5 位 工 300 严 工 o T0 A4-01 卫 26 
300 芋 10 500 苹 10 38 10 5 了 A4-01 了 27 
300 荆 J10 500 工 10 40 10 5 垃 A4-013 28 
300 工 10 | 500 工 410 40 6 3 型 工 800 工 世 10 坦 A4-01B 29 
5003 10 | 500 10 40 和 5 年 工 300 征 1 纪 10 色 A4-01B 30 
500 卫 10 | 5003 10 50 6 5 志 工 300 纪 了 二 10 A4-01B 31 
300 荆 0 500 联 10 40 10 5 如 A4-01 了 32 
300 卫 10 | 500 荆 10 50 TI0 引 刀 A4-01B 33 
100 10 | 100 10 40 10 5 亿 1 300 匡 工 垃 10 耳 A4-01B 34 
500 10 | 500 芋 10 60 6 5 了 I 300mm 工 弓 I0 缮 A4-01B 35 
100 工 10 | 500 芋 10 50 10 5 也 工 300 联 1 10m A4-01B 36 
300 半 10 500 卫 10 50 10 3 地 A4-01B 37 
300 卫 10 | 5003 10 65 10 5 锯 ， A4-013 38 
500 工 了 0 500 10 70 6 5 世 工 300 姻 缮 10 血 A4-01 了 B 39 
500E 10 10 10 60 20 5 科 800 匡 1 世 10 氏 A4-01B 40 
300 10 500 也 10 70 10 5 世 A4-01B 41 
300 10 500 芋 10 80 10 5 地 人 A4-013B 42 
5003a 10 150002 | 10 80 6 5 也 工 300 刀 工 细 10 刀 A4-01B 43 
S00 也 10 工 几 10 70 10 5 了 800 如 1 匡 10 A4-01B 44 
500 10 工 忆 10 40 180 6 5 所 于 800 也 工人 妇 了 10 也 A4-01B 45 
1002 10 00 屏 10 40 180 6 5 王 于 800 丘 工 纪 10 志 A4-01 了 46 
100 10 100 T0 30 人 弓 工 300 拉 工 二 10 妃 A4-01 也 47 
300 3 10 | 5003a 10 25 1 引 阵 二 300 匡 1 10 垃 A4-01B 48 
TD00 立 25 IT00 丘 25 78 350 工 50 TI 900 地 900 全 25 了 | 250 垢 49 
100 磋 10 100 愤 10 40 180 6 9 全 工 800 姬 了 种 0 下 A4-01B 50 
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1。 低 频 小 功 
1.3 于 PNP 型 小 
节 竺 征 报 报 集 电 极 集 旺 极 发 曹 极 
型 大 大 
耗 同 
2 3 基 极 一 发 草 极 了 延 极 
讽 许 录 
功 也 可 
京 明 素 流 漫 | 击 穿 电 球 证 窜 岂 扑 韦 穿 包 正 
人 矿 (BRyCBO 矿 CBR)CEO 乒 (BR)BEBO 
汪 cay frrcgl dc | ca | 7rw 3 7 六 
(W) | Hz CVD AAA TO | OA VD CA) 
| __ 芭 ss 
3CGI1C 150m | 100M 1 50m 13475 | 80 | 100R 33 | 100 4 | 100h 
3CG1C 150 姻 | 120M 1415 如 | 4175 | 20 | 3100 1 | 100n 4 | 100R 
30CG1D 1s0m | 120M 45m 1475 | 20 | 100p 415 | 100h 4 | 100 
3CGIE 150a | 120M 100i |34175 | 20 | 1008 15 | 100g 4 | 100 
3C GT 150m | 120M 15 色 |475 | 20 1100 4 | 100 4 |100k 
3C GT1F 150m | 120M tom | 3475 | 20 | 100p 1 | 100p 4 | 100p 
3C GT 150 和 | 120M 15m 1175 | 20 | 100 15 | 100n 4 | 100p 
3CG31A 434502150M 20 1175 | 和 | 1200 15 | 100p 4 11008 
30CG1D 150a | 150M 50m |473 | 30 | 1008 20 | 100y 4 | 100 
3CG14C | 130m | 150M 20m | 175 20 | 1008 4 | 100 
3CG1 150ma | 150M | 10 | 5m | 15 3475 | 30 | 4001 25 | 100 4 | 100p 
3CG1G 150m | 150M 100m |475 | 30 13008 25 | 1001 4 | 100 
3CG1I 150mm | 150M 100m 1475 | 30 | 1068 25 | 1008 4 | 1008 
3CG1E 130m | 150M 50m |175 | 40 | 100p 30 | 400 4 |100m 
3CG31B 350m | 150M 20m 1 175 | 30 | 21008 30 | 100n 4 | 1008 
3CGIE 1s0m | 450M 50m |475 | 50 |31008 40 1100 4 |400n 
30CG1G 150m | 150M 50m |475 1 60 | 1008 50 | 400 4 | 100 
3CX140 200zm 30 茵 35 | 1004 4 | 100n 
Gf4 200mm 100 和 ma | 156 30 7 
3CX1F 200m 10M 20am | 150 | 70 1100p 60 | 100m S | 4100n 
3C G778 200 全 | 30M 3 | 415am | 50m |4150 | 3450 150 | 3 
CG778A | 200m | 30M 30 了 | 15 |150 | 5 140 ， 50 5 50 上 
CG778 了 3 200m | 30M 50m | 34123 1180 | 50 | 180 1 50 S 50 取 
RG295 A778 | 200m | 30M 3 | 45 王 | 50a |125 |180 | 5 |189 | 501 引 50 
A778 200m | 50M 
CG502A | 200m | 50M 20mm | 125 |150 | 50n 引 50 下 
CGG502 了 200 和 天 | 50M 20m |125 | 180 | 50 S 5 县 
SA778 200m | S50M 3 | 45ma 1 50m | 125 |150 | 30 
3CG22A 308m | 50M 20 栏 | 175 15 | 100m 4 | 100 
3CG74A 20 人 耳 50M 30 匀 | 175 15 | 1008 15 1 100 妈 1008 
30QG74A 200 空 | 50M 30m | 1475 | 1 | 400 15 | 100n 5 | 4100n 
3CG22 了 280 王 | 50M 20m | 175 25 | 100p 4 | 100m 
3CG22C 200m | 50M 20 和 | 175 35 | 1001 4 | 100 有 
3CG22D 200 | 50M 20 和 | 175 45 | 100h 4 | 100 
3CG22E 200 色 | 50M 20a | 175 60 | 100h 4 | 100n 
3CG22E 200 血 | 50M 20 备 | 175 80 | 100p 4 | 1008 
3CG22G 200m | 50M 20m | 175 100 | 100k 4 | 1008 
3CG225 200 吉 | 50M 20mm | 175 i20 | 1004 4 1100k 
3CG778 200m | 50M 3 145m| 50m 1415 |450 | 350 1140 | 100n 5 50 
3CG778 200m | 50M 3 | 45m | 50m 1150 |10 150 1850 | to0p 5 50 有 
3CGG778 200 | 50M 3 | 415m | 50m | 4150 | 350 | 150 5 . 
3C G778 200m | 50M 3 145m | 50m |130 |3450 | 3100n 1140 1100 S | 100p 
3C G778 200 了 | 50M | 10 | 45m1 50m 115 |3180 180 | 100 S 
3CG778A | 200m | 50M 3 |45 垃 | 50 | 15 | 180 | su 140 100 5 50 
CG778 200m | 50M 3 | 45 姻 | 50m 180 | 1008 | 180 | 100y 5 | 100 
CG0I 人 入 200m | 50M 50m 180 | 1009 5 | 100 
CGO01B 290m | 50M 50 细 210 | 1003 5 | 100h 
CGO01C 2000a | 50M 50 上 250 | 100R 5 | 100n 
30G74 了 200i | 80M | 30m | 175 | 30 | 3100p 25 | T00 4 |100k 
30CG74 下 200 本 | 80 划 30m | 173 | 30 100E 2 | 100n s | 100p 
10 


率 一 极 管 
功率 三 极 . 管 
集 和 地 | 集 电极 由 流 前 包 
- 基 报 | -发 射 极 向 
放 下 局 
反 向 截 疆 反 疝 埠 目 压 
电 流 电 这 系 数 踪 压 
Jc50 | 太 cB | Jego | 大 cE PrFE | Fe Tc 矿 5ES 矿 cgs | 了 5 
(和 扩 ) (V) (和 太 ) 《YY) | min Ia (V) (上 入) (Y) (V) 《人 ) 
300 3 10 500 10 25 T0 邓 王 】 300 闻 工 组 
300 3 10 | 500 工 I0 50 0 5 也 工 800 了 半生 
3003 10 500 卫 10 60 人 马 也 上 800 拉 于 也 
1003 10 100 乓 10 60 10 5 茵 工 300ma 工 委 
300 aa 10 Sf0 3 10 70 0 5 了 工 800tn 十 班 
3100 10 1003 1 70 10 5 了 工 300 衬 工 匡 
300 IT0 500 3 10 20 6 5 人 误 下 800aa 工 了 并 
103 10 50 区 1T0 25 10 二 也 800 刀 .200 人 也 工 也 
300 1 10 500 1310 25 10 51H 工 300 姻 工 也 
100 10 100 10 30 6 5 了 了 300 垃 工 也 
100an | 10 |10a | 10 | 40 10 | 5 1 | 300m | 和 
10034 1 400 荆 I0 20 了 0 3S 王 工 300 坦 二 
100aa 1 人 1003a 10 | 30 10 SI 工 300 了 za 工 志 
3003 TI0 5001 10 1 25 10 5 钙 工 300a 工 乌 | 
403 10 T100 410 25 10 - 号 地 800 血 200m 工 纪 
300a 10 500 10 25 10 Sa 工 300 荆 二 
300 3 10 SO00 怀 10 253 10 马 拍 工 500 红 工 世 
100a 10 106 王 10 40 400 6 荆 王 300mmn 工 坦 
工具 20 120 460 工 100z 
5003 工 0 了 工具 10 40 150 5 1] 工 300ma 二 
工具 50 30 200 3 5 拉 王 二 工 班 
2 | 150 30 200 3 15 刀 工 1 工 廿 
2 | 180 30 200 3 15I 由 了 荆 阵 
2 | 3480 30 200 3 了 3 切 工 工 铂 
工具 120 40 180 3 T5 世 工 工 荆 i 
工具 50 40 180 3 TSIa 工 了 工 乌 
工 上 100 30 100 3 15 人 和 工 工 工 茵 
工具 T0 工 忆 40 30 6 与 莘 工 500 纪 工 得 
500 和 410 工 肛 T0 30 6 瑟 专 300 了 工 姻 
500 习 IG 工具 了 0 30 6 3 班 300 王 工 也 
工具 10 工具 10 30 6 号 2 了 3500 妇 二 莽 
工具 T0 工具 10 30 6 了 班 工 5003 工 王 
工具 10 工具 10 30 昌 忠志 工 5S00z 芋 缉 
1 10 工 攻 了 0 30 6 5 所 工 500 志 工 生 
工具 1 工具 40 30 6 忆 J 工 500 亿 | 1 和 
| 工具 10 工具 T0 30 昌 号 1 二 500 弓 工 匡 
1 | 3 了 10 | 30 6 Sm 1 500m | 1m 
工具 了 108 40 200 3 TI 垃 了 并 工 伺 
工 上 50 工具 40 3 了 5 也 工 工 工 坦 
了 忆 00 工具 100 100 3 王 垃 荆 上 2 也 
工具 I00 40 270 3 15 拉 于 300 了 a 工人 寻 
有 TSC 40 200 3 15 地 工 王 .S 奴 
了 | 100 40 200 号 5 二 工 中 荆 垃 
1 | 1350 40 200 3 15 联 工 卫 姻 
了 只 50 2 50 20 30 15 地 900 鱼 500 壹 工 弄 
二 具 5 2 50 20 30 TIT5 茵 纺 00 切 5006 刀 工 姬 
了 只 50 2 50 20 30 3 地 900 亿 300 握 二 过 
580T10 忆 TI0 工 共 IT0 50 6 了 理 300 卫 工科 
500 3 10 工具 10 5 6 | 号 班 300 世 工 世 


人 A4-01 电 


太 4-01 卫 


人 4-01 采 
人 A4-01 了 了 
A4-01B 
A4-01B 
丸 4-01B 


人 4-041B8 
和 4-01 
和 4-01 昌 
A3-07A 
生 3-07 入 


A3-07A 
和 3-07A 
入 3-07 人 和 
A3-07A 
人 3-07 人 入 


Ad4-01B 
入 4-01 
私 4-01 
二 4-0 姜 
和 4-0I 呈 


| 


《人 CORD 一 


让 
己 碍 2 对 


最 特 征 最 最 
序 型 大 大 

新 多 高 

功 电 人 

率 频 率 流 温 
忆 cw 7 jcE | Te 7cM | 了 JI 
避 

(好 ) (Ez》 (YY)|(A)》 (A》 (D > 

二 3C6 G74C 200 世 50M 30 卫 75 
人 3C G74C 200 绊 80 玉 30 卫 179 
3 3CG74 200 耳 80M 10 5 垃 30 卫 175 
丰 3C GT15 200a 100M 30 卫 75 
5 3CG15A 200 折 400M 10 3 位 30 志 TI50 
6 3CG15C 200 弓 1400 了 4 10 5 世 30 荆 工 75 
7 3C G15 200 弓 TI00M 30 所 75 
8 3C G15A. 200 钙 1T00M 5 和 也 175 
9 3CG15A 200 卫 100M 30 了 了 759 
10 30C 623A 200m 100M 30 经 175 
工 3CG29A 200 荆 100M 10 荆 壹 5f0 全 125 
12 30 和 674 了 200za 100M 20 刀 175 
了 3 30C G201TA 200 垢 100M 10 工 芭 50 荆 125 
14 3CG15 工 200?a 100M 30 垃 175 
15 3CG23B 200mm 100M 30 了 地 T75 
16 3C6G29B 200 症 100M 10 了 本 世 50 弓 125 
了 7 3CG15B 200 王 T00M 30 匡 T75 
18 3CG15B 200 了 100M S0 世 175 
149 3UCG15 且 200 取 100M 10 3 所 30 卫 T5 
20 3C G15D 200 丘 100M 410 号 地 30 卫 795 
21 3CG29C 200 卫 T00M 0 工地 50 蔚 25 
22 3CG201C 200 垃 T00M 工 和 工 十 50za T25 
23 3CG23C 200 了 和 100M 303a 75 
24 3CG29 甩 200 了 T00M 10 王 SI 1T25 
25 3C G2041TD 200 卫 100M 10 工 但 50 垣 125 
26 SC302 了 TD 200 阻 100M 203a T5f0 
27 3CG23D 200Z 100M 30 伍 1T75 
28 CG844 200a 100M 10 Sm | IT00 巧 
29 30C G23 也 200 志 1T00M 30 菩 175 
30 3CG2I 200?ma 100M 301 T50 
31 3C G23EE 200 刀 100M 30 匡 T75 
32 30C G23G 200t 100M 30 位 75 
33 3C G23 二 200 荆 100M 30 荆 寺 75 
34 3C 入 TI1A 200ta 120M 6 工 垃 5350 地 TS0 
35 .3CXT1LE 200 姑 120M 6 工 匡 50 人 了 TS0 
36 3CXLC 200 全 120M 6 工 组 50ta 5 
37 HY608 200tm 150M 6 10m | 100 荆 
38 733 250 地 荆 00 了 
39 3C 有 TITE 250tm 10M 40 垃 T50 
40 3C G564 250 刀 80M 100m 150 
4 3C G1048 250 菩 80M 10 1 | 1503tm 25S 
42 CG733 250 地 100M 002a 工 2 
43 CO G733 250 人 地 100M 100 好 125 
44 3C G733 250 世 100M 折 10z 1 100ma 150 
45 3C G733 250 垃 100M 6 10 刀 | 100 了 ma 了 75 
46 30C G733 250 拉 100M 10 3 | 100a 12595 
47 3CG733 250 志 100MM 6 TI0 组 108 坦 150 
48 3C G733 2350 芭 100M 109 刀 | 100m 150 
49 3C G733 250 弓 100 玉 0 10 也 | 100ma 175 
5 30C G733 250 纽 100M 0 102 | 150ta 150 


下 -412 


15 低 


频 


小 


功 


1.3 硅 PNP 型 小 


-~ 基 极 ~ 发 射 援 - 惹 极 
广 CBR)C50 矿 (5R)CEO 大 (BR) BEBO 
了 CB 7CE 了 BEBB 
《Y) (A) (V) 《人 和) (VD) (及 ) 
40 T00 愉 35 TI00 汉 4 T00 只 
40 106 35 1008 5 100 具 
35 T00 5 100 上 
25 100 也 JS 100 具 | T00 革 
100 二 1 100 4 100R 
T5 于 00 只 T5 fT00 只 不 100 愉 
25 100 有 15 TI00h 4 100 只 
于 S I00 只 4 和 5 100 上 4 909 上 
20 100 玉 5 100 4 100 具 
TS TO00 8 4 00 

20 15 4 
TS 100 hh 15 100 吕 4 100 上 
15 00 六 灰 00 且 

28 100 20 T00 

20 T00 忆 4 T00 有 

25 20 4 
30 98 只 25 T00 有 4 TI00 
25 100p 25 100 上 4 T00 县 
25 100 屋 25 100R 4 TD00 
25 100 中 25 100 只 4 100 共 

30 25 帮 
25 100 有 4 100 共 
35 100 上 4 100 具 

49 40 4 
40 100h 4 100 记 
40 100R 4 100 且 
45 100 了 100 比 
55 10 和 4 35 10 呈 S 10 且 
60 T00R 4 00 防 
70 100 60 100 只 5 00 疙 
80 100 4 T00 共 
180 100R 4 100 所 
T20 100 请 4 100 也 
12 100 4 100 上 县 
418 100R 4 3109 所 
35 100 只 4 100k 
40 TI00 30 00 县 3 1T00 了 好 
50 0 有 8 100 且 
40 100 上 30 T00 妥 3 100 县 

25 25 5 

60 50 5 
5S0 100R 30 100 只 号 T00 有 
50 100 具 30 100 愉 S 100 具 
5 100 只 40 109 有 5 100 必 
1 100 40 100R 100 卫 
50 100 40 100 只 S 100 具 
3S0 1080 上 40 工 08R 5 00 县 
50 108k 40 T00 只 5 100 攻 
50 1T00 有 40 100R 5 100 其 
50 1086 上 40 100 5 10 上 用 


放 大 
数 降 下 降 
PF |Fregpl Tc | Fesgs | Fecgs| 7 Tc 昌 
THE3XX (了 ) (A) (Y) (YY) (A) (A) 
6 5 姻 300m | lm | 10m | Ad4-01 


了 
6 5 所 300 和 工 伺 0 地 A4-01B 
300 了 了 匡 10 拼 A4-01B 
入 
扩 


800 纪 工 纪 10 王 A3-07 
800 匡 工 世 T0 姻 碌 3-07 


800 荆 荆 科 10a 人 4-01B 


了 
工 
工 
250 10 5 也 800 拭 人 锯 10 A4-01B 
工 
工 800 据 3 所 30 阵 A4-01BB 
工 
工 


6 5 了 800 丘 工 匡 10z A4-01BB 
6 Ia 500 垃 工 志 10 志 A4-01B 
270 10 工 900ta 3S00 地 工 世 10 缮 A3-07A 
6 5 位 200 和 tm 工 坦 10 如 A4-01B 
270 10 工科 500 世 4 和 10 匡 A3-07 人 
6 全 志 350 纠 工 伺 10 如 A4-01B 


6 5 地 800 志 了 志 410 的 A4-01 了 
280 10 10 了 工 800 了 和 3 了 30 卫 A4-01B 
250 10 忆 王 了 800 Tt ， 了 0 位 A3-07A. 
250 10 5 人 卫 二 800 症 1 纪 10 人 和 A4-01B 
270 10 工 位 900 纪 500 纪 工 垢 10 弓 A3-07A 
270 10 工 红 500 血 工 联 TI0Ama A3-07A 
6 5 二 工 500 志 工 坦 10 阅 A4-018B 
270 10 工 乌 900 500 了 工 也 10 刀 A3-07A 
270 10 1 300 姻 工 班 10 了 a A3-07A 
270 10 卫 志 900 细 300 坦 Tt 与 吉 A3-07A. 
6 号 过 于 500 联 也 10 A4-01 卫 
800 12 2 世 750 世 500 缮 1 全 10 钙 A3-07A 
6 5 世 工 500 刀 | 工地 10 如 A4-01B 
150 10 10 弓 1 500 如 工程 10 缮 A4-0138B 
6 5 世 工 500 所 工地 10 弓 A4-01B 
6 5 了 工 300 她 工程 10 匡 A4-013B 
和 5 地 工 500 刀 工人 也 10 纪 A4-01B8 
400 1I0 10 了 二 900 纠 500 王 于 II 10 阴 A3-07 人 A 
400 10 10 孟 900 嫂 500 二 工 志 TI0ta A3-07A. 
400 10 410 全 900 嫩 500 全 二 也 荆 A3-07A. 
270 6 工 位 工 500 血 5 纪 50 地 
400 1 工科 工 志 10 姻 A3-07 人 入 
150 3 10 所 工 300 人 血 1 ， 10 妈 A4-02C 
250 5 2 志 工 .1 300m 5 50 卫 A3-07A. 
400 6 2 300m 110 二 100m A3-07A 
270 10 3 了 工 500 垃 3 了 30 姻 A3-07A 
270 10 3 地 工 500 征 3 刀 1 30m A4-01 召 
400 10 2 朱 500 了 fa 3 了 30 联 A3-07A. 
270 10 2 血 500 生 于 3 地 30 纠 A3-07A 
270 10 3 地 工 500 纪 3 志 30 刀 A3-07 太 
10 2 血 500 荆 3 志 30 了 A3-07A 
700 6 工 联 上 500 刀 3 位 30 联 A3-07A 
10 IT0 阵 500 人 aa 工 3 年 30 匡 A3-07 人 A 
700 各 工 秋 3500 纪 3 卫 30 癸 A3-07A 


最 特 征 最 

型 大 大 

靳 多 

散 许 

功 电 
丰 忆 cM J7 reg | rc 了 cM 

” (W) | (Hz | (VCA) | (AI) 

C G733 250 了 100M 和 1m | 100 人 也 
HHY733 250 姻 100M 看 皇 | 100 
3C G733 250n 100M 6 10 也 | 100 生 
3C G733 250 茵 100M 100 全 
3C G733 250 吉 6 10 刀 | 100 

本 了 至 而 

3C G733 250 地 100M 6 也 m | 100z 
3C G733 250 了 100M 6 10 鱼 | 100 姻 
3C G733 250 了 如 TI00M 站 10om | 100 症 
C G733 250 也 100M 6 TI0 卫 | I00 刀 
C3G5401 250 和 100M 10 1za | 600 如 
3C G564 250 了 140M 50 如 
30C G9015 250 灵 150M 1m | 100m 
CG9015 250z 150M 5 了 | 100 和 如 
30G22A 250 了 180M 6 10 生 | 109 疆 
3CG22B 250 全 180M 6 10 了 | 100ma 
30C G608 250 了 180M 10 协 下 | 100 姻 
3C G733 230 位 180M 6 1 | 100ma 
3CG22C 2350m 180M 各 10aa | 100 
30 G733 250 地 180M 6 1 | 100 阐 
3C G733 250 科 180M 1 1 2 | 100m 
3C G733 250 乌 180M 10 10 刀 | 100 姻 
CG733 250 姻 180M 6 10m | 100m 
RG25 A733| 250 卫 180M 6 10 了 | 150tm 
RG3UG733| 250 症 180M 6 10m | 15S0 王 
3C G733 250 180M 6 10t | 150zm 
30C G733 250 冲 180M 10 40 | 100 全 
3C G733 250 如 180M 10 Sm | 100 卫 
民 SA733 250 二 180M 6 10 纪 | 100 
306G884 270 如 140 计 3 10 所 | 200 握 
3C 和 200 人 . 300 和 im 300 全 
3C 和 X201 人 300 乌 300 位 
3C 和 201A 300 m 300 全 
3C X201A 300mm 300t 
3 和 X201A 300 如 300 卫 
3C X201A. 300 好 300 公 
30 入 201A 30b0mm 300 位 
3C 和 201A 300I 300 于 
3CX201 和 300 细 300 匡 
3 了 六 201AA 300 弓 300 组 
3C 和 201A 300 二 300m 
3C 和 201AA 300 秋 3008 
30X201A 300 也 300 蕊 
30C 和 201A 300 生 300 志 
3C 卫 201D 300 垃 300 刀 
3C 长 202A 300 芋 300 媚 
3C 和 202A 300 馆 300 纪 
纪 久 210A 300 阵 300 垢 
3 已 和 301A. 300 姻 150 划 
3 已 必 301AA 300 年 15f 王 
3C4X200B 300 卫 300 血 


人 


腥 -4]4 


集 电 极 
- 基 级 
六 (5R) Cc50 
ZCB 
(YY) 《人 A) 
50 100 
50 100 
60 1， 100 
60 100 只 
30 T60 避 
060 
60 4100 上 
600 1008 
60 T00 册 
160 100 县 
25 | 
20 T00 只 
20 100 届 
20 100 愉 
40 100A 
40 
00 100 及 
60 
50 
50 T00 上 
50 100 共 
50 T00 只 
60 100h 
50 
的 100 攻 
60 100 其 
65 100 此 
20 了 DD 呈 


频 小 功 
1.3 砖 PNP 型 小 
极 电 集 | 发 射 家 
- 发射 极 | - 基 家 
者 穿 电 压 | 者 穿 电 压 
”BBCBEO | 了 (BR)PaO 
zc 也 殖 
(VY) | (页 ) (YY)》 (A) 
40 T00 5 100 只 
40 100 了 5 100 
50 100 电 5 100 芭 
50 J100 只 了 了 00 只 
40 100 员 5 100 遇 
50 T00 只 3 
50 100 遇 总 4100 只 
30 100 吕 S T00 只 
30 100 尼 8 T00 世 
450 100 只 5 tk 
25 5 
418 100 只 5 T00 ia 
18 T00 二 4100 有 8 
15 100 5 005 
30 100 只 5 00 
30 5 
30 1100 才 了 T00 只 
40 100 只 5 100 h 
30 109 忆 | 4100 共 
40 5 
40 5 
40 410 地 吕 区 只 
40 10 坦 号 10 
40 了 [了 3 了 0 有 
5 100 R 5 了 0 只 
50 5 
50 E00 攻 级 100 且 
50 1400i 号 100 具 
5 100 避 
2 100 R 才 100 hh 
2 100 呈 4 10D 上 
12 100 上 100 具 
12 100 100 只 
这 200 有 4 100 只 
]12 4100 只 4 100 妇 
12 400 上 4 J100 只 
了 2 100 如 100 只 
12 100 避 4 
12 100 h 4 100 只 
12 100 具 4 IT00 所 
T2 100 有 4 00 只 
1]12 100 愉 二 00 贞 
12 100 二 100 电 
TI2 100 及 纯 100 忆 
J2 1L00h 4 100 p 
12 | 100p 4 | 1008 
2 400k 400 R 
工 5 了 DBR 4 了 00 只 
了 5 400 只 人 了 T00 
IT8 T006 只 4 100 


率 三 极 管 


动 率 三极管 
AS OO 二 和 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 
集 电 极 集 电 极 也 流 襄 饮 和 
了 
-~- 东 极 - 发 射 报 末 
， 放 大 
肥 问 截止 反射 规 止 虐 
也 流 纪 流 家 数 降 虑 隆 
1 7 下 
cao | jca | 7Ycpo 大 cBE | | ep 7TC | 咱 0 天 caps | 7 Tc 晓 号 】 
(A) 〈《Y) (入 ) | 二 这 1 习 (VE AD) (《Y ) (了 (和 | (A) | 
和 人 小 : Et 人 2 | 
100a | 40 | 1008 30 | 如 700 6 1m 1 500 和 aa | 3m | 30mm A3-07A | 工 | 
108 | 40 六 拓 30 - 欠 270 和 ta | 工 350 妇 3 | 30 人 A3S-07A | 2 
1003 | 60 权 | 209 6 了 二 300 皇 | 10 到 | 100 鲁 会 3-07 人 和 】 3 
T903 60 90 600 6 了 工 m 180m | 10m | 100m A3-07A | 人 4 
16008 | 40 40 270 10 2 伺 500m 3 | 30m A3-07A | 5 
1000 | 6 的 90 600 6 了 | 650m | 300 吕 | 40 二 | 100 邓 A3-07A 61 
100a | 6 | 200p 42 90 600 6 工地 300 | 20 钙 | 100m A3-87 妇 7 | 
1002 | 60 240 1 1 丘 500a | 40m | 00 和 A3-07A :8 
1003a 10 | 100a 针 35 400 10 Ta | 900m | 300oa ， 1 | 10m A3-07A | 9 
50a | 1 委 |100a 10 40 270 10 工 级 芋 5300 《ma | 40 A3-07A_ |10 
| 
10 时 7 700 5 2 纪 | .1 | | 人 3-07 人 | 了 
500 卫 200 2 10 40 2 1m 1950 | 500m A3-07A 1 12 
5003 | 18 1200a 10 | 100 1090 5 1 起 | 9500 | 3500ma 了 | 1Qm A3-07 和 | 13 
TPR | 25 30 30 6 工 耳 S00ma S 世 | S0 台 A3-07A 14 
4 | 25 30 300 6 了 地 500m 5 也 | 509a A3-07A | 5 
Th | 49 230 6 | 1 | 500m | Sm | 50m | A3-07A 116 
200 3 10 | 500a 10 40 400 10 T 坦 | 1.2 500 甸 5 刀 | 30 中 入 3-07A 47 
站 | 25 了 上 30 39 300 6 4 | 900 二 | 300m 3 甸 | 50 好 A3-07A 1] 18 
2003a | 10 | 500 10 40 400 10 了 地 500 刀 Sm | 50 了 A3-07A |， 19 
100a | 的 40 200 6 1 和 江 500 | 反 | 了 0m A3-07A | 20 
1003 | 80 180 6 工 专 s00m | 3m| 30m | A3-07A | 对 
1002 | 40 11410034Y 3 25 10 2 | 500 细 3 纪 | 30 闻 上 3-07A，|」 22 
100 工 40 40 700 6 于 坦 500z2m 3 弓 30 亚 入 3-07A_ 1 23 
1003 | 4 2 700 6 4 500 枉 3 如 | 30m A3-07A_ ] 24 
100 于 40 40 6 工人 300z 10 妈 | 100 和 A3-07A | 25 
100na | 50 40 700 19 2 志 350 旨 3 | 30 王 人 A3-07A | 26 
1002 | 60 | 1003a 50 60 320 各 1 |】 工 300m Sm | 50aa 妈 3-07A | 27 
100na | 60 90 600 | 6 本 | 300m 的 虽 | 100 和 A3-07A | 28 
300 工 350 40 270 3 卫 伺 工 300 了 人 10 刀 ，100 姻 A3-07A 29 
500a | 10 于 上 55 400 工 50 包 | 900 生 | 500m | 25 里 | 250 茵 4A3-07A | 30 
500n | 140 工 旧 10 53 400 革 50 和 | 900m | 500 细 2 和 | 250 卫 AAA3-07A | 31 
500a | 10 40 工 强 于 500m | 25 垃 | 250m | 和 3-07A | 32 
500ana | 30 工 h 10 | 55 400 开 | 50 阵 500m | 他 可 | 250m | A3-07A | 33 | 
500 卫 10 工 上 10 55 400 工 50m | 900t | 500m | 2325 如 | 250 了 二 A3-07A 134 
5003a | 410 工具 10 55 工 50m | 900 人 | 500 和 | 25 妈 | 250 姻 A3-97A | 35 
500a | 1 工 上 10 55 400 工 30 伍 500 王 | 325 和 | 250 伍 A3-07A | 36 
1hk | 410 1 让 10 5 400 了 50 人 得 | 900m | 500m | 35m | 250m A3-07B | 37 
5003 | 10 1R 10 55 工 50 血 500 志 | 25ta | 250 姻 A3-07A | 38 
1 | 2 2 和 10 55 400 于 S0 ma 500 枉 | 25m | 250m A3-07A | 39 
5003a | 10 工 忆 10 55 400 工 50 刀 | 900f | 500m | 25m | 250i A3-07A 140 
500a | 10 工 刀 10 55 400 工 50 如 3500mm | 2 如 | 250am A3-07 了 B | 41 
500a | 10 1 上 10 55 400 1 S0m | 900 | 500m | 好 5 丘 | 250m A3-07A | 421 
5003a | 10 工 世 10 5 400 于 900 了 A3-07A 143 
50038 | 310 工具 10 55 400 二 50 雪 | 900m | 500a | 25m | 250 耳 A3-07A |] 44 
se 5003a | 40 卫生 10 53 400 工 50m | 900z | 500 科 | 25m | 250m 入 3-07 太 本 
500a | 10 工具 10 3 d00 工 50 癸 500m | 25tm | 250 邓 A3-03A 1146 
2 | 10 3 10 55 400 工 S0m | 900 | 500m | 25m | 250 血 A4-01B 】47 
汪 业 | 起 30 电 10 30 6 20 血 瑟 309 如 3 如 | 30 备 上 4-01 也 8 1 
10 5 300 | 6 20m | 900oa | 500m 3m | 30 A3-07A | 49 1 
508 荆 10 于 其 10 55 1400 Sf 于 900 首 500tm 23m8 | 250 匡 入 3-07A 5 


妈 -415 


请 型 

计 续 

1 3CX200B 
3C X201 
3 | 3CX201B 
4 | 3CX201B 
5 | 3CX201B 
6 | 3CX201B 
7 ! 3CX201 
8 | 3CX201BH 
9 | 3CX201B 
10 3C X201 
1L| 3CX201B 
12 3 人 基 201 也 
13 | 3CX201B 
14 信人 X201 了 B 
15| 3CX201B 
| 3CX201B 
志 | 3CX201B 
38| 3CX201B 
19 | 3C 节 201 也 
| 站 

和 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 | 3CX201 
37 | 3CX20 
38 | 3CX201 
39 | 3CX20: 
< | 3CX201D 
41 | 2CX201D 
42 | 3CG3 开 
43 | 3CX201D 
44| 3CX201D 
45 | 3CX301C 
46 | 3CX301C 
47 CG844 
直 吕 3C X301DD 
49 | 3CX301D 


3C GTILA 


(Hz) 


301 王 
9 证 


征 


Re 


剑 媒 内 阔 冰 尖 


集 电 极 
- 若 极 
才 穿 电压 
矿 CBR)CBO 

了 TcCB 
(yy) (有 A) 
20 T100 
20 T00 避 
20 190 忆 
3 100m 
30 100 
35 100 攻 
30 T00 县 
108 吧 

30 100 
5 人 100 吕 

二 
] 

393 1419 上 
65 100 


1.3 硅 PNP 型 小 
集 电 级 发 射 裤 
- 发 射 极 - 基 极 
盐 罕 电压 击 穿 电 讨 
六 (BRyCEO j(aR)EBO 
7CE 了 了 3 

(V) | CA) | 7) | (CA) 
18 100 4 100 
1418 100 有 4 100 世 
18 100 有 攻 T100 了 
18 4100 县 如 100 和 
18 100 且 4 100 有 
;18 |10&R | 4 1100 
18 3400 了 4 于 00 有 
18 T00 也 4 T00 于 
了 8 T00h 了 颖 100 玉 
| 18 | 3400 4 |1008 
8 100 县 4 TI00 上 
18 00 有 4 100& 
418 100 了 有 4 1008 
18 T00 名 4 106 下 
18 100 只 4 4100 已 
18 100 县 刀 100 
418 100 忆 生 00 长 
118 T00 县 4 TD00 只 
18 T00 4 了 00 
18 00 只 4 100 上 
18 00 开 4 了 00E 肝 
18 100 上 总 5 T00R 
18 100 贡 4 100R 
20 100 4 了 00 
25 1080R 攻 80 芭 
25 100 上 4 100 具 
25 100 忆 4 100E 
25 100 4 100 有 
25 100R 4 100m 
25 4100 请 6 100 且 
26 T00 只 4 T00 
30 JT00 100 瑟 
30 100R 4 100 革 
39 100 县 4 108 上 8 
30 100 上 只 5 100 瑟 
35 100 8 4 100 
35 100 4 100 芒 
35 100h 引 100 具 
35 100 吕 三 TI00 上 时 
40 T00 上 4 TI00 
40 1006 攻 100 忆 
45 TI00 且 了 4 100 并 
45 100 及 妇 100 下 
45 100 忆 4 4100 
45 100 六 4 T00R 
45 90 共 4 100 上 
53 工 垃 3 410 县 
60 100 呈 4 100 站 
60 T100 R 4 108 半 
15 T00 只 入 100 其 


且 到 


上 
和 


Ha Fa FF > 
它 忆 守 守 


一 


FFb FFhshF FF 
党 写 对 。” 呈 后 区 所 


tmT CT CELLPL 


sx 
所 
鼎 产 户 挛 FF FFaF FF 


王 
二 


FFa FF 
呈 安定 守 区 
请 Fa Fa FF 


忆 己 
5 吓 ) 


FF 关上 FF FF 上 Fi 
、 
所 


到 
并 二 
ea 


A 
CD 


偿 队 全 记 仙人 产 产 攻关 下 庆 天 关 关外 全 庆 请 FFHahaF 


《nm Un en CT Cn 
KR 


00D0 


艺 .7 


A4-01 卫 


A3-87A 
A3-07 和 人 
A3-07A 


上 A4-0T 也 
A3-07A. 
A3-07 了 B 
A3-07A. 
A3-07A 


A3-07 人 A 
A3-07A 
A3-07A 
A3-07A 
A3-07A 


A3-07A 
A3-07A 
A3-07 了 了 
A3-07A 
A3-07A 


A3-08A 
人 3-07A 
A4-01B 
A3-07 人 A 
A3-07A 


A3-07B 
A3-07 信 
A4-01 
A4-01 卫 
A3-07A 


A3-07 入 
A3-07 人 入 
A4-81B 
A3-07 人 入 
A3-07AA 


A3-07A 
A3-07A 
A4-01 了 3 
A3-07A 
A3-07A 


A3-07 人 入 
A4-01 取 
A3-07 太 
A4-01B 
A4-01L 了 


A3-07A 
有 3-07A 
A4-01 日 
A3-07 入 
入 4-01 昱 


世 刘 oNC Ri 


Fa 户 
ks 广 


[人 低 频 小 功 
1.3 硅 PNP 型 小 


aptawar -erarmrrrasarr riseraereroeraaernoraprreeriypeeraeererraogeeaeeeeeerocrormremeerroarrmmm moTmaoreemommrr 


,rr oreprrrroreaermrmrrerr 


最 特 征 录 | 最 | 条 电 必 集 记 极 | 发 射 执 
1 二" 1 下 
| 二 | 人 
硝 多 高 
| 和 省 - 基 骤 | -发 前 极 | - 藉 投 
| 人 娃 
起 由 
| | 阁 频 率 演 温 省 守 岂 上 压 击 罕 电压 击 穿 电 主 
1 矿 (BR)C6O 矿 CBR)CEO 矿 (5R)E5O 
CN 订 产 cg | yc Tcaf 174 Tc5 Tc 了 
(四 ) | kHzy | VAN | DVD CA CVD CA CA) 
PE 过 Se 一 ! on 人 ia 和 二 2 
300 卫 了 央 - 30 征 了 75 40 100 六 4 T00 
\ 300 圭 1M 30am | 4175 69 | 100 4 | 1008 
308 缮 2M 30 位 | 475 20 | 100 4 |f100n 
300m 2M 30 血 | 4175 40 | 1008 4 | 700R 
309a 2M 30 科 | 175 60 | 100p 4 | 5100 
300 了 me 3 了 30 和 | 1375 20 | 100p 4 1300 
300 担 3 对 30 刀 | 175 40 | 100a 4 131008 
380 了 Ia 3M 380 得 175 | 6 100 4 400E 
300 和 | 10 玉 300m |175 | 20 |300P 生 | 3200 4 | 5300 
300 阵 10M 300za | 175 30 | 1008 20 | 34100n 4 | 300F 
| 300ta T0M 300m | 175 40 | 100h 30 100B 4 | 4100k 
| 306ma TO0M 300 生 “| 175 50 | 1008 40 | 1008 4 | 32008 
300 盏 10M 300m | 175 60 | 1400 引 108 4 | 300P 
300 经 TiM 300 地 150 70 100 吕 60 190H 号 600 下 
300 了 地 20XM 50m |4175 1200 |100h |200 | 1008 4 |300 
300am 20M 50 生 | 175 |1220 | 100R 1220 |1008 4 | 00i 
| 300 纪 30M 30z | 175 20 | 232008 15 | 100B 4 | 100 
300 址 30M 本 0 二 了 735 190 只 了 5 5S0 县 4 S0 
300 了 za 30M 30 王 | 3475 50 | 100 和 8 40 | 1008 4 | 100F 
300 姻 30M 30 杰 | 4175 80 | 1008 70 | 100 4 | 100 和 
21| 3CG51B 300m 30M 10 |]140om | 50m |475 |100 100R 13100 3100 引 | 100E 
223| 30CG51C | 300m 30M 10 |10m | 50m |3475 1100 1400 13400 | 3100 S | 100 
231 3CG51D | 300m 30M 10 |10m | 50m |4175 | 150 | 1008 13450 | 100 引 | 1008 
24| 3CG51IE 1300m 30M 10 |10m | 50m |3475 13450 | 100 1350 100 引 | 100 电 
25 3C G51E 308 络 30M 10 |1t0m | Sm |3475 1200 |100h |1200 | 1008 5 | 1008 
| | 
1261 3CGS5IF | 300m 30M 10 |10m | sgm |3475 |200 |3500 |200 | 1008 引 | 100E 
127 | 30G637 | 300m 490M 10 | 10m | 双生 |3475 | 450 150 | 5 
1281 3CG1A | 306mm 30 了 4 40 班 | 175 15 20 下 15 | 20 4 20 了 
1291 3CG3A | 300 和 50M 30i | 175 20 | 100R 15 100 3 | 106 
130| 3CGI0A | 300m | 50M 50m |375 | 20 | 100n S | 100R | 3 | 3400 
| | | 
31|】 30G11D | 300g 50M 30 芋 | 175 20 | 00 只 S | 34008 4 |I008 
32| 3CG1A 300m | 50M 30m |35 | 320 11 | 4 10 | 6 | 4009 
33 1 3CG14A 1300 所 50M 30 伍 | 175 15 | 100 只 45 | 31008 4 | I00p 
34] 3CG10B 1 300m 3S0M 50 也 | 175 30 | 100h 20 | 100B 4 |300P 
35 | 3CG3 | 300m 350M 50 生 | 4175 30 | 1008 235 ] 100k 3 1 100 到 
| | j 
36 | IC 1 300m 50M 50 包 | 175 35 | 1008 30 | 4100 4 | 100h 
37 |j 1 已 ， 300m 50M 30m | 4175 40 | 100 30 | 100h 弛 | 100& 
8 | 0D ;300am 50M sg0m | 175 40 | 1400 35 | 1008 4 | 100 史 
39 | 0E 300m | 5S0M 50m 1345 | 45 | 3100 40 | 100h 4 | 1008 
40 FE | 300zm 50M s0m | 175 50 | 1008 40 |] 1008 4 | 100 
41 1 'G21E 300m | 50 划 150m |150 | 60 110 | 8 1 3100 4 | 1008 
42 | GTIER 1300 和 aa 50M 30m | 175 70 | 1008 60 | 100p 4 | 100& 
43 | 3CG32LEF | 300m S0M 150 如 | 150 70 | 100p 60 | 1008 4 |3100n 
44|】 3CG21G | 300m 50M 150zm “| 150 30 | 1008 706 | 100 4 |100 
45 | 3CG21G 1 300am S0M 10 5 | 150m | 475 80 3S0 入 80 50 了 4 5S0 
46 3CG160 | 300 了 50M 20 纪 60 j 1008 4 |1005 
47， 3CG160C 1 300m 50M 20 如 | 175 140 ] 3100B 4 | 1005 
48 | 3CG160D | 300m 50M ， 20z | 175 180 | 100p 4 | 100R 
40| 3CG160D |} 300m s0M | 20zm 180 ] 100R 4 |1098 
50 | 3CGl60D 1 300m 5 了 | | 20 二 175 | 185 | 1008 1 1 100 人 0 下 
1 aero 4 auasoaaeseaiacaasesas 上 ia war smeirarninrenrravmmeeraraeaeon 


率 三 极 管 
功率 三 极 管 
集 电 棚 集 电 报 电 流 前 饱 
- 基 报 - 发 射 极 蛋 
放 天 
反 向 裁 止 反 疗 堆 止 要 压 
电 ” 泪 | 电 演 和 数 降 牙 
TcB0 | cp | JTJcgo |Fcp | pr | ce ic | 入 BES | cp8S | 了 8 
(A) (YY) (页 ) (Y) | 和 刘 血 尺 式 (V) | (A) (《Y ) 《Y) 《 太 ) 
二 过 ES 3 | “可 _ 轴 
工 共 T0 工 共 10 20 扑 3 特 开 300 联 荆 细 
工具 10 荆 上 县 10 20 各 引得 于 300 癸 下 坦 
工具 10 工 基 10 30 5 证 工 300 血 工地 
工 攻 1T0 工 上 了 0 30 扣 了 上 300 荆 症 
于 有 10 工具 10 3 6 5 王 工 300 细 工人 
工 共 10 了 总 10 8 丰 3 了 开 300 了 za 工 专 
工具 1 工 共 10 40 间 3 下 308 耳 工 蔚 
了 呈 10 工 攻 40 40 昌 5 让 工 300 了 于 志 
508 了 百 工具 6 20 41000 T 150 估 300 王 于 组 
509 习 6 工具 和 20 1000 工 |50 翰 300 科 开 如 
500 + 白 工具 和 20 4000 工 150za 380 垃 工地 
500 屏 日 卫 及 6 20 1 1006 工 150 位 300 芋 贡 
500 吕 工具 6 20 1 1008 1 150 普 388 了 TI 
500 aa 6 了 有 6 40 了 5 5 150m 1 300m | 1 了 全 
10038 T5 了 J00 aa 3 2 5 钰 工 工 芋 王 
T003a 了 5 {00 1 让 10 厂 3 在 开 2 工 志 
S00 an 140 1 1 10 10 | 了 0 | 匠 簿 500 工 王 
5 有 了 0 了 0E 1 30 夏 130 了 工 二 3 所 
500 10 工具 40 了 0 10 1410 得 500 组 革 伺 
500 了 0 也 了 30 1410 110 了 甘 500 荆 了 也 
300a 10 工 R 40 25 200 6 | 5 0.9 | 350 弓 了 全 
100 na 10 T08 TI0 2S 200 6 与 王 0.9 350 伍 工 青 
300 TI 工具 荆 23 200 人 S 王 0.9 350 志 工 姐 
100 10 100 3 10 25S 200 6 5 了 匡 0.9 350 卫 工 王 
300 mn 40 工 革 10 25 200 折 5 组 0.9 350 姻 工 志 
100 tn 10 工具 了 0 25 200 和 屯 珀 0.9 350 卫 工 纠 
工具 TI00 了 0 40 280 3 |115 王 300 组 3 地 
500 3 10 10 20 10 5 组 王 300 了 王位 
T00 了 0 180 a 10 20 10 110 甸 了 300tm 工 1 
300 了 10 也 10 20 10 了 所 300 圾 工 纪 
500 za TI0 了 上 30 20 了 110 姻 300 地 工 坦 
IT00 1T0 190 工 了 0 30 200 6 号 过 工 800 卫 工 组 
了 0 和 410 JP 习 10 30 2980 10 1410 地 工 800 荆 惠 
508 10 于 只 了 20 E0 SI 下 3009 王 二 下 
300 aa 了 10 并 和 了 人 38 2 1 Ia 到 卫青 
500a 1 10 工具 10 2 10 | 5m 1 300 刀 | 工 也 
3230 人 全 了 工具 了 10 20 10 110 翁 卫 5003 了 全 
SS0 an 了 了 王 共 了 人 2 1 号 了 开 300 荆 于 
300 2 了 生 流 1 20 20 号 证 工 300 工 所 
0 全 了 卫 污 1 20 生 下 得 人 300 了 im 工 诅 
00 人 工 于 歧 了 60 0 12 地 于 500 地 3 也 
SO08 蕊 了 0 这 晶 了 0 20 419 |110 姻 工 500 他 于 雪 
300 3 0 耳 县 了 0 el0 | 0 120 卫 了 | 500 宇 与 码 
508 32 0 工具 了 0 60 410 120 位 1 | 5083R St 
200 a 10 | 500a 10 30 200 工 5 了 | 500m | 3 摆 
T60 芋 30 00 3 30 25 10 5 如 了 500 耳 工 级 
TO00 30 了 于 D9 3 30 25 | 10 S 世 了 500 了 za 工 媚 
100 3 30 JT80 30 25 于 号 地 相 500 所 工地 
T08 所 38 工 Gf 39 29 T6 5 志 了 5003 工人 熏 
TO00 aa 38 了 00 生 30 25 E0 所 了 3S00 二 工 伍 


| 
Eeew 


也 
瑟 


3 
了 召 
了 


ea 
GT 人 


一 
ho ho 人 
上 


最 

大 

耗 

获 

功 

率 
号 号 ca 
( 彰 ) 

荆 | 30CG160 了 D 300tm 
人 30C G160 了 D 300 王 
3 3C GT160D 300H 
帮 3CG160D | 300 人 也 
30C G160D | 300zm 

| 

6 | 3CG160D | 300m 
7 3CG160D 300 了 
8 3CG160D 300 卫 
9 3CG1601I 300 了 
10 3CG260D 300 位 
1 | 3CG160 卫 300 伍 
了 2 3C G160 蕊 300m 
13 3CG100 卫 300 
TI4 3CG160 忆 300 
5 3CG160 了 300z 
16 3CG160 尼 300 王 
17 3CG160 忆 300 和 m 
18 3CG160 卫 300 人 年 
了 9 3CG160 防 300 姑 
20 | 3CG160 也 300 了 
21 3CG160 玉 300 耳 
22 3CG160 也 300m 
23 3CG160 匡 300 台 
24 | 30CG160E 300m 
25 3CG160 区 300 茵 
26 3CG260 卫 300 了 
27 XCGEP3348 300 刀 
28 XGEFPp3352 300 了 和 
29 3CG561 300 了 
30 | 3CG11G 300 刀 
31 | 3CST1LG 300 也 
32 | 3CG11G 300 如 
33 | 3CG11G 300 妈 
30CG1LG 300 垃 
35 30CG2 和 300 卫 
36 | 30CG2A 300zma 
37 | 3CG2D 300 地 
38 | 3CG4A 300 卫 
39 3CGTI0G 300 雪 
40 | 3CGT11A 300am 
41 | 3CG11A 300 了 和 
42 | 3CG11A. 300 科 
431 3CG1ILD 300mm 
44 3CGTIID 300 了 如 
45 3CG41f1D 300 卫 
46 3C G9015 300 血 
47 | 3CG9015 300 如 
48 3CG1LB 300 纪 
49 | 3CG3B 300 血 
5s0 | 3CG33B 300 如 


Ta cs 


0 


10 
10 


1。 低 


小 


频 


1.3 硅 PNP 型 


功 


小 


征 旺 最 集 电 极 集 电 极 发 射 极 
多 高 
交 - 基 极 | -发 射 极 | - 基 概 
电 结 
率 流 漫 击 穿 电压 击 穿 电压 击 窗 电 压 
矿 (88)CBO 矿 (BR)CBO 矿 (5R)BBO 
Tc | 7c | Tu 了 Tc Tcz 了 BEB 
(及 ) (A) (他 ) | (YY) (和 A) (Y) (A) (Y) (A) 
20 姻 175 180 | 工 刀 44 100 只 
20 如 75 180 100 4 100 必 
20 茵 T75 TI80 100 蕊 生 100 上 
5 伯 20 坦 180 500 了 4 100 忆 
20 握 工 75 T180 100 记 攻 100 只 
20 地 175 180 100 册 4 了 00 纹 
5 世 20 旨 工 75 180 100 只 14 了 00 
5 地 20 垢 75 180 100R 4 了 00 
3 切 20 也 了 510 180 100 上 T80 100 了 un 人 4 IT00 山 
瑟 二 20 细 175 180 100 4 了 00 忆 
20 了 工 75 220 TI00R 4 00 了 
20 了 如 175 220 1I00 业 4 了 00 愉 
20 匡 工 75 225 1T00 220 I00i 100 只 
20 垢 220 T00 4 I00 电 
20 卫 工 75 220 工 纪 4 100 户 
20 如 | 175 220 | 100 4 | 100n 
20 据 175 220 100R 胡 工 00O 电 
5 人 20 绒 220 500 4 T00 
5 垃 20 好 150 220 T00m 220 I00 关 4 I00 已 
20 韦 工 75 220 二 00 刀 4 100 
扣 20 垂 T75 220 00 也 4 100h 
20 韦 工 7S 220 ID001 4 T00 及 
20 癸 工 75 220 T00 4 I00u 
5 锯 20 癸 了 75 220 100j 4 100 
与 了 20 所 了 75 220 I00 必 4 TI00 
5 世 20 世 175 220 TI00 4 了 100 呈 
TI0z 30 拉 75 60 500 册 45 20 握 6 20 垃 
10 卫 3f0 卫 75 60 5S00 45 20 人 也 6 20 了 ma 
工科 50 了 295 50 50 5 100 也 
50 姻 T73 相 100m 12 I00 用 3 100 瞩 
30 二 TI75 15 工 00u 2 TI00R 3 IT00 上 
30 包 75 15 T00 有 12 T00 忆 3 100 
30 刀 1T75 TS 100 12 100 3 100 上 
30 卫 TI75 15 100 几 12 00 R 丰 10C 中 
30 匡 T75 20 100u 15 TD00 只 4 IT00 忆 
30 卫 TI50 1T00 5 100m 寻 100 
30 所 T75 20 100 此 二 了 00 hh 4 TI00 
30 了 Ia 1795 20 TI00 ma 工 5 TI00 愉 3 100mu 
50 地 73 20 1T00 工 5 100 3 100 由 
50 了 工 75 20 100 5 100h 3 100u 
30 据 工 75 20 TI00 TS 100h 3 T00 愉 
30 纠 175 20 T00 工 5 100 二 100 
30 卫 工 73 20 00 5 I00 贡 3 100 忆 
50 匡 工 75 20 100 TS I00R 3 TI00 必 
5 地 30 据 75 20 100 工 5 100 贞 4 JT00 
了 工 得 50 了 年 工 25 20 18 3 
工 租 IT00 血 T50 25 T00 20 100 册 4 I00 了 上 
40 了 地 工 75 20 20& 20 20 册 4 20 攻 
30 好 了 75 30 100 25 100 4 00 记 
30 如 75 30 TI00 只 25 T00 员 4 TI00 眼 


了 0 忆 IT0 
T0a 0 
100a 40 
500 工 10 工具 
500 媚 I0 工 几 
500 aa 10 工 上 
500 了 10 了 儿 
500ma 10 工具 
500 工 10 工 几 
500am 10 工业 
500 共 10 工 内 
了 00 19 1003 
S00 王 10 了 内 
500 aa 10 工 上 
500aa T0 工 上 
500 工 10 工 有 
500 了 an I0 工 几 
500 J0 ， 工 R 
S0 3 10 工具 
50 了 了 8 
200 an 10 500 
10 500 aa 
TI003 140 T00 aa 


180 


270 
270 


400 


(YY) | (A) (Y) (Y) 
10 .5 所 工 500 血 
10 5 也 工 500 纯 
1T0 5 匡 工 500 姻 
T0 5 王 工 500 了 za 
10 5 了 工 500 了 
10 引 茵 工 500 了 
10 5 卫 工 S00 联 
10 5 巧 工 500 卫 
10 弛 姻 工 500 了 
I0 5 也 工 500 匡 
10 5 也 工 500 和 
10 3 了 】 500 
IT0 与 也 工 500 
TI0 5 了 工 500 卫 
10 垢 荆 500 世 
10 3 了 工 500 姻 
10 5 了 工 500 血 
10 3 了 二 500 症 
10 5 耳 工 500 钙 
10 3 匡 工 500 了 za 
10 5 匡 工 500 了 和 
10 3 茵 工 500a 
10 于 了 工 500 姻 
10 5 也 工 500 姻 
10 5 也 工 500 印 
10 5 耳 工 500 联 
10 3 匡 0. 500 卫 
了 0 号 也 0. 500 了 za 
工 20 也 5s00mm 
10 10 了 工 300 了 m 
10 IT0 茵 工 
10 IT0 拍 了 
0 工 0 匡 于 
10 I0 荆 500 如 
10 I0 了 za 500 芭 
10 1T0 芋 工 500 刀 
10 T0 了 Ia 500 了 
10 5 工 300 血 
10 5 茵 工 300 了 im 
10 10 了 aa 1 300 姻 
10 10z 工 
10 10 人 也 工 
10 10 廿 工 
JT0 10 纠 工 300 和 如 
10 T0 耳 1 
5 工科 500za 
5 工 世 工 500 
10 5 位 小 300 颈 
10 T0z 工 300 卫 
6 5 志 2 


太 3 -=07 二 
A3-07A 


A4-013 
Ad4-01B 
A4-01B 
人 A 人 4-01B 
Ad4-01B | 


A4-01B 
A4-02B 

A4-01B,A3-07Ai 
A3-07A | 
A4-01B | 


A4-01 召 
A3-07A 
A4-01B 
A4-01B 
A4-028B 


A3-07A | 
A4-01B 
A4-01B 
A3S-07 人 A 
A4-013B 
| 
1 


A4-013 
A4-01B 
A4-01B 
A4-01B 
人 4-01 马 


具 4-f01 也 
A4-01 马 
A4-01 孔 
人 A4-01 电 
A4-01 也 


A4-01 晶 


他 


总 己 名 人 ww 上 


15 


16 
17 
T8 
19 
20 


一 一 一 os 


| 
| 最 圣 征 
序 再 大 
散 
| 功 
| 
Pcwr 7 Fecg | 7c 
号 | 号 
| (而 ) (7z) | (7 (人 ) 
3 _ 
1 3CG3B 300mm 80M 10 | Sm 
2 3CG4B 300zma 80M 
1 3 3CG2B 300m 30M 
人 4 3CG28 300 了 和 80M 
5 3CG2 瑟 300m 30M 
6 3CG3R 300ma 80M 1 切 | Sm 
7 30CG10H 300 了 a 80M 
1 8 3CGLLE 300 如 30M 
9 3CG11E 300 了 aa 30 了 
10 3C GTLE 300 和 30M 10 | 5 
11 | 3CG1LE 300 了 30M 10 | 5m 
[12| 3CG1H |300m | 50M 
| 33 3C GTTL 孔 300zm 30M 
!14 | 30CG11 百 300 上 m 30M 
1 15 3CG11 300 姻 20M 
16 30CG3C 300 和 m 30M 
| 17 3CG3C 300 纽 80M 10 | 5 
| 18 3CG3C 300m 830 10 | 5 
〗 中 19 3CG3F 300 了 oa 80M 10 | 5m 
20 3CG3F 300 80M 
| 翅 3CG3D 300 了 ma 80M T0 | 5 
22 3CGILLB 300 加 80 10 | 5m 
4 23 3CG11B 300 血 80M 10 | St 
| 2 3CGI1LB 300 细 80M 
| 35 3CG11B 300z 80M 
| 
1 26 3CG2D 300m 80M 10 | Sm 
127 | 3CG3D 300mm 380 了 
和 | 3CG3E 300m 80M 
| 2 3CG3E 300 联 80M 10 | 5 和 
| 30| 3CG101 300 了 80 到 
1311 3CG1T |300m | 80M 
:32| 3CGHLI 300z 80KM 
1 33 3PGT1LI 300 伺 SO 
134| 3CG1I | 300m | 80M 
1 35 30G20 300 翅 80 训 
| 36 | 3CGG2C 300zm 80M 
| 37 3CG2R 300mm 8 
33 | 3CG11E 300mm 89M 
|139| 3CGH1PF | 3o0m | 8 
140| 3CG11F 300 mm 0M 10 | Sa 
| 4 3CG11E 300a 830 区 10 | 5m 
142| 3C6G1LC 300 了 aa 80M 10 | Sm 
| 43 30CG11C 300 了 80 玉 10 | Sa 
144| 3C6G1C | 300m | 80M 
45 366411C 300 甸 80M 
全 3CG11C 300 圈 89M 
4 如 | 30G101A | 300i 30M 
| 3CG10IB | 300 和 也 80 订 
| 49 3CG101C | 300 了 80M 
| 50| 3CG101DP 1300m 85M 
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1。 低 频 小 功 
1 隆 :| 人 夺 PNP 型 小 

站 最 集 电 极 集 电 棚 发 射 极 

泊 - 基 枢 - 发 射 极 - 基 极 

证 4 

二 
电 
流 温 | 者 穿 电 压 击 穿 电 压 出 穿 电 压 
斑 (BR)CBO 广 (BR)CEO | (BR)EBO 
《ecW | 了 TcB Tc 了 BEB 
《AAA》 (人 ) | (CCVY) (A) (Y) 【全 ) (Y) (及 ) 
50 和 | 150 30 | 100h 25 | 100k 4 |3200n 
30 姻 | 175 30 | 100h 25 | 100h 4 | 100h 
30m | 175 40 | 100p 30 | 100P 4 | 1008 
30m | 175 40 30 4 
30o | 175 40 | 100n 30 | 100n 4 | 100n 
30m | 4175 | 40 13100h 35 | 100h 4 |]I00R 
50E | 175 40 | 100R 30 | 100h 4 1】 it00n 
30a | 4175 40 | 100h 30 | 1001 4 1 100n 
50 细 | 475 | 40 | 100p 30 | 100R 4 100PR 
30 邱 TS0 40 100 30 00 4 IT00 
30m | 175 40 | 100p 30 | 100p 4 | 100h 
30m | 175 40 | 100 30 | 100h 4 500p 
30a | 175 | 40 | 100 30 | 100R 4 ] 4100 
30m | 175 40 | 100 30 | 100h 4 1 1T100 
50m |3175 | 4 | 100k 30 | 100i 4 | 1008 
30m | 173 40 | 100 卢 35 | 100 4 00 
S0m | 150 40 | 100p 35 | 100 4 1700 
50m | 175 40 | 100 35 11008& | 4 1100h 
50m | 175 40 | 100h 35 | 100h 4 | 400h 
30o | 175 40 | 100 35 | 100h 4 100hR 
50m | 150 50 | 100R 40 | 100& 4 | 100B 
30tm | 475 50 100 40 | 100& 4 | 100 
30m | 150 50 | 3100 40 |100R 1 4 100h 
30m | 415 | 80 |30ok 140 |3on | 4 |3100n 
50 于 人 5f TO00 妈 40 100 4 | 了 00 
sg0m 1475 | 50 |100R 435 | 100 4 | 1008 
30 刀 | 175 50 | 100& 45 | 100& 4 1 100R 
30tn | 175 50 | 100 玫 4 | 100h 1 4 ;31008 
50 锯 | 175 50 | 109 愉 45 | 100h 4 | 1008 
如 T75S 00 了 00 50 T00 4 j 400 
sm 45 | 的 1108 | 5 1100p 4 | 100 
30 弓 75 60 100 咏 50 TI00R ) 4 1 了 9 人 上 
30 切 75 80 IT00 电 S0 I00h ;本 了 0 最 
30 二 上 73 6 了 090 汪 人 了 00 过 100& 
30m | 175 70 | 3400 下 60 | TI00R 人 4004 
30m | 175 | 加 6 14 1 
30m | 475 70 | 100 60 | 100R 4 300 愉 
30 吧 | 175 70 | 100 60 |100nR | 4 j 300 
Sm | 1 | 70 10 | 的 |31008 | 4 500 
30m |315 | 70 10k | 6 |3100R ， 4 |300 
| 

30m | 450 70 | 100P 60 | 1400 4 100 
30m | 4175 | 80 | 100 70 | 100R 4 了 4004 
30m |4s0 | 80 |34008 70 | 1008 | 4 ] 400 
50 乌 T7S 80 100 上 70 To0E ， 4 工 00 吕 
320m 4135 | 80 | ioh | 70 11 | 4 100 
30m |415 | 80 1400n | 70 |3100n | 4 |]100n 
50z | 4175 80 | 100 80 |3100k | 4 站 400p 
5 和 | 175 80 | 100 80 | 100nm ) 4 13400p 
s0m | 475 | 100 |1008 3100 | 100m | 4 | TI09 瞩 
50 钙 | 175 | 100 |31008 1100 |100 4 1400 


实 芭 若 


鼎 关 有 六 关 is Fs 
宇 吧 宇 喇 空 


二 本 


二 


要 
三 辫 下 


流 前 余 条 
灵 彤 
应 | 
大 | 
压 | 
1 
数 降 著 降 
rcpl yc jgs|l Fcgs 了 4C 
5 形 好 
Ia (YY) (入 ) 《YY )》 (Y) (有 | (AAA) 
人 ER | 
| 
了 0 号 二 世 灿 皇 镍 了 0 地 有 A3-97A 于 
TO 与 级 了 300 据 工 二 了 地 入 4-0T 吾 2 
20 了 10 了 个 红 500 了 工 王 卫衣 A4-01 加 3 
270 T0 TO 王 工 500 科 工 耿 0 也 A4-0I | 4 
40 0 0 过 500 全 工 理 了 0 弛 A4-01 呈 | 3 
270 E0 工 0 弓 划 3500 二 工 扭 了 0 翁 Ad4-0tB | 6 1 
了 0 5 妞 上 30f 本 荆 租 1 所 A4-01B | 7 
40 | 10 | 410 和 1 志 | 10 旭 A4-0lB | 8 
40 T0 工 0 绒 工 300 生 工 便 0 全 A4-04 马 9 
10 10 刀 T 和 了 工地 10 握 入 3-07AA 10 
200 10 TO0 刀 汪 工 王 0 世 A4-0E | 工 
60 《0 0 全 工 工 珀 了 0 过 4-018B | 12 
60 10 0 证 提 工 丛 9 吉 Ad4-01 引 | 13 
10 10 姻 500 过 主角 了 0 二 A4-01B | 14 
60 10 10 弓 了 300 了 工 坦 10 握 和 4-01T 下 | 15 
各 与 坦 已 工 租 0 A4-01 了 16 
D 钮 上 1 工地 了 和 组 A3-07 太 了 7 
10 5 王 工 工 埋 I0 理 上 4-01 吾 Tg8 
30 与 码 工 工匠 0 锯 A4-01j 19 
6 了 也 2 1 也 T0 鱼 A4-01 呈 | 20 
0 吕 组 工 了 了 级 4 地 上 3-07 生 2 
208 了 开 组 工 工 弓 了 0 卫 点 4- 人 也 2 | 
10 | 410ma 1 了 [ia | 10m A3-07A | 23 4 
20 40 了 人 地 于 工夫 40 姐 生生 -0 如 24 | 
20 1 10 拼 300 如 | 荆 仿 10 甸 A4-01 马 | 25 
了 人 5 组 工 工 和 TI0 阻 点 4-01 了 吾 26 
6 S 垦 工 雪 T0 王 大寺 -0 吾 37 
6 号 二 也 于 过 10 上 A4-01 了 328 
生 号 记 了 工地 了 0 还 上 4-0TB 129 
了 人 忆 组 荆 300 卫 垃 0 生 4-01L 吕 | 36 
60 30 10 了 ma 3269 如。 | 工 王 10 十 A4-01B | 3 
60 49 了 0 所 寺 革 似 1410 组 A4-013 | 32 
60 10 了 @ 冯 中 : 组 了 0 卫 A4-018 133 
410 了 人 忆 人 和 荆 捍 了 日 开 Ad4-0183 | 34 
20 1 10 了 疆 500a 1m 10 甸 A4-01 了 | 35 
270 工人 工 0 理 芷 500 证 ， 工 坦 10 卫 太 4-04 世 36 
40 0 0 姐 509 们 | 工 租 T0a 入 红 昌 37 | 
40 | 40 | 49 吕 工 1 组 | 10a 及 4- 忆 有 | 38 | 
40 0 工地 工 300 耳 了 地 了 0 地 入 4- 民 吕 39 | 
200 10 10 鱼 工 工作 10 血 上 4-01B | 40 
10 10 考 1 王 了 纽 10 鱼 A3-07A | 4 人， 
200 | 10 | 10m 1 Im | ti0m | Ad0E | 3421 
T0 了 人 好 工 二 半生 了 分 衣 A3-074 143 
20 0 8 位 工 308 弓 工 组 卫生 -0 也 44 
20 IT0 T0 屯 旦 荆 弛 了 8 于 太 4-01 脂 45 
10 10 刀 工 卫 组 10 纪 上 4-01B | 461 
各 与 拉 和 36H 全 二 斌 TI0 卫 点 站 -01 耻 47 
二 5 吕 理 上 0 和 误 了 工 扒 也 狂 A4-0IB 1481 
350 各 与 理 工 500 隔 于 经 下 理 入 4-01 总 49 1 
150 加 号 种 工 500 妞 芋 经 了 地 各 站 -0 站 3 | 


人 rootiviaaieese enke rearavav einanse 一 一 一 一 ev- 一 -一 -一 ~ 一 一 一 一 
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最 特 征 最 最 集 电 极 集 电极 发 射 极 
序 型 大 大 全 
东 多 
， 许 | | - 忒 名 发 射 极 基 祖 
功 也 
率 频 率 流 漫 击 穿 电 芷 韦 穿 电压 击 穿 电压 
和 广 (BR)C80 | 六 (BR)CEO 矿 (BR) BBO 
二 二 也 c fr |Fegl yc ， ycx |Trw 7 7 5 
(而 ) | (Hzy) | (V) CA) CA) ov) CA TV CA VCA) 
5 EN | 区 
1 3CG1I0IE | 300m | 80M 50 名 |175 |120 | 100m | 120 |1oon 4 100 
2 3CGI10LEF | 300m | 80M 50m 13475 |120 | 100R | 420 | 3100n 4 100h 
3 3CGI4A |300m | 100M 30 刀 | 150 | 45 4 
4 3CG1UMB 300z | 100M 30z 1350 | 25 4 
5 3CG14C 300m | 100M 30za | 150 | 35 4 
6 3CG14D | 300m | 100M 30m | 150 | 45 4 
了 3CG1UE | 300m | 100M 30a | 450 | 5 4 
8 | 3CG1HRF |300m | 100M 30m | 150 | 6 4 
9 3CG2D 300 和 | 100M 30am | 3175 | 20 1 4 
10 3CG2G 300m | 100M 30am |475 | 20 | 100n 15 | 10gn 4 100p 
11| 3CG3A 300m | 100M 30am 41475 | 20 4 
12| 3CG3A 300m | 100M 30m |175 | 20 | 100n 15 | 100n 4 100p 
13 | 3CG3A 300m | 100M 30m |3475 | 20 | 1008 15 | 100n 3 100h 
141 3CG3A 300 和 | 100M 30m |175 | 20 | 100 各 | 100n 4 100h 
15| 3CG3A 300m | 100M 50m |3475 | 20 | 100 15 | 100h 4 100 
161 3CG3A 300m | 100M 30m |150 | 20 | 100h 15 | 100n 3 100m 
17 1 3CG3A 300z | 100M 30m |175 ，20 | 100n 15 | 100h 4 100 
18 | 3CG4A 300m | 100M 30m |175 | 20 | 100h 15 | 100n 3 100 上 
19 | 3CG4A 300i | 100M 30m |3175 ，20 | 0 415 | 10p 3 100 
20| 3CG4A 300m 1 T00M 10m | 30m 30 | 100 45 | 100n 4 100 
21， 3CG4F 300m | 100M 10m | 30zm 20 | 100 15 | 100h 4 100h 
22| 3CG4G 300m | 100M 10m | 30 血 20 | 100 15 | 100n 4 100p 
23| 3CG4G 300m | 100M 30m |1475 :20 | 100 15 | 100h 4 100R 
24| 3CG9A 300m | 100M 30 和 如 | 175 ， 15 | 100h 4 100p 
25 1 3CG9A 300m | 1I00M 30m 11475 | 1 | 100a 15 | 100n 4 100 
26 | 3CG9A 300m | 100M 50m |j4955 | 和 1 | 100n 全 | 100n 5 100p 
27 | 3CG9B 300m | 100M 30m |175 | 25 | 100n 1 | 100R 4 100 只 
28 | 3CG9B >00m | 100M 50m | 175 | 25 |) 100 1 | 100p 5 100m 
29 | 3CG9B 300m ，100M 30m | 175 15 | 100h 4 100m 
301 3CG9C 300m | 100M 30m | 175 15 | 100n 4 100p 
31| 3CG15A | 300m | 100M 30m |150 1 30 和 5 4 
32 | 3CG21 300m | 100M 50ma | 175 1 | 100n 4 100 
33 | 3CG21 300m 1 100M | 50i | 175 15 | 50n 4 50 
34 | 3CG21 300m | 100M 50m |150 | 20 | 100a 1 | 100p 4 100 
35 |] 3CG21 300i 1 100M sm |175 | 415 | 50 15 | 50h 4 50 了 用 
36| 3CG321 300m | 100M 50m | 150 15 | 50n 4 50 忆 
37 | 3C6G21 300m | 100M 100z ，175 15 | 100n 4 100h 
381 3CG321 300z | 100M 50 联 “| 150 15 | 100p 4 100 上 
39| 3CG321A | 300m | 100M | 50m | 150 | 345 15 4 
40 3CG21A 300 生 | 100M 50zmn | 175 1 | 100h 4 100 
| 41| 3CG21A | 300m | 100M 50z |1s0 | 20 |100n 15 | 100n 4 100a 
42| 3CG2IA | 300m 1100M 50m | 175 1 | 50n 4 S0# 
431 3CG21A |300m | 100M ; 50m :175 | 1 | 5s0n 人 | 50 4 50 有 
44 3CG21A | 300m |100M 50m |14175 | 20 | 31008 15 | 100n 4 1003 
451 3CG21A |300m | 100M 50m | 175 三 | 100 4 100 
146| 3CG24A | 300m | 100M 50m |，150 15 | 50n 4 50B 
147 | 3CG2TA 1300m | 100M 8 50m | 175 15 | 50p 4 50R 
,48| 3CG2IA | 300m 1100M 50m |15 | 1 | 5s0n 15 | 50h 4 350 请 
1491 3CG2IA | 300m | 100M 50m | 150 15 | 50R 4 50 
| 50 3CG21A | 300m | 100M T0m | 50am 1 | 50 4 50 
ev 


功率 
集 电极 
” 基 裤 
反 向 项 下 
中 流 
7c8o | 厂 c 
(入 ) | (7 
1 
100nm 号 
1003a 1 折 
1003a 上 10 
100a 10 
100a 10 
1002 ，10 
100a ， 10 
100 3 10 
1I00aa 10 
300 za | 10 
100 aa 10 
300 aa 10 
380 3 了 
300 na | 10 
100a 10 
S00 10 
300 10 
500 工 五 
500 习 TI8 
100 0 
10 aa 10 
JT00 于 10 
100 10 
1090 1G 
IT00 工 10 
T03 10 
10a 10 
100 荆 10 
100 na 10 
5 县 410 
500 za 10 
5 共 10 
5 及 10 
500 芯 1I0 
3N0 工 10 
200 10 
500 刀 10 
3500 na 10 
500 3 10 
S00 工 10 
500 卫 10 
500 10 
300 翌 10 
500 2 10 
500 刁 10 
500 10 
500 了 10 


| 


极 管 
极 管 
集 电极 电 流 前 伤 和 
二 外 序 
- 发 射 极 向 
放 大 | 
反 启 截止 玲 | 
电 流 系 数 降 压 降 
TcEo Fcg | 玫 P 己 1rcg| Tc 17Fps| Fecgs 了 TB -45 呈 
《 义 》 (VY) | zi Tn3 芒 (V )》 《大 》 (Y) (了 》 (A) 《上 ) 
100 1 5 20 50 6 避 扭 和 500 志 工 垃 1 了 A4-01B 工 
100ama1 15 S0 T150 6 5 蔚 二 500 荆 工 志 10 和 A4-01B 2 
5000| 1 25 270 T0 S 三 了 3500 卫 工人 了 0 地 A3-07A | 3 
500nj 10 25 270 I0 5 所 卫 300 好 工 垃 10 垃 AS3-07 从 如 
500a| 30 25 270 IT0 引 皇 工 500 纯 工 也 10 癸 A3 07A 5 
500a| 10 | 235 270 | 10 5m | 1 | 500m |ftm | 10m A3-07A 6 
500a| 418 25 270 10 5 地 工 500 了 za 工 世 10 卫 A3-07A 7 
500 a 10 25 270 10 避 扯 工 500 刀 于 人 垃 ID0 卫 A3-07A 8 
100n| 190 | 和 5 270 | 2 T0 匡 了 500m | fm 10 血 A4-01B 9 
1 18 40 10 工 和 和 500 耳 二 各 TI04a A4-01B 10 
100nmn 10 25 270 10 II0 插 工 500 鱼 二 菇 TO 地 A4-01B 下 
Th 所 28 6 地 工 500 卫 工 匡 TO 了 和 4-01B 12 
1 1 切 20 10 中 地 工 T - 工 志 T0 细 A4-01B 13 
4 18 20 10 5 地 工 半生 工 班 T0 卫 A4-01B 14 
s00aa | 1I0 25 各 10 丘 了 300 癸 芋 垃 T0 二 A4-01B TS 
1 外 10 20 180 6 3 组 800 工 血 划 了 和 A4-0T 16 
40 10 马 十 500 志 工 垃 10 坦 Ad4-01B 工 7 
工 | 区 20 10 号 ] 震 10 位 A4-01 了 18 
1 上 | 了 0 20 :10 与 位 T0 科 入 4-01 瑟 | 19 
1 3 也 40 -6 5 了 工 3500 姻 10 地 A4-01B 20 
Tu 1 40 各 号 姐 工 500 弓 0 鱼 A4-01B 21 
1 3 也 40 6 S 芭 工 500 和 TI0 缮 4-01B 22 
1000n0| 16 80 1T0 总 了 工 300 据 二 纪 TI0 世 A4-01 卫 23 
106 140 20 10 5 位 900 志 | 200 志 工 垃 0 过 A4-01B 24 
100m| 370 20 工 0 了 瑟 000 刀 | 300z 工 坦 了 0 位 A4-018 25 
1005a| 训 20 工 10 组 2300 位 | 300 征 工 纪 10 地 A4-01B 26 
100 工 | 10 20 40 工 TO 了 900 纪 | 300 垂 于 卫 TI0 王 Ad4-01B 27 
100t|】 10 20 40 再 10 垢 900ta| 300 了 工 匀 1 了 匡 4-01B 28 
10m| 加 40 10 5 所 900 纪 | 200 和 如 工 织 TI0 纪 A4-01B 29 
103| 40 80 咏 900 妈 | 200a 工 世 IO 也 A4-01B 30 
1 30 | 30 270 |」 340 10 了 和 a 1 800zn | Ia 10 姻 A3-07A 31 
100ama| 40 40 270 了 0 0 坦 500 耶 号 地 30mm | A4-01B,A3-07AI 32 
10m 20 25 400 扣 36 志 1 500 地 3 地 30 卫 A4-01 呈 | 33 
工 员 10 25 200 哲 于 和 二 工 500 切 3 王 了 0 阻 A4-01 了 了 34 
10t1 20 30 如 30 二 工 500 志 3 30ta A4-01B 35 
10n| 30 40 200 后 3[ 昔 500 皇 3 组 30 荆 A4-01B 36 
10D01 雪 40 C 30 担 工 500 所 3 所 30 卫 A4-01B 37 
1 0 25 10 Tf 垃 A4-01B 38 
500 aa | 10 30 280 10 5 了 荆 500 匡 3 了 伺 30 阵 有 3-07A 39 
1 了 25 270 6 30 了 工 500 荆 3 二 30 卫 A4-01B 40 
In 05352060m | 1 1|5o0m |3ma | 10om A4-01B |4 
了 工 | 340 25 400 如 30 皇 工 500 全 3 全 30 纪 A4-01B | 42 
Th ai0 | 30 6|3m | 7 |som |3m | 30m A4-0TB | 43 
荆 必 1 30 扣 30 垃 工 500 地 3 二 30 人 二 A4-01B 4 反 
于 上 | 16 30 各 30 卫 了 500 缮 3 全 30 了 A4-01B8 45 
1p| 120 | 30 6 | 30@m 1 | 5s00m |3m | 30m A4-01B | 46 
1 19 40 200 人 30 址 工 3500 了 至 3 地 30 人生 A4-01B 47 
IE 3 40 80 10 5 给 了 500 了 3 二 30 纪 A4-01B 48 
1 二 40 200 6 30 伍 工 500 匡 3 也 30 纪 A4-01B | 49 
1 ITC 40 和 30 二 工 500 匡 3 世 39 芭 Ad4-01B 50 
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1. 低 频 小 功 
1.3 证 PNP 型 小 
RE 于 Ri SEE RE 
最 特 征 最 最 集 遇 极 集 电极 ;发 射 极 
型 大 大 | 
耗 多 - 基 级 | -发 射 术 | - 顾家 
苋 电 } 

率 河 率 流 温 记 穿 时 压 击 穿 电压 | 者 穿 电压 
PCBR)C5O | 7(BR)CEO | 三 (CBR)B8O 
语 Pcw Fr | Freg| re | ca | 7 大 Tep | 7 
〈 丽 ) (Hz) | (V)|(A) | CAI | VCOA CVD | CA) YY) | (A) 
3CG21A. 300 刀 100M 50 芭 3 58 上 4 50 也 
3CG21A. 300 卫 T00M 50 如 工 75 20 50 几 了 5 TO00 只 4 100 缚 
3CG21A 300 了 和 100M 10 0 弓 350 也 75 20 100 了 9 108 只 4 100 
3CG21A. 300 孟 100M 10 5 组 30 全 了 3 50 只 帮 50 忆 
38G21A. 300 了 她 100M 10 10 血 50 刀 T50 工 5 100 只 了 3 100 全 100 
3CG21A. 300 丘 TI00M 10 10 血 350 150 1 T00p 15 100 上 4 100 了 
3C G24A. 300 卫 100M | 10 Sa | 50 他 175 15 100 帮 100 
3C G25 信 300 生 | 100M | 3 5 如 | 50 弓 | 175 15 T00 4 | 100 
3CG30A 300 了 a 100M 50 据 175 20 TI00 15 100 上 4 TI00 
30C G30 扩 300 捍 100M 50 们 工 75 20 100 上 工 3 TO08 攻 3 100E 
3CG31A 300 了 100M 50 纠 了 75 20 T00 六 15 100 了 100 比 
3CG110 信 300 锯 100M 50 苞 1735 20 100 世 15 100 民 4 100 
3CG110A 300 伍 100M 30 地 了 75 20 00 15 100 只 了 100R 
3CG110A. 300 卫 TI00M 50 妃 15 1T80 了 及 二 TI00 只 
30G110A 300 和 1I00M 50I 15 100 汪 禾 100 
3CG110 太 300 包 | TI00M 50om | 4275 15 100 4 100u 
3CG110AA 300 如 100 而 50 纪 150 J5 100 几 引 100 了 此 
30 GT1I0A 300 所 100 订 10 10 纪 50 纪 175 了 5 100 才 100 
30G110A. 300 匡 1T00M 10 10 生 50 世 工 75 工 5 T00 4 00 有 
3CG110A. 300 刀 | 100M 50 匀 | 175 了 5 100R 4 100R 
3CG110A 300 卫 100M 10 10 姻 50 人 各 175 15 T00 占 胡 IT00 业 
3CG110A 300 和 100M | 10 | 10m 30 如 20 | 100 15 100 人 44 100 
3CG110A 300 他 100M 510 地 175 了 3 108 展 妇 T00 岂 
3CG112A 300 刀 100M 50 刀 了 75 开 3 T00 纵 4 100 记 
3CG1t2A 300 丘 100M 50 功 175 20 10 瞩 1S 100 忆 4 工 00 hh 
3CG112A 300 匡 100M S0z 175 20 100 有 TS 100 了 4 T00 到 
3C GT112A 300 100M 50 二 150 了 5 1400 用 枚 00 卢 
3CGL12A. 300 袜 T00M 50 了 3 175 T3 T00R 本 IT00 
3CG112A 300 恕 100M SI 15 1008 4 T08 世 
30CG112A 300 刀 100M 10 1410 也 501ta 150 了 5 00 色 人 T00 忆 
3CGT112 信 380 娃 100 斌 1T0 10m 50t 175 5 TI00R 巡 了 00 
30C GTI2A 300 和 如 | 100 划 S0tn 175 15 100 有 人 100 

30C G112A 380Tm 了 00 汪 30tm 175 工 5 4 
3CGI112A 300m 100 太 10 10 如 SO 了 100 电 4 100 
3CG210A 3800 据 T00M SOmi 了 5 30 世 4 50 有 
3CGTB 300 刀 100M 405m 175 20 20 电 20 20 才 20 世 
3CG1B 300 妈 400M 10 纪 Im 40 缮 150 20 20 且 20 20 愉 可 20 六 

3CG1B 300 匡 200 M 30 刀 150 20 20 4 
30CG14B 300 卫 100M 30 妇 75 25 00 卫 20 T00 电 0 400 愉 
30C G30B 300m 了 00 遂 50 纪 175 30 T00 20 100 mn S 了 00 电 
3CG30B 300 生 400 斌 30 所 175 30 了 100 屋 20 100 访 4 100n 
3CG3 了 3 300 了 400M 30 拉 175 30 100 具 2S 100 忆 人 00 

3CG3B 300a | 100M 30 血 175 30 25 4 
3CG3B 300mmn 100 导 30 纯 173 30 100 记 25 4100 记 4 100 
3CG3B 300 匡 100 导 30 蕊 150 30 IT00 忆 25 100 吕 4 了 00 册 
3CG4 3090 纪 100M 30 若 473 30 00 也 25 100 世 六 TD0 上 
3CG4B 300 刀 | 100M 30 钮 | 175 30 10 电 25 10 电 4 1410 
3CG4B 300 纪 4100 寻 30 丘 4175 30 100 有 k 25 100k 4 T00 上 
3CG48 300 开 100 隐 10 嫩 30 纪 30 1T00 也 25 100 只 二 100h 
3CG4 300 纯 100M 10 5 芭 30m 4150 30 T00 25 100 昌 4 100 
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功 这 三 极 
集 里 极 集 中 极 也 流 前 饱 利 - 
外 席 
- 莹 极 - 发 射 极 向 
放 2 
反 向 零 小 反 疝 裁 止 压 | 
让 流 让 流 系 数 降 压 降 | 
| 人 = 国 “ | 
7caD | F cpB | iczo | 7 了 cp 天 FE Freg| yc |7sgs| cgs TB 7c 呈 
上 EN 国 所 
( 扩 》 | (六 ) (入 》 (了 ) | 纪 衣 ta (V)| (A)》 | (YY) (Y) (A) (A) | 
| 
500a | 10 1 | 和 40 200 6 30 也 了 | 500m | 3 也 30 了 a A4-01B | 工 
100z | 120 | roa| 和 | 5| 40016130m | 1 | 5om |3ma | 30m | A4-0TB | 2 
3500 10 工 攻 10 25 270 10 10 垃 1 500m | 3 了 30 亿 太 4-02C 3 
5002 1 40 人 | 32420 25 270 6 30 了 和 工 500m | 3 30mm 和 A4-01TB 4 
100 全 10 SO08 了 1 3 300 10 10m ;， 工 500 刀 | 3 刀 30 灵 A3-07A 引 
100a | 40 S00a | 410 30 300 10 10 血 1 1 500 他 30 全 A3-08A | 6 
100a ， 伯 100a | 区 30 270 10 10m |， 900 生 | 100 如 | 3 了 30 拉 A4-01B 1 7 
1203 | 10 10a | 40 30 270 10 10 了 1 300 各 | 3 也 30 壬 么 4-01B 8 
300 3 10 三 用 1 20 200 6 SEE | 900 各 工 了 地 T0 全 A4-0[L 再 9 
300a | 褒 工 | 419 20 200 6 5 | 900m| 300 和 | 1 10 严 和 4-01B | 10 
300 人 | 了 | 了 20 200 6 3 和 | 900m， 300m | 1 所 10 卫 A4-01B | 了 
1005 | 动 100m | 10 25 10 10 折 1 | 300m | 3m 30 血 A4-01B | 志 
1093a | 于 100a | 10 25 10 10 了 工 500za | 3 灵 30m A4-01B | 13 
100a | 10 1008 | 410 25 10 10 了 mm 1 500I | 3 所 30m A4-0tB |， 14 
400a | 340 400z | 0 23 10 10 和 1 500z | 3 了 30 刀 A4-01B | 45 
100a | 320 100m | 工 25 10 10 失 I 500m | 3 鱼 30 了 血 A4-01B | 46 
100ma | 40 100az | 30 25 10 10 严 1 500m | 3 30 锯 A4-0tB 1 17 
100 皇 10 1080 荆 :0 235 10 10 了 工 5009 | 3 阵 30 丘 A4-01B 18 
3100a | 10 100a | 410 25 10 10 仔 I 500 生 | 3 了 30 孟 Ad4-01B | 19 
100a | 10 1008 | 10 25 270 10 10 了 1 500m | 3 了 30 了 A3-07A_ | 20 
二 
100a | 10 100a | 320 25 270 10 | 10tm 工 500m | 3 了 30 姻 Ad4-01B | 21 
100a | 10 1002t | 19 25 10 10 了 工 500m | 3 30ma 人 4-01B | 22 
100ta | 30 100z | 10 25 270 10 10 如 1 500o | 3a 30 阵 A4-01B 23 
100a | 8 1002 | 340 25 10 10 了 工 500m | 3 30 A4-01B | 24 
100n | 芭 | 1002 | 1 25 10 了 于 I 500 包 | 3 了 309a A4-01B | 和 5 
T00ma | 了 100a | .10 25 10 10aa 工 500ma | 3 了 30ma A4-01B 1 26 
3100a | 了 100 | 40 30 200 10 10am 荆 500 刀 | 工科 10 也 A4-01B | 27 
100a | 1 100a | 40 25 1 了 0 提 工 500m | 3 30 匡 A4-0tB | 28 
100n | 40 100m | 40 2 10 | 划 I 500m | 3aa 30 押 29 ， 
1003a | 荆 100a | 车 25 10 10 亚 1 ii 500m | 3 30 志 A3-07A | 30| 
100a | 1 100z | 10 25 10 10 了 工 500m | 3 了 30m A4-01B ;3 | 
1003 | 各 1003 | 人 折 25 270 10 10 世 1 500 妈 | 3 30 刀 A3-07A | 32 
100 aa G 1008 | 410 25 10 了 0 舞 工 500z | 3m 30 伍 A4-01B | 33 
100a | 310 100a | 旨 25 10 10 了 了 500m | 3 30 志 A3-07A | 34 | 
S00a | 1 1 | 40 200 6 30 地 1 500 科 | 3 他 30 阵 A3-07A | 35; 
200 芋 0 S00 荆 10 30 200 10 纯 志 荆 500 僵 “| 工 坦 T0 好 A4-0TB | 36 
200a | 10 500a | 310 30 200 10 5 地 工 500 中 | 工 om 410 志 A3-07A | 37 
2003 外 500g | 410 30 270 10 5 下 350 了 am | 工 王 10 弛 A3-07A | 38， 
1003 1 工 1002 | 410 30 200 6 引 姻 800 和 | I 纠 10m A4-01B 139 
300a 3 1 | 40 20 200 6 S 阴 “| 900m1| 300 虽 | 工 工 10 了 到 人 4-0T 了 | 40 | 
300a | 1 IE | 工 20 200 6 5 地 人 1 | 工 生 10 鱼 A4-01B ] 4 
300a | 350 Ta | 20 30 6 5 二 500 如 | Ta 10 姻 A4-0fB | 421 
100n | 1 100a | 10 | 35 270 | 10 | 10m 1 500m | Im | 410 所 A4-01B 1 43 1 
3008a | 拉 1 | 40 30 10 5 全 1 1 工 伺 10 了 A4-0IB ;44， 
500a | 40 1 | 10 38 6 5 也 800 如 | 1 了 0 年 A4-01 了 B ，45 | 
5003a | 2 1 | 19 38 200 10 5 地 A4-01B | 436 | 
500ma |] 310 I | 40 30 10 5 莘 A4-01B | 47 
3500 了 10 并 有 | 30 10 了 虽 太 4-01B 48 
工 上 了 他 40 各 马 租 芋 500 1 T0 人 4-018 49 ， 
s00a | 如 Te | 310 | 4 10 Sa 1 | 300m | 1m | 40m AS-07A 50 | 
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最 特 征 最 最 集 员 极 佘 电 梢 发 射 极 
型 大 大 四 
和 人 ~ 基 极 - 发 怖 裤 - 基 极 
散 许 结 
功 电 
率 频 率 淀 |} 温 | 者 穿 电压 | 鼻 穿 电压 者 罕 电 讨 
矿 (BR)CBO 六 (BR)CEO 大 CBR)EBO 
号 王 cM fr |Frcgl rc | rc |7rw 7CB | cg | 了 EBP 
() | GHz | (VCA) | CA oO CA CVD CA CTV) (A) 
| 1 | ] 
| 3CG14B 300 卫 TI00M 10 5 了 30 匡 175 30 TU0 也 25 100 iu 他 | 100 节 
2 3CG15B 300 刀 | 100M 30 吧 | 150 30 25 | 4 
3 3CG21A 300m | 100OM | 1 | im | 50m | 475 25 | 100h | 4 | 100g 
4 3CG21B 300m | 100M 50m | 150 | 25 25 | 4 
5 3C G21B 300m | :400M | 310 Sm | 50 和 | 25 50n | 4 | 50 
6 3CG21B 300m | 100M | 10 | 10m | 50m | 150 30 | 100 25 | 1005 4 1100 
7 3CG2LB 300m | 100M | 10 10m | 50m |150 30 | 100p 25 | 1008 4 | 1008 
8 3CG21B 300a | 100M | 1 |1m | 50m 175 | 30 |100R 25 | 100p 4 |100h 
9 3C G21B 300am | 100M 50m | 175 30 | 1001 25 | 100 4 | 100 
10 30 已 21B 300 纪 100M | 50 垃 175 25 SO 4 SO 
3CG321B 300m | 100M 50in | 175 25 | 100h 4 | ib0y 
3CG21B 300 也 100M 50za 175 25 | 50k 25 | 5350 4 3 到 
3CG213B 300m | 100M | 50tn | 175 40 | 1008 25 | 100h 4 了 09 各 
340G21B 300 100M 50 亿 175 25 50 必 25 | 50R 4 3S0 开 
3CG24B 300m | 100M 50zm | 150 25 | 100h 4 |300p 
G21B | 300am | 100M s0m 1150 1 30 | 100n 25 | 100h 4 | 100n 
G21B 300m 100M 1 50 刀 T50 25 50 其 入 350 也 
G21B 300 匀 | 100M 50 锯 | 150 253 | 108h 了 100 上 
G21B 300m | 100M 10m | 50 和 25 | 50h 4 50 只 
G21 甩 300 如 | 1T00M s0zm | 175 25 | 100R 4 | 100n 
G21B | 300m | 100M 50m “| 175 25 | 50k | 4 | 50 
321B 300 包 | 100M 5S0m | 4150 30 | 100h 25 | 100h 4 | 100 
G21B 300m | 100M 50m | 150 25 | 50 4 50 有 
21 也 300m | 100M 50 和 | 450 25 50 愉 4 50p 
G21 卫 300m | 100M 1 50m 25 | 508 4 30h 
G21B 300m | 100M | 50m |15 23 15 125 |50n | 4 | 50 
Gl112B 300tm | 100M 50 如 | 150 25 | 1008 4 | 700 
G501A 300zm | 100M 200m | 125 25 30 册 S 50 山 
G321 300m | 100M 100m | 125 235 | 100m 4 | 100n 
G1C 300m | 100M | 1 | sm | 40m | 1450 | 30 | 20p 30 | 208 4 20 上 
2 
30G1C 300m | 100M | 1 | sm | 4m 15 | 30 | 20k 30 | 20k | 4 0 
3CG1C 300om | 100M 40m |415 | 30 20 30 201 4 20 用 
3CG2B 300am | 100M 300m | 150 30 | 100p 4 |1008 
3CG2 300m | 100M 30 |475 | 40 30 | 4 
3CG32 瑟 300m | 100M 30aa |4175 | 40 | 100 30 | 100 4 | 100p 
3CG3A 300 刀 | 100M 30m | 175 30 | 100n 4 | 100 
3CG3B 300ta | 100M 50m |4175 | 40 | 100m 30 | 100n 4 | 100 
3CG3B 300m | 100M 30m | 4175 30 | 100m 4 | 100 
30CG3C 300m | 100M 30m | 4175 30 | 1008 4 | 1008 
3C6G3C 300am | 100M 30m | 450 40 | 100P 30 | 100h 4 |100R 
3C G9B 300 自 | 100M | 10 |10m | so0m |1475 40 | 1008 30 | 100 4 1 1008 
3CG9E 300m | 100M | 1 |10m | 50m |40 | 40 1400n | 30 | 1007 4 | 100 
3CG21 300a | 100M | 20 150 | 30 | 100p 4 | 1005 
3CG21B 300om | 100M | 1 10m |300m |1150 | 30 | 100k 30 | 100p 4 |400p 
3C G21B 300 姻 100M 50 了 ma 175 | 30 | 100P 4 100 
3CG24B 300 刀 100M | 10 5 | 50 刀 | 175 30 100h 二 TI00 必 
3CG25B 300 呈 | 100M | 2 5 | 50m | 4175 30 | 100 4 | 100 
3CG30C 300m | 100M 50zm | 175 40 | 100p 30 | 100k | S 十 100p 
3CG30C 300 吧 | 100M 30m | 175 40 | 1008 30 |190h 1 4 | 4100 
3CG30D 300m | 100M So0m | 175 4 和 | 100P 3 100) 引 T00 民 


率 极 
集 电 极 集 电极 理 
-~ 基 极 - 发 射 极 过 
反 轴 和 鹤 止 反 向 截 烤 
也 流 地 渡 系 
CC80 | cp | cgo | 大 cg 及 FF 忆 及 CE ce 
(A) (Y ) (A) 〈《 允 ) | 专 j 也 3 《了 ) 《入 ) 
100 扫 9 100 屏 1 38 200 10 了 0 过 工 800 缮 
100 乓 10 于 县 了 0 38 270 10 业 0 地 于 800 纪 
T00 荆 10 100 工 吉 35 10 10 工 500 
200 生 10 500 皇 I[ 30 200 30 3 垃 工 5009ma 
500 于 T0 于 具 了 0 25 270 6 30 王 工 500 卫 
T00 芋 T0 500 aa 1T0 30 300 10 10T 工 500 人 纪 
100 卫 10 300 和 10 38 300 10 10 征 工 S00 丘 
S00 世 TI0 工 此 15 25 270 10 10 开 工 500 位 
500 也 10 工 上 10 20 200 昌 30 撕 工 500 
3S00 3 T0 工 此 410 25 400 台 301 工 | 500 征 
500a | 4340 了 8 | 10 | 4 6 | 30m 1 | 500m 
S003 10 工 基 10 30 6 30 疆 上 500 卫 
500 了 10 工 共 0 30 6 30H 工 500 芭 
500 工 10 二 180 40 180 10 5 坦 工 500 
500 了 10 工具 10 25 10 10m 工 3500 姻 
500 an 10 工具 了 25 200 6 10 联 工 500 卫 
3500 世 10 工具 10 380 6 30 工 3500 纪 
500 工 10 工 此 J0 30 200 10 10 地 工 500z 
300 工 10 工 攻 10 40 6 30 了 对 了 300 蕊 
500 工 10 工具 10 40 6 30za 工 500 垂 
300 卫 418 了 玉 T0 40 200 6 30 荆 工 500 也 
500 10 1 及 10 25 200 6 TH 500 
500 工 10 工 共 10 30 200 6 38 人 和 业 500 也 
500 10 工 及 10 40 200 下 38 王 工 500 匀 
500 了 工 琶 40 200 6 30 垃 于 500Z 
200 1T0 500 卫 有 30 200 10 了 了 500 卫 
100 和 10 1003 10 30 200 10 工 0 理 工 500 了 2 
了 0 工具 了 和 55 270 3 30 卫 于 600 耳 
500 nm 10 工具 TI0 SS 400 工 5 纹 900 鱼 500 媚 
200 了 10 5003a 0 30 200 10 于 珀 革 500 押 
200ama 10 5S00 2 了 0 30 200 0 5 垃 工 500 
200 3 10 500 10 28 10 5 耳 工 300 卫 
500 芋 了 0 二 具 10 25 10 10 王 上 500 拉 
00 于 开 0 100z 10 25 270 10 10 垃 工 500 荆 
3500 卫 10 工 及 10 40 10 0 了 500za 
工 半 10 工具 10 20 6 号 垃 工 3002a 
TO00 芋 10 500 习 10 25 6 10 了 工 300 二 
工具 I0 工具 10 40 6 3 全 工 300 姻 
工 上 10 工具 410 60 6 5 地 二 300m 
500 翌 1 工具 10 5 6 壹 工 800 缮 
300 3 18 100 鱼 10 25 I0 10 亚 二 500 据 
TI00 19 100 aa 1I0 25 10 IT0 王 上 500 纪 
00 10 60 3 10 55 270 6 30 红 工 300 姻 
200 30 500 了 38 48 270 6 30 荆 工 300 坦 
500 10 工具 I0 25 270 6 30 地 工 500 
100 衬 10 TI00 了 8 30 270 10 10 垩 900 亿 100 志 
0 3 10 0 世 18 30 270 10 10 纪 工 300 了 za 
300 10 工 只 了 28 200 日 下拉 900 纪 300im 
300 3 10 二 县 10 20 200 和 5 抽 900 寻 工 
TO0 0 100 1 20 200 6 号 所 900a 3009m 


形 


A4-01B 
人 3-07A 
A3-07 信 
A3-07AA 
A4-01B 


人 3-07 信 
A3-03A 
A4-02 了 
A4-013 
入 4-01 了 


A4-01 了 3 
人 4-01B 
A4-01B 
A4-013B 
A4-01B 


A4-013B 
A4-013 
A4-013 
人 4-013 
A4-013B 


人 4-01 了 
A4-013 
全 4-01B 
A4-013 
A4-01B 


人 4-01B 
人 入 4-01B 
人 3-09A 
A3-07 了 
A3-07 人 


A4-013 
入 4-01 如 
和 4-01 妊 
么 4-013 
A4-01B 


人 A4-0i 
A4-013 
A4-01 了 3 
入 4-01 也 
人 4-01 绊 


人 4-01 吾 
A3-07A 
A3-07A 
A3-07A 
A4-013 


A4-01B 
A4-01 了 3 
A4-81B 
A4-81B 
A4-018 
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1.3 夸 PNP 型 小 
最 特 征 最 最 集 电报 集 电 极 发 射 援 
异 大 大 汪 
东 条 | 
相 、 - 天 报 -发射 航 基 极 
功 电 
宁 频 宁 流 温 击 穿 电压 风 罕 电压 诈 穿 出 压 
加 矿 (5R)CBO 六 (BR)CEO 三 (BR)EBO 
导 Pck | 方 |Freglric lrc |7w 7c5 7cB | 了 
(页 ) | (Hzy (VCA) OA CC CA》 | | (17 | (A) 
3C G30 有 300 迎 100M 30 弓 173 40 T80 忆 30 100 电 各 0 
3C G110B 300 如 | 100M 50 妇 | 378 30 |; 1068 不 T00h 
3DCGT1LI0B 300 王 10024 和 二 所 3 和 证 41735 30 ，1005 4 了 00 
3CG1108 300 生 | 100M 50 刀 | 475 30 100 睛 不 100 吕 
3C G1108 390 人 到 100 王 0 10 志 50 伍 175 30 100 有 如 0 和 及 
3CG110B 300 卫 100M 50 了 175 35 100 上 30 100 帮 
3CG140B 300 生 100MM 50 卫 175 35 100 上 30 100 呈 全 
30CG110B 300m | 100M 50 刀 | 150 30 100 1 如 
30CG1tt0B 300 如 | 100M 50a 30 T008 4 100 
3C G1108 300m | 100M | 1: 10 | 5 和 | 350 30 | 100 30 了 00 灰 100 
3C 300 生 | TI00M | 3 10m | 50 生 | 175 30 100R 4 0 
3C 300 补 T00M | 50 地 175 40 了 08 用 30 00R 才 所 
3C 3002 | 400 6 |310 了 | 30 位 | 175 30 J00p 人 4 0 
3C 300 王 109 访 10 10 巧 50 莹 175 31 100 忆 4 DR 
3 30 有 全 100 放 303ma 173 30 | 100R 二 志和 
3KC G112 昌 300 卫 100M ! 30 十 T75 30 开 DD 瑟 4 1 1099 
3C GT112 和 下 300 和 全 | 400M | 140 110m | 50 如 | 4175 30 1008 | 人 100 
34 GT112 吕 300 钮 100 太 10 10 匡 589 细 30 1008R 1 4 0 癌 尖 
3CG1123B 300m | 100 到 S0i | 175 33 | 100 电 30 100R 4 109 
30G3123 | 300m | 100M 50m 30 | 1008 | 4 09 
3C G1123 300 纪 | 100XM S0 如 | 175 30 I00 4 | 3100 
3C G3Q 300 印 T00 了 人 230m 175 4 35 作 
3C G3C 300 卫 On 3 和 8 弓 73 好 100 忆 35 409 | 二 
3 G3L 308 所 开 [R 30m 了 75 才 0 100 只 35 100 4 100 
3C G3C 3290 人 了 00 总 30 王 175 40 100 六 35 100 | LO00 电 
3C G3 了 0 王 30ma | 了 5 40 | 100R 33 4008 3 09k 
3C G3D 刘 革 3093M 50 纪 5 40 | 100 六 35 00 | 4 100 只 
3C G 并 T00 订 30 卫 73 30 100 35 T00 村 00 世 
3 G3 300 组 208M 30 王 175 40 100 忆 35 108h 相 100 忆 
3C G3 电 100 印 100M 30 荆 T75 35 100 忆 35 100 局 了 0 玉 
38 G4C 300m | 3100M 30z ，175 | 40 | 100p 35 100u | 4 100 呈 
3C G48 300 了 100M 30 纽 175 40 T00 上 35 1008 玉 100 
3CG4C 300 卫 | 100 姑 30mm | 175 40 10p 35 0 只 4 10 只 
3C G4C 300m | 100M 10m | 30am 40 |100R | 3 | 190h | 4 | 200n 
3CG40C 300 包 | 100M | 30 5 包 | 30 了 | 150 40 | 100p 35 TI00 | 4 100 号 
3C G49 308 纽 100 了 10 3 垢 30 血 工 75 40 | 400p 35 100 下 4 80 下 
3CG15C 300 科 | 100M 30m | 150 40 35 4 
3C G21 呈 300 生 100 寻 30 TD 全 S0 T75 40 T00 35 T00 如 TD00 正 
3C G21C 300m | 100M | 10 | 10m 50 | 150 40 | 100R 3 100 4 T00 吕 
3C G21C 300 妆 100M 了 0 10 耳 30 耳 150 40 35 1005 及 了 00 只 
30C GD 300 宇 100M 30 二 150 40 40 4 
3C GLB 300 纪 100M 1 号 这 40 细 150 40 20 电 40 20R 有 20 电 
3CGLD 300 生 | 100 贡 | 10 1 3 | 4 呈 |175 40 20h 40 | 20 4 20h 
3C GT 300 纪 100M 40 志 175 40 2 40 20 4 20 县 
30C G3RF 300 伺 100 广 30 如 175 40 | 106 如 40 TI00R 4 100 只 
PP G3G 300 如 100M 30 弓 T75 40 |] 100m 40 00 有 号 100 
3C GE36G 300 钙 100M 30 缮 150 40 100 只 40 00 有 5 T00 愉 
CC G4H 300m | II00M 30m | 175 50 | 100 愉 40 100k ) 4 100 电 
CC G21 300 王 4100 玛 100 鱼 175 50 4008 40 100 100 有 
CC G21 300 和 5 TD00M 各 名 9 全 T50 50 30 4 508 | SR 
| | j | 
和 3 
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率 
功 


和 
vaamredpasrieaincem aiapmui au rmrueecarceu 


er seecee ce cc overvsaaacaamasacaa ca me -iugcnoes 


全 有 < 
焦 电 报 集 电 要 红 流 前 伪 和 
上 如 序 | 
- 攻 报 - 发 射 根 舍 
放 大 
反 向 截 耻 皮 问 坊 止 还 
电 演 也 这 系 数 降 压 降 
cao | 大 ca | 7cgo | cg | _ 各 2 | Frcp yc |7ags| Fcpgs JP 7c 形 导 
(A) | (5(VY， (A) | (Vanina | max |(V)| (A) | (Y) (TY) (A) | 【AAA) 
: 
| et 浊 加 SEE 四 _ 加 2 
TI00 a 10 了 00 了 10 20 200 扣 3 世 900zm 工 工 生 T0 王 A4-01B8 工 
TO00 奴 10 400 五 工人 25 40 10 弓 二 500za 3 年 30a 4-01 2 
工 0C 匡 0 T002 10 25 10 10 联 于 500 癸 3 纪 30 地 A4-01B 3 
100 卫 10 00 10 25 1 上 270 10 10 垃 工 500ma 六 王 30 巧 和 3-07 太 他 
100a TI0 100 10 25 270 1I0 10 匡 工 500ta 3 垃 30 如 A4-01 卫 号 
100m 10 100a | 10 25 10 10 姻 1 500 了 mn 3 生 | 309 A4-01 阳 6 
100 T0 100 3 10 3 400 6 30 卫 工 500za 3 钮 230 所 A4-01 了 7 
100 3 10 T00 宇 10 253 10 工 0 姻 工 3500 蕉 3 年 30t 人 4-03 也 如 
1400 0 100a 10 25 10 10 弓 工 500 荆 3 耳 30 也 9 
100 I0 了 00 恒 10 25 10 10 担 工 3 也 30 了 二 和 3-07 入 10 
T00 10 了 00 3 10 235 10 10 莽 工 500 取 30 了 A4-01 了 B 了 
100 aa 10 100 壮 人 革 25 270 10 10 了 工 500 耳 3 如 30a 上 4-01 吾 T2 
TO00 联 10 00 丘 0 25 10 10 了 9 了 500 了 t 3 王 30 卫 A4-01 吾 IT3 
100mn 1 410 100 拼 10 25 10 了 0 了 了 500 垃 3 于 30 齐 和 4-01 了 B 到 
100a 10 1003a 10 25 270 10 10 严 了 500z 3 鱼 30 纪 上 3-07 生 工 3 
100 aa 10 100a 10 25 270 10 10m 500mn 3 纪 30 兽 A4-01B 16 
100 10 1003 T0 25 10 10 卫 工 500 了 和 引 也 30 太 4-01L 也 17 
T00 刁 1T0 100 茵 10 25 10 10 刀 了 500 王 3 也 30 伍 及 3-07 和 在 18 
100 aa 10 100a 了 25 | 10 10 匠 了 500mm 3 荆 30 卫 太 4-01 呈 19 
1002a | 340 100na | 30 25 10 10 如 了 500 姻 3 如 | 30m A4-01B | 细 
00a 10 IT00 世 10 1 25 10 10 细 了 500 址 3 锯 30 芹 A 少 018B 亿 
100 10 了 00 T0 25 270 10 10 孟 工 500 仔 工 乌 后 地 名 4-01 有 8 22 
300a 10 工 岂 TI0 50 10 5 | 1 工 芋 巧 失 坦 点 4-03 有 23 
300 世 10 工具 10 50 6 纪 工 500 了 ia 了 志 10 纪 4A4-01 卫 24 
T00 aa 10 100 于 10 40 10 10 据 了 300 卫 工 刀 10 志 和 4-01 了 3 25 
500 za 10 1 10 40 6 5 蕊 800ma 二 乌 10 取 入 4-01 呈 26 
100a 10 500 开 了 0 060 了 0 TD 了 900 弓 350 志 3 纪 30 人 地 A4-01B 27 
100 了 0 400Dn 1 60 10 TI0 了 了 300 全 工 生 了 0 Ag4-01 如 28 
300T 10 业 10 70 10 10 媳 了 工 工人 二 10 押 人 A4-018 29 
1I00 aa 10 了 0 生 10 80 10 10 卫 1 300 卫 纪 了 0 地 点 4-0f1 了 3 30 
100 na 10 了 00 并 10 d0 10 5 弛 了 1 300 于 志 10 珀 点 二 -01 吾 31 
Ss00 na 10 二 革 10 40 10 号 拉 | 太 401 吕 32 
500 aa 了 0 了 只 10 40 IT0 咏 细 A4-01 吾 33 
工具 410 | 40 和 总 了 王 300 了 40 弓 点 4-01B 34 
95080020 IT0 工具 10 引 0 TI0 与 Ti 汪 300fa 工 年 了 0 租 点 3-07A 35 
SO0D 己 10 工具 JT0 40 工人 5 地 A4-01B 36 
100 了 0 县 10 30 270 10 10m 工 800 才 工地 10 坦 点 3-07 人 和 37 
00 屏 10 1T000 1， 10 35 300 410 了 弗 如 工 500 如 3 卫 30 巧 3-07A， 3 
00 10 号 [0 间 竺 10 30 300 10 IT0 了 工 500 了 3 也 30 AS-08AA 39 
100 aa 10 S00a 40 30 | 10 10t ] 500 3 红 30 专 A3-07A 40 
200aa 了 0 号 人 CD 于 10 30 270 10 5 工 350 弓 于 10 卫 上 3-07 太 引 1 
200 壮 10 S0TD 人 10 30 200 T0 5 工 SO0z 工 亚 了 10 二 上 A3-07A. 六 
200 了 T0 S500 了 140 30 2080 T0 S 拉 工 S500 王 工 班 TI0 怨 点 4-013 3 
200 姓 10 50O0 所 TI0 20 10 3 血 二 300 地 工 青 10 坦 4-0TL 44 
了 00 苹 10 100 3 10 70 10 IT0 卫 工 300 垃 工 0 所 上 3401BB 4 
工 00 10 J00 恒 | 10 80 了 0 I0 妃 了 300 也 工 了 0 志 人 4-01 吾 48 
100 工 了 工 D0 an 了 划 40 150 10 10 如 工 300 王 工 王 410 地 4-0I 了 3 47 
TI00 了 并 0 400 严 1I0 20 T0 瑟 王 了 300 专 荆 纪 10 押 和 4-013 48 
00 卫 10 40 40 | 270 10 3 荆 工 500 切 工务 了 10 也 古 4-01C 49 
500 aa 1T0 工区 10 40 6 了 0 锯 工 500 志 3 30 蕊 人 3-07A 50 
= 和 生生 入 相生 ou 网 2 ee oo av 
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1. 低 频 小 功 
1.3 硅 PNP 型 小 


最 特 征 最 最 集 电 极 集 电 极 发 射 航 
型 大 大 
| 耗 人 允 高 _ 人 ee 
散 许 - 基 裤 - 发 射 极 - 若 极 
贡 也 
率 频 缚 流 温 击 穿 电压 击 穿 电 压 击 穿 电 永 
ee 天 (BR)CBO 广 (BR)CEO 广 (BR) BEBO 
忆 cW 万 |Fogl yc | rc | 7 一 7 了 pp 
( 丙 ) | (Hz) | (VD) | (A) | (A)》 喇 。 (VCA) 7 CA) CVD CA) 
E E 下 站 本 二 [和 

3CG21C 300 人 姻 T00M 1410 10 联 50 专 175 45 100 只 40 T00 4 100 
3C G21C 300 缮 100M 5350 好 175 40 50 岂 4 50 
3CG21C 300t | 100M 350z 175 40 50 40 S0U 4 50 
3CG21C 300 了 如 100M 50 了 ma 175 40 T00 4 100R 
3CG21C 300tma 100M 30 和 150 ， 40 TI00 恨 4 100 
3C G21C 300ma 100M 1 50 甸 150 40 100 册 4 00 
30CG21C 300 征 100M 10t | 50 荆 40 50 几 4 50 只 
3C G214 300 了 100M 50 垃 IT75 40 50h 40 50 册 4 50 具 
3CG21C 300 据 100M 40 T00 4 T00 只 
3C G24C 300 了 im 100M 50 了 za 175 45 00 40 100p 4 100 
3CG21C 300 菩 100M 50 隐 150 45 100U 40 T00 胡 100 册 
3CG21C 300 拉 100M 50 了 za T75 50 100 上 40 100 丸 100h 
3CG21C 300 刀 100M 50 联 175 40 了 00 睛 4 IT00h 
3CG21C 300 人 tm 100M 5 了 茵 175 40 50 比 4 50 尼 
3CG21C 300tm 100M 50 菩 175 40 50 只 4 30 只 
3C G21C 300 划 100M 50 茵 150 40 50 限 4 50 
3C G216 300 纪 100M 50 恕 1T50 40 50 4 50 
3C G21C 300 嫩 100M 50 匡 150 45 100 上 40 100 有 hh - 桥 I00 
3CG21C 300fn | 100M 10 5m | 350 和 40 50 4 50 册 

3CG21C 300 切 100M 50 150 40 40 4 
3CG21C 300 刀 100M 10 ， 5 引 0 二 175 40 50 上 40 50 上 4 50h 
3CG30D 300a 100M 10 5T 50Tm 4150 50 100 上 40 TI00 恨 了 工 00 
3CG30 世 300 卫 100M 30 姻 175 50 100 并 40 1T00h 4 I00 
3CG30 刁 | 3009m T00M 50tm 175 50 1J100 40 100 请 S 100 
3CG30P 300ta 100M 50 功 175 60 100h 40 100i 5 100 几 
3CG30E 300 弓 100M 30 嫩 175 60 工 00 40 00 4 100 
3CGT112C 300 荆 100M 50z 150 40 100 上 4 100 上 
3CG210C 300 和 100M 50t 40 50 4 50 几 
3CG733 3009 100M 100 荆 25 50 1T00k 40 TI00 具 习 100 几 
3GCG733 300 和 m 1T00M 丰 10z | 100 和 2 150 50 100 40 4100 只 5 100 

3CGTIL0 300 症 100M 10 2 | 100a 40 40 4 
CG501 了 B 3009a 100M 200 菩 1T25 40 50R 5 50 几 
CG733 300 弛 100M 6 10 弓 | 100 茵 150 50 T00 了 hh 40 00 上 5 100 
3C 且 工 300 严 100 M 200 姻 50 100 攻 45 工 00 纪 4 100 
3C GT1DD 300 二 100M 50 纪 45 100 届 4 100 
3CG2C 300mm 100M 30mm | 4150 45 100h 4 100 
30CG3C 300 卉 100M 50 纪 175 60 工 00 尹 45 100 4 100 有 
3CG3 有 ) 300 切 100M 30 了 175 50 100 此 45 IT00 几 4 100 
3CG3 300 弓 100 M 30Tm 175 50 100A 45 100 上 4 100 愉 
3UG3F 300 了 1 100M 30 了 Tt 1795 45 1T00 4 100 几 
3CG3DD 300 闻 100M 30 了 a 175 50 100 届 45 100 良 4 100 只 

30G3LD 300 弓 100 M 30ma 175 50 45 妈 
3CG3E 300m 100 M 30m. 150 50 100 上 45 T00R 5 T00 上 
3C 和 3 300m 100 M 30 好 175 50 100 45 100 4 T00R 
3C 后 3 瑟 300 联 100M 30 和 名 175 50 100 上 只 45 100 4 100 
30G3 忆 300 了 二 1T00M 30 和 如 175 45 100 只 不 100 
3CG3E 300 纪 T00M 30 了 Ia 175 45 T00 上 及 4 100u 
3CG3E 300 纪 100 M 30 灵 4175 50 I00A 45 100p 4 100 
3CG3E 300 匡 100M 30 位 75 30 00 呈 45 4100 了 5 100 
3CG31I 300m 100M 50 弓 150 50 T00 45 100 忆 4 100 只 


[| 
] 
小 
CD 
> 


人 ne 有 
率 三 极 管 
功率 三极管 
> 一 一 -一 -一 
集 电 极 集 电极 也 流 前 红 | 得 本 | 
序 
~ 基 极 -~ 发 射 极 加 | 
| 庆 大 
反 向 截 业 反 曾 截止 压 
电 流 到 流 系 数 降 压 降 
国人 和 本 
JTJc80 | cg | 7cpo | 太 C PPFE 太 ce | zc 三 spgs | Jrcps | 7 7c 二 本 
(A) 1 | (CA CVD | ain | max | OOV) | A) OOY) COV | (41 (CA) “ 
一 - 一 - 二 和 本 
500a 10 工 10 25 270 10 10 工 500z | 3 了 30 乌 A4-02C I 
5S00 3 10 工人 10 25 400 6 30 嫩 工 500 妈 “| 3 姻 30 癸 A4-013B 2 
500 aa 10 1 有 10 30 6 30 媚 工 500m | 3 了 30 壬 A4-01IB 1 3 
500a | 10 工 此 10 40 6 30m 500m | 3 30 了 A4-01 吾 4 
500nm | 40 工具 10 25 10 10 和 ma A4-01B 1 5 
500t | 10 工 上 10 25 200 10 10m 工 500 和 | 工作 10 拟 A4-01IB 6 
500m | 10 工 上 10 40 6 30 卫 于 500 刀 | 3 芋 30 取 A4-01 7 
500m | 10 工具 0 40 T80 10 5 匡 工 500mm | 3 30m 1 A4-013 8 
500a | 10 工具 10 40 6 30 了 好 工 500 和 | 3 也 30 也 A4-013B 9 
500a | 410 工具 10 40 200 6 30zma 了 500 科 | 3 蕊 30 卫 A4-01B | 10 
500m | 40 工具 10 25 200 6 10 和 工 500 和 如 | 3 卫 10 如 A4-01B 1 11 
500m | 40 工具 10 30 6 30 血 工 500m | 3m 30 细 A4-01B | 12 
500t | TI0 1 上 10 30 6 30 刀 500za | 3 姻 30 耳 A4-01B | 13 
500na | 10 工 上 10 30 6 30 茵 500 卫 “| 3m 30m A4-01 | 二 
500n | 10 工 上 19 40 280 6 30 症 工 500 | 3 30z A4-01B | 和 5 
500ma | 40 工 攻 410 30 6 30 生 了 500 科 | 3 妈 30 和 A4-01B | 16 
500 | 10 工具 10 40 200 6 30 位 了 500m | 3 弓 30ma A4-01B | 17 
500m | 10 工 有 18 25 200 6 10 于 500 刀 | 3z 30 血 A4-01B | 18 
500t | 10 工具 10 25 270 6 30m 了 500 了 A4-01B 十 19 
200m | 10 | 500a 10 30 200 10 5 世 了 500 刀 | 3 了 30 了 A3-07A | 20 
200m | 10 | 500a 10 30 200 10 弛 世 荆 500 刀 | 3 和 30z A4-018 | 24 
ft100m | 10 | 500a 10 25 6 5 莘 900m | 300 直 | Im 10 押 A3-07A | 22 
300mx | 410 工具 10 20 200 人 6 S 芭 900m 工 工 世 10 了 A4-013 了 3 | 23 
300 芋 10 工具 10 20 200 各 引 全 900 | 300 工 坦 T0 志 A4-01B 24 
100m | 10 | 100a 10 20 200 6 5J 900m | 300zm | 1m 10 了 ma A4-01B | 25 
100 了 10 | 100ta 10 20 200 6 5 位 900 和 工 荆 志 10 如 A4-01B | 26 
100a | 10 |100r 10 30 200 10 10 姻 了 500 如 | 工 世 10 了 A4-01B | 27 
500 1 工具 40 200 6 30 症 工 500 如 | 3m 30 A3-07A | 28 
100a 40 | 100t 10 40 10 2 志 了 500 和 | 3 年 30 托 A3-07A | 29 
1L00a | 40 2 30 40 6 30 丘 工 350 了 A3-07A， | 30 
100 aa 40 工具 40 40 350 12 2 人 了 300 了 | 工 二 10 姻 内 3-07A， | 31 
工具 10 55 270 3 30am 工 600 科 1 合 和 阻 | 150 A3-09A | 32 
100a | 46 2 30 40 270 6 30 生 工 350 血 | 3 30 生 A3-07A | 33 
500n | 10 1 上 10 50 10 S 了 了 34 
100 na 10 | f00a 10 25 270 10 10m 主 500 如 | 3 了 30 丘 A4-01B | 35 
S00nm | 40 1 上 10 25 10 10mm | 500m | 3z 30 了 A4-01B | 36 
100a 10 | Ss00a 10 25 6 T0 联 于 500 血 | 工 也 10 刀 A4-01B 37 
300 aa 10 工具 10 30 10 5 所 工 工 Im 10m A4-01B | 38 
300ma | 340 工具 10 30 6 5 也 工 500m | 工 姻 10 了 A4-01B | 39 
了 用 10 I 10 40 6 5 如 工 300m | 1 10m A4-01B | 40 
100 了 10 | 100a 10 50 310 10 吉 工 300 和 | 工 阵 10 锯 A4-01B 41 
100a 10 | f00m 10 25 270 10 10 王 工 500m | 1 10 血 A4-01B | 42 
500a 10 1 世 10 40 6 5 工 800m | 1m 10 症 A4-01B | 43 
300a 于 0 王 具 10 5 6 纯 训 工 506 了 ma 工地 0 弓 上 4-01 了 44 
300 na 10 工具 10 50 10 5 了 工 工 TI 世 0 卫 和 4-01 呈 | 45 
工 只 10- Th 10 60 6 5 了 工 300m | 1 如 10 血 A4-01B | 46 
工 用 10 1 10 80 6 S 了 开 | 300zm | 1 10 生 Ad4-01B | 47 
300 硅 10 工具 10 70 6 5 组 王 500 如 | 工 志 10 和 如 1 A4-01B | 48 
500 aa 10 了 上 10 80 6 5 下 800 血 | 1 也 10 刀 A4-01B | 49 
100 aa 10 | 580a 10 60 10 10 了 za 900 如 | 350m | 3 30 血 A4-01B | 50 


1。， 低 频 小 功 
1.38 硅 PNP 型 小 
最 符 征 最 最 | 和 集 电 投 | 集 电 祖 | 发射 报 
| 型 大 S ， 
耗 多 研 | ER 
散 放 | ” 著 概 - 发 射 执 - 基 极 
匠 电 = 
率 上 束 流 温 | 击 罕 电压 | 击 穿 电压 | 者 穿 电 正 
和 矿 CsR)cBO 三 (BR)CEO 矿 C BR 已 BO 
| cow frFrcgplj re lrc |77w 二 疫 7 
(机 ) (Hz) | (V) | CA CA) CGOVT 4 VCA) CVD | (A) 
3CG4D 300 刀 | 100M 30m | 175 50 | 100R 45 100 4 | T00R 
30CG4D 300m | :100M 30m | 175 50 | 100k 45 100 上 4 | 100h 
3CCG4D 300m | 100M 30z | 175 50 10 45 TI0 妈 4 10 
3CG4D 300 | 100M 10 和 a | 30m 50 | 100 45 100 4 |100p 
30G4D 300z | 100M | 40 sm | 30m | 150 50 | 100F 45 100 只 4 | 100R 
| 30G4D 300m | 1I00M | 340 5 | 30m | 175 50 | 100P 45 100k 4 | 100h 
30G4E 300m | 1I00M 10om | 30m | 上 50 | 100R 45 100 有 4 | 1008 
30G4E 300ta | 100M | 10 5m | 30m | 175 s0 | 100 45 100 只 4 |100k 
3CG4 300zma | 1T100M 30m | 175 50 | 100 45 100 4 |100 
30G4 也 300m | 100M 30m | 175 50 10h 45 了 10 4 10 
30G9C 300m | 300M | 10 | 40m | 50m | 4175 55 | 100hk 45 100 让 4 |I00R 
320 G9E 300 卫 | 100M | 10 1.10m | 50m | 150 55 | 100m 45 100 4 | 100R 
| 30CG15D 300m | 100M 30m | 150 50 45 100j 4 
1 30G21C 300m | 100M | 10 | 10om |300o | 450 45 | 100 45 100 上 4 | I00p 
， 30G21C 300m | 1I00M 300m | 175 45 45 sm | 4 |100n 
30G21C 300m | 100M 50z | 175 45 100 上 4 | 100P 
3CG24C 300m | 100M | 40 Sm | 50ta | 175 45 100z 4 | 100 
50CG25C 300z | 100M | 10 5m | 50z | 175 45 100k 4 | 100 
| 30G110C 300m | 100M | 10 | 10m | 50m 50 | 100 45 100 愉 4 | 1008 
3CG310C 300m | 100 350 血 | 150 50 | 100i 45 100R 5 | 100p 
3 GT110C 300a | 100M | 10 |340m ，50m | 150 45 | 100R 45 100 呈 4 | 100 
| 3CG3110C 300mm | 100M 50 刀 | 175 45 100h 4 | 100R 
3CG1it0C 300m | 100M | 10 | 10m | 50m | 14175 45 100h | 4 |100 
| SG1n0C 300z | 100M | 10 | 10m | 50m | 475 4 100 4 | 100R 
| 50G142C 300m | 4100M ，10 | 10m | 50m | 175 45 100h 4 | 100n 
1 SCG21D 300 血 | 100M 50 垃 45 | 10h | 4 | 1008 
30G110B 300m | :4100M 50zm 45 100 上 4 |100R 
3CG110C 300 匡 | 100M 50 志 | 175 45 100 有 4 |1t00n 
3CG110C 300 ， 100M 50 科 “| 175 50 | 100h 45 100 4 | 1008 
| 30G310C 300m | 100M 50z | 175 50 | 100h 45 100 下 4 |1008 
1 30G3i10C 300za | 100M 50m | 175 350 | 100R 45 100p 4 | 100P 
308110C 300za | 100M 50zm | 150 45 100 有 4 | 1008 
30G110C 3009 | 100M 30 也 | 175 45 100 只 4 | 1008 
1 50G110C 300m | 100M 50 如 45 100& | 4 | 100R 
38G110C 300m | 100M | 10 | 10m | 50m |14175 45 100 4 | 100P 
| 30GitC | 300m | 100M | 10 |3i0m| 5om |175 45 4 
1 32C8G3440C 300 | 100M 50ma | 175 4 100& 4 | 41008 
| 30CG10C 300zma | TOM | 10 | 10m | 50m |14175 45 100p 4 | 1008 
1 30G10C 300m | 100M 50m | 175 50 | 100R 45 100 上 中 4 | 100B 
1 3CG2T0C 300 绽 109M 5S0ta 175 二 5 100 瞩 二 T00 上 
3CG3HORTC | 300a | 100M 50zm | 200 45 100 上 4 | 1008 
30G112C 300m | 100M 50o | 175 45 100p 4 | 100R 
3CG1H 人 2 300m | 100M |， 410 |10om | 50m |175 45 100 4 | TI008 
3C8112C 300m | 00M | 10 |10m | 50m |475 45 100 4 | 1008 
320G3412C 300m | 100M 50 和 “| 175 45 100 上 中 4 | 4100n 
30G112C 300za | 100M | 2 | 10m | 50am 45 100p 4 | 100R 
20CG3420 300m | 100M 50m | 150 50 | 100 45 100 有 5 | 1003 
| 3CG3412C 300 | 100M | 10 |310m | 50m |1475 45 100 忆 4 | 1008 
30CG112C 300m | 100M | 40 110m | 50m |4150 45 45 100R 4 
3232CG1t2C 300m | 100M 50m | 175 45 100 4 | 1007 
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率 极 管 

功率 极 管 

集 电 角 集 电 极 电 流 前 亿 条 

- 基 极 | -发 射 航 疝 

- 放 大 

反 回 截止 皮 上 向 截止 压 

吼 流 电 流 系 数 降 压 降 

了 CBO 广 c5 | cpo | rc 7FE | cg yc 115gs| Frcgs | _C 室 
(入 ) (V)| (A) | (V) | min | max 放 。 (A) | (V)  (V) [全 (A) 

- 二 的 全 风 全 全 国 
于 00 10 100a 10 50 I0 5 了 工 300 睾 | 工 卫 | 0 扫 A4-01B 
500 了 10 工具 1I0 50 10 号 纽 A4-01 有 下 
500 10 工作 10 5 人 10 5 地 A4-01 吕 
工 几 10 二 人 6 3 组 工 500 纪 IO0 Ad4-0TH 
500 卫 TQ 工具 10 40 10 5 也 工 300 钙 | 工 志 | TI0 伍 A3-07A 
500 了 JU 工具 10 上 人 10 号 II AAA4-0T 下 
工 忆 10 40 6 号 世 工 500o 了 和 入 4-( 江 下 

500 10 工 凡 10 1 人 T0 5 世 A4-01 8 
S00 县 10 工 及 10 60 10 吕 纪 4-0 虹 有 
S00 3 了 0 工具 LO0 60 了 TI0 已 垃 息 4-(0 
S00 愤 10 TU00 芋 IT0 29 10 0 也 工 500 志 |3 角 | 30 于 和 4-0T 也 
TD00 荆 T0 100n 10 25 I0 10 呈 工 500ta 13 芋 | 302 A3-07A 
TG0 10 工 忆 10 30 270 10 T0 切 工 800 妞 | 工 生 | 工 0 她 有 3-07A 
200 了 45 300 aa 45 40 270 昌 230 全 工 300 甸 |13 卫 | 30i2 上 3-07A 
200 3 4 S00 芋 45 40 270 6 30 钙 荆 300 伺 |3 鱼 | 30 了 及 4-0T 呈 
Sf0 T0 工具 IT0 25 270 6 30 弘 工 500 婵 |3 垦 | 30 地 上 4-( 仁 共 
工 00 工 10 了 OU 410 30 270 10 J0 耳 | 0.9| 100z 13 下 30 如 有 4-01 吕 

了 0 了 10 0 了 10 30 270 10 10 乌 了 300 刀 13 垃 | 30 垃 六 4-01 吾 
二 00 工 30 100n 10 25 270 10 10 了 革 500 钮 |3 王 | 30 卫 人 4-01 六 
1003a J10 00 1410 40 150 IT0 IT0 吴 工 500 志 | 工 生 | 10 撕 人 4-0 和 及 
100 全 10 了 了 00 10 25 TI0 T0 弓 工 3500 锯 |3 严 | 30 姻 必 3-07A 
100 2 10 T00D 10 40 180 10 10 十 工 5009 13 和 王 | 369 入 4-01 吾 
工 [DO 了 10 100m 1T0 239 了 0 IT0 二 工 500 科 | 3 型 | 30 了 上 4-01 吕 
1003 10 100 2 10 25 270 10 10 芭 二 500 和 | 3 也 | 30 伍 A4-01EB 
100 10 001 10 25 270 10 ID 二 工 S500 志 | 3 了 | 30 伍 上 4-0T 殖 
500 所 IT0 工 几 10 25 270 6 30 雪 了 500mm |3 阵 | 30 王 入 4- 人 号 
TD00 了 10 100 3 10 253 10 30 吓 工 500 生 |3 血 | 30 疆 A4-01 召 
00 卫 10 100a 19 25 10 0 二 工 500 刀 |3 绊 | 30 了 人 4-0TB 
T00 40 4100 aa 10 25 410 10m 工 500 码 13 王 | 30 和 上 4-0T88 
T00 卫 工 U 100a TI0 295 了 0 了 40 蔬 工 300 好 上 4-01 呈 
100 鱼 工 0 T00 nm 阳 535 400 6 30 志 下 500 了 荆 妈 | 30 捞 心 4-01 忆 
T00 了 10 TI00 2 10 25 TI0 10 血 二 500m |3 生 | 30 联 人 4-01 吾 
00 10 4100a 10 25 40 TI10 刀 荆 3002 | 3 所 | 30 地 及 4-041 卫 
100 10 100 10 25 10 10 了 于 二 500 科 |3 生 | 30 了 各 4-01B 
革 00 芋 IT0 100a 10 25 10 10 二 了 500za | 3 30 1 入 4-01 
T00 aa 10 4100 10 23 10 10 世 工 508 妈 耳 | . 30 太 4-01 号 
于 0f 2 10 100 工 10 25 270 10 10 了 如 二 5009 13 如 | 30m | A3-07A 
100 3 10 100 10 25 270 10 0 工 500 了 二 13 生 | 30 了 人 4-01 吾 
1003a 10 100 生 10 25 1T0 10 吗 工 3008 和 13 人 | 30 生 上 4-01 吾 
100 J10 100 I0 25 270 10 102a 工 500m 13 了 | 30 太 4 人 县 
T003 TI0 JU00 25 了 0 410 也 工 500 氨 tn 30m ， 内 4- 人 [和 
1003a 10 100 荆 10 25 2470 10 10 孔 荆 500 包 13 和 刀 | 30m | 和 4~01 也 
003a 10 1003 10 25 10 10 了 工 500 茵 |3am| 30 妇 | 上 4<~0 了 瑟 
00 TI0 1003a 10 25 TI0 I0 也 上 500m 13 志 | 30 如 | A4-01B 
JT00a 10 100 荆 10 25 270 40 I0 王 了 300 切 |3 取 ;30 了 各 3-07 入 
TI00 妆 10 TI00 屏 10 25 10 10Z 工 500fa |3 刀 | 30m 六 3-07A ,Ad4-0191 3 
工 00 全 10 TI00 0 40 130 10 10 耳 了 500 卫 |3 包 | 30a 如 4-01B | 
100aa 10 了 00 3 10 29 10 0t 了 500ma | 3 如 | 30 了 AAA4-01 且 
200 和 45 300 皇 45 40 270 6 30 拭 了 300 讲 |3 纪 | 30 姻 和 3-07 从 
00 所 了 0 100 3 10 且 $ 10 10 也 了 S00a | 入 邹 | 30 A 4-01 了 
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1。 低 频 小 功 
1.3 硅 PNP 型 小 
最 特 征 最 报 集 电 极 集 电 极 发 射 极 
序 型 大 大 相 
人 - 基 报 - 发 射 极 -~ 基 极 
散 许 结 
芒 电 
率 | 频 率 流 温 击 穿 电 虑 击 穿 出 讨 击 穿 电压 
人 广 CBR)CBO 大 (BR)CEO 六 (5R) 忆 BO 
站 cx 有 | Foepl rc | rcm | 7 二 7 7 
(W) (Hzy | (VY) | (A) 和 | 二 从 革 生生 过 二 | 注重 二 玫 站 | ECVY 二 
_ 一 一 一 ee 小。 本 
工 3CG112C 300 了 100M 50m | 175 50 | 100R 45 | 100h 4 |100p 
2 3CG112C 300m | 100M 50 荆 45 | 100P 4 |100p 
3 3CG110 300 和 | 1I00M | 10 |10m | 50m | 4175 45 | 100 4 | 1008 
4 SC306C 300om | I00M 100z | 150 45 ) 1008 4 |1003 
5 30C GTIE 300m | 100 驮 40m | 175 50 20hk | 50 20 4 20 
6 3C GTE 300 好 TI00M 10 5 3 40 联 1T50 50 20 吃 5S0 20 呈 4 20 只 
7 3C GT1E 300m | 100M 30ma | 150 50 1 50 4 
8 30C GTIE 300z | 00M | 40 5 如 40 刀 1 175 50 20 50 20h 4 20P 
9 3C G3 300m | TI00M | 10 5m | 30m 1175 55 | 100k 50 | 100n 4 1341001 
10 3CG3 刀 300m | 100M 30 吴 150 6 的 | 1I00 50 | 100 5 100 
1 3C G30 孔 300m | TI00OM | 40 5m | 50 150 60 | 100k 50 | 100R 5 100H 
12 30CG21D 300m | I00M | 10 | 10m | 300m | 140 55 | 100b 55 | 100 4 | 100 
13 3CG21D 300ima | TI00OM | 10 | 10m | 50 妈 |175 60 | 100h 55 | 100m 4 100 
14 3C G21D 300 刀 | 1I00M | 30 5m | 50m 55 50 用 人 4 50 卫 
15 3CG21 300m | 4100M 50 血 | 200 55 50 几 4 50h 
16 3CG21D 300m | 100M 50 刀 “| 175 55 50 必 4 50 上 
17 3CG21D 300a | 100M 50 刀 。 ，1975 55 50 55 50h 4 50 忆 
18 3CG21D 300m | I00M 50m | 175 55 50 册 4 504 
19 3CG321D 300m | 4100M 50 刀 “| 175 55 | 100R 4 |100k 
20 3CG2TD 300 备 | I00M 50m | 175 55 50 55 50h 和 50 晴 
21 3CG21D 300om | 100M 50m | 150 55 50 4 50 上 
22 3C G21D 300i | 100M 50 邹 “| 150 55 | 100 忆 4 100 上 用 
23 3C G21D 300 和 | I00M 50 甸 “| T50 55 | 100 只 4 | 100p 
24| 3CG327D 300am | 100M 5m 110 | 60 |31oonk | 纯 |100n 4 | 100n 
25 3CG21D 4 50 
26 3CG21D 4 S0 
27 30 G21D | 4 50 几 
28 3CG21D 4 50 有 
29 3CG21D 4 50 及 
30 3CG21TD 4 | 100 
31 3CG21D 4 TI00 世 
32 30C G21D . 4 50R 
33 3CG21D 4 
34 30C6 G21D 4 5 有 
35 3CG110D 5 | 100u 
36 3C G112D 5 100 攻 
37 SA844 3 
38 3C GT 5 | 100 
39 3CG2F 二 
40 3C G21E 4 100k 
41 3CG2I 4 100 几 
42 3CG3G 4 | 100 
43 3C G3 且 4 |100 
44 3CG3T 4 1100 
45 3CG31I 5 | 100p 
46| 3CG21D 4 | 100p 
47 3CG30 5 100p 
48 3CG30F S | 100m 
49 3CG112D 4 | 100 
50 36C6G160A 4 | 100R 
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功率 三 极 
集 电极 集 电 极 电 流 前 饱 利 _ 
外 序 
- 基 报 -~ 发 射 极 疝 
放 赤 
反 向 截止 友和 疝 截止 压 
电流 | 电 注 系 数 了 压 降 
Tcso | Frcp | 7csgo | Frc HE Frep|l Tc | Fags |Frcgs | 7 | re 
| 全 形 苇 
(A) (YA) Yin | max |(V) | (A) (Y) | (V) (CA (A) 
1 有 本 - 芝 
100am | 10 TI00a 10 25 10 10 耳 工 500 备 | 3 和 | 30 如 A4-01B 了 
100m | 10 100a | 10 25 10 10z 1 500m | 3 了 | 30m A4-01B 2 
100a 10 100n 10 25 10 10mm 工 500m | 3 了 | 30m 上 4-01B 3 
5S0na | :410 100m 10 55 500 10 | 500p 0900m 500m | 3 也 | 30 和 A3-07A 4 
200a 10 500 nm 10 20 10 Sm 1 300 中 | 工 到 | 区 A4-01B 5 
200a 10 500 aa 10 30 200 10 5 世 I 500 生 | 1 | 10 生 及 3-07 太 6 
200a TI0 500m 10 30 270 10 Sa 工 350a | 工 笠 10 A3-07A. 7 
200a 10 500 nm 10 30 200 10 5n 工 500m | 上 得 | 10 细 A4-01B 8 
1003 10 1I00n | 10 50 270 10 10 吴 工 300m | 1 | 10am 上 4-01BB 9 
100a 10 100m 10 40 TI50 10 10 备 工 300 伺 | 工 匡 10 荆 上 A4-01B 10 
100n | 10 500nma | 340 25 | 6 Sm 900zmn 300 乌 | 1 和 | 10 点 3-07A | 所 
200a 55 500m | 55 40 270 6 30m 1 300m | 3 如 | 30 匡 A3-07A | 12 
500a 10 1 10 25 270 10 10m 工 500mE | 3 和 | . 30 了 A4-02C 13 
500a | 10 1 10 25 270 6 30 填 1 500 了 A4-01B 14 
500a 10 工具 10 30 6 30m 1 500m | 3 生 | 30m A4-01B 15 
5S500 an 10 工具 10 25 400 6 30 媚 1 3S00 血 | 3 了 | 30mm A4-01B 16 
500a | 10 1 10 30 6 30 如 工 500a | 3 年 | 30 细 A4-01B 17 
5001 10 工 此 10 40 6 30 1 500m | 3 世 | 3530 A4-01B 18 
500a 10 工 内 10 40 6 30m 1 500m | 3 和 | 30m A4-01B 19 
500a 10 工具 10 40 180 10 5S 世 了 500m | 3 了 am | 30m 和 4-01 召 20 
500a 10 工具 10 30 6 30 呈 工 500m | 3 了 血 | 30m A4-01B 21 
S00 3 IT0 工具 10 30 200 10 10 鱼 了 | 500 卫 | 工 垣 了 A4-01B8 22 
500 了 a 10 工具 10 25 10 10 细 500 纪 A4-01B | 23 
5003 10 工 必 10 25 200 6 | 102 T 1 500m | 3 也 10 世 和 4-01BB 24 
500a 10 工具 10 40 200 和 30m 500m | 3 和 Am | 30m A4-01B 25 
500 n TI0 1 10 30 6 30 蔬 工 500m | 3 匡 | 30 A4-01B 26 
500 如 10 工具 10 40 200 6 30a 工 500 如 | 3 也 | 30 呈 A4-01B | 27 
S00a 10 工具 10 40 200 6 1 30m 工 300m | 3 了 | 30m A4-01BH 28 
500a 10 1 10 30 200 6 30m 工 500m | 3 匡 | 30m A4-01B 29 
500 10 工 此 10 30 6 30 耳 工 500oa | 3 了 王 | 30 细 A4-01B 130 
500a 10 了 10 25 200 6 10 细 500m | 3 了 血 | 30ma A4-01B |31 
500a | 10 1 10 40 200 6 30 和 工 500m | 3 也 | 30m A4-01IB | 32 
200am | 10 500a | 410 30 200 10 Sm | 1 500 | 3 了 | 30om A3-07A | 33 
200a 10 500ma | 4340 30 200 10 5 世 1 500m | 3 了 | 30m A4-01B 134 
100 mn 10 100a 10 40 150 10 10 了 am 工 500m | 工 生 | 10m 4A4-01B | 35 
100a | 10 TI00z 10 40 150 I10 10 了 1 500m | 3 所 | 305 A4-01IB | 36 
300a 55 160 3500 工 2 2 了 弓 500 细 工 志 1053 点 3-07 人 入 37 
500t | 10 工具 10 40 150 TI0 10m 】 500m | 工程 | 105 A4-01B 38 
100z 10 100a | 10 25 270 10 10 取 工 500 色 | 工 刀 | 10 吴 A4-01B | 39 
500 工 10 工 上 上 10 25 270 6 30mt 500m | 3 了 各 | 30 吓 A4-01B | 40 
500a | 10 Th 10 40 10 | 10m | 1 500m | 工 T0 取 A4-01B 41 
工具 10 1 10 20 6 引 志 1 300m 年 | 10m A4-01B 42 
了 10 1 310 40 6 5 卫 300 姻 | 1 和 刀 | 10 A4-01B | 43 
工具 10 1 10 60 6 5 了 工 300z | 1 工 了 | 10 握 A4-01B 44 
I00m 10 100a 10 40 150 10 10 也 工 300a 匀 | 1410 A4-01 了 45 
500 10 王八 10 25 270 6 30 工 500z 妞 | 30 Ad4-0T1BHB 46 
TI004 10 | 500 甸 10 25 6 5 全 900 了 和 m 300tm | 工 如 | 10 将 A4-01B 47 
TI00 10 500 aa 10 25 6 5 900m 300m | 工人 | 10 A3-07A | 48 
100 10 100m 10 25 10 10zm 1 500tm 人 | 30 和 A4-01B 49 
100t 30 100a 30 25 10 5 功 1 500m | 工科 10 反 上 4-01B SO 
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1. 低 频 小 功 


8 奸 PNP 型 小 


praarrwersm arrc erratsir olAe 允 TREET Te 


最 特 征 最 最 | 和 集 电 级 | 集 电报 让 : 
序 章 大 大 
葵 许 加 基 极 这 发 射 极 二 其 极 
功 电 加 
率 闫 率 流 温 击 穿 电压 击 穿 电 压 击 穿 电 还 
站 矿 (5R)CBO 矿 ( BR)CEO 矿 (BR)BE50 
二 ci FT |Freoglj 7c | 7ci 1 7131 了 Tpa 
(机 ) (Hzy | (VCA)  CA) GD) CVD CA OOV) CA) | 7Y) | (全 ) 
加 | = ss 二 
I 3CG160A | 300m | 100M | 20m | 475 | 65 | 1008 60 100k | 4 | 100p 
2 3CG160A | 300m | 100M 20m | 150 60 | 1I00n | 4 |3100p 
| 3 2CG160A | 300m | 100M 20m 60 | 100& | 4 1100 
4 3CG3160A | 300m | 100M 2 | 175 60 100R | 4 | 4100R 
5 3CG160A | 300m | 100M 20om | 175 60 100 | 4 | 1008 
| 
1 6 3CG160A | 300m | 100M 20m | 175 60 | 100n | 4 400 了 
7 3CGd460A 300ta | TI00OM | 10 | sm | 20m | 175 60 T00k 4 | 100& 
8 3C G160 人 入 300m | 100M | 10 | sm | 200n 13475 6 100k | 4 13141008 
9 30CG160A 300m | 100M | 340 5 好 | 20 甸 00 | 500i | 4 14100 
10 3CG160A 300m | TI00M | 10 | 5 | 20 |1475 60 | 100 | 4 1100 
11 1 30G160A 300m | 100M 200 | 175 60 | 100R | 4 |， 100p 
12， 3CG160A | 300m | 100M | 10 | sm | 20m |175 | 400 | 416008 600 100k | 4 | 100i 
1 331 3CG260A 300m | 100M | 10 Sm | 20m | 175 60 | 100 有 | 4 1400 各 
14| 3CG1B 300 纽 | 100M 50m | 130 | 80 1100P | 70 | 4100 | 5 | 1008 
1I5 | 3CG21 300m | TI00M 50ia | 150 70 | 7270 4 
16 | 30G34EE 300m | 100M | 10 | 10m | 300m |1450 | 70 | 1008 70 | Hop 4 100 
17 | 36G21 互 300m | T00M | 10 | sa | 50m | 175 | 70 | 508 70 50k | 4 50 有 
18| 3CG21E 300ma | 100M | 10 |1bm | 5m |3475 | 75 | 1808 70 | fi008 | 4 1300k 
19 | 3CG21 品 308m | 3400 林 Sm | 475 70 308 | 4 30 让 
20 36G21E 300m | 1003 SO0m | 475 | 70 | 508 70 50hn | 4 50 皮 
i 21 | 3CG21B 300@ | 160M 50i | 475 | 8Q | 100 70 | 100k | 4 1400 
22| 3CG2tE | 300m | 100M 5s0m | 175 70 50k | 4 50 忆 
23 | 3CSG241B 300am | 100M 50m |350 | 80 | 1008 70 | 100h 4 1100r 
124 | 30G21E 300m 1 100M 50ma | 150 70 | f00k | 4 上 100 
25| 3CG321 忆 300a | 100M 50z | 4150 70 | 100k | 4 |100n 
2 3C G21 瑟 300m | 100M 50m | 150 70 50hR | 4 50 
27 | 3CG31E 300m | 100M 50 志 70 508 | 4 50B 
1 2 38G21 瑟 300a | 100M 50mm | 475 70 SP | 4 50 用 
29 3C G241 忆 300 生 | 100M 50m | 475 70 | 1008 | 4 |4100p 
3 3G 人 有 21 忆 300m | 4100M S0m | 175 70 50 | 4 引 0 下 
31 3CG21 忆 300 妞 | 100M 50 | 150 70 50B | 4 350 上 
32 | 3CG21 尼 300m | 100M 50m |14150 | 80 |100h 70 | {100 | 4 134908 
33 | 3CG21B 309m | 100M S0m | 3150 70 50R | 4 50 愉 
34 | 3CG321R 300m | 100M | 10 | sm |150m 11417535 | 70 | 508 70 50h | 4 相 
35| 3CG1G 300m | 4100M 50m 75 | 100n | 4 | 4100R 
136| 3CG21 瑟 300m | 100M 5S0m | 175 75 30R | 4 28 中 
37 | 3CG21 巨 300m | 100M 50 姻 “| 175 80 100k | 4 | 34100h 
38| 3CG21E 300t |] 100M 50m |3475 | 90 | 4100n 80 | 4t00 | 4 |3100p 
39 | 3CG2tEH 300m | 100M sa | 150 | 90 | 100 80 | to | 5 | 100 
40 38 GEL01 300 刀 100M 2081 80 100 上 Hi 妈 4190 必 
41 3CG112 孔 300a | 100M 50 吓 | 475 80 | 1008 | 4 14341007 
4 3CG21B 300m | 100M | 410 Sm | 50am |3475 |100 | 1008 85 1 100 | 4 | 100R 
43 | 3CG321FP 300m | 100M | 10 | 10m | Sm |13475 | 90 | 100p 8 | 100nR | 4 |14100g 
44| 3CG21F 300ama | 100M S0m | 175 85 50h | 4 50 
4 3C6G21F 300o | 100M | 50m | 450 185 | 100n | 4 | 400p 
] 
46 30C 区 21 了 300m | 100M 50ia | 150 85 100 具 4 | 100p 
4 好 | 3CS821B 360t | 100M 50m | 475 | 85 50 愉 85 50 | 4 50 
48 | 3CG21RR 300 叫 | 100M | 30 组 “| 175 85 | ft00nm | 4 |34100p 
4| 30G21F 3002 | 100M 59 | 150 85 50 有 | 4 50R 
S 30G21E 300m | 190 时 :0m 13450 | 9 | 1008 85 | 100R | 4 | 100F 


功率 三 极 
集 电 极 集 电 极 电 流 前 伺 简 

外 序 
- 藉 裤 ~ 发 射 极 向 

放 大 
反 向 截止 到 向 鹤 止 正 
电 流 电 流 系 数 降 著 降 
TcBo | rrca | 《cgo | cp 产 P 广 CB JTJc |1 太 sgES| 大 cgs 7 7c 浊 四 
注 2 

(和 》 《VD) (AAA) (V) | min Ia (VY) 〈《A) (了 ) (了 ) 《Ay) (从 ) 
1T00 卫 30 TO00D aa 30 25 10 3 纪 1 500 了 a 工地 工 0 沁 A4-01 吕 了 
1002 30 1003 30 25 10 5 也 工 500 匡 工地 工 0 和 人 4-01 吾 2 
4 00 30 TI00mn 30 25 10 5 癸 工 500 志 工 抽 10 姻 A4-01B 3 
1003 30 100an 30 25 10 5I 了 500 了 za 工 也 10mma 人 4-02 吾 生 
00 鱼 30 300 30 25 10 5f 工 300 了 工 筷 工科 A3-07 入 5 
1003 38 于 00 和 30 25 10 5 工 500 卫 工地 02 A4-01 吨 6 
100 3 30 IT00 3 30 25 10 S 工 S00z 工 红 了 0 Ad401B 7 
100 aa 30 了 00 30 25 270 I0 5 也 工 300 了 既 工 也 10 刀 页 4-02 了 如 8 
00 了 30 100m 30 25 10 5I 工 300 伺 工 世 1T0Ho A4- 01B,A3-07A| 9 
100 了 30 00 30 25 270 10 5 切 工 500 了 荆 工 (0 人 4-01B 10 
100 卫 30 T0032 30 25 270 10 5 JI 工 500 了 二 10ma 和 A4-01 1 
100 丘 30 ID00 za 30 尼 5 400 10 5 人 包 工 500 人 了 了 丘 本人 组 页 4-02 有 B 12 
100 卫 30 10f 30 25 270 10 5 切 工 500 了 二 韦 工 0 了 各 3-07 从 13 
S00 工 了 0 了 只 10 40 150 10 1T0 生 工 500 弓 二 人士 10 了 Ad4-01B 14 
20032a 10 50 和 了 了 0 30 200 10 5 人 了 300 了 3 30m 入 3-07 人 入 T? 
200 习 70 500 卫 70 40 270 6 30 弓 工 300 了 3 309a A3-07A 340 
260 宇 10 5S00 aa 10 30 200 了 0 5 刀 工 500 了 3 耳 30 匀 和 4-01 电 17 
3S80 了 10 工具 10 28 270 1T0 10 卫 工 500 壹 3 匡 309 A4-02C 18 
500 10 工具 上 25 400 10 30@ 1 300m | 3 所 | 30 了 na 人 4-01B 19 
300 了 10 工 必 40 38 10 30 耳 工 500 耳 3 30 卫 太 4-01B 20 
500 荆 10 工具 10 30 IT0 30 纪 寺 : 500 撕 3 垃 30 匡 入 4-01B 21 
300 10 工 忆 TU 30 6 30 开 工 500 | 3 也 30 A4-01 了 B 22 
500 10 工具 10 25 200 6 I0 垃 工 500 所 | 3 也 0m 入 4-0 忆 23 
300 了 10 荆 具 410 30 200 10 09a 荆 500 了 ta 工 甘 TI0za 入 4-DL 24 
500 了 10 了 必 TI0 25 10 10 弓 500T 和 4-02 卫 25 
500 芋 1I0 了 及 10 30 6 30 鱼 工 500 垢 3 人 也 30 绒 A4-01 也 2 
300 半 10 1 共 10 40 200 提 30 姻 S00mm | 3 鱼 30a 入 和- 代 吾 27 
S00 芋 TI10 工具 1T0 30 6 30 人 了 下 500 卫 3 组 30 世 丰 4-0i DB 2g 
号 了 10 至 愉 10 40 6 30 芭 了 500 妾 | 3 联 30 血 人 4-01 呈 29 
CO 到 10 了 荆 记 10 40 200 和 30 卫 工 300 生 | 3 了 30 蕊 太 4-0t 了 30 
500 的 10 工 几 了 0 30 200 6 30 匡 工 500m 3 呈 30 世 点 4-013 31 1 
5S00 拉 10 王 羽 10 25 200 6 30 人 组 500 3 垢 30 志 A4-018 声 
&S0O0 1 荆 下 10 40 200 6 30 钙 工 500 刀 | 3 钥 30 芭 A4-01 3 33 
28010 立 10 500 并 10 30 200 10 5 垃 工 500 纪 3 二 30 误 有 4-01 了 B 34 
100 10 100 拭 1 23 270 TI0 10 邵 工 500 包 | 3 了 30 障 A4-018B 35 
5002 10 卫 电 10 30 看 30 了 2 革 300 如 3 纪 30 癸 A4-01 召 30 
5SD0 10 1 10 25 270 6 30 姻 1 500 刀 | 3 血 30 弓 太 4-01B 37 
5090 10 了 及 10 30 人 30 荆 580 耳 呈 二 30 孔 AAA4-(0 叶 也 38 
500 10 王 必 410 40 TS0 10 0 纪 工 0 | 3 血 10 耳 人 4-01B 39 
1080 aa 10 00 JT0 25 10 工 0 .0 了 ma 工人 志 10 摆 上 4- 人 0 了 40 
100a 10 100a 10 25 10 10 二 工 500 纪 3 纪 30 卫 A4-01B 41 
500 了 10 及 10 23 270 避 30z 工 500 色 | 3 印 30 匡 点 4-01B 43 
500 TI0 工人 内 10 235 270 10 | 10 血 上 500 甸 坦 30 志 A4-02 人 6 43 
5002 了 0 王 肌 0 25 400 皇 30 鸣 工 300 3 所 30p A4-01 品 4 
500 了 于 10 工 几 10 3 200 410 开 0 志 工 500 垃 工 也 10 刀 A4-01B 45 
5S00 了 0 工 几 T0 25 工 0 IO0 纪 上 A4- 伺 吾 46 | 
50 和 8 苹 1 工具 10 和 日 30 工 S00 重 3 也 30 颈 必 .4-01 吾 47 
30B 3 10 荆 及 10 40 日 30 纪 了 500 还 3 伴 38 纪 和 4- 寺 吾 48 
508 位 了 0 工艺 10 30 6 308 垃 工 5800 卫 3 地 30 记 友 4-( 叶 下 49 
1 了 站 工具 1I0 25 200 各 TUfa 于 500 王 3 二 10a 六 红 吕 350 
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1. 和 从 频 小 功 
1.3 硅 PNP 型 小 
最 特 征 最 最 舍 电极 集 电 报 发 射 极 
序 型 大 大 国 
耗 多 
功 中 
率 闫 认 流 温 出 穿 电 压 击 穿 电压 击 穿 电 疏 
1 大 (BR)C5O 大 (BR)CEO 矿 (BR)EBO 
| nn 
罗 电 ch 厅 | Frcgl Tc | Tc | 7 天 元 TB 
(W) (Hz) |(V) 1 CA) | (CA | oOV | (CA) (V) | CA) | (7) | (A) 
工 3CG21T 300m | 100M 350 如 85 350 有 4 50 
2 3CG21F | 300zm | 100M 50 甸 | 175 85 50 4 50j 
权 3C G2LPF 300 垃 | 100M 50m  ‖〗175 85 50 具 4 50 了 ur 
4 3CG21P 300 生 | I00M 50m | 175 | 85 50 上 有 4 50 甩 
5 3CG21FP 300 和 | 00M 50 和 如 | 175 85 50 4 50 具 
六， 
6 3CG21PF 300 血 | 100 洒 50t 150 85 50 愉 4 50 只 
了 3CG21F 300 孟 | 00M 50 刀 | 450 95 | 100& 85 | 100p 4 |4100p 
8 3CG21G 300z | 100M 50zm | 150 | 100 | 1400 90 | 100P 5 | 100p 
9 3C G24 300 生 | 100M | 10 5 | 50 和 | 175 100 50 遇 4 50 忆 
30 3C G21F 300 刀 | 100 50m | 4155 ， 100 | 100 4 | 100& 
11 30CG21G 300 生 | 100M | 10 1110m | 50 生 1475 |100 |100p 13100 |31008 4 |1008 
12| 3CG21G | 300m | 100M 50aE | 175 100 | 50 4 50 有 
13 30G21G 300 年 | 100M 50 | 175 | 100 50h |100 350 4 50 册 
14 3CG21G 300 世 | 4100M 50 刀 |175 |10 | io0h |3100 | 100h 4 |100p 
15 3CG21G 300 生 | 100M 50 生 |.175 100 50 上 4 50 忆 
16 3CG21G 300 刀 | 100M 50 匀 | 450 |4120 | 100h |100 |100p 4 | 1008 
17 30CG21G 300 科 | 100 耻 50 匀 | 150 100 50 册 4 50 
18 3C G21G 300m | 100M 50m | 150 100 50 几 4 50 几 
19 30C G21G 300 鱼 | 100M 50 血 | 4150 100 | 100i 4 | 100p 
2 3CG21G 300 血 | 100M 50 鱼 100 | 190i 4 |100R 
2 3CG21G 300 | 100M 50 志 TD00 | 30 4 30 且 
22 3CG21G 300 纽 | 100M 50zm | 175 100 50 几 4 50 有 
23 3CG21G 300 钮 | 100M 50 乌 | 175 100 S0 4 50 
24 3CG21G :300m | 100M 50an 1 1275 100 | 400h 4 |100k 
25 3C G21G 300 | 100M 50 刀 | 150. | 120 | 100n 134100 | 100n 4 |3400r 
26 30 G21G 360 年 | 100M 50 生 | 150 100 50 遇 4 |100R 
27 | 3CG102 300 | 100 珀 20 了 m 100 | 100 4 | 100 
28 36 G112E 300 生 | 100M 50 包 | 175 100 100 4 | 4100R 
29 3CG1608 1 300i | 100M 20t | 175 | ， 100 | 100P 4 | 1008 
30 3CG160B 300 备 | 100M 20zE | 175 100 | 100 忆 4 |100p 
31 3CG1603 300 生 | 100 了 M 20 匡 175 100 | 100m 4 |100n 
32 | 3 CGl60 了 3 300 刀 | 100M | 工 5 | 20z | 175 100 | 4100 4 |100n 
33 | 3C G160B 300m | 100M | 20 5m | 20m | 175 100 | 1008 4 | 3100 
34 36CG160B 300 妞 | 100M 20 |1475 |105 | 100R | 400 | 3100 4 |100p 
35 3G160B 300 | 100M 20 如 | 150 400 | 100B 4 | 100p 
30 3CG1603B 300z | TI00M 20 妞 | 175 100 | 100p 4 |100n 
37 | 3CG160B 300 刀 | 100M | 310 5 位 | 20m | 1I00 | 500p 4 | 100P 
38 3C G160 了 300 | 100M | 40 5m | 20m |1450 |10 |4100h 1100 |100 4 | 100 
39 | 3C6160B 300 刀 | 100M | 了 5 志 | 20m | 175 T100 | 100 有 本 100 上 
40| 3CG1603 300 刀 | 100M 20 对 175 100 | 100 4 100 只 
1 3CG160B 300m | 4100M | 0 5 ] 200m 1 4595 | 150 | 100 | 100 |100P 4 |1100n 
4 3CG260B 300 刀 | 100M ， 10 5 也 | 20m | 1475 100 | 100h 二 100 只 
43 3C G970 300m | 100M 6 ;10m |100m | 450 1120 |100 | 320 13100p 5 | 4100m 
44 3C G103 300 生 | 100M 20m | | 140 | 100R 4 |100R 
45 3CG1126G 300 血 | 100M 50 廿 | 175 140 | 1008 4 | 100P 
46 3C G160C 300 生 | 100M 20 刀 | 175 140 | 100p 4 | 100 
47 3CG160C 300m | 4100M 20 吓 1175 | 145 | 100h 14140 | 100p 4 | 1005 
48 30 G160C 300 包 | 100M 20 了 ma | 150 140 | 100R 4. |100k 
49 3C G160C 300 苏 | 100M 26 闻 ， 140 | 100E 4 | 1004 
S0 3C G160C 300 细 | 1008M 20 | 175 140 1 世 4 | 100 
人 上 [| 1 二 


功率 极 
集 电 航 集 电极 
- 基 极 - 发 射 级 
反 向 截 正 反 疝 和 鹤 正 
电 流 电 流 
Tcso | Fecg | ycgo | 大 cz 
(A)》 (Y) (A) (VD) 
500a | 10 工 上 10 
500na | 1 Im 10 
500a | 10 TI 10 
500ma | 10 1 10 
500a | 10 妇 10 
500a | 410 了 I0 
500mn | 10 工 10 
500n | 10 了 10 
500a | 10 工 上 10 
5s00na | 10 1 10 
500a | 10 1 10 
500ma | 10 了 T0 
500na | 10 1 上 10 
500 na 10 工业 410 
500a | 10 1 10 
500a | 40 只 10 
500n | 46 1 10 
500 | 10 1 10 
500 aa 10 工 必 I0 
500a | 10 上 1 10 
5S00ama | 10 工艺 10 
500a | 10 工 寺 
500a | 10 1 10 
500a | 310 1 10 
500a | 10 工具 10 
500a | 30 1 10 
100na | 30 1100a 30 
100na | 10 1100an 10 
100 30 100 aa 30 
100na | 30 |100a 30 
100n | 30 |100a 30 
100a | 30 |4100a 30 
100a | 30 | 4100an 30 
100a | 30 |100a 1 30 
t00a | 30 | 4100a 30 
ft00a | 30 | 100a 30 
T00na | 30 | 100a 30 
t00a | 30 | 100a 30 
100a | 30 |100a 30 
100a | 30 | 100a 30 
100a | 30 | 100a 30 
ft00a | 30 | 100n 30 
1003 | 120 
T00a | 30 | 100a 30 
100na | 10 |100a 10 
100n | 30 | 4100a 30 
1008 | 30 |」100a 30 
1003 30 1002 30 
100m | 30 | 100a 30 
100m | 140 | 100a ITI0 


系 


FE 


imnaXx 


zia 


30 200 
30 200 


40 200 


25 200 
40 200 


235 | 270 


25 270 


253 400 
25 270 
40 300 


前 馅 利 
外 序 
[| 
压 
降 压 降 
| | 国 
jc Tc 大 8pFES | Frcgs | 7a | 7c 二 
(位 )| (A) | (V) | (CCV) | (CA) 吃 
6 30 丘 500 科 | 3 了 130 妈 A4-01B 了 
6 30 姻 工 500 了 z 3 位 |30 刀 Ad4-01B 2 
6 30 联 了 500 如 | 3 全 |30 卫 A4-01B 3 
6 30 匡 工 500 位 3 蒋 |30 了 A4-01B 引 
6 30a 工 300m | 3 血 |30 颈 A4-01B 3 
6 30 扣 工 500 匡 3 也 |30 A4-0 呆 有 6 
| 6 10 500m | 3 妞 |30 钙 和 4-01 卫 7 
(10 10 拉 工 S00m | 3 和 1 10 A4-01 卫 8 
6 30 了 工 500m | 32 |30m A4-01B 9 
6 30 卫 工 500 地 3 刀 |30 也 A4-01B 10 
10 10 姻 了 500m | 3 纽 130 缮 人 4-02C TI 
1 30 志 工 800 奸 3 锯 |30 也 A4-01 了 B 123 
6 | 30m 工 500m 」】3 了 am |30m A4-013 13 
昌 30zn 工 500 人 也 3 了 年 |30 乌 A4-01B 4 
6 30 了 ma 1 500z | 3am 130m A4-01B 15 
6 TI0 了 mm 工 300t | 3 血 110 血 A4-01B 16 
6 30 了 1 500m | 3 和 |30z A4-01B 17 
6 30 邵 荆 500 芭 3 所 |30 姻 A4-01 了 18 
10 10 丘 荆 500mm | 3 也 130 卫 A4-01 了 19 
10 10z A4-01B 20 
0 30 鱼 500 锯 | 3 开 |30 血 A4-01E 21 
6 30 恕 工 500 卫 3 卫 |130 既 A4-01 了 了 22 
6 30 了 匡 工 500 志 3 锯 |30 印 生 4-01 卫 23 
6 30 卫 工 500 妈 | 3 也 |30 世 A4- 上 时 呈 24 
6 10 卫 500 科 | 3 了 |30 血 A4-013B 25 
加 30 姻 上 500mm | 3mm |30m A4-01B 26 
10 40 茵 300zm | 工 弓 110 灵 A4-01B 27 
TI0 10 了 经 工 500 血 | 3 纪 |30 和 及 4-018 28 
10 引 匡 工 500m | 工 刀 110 了 A4-01B 29 
10 5 荆 500 廿 | 二 刀 |10 卫 A3-07A 30 
10 3 地 上 500 卫 也 |10 耳 A4-01B 3 
410 5 节 1 500 妇 工 也 |10 锯 A4-018 32 
10 3 1 500m ， 工 也 |10 卫 A4-02 了 8 33 
0 35 茵 了 500 荆 工 血 110 所 A4-01 了 34 
1410 5 垢 1 500 志 志 110 血 A4-01B 35 
10 3 切 工 500 芭 工 也 |10 扭 A4-02B 36 
10 5 刀 工 500 卫 Tm |10mm1A4-01 日 ,A3-07A| 37 
410 5 了 | 1 500mm | 1 工 呈 |10m A3-07A. 38 
10 3 也 工 500 志 寺 生 |10 卫 Ad4-01B8B 39 
10 5 所 工 500 人 处 | 工艺 110 所 A4-01B 40 
10 5 了 十 工 300 姻 工 扭 |L0 印 A4-028B 41 
10 5 所 工 500 姻 1 工 世 |10 印 A3-07A. 42 
6 1m | 1 500m | 1 巴 |10 志 A3-07 和 A 43 
10 10 匡 300 包 卫生 |40 A4-01B 44 
I0 10 卫 工 500H | 3 也 |30 刀 Ad4-01B 45 
10 5 丽 工 500 血 工 妞 119 了 所 和 4-01 了 40 
10 3 位 1 500 症 工 生 110 鱼 A4-01 了 47 
10 5 了 芭 工 500 阵 二 也 110 如 A4- 忆 也 48 
10 5 也 工 500m | 工 血 110 匡 上 4-0TB 49 
10 SI 了 500 耳 工 生 110 匡 A4-01B 50 


人 
| 
1 


1。 低 频 小 功 
1.3 硅 PNP 型 小 
最 特 征 最 最 集 电 极 集 电 裤 发 前 极 
谭 型 大 大 罗 
耗 
获 人 | -其 航 | -发 射 板 | - 基 裤 
区 电 4 
率 频 率 流 温 击 穿 电压 击 穿 串 压 击 穿 电压 
汪 Re 矿 CBR)CBO 六 (BR)CEO 矿 (5R)BBO 
本 cm fr rrcpgl rc | rc |7rx 7 7 站 
| ( 置 ) | (Hz) | VCOA) CA GD VD CA OA | CVD | CA) 
人 上 二 和 _ 
1 | 3CG10C | 300m | 100M 20a | 4175 140 | 100h | 4 |3100n 
2 3CG160C | 300m-| 100M 20 姻 | 175 140 | 100 | 4 |100a 
3 3CG3M0C | 300m | 100M 20 科 1475 140 | 100k | 4 13100 
4 30G160C | 300m | 100M | 1 5a | 20 如 | 175 140 | 100 | 4 13100 
5 3CG160C | 360m | 100M | 10 | 5m| 20z | 4175 140 | 100h | 4 11008 
6 3CG160C | 300m | 100M | 1 | 5 | 20m |3450 | 4140 |108 10 110 | 4 | 100 
7 3CG160C | 300m | 100M | 10 | Sm | 20 地 140 | 500 | 4 |100a 
8 3CG160C | 300m | 100M 20aa | 175 140 | 100P | 4 134008 
| 9 3CG160C | 300m | 100M | 10 1 5m | 20 |175 140 | 100P | 4 1100n 
10| 3CG460C | 300a| 100M | 10 | 5m | 20m |3475 140 | 100 | 4 11008 
1 30G160C | 300m | 100M 20 和 | 175 140 | 100P | 4 | 4100 
工 3CG160C | 300 | 100M | 10 1 5m |200m |4175 1200 10 1140 | 1000 | 4 1 100 
13|1 3C6G260C6 | 300m | 100M | 10 | 5 | 20ta | 175 140 | 100 | 4 110 
14| 3CG104 300m | 100M 20 节 180 | 100uk 1 4 |100 
145| 36G3i2H | 300m | 100M 50 芭 | 475 180 | 100n | 4 | 4100 
46| 3CGHl0B | 300ma | 100M | 10m | 20 了 aa 180 | 100 | 4 |1008 
了 | 3CGH10D | 300aa | 100M | 20 坦 | 200 180 | 100h | 4 13100p 
1 30G160D 300 垃 | TI00M | 20 鱼 “| 175 180 100 刀 4 |1008 
1439 | 3CG160D | 300 姻 | 400 了 20 如 |150 |200 |100k | 180 | 100 | 5 | 1008 
2 3CGI160D | 300z | 100M | 10 | sa | 20m |3475 180 | 1008 | 4 |1008 
21| 3C6G10D | 300m | 100M1 10 | 5ma|200m |45 |1220 | 100h | 3180 | 1 | 4 | 3100 
221 3CG112 了 300 和 m | 100M 20 和 如 | 475 220 | 1008 | 4 1，1008 
232| 36G105 300m | 100M 20 摆 | 450 220 | f00R | 4 14800 
:| 3CG160 了 | 300 和 | 100M 20 和 | 4175 | 220 | 100 | 4 |」3100p 
30G160 300m | 100M | 10 | 5ma | 30 如 13475 220 | 100R | 4 |3100p 
38G4160 双 | 300aa| 100M 30 | sa |200m 1475 |230 |10k |220 100 | 4 |3100p 
386G3160E | 300m | 100M 20m | 41s0 |240 14100k |220 | 1 | 5 |100 
2 四 | 3CG4R 300 和 | 120M 30a | 3475 | 20 |] 400p 45 | 300 | 3 |]」100h 
2 | 3CG4 300 | 120M 30a | 200 | 40 | 100 35 | 400 | 4 1100 
30| 3CG4E 300m | 120M 30a | 413 | 名 1008 43 | 100n | 4 | 3400 
31 | 3CG4 300aa | 120M 1 10 | sm 30m 1475 | 20 |1008 4 | 4008 | 4 | 400 
32 | 3CG933 300m | 130M | 6 |10m 1109m 4150 | 5 | 100B 40 | 100n 1 5 | 4008 
33 | 3CG307 300 和 | 130M | 5 | 1 | 200a |150 | 5 双 | 4100 45 | 100n | S | 4008 
34 | 36G933 300| 140M | 和 | 2 | 1H0a |450 | 5 40 5 
35 | 30G933 300 生 | 140M | 2 | 2m|100m 145 | 5 | 50 40 50 | 3 10 有 
36| 3CG933 300 和 | 1OM | 1 | 2m1100m | 42 | 2 40 5 
37 | 3CG933 300 和 aa | 140M | 12 | 2m|100 |415 | 5 | 808 40 Ta | 3 50 有 
38 | 30CGo933 300aa.| 18M | 12 | 2m | 100m | 330 | 弹 | 508 40 50h | 5 10 具 
39 | 3CX20IA | 300m | 150M 300m | 450 12 | 100n | 4 141008 
40 | 3CG3A 300ma | 50M 30m 1375 | 20 | 100 15 | 1002 | 3 |31009 
41 | 30GQ4A 300m | 450M 50m | 175 | 20 |100 1 | 4100 | 4 1400P 
42 | 3CG4A 300am | 150M 30m 15 | 100m | 4 | 100 
43| 3CG4146 300m | 1150 了 30m | 475 | 20 1100h 15 | 100n | 6 | 5300 
44 | 3CG18A 300 和 ma | 150M Sm |4175 | 20 | 100p 15 | 100R | 4 ] 4008 
45| 3CG181 300m | 150M 5 和 |175 | 20 | 100& 15 | 1002 | 4 ] 31008 
46 | 3CG21A 300im | 150M 50m | 1415 | 45 11008 | 125 | 1008 | 4 | 34100 
47 ， 3CG22A 360mm | 458M 209m |34735 | 415 | 100p 15 | 100 | 4 1300 
48 | 3CG22A 300m | 150M 200a | 173 | 切 | 100P 415 | 100k8 | 4 |3100P 
49 | 3CG3138 300m | 150M s0m | 475 | 30 | 100p 20 | 100h | 5 |34008 
50 | 3CG31B 300m | 3450M sa 15 | 30 1008 20 | 400 | 4 11341005 
| | | 1 了 本 


ee 在 各 
E 三 极 孙 

功率 三 极 管 
集 出 报 集 电 极 电 

~ 蕊 极 ”~ 发 射 极 

旗 
反 治 截止 反 疯 项 站 
电 流 开 流 鞭 
将 1 
Tecapo | cp | cpo | rcg PE 六 CE 
(各 》 《YV) 《A) 《| ta faaxX  ， 《 交 ) 
二 Ce 

T00 一 3 TQ0 3 30 235 10. 
了 00 2 30 1Q0 妈 3 25 10 
工 00 拉 3 100 3 30 25 了 站 
工 90 镁 30 00n 30 23 了 
100 卫 30 00 王 30 25 270 了 9 
T00 皇 30 00 芋 30 25 了 
00 工 30 160 30 25 工人 
TQ8 芋 30 T60 了 30 40 188 6 
工 0f 于 30 工 00 也 30 25 了 工 生 
T00 30 TG0 9a 3 25 270 IT 
T090 入 38 T100m 30 25 270 10 
TO00 荆 30 T00 3 30 25 400 IT0 
100 和 30 100 位 380 25 270 10 
16fC 了 了 了 400 全 3 25 10 
00 10 080 2 1f 25 10 
T09 荆 T00 和 30 25 10 
100 屋 30 100 za 30 25 10 
工 间 9 性 30 T00 3 30 25 了 8 
T00 aa 39 100 aa 30 40 工 30 10 
工人 和 全 王 J100 3 10 25 270 10 
100 38 09 z 30 25 400 10 
工 0 和 了 了 0 工 00 也 10 25 10 
100 工 30 100 2 380 25 If 
于 0 30 100 于 30 25 10 
100 an 30 1003 30 25 10 
工 00 组 3 0 全 所 30 25 400 TI0 
工 (于 3 00 30 40 50 汪 
工 和 于 10 TD00 3a 10 4 10 
了 00 五 站 100 8 JI 5350 If 
483 T10 工 0f 10 的 工 0 
T00 了 a 10 100 aa 10 40 TI 
500 38 40 250 和 
60 30 20 5 
5356 工 30 89 390 吾 
500 荆 30 508 并 30 82 390 6 
500 恒 30 T20 500 6 
506G 3 38 T280 560 台 
500 1 3 500 a 3 40 6 
500 了 10 工 且 190 55 400 于 
380 恒 了 T0 工具 1T0 20 6 
160 a 0 TI60a 10 25 10 
S00 aa 10 圭 久 TI9 25 65 10 
680 3 10 100 3 10 30 200 6 
IT60 1 T[ 508 3 了 20 10 
00 ma 10 5003 10 20 18 

工人 全 工 和 T9 芋 19 25 19 
30f 了 T0 王 具 19 40 10 
50D 于 工 攻 T0 40 180 10 
300 宇 10 工具 I0 20 200 | 6 
300 32 1 芽 愉 工 f 20 2800 6 


| 
1 
流 前 人 饱 和 | 
秃 序 | 
河 | 
大 吕 ， | 
宗 | 
数 降 压 降 
1 | 
7Tc ram| 六 CE5s | 了 Tc | 
| 攻 号 | 
( 太 ) 昌 人 区 CVD) | 4 (上 A) | 
】 
号 组 了 300 地 工 但 人 所 上 4-02 了 3 工 | 
号 组 工 500 坦 | 1 弓 | 10 所 太 4-D1 瑟 2 | 
3 二 站 500 卫 工地 1410 A3-07AA 3 
S 300 血 | 1 纽 | 10 锯 A4-01 呈 | 4 
5 理 工 3500 卫 | 1m | 10 卫 上 4-02 吾 3 
5 | 1 | 500am | fm| 10m A3-07A | 6| 
已 弓 工 500 荆 王 租 Ad4-01D，A3-07A| 7 | 
总 种 主 S00 误 工地 10 择 在 4-01 吾 8 4 
王 纪 工 3500 匡 | 1 了 | 10Hm A4-01B 9 
与 钥 工 “00 卫 组 并 人 卫 A4-01B 110 
十 工 390 二 于 二 10 也 A4-9f 也 | 芋 
号 弓 王 300 也 荆 妞 10 所 A3-02 3 12 | 
3 组 500 坦 工 志 10 卫 和 4-07 和 上 13 | 
号 1 380 耳 工 王 0 匡 且 4-01 也 14 | 
了 凶 工 5300 组 3 羡 30 所 A4-01 了 和 5 | 
呈 王 工 S00 地 革 坦 10 卫 A4- 上 时 B 16 | 
组 工 S00 地 工地 IT0 地 A4-01B 了 7 | 
号 了 工 500 荆 1 | 10 外 4-01 号 了 总 
号 坦 荆 300 了 荆 耳 10 皇 4-9 吾 19 i 
号 弓 工 500a 工 位 1 志 A4-0T1BB 20 
号 坦 了 500 如 | Tama | 10 耶 A4- 电 呈 | 2 
直人 纪 工 500 了 工 组 1 如 在 4-0T 站 22 1 
10 红 300 联 工 纽 Tt A4-01 吾 23 1 
总 组 工 500 全 工 钮 1f 和 由 4-61 下 24 | 
5 组 工 500 押 工地 10 地 A4-81 避 235 
3 组 工 300 也 工地 10 所 A4-02 理 26 
与 切 了 500 芭 圭 芋 18 缮 A4-018 2 
呈 世 | 300 志 工 坦 工人 和 班 A4-04 了 28 ; 
3 垃 工 300zmn | 1It | 10 垃 | A4-03B 29 | 
3 了 垃 工 300 卫 工 匡 10 了 上 4-01 吾 30 
3 坦 工 300 了 如 | 1 | 18 了 二 A4-0t 卫 31 | 
工 委 500 卫 |」 10 芋 | 100 据 A3-07A 32 
2 和 280a | 500a IT0 卫 上 3-07A 33 
于 本 500 刀 | 5 | 50 了 A3-07A 34 | 
工 廿 300 从 号 节 30 卫 A3-87AA 35 
工 组 500 芋 号 王 5 地 A3-07 太 36 
荆 组 500 所 ; 与 也 50 二 人 A3-07 生 37 | 
工 阻 500ma | 纪 | 50 所 A3-07 入 38 | 
5350 组 900 答 | 500 瑞 | 25 志 | 250 丘 A3-07 和 人 39 | 
5 地 | 和 4-0I 呈 40 | 
5 | 1 | 30m | tam| 10am A4-01B | 411 
3 乌 和 4-01 吕 42 
5 折 工 800 二 荆 生 了 8 组 A4-01 了 43 
二 0 锭 工 500 二 工地 T0 芭 A4-01 卫 44 | 
10m | 1 | 500m | 14ama | 203 A4-01B | 45 | 
10m | 800ml 200m | 3m | 30m A4-01B | 46 | 
10 卫 工 500 二 工 专 10 阻 A4-01 47 | 
0 了 色 工 300 纽 圭 三 工 0 二 上 4-01 及 48 
5 纪 506 下 | 2300 笃 于 卉 工人 班 生 权 -0 下 49 | 
已 组 300 下 | 380 丘 工程 10 二 上 4-01 有 50 | 
下 
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蛋 


盾 


包 浊 co 个 和 ibm 


3CG31B 
3CG309 
3C G3B 
3CG43 
3CG4 昌 
3CG14 
3CG213B 
3C G308 
3CG31C 
3CG31 
304631C 
3CG31C 
3C G31DD 
14 3CG31D 
415 3CG31D 
16 3CG3C 
17 3CG4C 
18 3CG14C 
19 3 G18B 
20 3CG18B 
21 3CG40 
22 3CG18B 
23 PN2906 
24 3C G2185 
25 3CG31D 
20 3C G31 也 
27 3C G31 孔 
28 3C G31 卫 
29 3C G31PF 
30 3CG31F 
31t 3CG31E 
32 3Q8G31F 
33 3CG603 
34 30CG3DD 
35 3C G4DD 
36 3CG4D 
37 3C G307 
38 3CG307 
39 3C G31 
40 3C G4 下 
41 3C GTI 
42 3QC G31 瑟 
43 C G844 
44 3C G4 瑟 
45 3CG4F 
46 3CG21D 
47 Ca844 
48 3C GTE 
49 3CG4G 


50 3CG31R 


重 -444 


300 刀 
300 
300 媚 
300 世 
300 血 


300 姻 
300 印 
300 刀 
300 锯 
300 联 


300 拉 
300 包 
300 陡 
300 生 
300 了 


300 邱 


390 锯 
300 和 


300 耳 
300 纪 
300 钳 
300 也 
300 刀 


300 卫 
300 位 
300 卫 
300 拉 
300 刀 


300 
300 血 
300 姻 
300 耳 
300 联 


300 二 
300 缮 
300 切 
300 姻 
300 鱼 


300 志 
300 匡 
300 弓 
300 和 
300 联 


300 和 m 
300 荆 


最 最 
大 
多 高 
计 ~ 角 - 发 射 极 - 基 极 
电 
流 温 击 穿 电压 武 穿 电 下 击 穿 电导 
六 (BR)CBO 矿 CsR)cEO 挛 (CBR EBD 
JTJco TV Tca Tc 了 TBB 
(了 z)》 | (YY) (A)>| (4A) (他 ) | (V)> | (AAA) (V》 (A) (VD) (A) 
150M 6 410 荆 30 世 175 25 100 上 20 00 呈 4 100 
150M 5 10z | 100 人 也 150 20 50 5 10 必 
150M 30 地 175 30 100 忆 23 00 了 pb 4 100 只 
150M 50 刀 175 40 100R 25 100 4 TI00u 
150M 38 伍 253 100 了 hb 4 100 上 
4150M 30 了 175 25 100 了 ka 253 100I 4 100 划 
150M 50 卫 175 25 100 上 25 T00 册 胡 4300 
150M 5 | 10m | 200m 150 Riw 25 50 册 5 10 
150M 厂 10 人 科 50 血 175 40 100 必 30 100 4 100 只 
150M 50 200 30 100 忆 9 100 忆 
150M sm 1175 | 40 | in | 30 | 100hn | 5 13400h 
150M 50 了 m 175 40 T0BD 30 TI00 必 4 100 只 
150M 50tma T75 40 100 30 100 上 5 工 00 上 
150M 50 了 ma 了 175 40 IT00 电 30 100 忆 4 100 
150M 扣 10z 50tm 173 40 TI00 贞 30 100p 4 100 忆 
150M 30m 17S 40 100 有 35 100 恨 4 100 
150M 5S0 人 二 175 50 了 00 已 35 T00R 4 100 只 
150M 10 5 所 3230 工 73 40 T00R 35 100 4 T00p 
150M 10 10 和 50 150 40 了 100 有 35 100 愉 由 T00 愉 
150M 10 10 了 匡 50z T75 40 100 35 100 忆 4 T00 纪 
150M 30 匡 35 | toph | 4 |100 
150M 50 荆 175 40 1T00 35 100 愉 4 100 
150M 10 | 10am | 200m 50 100h 35 100h 6 400h 
150 让 5S0 丛 175 40 IT00h 40 100 电 4 100 中 
150M 10 | 10ama 50za 150 50 T00R 40 100 5 100 忆 
150M 6 10 和 m 50 了 a 175 50 100 40 00 4 1T00 忆 
150M 50 十 175 50 100 了 40 100 5 100 
150M 50 了 175 50 100u 40 100 4 1400 
150M 50 垃 175 50 100i 40 100 5 100 
150M 50 王 175 50 100R 40 100h 4 100h 
150M 50m 1735 40 100 4 T00 
1350M 和 划 了 于 S03 175 50 100 上 40 100k 4 100 必 
150M 工 10t 200m 175 60 100 吧 40 100 8 T00R 
150M 30za 150 50 1Q40 45 100 | 100 
150M 50 拉 1275 60 100j 45 100h 4 100P 
150M 30 了 志 45 100h 4 100P 
150M 呈 10zm | 200 卫 150 不 5 530 10R 
150M 6 5m | 200m | 175 50 50 必 45 50 忆 5 10R 
150M 1T0 5 也 50 耳 17 45 100 3 T00 具 
150M 50 血 175 60 100& 50 100h 4 100 上 
150M 30 据 200 60 100m 50 100R 4 100 
T50M 10 10z 50I 150 60 T00 比 50 100 5 ，100 呈 
150M 了 2 2z | 100 卫 T25 55 100R 50 100 5 1100p 
150M 30 拼 55 100 此 4 100p 
150M 50tmp 175 70 100 55 100E 4 100E 
150M 50 细 a 175 55 T100 只 5S TI00 生 100 区 
150M 12 2 和 | 100 匡 150 55 20 955 了 二 5 20 上 用 
150M 10 | 10 血 50zm 175 60 100 只 060 100R 太 100K 
150M 50 匡 75 70 100 60 100 忆 。 00 及 
400 只 


功 率 极 管 
集 电 极 集 电 极 
~ 基 极 -~ 发 射 极 
反 向 截止 反 向 城 目 
电 流 电 流 
cs0 | rcpa | 7Tczgo | Frcp 
(A) 〈《Y) 《及 ) 
100 3 10 1 必 TI0 
工 3 丑 25 
300 并 I0 科 I0 
T00 10 1002 10 
500 3 10 开具 10 
100a T0 T00x 1 
10 10 10 习 10 
15n 30 
100 攻 10 工具 I0 
TI00a 10 100n 10 
300 za 10， 工具 10 
300 2a 10 工 必 10 
100aa 10 100a 10 
100a 10 00 3 10 
100 3 10 R 10 
300aa 10 于 贞 10 
100 了 10 108a 410 
100aa 1I0 100a TI0 
100am 10 50@3a 10 
100 10 500a 了 0 
500 10 工 岂 10 
100 10 5300 3 10 
100a 35 
0 工 10 0 10 
100a 10 500 10 
100a 10 工具 10 
300 10 工 几 10 
300 10 工具 10 
300 TI0 工 玉 I0 
3003 10 了 工具 10 
100a 10 T00 3 10 
100aa 10 工具 10 
100 了 40 500 39 
300 皇 10 于 上 10 
100 10 100 区 I10 
5003 1 工厂 切 
工 5 皇 50 
100 荆 30 15 了 30 
300 翌 0 1003 TIT0 
IT00a 10 100 aa 10 
100m 10 100a 10 
003 10 500a 10 
1003 45 100a 40 
500 了 10 上 及 10 
100 卫 10 100 妇 10 
10m 10 10 10 
100 30 了 只 30 
200a 10 500z 10 
100 工 10 100 10 
T00 3 0 500 10 


| 

200 6 
800 3 
6 
了 0 
65 10 
180 10 
了 1 
800 忆 
200 6 
200 6 
200 | 6 
200 6 
200 6 
200 6 
200 6 
6 
10 
200 TI0 
I0 
10 
65 10 
10 
320 了 0 
10 
6 
200 6 
200 6 
200 6 
200 6 
200 6 
6 
200 6 
270 工 
6 
10 
65 10 
400 5 
460 5 
6 
10 
10 

6 | 
350 TI2 
65 10 
10 
10 
800 了 2 
I0 
TI 
6 


上 挛 上 二 


500 名 
300 卫 


500 也 
500 荆 
200 钙 
300 卫 


300a 

300 2 

500 
及 


300ma 
200m 
201 
300m 
300m 


300 包 


300mm 


500 丘 
300 寻 


200 曾 
500 所 
500 扣 
300 纽 
300 了 m 


ES 


工本 人 姻 和 4-0I 吾 
500 卫 10 空 A3-07A 
工 乌 10 孟 A4-01B 
工科 10 纠 A4-01B 
4-07B 
工 位 人 划 搓 太 4-013 
3 钙 30 了 好 上 4-01 呈 
500a 10 卫 A3-07A 
工 全 10 王 及 4-01 也 
工 血 10 和 4-01 吾 
工 锯 10 卫 ” 太 4-01 呈 
工 血 1T0 地 A4-01 了 3 
工 也 了 划 据 人 太 4-01 了 
工 垃 10 了 a A4-01B 
工 孔 10 守 A4-01B 
工 乌 1 了 Ad-01B 
工 茵 10 了 A4-01B 
1 10 了 A4-0TB 
3 切 | 30 联 A3-07A 
3 所 30 丘 和 A4-01 瑟 
A4-01 了 HB 
3 志 30 了 和 4-( 红 也 
15” | 50 了 和 及 3-07A 
3 也 30 丘 和 4-01 吕 
工 蕊 T0 了 匡 A3-07A 
工 切 TI0 卫 入 4-01 了 
工 位 10 卫 A4-01 昌 
工 组 10 卫 人 Ad-01B 
工 姻 10 缮 上 4-01 卫 
荆 垃 10 如 有 4-01B 
了 血 1 了 血 A4-01B 
工 联 1T0 癸 A4-01 了 B 
10m | 100 联 A4-01B 
工科 10 佳 A4-01B 
1 坦 10 印 A4-01B 
A4-01 了 8 
500 愤 10 据 A3-07A 
500 愤 10 了 A4-026 
工 志 10 组 A4-01 吾 
了 世 10 血 A4-01B 
工 得 T0 纽 A4-01B 
工 血 10 了 A3-07A 
工 阴 10 如 A3-07 人 入 
A4-01B 
1 也 10 钮 A4-01B 
3 全 30 卫 A4-01B 
工 也 10 鱼 
3 了 30 匡 A4-01B 
了 所 了 匡 A4-01B 
卫生 310 姻 A3-07 太 


1 


人 


四 -445 


1. 低 频 小 功 
1.3 夸 型 站 


Ts 


最 特 征 最 最 | 集 电 根 集 电 裤 发 射 极 
序 型 大 大 
耗 
， 人 - 基 棚 | -发 身 极 | - 基 役 
芯 许 结 
功 电 
罕 频 率 流 温 击 穿 电 压 击 穿 电压 出 窄 上 电 压 
届 矿 (BR)CBO 六 (CaR)CEO 天 (BR) ESO 
已 Per 和 | Frceg| rc TCMN | 了 Ti 7 Ze 3 
(了 丽 ) (Hz) | (TYV) 人 ()| CA) TD) VD) CA OGA OOVT | A) 
RE 几 Us Us ES RE 加 2 
1 工 | 3CGo9D 300m | 150M 10 |40am | sS0m， | 175 70 | 100h 65 | 100 4 11000 
2 1 3CG1E 300 媚 | 150M 10 |10a | 50ta | 175 70 | 1400 70 | 100& 4 | 100 本 
3 | 3CG21 300zm | 150M 10 | 10zm | 50m | 175 100 | 100 电 4 1340 
4| 30G11 300 刀 | 180M 10 5m | 30m | 175 60 | 100? 50 | 100 有 4 | 100 
5 | 3CG90 人 1 310 生 | 80M 5 4m | 100m | 150 20 18 3 
6 30C G9015 310 姻 | 80M 100zm | 125 20 | :4100h 8 | f00 3 100 具 
7 30 G9015 310z | 100M 5 1Ii | 100 如 | 150 20 | 18 3 
8 | 30CG901 310 | 4150M 5 1m | 50m | 4175 20 了 10 418 | 10pp 3 10 凡 
9 了 Y9015 310tm | 150M 号 1m | 100 联 20 10 1 | 100p 4 | 100 
10 XGYP0IL | 312 生 | 10M 250 | 175 60 | 100m 四 100 12 | 100R 
11 | 3CG678 320 也 | 140M 3 5 科 | 200zna | 150 50 | 1001 50 | 100 有 5 | 100 
12 | 3CG5401 350 和 | 75M 10 |140m | 600am | 150 | 180 400 6 
13 | 3CX201A 350zma | 1I00M 1 | 50om | 500m | 150 20 12 人 
14 | 30CX201B 350 刀 | 100M 1 | 50m | 500a 1 150 25 18 4 
15 RG3QC X201 | 350m | 100M 1 150m |1500m | 150 人 5 18 4 
16 | 3CX201C 350 血 | 100M 1 |50m | 500m | 150 25 25 有 4 
17 | 3CGs400 350 锯 | 100M 10 | 20m |600t 42 | 130 120 S 
18 | 3CG5401 350 刀 | 100M 10 |20m |600m | 4125 | 160 150 引 
19 | 3CG5401 350za | 100M 10 | 410 如 | 200 和 | 150 | 160 | 160k | 4150 | 100n 5 10 攻 
20 | 30CG5401 350m | 100M 10 | 10aa |500m |1s50 | 4160 | 100h 13450 1 引 了 0 只 
21 | 36G5401 3350 妞 | 100M 10 | 10m | 200@ 1150 | 4160 | 100nk 1450 | 100n 3 | 100 
22 | 3CG5401 350 世 | 100M 10 |340m |600a | 150 |180 |100n | 3460 1414008 6 410 
23 3C G4402 350m | 150M 10 20tn | 600 血 125 40 号 
24 | 3CG9012 400a ) S00mm | 1450 40 | 100p 20 了 垃 S | 100 
25 G 工 9012 400 了 3S00 如 | 3120 20 工 组 S | 100h 
2 3CG9012 400 了 和 1350 和 如 | 150 25 | 100 235 | 100p S | 100m 
1 27 | 3CG9012 400 地 300 嫩 | 150 25 | 25 3 
123 | 3CG9012 400 阵 500 血 | 175 25 10h 1 25 134100R 3 1410 上 
| 29 | 3CG9012 400 皇 3500i | 4125 25 10 鼎 25 10 如 3 10h 
30 | 3CX9012 400 血 300 生 | 125 25 25 3 
31 9012 400 姻 150 和 如 ， 25 | 1008 6 | 100 
32 9012 400 垢 500z | 150 | 25 10R 25 10 3 10p 
33 CG9012 400 也 150zm | 150 25 | 100h 25 | 100 4 | 100 
34 甩 YY9012 400 卫 150 严 25 10 25 | 100& 4 | 100 
35 | 306G673 400 弓 500zm | 125 35 TI0 35 |」 Ta 4 10k 
36 | 3CG673 400 搓 500 生 | 150 35 3 让 
37 | 30G673 400 和 500m | 150 35 10 35 工 志 4 I0 忆 
38 | 20G673 400 姻 500m | 150 35 410 35 工 志 4 10 
39 | 3CG673 400 血 1 500m | 125 35 35 4 
4 8 A673 400 姻 500m | 125 35 10R 35 Tmm 4 I0 且 
41 RG293A673 | 400 S00m | 125 35 | 100n 35 | 1009 4 | 100 
42 A673 400 姻 500m | 150 35 10p 35 1 了 10 几 
43 | 30CG41015 400 血 150m 1 125 50 | 100 有 5 
44 | 380X642 400 了 mn 100 刀 | 150 60 103 30 2 了 7 10 有 
45 C D642 400 如 100 和 m 60 50 
46 所 145 400 地 100t | 150 S0 | 7 
47 G305 了 3 400m | 10M 10 | 10m | 50m | 475 S0 | 100 25 | 100 20 | 100P 
48 XG305D 50 | 100p 30 1 100n 20 | 100 
49 X 50 轴 用 1 相 20 | 100u 
50 XG303 50 |」 4100 100 30 | 300p 


下 -446 


率 三 极 管 
功率 三 极 管 


-rrmerrrorrmractrarreernrakaarer ea 


党 中 极 集 电 极 也 尝 前 饱 和 未 权 
- 基 级 - 发 射 极 疝 

放 大 . 
反 回 截止 反 癌 截止 压 | 
电 流 是 沈 民 数 降 压 降 
7c50 | ca | 7cBo 矿 cB 8 Feel ie | reslFcmg | | 7e 

汪汪 -| 史 

(A)》 | VD) (》 KCY) | mi 2 必 (六 》 (Y ) (Y) | (CA) | (A) 

本 大 wj 2 _ 国人 L 
500m ， 140 100n | 40 25 10 410 血 0.5 3m | 30m | A4-01B | 1 
2002 | 30 500a | 芋 2 10 10 地 0.5 3 | ， 30 壮 A4-0183 | 2 ， 
10na | 140 190m | 10 2 279 10 10 纪 日 .35 1 弓 | 10 A4-01 召 | 3 
100a | 40 100a | 10 | 40 10 10 了 [ 0.3 1 | 10 A4-01B | 4 
1IR | 1 | | 6 S 1 乌 | 930mm | 0.5 | 4 |] 了 量 A3-07A | 5 
s0a | 413 50a 1 10 |140 100 | 5 1 了 | 950m | 0.3 1 | 所 弓 A3-07A | 6 
50a | 把 | 60 | 1000 | 5 Im | 950m | 0.S mm | 世间 A3-07A_ | 7 
50 | 200n | 1 | 提 1000 ) 3 1 位 8.5 工时 | 和 和 A3-07A | 8 
50t | 8 | 220900110 1 60 ，41000 | 1 包 950m | 0.5 1 和 | 109 A3-07A_ | 9 
100a | 20 5005 | 20 ，340 | 2 10 邓 900 生 | 0.5 2m | 20 里 Ad4-01 了 3 | 1 

1 1 
Ss500a | 25 ; 加 3 1a 本 0.3 10 鳃 | 50 了 A3-07A | 1 
500a | 413 100a 20 | 30 1 | 5 10 锯 1 | 0.25 Sa | 20 ;， A3-07A 112 
100n | 20 | 300a :12 ，40 :00 | 41 | 50m 900 和 | .0.3 23 纪 | 250 锯 A3-07A | 1 
100a | 235 | 300a | 坦 1 1 400 | 工 50 300 王 | 0.5 | 25 思 | 230 耳 A3-07A | 二 
100a | 25 | 300a | 18 | 40 400 | 工 | 50mm 0.5 | 35 和 | 250 取 太 3-07A | 全 
] 
100a | 25 300a | 2 | 4401 400 1 工 50 也 900m | 0.5 25z | 250 严 上 3-07A | 16 
50a | 100 | 50 180 | 410 工 乌 0.2 Ia | 1 型 和 3-07A | 17 
50n | 120 1 40 480 10 1 吕 0.2 1 | .了 亚 全 3-07A | 把 
50a | 120 | 40 1 矶 40 对 0 .5 5 和 | 50 和 3-07A | 卫 
160 | 240 5 | 310m 工 0.2 1m | 了 0 A3-07A | 20 
100a | 120 40 | 5 10 工 0.5 5 匀 | 50 押 A3-07A | 21 
100a | 180 10& | 169 60 引 10 了 m 工 0.5 So | 30 阵 A3-07A | 22 
00 35 50 | 450 10 工 伍 0 .4 1 人生 | 150 伍 A3-07A | 好 
100a | 325 | 65 220 1 50 如 1.2 0.6 50 和 | S00 茵 A3-074，| 24 
200n | 23 6 300 1 | 80 了 1.2 0.6 1 50m | 500 地 A3-07A | 25 
| 509na | 外 | 800a | 20 830 Id 50mm 920 纪 | 0.5 A3-07A | 26 
100m | 418 64 359 | 40 2 血 二 和 0.5 125 | 250 细 A3-07A | 27 
500n 世 8 10 64 202 荆 30 茵 235 生 | 250 纪 4A3-07A_ | 28 
500a | 13 | 800a | 40 60 200 工 50 tm 920 中 | 芋 和 5 中 | 250m 上 3-07A | 29 
500g | 1 64 202 1 50 征 了 25 刀 | 250 纪 A3-07A 130 
300a | 64 350 I S0 mm 0.5 25 生 | .250 志 A3 07A | 31 
500a | 18 64 400 I 50 血 700m | 0.3 报 S 250 五 -下 人 和 3-07A 132 
S00a | 18 -| 800n | 310 78 350 1 | 30 了 am 920 巴 | 0.35 | 25 下 | 250a A3-07A | 33 
5003a | 18 | 800au | 10 | 64 350 1 | 50 姻 了 0.5 | 25m | 250 丘 A3-07A，| 34 
500a | 20 60 320 3 10 姻 750m | 0.6 全 丘 | 150 血 A3-07A | 35 
500a | 35 1 | 35 60 320 3 10 茵 900m | 05 | ism |150m ,| 3-07A | 36 
500a | 20 60 320 3 10 锯 0.6 15 如 | 150 丘 3-07A， | 37 
500a | 20 60 320 3 f0m | 0.6 和 和 | 150 细 A3-07A | 38 
500a | 35 70 700 3 10 锯 工 . 革 入 69 39 
500a | 20 60 320 3 10m 0.2 15 刀 | 150 印 A3-07A | 4 
500na | 20 60 320 3 10 匡 0.6 王 和 | 130 鱼 A3-07A_ | 4 
500a | 20 60 320 3 10 如 0.6 15a | 150 纪 A3-07A | 42 
100na | 50 70 700 6 2 地 反 到 0.25 | 和 下 | 100 所 A3-07A | 43 
1 | 20 1 | 20 14120 460 | 30 2 他 本 30 各 | 100 舞 A3-07A | 44 
1 | 60 1I& | 3S0 | 4 350 10 2 地 工 1 切 卫 | 100 丘 A3-07A | 45 
1 | 20 | 120 460 10 2 1 T0 科 | 100 昱 A4-02C 人 | 
二 100a | 20 500n | 20 | 40 引 3 他 1 0.5 2m | 20 里 A4-02B 所 
过 t00a | 20 500a | 20 | 6 与 3 本 1 0.5 2 王 | 20 A4-02B ， 招 
100a | 20 | 500n | 20 | 40 5 3 各 1 0.5 2 弓 | 20 红 A4-02 日 扫 
ia | 20 | 5s00a | 20 | 全 S 3 甸 1 | 0.5 2 | 20m A4-02 了 30 
| 1 | 3 
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RAR 人 CRIMES uCUEMIILUGRG REG 
《 ho hu So hb ho ho Fa FF 上 km Fe 上 上 广 、 一 
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CD 


CD 
OO 
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[please 人 wirekeiele 
Ca om ee Cn 
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ee 
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何人 人 
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大 
| ”新 
艾 
功 
内 烽 
疡 人 7 有 
( 冶 ) 《了 >z》 
400 嫩 10M 
400 二 20M 
和 6 全 30M 
400 也 30 草 
| 4400 可 30M 
400a | 3 
400 匡 50M 
400 弓 50M 
40B 坦 50M 
40[ 世 50M 
40f 埋 50M . 
408 二 S0M 
400 芭 S0M 
400 匡 S0M 
400 组 50M 
| 406 位 80M 
400 王 80M 
400 也 80M 
400 匡 80M 
408 茵 80M 
| 400 了 80M 
400 也 80M 
40032 80M 
| 400 了 王 80M 
400 了 80M 
400 所 80M 
400 匡 80M 
400 茵 80M 
400 孟 80M 
4900 地 80M 
400 重 80M 
4060 疗 80M 
400 蕊 80M 
400 弓 80M 
40f0 王 80M 
| 
| 400 画 80M 
400 理 80M 
400 芋 80M 
400 耳 80M 
400 癸 30M 
400 耳 80M 
400 卫 80M 
400 匡 80M 
400 纠 80M 
400 人 耳 80M 
| 400m | 80M 
400za | 100M 
4008 如 100M 
| 400 实 100M 
| 4300m 1， 100M 


js 上 < 上 


10 联 


20 鱼 
了 地 
20 刀 


1。 低 


最 集 电 极 
高 
- 极 
结 
温 | 者 塞 也 诬 
六 (BR)CSO 
了 7 六 
(OO) (7Y (A》 
75 50 IT00 攻 
175 60 410 只 
175 70 1 8 了 
75 7f 0 
了 79 370 了 0 
417S 70 10 吕 
130 35 
35 TD 只 
二 50 39 20 蕊 
寺 23 35 
了 25 35 00 其 
35 
29 
2 
150 50 00 上 
150 20 100 具 
150 20 1T890 
150 40 了 0 只 
4150 二 T0 忆 
150 40 0 和 
125 | 50 | 3 
了 25 50 00R 
25 30 
T25 50 100 有 
二 23 3 
了 25 5 
425 50 100 具 
125 50 00 及 
了 50 30 T00 
125 50 00 只 
173 3 100 只 
125 50 00 下 
150 50 
150 5 
王 50 50 T00 只 
150 50 
150 50 JT00 上 
了 75 50 
175 3[ 
125 50 了 00 县 
123 50 
150 50 109 其 
50 100 所 
上 25 50 1T00 护 
T25 50 100 及 
T25 50 
150 30 00 六 
工 29 35 0D 凌 
125 瑟 TD 到 
31 35 10 旨 


频 小 功 
1.3 夸 PNP 型 小 
集 电报 发 射 极 
- 发 射 根 -~ 天 炎 
话 窗 出 上 庄 者 罕 电 虚 
矿 CBR)CEO 六 (5R)EBO 
TcE 了 PBB 
《VD) 《入 ) (《Y ) (A) 
35 1T00 肌 30 IT00 
40 0 记 5 TO 上 
69 了 0 中 6 工 0 县 
60 IO0 六 6 0O 上 
60 工 全 6 10 玉 
60 了 0 车 6 T0 愉 
33 4 
35 王 坦 5 0 上 
35 半 志 3 20 具 
35 才 
35 100 甩 号 00 及 
35 4 
35 0 了 与 T0 
50 10 上 5 T91 
50 TO00 具 4 T00 质 
I8 100 也 4 TI00 良 
38 T00 了 及 二 100 琶 
30 100 具 号 TO 及 
30 100 也 5 10 具 
30 TD00 了 3 和 I0 县 
3S0 工 芋 4 了 0 共 
3 100P 
50 号 
50 T00 只 号 T00 六 
50 中 
50 号 
30 100 只 总 T00 瑟 
50 00 其 5 T00 且 
50 100 且 号 00 
350 4100 有 也 5 00 红 
41 TO00 防 5 100 上 
50 100 天 3 00 品 
50 3 
50 3 
50 TI00 汪 5 400 了 用 
350 3 
50 100 请 5 了 00 上 只 
S0 5 
50 5 
50 T00 上 3 100 此 
50 5 
50 I00 有 h 5 00 了 pr 
50 工 00 有 3 1T00 有 
50 100 只 避 00 有 
50 400p 了 00 上 
50 8 
20 100 此 5S 108 
35 工地 4 革 OH 
39 了 工科 灰 了 0 
遇 8 400 六 号 TD 


功 率 极 
集 电 和 极 集 电 裤 
-~ 基 极 ~ 发 射 极 
反 铅 堆 下 反 向 裁 止 
电 流 电 流 
Tcao | ep | Tcpo | 大 cF 
(A) (VD) 《和 礁 ) 〈Y) 
100 习 20 500 20 
T00 恒 40 300 和 40 
0 了 50 
I0 荆 3 了 0 也 0 
10 荆 50 0 芋 50 
10 了 50 10 皇 50 
500 卫 35 2 号 
S00 至 
00 研 20 了 上 1 
5S00 20 
1003 20 1T00 王 20 
工 疙 35 2 有 35 
800 35 
800 刁 50 
500 屏 20 
50 情 18 200 荆 10 
50 荆 T8 200 3 10 
工 必 25 工具 25 
工具 23 工 凡 25 
工具 25 工具 25 
工人 30 
100 卫 50 
100 对 50 
100 皇 50 
100 20 50 
T003 50 
100 50 工具 忆 可 
100 卫 50 
100 了 并 50 
100 50 100 3 并 
TO00 3 40 
T00 三 50 
T00 3 530 100 3 30 
100 屏 530 100 刁 
1003 350 
100 荆 50 
100 荆 30 
100 了 3 30 
100 荆 30 
100 皇 50 工作 25 
T00 研 50 1008 YY 5 
100 3 T0 
1003 50 
100 寻 50 1T00 45 
I00 3 50 
T00 丑 50 
100 刁 10 
3S00 20 500 工 20 
500 愤 20 
500 联 20 500 卫 20 


双 
人 
电 流 | 前 
谭 
放 大 
谎 
系 数 孙 
HP 大 CE zc 矿 5PS 
Ia 区 《VY ) 【《A》 《V) 
[ 
和 .5 3 荆 下 
了 了 全 荆 
号 了 十 口 .9 
150 呈 卫士 和 .9 
200 号 工 志 0.9 
3 | 工 僵 0.9 
320 3 40 妇 
270 了 30 钙 | 0U.725 
320 3 E0 弓 
320 3 10 卫 
350 3 牢 王 
350 3 | 10m .| 
270 3 10 了 | 
270 3 10 幼 
3 10 组 工 
600 S 工 伺 0.095 
60 5 二 0.95 
TI20 6 工 伍 工 
200 日 工人 工 
320 6 工 志 了 
400 6 2 茵 
24f0 6 2 细 
700 如 2 世 工 . 工 
400 6 2 缮 工 . 工 
400 折 2 
加 2 志 于 3 和 
400 日 2 二 了 工 . 工 
-400 6 2 所 于 
四 2 也 工 
10 2 年 工 . 工 
240 日 2 押 
400 6 冯 志 
240 6 2 志 
406 6 2 站 
240 如 2 了 工 
400 6 2 世 工 . 工 
400 6 2 地 工 . 工 
400 各 2 志 了 . 寺 
6 150 鱼 荆 . 工 
240 6 2 位 工 . 工 
400 日 2 纪 二 . 工 
270 6 2 匡 工 
400 0 2 廿 
700 6 2 纪 工 . 工 
140 6 2 也 1.1 
400 0 2 年 1 1 
270 工 50 包 
320 3 10 据 
320 ， T0 弓 了 
3 10 王 


和 


CU COT Ca 


ma 于 am mms 


呈 呈 呈 呈 呈 二 二 二 呈 一 有 一 二 一 二 一 二 二 呈 二 二 二 二 二 二 一 一 二 oa 
CCLD Cn CU CE CR 仆人 小 外 个 修 人 个 US WwW 


导 人 BR pm pi mm 


(DC 


太 4-01 也 
和 3-07 太 
页 3-07 生 
名 3-07 记 


A3-07 各 


A3-07A 


A3-07 太 
A3-07 入 
A3-07 信 


A3-07 入 
A4-01B 
A3-07 信 
A3-07A 
A3-07A 


人 3-07 太 
A3-07 人 和 
A3-07 委 
A3-07A 
A3-07A 


A3-07 信 
A3-07 生 
A3-07A 
A3-07A 
A3-07 太 


A3-07A 
A3-07 斥 
A3-07 和 从 
A3-07 人 和 
A3-07 友 


A3-07A 
A3-07 入 
A4-01B 
A4-01B 
A3-07A 


A3-07 人 入 
A3-07 信 
A3-07 信 
A3-07 人 和 
A3-07A 


A3-07A 
人 A3-07A 
A3-07A 
和 3-07A 
丰 3-07A 


Cn 了 CD Fo 


得 总 
as 


局 间 co 小 


下 
本 


12 
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呈 间 co 从 mo 


ee 
ia 上 广 


CG733 
CG1015 
3 CG9015 


3 
3 
3 
3 
3 


Co 
局 虽 避 中 


| 
各 
人 
心 
Fo 


入 G3020C 


Ge 
II 
亦 N 
父 
< 
Co 


CG9015 
CO G9015 
有 9015 

6 G9015 
3CX203A 


Co Cn CD 


又 203 和 


报 圣 征 

大 

厢 

苇 

于 | 鼎 次 

所 ca 扩 广 cz | ce 
( 表 》 (于 z) (V) 1 (入 ) 

400 纪 100M 扣 I0 乌 
400 纪 TI00M TI0 号 全 
400 和 100M 10 号 二 
400 纪 100M 
400 了 经 :400M TU 3 所 
400a 100M 了 0 10 刀 
400 纪 100M 1 2 志 
400 二 100M 1 2 也 
400 皇 120M 号 工 坦 
400 纠 120M 10 2 位 
400 联 120M 10 T0 茵 
400 耳 120M 
400 锯 T20M 
400 垃 120M 10 3 所 
400 纪 120M 10 2 志 
400 王 T50M IT0 50 志 
400 据 150M 导 J10 也 
400 卫 150M 6 40 了 
400 了 地 Ts50M 6 10 耳 
400 卫 180M 
400 联 180M 
400 垃 180M 
400 纪 180M 昌 10 纪 
400 卫 180M 6 1T0 卫 
400 弓 TI80M 6 10 了 年 
400 了 180M 6 410 
400 垃 180M 6 10 好 
450 和 90M 5 10 孟 
4350 弓 TI00M 弛 T0 包 
450 韦 100M 5 T0 氏 
450 丘 100M 5 10 乌 
450 垃 100M 5 410 严 
450 地 100M 5 10 所 
拖 50 弓 190M 
300 坦 


100m 
T00 耳 
I00 弓 
了 00 了 
100 盏 


100 和 
100 血 
100 位 
T00 全 
T00 二 


300 扣 
100 二 
100 茵 
T00 地 
500 所 


700 垃 
700 了 了 
700 地 
700 于 
500 阵 


300 年 
300 也 
500 纪 
300 年 
300 


700 也 
700 取 
700 全 
700 也 
760 年 


as 一 ammcccmiecammm 一 <- 


- 基 家 
击 罕 时 应 
矿 CBR)CBO 
zcB 
(YY) | 〈A)》 
50 100R 
350 T00 六 
350 了 T00 了 
060 工 0 电 
60 了 T00 中 
6 了 0 了 
总 T00 吧 
3 了 0 了 
5 09 下 
60 TO 
60 10 恨 
60 20 瑟 
600 了 0 已 
00 T0R 
00 100 忆 
40 20 愉 
60 00 于 
35 20E 
55 IT00 只 
40 00 
40 100 
40 T60 记 
55 100 愉 
35 IT00P 
55 50 记 
535 工 00 中 
号 3 100 有 
50 IT00 及 
50 100 及 
5S0 工 0U ED 
50 了 0 用 
30 100 届 
50 00 
生 了 00 且 
20 
20 300 
30 JT00R 
30 100 且 
30 


频 小 

1.3 硅 PNP 
集 电 极 
- 发 射 极 
者 穿 岂 讨 
六 (BRICEO 

7cF 

(Y) 〈(A) 
40 00 了 
40 100 有 
45 工 蔬 
50 T00 忆 
50 TI008 
50 六 组 
50 工 0 
50 TI00 忆 
33 00 
45 00 
530 工 弓 
S0 工 姐 
30 2 纪 
3 了 让 
50 100 
40 20 
50 T00 
50 工 志 
58 二 0 
30 00 忆 
30 T00 上 
30 100 愉 
50 100 
30 100 有 
50 50 及 
506 I00 
3 T00 
45 工 征 
43 100h 
45 | 100R 
45 工 妃 
43 T00 
45 工 垃 
45 100 卫 
15 100 
T5 100 有 
T8 1T00 了 
T5 TI00 有 
TI 

了 5 T00A 
T5 300u 
15 300 
21 100 必 
20 100 
25 T00 忆 
25 100 忆 
23 100n 
2 T00DR 
25 

人 3 I00 及 


击 穿 电 正 
广 (3R)》EBO 


了 PPB 


(VY) ( 乓 ) 


100 8 
100 
100 愉 
了 0 
10 


10 
T00 此 
IT00 具 
IT00 纪 

0 了 攻 


OoCG OU 


了 0 了 必 
20 
IT0 用 
10 忆 
J100 


20 恨 
1T00 
20 忆 
100 必 
T00 


100 
1005 
100h 
100R 

10h 


人 信心 会 必 心 主 太 性 详 信 人 性 人 GUOwIUWI Un mm wa Len wm Cr Nu 性 mn 
所 > 
忆 2 
CD) 
嗓 


二 一 全 上 
率 E 极 癌 
功率 三 极 管 
集 电 极 集 电极 电 馅 和 
- 基 要 - 发 射 骤 
反 疝 截止 反 岗 截止 
电 流 电 流 系 压 降 
cso | 大 ca | 7cgo | 大 cr 态 F 避 cg Tc 六 BBS Fcps | 7 Tc 
(A) (Y ) ( 太 ) (YY) | min 如 3 开 (YY ) (A) 《YV) (Y) (入 ) (人 A) 
_ _ 上 一 ER 国 有 _ 
100 卫 10 40 270 1T0 2 组 人 300 了 了 3 坦 30 人 二 
190 10 100 3 10 3S5 40 10 2 了 钥 主 
5 人 革 50 S00 3 45 30 呈 工 t 7800 过 5 组 | 100 拉 
工具 20 于 上 20 120 46 10 2 位 工 10m | 100 了 
工具 30 工具 30 40 10 2 业 18 垢 | T00 拉 
工具 20 工具 20 90 460 了 0 2 垃 工 860 普 10 了 妞 | 100 耳 
工具 20 工具 20 120 321 避 2 了 了 .1 了 40 妇 | 400 所 
T00 芋 50 工具 50 40 6 2 志 工 300 荆 T5 世 | 150 好 
500 20 40 3 I0 诅 600 所 汉 志 20 位 
工具 20 10 呈 20 S0 200 10 2 茵 工 600 志 
工 且 20 工 且 20 60 10 2 了 800a 14 切 | 100 托 
工具 20 9 10 了 王 
工具 20 工具 20 T20 460 TI0 2 所 工 10 组 | 100 卫 
工 此 20 荆 R 20 90 650 10 2 位 下 300 级 10 和 | 100 所 
106 3 20 40 10 2 坦 2900 了 2 王 垢 了 0 所 
300 并 10 站 00 10 40 10 工人 十 二 500 组 5 胡 | 1530 控 
100 1 10 80 400 5 工 弓 了 300 所 工 担 T0 拉 
4100 匡 35 工具 30 60 960 晶 王 世 500I2 号 刁 30 红 
1 15 了 145 | 40 270 6 1 细 500m | Sm | 50 人 
1 | 和 5 60 120 6 Ta 500m | Sm | 50a 
工 此 25 T60 208 6 工 纪 3500 卫 号 招 50 扒 
工 必 25 160 32 和 工 也 S00 Ia 地 50 地 
工具 25 工具 20 60 各 工 垃 500 芭 征 30 好 
00 导 25 60 561 6 工 乌 500 了 ka 5 二 5S0 坦 
工 上 25 60 380 6 工 蔚 250 了 Ia SITE 530 所 
了 50 1 ?00 360 6 Im 250z { 如 | 10 和 am 
100 3 235 了 县 20 60 6 工 全 235f 地 弛 全 51 所 
350 60 600 号 王 雪 工 700I 5 纪 | 100 捏 
IT00 如 10 40 5 革 t 半 700 孟 工 坦 10 络 
500 了 50 060 3 于 坦 下 7600 担 St | 00 纪 
Sf 卫 50 60 600 5 工 耳 工 700 了 Sa | 4100 玛 
5S0 荆 10 20 5 工 组 工 780 开 5 妞 | 1603 
S0 了 50 50 3 号 60 600 5 工 伍 了 780 到 S 了 |] 1001 
5 开 8 6 1000 工 二 20 地 3 坦 385 
号 记 10 译作 了 0 55 409 和 4100 好 900 人 了 580 了 50 班 | 300 细 
S 认 10 20 只 了 0 忆 406 了 T00 组 900 细 500 地 50 女 500 细 
TQ 只 了 人 55 408 二 了 00 纪 800 二 560 二 50 姐 | 500 纪 
0 县 了 0 SS 400 主 100 所 800 二 500 了 50 了 名 | 500 纪 
200 20 2 15 旺 汪 40 和 100 皇 908 弓 500 地 50 她 0 组 
3 只 10 35 400 汪 1T00 摆 900 了 9 500 年 25 珀 | 250 如 
20 具 T0 S5 400 6 50 组 900 缮 500 生 3 SO 
20 只 0 00 上 0 38 6 50 了 工 500 芋 5 手 30 地 
S00a 18 工具 了 60 200 于 50 弓 工 500 二 25 促 | 2830 妃 
5S00 T8 工具 8 60 200 工 5S0 也 工 506 联 25 班 | 250 人 所 
号 乒 10 10 1410 5 400 二 100 据 900 纯 SO 了 530 妇 | 500 握 
SN 0 20 吕 10 55 400 于 100 邱 900 卫 500 卫 50 王 | 300 
了 个 虽 IT0 8335 400 工 T00 王 800 志 500 阴 350 | 500 征 
了 臣 IO 5S5 400 工 100 弓 800 了 二 560 组 50 志 | 500 理 
286 于 3 和 2 1 25 号 全 4060 王 100 孟 900 了 9 50Q0 二 50 王 | 00 拉 
TO0 上 了 0 35 400 1 100 专 800 位 508 83 50 雪 」 500 组 


处 


A3-07A 
A4-01B 
A3-07A 
A3-07A 
太 3-07A 


和 外 3-07 入 
A4-02C 
A3-07A 


A3-07A 


和 3-07 丰 
点 4-0E 了 
和 3-07 人 入 
A3-07 上 AA 
A4-03 吾 


生 -45 了 


吕 刘 cc ooDirm 


人 
Co Fo hm 


T4 
了 5 


号 号 
荆 3CX203B 
2 3C 双 501 了 了 
3 3C 及 501 了 
4 3CX203C 
5 3CX203C 
6 3C 有 203C 
7 3CX203C 
8 3C203C 
9 30 有 203C 
10 | 30CX203D 
1 | 3C 双 203D 
12 | 3CX203D 
13 | 3CX203D 
14 | 3CX203DD 
1 | 36X203D 
16 | 3CX50IC 
17 | 3CX501D 
18 | 3CX5S0LC 
19 | 3CX501D 
20 | 3CX5A 
21 | 3CX5B 
22 | 3CX2PF 
23 | 3CX4R 
24 | 3CX5C 
25 | 3CX5D 
26 | 3CX5 玉 
27 ， 3CX5 孔 
28 | 3CX5SE 
29 | 3CG110G 
30 | 3CGI10 瑟 
31 | 3CG5A 
32 | 3CG8A 
33 | 3CGT12A 
34 | 3CG5B 
35 | 3CG5A 
36 | 3CG12B 
37 | 3CG12C 
38 | 3CG51 
39 | 3CG51A 
40 | 3CG51A 
41 | 30CG51H 
42 | 3CG51C 
43 | 3CG51C 
44 | 3CG51D 
43 | 3CG51D 
46 | 3CG5TE 
47 | 3CG51 孔 
48 | 3CG5TE 
49 | 3CG5LG 
50 | 3CG51LF 


特 
频 
7 三 CE 
〈《 妈 ) (Hz) 《Y) 
500 垢 
500 也 
500 也 
500 了 
300 严 
500 卫 
500 志 
500 征 
500 征 
500 纪 
500 志 
500 血 
500 匡 
500 区 
500 
500 妃 
500 和 
500 姻 
500 位 
500 了 I0M 
500 茵 10M 
500 姻 10M 
500 嫩 TI0M 
300 妈 T0M 
500 地 I0M 
5300 菩 10M 
500 也 | 10M 
500 妇 10M 
300 姻 20M 
500 茎 20M 
500 也 30M 
500 和 30M 
300 好 30M 
500 包 30M 
500 起 3S0M 了 0 
300 血 30M 
500 也 30M 
500 纪 30M 
500 坦 30M 
500 世 30M 10 
500 阵 30M 
500 皇 30M 10 
300 钳 30M 
500 血 30M 
500 姻 30M 10 
500 血 30M 10 
500 也 30M 
500 荆 30M 
500 向 30M 
500 嫩 30M 10 


1。 低 


频 


小 


1.3 夸 PNP 型 


征 最 集 电极 集 电 极 发 射 极 
| 多 | 富 
| - 基 极 - 发 射 极 - 导 极 
| 次 | 策 
电 
率 流 温 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电 压 
一 一 广 (BR)CBO 矿 (5R)CFEO 广 (BR)EBO 
Tc | cuw | 7 | Tes Tc 了 BEB 
(A)| (A) | (oO) (0V) (A) |(VY) 1 (A) | (V) | (4A) 
500 卫 T50 25 | 100 4 | 100h 
300m | 4150 30 | 300m 4 |300h 
300 征 175 | 35 | 300 上 30 |」 300 电 4 |3008 
700 如 TS0 35 | 100h 4 | 100B 
500 志 150 35 | 100 4 | 100 
| 700za 35 | 100h 4 |1008 
500 如 150 35 | 100h 4 | 100 
700 | 35 | 100p 4 1100BR 
700 了 ma 150 | 40 35 4 
500 位 150 45 | 100R 4 | 1008 
700 姻 150 45 | 100 上 4 | 100h 
700 既 45 IT00 只 二 100 只 
700 45 | 100R 4 | 100& 
700 如 150 | 50 45 4 
500 严 150 45 | 100R 4 |100p 
| 300m | 150 45 | 300p 4 | 300 
300 严 150 60 | 300 愉 4 |300p 
300 好 175 | 50 |1300 45 300 症 4 300 上 
300 摆 173 | 65 | 3008 60 | 300 上 4 | 300E 
S00 如 175 | 20 | 100R 15 | 100 4 |100& 
500zma 173 | 30 | 100 上 20 | 100 4 | 100g 
100 联 150 | 40 | 100R 30 | 100h 5 | 100R 
500 如 150 | 40 | 100 30 | 100h 5 | 100E 
500 卫 175 40 100 此 30 100 4 T00 琴 
5S00 纪 175 | 50 100 只 40 | 100 作 100 上 
500zma 175 | 60 | 100 上 50 | 100h 4 |100R 
500 了 如 150 | 60 | 100R 50 | 100h 5 | 100 必 
500 了 aa 150 | 70 | 100 60 | 100n 5 | 100 呈 
50 姻 175 | 200 | 100k | 200 | 100 4 | 100R 
50 姻 175 | 220 | 100 | 220 | 100R 4 | 100B 
100 弓 175 | 20 100 只 T5 100 人 4 100 开 
50 了 150 | 20 | 100p 15 | 100h 3 | 100& 
50 ma 4175 | 20 | 100h 15 | 1008 4 | 100g 
70 地 175 100 具 100 有 4 100 此 
40 和 上 I00 茵 175 | 20 | 100 15 | 1I00 3 100 只 
50 姑 175 | 50 | 100p 40 | 100R 4 | 100h 
50 mm 175 | 80 | 100n 70 | 100 4 | 100 
50 姻 175 | 70 | 1400 70 | 100 5 | 100 此 
50 如 175 | 70 | 4100 70 | 1008 4 | 100p 
10 也 | 50mm 175 | 70 | 1008 70 | 100n 3 | 100& 
50m | 45 14100 |100n |i00 |100r 4 | 100R 
10m | 50 癸 150 | 100 | 100h |100 | 100b 3 | 100 
50 如 175 | 100 | 100h | 100 | 100R 4 |100R 
S0 175 | 150 | 100h | 150 | 1o0n 4 | 100R 
10ma | 50 如 475 1 150 | 100N | 150 | 100 5 | 100& 
10 科 | 50 了 150 | 2350 | 100h | 450 | 100 5 | 100m 
50 血 175 | 150 | 100 | 4150 | 100h 4 | 3100n 
50 姻 175 | 200 | 100A | 200 | 100h 4 | 10on 
50 纪 175 | 200 | 400 | 200 | 100p 4 | 100 
10 癸 50 了 na 1735 | 200 100 及 200 100 具 5 TI00 具 


率 极 
集 电 极 集 电 极 电 流 前 伤 和 | 
| 外 序 
- 基 极 -~ 发 射 极 疝 | 
放 天 | 
反 向 截止 反 向 截止 压 
电 流 电 流 系 数 降 压 隆 
Tcso | Frcp | Tcgo | Frcp 六 FE 矿 cF Jc | 入 BES 广 cgs | 了 Tc 这 攻 
Le 加 号 
(A) 〈《Y)》 (A) (YY ) | tnian 所 3 习 ( 立 ) (A) (YY) (V ) (A) | (二 ) | 
5 只 1I0 55 400 工 00 如 900 邱 500 和 25t | 250z | A3-07A 工 
20 愉 1T0 35 400 人 51 志 900 生 500 巧 3 所 50 各 A3-07A 了 2 
20 只 10 TI00 卫 10 30 避 50 如 工 500 细 5 和 细 50 志 A4-02C 3 
5 上 40 20 收 10 55 400 工 T00 了 900 匡 500 科 50 刀 | 500 弓 A3-07 入 三 
35 尽 10 T0 有 TI0 55 400 工 100 志 900 刀 3500 耳 50m | 500 了 A3-07A | 5 
T0R I0 55 408 工 IT00 纪 800 了 ma 300 垃 50 世 | 500 全 A4-0[1B 6 
5 TI0 55 400 1 | 100 和 900m 500mm | 25t | 250 刀 太 3-07 太 7 
TI0 了 0 55 400 1 | 4100m | 800m | 500im | 50 | 500m A3-07A | 8 
200 40 2p 35 55 400 工 T00 了 900 如 500 刀 50 刀 | 500 卫 A3-07A 1 9 
5 10 | 310n 10 | 55 400 1 | 100 色 | 900m | 500m | 50mm | 500 血 A3-07A | 10 
5 TI0 20 I0 55S 409 1 | 3400m | 900m |500 和 | 50a | 500zmn A3-07A | 11 
10 上 县 IT0 55 400 工 J100 搓 800 300ta 50 卫 | 500 纪 A4-018B 112 
10 有 T0 55 400 1 |100m | 800m |500 | 50 科 | 500ta A3-07A | 13 
200 3 50 2 只 45 55 400 工 100 了 ma 900 垃 500zm 50 了 | 500 好 A3-07A | 和 
5 上 TO0 S5 400 并 100 卫 900 如 500 如 25 志 | 250 己 | AAA3-07 人 入 I5 
1 
20 愉 10 55 400 6 50 世 900 弓 500 了 3 10 50 匡 A3-07A 16 
20 几 10 55 400 6 50 900 地 500 志 吕 J 30m | A3-07A 了 7 
20 忆 了 0 T00R JI0 30 6 50 纪 工 300 匡 3 地 50 志 A4-02C 18 
20 几 J10 100 JI0 30 6 50 折 证 500 生 5 二 30 了 A4-02C 19 
500 三 6 II 6 20 TI000 工 100 了 500 3 二 50 刀 A4-02B 20 
500a 6 Th | 6 20 1000 1 | 100m 500tma 5ma | 50 刀 A4-02B | 21 
500 工 10 工具 工 0 40 150 工 50 I 工 500 弓 缚 志 20 伍 A4-02C 22 
500 习 10 TH T0 40 T50 3 10 弛 工 300 专 工 志 10 蕊 Ad4-02C 23 
500 工 6 工具 6 20 1000 工 100 妈 500 匡 号 所 50 也 Ad4-02 且 24 
500 站 工 6 20 T000 工 100ma 500 S 志 350 志 A4-02 卫 25 
500 愤 6 工 此 6 20 TI000 王 100 了 500 了 引 垃 50 人 血 A4-02B 26 
500a 10 | 500a 10 40 150 | 100m 工 S00m 号 科 | 30 奸 Ad4-02C 27 
500 屏 10 500 荆 了 10 40 T50 工 100 也 工 500 所 位 50 血 A4-02C 28 
500 锯 15 500 卫 3 20 10 弓 垃 业 500 也 3 亿 50 二 A4-02 了 29 
3500 于 了 5 500 垃 了 5 10 10 5 但 工 50f 3 纪 50 组 A4-02B |30 
了 00 导 10 T00 工 10 25 T0 30 二 工 500 5 妃 50 钳 太 4-020 3 
500 芋 10 工具 410 20 10 5 匠 工 工 各 10 生 A4-02C 32 
500 荆 T0 了 了 0 10 10 10 500 和 5 | 5 给 33 
500 工 10 工业 TI0 30 100 10 号 妈 工 工 工 坦 10 妈 A4-02C | 34 
500 所 10 工 下 10 20 400 间 中 加 兄 工 芋 坦 了 10 吉 A4-02 如 39 
300 10 工 共 10 10 10 10 舞 500 号 夫 5 有 钮 么 4-02B 36 
500 入 10 工具 10 10 10 了 0 王 500 和 5 世 5S0 卫 A4-02 吕 37 
了 上 10 工具 TI0 25 200 6 中 拉 900 姻 3530 地 工 弓 10 钙 A4-02f 38 
了 上 10 1 10 20 200 6 5 切 | 900 和 锌 | 500 甸 1 | 10 血 A4-02B | 39 
工具 410 了 只 0 20 200 6 号 理 500 红 900 二 】 全 0 经 A4-02C 40 
300 卫 10 工具 10 20 200 6 5m | 900 科 | 350 甸 工 乌 0 全 上 4-02B 4 
1003 10 | 100z 10 25 200 6 5 位 | 900 和 | 350m 工程 40 和 A3-07A | 42 
T003 10 100 10 20 200 6 5 1 900 姻 350 地 工 攻 10 Im A4-02B 43 
300 嫉 10 工具 10 20 200 和 3 纪 900 姻 350 世 工 细 10 翅 入 4-02 卫 44 
300 3 10 工 忆 了 10 20 200 6 5 缮 350 钙 900 如 二 志 1 名 Ad-02C 45 
1003 10 100 卫 10 25 200 6 5 垢 900 世 350 各 下 地 10 A3-07A 46 
100 工 10 | 100a 10 20 200 6 5zm 1900i | 350 陡 人 刀 10 妇 A4-02B 47 
3003 10 工具 T0 20 200 6 5 和 | 900 刀 | 350 茵 工 联 20 姻 Ad4-028B | 48 
100 刀 10 00 王 10 20 200 昌 5 拉 900 镁 350 和 ma 工地 10 了 A4-02B 49 
300 于 L0 了 只 了 0 20 200 6 避 垃 350 如 900 地 工 志 1 缮 4-02 也 | 50 


1. 低 频 小 功 


1.3 硅 PNP 型 小 
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1 
由 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
上 
和 
| 
1 


人 
最 特 征 最 集 电 家 | 祭 电 极 | 发 裔 视 
序 型 天 大 

耗 允 | 高 
散 省 - 藏 级 - 发 射 极 - 基 报 
切 诺 有 
率 | 颖 率 流 | 混 | 者 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 击 穿 电压 
人 广 CBR)CBO 乒 C5R)CEO 矿 (5R)EBO 
上 加 PCcM 7 | Frcz | 5Fc TcM ， 了 7 Je 六 
(下 ) | (CEz) | VC GAO OA TODAYV) 1 (A) 
一- 和 岂 _- ! _ 全 ssE 三 

了 | 3CG8 500z | 30M 410 | 10o | 50 血 175 | 200 | 100n | 200 | 100n 5 | 100R 
2 30G51G 500 加 | 30M 10 | 30 生 | 50 王 150 | 200 | 1008 |200 | 100k S | 1008 
3 | 3CG8B 500m | 40M S0 血 450 | 30 | 400 25 | 100n 4 | 100B 
4 3CG2A 500 姻 S0M 20 纪 175 | 20 50 肌 1 50 上 人 4 50 只 
3 3CG3A 500 加 50M 50 匡 175 | 20 | 109 415 | 100 生 100 上 
6 | 3CG5A 500 如 | 50M 50 乌 150 | 20 | 100P 全 | 100 3 | :100 
了 3 0CG5A 500 50M 100 地 15 | 100u 号 100& 
8 | 3CG8A 500 如 | 50M S0 150 | 20 | TI00h 15 | 100m 4 | 100B 
9 | 3CG12A 500m | 50M 20m | 535 | 20 | 100 15 | 100R 3 | 100h 
10 | 3CG12D 500m | 50M 50 了 173 | 20 | 100n 15 | 100n 4 | 100 
11| 3CG5B 500 姻 50M 100 纤 25 | 100h 4 T00 
12| 3CG8 500i | 50M S0 了 175 | 30 | 4008 25 | 100 3 | 4100h 
13 3CG88B 3500 姻 30M 10 5 组 | 50 坦 150 | 3 了 00 25 | 100h 上 100 电 
14| 3CG8B 500m | 5S0M 1 50 阵 150 | 30 | 1008 25 | 100j 4 | 3400 
15| 3CGl12 500m | 350 了 50m | 175 | 30 | 100n 25 | 100A 3 | 300n 
16 | 30CGI12 昌 500m | 50M 200zm 475 | 30 | 100h 25 | 100u 4 | 100z 
了 17 30G3B 500 地 50M 50 弛 75 人 4 100 闪 30 | 100 具 二 100 具 

| 了 18 3CG12A 500z 50M 50 乌 175 30 | 100 4 100 有 

1 19 3CG12C 500 Ia 50 斑 10 5 妇 S0 他 150 40 100 六 30 | 1I00 人 100 忆 

20 | 30G12C 500 如 | 50M 10 | Sm | 50a 175 | 40 | 1005 30 | 100P 4 | 500u 

121 | 3CG12E 500m | 50M | 50m | 15 40 |100n 30 | 1008 | 1004 

| 22| 30C0G5C 500m | SOM | 100 姻 | 35 | I004 4 | 300p 

1 23| 3CG8C 500 如 50M 50 地 150 | 40 | 100p 35 | 100 必 4 | 300m 

124| 3CG8C 500 卫 50M 50 姻 150 | 40 | 100P 35 | 100A 4 1300R 

1251 30CG8C 500 如 50M 10 5 垃 | 50 所 175 | 40 | 100 35 | 100h | 4 |13400h 

26| 3CG8C 500 了 ma 50 取 40 上 5m | 50 和 150 | 40 | 100 35 | 100 4 | 100R 

27 | 3CG12C 500 如 | 50M | 200 175 | 40 | 1008 35 | 100h 4 | 100R 
123| 3CG5D 3S00 王 50M 100 也 45 | 100R 4 100 

129|1 3CG8D 500 刀 50M S0 mm i50 | 50 | 100n 45 | 100 J00 只 

130| 3CG12B | 500m 50M 50 纪 75 50 | 109A 4 | 100 

131| 3cGSE | soom | 50M 400m | | 55 | 100k | 4 | 3100 
132| 30CG8 了 E s00m | 50M 50z | 4350 ， 60 | 500u 55 | 100H 4 | :100p 
| 3 3 500 人 9 | 50M 50 班 1 70 | 1008 | 60 | 4100 虹 了 100 忆 
34| 3CG312F 500m 5S0M 50 也 14173531 370 3300 | 60 | 1008 4 | 100R 
攻 3CG5PE 500 50M 100 表 | | | 6 | 1008 4 100 用 
136| 3CG8F :00m | 50M 50@a | 40 70 14160065 10 | 4 11008 
37| 3GGi2c | 500m | 50M 50mm | 375 | I | 70 | 1008 4 | 100h 
38 | 3CG584A 500 茵 5S0M 50 和 如 | 475 | 70 | 100 4 | 100R 
39| 3CG8G 500 如 | 50M S0 am 150 | 80 10 | 55 | 1008 4 | 100h 
140| 3CG10A | 300za | 50M 50 刀 | 25 | 80 1 100n ， 80 | 100n 4 | 1008 
41| 3CG108B |500m | 50M 50m | 173 | 80 | 30k | 80 | 100h 4 1 4100 
42 | 3CG412D s00m | 50M 50f | 175 90 | 100R 4 | 100& 
143| 3CGsIB | 500m | 50M 50m | 175 100 | 100R | 4 |31o0p 
144 | 3CG51C s00m | 50M 50 细 175 100 | 100h 4 1300B 
14| 3CGII0C |500m | 50M 50 弛 175 | 100 | :00h | 100 | 100p 4 | 100h 
| 
146 | 30CG4110D | 500 和 | 50M S0 姻 175 | 100 100 | 400 | 1008 4 | 100 
， 47 GP34A S00 拉 | 50M 30 了 175 | 100 | 100h S | 1008 
148 | 3CG12E 5s00m | 50M 50 旭 175 120 | 100p 4 | 100R 
149 | 3CG1I0E |500a | SGM ， 50 嫩 175 | 320 | 1008 | 3120 | 100h | 4 | 3100 
50| 3CGHOE | 500m | 50M 50 细 175 | 1 100u | 120 | 100n 4 | 100p 
生 j 


及 -454 


二 FF 上 
忆 于 “2 站 


集 电 


反问 功 


上 
一 


人 


| 上 一] 一 | 全 | 天 Fa he ie Fa hx 于 
吾 人 军 苹 可 下 如 


角 


在 生 
[去 

电 流 

放 区 

系 数 

PPEF | Fc 

所 3 了 和 《 立 ) 
20 和 
25 209 6 
30 10 
20 10 
10 20 10 
20 6 
25 270 10 
40 180 6 
20 10 
20 10 
25 270 10 
30 240 10 
30 19 
40 180 6 
23 10 
20 | 10 
10 20 10 
30 10 
25 10 
30 T0 
20 10 
25 270 10 
48 180 人 
40 10 
40 10 
40 10 
2 10 
25 270 10 
40 180 6 
30 了 
25 270 40 
40 480 折 
10 28 划 1 
20 
25 270 10 
40 180 各 
30 划 
20 6 
40 180 6 
20 50 缚 
50 150 10 
30 10 
20 扣 
20 6 
2 5 TI0 
5 350 10 
25 10 
30 10 
20 50 10 
S0 4150 10 


号 雪 
号 雪 


号 证 
了 0 生 
3 全 

5 弓 
开 D 二 


38 62 

5 芭 
了 全 这 
了 9 中 


3D 绽 


号 全 
了 全 2 
S8 这 

吕 班 

邱 地 

5 过 
1 有 地 
5 人 2 
31 组 

与 地 


5 近 
呈 乌 
8 组 
3 插 
吾 绊 


前 饱 利 
疝 
有 压 

降 压 降 
矿 BES 六 czEs | 了 TB Zc 
CCV) (Y) (A) | (和 ) 
900 所 350ia 于 所 了 0 组 
SO0U0 刀 350 所 工 志 TO 全 
工 工 廿 10 和 
芋 500 和 2 坦 20 志 
500 组 工 昔 T0 志 
工 王 组 T0 组 
工 500 区 号 弓 50 ta 
荆 500 组 二 给 革 0 志 
工 500 切 工 世 T0 二 
500 如 S 组 引 纪 
工 500 卫 号 二 530 
工 500 匡 工 全 40 茵 
于 300 纽 工地 TI0 细 
工 S00Ha 工 王 10 卫 
工 500 垃 王 十 1410 所 
了 500 闻 工地 人 切 血 
500 也 并 纪 T0 刀 
开 S00 也 工 纪 TO 如 
工 500 媚 王 弓 10 也 
工 500 过 工 志 T0 握 
3508 得 3 地 30 卫 
工 500 葵 5t | 350m 
革 3S00 好 卫 坦 了 和 志 
工 工 得 上 0 地 
工 5Sf0 坦 二 旨 了 0 地 
业 50 鱼 王 志 1 组 
工 500 世 工 乌 10 
生 00 组 对 珀 S0 二 
工 500 组 主 1 10 弓 
1 00 给 S 垃 30 锯 
于 500 卫 5 丽 S0D 纪 
二 500 十 工 翁 1 位 
500 纤 诗经 10 好 
500 人 5 人 90 匡 
工 5S00 志 5 青 引 垢 
工 500 荆 纪 0 纪 
于 500 垃 5 地 50 壹 
9800 项 300 王 卫 坦 340 匡 
工 S00 全 荆 也 0 
工 500 世 5 组 50 乌 
工 300 地 5 地 3 地 
工 500 了 碍 5 乌 引 纪 
号 0 和 350 世 工 生 10 皇 
900 垃 350 如 王 到 了 0 组 
工 5009 红 50 匀 
工 500 征 5 所 50 经 
汪 5 人 十 于 组 T 人 季 
站 5090 地 号 组 59 细 
下 S00 卫 齐 50 了 三 
工 500 地 5 青 站 甸 


汪 
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02 旦 
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和 4-02C 
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A3-07A 
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睛 4-02 卫 
和 4-02 且 
A4-02C 
A4-02C 
有 4-020C 


上 3-07 有 AA 
及 4-02C 


入 4-02C 
A4-02 卫 
Ad4-02B 


好 


ER 


芝 间 区 个 人 


1 Ha Fa be hs 


全 愉 性 


序 


| 
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全 加 个 im 
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GP34C 
3CGT170C 
3CG5TD 
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WSI 己 
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全 喇 十 证 口 
汪 中 人 四 器 


中 中 中 下 呈 
EN ER 罗 驹 


让 


最 圣 征 最 最 集 电 报 
大 大 隐 
耗 多 局 
散 1 基 报 
功 电 
率 频 素 流 温 击 穿 电压 
1 产 (BR)CBO 
Pcay 7 Fcg | 7ce TcM | 了 JU 1 
(下 ) | (Hz) (7) | (4A) | (A) | (c) (V) | (A) 
b 区 | 
| 
500 了 50M 50 荆 175 
500 刀 5S0M 50 和 工 75 
500im 50M 50 和 T75 
500 恕 50M 50 垃 175 
500 如 50M 50 志 175 
500 二 50M 10 1 如 50 如 75 
500 和 S0M 50 纪 75 
500 所 5S0M 50 组 75 
500 各 50M TI0 10 缮 50 如 175 
500 二 50M 10 TD 50 垃 175 
500 如 50M T0 0 二 50 刀 工 75 
500 和 50M 50 卫 工 75 
500 纪 50M 50 垃 175 
500 了 50M 50 钙 T75 190 | 100h 
500ma 50M 50 芭 175 185 | 100 只 
500 锯 50M 50 地 175 
500m S0M 50 了 工 75 
300 二 50M TI0 10 了 ma 50 二 175S 
500 荆 50M TI0 10 取 50 150 180 | 100h 
500 了 mm 3S0M 410 T0 地 50 纪 
500 50M 50 弓 175 
500 地 50M 50 组 T75 
S00 匡 50M S0 ta T75 
500 地 50M T0 TD 所 50 纪 工 75 
500 王 50M 50 世 175 
500 王 50M 50 细 175 
S00 王 50M IT0 1T0 垃 50 纪 T79 
500tm 50M 10 | 10 细 50 纪 173 
500 了 ma 50M 50 纪 175 230 | 100 有 A 
500 垃 50M 50 媚 175 
500 志 50M 50 a 175 
500 刀 50M 50 175 225 | 100h 
300 tm 50M 10 1T01 530 嫩 工 75 
500 和 50M | 50 所 工 75 
50D0 芭 50M 50 荆 T75 
500 邵 50M 1 10 旨 5f 2 175 
500 锯 5S0M 10 10 垃 50 地 150 220 | 100 妈 
500 王 50M 10 10 如 50 
500m 60M. 50 如 T75 20 | 100 
500 氏 60M 50 175 20 | 100 具 
500 人 名 60M 51 理 15f 20 | 100h 
509 瑟 60M 10 5 世 50 乌 175 20 | 100 其 
50 四 二 60M 310 5 垃 50 纪 175 20 | 100m 
500 g 60M 0 150 20 | 100 员 - 
500 二 00M 60 和 | 175 40 | 100R 
500 和 60M T00 隐 175 30 | 100 
500 地 60M 50 了 173 30 | 100 
500 严 60M 50 人 血 150 30 | 100 上 只 
3S00 了 z 60M 10 10 世 | 100 如 175 30 | 100 甩 
500 1 60M 10 弓 70 二 150 30 | 100 届 


集 电 根 发 射 极 
- 发 射 家 - 基 极 
击 窒 电压 击 穿 电导 
矿 (BR)CEO 天 (5R)EBO 
Tc 了 TEB 
(YY) |] (入 ) (YY)| (A) 
120 | 100A 3 100 上 只 
140 | 100R 本 IT00 
150 | 100 雌 4 100 
150 | 100P 4 | 100h 
150 | 100h 3 100 
180 | 100 呈 4 100 开 
180 | I00h 人 T00m 
180 | 100h 骨 T00R 
180 | 100R 4 100 
180 | 1008 4 T00R 
180 | 100 二 00 必 
180 | 100 胡 T00 汪 
180 | 100R 帮 100 共 
180 | 100 避 4 100 只 
180 | 1008 作 100 只 
180 了 地 人 44 1T00 只 
180 | 100h 生 100 只 
480 | 100R 胡 100 只 
180 | 100n 人 100 上 
180 | 500 人 级 100 愉 
T80 | 100h 5 100R 
200 |」 100 只 攻 100 愉 
200 | 100h 4 100 
220 | 100b 不 TI00 
220 | 400 4 IT00 上 
220 帮 
250 | 100D 不 TO00 
220 | 工 00 4 100R 
220 1.100R 4 100 遇 
220 | 100 贞 华 
220 工 过 人 T00 贞 
22 100 本 100 只 
220 | 100& 4 100 愉 
22 100 胡 100 册 
220 | 100 4 T00& 
22 人 44 100n 
220 | 100 4 100 册 
220 | 500 只 4 00 只 
135 | 100 只 帮 100 必 
TI5 | 100 吕 本 100 及 
15 | 100 4 T00 愉 
13S | 3400 员 4 TI00 册 
15 | 100 租 1T00 届 
T5 | 100 上 只 级 100& 
20 | 100 4 100 册 
25 | 100& 4 109 忆 
25 | 100 具 丰 100 只 
25 | TI00 尺 生 100 电 
25 | 100 届 4 100 
25 | 100 卫 4 108 只 


率 三 极 管 
功率 三 极 管 
外 序 
- 藏 极 - 发 射 极 
反而 截止 反 丙 截止 
电流 电 泪 系 数 陈 - 降 
Tcao | Frcag | Tcao | Fcg | jpg cpg| Tc | ppsl| Fesgs | 78 Tc 电 
国人 人 | 等 
(A) | VCA) | GyY) | amin | max (7)》 | 《(A) | (Y)》 | (A) | (AI) 
2 | 上 
500 工 30 |500na | 30 | 55 | 10 引 匡 1 | 500m | fm | 10t A4-02C 1 
100 aa 30 | 500aa 30 25 10 IT0 荆 1 500n 3 如 | 30z A4-02B | 2 
1 | 30 1 1201 2 6 | 50m |900m| 350m | 1m | 30 A4-02C | 3 
100 10 | f00a 10 | 20 6 | 绚 下 | 900m| 350m | Tom | 了 1 和 A4-02C 4 
500 an 30 | 500a 30 | 235 10 5 细 1 | 500am | fm | 加 mm A4-02C | 5 
TI00a | 30 |500a |30 12 |270|310 10m | 115o0m | 3ma| 30am A4-02C | 6 
100a 30 | 5001 30 | 25 10 | 10m 工 | 500m | 3m | 30m A4-02B 7 
T00a 30 | 500aa 30 | 325 10 | 10 猎 1 |500m | 3 | 30ama AA4-02 也 8 
100a 30 | 50a | 30 | 和 5 10 | 10m 11|50m | 3m | 30m A4-02 了 9 
100a 30 |50a | 30 | 和 5 120 | tm | 工 |50m ，3m| 30m A4-02 习 10 
100aa 70 | 500 30 | 25 10 | 了 40 1 | 800m | 3m | 30ma 和 4-02B 工 
100z 30 | 500a 30 | 3235 | 270| 10 | 2 和 aa 1 |500m | 3m | 30m A4-02 阳 12 
T00 na 30 | 500an 30 | 25 10 | 加 好 1 |500m | 3m | 30mm A4-02 卫 13 
T00a 30 |500a | 30 | 35 10 | 加 mm 1 |500m | 3m | 30am A4-02C 了 4 
100 na 30 |500a | 30 | 35 10 | 加 am 1 | 500m | 3am | 30m 入 4-02B 15 
100a 30 | 500a | 30 | 3 10 | 10 和 m 1 | 500 和 aa | 3 | 30mm A4-02C 16 
100a | 30 |500a | 30 |40 | 140| 10 | tm 1 | 500m | 3m | 30m 有 4-02 阳 17 
| 100a 30 | 500a 30 | 25 10 | 1 和 1 |500m | 3am | 30za A4-02C | 的 
100a 30 | 500a | 30 ， 35 10 | 1 T |500m | 3m | 30m A3-07A_ | 319 
500 30 | 235 10 | 功 血 1 |500m | 3m | 30m |A4-02B,A3-07A| 20 
| 500 aa 30 | 500a 30 | 325 10 5 了 1 | 500m | 1m | 10m A4-02C 21 
了 10 | 1 10 | 20 6 5 | 900 生 | 350m | 1m | 10m 有 4-02C 22 
1T00a 10 | 100a 1 20 6 5 绊 | 900m| 350m | Tm | 10m 太 4-02C 23 
100 a 30 | 500a 30 | 25 | 270|1 10 | 二 和 1 | 500m | 3m | 30ma A4-020C 24 
100a 30 | 500a 30 | 和 5 10 | 10m 1 |500m | 3om | 30m A4-02B 25 
100a | 30 500a | 30 | 35 | 10 | 10m 1 |500m | 30m | 30m 有 4-02 26 
100a 30 | 500a 30 | 25 | 10 | 10m 1 | 500m | 3m | 30m A4-02B 27 
100n 30 |500a2 | 30 |35 | 270， 10 | 10m 1 |500m | 3m | 30m A4-02B 28 
100 aa 3 三 30 29 | 40 0 也 工 500 坦 3 所 30 了 入 4-02C 29 
100 了 a S0G 莘 30 25 40 10 二 工 500 缮 六 4-02 晶 30 
100a 30 | 500a 30 | 25 10 | 10am 1 |500m | 3m | 30m A4-02C 31 
100a 30 | 100a 30 | 35 | 10 | 10m 1 | 500m | 3m | 30am 人 4-02T 32 
T00 30 | 500a 30 | 2325 10 | 10m 1 | 500m | 3m | 30m A4-02 了 了 33 
100a 36 | 500am 30 | 3 | 270 30 ，10m 1 1500m | 3m | 30m A4-02B 34 
00 拉 30 5080 卫 38 40 180 10 10 im 500 拉 3 纪 30 也 Ad4-02B 35 
100a 30 | 500a 30 | 25 10 | 10m 1 500 3m | 30mma A4-02C 36 
100a 30 | 560a 30 | 35 10 | 310 和 1 | 500m | 3 | 30m 太 3-07 太 37 
50f 也 30 | 25 30 | 10m 1 |500@ | 3 | 30m |A4-02B，,A3-07A| 38 
500aa 19 j 10 | 40 | 1801 6 弛 I 1 | 500m | im | 30m 六 4-02C 39 
100 了 200 开 上 20 10 引 坦 工 5S00 垣 工 各 了 0 疆 4-02C 40 
s00a 区 1 10 | 40 30 引 志 1 了 10 44-020C 41 
500 aa 区 1 1 40 1 汪 茵 1 | 500m | Im | 10 坦 A4-02C 42 
500a | 1 1 10 | 80 i0 5 纪 1 |500m | 1o | fi0nm 4-02C 43 
500a 10 Tb 10 | 8 了 0 引 1 Tom | 30 血 A 4-02C 44 
500a 1 了 1 2 310 号 各 2 1 | 1T0m 4 4-02C 45 
100 10 1 100a 10 | 25 10 | 30m 1 ，500m | 35m | 50m A4-020C 46 
500a 画 也 10 | 4 180| 6 5 细 500 妈 | 1m | 10 细 太 4-02C 47 
500 aa 10 IT 10 | 3 6 S 志 工 1m | 10 血 A4-020C 48 
500a 卫 了 10 | 3 400| 6 5 刀 2 I 1m | 10m A4-02B | 49 
500 王 10 卫 忆 10 30 10 引 世 工 J 刀 | 匡 上 入 3-07A | 350 


| 
1 
| 
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和 


焉 -457 


1. 低 频 小 功 


1.3 硅 PNP 型 小 


最 特 征 最 最 集 电极 | 集 由 祖 发 射 极 
族 再 大 大 
耗 多 人 
| 0 二 - 基 
散 许 让 秘 ” 报 发 射 极 极 
荔 电 | 
和 玉 (BR)CBO 三 BRI)CEO 广 CBR)EBO 
| 权 可 己 Ca Fr 广 cE | Tc Tc 1 了 二 5 六 
| ( 玖 ) (Hz) (V)》 | (A) 〈《A) (如 ) | (0VY) (有 A) (Y) (和 有) 《YY ) 《全 ) 
二 本 2 和 L 
| 了 3CG83 500 如 60M 50 了 za 30 100 只 25 100 hh 人 TI00 此 
1 全 3 8 500 匡 60M 50 了 T75 30 00 了 上 25 TI00 只 作 100 hh 
| 3 3 G5S 500 立 60M 1T00 血 了 75 40 00 几 335 IT00R | T00 愉 
人 3CG5C 500 丘 60M 50 世 工 75 40 00 具 39 100 只 公 100 睦 
8 2CG50 500 年 60M 50 地 150 40 IT00 具 35 T00 只 作 T00 此 
6 | 3CG5C 500m | 60OM | 2 和 |fi0m|d40m | 175| 40 |10n | 33 |100p 4 | 100m 
7 30CG5C 500 了 mn 60M 10 | 5 了 70Ta 150 | 40 | 3100 35 | 100 人 100 只 
3 30 G5SC 500 组 60M 10 5 妃 70 二 175 40 1006 及 35 了 了 00 只 航 100 具 
9 30C G5D 500z 60M 10 Sm | 70mn | 175 | 50 | 100p 45 | 100 具 和 100 具 
I0 3LG5 了 sS00m | JI0M I0 S 刀 70 弓 150 50 100 册 45 | 100h 4 100 愉 
工 3CG5D 500 科 60M 了 10 410 吧 | 100 丘 175 50 T00 及 45 T00 只 人 100 只 
12 3CG5 了 PP 5S00 雪 60M 50 耳 150 50 00 线 45 TI00 届 伙 100 台 
13 | 30CG5D 500 如 60M 100 和 ma 175 | 50 | 100p 45 | 100u 人 100 瞧 
T4 3Q0 G5D S500 60M 5f 弓 75 50 00 45 100 4 1100 共 
15 | 30CG5 开 500 如 60M 50 细 150 50 TI003 45 100 妈 了 00 上 
TI6 3C G5SE 500 王 60M IT0 5 他 70 志 175 50 100 了 435 了 00 只 人 100 上 只 
17 | 3CG5ERF S00 世 60M 10 5 茵 70 了 173 350 100 贞 45 | 100 人 4 4100 愉 
139 | 3CG8D 5S00 如 60M 10 5 垃 50 地 TI50 50 4100 只 45 100 4 100 有 
19 30G8D S00 缮 60M 10 5 仔 5f 志 175 50 100 45 100 必 4 1T00 攻 
20 30G3D 3800 了 60M 50t 150 350 00 上 45 100 必 | 及 100 此 
2 3CG8 百 500 生 60M 50 荆 150 50 100 几 45 T00 几 作 100 此 
22 | 30CG8 互 S00 60M 10 5 伯 50 顽 175 | 50 | 100m 45 | 100 必 4 100 只 
23 | 30CG5E 500 垃 60M 10 | 10 刀 | 100 如 175 | 50 | 100 请 50 | 100 4 TI00 只 
24 3C G5E 500 弓 60M 0 Ia 150 60 100 具 50 1T00 上 人 双 100 具 
25 30 G5 匡 S00 荆 60M 100 弓 T75 060 100 只 39 T00A 4 T00 上 
26 | 3CG5T 500 反 60M 50 了 ma 175 | 55 | 1008 55 | 100u 4 100 具 
27 3C G5FR 500 二 60M 50 卫 175 70 IT00 PR 65 100 凡 才 IT00 贞 
28 3C G12DD 500 操 70M 200 姑 175 20 100 只 了 5 100 几 3 了 00 闪 
29 3C G12 忆 500 匡 70M 200 纪 175 40 T00R 30 100 忆 胡 ID00 闪 
30 3C GE12 世 500 锯 70M 10 引 世 50 二 175 40 100 30 100 愉 生 00 共 
31 | 3CG12F 5S00 加 79M 10 5m | 50m 150 | 50 | 100p 40 | 100h 4 | 1008 
32 3CEI12 下 500 嫩 70M ”4140 引 各 S0 ta T75 50 100 站 40 T00 愉 巡 T00 划 
33 | 30CG42F | S00m 1 70M | | 200m 175 | 50 | 100R 40 | 100 到 100 愉 
34 30 12G | 300 丘 80M 50 切 1T75 15 IT00 号 12 100 愉 攻 了 00 只 
35 3CGT12G 500 弓 30M 50 纪 175 9 00 只 下 TD0Q 池 3 00 只 
36 30CG12G 500 志 3S0M 50 细 75 了 5 工 00 必 12 T00 已 3 | 400 
4137 | 3C0G3A 500 纪 39M 50 175 15 | 108 只 4 100 呈 
38 3CG3D 300 如 SDM | 50 刀 175 20 1008 15 100 4 00 只 
39 3CGG5A 5800 纪 3UNM | TI00 到 T175 20 100 册 15 100 必 本 100 眼 
1 40 3 5A 500 了 P 80NM ; 30 世 79 20 100 只 15 TI00 只 3 100R 
41| 3CG5A s500m | 80M | 100m 150 | 20 | 415 4 
42 3CG5A St 和 如 80M 30 组 工 75 20 T00 吕 T5 100 3 了 T00 上 
43 3C G5A 50f 靖 30M 50 匡 175 | 20 100 愉 TS TD00 民 3 T00 总 
44 3C 芭 8S 妆 500 荆 80M 30 世 175 20 工 00 册 了 5 100 有 3 TI00 共 
45 30CG8A 5S00o 80M | 30 细 T75 20 T0 只 15 了 0 只 3 10 六 
46 3CG8R 3890 世 80M 50 荆 175 20 T00 15 100 只 3 1T00 闪 
| 47 30G8G | 500a 80M 50 二 75 20 100 15 1004 入 100R 
48 30CG12 人 A 300 二 80M 3S0 全 175 20 T00 愉 工 5 103 只 3 IT00 革 
| 49 3CG12A 5 人 0 如 80M 50 地 175 20 100 贞 15 100 3 了 00 读 
| 50 3 G12AA 500 垃 80M 50 过 179 20 4100 有 15 100 必 村 TO00 其 
本 


下 
f 
上 
上 
1 


率 三 极 管 


功率 极 管 
集 电 报 入 电 报 电 流 前 鼻 和 
路 
- 基 棚 - 发 射 要 向 
国人 放 大 
反 志 容 目 上 友 向 截止 压 
电 流 电 流 系 数 降 虚 降 
E 攻 习 雪 
cpo Free | 7Tcgo | Frcp 帮 P 甩 太 c Tc 矿 58S FCES | 413 Lc 
蕊 
(| YY) (8 CVD | nia | max |(V) | (CA) CV) (Y) | (A) | (4A) 
j AR _ 剖 二 了 | Se 
1003 10 | 2003 10 | 30 16 | 引 叫 500tn 1 | 10 缮 A4-02C 
100a | 10 | 200n 10 30 10 5 他 1 | 500m 4m | 10m A4-02C 
100 10 | 100a 10 | 2? 10 30mma 1 | 500m 5 | 50m A4-02C 
500 也 10 1 10 | 40 180 6 引 500ma im | 10tm A4-02C 
500 aa 10 了 10 | 50 6 5 各 工 JI 芭 | :30m 太 4-020C 
500 至 TD ， 工具 10 50 400 6 S 雪 又 工 伯 T0ta 大 4-02 6 
500aa 1 工 有 10 S0 10 So 业 了 Tam | 10nm A3-07A | 7 
500 入 I0 工 上 10 S0 10 5 了 工 工 Im | 10ta A4-02C | 8 | 
500 3 10 1 10 30 10 引 世 工 工 工 世 410 纠 和 4-02C 9 
S00 了 10 间 10 30 10 5 世 工 m | 10 A3-07A | 2 蕊 
500 I10 工 10 | 30 400 6 引 细 2 1 | 押 | 10m 友 4-02B | 
500 3 10 了 10 30 6 5 1 T 鱼 | 10tn A4-02C | 4142 | 
100a 10 | 100a 10 25 10 | 30am 1 | 500m 5 和 | 50 和 A4-02C | 13 
500 工 10 工 上 410 40 180 6 5 匡 500zma 1am | 10m A4-02C | 14 
5003 10 了 10 50 6 5 和 工 T 生 | 0tm 太 4-02C | 生 
500 3 10 了 内 10 50 10 5 也 1 工 1m | 10 了 A4-02C | 16 
500 10 工作 10 70 10 5 如 1 1 1 | 10 包 A4-02C | 17 | 
500 3 10 工具 10 | 50 10 5 二 | 500m Ham | 10 了 A3-07A_ | 13 | 
500 卫 10 工具 10 | 50 10 引 世 1 | 500m 3 世 | 10am A4-02C | 19 | 
500a 10 工具 10 | 50 10 5 弛 1 1m | 10m A4-02C | 20 
500 了 10 工具 10 20 10 5 了 Im | 1I0 姻 A4-02C | 21 
3500 10 工人 10 | 20 10 5 和 1 | 500m 1m | 10 血 A4-02C | 22 
500 工 10 了 10 | 50 400 6 | 5m 2 工 1m | 10m A4-02 了 B | 23 
500 了 IT0 工具 410 | 70 6 本 人 工 Ta | 10 卫 A4-02C | 24 
100a 10 | 100a 10 | 25 10 | 30am 1T | 500m 5 妈 | 50Dm A4-02C | 25 | 
| 
500 3 T0 了 上 10 | 4 180 6 5 500 科 | fm | 410 和 A4-02C | 26 
500a 10 了 10 | 40 180 6 5 世 500m tm | 10nm A4-02C | 27 1 
500 aa 0 工 上 10 30 10 | 10m 1 | 500m 1m | 10m A4-02C | 28 | 
5002 | 10 工具 10 | 3 10 | 10m 1 | 500m Tim | 10am A4-02C | 29 | 
500 2 10 工 放 10 | 30 10 | 3f0m 1 | 500m tm | 10am A4-02C | 30 | 
500a 110 | 3 21 30 10 | fom 1 |500m | tm| 10m | A3-07A | 31 
500 3 工具 10 | 30 10 | 410m 1 | 500 弓 1m | 10m A4-02C | 32 | 
500 10 1 几 10 | 30 10 | 10m 1 | 500ma Tam | 10am A4-02C |33 | 
500 aa 10 工 几 10 | 40 10 | 10m 500m Sm | 50m A4-02B |34| 
S033 10 工 上 10 | 40 10 | 10zm 1 Tam | 10m A4-02 了 | 35 | 
500a Tf 工 用 10 40 10 10 工 1 | 10 巴 A4-02C |361 
5003 10 工具 10 25 10 | 30m 1 | 500m Sm | 50m A4-02C | 37 
500a 10 工具 10 | 20 40 | 10 | 10m 500 征 fm | 1I0m A4-02B | 38 
500 aa 10 工 上 10 | 20 6 5 了 1 | 500m 1m | 1I0ma A4-028B | 39 1 
500a | 10 1 | 10 | 20 6 5 了 1 1 Im | 3409 A4-02B |40| 
100 工 10 工具 10 30 10 | 30m 1 | 500 地 5 | 50om A3-07A | 4 | 
5003 10 了 旧 10 20 10 5 和 了 1 | 10 姻 A4-02C | 3421 
100 3 10 1 2003 10 | 20 6 5 细 1 | 300m tam | 10m A4-020 | .331 
500 10 工 上 10 20 10 5 纪 A4-02B | 34! 
500 a 10 工具 10 | 320 10 5 细 A4-02B | 25 1 
1002 | 10 |200a | 10 | 40 10 5 1 |500m | 1am | I0oma A4-02C | 46 
1003 10 | 200a 30 | 80 10 5 各 1 | 500m Tin | 10tm A4-02C 27 
500a 410 1 10 10 20 410 | 10m 1 1m | IT0m A4-02B | 33 
500 1 I0 王 攻 0 了 20 10 TI0 了 ma 1 工 蔬 T0ta 有 4-02C 49 
5001 10 | 45 10 10 | 20 10 140 1 | 500m 工 mm 10m A4-020C | 501 
| | 


1. 低 频 小 功 


1.3 硅 PNP 型 小 


最 特 征 基 最 | 集 电 家 | 集 电 骤 | 发射 根 
序 型 大 大 要 | 
耕 多 司 | 
| 和 ~- 鞭 相 - 发 射 提 ~ 其 人 慨 
| 者 | 落 级 发 射 梓 | 庄 上 
基 
率 频 率 流 | 温 | 再 察 电 于 | 击 穿 电 歧 | 者 察 电 甘 
机 六 CBR)CBO 了 CBRJCEO | 太 (aR)BBO 
| | REZB80 
加 普 cM 17 1Fcg| rc | 7cx JU | Tce | | 7eg | 7 
(而 ) | (Hz | YA OA ov OA YA) | (CA) 
| 一 一 一 一 本 | | Ps RE 
|1| 3cCcG 500m | 80M 50a | 45| 20 1100h | 1 |3100 3 | 100a 
1 3CG 500m 80M 502 175 | 20 | 100) 1 | 100 1 3 | 31008 
3 3CG 500n 380M | 200 讨 7353 1 415 4100 和 15 | 1001? 3 100 只 
] 4 3 0C6G 500 30M 1 5 | 50 45 1 | 1005 1 | 0 四 1001 
5 3 500 80 隔 T00 过 175 | 20 | 14132390e 15 | 31001 公 300 卢 
6| 3CG2 台 500m | 80M 200 也 175 | 30 | 50 20 | 50P 玫 50 和 多 
7 | 3CG5SB | 500m | 80M 100m 175 | 30 | 100% 25 | 109h 4 | 100P 
8| 306G58 |1500m | 80M S0ma 175 | 30 | 100p 25 | 1009 4 | 100 
9 | 30G3B |500m 80M 50 175 | 30 ，100P 25 | 100 4 | 3100 
10| 3CG58B | 500m | 80M 50m | 175| 30 100k | 25 3008 4 | 100P 
1 人 人 500m | 80M 100t 150 | 30 jj* 25 4 
121 3CG8B 500 了 m 80M 50 姻 175 | 30 | 100 25 | 31008 | 4 | 100a 
13 | 3CG3228 500m 80M 100 姻 175 | 30 | 100p 25 | 100 4 | 1008 
| 3CG3 瑟 |500m | 80M 50m | 175 | 40 003 | 30 | 100 4 | 100k 
15| 3CG5C 500ma 80M 30 了 175 | 40 | 100 30 | 1001 4 | 100 呈 
16| 3CG5C 500 丘 80M 50 匡 175 | 40 | 100R 30 | 1008 4 | 100 
17| 36G633E | 500m | 80M 50m | 15 40 |100m | 30 | 108 | 4 11008 
18| 3C06G123E | 500m | 80M 50 卫 175 | 40 11005 30 | 100n 4 | 100 且 
19| 3CGG312 500m | 80M 50 征 175 | 40 | 100 30 | 1008 人 100 玫 
20| 3CG1i2z 500m | 80M 50aa 175 | 40 | 100p 30 | 1008 | 4 | 4008 
21| 3CG12 500m | 80M 50m | 475| 40 11008 30 | 1008 | 条 100n 
22 | 3CG12 500aa | 80M 200mm 175 | 40 | 100P 30 | 1008 4 | 100U 
23| 3CG123 开 | 500m | 80M T0 | 5m | 50@m 175 | 40 | 1008 30 | 100% 4 | 1008 
24 3C65C 500 红 80M T00za 150 40 35 | 帮 
5| 3C6G5C 500m | 8M | 100m 175| 40 | 100n 35 | 1008 | 4 171008 
26| 3CG5C 500m | 80M 50 匡 175 | 40 | 1008 35 | 1008 4 | 100 
27| 3CG8C 500m | 80 夺 50m 175 | 40 | 100a 35 | 100 4 | 1008 
28| 3CG8C |500m | 80M 50za 175 100 和 35 | 100 4 | 1008 
29| 3C6128 500m | 80M 5S0m | 1735| 50 | 100 40 | 100R 4 | 1003 
30 | 3CG1238 500m | 80M 50m | 475 | 50 |3100p 40 | 1008 4 | 100P 
31|1 3CGi2B8 |500m | 80M 30 世 175 | 50 | 1008 40 | 1001 4 |100 
32 | 3CG22C 500m | 8M | 100m | 4375| 45 | 100P 40 | 1008 4 | 100h 
33 | 3CGT20 马 500 了 ma 80M 6 二 了 73 60 T00D 40 100 不 100 3 
34| 3CG5D 1500m | 80M 100m 175 | 50 | 100p 45 | 100B 4 | 100p 
35| 30G35D |500m 80M 50m | 175 | 50 | 31008 45 | 1005 4 | 100 
36| 3CG5D |500m | 80M 50m | 175| 5 | 100r 45 | 1001 4 | 100 电 
37| 3CG5D |500m | 80M 50m | 475 | 50 |100n 45 | 100 季 4 | 100 
338| 3CG35D | 500m 80M 100m | 150 | 50 45 4 | 
39| 3CG5B | 500m 80M 100 刀 175 | 50 | 1008 45 | 100 4 | 100p 
40| 30G5P |500m | 80M 50 了 175 | 50 | 100p 45 | 100 4 1100 有 8 
41| 3CG5E |500m | 80M 50mm 175 | 50 | 100p 45 | 1008 4 | 100p 
42| 3CG5RF |1500m | 80M fi00m | 175| 50 |100 .45 |1008 4 | 100 
43| 3CG68D |500m | 80M 50m | 475 | 50 | 1008 45 | 100R 4 | 100P 
44| 3CG8EE |500m | 8M | 50m 175 | 50 | 1008 人 | 100 | 4 1300 
45| 3C6G8E |500m | 80M S0 缮 150 | 50 11008 45 | 100n 4 | 100 
| 
46| 3CG8E |500m | 80M 10 | Sm | sm | 40| 50 14100 45 | 100p 4 |100n 
47| 3CG8 下 |500m | 80IM | 10 | 5m| 50m 175| 50 | 100p | 伍 |10h | 4 |3200 
48| 3CG5 瑟 500om | 80M 100tm 150 | 60 | 5 |3100hk | 4 
49| 3C0G5F 500m | 80M 30 和 175| 50 110k | 50 00n | 4 | 4008 
若 | 3CG5SR S00 卫 80OM | 】 50 纪 4175 | 50 | 1008 5 | 1008 | 4 |31008 
IE 0 2 4 上 _ 


地 9 


功率 三 极 

集 电 极 集 电 极 电 流 前 饱 和 

- 基 报 - 发 射 极 向 

放 大 > 

友和 园 鹤 止 反 册 截止 压 

电 流 电 检 系 数 降 素 降 
LcpsoO | 斑 cB | epo | FcF 玫 忆 已 六 CE LC 扩 BES Je | 7c 

(A) OOY) (Amin | rax |(V) (AI) (V) (YY)》 |(A) | (CA) 
500 3 | 10 Th | 10 20 40 10 10 血 工 ma | 10m 
500a | 10 1 | 310 20 40 10 T10o Ta | T0m 
3500 了 10 Ta | 10 40 10 10 鱼 工 500 和 了 5 | 30 
500 3a 10 Th | 10 40 10 10m 和 500 虽 Tom | 10aa 
500 10 Tu | 40 40 180 6 引 芭 工 800ama 5 | 50 
200 aa 10 500a | 10 20 10 10Ha 工 500ma 2 锯 | 20 据 
500 10 Tu | 410 30 6 5 锯 1 500mm 1m | 10 和 
500a | 3 1 | 310 30 6 5 了 I 工 1 | T0m 
500a 10 1 | 10 30 10 号 世 了 IT 织 | T0 
1003 10 200a | 10 30 6 5 组 1 | 300m 1m | TI0zm 
100a 10 1 | 1 30 10 30ma 工 500 地 5 世 | 50mm 
3500 纪 10 工具 10 30 TI0 5 人 
500 3 10 |， 41411340 40 T80 6 50t 800a S 纪 | 50mm 
500 aa 10 | 1 | 10 20 40 10 10 垃 500? 1 | 10zm 
300 3 10 1 | 340 50 6 5a 工 1m | 10ma 
S00 所 10 1 | 纪 50 I0 引 世 1 | 1T0m 
500 aa 10 1 | 310 20 40 10 10z 荆 1zna | 10ma 
300 10 1 | 10 20 40 10 10m 工 Im | 10 
500 3 10 1 | 40 49 10 10 了 了 ma | 10m 
5003 10 1 | 10 40 20 10za 工 1 | 10ma 
S00 3 10 1 | 310 40 10 10z 500tm 5 切 | 50 和 
500 aa IT0 1 | 10 40 10 10m 了 500zm 5 如 | 50 如 
500a 310 1 | 10 40 10 了 10 工 500 刀 Im | 10m 
T00a 10 1 | 10 30 10 30ta 工 500 甸 5 | 50 了 
500 3 10 1 | 蕊 50 6 5 茵 工 500 世 Im | 10 和 
100a 10 206a | 10 350 6 5 了 工 300z 1ma | 10m 
500a 10 TI | 10 40 10 5 世 
100 10 2003 | 40 40 10 5 工 500 和 ma 1T 纪 | 10 
500a 10 1 | 2 10 20 10 10a 工 1om | 10am 
500 3 10 1 | 410 10 20 10 10 如 工 IT 志 | 0 
500 工 10 1 | 10 了 0 28 10 10 芭 工 500zm 1ama | 10m 
500 aa 10 1 | 40 180 6 50 伺 工 800 纠 5 茵 | 50 细 
500 na 10 1 | 2 40 I0 5 了 I 500 了 za Tom | 10m 
500 了 10 1 | 菇 30 6 5 了 工 500 闻 T 弓 | 10 于 
500 1 10 1 | 切 30 6 5 了 了 工 1m | TI0m 
500a 10 1 | 4340 30 10 弓 工 1m ， 10m 
100 10 20032 | 210 30 6 5ta 工 300za Im | 10m 
100a 10 1 | 所 30 10 30m 工 500 如 5m | 50m 
300 10 1 | 3 50 6 5 纪 500 和 o 1 | T0 纪 
500 10 1 | 10 50 6 5 巧 I 工 1m | 10m 
500 10 1h | 10 50 10 5 了 工 Im | 10m 
5000 | 40 1 | 10 | 70 6 了 也 了 500a 
500a | 30 Th | 10 50 I0 5 过 
5002 | 10 4 10 60 TI0 5 世 1 | 10ma 
5003 10 1 | 320 60 10 茵 1 1m | 10m 
5003 10 | 410 60 10 5 如 工 500 TIm | 1I0m 
500 aa 10 1 | 810 60 10 5 地 了 500 细 于 纪 | 10 细 
100n 10 1 | 10 30 10 30 了 mn 1 500m 5nm | 50m 
5080 10 工具 10 70 扣 1 吉 荆 于 工 科 T0 纪 
500 10 1 | 8 70 10 5 垢 工 于 志 | 10m 
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1. 低 频 小 功 
1.3 百 PNP 型 小 


-eraerrr 一 were 一 一 一 一- 一 一 一 一 re 


| “最 特 征 最 最 集 电 报 集 电 极 发 射 极 

大 天 
可 沽 和 六 ~ 居中 要 有 二 上 上 也 
获 许 站 基 恋 发 区 极 基 极 

荔 电 
率 其 率 流 温 击 穿 电压 击 穿 电 太 击 氏 出 庄 
让 矿 (BR)CBO 六 (BR)CBO 及 (BR) BEBO 
已 cM 亲 |Fregl yc | 7c 17Tn 元 关 天 
(了 现 ) (Hzy) 《YY) | ( 太 ) (A》 (有 ) 1 (Y) ( 扩 ) 《已 》 人 和) 《YY) 《 久 ) 
12 TI 50f 了 80M 3 二 175 60 I00RR 5f 1T00 全 100 忆 
12 本 500t 80M 200 人 名 75 60 100 上 只 | 30 T00 才 TO00 六 
12 ] 500 了 za 80M 50m | 175 60 | 100 50 | 1009 人 4 T00 
121 300 拍 80OM | 30 匡 二 7 60 T00 有 50 了 0 贞 二 TO 
12 工 500 雇 80M JT0 呆 证 50 生 TS0 60 100P ， 50 TO00 下 作 | T00 电 
121I 500 刀 80M 10 3 坦 350 组 IT75 60 100 50 100 电 二 了 100 站 
22 队 500 如 80M 100 刀 了 T75 00 100 只 55 00 和 帮 100 只 
3 500 误 80M 50 卫 1173 70 400p 6 IT00 玫 T00 只 
12 耻 500 芋 80M 50 纪 工 75 70 100 0 T00R 租 TD00 下 
T2 下 500 了 二 30M 30 血 了 75 70 TI00 60 T00 如 T06 瑟 
12 心 500a 80M 50 垃 工 75 30 T00 及 70 了 00 旧 全 了 DO 
12P 500 了 1 80M 350 卫 175 30 100 请 70 100 二 得 具 
了 2C 500 妃 80M 50 二 工 75 80 100 70 100 故 2 区 
22 瓦 S00 匡 80M 100 灾 175 73 | 100 70 | 1008 4 3190 吕 
22 下 300 王 8S0M 100 押 175 90 TI00 了 上 85 100 纺 如 100 号 
5 下 500tm 90M 10 5 | 50m 11342735 60 | 100 50 | 100 电 太 100 
120C 500 了 二 100M 6@[ 了 175 20 100 呈 区 100 3 T90 
2 人. 500 世 100M T0 3 和 | 160 姻 175 45 100 上 于 108 记 几 1008 
2 500 世 100M 530 匡 IT75 T5 T00 记 如 开 9D0 吕 
2 和 500 坦 100M T00 坦 15 IT00 了 二 100 只 
23 |5o0nm | 100M 50 纪 | 175 10 | 4 | 1400 
3 G 500 人 经 100 了 于 30 卫 工 73 20 革 00 忆 工 3 工 00 沁 码 T00 世 
引入 s00fa | 100M 100m | 175 15 | 100 人 100 只 
5 各 00 耳 100M T350 了 到 175 20 革 00 此 5 TI00 引 用 00 
5 了 500 到 | 100 了 M 100 锂 1 175 15 | 100h 上 1009 忆 
2 300 纪 T00M 了 了 75 8 30 中 册 58 用 
2 和 506 和 | 100M 200 和 | 175 20 50 愉 J5 50 忆 人 30 皮 
2A 号 0D 王 100M 100 了 二 150 15 100 电 吕 了 0 人 让 
2 和 5004m 00M 00 记 175 3 30 外 好 30 吕 
2A 5S00 了 T00M 100 钙 150 20 50 必 了 5 30 4 30 愉 
22 入 500 了 多 100M 100 纪 工 73 了 5 00 电 相 T00 上 
22A 500 王 100M T00 刀 工 75 15 1 508 到 350 避 
22 和 500 妈 IT00M 100 丘 15 IT00 中 胡 00 只 
22 和 500 妞 | 100M 100 生 “| 175 15 50 共 15 50 甩 下 50 遇 
22 太 500 衣 100M 100 匡 150 15 89 各 50 1 

| 

22 及 500 包 | 100M 30 和 | 100 血 15 100 只 桥 00 吕 
22A 3500 印 100M 10 5 切 | 100z 75 了 5 100 只 作 TD0 只 
22A 500 惠 100M 10 5 拍 | 100za T75 了 5 30 用 姐 530 
23 上 各 500z TI00M IT0 TO 迎 30 刀 150 工 3 TI00 吕 15 100 帮 100 恨 
121A 500 连 TI00M 100m 150 15 T00a 二 TD00 起 
1T24 和 500ia 100M 100 了 a 175 1 100 了 和 100 有 
G121A. 500 纪 100M 100 卫 175 20 T00 只 了 3 00 具 妈 100 愉 
SS CC304 上 500 刀 100M T00 弓 150 工 5 TI00 电 人 4 00 民 
Cf 300 伍 100M 70 包 T75 20 50 电 人 50R | 4 5S0 呈 
LG2 卫 500 组 100M 10 6 级 70 50 20 3 电 20 SDHE 1 350 上 
8 A 500 纪 100M 150 如 75 30 00 只 20 100 六 | 4 1T00 只 
3 3B 3]0 弓 100M 了 50 刀 175 30 109 20 100 在 了 工 00 此 
2 吾 500 刀 100M 100 弓 25 100 愉 人 I00 巷 
T22 5100 了 100M 1008 T150 25 50 | 4 1 508 
122 卫 510Da 100M 工 00 三 75 | | 253 0 | 1 50 关 


aa 


只 产 忆 上 普 六 记 六 二 上 
芋 人 


FF 
营 贡 有 


电 流 前 馅 利 
外 
加 | 
放 大 
压 
系 数 降 讨 降 
天 CR 7C 1 FpFS| Jrcpgs | TB Tc 天 
果 
IE3X (YY) | (A) (YV) (YY) (A)|1 (A) 
了 0 48 下 500 和 3 雪 50 太 4-02 叫 
10 10 羡 吕 500 好 1 和 10 地 A4-02C 
10 10 所 了 工人 对 TI0 组 太 4-02 有 只 
10 10 地 工 工 垃 0 地 A4-020 
10 1T0 划 了 500 取 工科 10 A3-07AA 
10 T0 迎 工 3500 壹 工 纪 了 0 组 和 4-02C 
180 各 50 坦 工 800 垃 S 世 50 姐 A4-02C 
40 18 10 配 3800 还 寺 王 10 钙 Ad-02 台 
40 19 10 卫 工 了 位 10 地 人 4-02 吕 
40 10 10 押 本 工地 410 如 A4-02C 
20 10 10 王 工 300ta 工 组 10 弓 A4-02G 
20 1 10 节 工 工 班 10 王 人 A4-02 了 也 
-20 IT0 T0 握 业 工科 T0 租 A4-02C 
180 6 和 30ta2 工 800 了 屯 3 50 地 Ad4-02C 
.180 6 50 专 盘 300 地 各 50D 如 A4-02C 
270 30 号 坦 工 600 押 于 地 了 0 青 A4-02C 
了 0 号 和 贞 工 垃 了 0 于 有 4-02C 
拉 3 卫 工 500 茵 5 世 5 组 入 4-02C 
1 10 玛 工 509 了 号 1 3 人 全 A4-02C 
270 19 38 地 工 500 捏 人 拉 50 所 A4-02BB 
区 16ta 上 1 5300 组 纪 1 5032 A4-02C 
10 10 卫 500 了 4a 开 过 了 0 反 斥 4-02B 
押 了 0 丘 工 500 了 呈 91 S0 弛 A4-02C 
人 0 拉 工 508 坦 II 3S0O A4-028 
了 0 10 纪 工 500 所 5 训 5g8: A4-02C 
400 6 30 也 可 800 二 互 妇 3 人 太 4-02 旦 
6 30 刀 工 800 全 5 和 530 二 友 4-02C 
0 30 拉 工 800 刀 号 弓 11 和 4-02C 
200 扣 30 也 下 800 纪 3 组 50 折 
6 30 弓 800ta 3 匡 510 卫 和 4-02C 
6 30 卫 于 500 了 a 与 志 3 人 地 太 4-02 吾 
400 6 38 纪 工 8S00 嫩 与 垃 5 人 [二 和 4-02 也 
270 6 30 全 工 500 了 a 53 志 30 如 A4-02B 
200 国 30 了 怨 开 800 世 5 地 50 经 A4-02 吾 
200 6 30 二 工 800 二 号 到 50 了 和 4-02 
6 30 耳 工 3500 荆 50 纪 A4-02 卫 
200 0 30 弓 工 800 据 号 乌 3 了 A4-02 耻 ,A3-07A 
200 日 3 也 求 800 卫 5 地 301 Ad4-02 卫 
300 1 了 0 志 站 3S00 志 3 二 30 纪 和 3-07AA 
了 0 30a 上 500 全 3 二 30 地 A4-028 
10 30 刀 工 580 菩 5 匡 30 也 Ad4-02C 
10 30@m 工 500 十 5 埋 58 地 A4-02B 
270 10 王 志 900 芋 |， 500 10m | 100om | A3-07 人 A 
200 1 II0 志 于 3500 他 2 切 20om | A4-020C 
200 从 10 妇 工 500a 2 二 20 刀 | A3-07 太 
山 3 地 由 5003a 号 垃 50 | A4-02C 
2 5 工 500 了 3 呈 坦 320 | 和 4-02C 
27f 10 50 过 吾 00D1ta 5 组 SO | 和 4-02B 
200 6 30 弓 斑 800 志 5 过 5958 所 舟 4-02C 
400 6 30 世 工 800 3 迎 58 级 Ad-02B 
上 


最 特 其 

型 大 灾 

新 允 
aa 、 - 基 极 ~ 发 射 极 - 基 裤 

阴 许 2 
功 电 
宁 颇 ， 率 流 漫 击 穿 电 压 击 穿 串 压 击 穿 电 上 谎 
让 矿 (BR)ca0 | 天 (ap)CcEO 广 (REBO 
忆 1 1 

CM JT |rrcglj rc | Tc | 7 请 人 7Tpp 
(W) (Hz) | (VCA CA DT CVD) (A) | (V) 1 (A) (YY) | (A) 
工 3CSG228 500mm 〗100M T08 如 T75 25 TI00 帮 T00 上 
2 3CG223 500m 〗 JI00M 工 呆 丘 25 | 100h 4 100 
3 3CG22B 500m 【100M 100 了 tm 150 25 58 及 4 50 此 
二 3CG22B 500m | 100M 200 症 175 | 30 50 册 25 50 4 50 册 
5 3CG22B 500m | 100M 100 了 150 25 | 100h 4 100 上 
6 3CG22B 500zm | 100M T100 扎 25 5DL 帮 50 此 
7 3CG227B 500m 上 | 100M TI00z 150 | 30 50 25 50 肌 4 3S0U 
8 3CG22B 500m | 100M T00 据 175 25 S0 4 50 也 
9 3CG223B 500m | 100M 10 5m | TI00m 175 25 | 100 4 100 中 
10 | 3CG223 500tm | 100M 30 如 | 100 纪 25 | 100m 4 100 忆 
11| 3CG22B 500m | 100M 了 0 5 纪 | 100 纪 150 | 25 S0 有 25 S0 了 4 SOR 
12 3CG22B 500za | 100M 410 5 二 | 100z 1735 25 50h 4 50 用 
13 3CG23B 500m | 100M 10 | 10 和 | 50 细 150 | 30 | 100i 25 | 100p 人 4 100 
14 3CG20 500m | 100M 10 | ti0m | 70t 175 | 30 50 耻 30 50 4 50 中 
TI5 3CG204 500m | 100M 40 10 血 70 刀 T150 30 50 几 30 50 入 50 上 
16 3SC304B 500m | 100M 100 和 150 25 | 100 4 100 
17| 3CG20C 500za ， I00M 200 和 175 | 40 50h 30 S0 人 4 50 电 
18| 3CG23 500m .| 100M 50 纪 T75 30 | 100 4 100m 
191 3CG2D 500m | 100M 50m | 175 30 | 100n 4 | 100h 
20| 3CG38 500ma | 100M 50 生 150 30 | 100p 人 T00 了 h 
21| 3CG3E 500amn | 100M 50 弓 175| 40 1100p .| 30 | 1100 4 T1008 
22| 3CG5B 500m | 100M T50 血 175 | 40 | 400h 30 | 1008 人 400 闷 
23| 3C6G650C 500 刀 | 100M T00 伍 175 30 | I00 人 4 100 
24 3CG5 了 了 500 立 | 100M 100 了 T75 30 1 :4100h 如 100 呈 
25 3CG8C 500m | 100M T50 志 17 40 | 100& 30 | 100p 可 100h 
26| 3CG8D 500tm | 100M 150 人 如 475 | 40 | 100n 30 | 300 灰 100 
27 | 3QG131B 500m | 100M 100 如 175 30 | 100p 丰 100 电 
28 | 3CG121 500zm | 1I00M 100zm 175 | 35 | 1008 30 | 100m 4 1008 
29 30CG22C 500m | 100M 10 5 弓 | 100 据 175 35 100 忆 在 100 到 
30 | 30CG23C .300m | 100M 10 | 10aa | 中 包 1350 | 40 | 100n 35 | 100m 人 100 只 
31 3CG34A 5002a | 100M 100 血 175 | 35 | 100p 35 100 愉 5 100 
32 | 3C6G6348 500m | 100M 100 175 | 35 | 100n 35 | 100p 5 100h 
33 GP34-1A | 500m | 100M 100 了 于 35 | 100p 35 | 100 和 4 | 3100R 
34 GBP34-1B | 500m | 100M 100 型 35 | 100R 35 | 100 下 4 | 400 
35 3 CD304P 500m | 108 妈 100 据 150 35 | 100p 凡 T00R 
36| 3CG2D 500m | 100M 200 了 175 | 50 50 40 S0 忆 公 51 及 
37| 3CG2D 500m | 100M 10 | 410zm | 76 旦 150 | 40 | 50h 40 | 508 4 50 届 
38| 3CG2D 500m | 100M 了 0， 性 | 天 有 7 50 册 40 50 届 人 4 50 用 
39 | 3CG8 忆 5300 了 | 100M 150 仔 175 | 50 | 100h 40 | 1008 在 100 上 
40| 3CG68R 500m | 100M 150 亚 175 | 50 上 100h 40 | 100k 了 100 忆 
41 | 3DCG228 5002m | 100M 100z 175 40 | 1008 4 100hp 
42 3CG2256 5002a | 100M 00 地 40 100 4- | 100P 
43 3CG22C 560 100M 100 卫 175 40 50 有 人 4 50 电 
44 3QCG220 500 如 | 100M 100 全 150 40 50 有 hn 4 50R 
45 3CG22C S00am | 100M 200 联 175 | 50 50 几 40 50 上 且 如 50 遇 
46 3CG22C 500m | 100M 革 00 175 | 40 50h 40 350h 4 50 有 
47 3CG22C 500a 100M 100 亚 150 40 | 100h 4 100 
48 30CG228 500 吗 100M 100Ga 40 50 久 4 50R 
49 3CG22C 500za | 100M 100 舞 175 40 50 4 50 了 有 
50 3CG22C 500a ! 100M 100 氨 150 | 50 50h 40 50 上 4 50h 


机 
二 


功 率 极 管 

集 报 集 电极 

极 -~ 发 身 极 

反 过 截止 反 回 截止 

流 电 流 

7cpo | 大 ca | Tczo | rcz 

(A) |(VY CA) | (V) min | max |(V) | (A) 
500 3 10 1 3 纪 40 6 30 了 好 
500 荆 40 Il 30 25 270 6 30 卫 
S00 2 10 1 3 了 0 40 200 6 30 芋 
500a 10 TD | 10 40 6 30 了 
500 也 10 1 20 25 10 30 卫 
508 10 了 | 410 40 200 6 30 血 
500 3 10 Tu 3 也 40 6 3f 姻 
500 3 10 1 | 40 40 200 6 3f 了 
500 10 1 纪 40 200 10 30 缮 
TH | 230 25 6 30 血 
500 了 10 1 10 40 0 30 甸 
500 习 10 In 10 40 200 有 3 
IT00 az 10 1500a2| 340 的 300 10 10 皇 
200 10 sS003| 0 30 200 10 10 芋 
2003 10 | 500a| 30 30 200 10 TI0 
500 屋 10 Tu 30 25 270 10 工 志 
200 3 10 500| 410 20 10 I0 人 也 
工 忆 10 | 10 40 10 1T0 
工 此 10 了 | 0 60 T0 10 志 
500 工 了 0 Tu 40 25 10 30 
500 习 10 1 有 | 410 40 10 10 好 
500 所 IT0 工区 20 2 50 匡 
工具 10 二 i 上 | 4 40 10 10 细 
工具 10 了 忆 TI0 60 10 10 皇 
500 10 1 10 40 2 S0 人 也 
500 如 TI0 了 TAI 80 2 50 地 
100 了 了 0 100 人 | 10 25 10 30 伺 
T003 30 20032| 410 25 10 30 匡 
500 屏 I0 工 10 40 200 10 30 卫 
100 荆 10 5003| 10 30 300 10 10 王 
IT00 芋 15 1I008| 15 20 30 5 T0 卫 
100 开 15 1003 | TS 30 120 5 T0 志 
00 15 T003| 15 20 30 10 10 十 
100 415 | 100a| 30 120 10 10 如 
500 芋 TI0 1 40 25 270 TI0 工 纪 
200a 10 | 500a| 40 20 10 IT0 了 
200 芋 10 500 全 | 10 30 200 10 102 
200 工 1I0 50032 | 410 30 200 10 0 组 
500 衬 TI0 工具 0 40 有 50 妇 
500 拭 IT0 工具 10 80 2 50 刀 
500 3 10 了 | 邱 40 6 30 了 3 
500 联 10 | 革 25 270 6 304a 
500 卫 10 IT 40 25- 400 6 30zm 
500 也 10 Tu | 1 40 200 6 30 妇 
500 工 10 1 410 40 6 30 切 
500 荆 10 工 贞 10 40 200 6 30 王 
500 工 10 | 了 蔡 25 10 30 耳 
S00 10 Th 410 40 200 6 30 卫 
500 荆 1I0 | 10 40 200 右 30 耳 
500 3 10 4181 4 40 6 30 租 


前 馅 和 
外 
商 
于 
降 压 降 
太 ppS| 大 czgs | 7 Tc 吉 
(Y ) (Y) (人 太 ) (Ay) 
工 500 卫 刁 也 号 0 也 A4-02B 
工 500 灵 5 也 850 地 A4-02 
工 800 5 切 50 蕊 A4-02 了 
工 800 灵 3 也 50 地 A4-02C 
工 800a 5 了 50 世 A4-02C 
800 搓 S 世 50 刀 A4-02C 
800an 5 了 30 世 A4-02C 
工 800 王 5 世 50 锯 A4-02C 
工 800 了 好 5 了 50 |1A4-02B ,A3-07A 
工 500 严 30 所 A4-02 了 了 
工 800 症 号 地 530 区 A3-07A 
工 800 志 5 也 50 锯 人 4-02 且 
工 500 匡 3 钙 38 匡 A3-07A 
工 500 丘 2 姻 20 志 A4-01B 
二 500 卫 2 纯 20 血 A3-07A 
900 500 卫 10m | 100 焉 A3-07A 
上 500 2 匡 20 和 所 如 4-02C 
工 500 人 好 5 拉 50 纪 A4-02C 
二 500I 5 也 50 卫 A4-02C 
工 | 500 拉 5 地 50m A4-02C 
500 了 工 位 0 蔚 斥 4-02B 
工 500 担 5 也 50 班 么 4-02 吾 
工 500 王 5 误 引 II A4-02C 
工 500 阵 5 志 30 姻 A4-02C 
工 500 卫 5 切 50 芭 和 4-02C 
1 | 500 和 5 了 50 了 A4-02C 
工 500 了 5 世 50 所 A4-02C 
1 | 500 了 5 扣 350 了 A4-02 
下 800z 5 地 350 所 A4-02B ,A3-07A 
1 | 500tm 3a | 30z A3-07A 
900 妇 | 350 押 工 位 10 了 A4-02 了 
900 纪 | 350 卫 1 10 姻 A4-02BH 
350 荆 工 匡 10 茵 A4-02C 
350 了 工 世 10 卫 A4-02C 
900 切 | 500a 10 纪 | 100za A3-07 人 
革 | 500 卫 2m | 20 匡 A4-02C 
工 500 了 2 志 20 茵 A3-07A 
工 500 联 2 也 20 了 Ta A4-01B 
工 500 孟 5 世 50 押 A4-02C 
让 500Aa 5 卫 50 卫 和 4-02C 
工 500 也 5 所 50 姻 A3-07A 
1 | 500m | 5m | 50m A4-02B 
工 800 亚 5 所， 502 A4-02B 
工 ， 800 普 5 匡 | 50 茵 A4-02 了 B 
工 800 卫 5 志 50 垃 A4-02C 
工 800 芋 5 世 30 茵 A4-02B 
1 | 800 好 5 区 50 专 全 4-02C 
工 800 兵 呈 了 50za A4-02C 
800 志 5 纪 50 了 Ia A4-02C 
800 了 5 蕊 30 世 A4-02C 
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500 乌 
500 卫 
500 了 ia 
S00 耳 


500 
500 茵 
500 细 
500 姻 


500zia | 


500 钙 | 


500 扭 
500 了 aa 
500 了 名 
500 血 


S00 了 za 
500 了 aa 
500 王 
500 王 


500m 


500 
580 殖 
500 和 
500 各 


500 了 za 


500 细 
500mma 
500ta 
500 如 
500 和 m 


500 了 二 
500 
3500 年 
500 卫 
500 纪 


3500 姻 
500 据 
500 实 
500 辽 


500 饶 


500 纪 
3S00 蔚 
500 刀 
S00 王 


CT 站 这 


1 要 


| 大 
人 损 
许 加 基 极 
2 
电 一 这 
| 是 率 流 混 击 穿 电 压 
| 让 三 (5R)CBO 
| 六 | jc | Te caf | 了 Ji 区 
( 世 zZ) (YY) (人 入) 〈《A) ()》 | (YY) (A) 
| 一 - 
100M | 10 | sn | 400ama 173 
1 100M 30 钮 | 到 0 志 
| fi00M | 40 Sm | 100 耳 150 | 40 50 
| IO00M 10 5 专 | 100 坦 T73 
| 100M IT00 鱼 
100M 50 绎 175 
ti00M 50 纪 175 
100M 号 0 13S0 
100 150 | 4735 | 60 | 1008 
100 砚 100a | 4175 | 
100M 100 弓 工 75 和 
100M 10 弓 50 班 1275 | 50 | 100k 
100M 10 5 埋 50 志 工 78 50 100 下 
100M 50 弓 175 | 50 | 100 
100M 5S0 纪 50 | 100R 
100M 30 也 79 50 T00 
100M 50 志 50 00 忆 
100M 呈 0D: 汉 75 350 100 忆 
100M 00 沁 T75 
1T00M 工 00 型 1795 50 100 具 
100M 10 10 | 500 地 T50 50 100 下 
E00M TI00 卫 150 
100 玩 200 症 175 60 50 及 
100 生 10 了 0 地 70 坦 150 50 50 忆 
100M 1T10 I0 皇 70 记 179 50 50 忆 
100M 530 给 175 | 50 100 忆 
100M 30I 175 50 100 总 
IT00 广 10 10 妞 | 4100 记 275 | 60 100 
TI00M 50 阳 了 7 50 100 只 
TI00M 10 1 名 30 了 15S0 50 IT00 
100MM 30 伺 T75 50 TI00 有 
TI00 这 T00 甸 
100 洒 173 
100M 00 地 175 
1003 | T00 锯 
T00 计 100 所 T50 
TO0G 这 了 00 丘 200 
TI00 浊 200 弓 175 60 50 有 
100M 00 了 对 173 号 3 350 有 
100M 100 理 4150 
100M 10 5 | 100 卫 175 
100 衣 T00 型 
T00M 100 王 175 
TI00M 400 壮 150 060 50 上 
100M 30 人 也 | 4100 记 
100M I0 5 组 | 100 妇 T50 35 100 了 8 
100M 10 5 和 纽 | 1I00 己 175 
100M T0 S 钮 TI00 班 T73 
108 居 00 捉 150 70 TI00 吕 
| 100M 0 30 纽 | 100 去 175 60 00 只 


频 小 功 
14.3 硅 PNP 型 小 
集 电 极 发 射 裤 
- 发 射 极 -~ 基 裤 
市 穿 电 压 盐 罕 电 甘 

六 (BR)CEO 广 (BR) 巨 BO 

7 CE 了 PEP 

(7) | 《全 ) (VY) | (A) 

人 5S0 具 

太 100 只 

上 30 

代 530 只 

4 | 1008 

如 0 巧 

4 了 1008 

帮 100 电 

码 IT00 只 

丰 T00 8 

由 了 00 

人 100 只 

太 T00 

下 TI00 只 

不 IT00 有 

和 100 

如 T00 只 

个 100 中 

他 TD00 中 

人 T00 忆 

号 TO00 呈 

由 T00 只 

如 了 5 

妈 51 呈 

骨 50 只 

如 100 只 

T00 生 

5 00 下 

过 了 00 中 

与 T00 总 

人 了 T00 记 

级 00 忆 

怒 TO00 吕 

4 | 50n 

1 | 100R 

攻 S0 

二 S0 只 

本 50 

丰 30 革 

胡 00 具 

丰 50 上 

下 350 有 

术 30 甩 

丰 50 及 

本 100 

太 50 划 

4 30 玉 

二 T00 此 

号 100 吕 

寻 T00 及 


汪 和 ee 
集 电极 雇 和 
外 
- 基 极 
反 向 截止 
时 流 压 降 
caBgo 1Fcs | Tcpgo | rc PP 太 c Tc | 大 sgsj Frecgs | Ts Tc 本 本 
人 ER 几 时 
(A) | 7) (ACT mn | mar |(V) 1 (CA) | CVD) | (V) (A) (及 ) 
ne 7 一 人 2 IDR 示 = | 。 1 re 
500 3 10 1 | 310 40 200 6 3 丰 | 800m | 5m | 50 上 4-02C | 工 
工 几 10 25 6 30 了 1 | 500m 50 了 ta 碌 4-02 吾 它 
500 aa 10 了 | 3 40 6 30 了 a 1 | 800am 5 世 | 50 血 A3-07AA 3 
500a 10 1 | 32 40 200 右 30 如 1 | 800m 了 | S0 A4-02C 豚 
5$00 了 410 了 8 | 40 2 270 1 30 细 工 | 500ma Sm | 50 了 A4-02 了 引 
工 世 10 了 | 40 40 10 20 旭 1 | 500 二 5 志 | 50m A4-02C 1 6 
工 愉 10 工具 10 60 10 10 人 也 了 | 500m S 本 | 5S0 和 A4-02C 7 
500 3 10 1& | 40 25 加 30za | 工 | 5 细 0m S 纪 | 80 纽 A4-02C 8 
500 愤 10 1 | 40 20 的 S0 仔 1 | 500am 5 和 | 50m 入 4-02C 9 
工 甩 TI0 1 | 了 1 40 10 10 了 1 | 500m 5 也 | 50mm A4-020 
1 工 10 1 有 | 310 60 10 40 了 1 | 500z 5 | 50 联 A4-02C 
100a 10 |200a | 310 40 10 5 1 | 300tm 1 垃 | 10m A4-02B 
100 了 愤 10 |200a | 10 40 10 号 地 1 | 800z 1m | 10 二 A4-02B 
100 了 3 10 |200a | 10 50 10 Sm |，1 | 500 1 | 10ama A4-02C 
100 10 |200a | 340 50 10 5 细 500 了 各 了 ma | 10m A4-02C 
1003a 10 |200a | 40 60 10 号 坦 工 1 500a 和 | 10m A4-02C 
1003 10 |2003 | 10 60 10 5 阵 500 1 | TI0m A4-02C 
100aa 10 |200a | 40 20 10 51a 1 | 500am Tama .| 10 二 A4-02C 
100 姐 10 |100a | 410 25 I0 30zm 1 | 500m 5m | 50 A4-02C 
I100 卫 10 12002 10 25 10 30 了 a 1 | 500 锯 5m | 50 A4-02B 
100 皇 3S0 ， 20 250 1 | 100m 1 | 700m | 50o | 500 妈 A3-07A- 
500 皇 10 | TU 和 25 270 TI0 Ta | 900 和 | 500m | 10o | 100m AS3-07A 
200 了 TI0 15003 | 3 了 0 20 10 10 垃 1 | 500 和 2 | 20z A4-020C 
200aa TI0 | 也 30 200 10 0 1 | 500 刀 2mm | 20 亚 A3-07A. 
200 乓 10 T0 30 200 310 10 了 ma 1 | 500m 2zn | 20m A4-01B 
100 卫 10 500a | 10 50 6 号 组 1 1300 所 2 | 10 血 及 4-020 
100 愤 10 ;2008a | 10 70 6 5 了 1 | 300mm 18a | TI0m A4-020C 
500 习 10 工 电 10 70 400 6 号 3 允 1 还 工 辣 10 了 有 4-02BB 
500 卫 15 ,300a | 5 20 30 S 10za | 900 生 | 350 了 Im | 1 于 A4-02B 
500 45 |500a | 15 30 120 5 10i | 900 包 | 350 纪 1m | 10 莘 有 3-07 信 
二 
500 了 人 135008 | 5 30 4120 5 J0m | 900zm| 350 丘 1 | 10m A4-02B 
508 拉 10 Th | 10 25 270 10 30 和 ma 1 | 500am Si | 50 姻 A4-02B 
500 了 aa 10 T | 3 40 6 30m 1 | 500m 5 | 50 及 4-02 品 
500 愤 I0 | 1 | 340 25 400 6 30 了 1 | 800zm 5 | 5S0ma 4-02 了 
500 aa 10 | 1 | 420 25 270 6 30 媚 1 | 500m 5 | 30 严 A4-02B 
500 也 I0 TaR| 310 40 200 6 30fa 1 | 800 SI | 50m A4-02 引 
500a | 40 1 | 340 30 6 30 血 1 | 800m 5 绊 | 50 卫 Ad4-02C 
500 时 TI0 1 | 40 40 6 30 和 ma 1 | 800am 5 了 | 50 A4-02C 
500 于 10 1 | 19 40 200 6 31 了 a 1 | 800ama 5 | 50 于 A4-02B 
500 工 I0 1 | 1 25 10 30 如 1 | 800m 5 | 50 了 A4-02C 
500a 10 ， 1 人] 细 40 200 6 30 刀 1 | 800m 5o | 50m A4-02 了 
500 了 a I0 1 | 10 40 200 6 30mma 800 如 5m | 50m A4-020 
500 工 1 1 | 所 40 200 6 30 了 ma 1 | 800 和 5 所 | 50m 人 A4-02C 
500 习 细 1 | 230 40 6 30 纪 800 如 5 钮 | 50t A4-02C 
1 | 30 25 6 30 1 | 500m 50 匡 人 A4-02 阳 
500a | 10 | | 吉 |4| 50|6|sm | 1|800m | sam| 50m 有 3-07A 
500 荆 10 1 1 10 40 200 6 30 纪 T | 800tm 5z | 50m Ad-02C 
500 了 10 1 | 20 40 200 10 30fa 工 | 800 和 Sm | 50mm |A4-02B :A3-07 入 
500 卫 上 1T5 | 4340 40 150 140 30 全 1 | 500m 5 乌 | 50m A4-02C 
200 za 了 10 25 10 30 了 T | 500m 5m | 30m A4-02C 


昌 Useer -一 -一 m 一 一 一 一 Le 


1. 低 


频 小 


1.3 硅 PNP 型 


功 


小 


量 特 征 最 最 集 电 极 集 电 极 发 射 极 

序 型 大 大 疝 

外 1 

有 、 - 基 极 - 发 射 极 - 天 援 

散 许 铺 

功 电 

率 颇 京 尝 温 市 穿 电 压 击 穿 电压 出 穿 电 压 
矿 (5R)CBO0 矿 (BR)CEO 广 CaR)EBO 
吕 本 工 c fr lrcglic | rc | 7 Tag Top 7 
〈( 郊 ) (Hz》 (YY)|(A) ( 丰 ) 《位 ) | (V)》 (A) (V) (《(A) (V) (A) 
工 30CG31 500 拭 T00M | 50 伍 175 70 I00 吧 60 100P 4 100 愉 
2 3CG20A 500 姻 100M TI0 | 10a 50 蕊 175 60 100 几 攻 100p 
3 3C G170A 500 钙 100M 50 把 475 60 4100h 呈 100 
人 3C G170A 500 荆 100M 50 茵 173 60 T00p 生 L00 必 
5 3CG170A 500 媚 100M IT0 T0 红 30toe 175 60 T00 4 T00 
6 3CGT70A 500 姻 100M 10 10 匡 5 和 了 175 60 100 媳 T00 
7 30C GT170 5002 100M 30 如 60 1T00 及 4 100P 
8 3C GT170A. 500 切 100M 3580 世 了 73 60 00 上 | T00 
9 30 G170A 500 地 100M 30 匡 173 60 100 忆 二 100 
10 3C G170A 500 姻 100M 50 弛 175 05 100 忆 60 100 电 | 00 
1 30C GT170A 500 据 TI00M 580 过 175 60 工具 不 100 
12 30CG170A 500 功 TI00M 50 纪 175 70 1I00 60 00 二 T00 
13 3CG170A 500z 400M 10 了 和 匡 SDHa 175 60 400 吕 友 I00 只 
14 3CG170A 500 了 TI00M 30t 175 60 T00 忆 4 100 上 
15 3CG170A 500 茵 1T00M 10 10 | 巧 0m 175 | 100 I00 60 1T00 疡 44 IT80 上 
16 3CG170A 500 匡 100M 10 TI0 联 50 人 二 60 500 册 人 100 上 
TI7 和 G304 500 取 100M 避 于 地 | 50 灵 1T75 60 TO0R 60 10 必 5 10R 
了 30C G5E 500 人 也 100M T00 伍 130 70 100 忆 63 100 5 T00R 
19 30C G2G 500 了 匡 100M 100 血 150 80 TI00 比 70 000 有 5 100 上 
20 38G2G 500ma 100M 10 30m | 100 175 70 100 愉 70 TI00 电 4 100 只 
21 3C G22 马 500 了 100M 1T06 王 150 80 00 上 70 00 必 帮 T00 六 
22 3C G22 蕊 500 皇 T00 导 10 Sm | 100ma 173 70 50 上 级 50 必 
23 30C 局 22 忆 500 茵 100M 100 癸 73 70 T00 几 入 4800 上 
24 3CG22 世 500 荆 100M | 1006m 175 70 510 用 级 2350 只 
25 3CG22 玖 500 卫 100M 吉 过 | 70 100 忆 开 100 世 
20 3QC G22 孔 500 荆 100 了 M 100 卫 150 80 50 上 h 70 30 必 4 350 只 
27 3C G22 蕊 508 如 109M 200 撕 175 70 50 用 70 30 4 50 凡 
28 3C SG22 马 500 了 100M 100 卫 ]175 70 30 尼 玫 S0 点 
29 30C 22 也 500 了 100M 4100 亚 4130 70 TD00R 4 100 
30 3C G22 蕊 500 匡 100M | 100 如 70 50R 二 50 必 
31 3C G22 瑟 500 钳 100M T00 据 了 T73 70 50 必 1 50 
32 3C G22 世 500 卫 1T00M 100 了 王 150 80 . 50 具 70 30 必 44 950 
33 3C G22 已 500 丘 T00M 30 纪 | TI00 荆 7 T00 上 可 00 只 
34 30C G22 瑟 500 人 了 1T00M 10 3 组 | 100 了 150 70 ITI00 上 必 70 30 必 4 50 呈 
35 3C G22 开 500 荆 100M 10 5 匡 | 100 丘 175 70 50 必 全 50 上 只 
36 30C G340C 500 卫 100M 50 卫 479 70 T00 具 70 100 几 TI00 
37 3CG34C 500a 100M 100 了 za 了 75 70 100 及 70 I00 册 5 T00 也 
38 30C6 G34D 500 幼 100M 10 TU0 志 50 地 150 70 1I00 忆 70 00 与 160 上 
39 3C G34D 500 卫 100M 30 了 175 70 TI00h 70 T00 上 4 00 用 
40 3CG34D 500 卫 100M 100 和 如 173 70 100mR 70 T00 5 00 呈 
4 GP34-2A 300 卫 100M 100 卫 70 100 70 00 4 IT00 上 中 
42 GP34-2B 500 如 TI00M 100 卫 70 100 h 70 T00 胡 100 用 
43 3C G5 己 500 匠 100M 100 卫 150 80 100 羽 75 100 00 上 
44 3C G5G 500 荆 100M 100 卫 4350 80 TI00 必 75 100 此 5 3490 只 
45 3C G22 己 3500 阵 TI00M 10 3 地 | 4600 全 475 75 100 愉 4 了 80 其 
46 3C G22 下 500 茵 T00M T00 了 150 90 100R 85 T00 忆 5 00 眼 
47 3C G22 开 500 姻 TO00M 10 5 和 姐 | 100 租 150 85 100 具 835 30 4 50 记 
48 3C G22FR 500 联 100M 10 5 纽 | 100 卫 175 853 531 上 4 5 已 
49 30C 纪 22 忆 3500 垃 100M 100 了 za 150 95 108 85 TI00 有 引 100 
50 3C G22F 500 卫 100M 00 卫 150 95 50 凡 85 50 必 | 50 上 


[ 
| 
| 


申 ac 
雍 三 极 管 
功率 三 极 管 
AR 
集 电 极 集 电 极 电 流 前 | 已 和 关 
~ 基 极 - 监 射 极 向 
放 大 

反 间 和 鹤 止 反 向 蕉 下 压 

电 流 电 流 系 数 降 压 降 

7c80 | rcp | Tcao | Frcg | ppE 矿 CE Tc | ss| Fczgs | 7 Tc 党 

(和 A) 《YY)》 | (和 ) | 《YY) 上 了 所 所 缮 (VD) (各 ) 1 《YY) 《A)》 (人 A) 
500 卫 10 只 500 也 工 联 10 枉 A4-02B 工 
100 妈 30 500 了 了 工 500 纪 3 也 30 拼 上 4-02C 2 
100 荆 30 | 500aa 工 | 500 卫 3 菩 30 据 人 4-02B 3 
100 于 30 3500 卫 工 500 包 3 菩 30 刀 A4-02BB 4 
100 3 30 500 了 了 300 了 好 3 卫 30 缮 入 4-02B 
100a | 30 | 500a 1 |500m | 3m | 30m A4-02B 6 
100 屏 30 500 恒 工 | 3500 志 3 30 茵 A4-02C 7 
100 荆 30 500 导 工 500 了 2 3 了 35 匡 A4-02 了 B 8 
100 3 30 3500 3 工 3500 刀 3 过 | 30 和 4-02 吕 9 
100 全 30 TI00 卫 站 S00 荆 3 卫 | 30m A4-02C 
00 习 30 S00 了 工 500 忆 3 项 | 30z 胡 4-02C 
100a | 30 | 500a 1 1800m | 3 | 30m 人 A4-02C 
1T00 于 30 300 屏 工 300 也 3 巧 30 联 A4-02 瑟 
1002 30 | 500a 工 -| 500z 3z | 30m 太 4-02B 
100 匀 30 500 3 工 500 刀 | 3 了 30 卫 么 4-023B 

| 
500 aa 1 | 500 科 | 3om | 30m |A4-02B,A3-07 扩 

410 只 4 T0k 800mi 250 刀 10.1 荆 1 了 卫 A3-02B 
500 2 扣 了 二 1 500 志 5 | 50m 友 402C 
500 半 10 工 几 工 | 500 据 5 也 50 匡 各 4-020C 
200 习 10 5002 1 了 500 弓 5 了 50m 和 A4-03C 
500 反 TI0 工具 1 | 500 工 引 Z 50z A4-02C 
500 荆 10 工 必 霸 800 纽 5m | 50z 点 4-02 呈 
3003 10 了 1 | 500 妈 5 了 | 5 匡 人 4-028 
500 工 10 工具 耳 800 卫 5I 50 媚 皮 4-02BB 
500 皇 T0 [ 具 工 500 也 5 联 50 了 如 上 4-02B 
500 工 T0 工 攻 荆 800 钮 | 5 下 50 锯 A4-028B 
500 卫 10 工具 1 | 800m | 5am | 350 A4-02C 
500 2 10 工 几 了 800 癸 5 全 350 了 A4-02B 
500 站 1 工 必 于 800 伍 5 节 50 拼 A4-02C 
500 工 10 开县 800 卫 5 蔬 50 蕊 太 4-02C 
500 荆 TI0 了 有 工 | 800 也 5 | S0z A4-02C 
500 工 10 工 只 800 包 5 所 50 二 人 A4-02C 

1 T | 500 姻 50 如 和 A4-02 也 

500 工 10 工具 工 | 800 伺 5I 50 也 A3-07A 
500 荆 10 工具 芋 8S00 弓 5 和 30 恒 A4-028G 
500 屏 15 500 3 900 世 | 350 卫 工 二 10 了 A4-02B 
100 屏 15 | 100a 900ma| 350 垃 1 | 10m 入 4-02BB 
500 芋 15 500 业 900z1 350 匡 {1m | 10 卫 A3-07 人 入 
500 了 145 | 500 900am| 350 地 1m 10 立 A4-02 日 
100a IT5 100 宇 900 刀 | 350 绊 1 10 芭 A4-028 
T00 15 | 100a 350m 1m | 10o 和 4-02C 
100 芯 15 100 荆 35S0z | 工 世 10ta 点 4-02C 
500 荆 10 | 1 1 1500m 1 5m | 50m A4-02f 
500 立 10 工 几 1 1 500 好 5 世 | 50 了 A4-02C 
500 工 40 1 只 二 | 800 姻 5 | 50m |A4-02B .A3-07A 
500 开 TI0 工具 了 500an | 5 | 100 了 Ad4-02C 
500 亚 10 工具 | 800 锯 5 乌 | 50 A3-07A 
500 色 10 工 此 于 00a 5 也 | 30 如 A4-02C 
S00 研 10 1 只 了 | 530 了 5m | 50m | 和 A4-02LC 
500a | 310 1 3800m 5m | 50m A4-02C 


序 型 

和 导 号 

[ 3CG22F 
2 3C G22 了 
3 3CG22F 
4 3CG22F 
3 30CG22F 
6 3C 六 22 下 
7 3C G22 了 
8 3C G22 卫 
9 3CG5 
10 | 3CG20 中 
1 3C 6G22 
12 3CG226 
地 | 3CG22R 
14 3CG22G 
15 30CG22G 
16 3CG226 
17 3CG226G 
18 30CG226 
19 30CG228 
20 3CG22G 
21 30CG2G 
22 3CG22G 
23 30CG22G 
24 3CC226 
2 | 30C6226 
20 3C6G170B 
27 3CG3170 隔 
28 | 3C64170 了 
29 30CG170 了 
30 3CG170B 
31 1 3CG170B 
32 3C GT170 卫 
33 3C G170 卫 
34 3C 总 170 卫 
35S 3C 6G6170 了 
30 30C G170B 
37 30G1708 
38 3 已 170 且 
39 | 3CG170 芋 
40 3C G170B 
44| 3CG3470B 
42 3C 6170 吾 
43 GP34 如 
44| 3C6G34C 
45 | 3CG34P 
46 3C G34 世 
47 3C G34 了 
48 | 3C6G345 
49 3C G34 忆 
50 3 了 34-3 丰 


汪汪 沐 寻 


器 吉 


Ci 
(了 妈 ) 


500 备 
500 拍 
500 地 
500 怒 
500 刀 


300 饶 
300 全 
501 王 
508 全 


300 也 


500 阴 
S0 中 了 
580 鱼 
500z 
500 证 


500 王 
50f 匡 
300 
500 世 
500 匡 


510 有 0 本 
5S00 锯 
500 了 如 
53500 
3S00 缮 


Sb00 交 
30f 志 
500 妈 
500 了 


300 锯 


500 了 如 
500 拟 
500 卫 
500 卫 


300 刁 


500 耶 
500 纪 
500 人 也 
300 鱼 


500ama 


800 纪 
5S00 也 
300D 刀 
3040 纪 
500 镁 


500 锯 
500 生 
500 了 如 
S00 弓 
500 


特 征 最 
大 

人 允 

许 

果 

厅 | Fefl rc | Tcr 
(下 z) (YY) | (A)》 (入 ) 
100M 100 纪 
100M TI00 钥 
100M 工 00 伍 
100M 100 纪 
TI00M 200 志 
100M T00z 
100M 100 纪 
100M 100 了 到 
| 100M 100mm 
108M IT0 了 T0 卫 50 纪 
100M 10 3 妈 | 100m 
100M 100 荆 
100M 10 5 也 | 100 王 
100M 10 3 | 100 耳 
100M 10 S 志 | 100 纠 
100M 4100 王 
100M 100 鳃 
100M T00 握 
100M 100 租 
100M 1T00 了 
100M 200 了 im 
100M 1400 所 
100M IT00a 
100M 1002 
TO0 取 ID00 垃 
| 100M S0 了 a 
100M 50 拉 
T00 夺 10 10 5f 血 
IO0M | 10 | 10m | 50 色 
T00M 5 引 联 
100M 3 于 
了 00M 3 人 8 红 
100 底 5 人 0 地 
100M 5 也 
TI00M | 50 了 
100 卫 30 地 
100M 10 10 茵 50 匡 
100M 350 也 
100M 10 TI0 科 | 50 撕 
100M IT0 10 地 30 
100M 10 10 了 350 也 
100M T0 10 了 30 诈 
100M 30 理 
100M 10 10 严 51 红 
100M 30 和 
00 100 了 8 
100M 号 人 
T00 三 TO00 刀 
100M 10 10 细 号 T 世 
100 启 了 009 


T1。 低 频 小 功 

1.3 硅 PNP 型 小 
最 集 电 极 集 电 极 发 射 极 

高 
~ 基 极 - 发 射 裤 -~ 人 基 极 

结 
温 出 穿 电 压 十 穿 电 疏 者 穿 电 正 
矿 (BR)CBO 天 CBR) CEO 大 (BR)EBO 

全 
2 Tc Tc 了 TEB 
(OO) | (7VY) 《A) (V) | (AAA) (Y) 《人 太 )》 
173 85 50h 不 50 只 
1735 85 T00 忆 丰 100 
85 | 100h 4 |1008 
TI590 85 50 册 4 50 只 
T73 90 50 有 上 85 50 有 50 上 只 
175 85 50 几 88 50 册 才 50 及 
150 85 | 1008 | 4 |1008 
175 85 50 二 30 忆 
15s0 | 100 100p 90 100 太 100 也 
1T75 T00 TD00 4 00 了 县 
T75 100 30H 50 用 
150 | 100 T00h 95 T00 忆 5 100 几 
175 1T00 00 才 100 届 
150 | 100 I100 忆 IT00 3530 二 50 上 
173 100 3 有 可 30 只 
4150 | 110 100 员 100 200 T00 具 
75 100 830 也 4 830 只 
了 75$ 100 TI00p 妈 IT00 忆 
I00 100 只 二 IT00 愉 
IT58 1T00 30 必 4 30 及 
175 | 1410 50 册 100 50j 巡 50 了 用 
175 | 100 100 1T00 T00 上 IT00 忆 
50 100 100 4 JTJ00h 
好 5 | too | 50n | 4 | 508 
T50 | 120 90 由 100 350 了 4 50 及 
175 100 100 有 4 T100 上 有 
175 100 100 | T00 必 
了 75 100 160 只 4 1T00 只 
4175 100 TI00 上 4 400 忆 
175 100 T00 有 帮 100 具 
了 355 100 T00n 4 100 忆 
1735 | 103 T00 100 TD00R 姓 100 上 
175 | TI10 100 100 100 刀 4 IT09 
工 79 100 了 荆 王 4 IT00 员 
T50 100 100 站 4 T00 愉 
100 100 妈 丸 TI00 
75 10g0 100 世 帮 TO00 瑟 
IT75 100 100 码 T00 
TI75 | 150 100R I00 JTJ00 六 可 4100 攻 
100 500 中 本 工 00 只 
41s0 | 100 E00 100 100 了 妈 了 00 只 
T73 100 100 具 | 工 0 入 
T75 100 100 且 与 革 00 只 
175 | 120 T00 具 121 100 只 5 IT00 有 
173 | 120 100 只 120 T00 忆 秋 00 只 
175 | 128 100 此 128 100 且 号 100 
173 | 雪 2 TI00 20 00 中 | 了 0f 忆 
173 | 120 1T00 六 了 20 T0f 下 号 100 所 
150 | 130 TI00 只 120 4100 下 号 100 沪 
了 2 109 4120 100 到 录 


了 0 民 


到 一 业 


巧 诸 三 
焦 山 极 
基 极 
及 癌 和 截止 
民 流 
Tcpo | Fce 
(及 ) (了 ) 
500a 10 
500 了 10 
500a 10 
500a 10 
500a 10 
500 了 10 
500 a 10 
500a 10 
S00a 10 
100 na 30 
500 aa 10 
500a 1 
500 aa 10 
S00aa 10 
500a 10 
500 na 10 
500 卫 10 
500a 10 
500a 10 
500aa 10 
500a 10 
500 aa 10 
500 aa 1 
500 10 
| 300 卫 0 
100aa 30 
100z 30 
100 aa 30 
1003 30 
100a 3 
100z 3 
100n 38 
100aa 30 ， 
100a 30 
100a 30 
400 了 30 
100a 30 
100a 30 
| 100a 30 
00a 390 | 
100a 30 
500 30 
500 3 15 
500 aa 15 
100 15 
500 了 1 
100 竺 了 5 
500 卫 
100a 15 


= 极 管 
集 . 必 极 也 
-发射 极 

_ 放 
反思 和 截止 
电流 | 系 

7TC5O 矿 c 玉 F 吾 

(A) | (7) | min 站 
HT0 25 400 
工 | 1 40 

1 10 235 270 
1 40 40 200 
1 10 40 
4 410 40 200 
工 上 | 了 25 
二 | 10 40 208 
4 0 60 

S002a| 30 25 27f 
TU 10 30 
4 0 40 150 
1 410 0 200 
了 | 10 40 200 
了 上 | 410 40 200 
工 有 | 了 0 60 
1 有 | 40 25 400 
了 已 | 工 0 40 
I4| 10 25 270 
1 310 30 200 
1 310 40 
TH 10 40 200 
了 | 10 25 
工 | 10 40 200 
1 410 40 

53500330 25 

5000| 30 25 

3002| 30 283 

3500 习 | 30 25 270 

S003| 30 25 | 

50032| 30 25 

19021 30 25 

35909081 30 25 

5900|1 30 23 

500 卫 | 30 25 

:100 30 25 

5003|1 30 23 

SO002| 30 235 270 

50031 30 25 400 

| 3S0084| 30 25 

3003|1 30 235 

5002 | 39 25 

S003| 30 23 

500 全 | 15 20 30 

5003| 工 5 20 30 

1003| 15 20 30 

300 卫 | 5 30 120 

T002| 5 30 120 

500 了 | 了 3 30 128 

TI003a| 15 20 130 


到 


F 
ES 以 台 个 个 性 


bs 上 
修 定 心 们 


人 饼 偿 二 人 个 人 个 人 个 人 个 


刘 


CD 必定 < 


0 拉 


矿 9ES 
(Y ) 


上 


这 


FF 


上 Fa 上 Fi 


还 
980 呈 
000TP3 


900R 
2308 ma 
9300m1 
32300327 


cpS 
(YV ) 


300 联 
S00 了 
3500 了 也 
800 卫 
800 了 


300mm 
800 eni 
800m 
500 荆 
5002m 


300 伍 
500z 
800 卫 
800 
800 茵 


500 姻 
390 


500m | 


300 血 
800 卫 


800 了 mm 
3800 了 
300 对 
800mm 
800 人 也 


300 志 
300 印 
3500 咽 
500 即 
500 症 


500m 
500 锌 
500 匡 
500 也 
500 卫 


300 联 
5300 也 
500I 
3500ma 
5300 垃 


500 垃 
500 王 
300 地 
350 了 
350m 


350 旨 
350 卫 
350I 
3 了 
350 汪 


7D 
(入 ) 


3 世 


工人 弓 
位 


时 


一 
Re 
0 


Co numranen nnwuna cn wm 
局 
忆 


外 订 
形 他 
A4-02B 半 
A4-02 阳 2 
A4-02 昌 3 
和 4-02 呈 才 
A4-020C 号 
太 4-02 吕 
A4-025C 了 
人 A4-02C 8 
A4-02C 儿 
和 4-024 了 
人 4-02 了 于 
A4-02C 2 
A4-02 阳 ，A3-07A] 143 
和 3-07 人 A T4 
A4-02C 15 
. 有 4-02C 16 
人 4-02 旦 17 
和 4-02 卫 18 
太 4-028B 19 
么 4-02 如 20 
斥 4-02 忆 21 
碌 4-02 卫 22 
A4-02C 23 
么 4-02C 24 
各 4-02C 25 
太 4-028 了 3 26 
人 太 4-02 吾 27 
入 4-02 呈 28 
太 4-028 29 
大 4-02B 30 
如 4-02 旨 31 
太 4-026 32 
胡 4-02 扣 33 
胡 4-02C 34 
在 4-02 吕 35 
A4-02C 36 
A34-02 卫 37 
从 全 02 了 38 
A4-02 阳 39 
A4-02 日 ,A3-07A | 40 
A3-07AA 4 
A4-02C |] 42 
入 4-020 43 
4-02C 44 
和 4-02 且 45 
人 A4-02 卫 46 
和 4-02 了 8 47 
A4-02 晶 48 
点 3-07 生 49 
及 4-02L 50 
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SS 
号 号 
GP34-3B 
2 | GP34D 
3 GP34F 
4 | 3CG205C 
5 | 3CG1700 
6 | 3CG170C 
7 | 3CG170C 
8 | 3CG170C 
9 | 3C6G3170C 
10 | 3CG170C 
11| 3CG170C 
42 | 3CG170C 
13 | 3CG170C 
14 | 3CG170C 
15 | 3CG170C 
16 | 3CG170C 
17 | 3CG170C 
18 | 3CG170C 
19 | 3CG176C 
20 | 3CG170C 
21 1 3CG170C 
22 | GBP34F 
23 | 3CG170D 
24 | 3CG170D 
25 | 3CG170D 
26 | 3CG170D 
27 | 3C6G204 
28 | GBP34 
29 | 3C G170 也 
30 | 3C G201 
31 | 3C G202 
32 | 3C G203 
33 | 3C G204 
34 | 3C G205 
35 | 3C G170 
36 | 3C G170E 
37 | 3C G170 
38 | 3C G205 
39 | 3C G34 
40 | 3C G34 忆 
41 | 3CG984 
4 和 2 | 3CG984 
43 | 3C G8A 
4 和 | 3C G12D 
45 | 3CG8B 
46 | 3CG12 也 
47 | 30CG558 
48 | 3CG558 
49 | 3C 忆 562 
50 | 3C G562 


已 Ci 
〈《 玖 ) 


500 纪 
500 切 
500tm 
500 荆 
500z 


500 蕊 
500mm 
3500 巧 
500 纪 
500 和 


500m 
500m 
500Ia 
5S00m 
500 了 aa 


500m 
500 了 In 
500t 
3S00zn 
500 


500 了 mn 
500 了 za 
500 靖 
500m 
500m 


500m 
500zm 
300m 
500 垃 
300 了 mn 


500ta 
500 二 
500m 
500 茵 
5001n 


500 m 
5003a 
500zin 
500am 
500im. 


500m 
500za 
500zimn 
500ma 


500 征 


500z 
500 刀 
500zm 


500 
500 和 
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〈 瑟 z) 


00M 
100M 


广 CE 


(Y) 


10 


10 
10 


1.3 硅 PNP 型 小 
征 最 集 电 极 集 电 极 发 射 裤 
允 高 
许 - 基 根 -发射 极 - 基 极 
结 
也 
池 流 温 出 穿 忠 压 塔 穿 由 压 证 穿 电 讨 
和 及 (8RyC5O 广 (5RJCEO 六 (BR)EBO 
了 了 人 | ] | 
相 人 1cB8 7CE 了 BEB 
(入 ) (AI) (CE) CCY) (A) | (VY) (A) (VD) (A) 
二 1 | | ES 
100 匡 120 | 1003 120 | 100 4 100 和 
50 世 175 120 | 100 下 5 100 几 
100 地 1735 | 120 IT00 用 120 | I00 上 5 100 
0ma 50m 175 14 100 有 4 T00 只 
50 匡 175 140` | 100 宝 4 100 
50za T75 140 攻 工 00 册 
TU0m 50 蕊 175 140 1 100 4 100 
了 0 50J 175 140 | 100 几 帮 工 00 
50 175 140 | 100 请 引 100 届 
50 芭 150 140 | 100 忆 人 100 
303a 175 | 150 工 00 如 140 | 100 2 4 100 尼 
50tma 175 | 145 100 玉 14 100 有 才 100 
S0 蕊 175 140 工程 4 100h 
50Ita 175 140 | 工 00 沁 不 
10zm 50 了 za 二 73 J140 | 100 只 4 T00 
50 1735 | 180 | 1002 140 | 100 5 4 1001 
T0m | 150 如 175 | 220 100 此 140 | I00 只 未 100 上 
10zm 50 了 za 140 | 500 二 TU00 
10mm |，50 匡 T50 | 140 100 也 140 | 100 可 1001 
| 50 173 140 | 100 忆 不 T00 
T0 了 50 菩 二 75 140 | 100 5 媳 100 
30 75 T50 | 100 5 100 
50 押 150 180 | 100 4 T00 愉 
50amn 150 | 200 二 00 也 180 | 100 忆 5 100i 
10 和 50 了 ma 175 180 | 100 只 4 00 只 
10m | 150za 173 | 250 1T00 瞩 T80 | TI00 时 人 T00 只 
50zmn 180 | 400 4 工 00R 
50z 工 75 180 | 110 忆 9 T00 
50 地 150 220 | 100 六 4 100 
10z 50I 173 220 | 100 册 舟 100 长 
10m | 50 175 220 | 100j 4 100 上 
10tm | 50m 175 220 | 100 上 4 T00 忆 
10tn 50m 75 220 | 了 00 也 4 了 00 己 
T0 志 50 了 ze 175 220 | J00 纪 4 100 上 只 
IT0 50zma 175 220 | 100 有 4 100 
10m | 150 175 220 | 100 睦 4 T00 户 
507m TI50 | 240 100 具 220 | 400 了 汪 TI00 上 
50 刀 220 | 100h 4 T00 只 
了 T0 切 50In 175 | 250 00 只 250 | 100 卫 3 100 了 有 
工 0za 50 妇 1735 | 2350 100 只 250 | 100 3 T00 上 
30 垃 | 500 饶 IT50 60 TI00 只 50 10 了 地 5 TI00 只 
500 二 T23 60 50 5 
100 吉 15 | 100 册 4 1T00 上 只 
50z 175 20 100 只 15 | 100 几 3 100 吕 
100m 25 | 100 几 4 I00 不 
50 芭 175 | 40 | 100 具 30 | 100 帮 T00 从 
T0m | 100m 350 30 100 只 30 | 100 5 100 只 
10m | 4100m 工 50 30 T00 R 30 1 100 站 TO0 只 
50m | 500 150 35 | 160 30 | 100A 3 100 所 
20mn | 500mm 150 | 35 | 100p 30 | 160 5 100 只 


1. 低 


小 


功 


率 三 
集 也 极 
反射 鹤 目 
也 流 
Tcao | 天 cp 
(A) |(VY) 
TI00aa T5 
500 3 3 
100a 15 
1400 31( 
100 3 30 
100 3 30 
TI00 aa 30 
100 3 3 
100 3 3 
100 卫 30 
100a | 3 
1003a ， 30 
JI000 | 3 
T00 3 30 
1003 30 
1003 30 
100 了 30 
100 320 
T00 也 30 
T00 也 30 
500 3 30 
100 3 30 
100 30 
100a 30 
100 3 30 
T00 芋 30 
3500 30 
1003 310 
100 3 30 
T00 丘 30 
100a 30 
100 3 30 
1003 30 
100 3 30 
100aa 30 
100 30 
100 屏 30 
500 也 T5 
500z 15 
工业 40 
工业 60 
S00Ea 10 
300 翌 10 
500 全 40 
300 扒 10 
15 联 50 
了 3 荆 30 
100 工 20 
100 35 


[三 
集 电极 
-发射 极 
友 疝 截止 
电 流 
iczo | rc | 
《AAA)|(Vy》 
100 暗 | 15 
50080| 30 
100 于 工 5 
5003| 30 
500 寻 | 30 
5008| 30 
5003a| 30 
50023 30 
500 卫 30 
50038| 30 
5000| 30 
T002 | 30 
5003| 30 
5003| 30 
5002| 30 
5003| 30 
5003| 30 
5003| 30 
50020| 30 
5000， 30 
500 缮 | 30 
5000| 30 
5002n21 30 
100a31 30 
300n| 30 
S003a| 30 
1003| 30 
s003a| 30 
500a| 30 
50032| 30 
5003| 30 
5003a| 30 
5003| 30 
50001 30 
500E| 30 
5003a | 30 
100 联 30 
1000a| 30 
5003 | 15 
5002 | 15 
工 | 30 
工 册 | 了 
1 410 
| 140 
Ti 10 
1008| 30 
1 上 | 30 


JJD 


忆 PF 矿 CE Tc 六 BES| 大 CS | 2 | 
JE 有 以 〈《 忆 ) (从 ) (《YV ) (Y ) (A) 
120 10 1T0 王 350 吓 工科 

10 5 芭 工 500 钙 后 

120 5 20 卫 900 王 | 350m 了 工 各 

270 TI0 T0 迎 工 100 如 3IQ 

10 I0 了 经 工 100 如 3m 

10 0 了 了 TD00 拼 3 

1 了 T0m 工 100 3t 

270 寺 9 10 呈 工 100 呈 3 

TI0 I0 卫 工 500 垃 3in 

| 10 .| 0 和 下 500 钙 3 

T0 TI0 卫 荆 500 呈 | 3 联 

10 10 了 ma 1 500 ma 3 开 

于 TI0 垃 入 100m | 3 和 

10 IT0 工 100 年 3 了 得 

10 40 地 了 TI00 匀 3a 

270 10 10 工 100 和 3Tmn 

400 I0 10 锯 1 100 组 3 姻 

10 10 细 工 500 生 3 了 

10 10 垃 工 500 印 3 也 

180 10 10 了 本 外 500 血 3 也 

10 10 甸 于 500 a 3 联 

10 5 世 工 500 缮 工 位 

10 10 耳 工 500 名 3 姻 

TI50 10 410 也 1 1 500 征 3 锌 

270 10 10 包 荆 500 年 3 了 钙 

400 1 TI0z 工 500 到 3 了 血 

TI0 10 血 500 za 也 

10 30 了 500 和 锯 工 碍 

10 10 了 和 1 500 弓 3 刀 

10 1I0 工 工 工 匡 

10 10 耳 工 工 工 生 

10 10 了 对 工 让 工 全 

10 10 生 1 二 工 也 

T0 10 王 工 工 工 垃 

10 I0 弓 工 300a 3 

400 10 10 卫 工 500 钙 3 全 

150 10 10 了 工 500 3 虽 

10 10 姻 500 印 工 匡 

5 10 联 900 吧 | 350 工 吕 

30 5 TI0 伍 900 纽 | 350 钙 工 I 

320 5 50 了 和 于 700 刀 | 10m 
700 5 504a 工 . 工 

20 10 30za 于 5090 号 匡 

20 10 IT0 耳 业 500 伞 工 弓 

40 T0 30 吐 工 500 征 叶 巩 

40 10 了 0 了 吓 业 3500 呈 工 王 

S 2 人 820| 300 还 工地 

450 9 2 科 930 引 | 650 卫 5 训 

240 工 100 工 250 耿 | 10 军 

240 工 100 鱼 250 了 | 10 也 


7 
形 
(A) 
-一 
10oa A4-02C 
10tma 人 4-024 
工 0 mm A4-02C 
30 妇 A4-020C 
30mx 全 4-02B 
30 了 人 4-02 了 了 
30tm A4-02B 
30 雪 A4-02 昌 
30ia Ad4-023 
30 切 和 4-02C 
30 了 ta A4-02C 
30mm A4-02C 
30 斌 及 4-02K 
30za A4-02B 
30 雪 A4-02B 
30m A4-02B 
30tma A4-02B 
30m jjA4-02B,A3-07 人 
30ta A3-07A 
30 了 A4-02B 
30 好 A4-02C 
10 世 A4-02C 
30 了 mn A4-02C 
30m A4-02C 
30 雪 A4-02B 
30m 太 4-02 也 
10 了 人 扩 4-02C 
10m 人 4-02C 
30 和 A4-02C 
二 DJ 入 4-02 阳 
10Ta 人 丸 4-02B 
T0m A4-028 
了 01a A4-02B 
10t A4-02 了 也 
30 妇 斥 4-02B 
30m 丸 4-02 卫 
30 世 人 4-02C 
10ma A4-02C 
10tm 友 4-02B 
10、 丸 4-02C 
100 二 A3-07A 
A3-07A 
30 纪 入 4-02 卫 
10am 及 4-02C 
50im. 人 4-02B 
10 枉 A4-02C 
T0fa A3-07 扩 
100zm A3-07A 
100 了 还 不 3-07 太 
100 卫 上 3-07 各 
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1。 低 频 小 功 
1.3 于 PNP 型 小 


ermarreser reewpamrrarerarerriarecnmtmrrsrerrrarrrrrcereeteeerroeeetrerreeoorrm yaorrrsgryrewwyorrrwrmamaroev rrrmrrsrrereremrrrrorrr 


二 特 征 最 最 党 电 级 集 由 极 发 射 禄 
型 大 大 
则 多 高 | 
-人 3 和 基 极 发 身 极 基 拟 
民 许 | 站 
芒 电 
率 频 率 流 渴 击 穿 量 压 击 穿 电压 证 窒 电 扑 
六 CsR)CSO 广 C3R)CEO 太 (3R BO 
PPci fr jj 7rcegl ic | 7cw | Te | 2 7 
好 ] | 
(四 | (Ba 7) CA Ca CC CA TY) | (A) | CCY) | (CA) 
3 全 502 500 也 了 5 6 20 | 500 于 T50 35 00 具 30 90 昌 $ 了 00 
3 刀 和 562 SO01 芭 三 人 个 有 各 20m | 200 了 TS0 335 3 3 
了 CC558 500 拉 6 10m 100 纪 150 | 30 了 了 00 有 30 100 册 5 10 
G03 S00 王 6 20 | 300 组 T150 38 昌 
3C 557 S0C 者 6 10m 1 00 荆 150 | 50 T00 员 9 ID00 只 5 了 008 纪 
3 人 557 | 500z 号 0 | 了 00 13580 ， 3 TD 昌 45 了 DO 忆 5 1008 
BCO557 500m | 如 10 了 aa 100 训 150 ， 50 100 吕 巡 呈 90 电 号 100 具 
3 G8D S00 人 | | 1 100 了 到 旭 5 革 0D 只 下 了 090 贞 
30G12 500 逊 | 1 50 地 200 00 1003 | 50 工 00 4 100 只 
3CG8E 500 拼 | 100ta | | 55 | 1008 4 100 恨 
3PD GT12F 500 了 530 a 75 70 了 00 有 G[ 工 [ 此 可 100 六 
306 GSSE 1 5S005 | 了 了 | 10m 1T00m 150 830 41410088 0 ，]100 SS 1 108 电 
3CG8 了 | 500 卫 了 50M 100 妆 05 TD00 只 4 409 只 
3L4 G12G 300 茵 3 | 50 姻 1753 | 45 | 1400 | 和 二 00 也 3 100 只 
3CGt2 匡 500 症 TS0 这 | 50 如 475 340 T00 孔 30 | 100 有 卫 了 00 内 
3C G121 500m | 180M | 350 | 4395| 6 |100n | 5 芭 |10n 4 400 
3 G12 ， 5900 二 180M ， 40 号 到 50 卫 175 | 60 1500mn 50 | 00R 久 108 具 
也 9012 | 500 壮 500 地 150 3S0 90 其 45 00 只 吕 二 0DR 
30 G2A 1 600 下 二 昌 工 00 Ta 4735 20 了 有 只 工 5 了 10 必 了 | 1098 
30C 所 2 600 还 弛 0 于 00 了 于 7 30 TI00 贞 25 109 只 4 00p 
3C G2C | 600 咽 40M T009a T75 40 T90 贞 33 1100 六 | 69 中 
30 G2 剖 人 也 d0M | 工 00 各 了 75 30 390 只 .45 工 00 吕 信 00 匹 
3C G2 瑟 日 0 了 琢 40M TI00 妇 | :473 00 100 呈 5353 190 忆 人 100 上 
3C G2RE 600 王 40M 4002a 半 7 生 3 00 纯 人 5 T00 愉 如 100 下 
30C 扣 2A 600 据 60NM 60 世 175 20 ji 100 12 II00 贞 3 了 90 只 
36 G2 人 600 红 60M 60 妃 卫 75 20 08 了 了 09 册 3 400u 
38 G2 600 孔 60 洒 00 二 | 3475 | 3 200 上 只 15 | 100 愉 3 | 100 
38 人 2 吾 600 们 60M 60 巧 1735 | 30 ;1002 15 100 有 8 3 了 T00 尽 
306 如 20 600 握 60M .00 耳 二 73 妈 0 90 及 20 100 吕 4 T100 忆 
3f 全 2 人 6006 纪 80M T( 35Z 功 | 100m 工 75 3 100 下 工 5 T00 具 姓 00 8 
30C G6A 600 二 3S0 醋 10 了 0 锯 60 坦 175 20 了 0D 只 15 TD00 已 4 TD00 电 
30C G6A 600 地 30 林 | 60 纪 173 20 0 只 T3 T1900 忆 颖 100 六 
30 G2 600 和 m 80 导 6 了 17535 4 人 0 | 300h 20 | 400 4 | T008 
30 2 600 缮 80OM | 3 卫 | 100am 1795 | 40 了 900 只 30 JT00 忆 4 100 站 
30 G2D 600 卫 30M 60 175 | 5S9 | 了 90 吕 30 | 1009 只 4 zi00 忆 
3UC G2 了 D 600 了 30M 00 志 175 | 引 II9C 只 30 4100 了 用 4 00 只 
3C G2C 600 握 80M 1 3m | 100z 3 | TD 只 40 | 100 让 帮 100 
30C G2 孔 600 握 30 这 60 地 175 | 60 了 098 贞 40 100 呈 本 0 忆 
30 G2F 600 茵 80M 1 60 缮 173 ;60 | 4100 50 | 100E 4 100 届 
3C G2G 600 纪 80M 和 纪 175 如 0 100 只 5S0 100 4 400 
3C G2DD 600 血 30M 10 5 钮 | 100m T75 30 了 DB 如 60 TD0 帮 T90 只 
30 G2 已 600 巧 80M 了 0 5 纪 | 100 了 za 1372 | 100 14008 80 了 00 中 109 只 
30C G6A 600 刘 300 刘 60m | 179 20 100 吧 5 了 300 只 伙 100 中 
3C G6A 600 纪 100M 50 阵 175 | 20 900 疙 TI5 100 几 4 100 
3C G6A | 0 的 志 100M 100 了 姻 了 795 20 00 旧 了 5 00 忆 公 00 只 
3 GO 如 600b | 100M 60 匡 工 75 20 180 上 15 00 具 代 T00 及 
30 G6B 600 刀 1 100M 10 号 卫 60 垃 工 75 工 5 1T900 上 了 5 100 全 100 
3 已 人 G68 600 人 了 1004 于 Da 6 让 473 | 30 41D0D 县 20 了 DBD 到 5 00 呈 
3 6 了 600 芭 00 语 60 弓 工 75 30 T00 20 100D 只 4 400 有 
3 让 日 也 600 王 100 150 ft 了 73 30 T00 3 190 作 T00 呈 
1 Fr rr Mr pornara was wa aa suasaiauau masouia ea sn .craneaaareusimeiaiaarva 


四 一 一 名 
率 极 管 

区 率 三 额 管 

集 电 极 集 电 极 片 流 前 信 和 

- 基 根 - 发 射 极 加 | 

站 六 

反问 穿 王 反 河 巷 目 压 

电 深 囊 流 系 数 降 导 隆 

cpo | cp | Tcgo | cg APE 天 cB Tc 矿 BPS 六 ecEs | 了 7P Zc 

《入 》 《也 )》 《A) 《入 )》| 了 记 了 3 (《Y) (入 ) (YY) 《YY》 和 全 ( 胡 》 
400 aa 35 了 县 38 引 0 400 工 800 垣 250 了 10 钮 | 3400 全 
100 35 70 240 于 100 了 250 荆 0 了 | 4005 

了 5 卫 30 0 3 2 地 820 纪 300 坦 于 志 于 0 好 

和 上 30 70 400 工 T00 据 250 拉 10aa | 100 媚 

工 5 手 530 40 3 2 地 820M1 300 组 工 垃 了 09 

工 呈 坦 30 100 工 30 73 450 总 2 地 330 垃 650 弓 5t | 1009a 

工 S 区 50 40 了 2 二 820 垃 300 弓 了 组 0 所 
500 10 王 及 10 25 270 If 30 包 工 500 号 菇 50 纪 
500 工 10 工 六 10 40 IT f0m 二 500 拭 革 纪 I0 匡 
5800 芋 了 0 于 上 TI0 25 270 T0 30 地 三 500 名 5 过 50 志 
508 习 10 上 必 T0 20 40 10 了 0 垃 工 300 地 了 从 工 0 耶 

于 2 习 30 T00 工 30 79 450 3 2 芭 930 了 650 印 5 芭 | 100 妈 
3808 所 10 王 具 0 23 2710 10 30 认 工 5S00 和 所 SI 50 菩 
508 工 10 开具 10 40 10 TI0 丘 工 500 卫 工 征 10 近 
50f 工 了 0 工具 IT0 490 10 10za 工 500a 工 TI0 纪 
500 3 10 工具 10 | 40 10 1 组 工 300 甸 芋 包 了 0 卫 
30B 丑 10 工 共 T6 40 410 1 了 工 500m 至 组 10 弓 
08 生 10 100 于 了 0 40 270 号 革 垃 工 350 地 10 妈 | 100a 
500 翌 10 工具 10 40 80 扣 3 阴 300 孟 于 二 工 0 和 
500 全 10 开具 10 40 180 6 5 二 300 了 了 也 410 
500 革 10 工具 10 40 180 在 组 300 垢 工 世 10za 
500 了 TI0 工具 IT 40 180 0 号 伍 300 卫 工人 世 I0 纪 
5080 愤 0 工具 10 40 1830 昌 5 了 垢 300 二 工 纪 T0 纪 
508 荆 10 工具 0 寻 180 0 S 垃 300 了 am 工 组 10 芭 
50f 生 10 工 用 10 了 5 了 0 0 工 600 弓 中 专 50 绒 
5300 刀 1T0 工具 30 工 S 0 号 垃 目 了 IT0 匠 
500 荆 10 工具 了 0 了 I0 0 妇 工 600 绊 5I 50 所 
500 世 TI0 荆 甩 0 TS 10 号 地 | 工 工 班 IT0 匡 
509 全 I0 二 皮 荆 20 工 [ 5 十 工 工 垃 T10 了 
500 2 了 0 工 及 了 25 400 19 5 世 S00 全 工 垃 开 0 了 地 
500 屏 10 工具 IT0 20 408 工 0 于 0 地 800 坦 500 了 地 3 地 50 地 
100a | 2 1200a | 310 | 20 10 | 2 本 1 600m | Sm | 50aa 
500 芋 10 工具 王 G 20 TI0 了 0 了 600m 级 5S0?za 
508 于 10 及 1 25 400 了 0 呈 雪 508 匀 土地 0 所 
S00 I0 了 此 T0 30 10 T0 匡 工 600 中 名 50 纪 
9500 10 工具 工人 30 工作 5 地 5S00 芋 了 0 了 
3500 拉 18 了 上 号 25 406 0 与 理 500 了 a 工 世 TO0 嫩 
508 了 了 工 共 TI0 49 I0 与 3 300 也 如 0 袜 
500 世 了 工具 1 50 10 号 过 500 切 在世 10 纪 
500 并 了 0 了 站 8 00 0 与 三 | 300 王 生地 了 0 弓 
300 习 了 0 工 共 4 25 400 0 与 班 30038 主旨 T0 坦 
500 了 0 工 县 19 25 400 I0 二 500 和 1 各 1T0ta 
500 并 10 及 工 [ 20 4 2 世纪 | 
500 失 10 工具 了 2 189 纪 50I 了 300 卫 乌 30 所 
500 了 了 0 也 了 0 40 0 5 捍 800 据 5300 组 得 0 组 
100 笃 10 200 鱼 TI 20 80 工 0 工 0 阵 革 6G00ta 号 位 50 捍 
500 3 了 0 工具 3 20 10 3039a 工 5002m 3 地 50 
500 六 10 工具 工人 20 40f 10 0 得 800 细 5009 5 地 0O 
500 3 10 工具 9 40 汪 5 引 0 地 
50 丰 和 40 三 吕 人 40 人 3501a 此 3508 息 5 弓 50 弓 


isoatiaa2a ec 


A3-07A 
A3-07 太 
和 3-07A 


A3-07 和 


外 3-07 直 
帮 3=07A 
A4-02B 
有 4-02C 


A4-02C 
去 3-07 扩 
A4-02 吾 
4-02C 
A4-02C 


人 4-02C 
A4-02 也 
和 3-07A 
人 4-02C 
A4-02C 


A4-02C 
A4-02C 
A4-02C 
人 4-02C 
A4-02C 


及 4-02 瑟 
月 4-02C 
A4-02B 
及 4-02 了 
A4-02B 


A4-02C 
A4-02C 
A4-02C 
A4-02B 
A4-02C 


和 A4-02 卫 
A4-02B 
人 4-02 卫 
A4-02B 
Ad4-02 瑟 


有 4-82 
和 4-02B 
A4-02 旨 
A4-020C 
4-02C 


A4-02C 
人 4-02 且 
太 4-02C 
和 4-02 吕 
A4-028 
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2 
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],. 低 频 小 功 
1.3 硅 PNP 型 小 


集 电 极 发 射 极 


- 发 射 极 - 基 极 
频 率 流 温 击 穿 电压 击 穿 电 正 击 察 电压 
六 (5P)CBO 矿 CBR)CEO 矿 (BR) BEBO 
| 人 

3 总 Pcw 17 | 7rcg| yc | Tc J 末 大 了 Tp 
(W) (Hz) (V) | (A) (A) (人 和) | (V) (AD) 《V) | (CA) (YY) (A) 

ee ae 过 
上 3C G6B 600 联 100M 100 志 173 20 100 只 20 100 4 100 忆 
2 3CG6C 600 旭 1I00M 60 人 也 173 30 100 只 20 T00R 5 100 上 几 
3 3C G6C 600 联 100M 10 号 和 60 垃 150 20 100 只 20 100 只 4 100 上 
4 3C G6C 600 嫩 100M 10 也 地 60 坦 173 20 100 只 20 4100 4 | 1400 
5 3C G6C 600i | 100M 10 10 匀 60 细 175 40 100 儿 30 100 具 5 I00 上 及 
6 3C G6D 000 人 租 100M 60 志 175 40 100 几 30 100 上 级 100 上 
了 3X G6D 600zm. 1T00M 150 卫 T75 40 JTJ00 只 30 100 & 4 100 只 
台 3C G2 了 ER 600 匡 100M 60 了 175 60 400 上 40 T00 由 4 100 
9 3C G6F 600 和 也 1T00M 60 纪 175 50 100 上 40 100 上 人 100 
10 3C G6F 600 弓 100M 150 红 T75 50 100 只 40 100 只 入 100 只 
了 30C G6D 600 联 1I00M 100 了 ma 了 75 45 T00 吕 45 T00 六 帮 100 必 
12 3C G2 600 缮 100M 10 5 旨 60 弓 175 595 TI00 有 只 50 1005 4 100 
13 3C G2F 600 卫 T00M 60 雪 175 60 T00 以 50 00 旧 不 100 用 
14 3C G2G 600 蕊 100M 60 纪 T75 60 100 只 50 100 只 丰 100 此 
了 5 3C G2F 000 纪 100M 了 10 5 也 | 100 了 9 1T75 | 120 100 吕 100 100 有 4 100 & 
16 C G5401 600 丘 T00M 10 10 姻 | 600 和 150 | 160 100 吕 150 100n | 3 100 
工 7 3C G6D 600 刀 120M 10 10 过 60 纪 175 40 100 六 30 100 T00 
了 8 3C 66D 600 人 和 120M 10 5 组 60 世 T75 30 T00 吧 30 100 人 4 100 凤 
19 3C G6D 600o 120 区 60 芋 175 40 100 吧 30 100 只 5 100 吕 
20 3C G6 卫 600 匡 120M 10 10 纽 60 卫 173 40 100 忆 30 TI00 上 5 100 已 
21 3C G6 世 600 了 tn 120M 10 5 如 的 了 T75 30 100 吧 30 100 4 100 只 
22 3C G6E 600 刀 120M 60 耳 工 75 40 T00 上 只 30 100 上 3 T00 上 
23 GT3 600 茵 120M 5 10zm | 800 如 150 100 只 30 5 100 只 
24 C G950 600 茵 120M 扣 委 | 800 弓 150 35 100 愉 30 了 0 二 5 I00 六 
25 30C G950 600 印 4120M 800 血 150 35 100 请 30 T00 5 100 只 
26 3CG6C 600 人 血 150M 60 弓 75 30 TI00 册 20 TI00 及 才 100 咏 
27 3C G6C 600 巧 150M 150 蕊 175 30 100 上 呈 20 4100 六 人 100 必 
28 3C G9012 600m 150M 5 1 | 500m 150 40 400 20 400 及 5 100 只 
29 3C G6 耳 500 了 1T50M 60 血 175 40 100 30 100 县 人 TI00 只 
30 3C G6F 600 纪 150M 150 卫 175 40 100A 30 100 有 帮 100 愉 
31 3C G6G 600 癸 150M 60 菩 175 40 I00 只 30 T00 已 TI00 只 
32 3C G6G 600 匡 150M 10 10 血 60 匡 79 40 T00 几 30 T00 忆 5 100 上 
33 3C G6G 600 纪 150M 10 位 60 六 T75 30 T00 上 30 100pP | 4 100 
34 C G673 600 如 150M 5 工 乌 | 500a 150 35 100 只 35 100 只 5S 100 只 
35 3C G6 了 R 600a 15UM | 410 5 弓 60 T50 40 100 凡 | 40 了 00 具 5 100 尺 
36 3C G6F 600 开 150M 10 S 卫 60 节 175 40 100 员 40 100 p 4 T00 忆 
37 3C G6 000 世 150M 10 OZ 00 了 173 50 100 届 40 100 与 100 忆 
38 3CG6F 6500 弓 150M 10 T0 生 60 伍 175 50 100 40 TI00 此 5 100 册 
39 3C G6F 600 卫 150M 60 所 75 50 100 只 40 4100 了 5 T00 只 
40 3C G6G 600 匡 150M 60 缮 T75 50 100 岂 40 100 芋 4 100 只 
4 3LC G6G 600 旭 150M 150 荆 175 50 TI00 几 40 100 上 骨 了 T00R 
42 3C GO0H 600 刀 1450M 60 耳 175 350 T00 员 40 TI00 月 晤 J100 只 
43 ZJ9015 600 印 150M 5 | 100m | 100ma T50 50 T00 中 43 100 | 5S TO00 尼 
44 3C G9012 625 锯 500 荆 150 40 100 册 20 T00 岂 号 了 00 吕 
45 Ag9012 625 伍 500 刀 150 40 了 00 只 20 工 坦 5 IT00t 
40 C G9012 625 垃 500 包 50 40 T00 上 县 20 100 只 6 100 只 
47 ULY9012 625 血 500 甸 150 | 40 100 几 20 工 位 5 100 只 
48 LY9012 625 妃 500 了 和 工 50 40 10 吕 20 十 生 5 1T00 忆 
49 G 工 8550 625 各 工 .5 150 30 T00 只 25 10 册 6 100 县 
50 3C G9012 6625 专 500 蕊 150 40 100 凯 30 T00 皮 100 只 
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率 三 
功 率 三 
， 


放 大 
反 癌 截止 反 疝 截 正 压 
电 流 电 流 系 数 降 压 降 
jcpo | 太 ca | cpo | Tc 玉 F 矿 cB 矿 BBS 亚 cgs | 了 7 二 三 
(A) | (7Y)1 (Amia | max | (V) | (A) 4Y) (V) | (A) | (A) 
500 工 10 卫 具 10 40 180 扣 5 也 | 800z 500 好 工 垃 10t A4-02C 工 
100 3 10 200 娃 切 40 140 0 地 600 缮 5 人 葡 50 细 Ad4-02C 2 
500 工 10 于 上 T0 40 10 30 了 工 500 折 5 十 50ma A3-07A 3 
S00 10 工 上 10 40 10 30 血 500 拉 5 所 50 卫 A4-02 卫 本 
500 工 10 王 皮 10 40 400 10 10 血 800 500z 5 也 50 茵 Ad4-02C 5 
500 忆 10 工 几 10 40 80 2 50 了 如 A4-02B | 6 
500 3 10 芋 内 10 40 2 50 了 工 500 茵 5 了 50t A4-02C 7 
500 联 I0 工 必 10 40 10 10 阵 了 600 侠 弛 地 50 所 Ad4-02C 8 
500 开 10 开刀 10 40 80 2 50 匡 A4-02 瑟 9 
500 10 开山 10 40 2 50zmn 二 500 妃 弓 50 纪 Ad4-02C IT0 
500 10 工具 I0 50 180 6 5 世 800 耳 500 纪 也 S0 血 A4-020 1 
500a 10 工具 10 30 10 10 卫 了 600 卫 5 匡 50 世 A4-02B8 12 
500 工 10 工 几 10 40 10 节 0 姻 了 600 如 吨 所 工 0 纪 A4-02C 13 
500 了 1I0 工具 10 60 10 10 卫 工 600 了 5 刀 50 也 A4-02C 14 
500 10 工具 T0 25 400 10 5 2 5f6 王 了 所 10 立 A4-02B 15 
1003 100 2 50 40 呈 10 了 1 500 5 了 | 50m 16 
500 芋 10 了 工具 T0 40 400 10 10 姻 | 800 纪 500 扣 5 垃 | 3530 二 A4-02C 17 
500 芋 1I0 荆 几 I0 40 Et0 30 了 2 工 500 了 如 5 50 卫 A4-02ERH 18 
T00 工 10 | 2003a 10 40 10 1 了 aa 1 600 了 35 垢 | 30 年 A4-02C 19 
500 了 0 10 了 10 60 400 10 10 血 800 细 SO0z S 开 50 了 ma A4-02C 20 
100 工 I0 工 几 I0 60 10 30 姻 工 500 所 5 绊 50 了 m A4-02BH 2 
T100a 10 | 200a 10 60 10 10 耳 工 600 拼 弓 50m A4-02C 22 
T00 320 工 T00 刀 700 血 20 刀 | 500ima A3-07 和 23 
100 30 100 320 1 | 100 血 700m 20m | 500ma 24 
1003 35 T00 3 T0 40 270 二 100 了 工 500 经 20 生 | 500im A3-07A 25 
500 所 10 于 上 10 80 2 50 孟 A4-02B 20 
500 工 1I0 工具 10 80 2 50 了 如 工 500 荆 3 所 50 志 A4-02C 27 
T003 10 20 10 50 了 2a 工 .2 600 位 30 纪 | 300 也 A3-07A 28 
500 所 10 工 上 10 8 2 50 各 A4-0238 29 
500 联 1I0 工 几 10 80 2 50 了 荆 3500 了 3 匡 50ma A4-02C 30 
T00 卫 10 2003 10 88 TI0 I0 了 ta 工 600 匡 3 垃 50 了 A4-02C 3L 
500 恒 10 工具 10 8b 400 10 10 地 800 垃 500za 95 50 垃 A4-02C 32 
500 联 10 工具 10 380 10 30 了 如 工 500ta 5a 50 刀 A4-02 阳 33 
100 卫 10 50 270 3 10 了 a 工 500 血 15 刀 | 150 刀 A3-07A 34 
500 并 TI0 工 上 用 I0 00 9 30 了 800 科 500 卫 5 纪 50 蕊 A3-07A 35 
500 拭 10 工 几 10 60 1T0 30 志 了 500 的 5 所 50 钥 A4-02B 36 
100 拼 10 200 2 10 40 10 10 了 荆 600 5 地 50 茵 A4-02B 37 
S00 丘 10 于 此 10 60 400 了 0 TI0 吉 800 如 50f0 垢 5 匠 50 了 ia A4-02C 38 
100 并 T0 200 3 10 60 I0 10 王 了 600a SI 5N0 垢 A4-02C 39 
500 了 I0 了 上 10 80 台 30 绽 A4-02B 40 
500 并 10 工 几 0 80 之 30 纪 工 500 志 5 如 50ta 人 4-02C 41 
T003 10 200 2 10 80 8 开 0 开 工 600 世 5 地 530 位 A4-02C 42 
100 3 TI0 100 2 10 40 270 与 十 志 工 350 茵 I0 刀 | 100 细 太 3-07A 43 
100 寻 25 64 202 了 30 直人 600 血 50 筷 | 500 友 3-07 和 AA 44 
100 25 100 na 3 64 202 工 50 匡 下 .2 600 联 50m | 500ta 如 3-07A 45 
50 习 18 | 64 202 于 350zn 180 5 如 50 荆 A3-07A 46 
0 用 25 64 202 上 30 志 工 .2 600 弓 50 纪 | 500 了 ta 如 3-07AA 47 
0 也 25 64 202 工 50 也 工 .2 600m 50m | 500 了 太 3-07A 48 
100 荆 20 85 300 于 100 地 .2 500 好 80 生 | 800 据 各 3-07A 49 
5 人工 40 I008 3 30 40 400 工 5 但 工 500 匡 25 世 | 250 巩 A3-07A 50 


3C G92 
HYSA92 
工 了 92 
MA42 
MA92 
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34 有 204 人 
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700 
700 


150 


集 电 极 
- 苇 视 
击 穿 电 正 
三 (BR)CBO 
了 cpB 
(V) 〈(A) 
300 
300 100 愉 
300 100p 
300 00p 
300 100 且 
460 00E 
50 00E 
160 | 100 下 
160 T00 下 
1463 | 400 
40 T00p 
80 | 3400 
50 了 00 忆 
20 | 100 
20 
20 js500P 
30 100 电 
30 
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1.3 硅 PNP 型 小 


保 豆 极 发 射 被 
~ 发 射 极 - 其 航 
| 
7CE 了 3B 

( 台 ) (和 》 (YY) (A) 
300 5 

300 革 壹 与 100 只 
300 工 过 节 08 
308 了 坦 台 T00R 
300 于 从 屯 了 00 有 
150 1， 1008 5 60 
45 | I00hp 53 T089 只 
TS5f 工 组 5 了 0 只 
TS0 工 世 呈 0 只 
153 工 王 

20 T100 3 了 00 吕 
60 0 上 8 106 放 
了 5 T00z 太 190 品 
TS 工 00 有 4 T00 
435 | 100h 4 | 100p 
15 T00 纪 4 T00 琶 
T5 T00 和 T90 
15 | 100& 人 4 T00 有 
了 5 T00 有 4 109 恨 
TS 1T00R 人 100R 
TI3 | 100 二 100 有 
15 ;| I008 4 T090 只 
135 | I00B 全 00 具 
了 3 35080 只 4 TO00 上 
15 100R 作 T00 有 
13 1 工 00 4 1008 
15 了 T00R 人 4 008 
15 1 100 4 | 3008 
二 3 100 记 4 工 0 作 只 
5 1001 4 100 只 
415 1 ITI00R 4 了 0 甩 
15 1100 4 T00 
TS IT00RR 4 09R 
了 3 TI00 芭 工 00 下 
TS 100 电 4 00 上 
1415 ;| 00 胡 68 
15 攻 

13 | 4 

上 5 了 00 共 丰 开 08 只 
153 | 500 有 了 508 只 
15 | IT008 4 .| 100p 
25 100 二 100P 
25 } 3100 4 | 1008 
235 上 IT00 4 工 00 必 
25 ; 1008 了 100 愉 

二 

25 了 00R 芭 TD00p 
25 T08 汪 才 TQB 
25 1 伙 

25 | 人 4 

25 | L00 芒 全 T00 只 
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功 率 
集 电极 
- 基 极 
反问 截止 
电 流 
Tcao | 太 caB 
(人 A) 〈(Y》 
250 妈 200 
250 卫 200 
250 如 200 
00 强 200 
2350 并 200 
T0& 30 
00 王 50 
50 也 工 20 
1003 00 
40 也 120 
于 此 了 0 
100 区 60 
3500 熏 10 
了 J0 
工具 10 
5 芒 TI0 
3 用 10 
3 上 I0 
3 忆 II0 
SHE 10 
于 革 10 
5 10 
5 甩 10 
3 有 10 
了 开 攻 10 
5 及 主 
5 扩 10 
5 及 T0 
工 上 10 
5 此 IT 
3 具 10 
与 电 T0 
及 10 
与 具 10 
于 上 20 
工具 10 
5 10 
50 上 10 
5 10 
3 上 10 
5 具 10 
5 只 T0 
荆 攻 10 
号 10 
5 有 10 
工具 30 
土 六 10 
号 基 了 0 


极 
集 电 极 
- 发 射 极 
反 为 裁 正 
开 流 
cao | c 
(A) 《YY 》 
了 其 50 
20 且 30 
工具 45 
50 8 7 3 
TB 100 
60 3 48 
20 其 4 
工具 10 
280 具 10 
2 10 
3 甩 10 
20A 1 10 
20 上 TI0 
20 10 
20 几 10 
2R 10 
20 上 10 
20 愉 10 
20 中 10 
公 肌 了 
2 及 10 
2 于 于 
20 有 只 10 
人世 0 
20 10 
20R 10 
203 0 
2 县 10 
20 且 - 
20 且 I0 
2 及 于 5 
2 上 10 
200 县 10 
20 筷 10 
203 生 
5 县 1 
20 忆 10 
2 妇 10 
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2 有 25 
2 二 10 
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6 240 
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53 400 
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53 400 
25 270 
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59 400 
8 400 
35 400 
55 440 
35 400 
40 400 
5 | 400 
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55 400 
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55 400 
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55 400 
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55 400 
55 400 
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55 400 
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55 400 
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A3-07 六 
A3-07 礁 
A4-01 


和 4-028 
A3S-07A 
A3-07A. 
A3-07A 


A3-07 人 入 
A3-07A 
和 4-02 台 
生 4-02 吾 
和 4-02 甩 


和 4-02C 
和 4-02C 
Ad4-02C 
和 4-02C 
A4-02C 


勾 4-02C 
A3-09AA 
A4-02C 
名 4-020 
和 4-02 C 


3-0 


2 和 


了 3-02A 


E3-0 


2 人 


ER3-02B 
了 3-02 人 


么 4-0 


2C 


A4-026 
和 4-028 


了 3-0 


2A 


了 3-01AA 
A3-07 及 


了 3-02 太 
不 3-07 太 
A3-07A 
A4-028 


和 4-028 
和 4-020C 
Ad4-02C 
A4-02 卫 
和 4-02 了 


A3-07 人 
入 3-07A 
了 3-02AA 
A3-07A 


A3-07 A 


2 | 
3 
4 
5 
6 
学 
8 
9 
10 
1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 


1. 低 频 小 功 


1.8 硅 PNP 型 小 


最 特 征 最 最 集 电 极 集 也 极 发 射 被 
订 | 型 大 大 
未 多 高 
| 出 - 基 极 -发 射 极 !( ” 天 裤 
j 许 娃 
切 电 
率 阁 素 流 温 庙 穿 岂 虑 者 穿 纪 压 击 窜 出 压 
Ta 六 (5R)CBO 六 (BR)CEO 广 CBR)EBO 
Po | 厅 | Fecgl ie | ic | 7 了 | 
( 风 ) (Flz) (YY) | (人 A) 《人 () 1 (CVD) (A) (YY)1 (A) (Y ) (A) 
ES 则 2 | EN 
荆 3C2048 700 卫 700 所 25 100 上 | 190 只 
2 3 L 和 204 也 | 700 地 700 也 25 100 内 4 100 只 
3 3C X2043B 700 卫 700 世 工 510 25 100 册 4 100 只 
全 3GX204B 7 扣押 700 所 T75 25 IT00 册 4 100 
5 3C 又 204 吾 790 卫 700 耳 工 50 25 100 上 4 100 只 
6 30C 和 204 号 7300 亚 700 血 75 2Z3 100 只 二 100 几 
3 入 204 瑟 700 耳 700 所 革 25 25 3500 只 4 100 只 
S SC 和 204B 7Z00 提 700 志 23 100 只 4 100p 
9 3Q X204 忆 700 屯 700 匡 23 100 4 100 只 
410 3CX204 了 700 据 700 了 全 工 75 25 TO00 有 4 100 R 
1 | 3CX204 吾 700 了 700 也 T50 30 100 几 25 100 上 有 4 100 哺 
12 | 30X204 了 B 700 姻 700z 50 1900 只 25 1004 14 100 
13 30CX204 了 8 700 王 700 征 工 50 25 100 此 4 工 00 只 
14 | 3C204E | 700 甸 700 钙 23 | 100 14 T00 上 
415 | 3CX204 700 孔 700 血 175 25 T00 上 只 4 100R 
1T6 尼 和 213 晶 2700 王 S00 匡 25 T00 上 册 4 100 及 
工 7 3C G130 于 700 刀 300 印 75 30 T00 内 4 100 愉 
18 3CX204C 700 匡 700 茵 T50 30 100 只 4 1001 
19 | 3CX701 晶 700 包 300 和 | 175 35 | 5008 30 | 500R |4 500 
20 3C 3955 700 锯 荆 50 30 T00 4 100 
21 3CX2040C 700 锯 700 症 T30 35 100 R 4 100 
22 30X204DC 700 卫 700 刀 150 40 35 帮 
23 30C 和 204C 700 铂 700 对 35 100 局 4 T00 
24 3CX2045 700 茵 700 工 50 35 100 只 二 00 上 
235 | 3CX204C | 700 700m | 150 3 | 100n | 4 100 
26 | 790 所 700 鱼 | 150 35 |100 14 100 只 
27 | 700 了 700m | 175 35 | 100u |4 100 
28 | 700mm 700m 40 |100 14 1 100p 
29 | 700 提 700 了 150 40 4 
30 700 鱼 700 纠 150 40 100 由 4 T00 愉 
31 | 300 于 700 二 150 41 100 岂 40 100 了 100 
2| (人 700 拉 500 了 40 |100h 14 100 愉 
33 3CG130 C 700 全 300 奸 175 45 100 必 4 100 症 
34 | 30 驻 204 了 700 二 700 伺 了 50 45 T00 上 4 T00 也 
35 | 30CX204D 700 位 700 了 45 |100hk |4 100 
36 | 3CX204D 700 卫 700 荆 45 100 忆 4 100 只 
37 | 3CX204D | 700m 700o | 150 45 | 100h |4 100 
38 | 30CX204D 700 地 700 卫 了 50 3 45 4 
39 30CX204D 700 匡 700 二 150 45 T00 具 4 100 册 
40 380X701C 700 癸 500 了 工 75 50 500 只 45 500 只 4 500 只 
41 3C 拉 204 卫 700 卫 700 伍 1T50 50 T00 愉 30 100 几 作 T00 也 
有 | 306 入 204 了 700 坦 700 荆 4150 50 100 吕 4 100 
43 | 3CX701D 700 十 500 弓 175 65 500 用 650 500 具 了 500 几 
44 34 G180A 700 卫 10 202m | 100 耳 100 4 100 忆 
45S BYTA 700 卫 10M 500 世 175 30 10 刀 25 工 所 8.5 10 了 
46 BYTB 700 也 10M 500 匡 4175 30 10m 25 工 世 8.5 10 户 
47 了 YYTC 700 十 10M 500 纪 173 30 10 具 25 工 锯 8.5 1I0 只 
48 工 工 也 700 翁 10M 500 卫 173 30 TI 几 25 于 志 8.5 10h 
49 3C 和 7A 700 台 10M 500 纪 T759 40 TI00 兵 30 100 上 级 100 只 
中 if X 203 700 王 10M 700 也 150 30 100 站 30 100 上 号 4100 扎 


Lrcoetproroorrrieeeeerwrweeereeeree coeeeeee -we 一 ereeeiem ceeere 


7 mm 人 
率 笠 : 极 管 
功率 三 极 管 
集 电 极 集 电 和 极 也 流 施 诡 
~ 基 极 - 发 射 极 击 
放 大 
反 向 裁 正 反 疯 截止 压 
电 流 电 流 系 数 降 压 
Tcao | cs | Tcgo | Fe AP Frcpg| yc | sgs | Frcgs | 715 
ER 机 可 E 
(A) VC CVD) min | maxr | (V) | (AAA) (V ) (V) | (入 ) | 
Re 人 0 下 由 
20 10 SS 400 f | 3 扣 0m | 800m | 500m | 50 鱼 | 300 掺 -02 也 工 
20 10 55 400 1 |4100m | 800m | 500 和 | 和 于 | 300 盏 下 3-02 和 色 
号 有 10 20&k 10 55 400 1 | 100m | 900 | 500m 1， 50 于 | 500 卫 -01A 3 
5 用 10 20h 10 55 400 ft |100m |900m |500m 50 生 | 500 鱼 4 
引 上 10 20 用 10 25 270 1 | 100 如 | 900m | 500z | 50 开 | 500 阳 号 
1 | 32 2 | 10 | 55 400 1 | 400m |800m |500m | 50m | 500m 6 
5 用 了 20 岂 10 55 400 ] 100 耶 500 志 530 生 | 500 和 下 7 
S 有 TI0 20 10 53 400 1 | 100m |900m |500m | 50 睾 | 训 0 台 人 4-02C 8 
工具 10 2 10 55 440 1 | 4100 和 a | 800 了 500 癸 5350 组 | 590 征 A3-08A 9 
S 妈 10 203 10 SS 400 1 | 100m | 900 500za | 50 栏 | 500 严 F3-01A | 310 
SB 10 20 上 T0 55 400 于 00 | 900 刀 | 500 弓 S0 了 | 500aa 也 3-02A | 所 
5 此 了 20 40 SS 400 1 |100m | 900m | 3500m | 5 | 500 耳 A3-09A | 42 
工具 10 2 有 10 55 400 1 | 1900 和 | 800aa | 500a | 5 约 生 | 500 了 于 RE3-02B | 13 
5 也 10 20 只 10 53 400 1 | 100m 1900amm | 500 妇 | 25t 1 250 卫 RBF3-02A | 14 
5 只 10 20 10 25 1 | 100m | 900m | 500 地 | 50 人 得 | 500 押 A4-02C | 35 
5 上 10 20 下 10 53 400 1 1100m |800m | 5080ma | 5 绚 卫 | 500 血 A4-028B3 | 16 
100 2 10 开 及 浊 23 10 马 0 2 于 608 地 10t8 | 100 伍 A4-02B 17 
3 用 10 20 有 410 25 270 1 14340900 | 900m | 500@ | 50a | 500 娃 18 
50 只 10 | 200j 10 30 6 | 100m 了 500 妈 19 | 100m A4-026 | 19 
2 10 5 有 10 55 400 1 | 100 志 | 1.2 500 和 如 | 50 和 am | 500m A3-07A | 20 
5 上 410 40 1 工 | 100m 3S00 匡 | 50fa | 500 志 A3-07A | 红 
工 太 40 2 县 33 359 490 工 00 科 | 900 皇 500 志 | 50 坦 | 5 绚 0 焉 FE3-02A | 22 
20 上 了 0 35 400 工 00 刀 | 800m | 5009a 50 如 | 500 垂 A4-02B 23 
20 只 10 55 400 1 | 4100 和 | 800 和 | 500 志 | 5 绚 血 | 500 十 FE3-02A | 24 
呈 有 10 20 民 10 355 400 工 | 100a 900 血 500 科 | 539 也 | 500 包 A3-09A | 25 
1 上 10 2 10 | 5 400 这 00 如 | 800m | 600 和 | 5 下 | 区 0 竺 E3-02B | 26 
sh ] 10 20 只 10 25 工 00m | 900 妈 | 500 和 | 30 和 | 500 阵 A4-02C | 27 
工 上 10 2 上 10 9 400 1 | 100 下 | 800 嫩 13500 皇 | 和 和 | 500 凶 A4-02B | 28 
工 R 10 2 只 10 53 400 00 刀 | 800m | 5009 妈 | 5 细 生 | 500 坦 A3-07A_ | 29 
5 上 10 55 400 00m | 900m | 500m | 和 5 和 230 严 A3-07A | 30 
S 上 10 208 10 35S 400 1 | 4100m | 900m | 500 和 | 50m | 500 严 有 3-02A | 31 
号 让 ”47 201 10 3 400 1 |4100m | 800m | 500 科 | 850 笠 | 300 了 A4-02 了 | 32 
500a | 410 1 | 40 | 35 10 | 50 志 600 所 | 10 握 | 100 搓 入 4-02 了 | 33 
5 有 10 | 20 10 55 400 1 | 4100 生 | 900m | 508 生 | 50 生 | S$00 王 A3-094&A | 34 
20 上 10 55 400 工 | 100m | 800m | 500m | 5350 和 | 500 A4-02B | 35 
20 上 10 55 400 1 | 400a | 800m | 500 了 | 5 | 500 甘 PF3-02A | 36 
5 了 b 10 40 1 | 100 血 500a | 500 | 5003a A3-07A | 37 
工具 50 2 45 55 400 站 00 血 | 900z | 500 和 | 50n | 500 亚 了 3-02A | 38 
工 上 10 2 10 3S 400 I 00m | 800m | 500za | 绚 生 | 500 茵 FE3-02B | 39 
30 履 10 | 200& 10 30 6 00 和 了 508 | 10 刀 | 100 弛 A4-026C6 | 物 
5 有 10 20 瑟 10 35 400 00m | 900m | 500aa | 50 生 | 500m EF3-02A | 41 
引 具 10 35 400 1 | 3400m | 900mm | 500 吧 ;25 | 250 细 A3-07A | 42 
0 上 1410 | 200 苇 10 30 6 | 100 押 开 500 刀 | 10ma | 100 联 A4-02C | 43 
开放 30 15 10 20 也 上 800 妃 30 志 A4-02B | 44 
了 10 上 10 SS 80 5 | 100m 下 500 刀 | 30 志 | 300 血 A4-02C | 45 
工具 10 | 了 工 & 10 80 120 5 00 了 ma 工 500 科 | 30 刀 | 300 和 A4-02C | 46 
二 用 10 工具 10 | 120 180 5 00 包 下 500 妞 | 30z | 300 联 A4-02C | 47 
引 具 I0 工具 19 | 180 270 6 | 100 细 509 如 | 30 们 | 300 垢 A4-02C | 48 
5 汉 10 10 了 到 19 20 t000 2 | 200 和 m | A4-02 员 | 491 
号 10 20 了 4 弛 240 1 1400m |900ma | 300 和 1 50 人 | 和 0 王 A4-02C | 50 


下 -481 


| 3CG30A 
26 | 3CG20A 
27 | 3CG200A 
28 | 3CG200A 


23 | 
引 
32 | 
| 
[ 
34 | 
| 


3 人 2 L 
义 


0M 
0 这 
0M 


0M 


4 Ci 
(A) 


70U3 
500 区 
30 如 
500 缠 
700 弓 


500 钙 
300 荆 
500 地 
500 耳 
100m 


了 00 丘 
100 耳 
100 切 
150 了 

80 


100za 
1T00 卫 
100 耳 
100 扣 
100 了 


500 了 
500 匡 
100 了 
200 刀 
150 匡 


80 二 
200 枉 
200 纪 
200 也 
200 了 


100 严 
100n 
500 地 
500 理 
500 了 匡 


150 了 z 
200 王 
200 组 
500 嫩 
200 弓 


200 卫 
200 联 
1003a 
100 姻 
500 了 


5300 刀 

70 匡 
200 刀 
200 全 


征 

率 
Fcg | zc 
(Y) 1 (A) 
10 2 位 
10 2 
10 2 弓 
10 50 症 
10 50 了 地 
10 | 50 细 
10 50 丘 
10 50 志 
石 50 陡 


工 听证 


全 


ED CR GE GEL 


| 


藏 极 
击 窒 忠 下 
《BBC 
cm 
(V) | (A) 
| 
30 I00 此 
30 100 忆 
60 100 具 
70 T00 包 
70 100 只 
80 | 100 
80 1098 
90 108 间 
100 TO00R 
200 400 攻 
250 100 意 
20 T00 下 
50 00 电 
40 100 基 
40 T00 划 
80 100 
20 3400 及 
40 100 琶 
70 T00 忆 
60 200 用 
20 | 100 
20 100 只 
20 100 
20 00 吧 
5 100 慨 
5 100 
3 50 用 
20 50 县 
20 530 用 
30 50 共 
30 IO00 
30 100 只 
40 T080 由 
40 了 00 上 
40 T08 忆 
4D 100 中 
30 5 也 
40 5 纪 
40 了 00 忆 
50 100 只 
40 3U 甩 
50 50 具 
50 0 具 
50 T00 
60 00 也 
60 100 吕 
60 100 及 
60 100 呈 
60 100 
Sf 100 


小 


功 


1.3 硅 PNP 型 小 
集 电极 发 射 极 
~ 发 射 极 - 基 极 
击 穿 电压 | 击 穿 岂 应 
三 CSR)CEO 广 (BR) BEBO 

7cE 7EB 

(| 全 (Y) | (A) 

一 一 一 一 一 一 
30 100 只 号 TI00R 
40 100 也 帮 100R 
号 IT00 有 帮 100 贞 
60 100 只 4 1T00 
05 100 几 过 了 100 点 
7 100 有 丰 00 
70 | 100m 5 TI00 
80 了 0D 忆 5 100 由 
950 100 刀 S TI00 

200 | 100m 4 | 100h 

250 100 瑟 4 100 有 
工 100 忆 如 100 下 
40 100 具 本 T100 
40 | 100 4 | 1008 
40 100 忆 夺 工 00 此 
70 | lo0n 4 |100k 
了 5 100 电 4 100 jp 
30 100 内 4 工 00 已 
60 | 100 4 | I60R 
60 200 总 3 2005 
5 3500 及 好 100 忆 
13S 1 500 上 4 100 
生 100 必 3 100 只 
工 3? 100 只 3 100 内 
工 5 T00 忆 胡 于 00 上 
半 100 4 世 00 六 
193 50 及 妈 50 具 
IT5 SU 上 了 50 具 
20 50 及 4 50 及 
20 50 1 4 50 
23 1T00 员 3 T00R 
25 400 了 攻 IT00 上 
全 3500 必 攻 100 区 
30 500 具 在 100 此 
30 500 册 4 100 上 
30 4100 中 攻 J00 上 
30 50 恨 可 50 上 
30 50 愉 二 50 凡 
40 JU0 只 4 100 
40 100 呈 攻 T00 咏 
40 50 及 -4 50 届 
40 50 内 攻 50 
435 100 必 攻 工 00 上 
45 1I100 履 信 100 到 
50 | 500p 4 | 100 
50 500 必 作 100 
50 100 吕 4 T00 几 
50 | 100h 池 | 100n 
50 | 100n | 4 |100n 

0 4100 4 | in00a 


7C 
《人 斥 ) 


了 00 弓 
2Z00Ia 
200 血 
200 
100 姻 


200a 
200m 
200 立 
200a 

50t 


50ta 
I0 志 
T0 匡 
50am 

5 人 弓 


TI0m 
I0 匡 
II0 了 
了 于 
20 灵 


250 弓 
250 匡 
410 也 
0 姻 
50 鱼 


5 II 
50 联 
50 世 
50Ia 
501a 


50 王 
50 二 
250 刀 
250 十 
250 王 


530 了 
350 地 
50 芭 
200 志 
10 了 


50 卫 
50 王 
50 扎 
50 卫 
250 耳 


250 匡 
了 二 
10 钳 
1410 如 


全 多 
率 三 极 和 
功率 三极管 
集 电 家 集 电 极 中 流 
-~ 天 报 ~ 盟 射 极 
放 过 
反 向 截 下 皮 向 截止 
电 流 电 流 对 数 
Jcsgo | F 六 cg | 7cgo | rcg 天 FF 矿 cB 
(A) (V) (A) 《六 ) | 人 租 ia Ta (了 ) 
5 几 10 20 只 10 55 240 | 
3 记 10 10 10 20 1000 2 
5 用 0 10 只 10 20 1T000 2 
3 有 10 T0R 10 20 1000 2 
3 攻 10 20 只 T0 40 1T58 工 
5 及 10 了 0 兵 0 20 1000 2 
此 30 03 30 40 150 2 
5 | 30 | 10n | 30 | 4 150 2 
3 只 30 1C 上 30 40 150 2 
500 了 1? 500 了 3 15 20 10 
500 习 15 500 3 15 了 0 10 
500 蔚 10 工具 10 40 10 
500 开 10 工具 10 10 10 
5003a 410 工 上 10 写 10 
500 卫 10 工具 10 30 400 工 
500 恒 10 工 只 10 40 TI0 
500 卫 10 了 只 10 20 10 
500 卫 10 工 几 TD 20 10 
500 蔚 10 工具 10 20 10 
5 | 20 | 1 | 2 上 她 20 
工人 10 TI0 必 10 20 2 
工具 10 T0 I0 50 2 
工 用 TI0 20 409 10 
500 工 10 了 上 10 20 10 
5003 10 工具 TI0 20 I0 
500 10 工具 TI0 20 400 工 
200 芋 10 300 芋 0 20 5 
200 了 aa 10 5003 10 25 5 
2001 10 500 10 20 号 
200aa 10 500 导 10 25 5 
500 10 工 此 10 30 10 
500 荆 410 了 上 革 10 30 10 
汪 10 0 只 10 20 2 
工具 10 10 遇 TI0 20 2 
二 届 10 T0 IT0 50 几 
300 工 41 工人 T0 30 10 
200 荆 10 500 拉 10 20 5 
200a 1T0 500 10 25 5 
5 册 30 0 30 4 人 240 2 
500 荆 10 工 贞 10 20 10 
200 10 500 也 10 20 
200 钱 T0 500 全 10 25 5 
5003 10 工 上 10 0 10 
500 硅 TD 工具 10 50 10 
工 上 用 10 40 此 10 20 2 
工 色 10 I0 册 10 50 2 
500 卫 10 二 上 10 40 10 
500 工 10 工具 10 20 10 
500 荆 IT0 工业 10 25 10 
5003 T3 500 工 15 20 30 5 


50 纪 


厂 BES 斑 CcEgs 


(Y ) 《Y ) 


900 姻 500 乓 


900 刀 | 500 王 


3S00 纪 
500 宇 
500 廿 
500 血 


户 六 彤 
Feoioko 


500 茵 

500 细 

500 弓 

800 
2 


500 卫 
500 人 志 
500 人 三 
3500 地 
.2 工 
800 匡 
800 荆 
500 纠 
500 
800m 


2 
300 地 
500 巧 
500 弓 
500 钙 


500a 
500m 
1.5 

800m 
800mm 


广博 


户 上 关上 关上 一 普 


8005 
300 地 
500 纪 
1.5 

500 也 


500 好 
500 了 如 
500 好 
500 组 
800 包 


记忆 户 Fe 上 FF 


800 匡 
了 600 志 
工 500 到 
了] 
册 


500 鱼 
妞 | 350 蕊 


工 但 
中 
避 
5J 
30 媚 


30 


10 细 


T0aa 
10za 
10 纠 
10 名 


T9 纪 
T0 地 
30a 
30 译 
30 正 


TD 二 
10 双 
10 王 
20 地 


浊 和 


] 自 于 
19 理 
1410 于 
18 匡 
389 了 


30 卫 
工地 
工地 
工 位 
号 地 


A4-02B 


A4-02 旦 
A4-02 也 
A4-02 吕 
A4-02C 
A4-02C 


A4-02 卫 
4-02 
上 4-02 卫 
及 4-02 电 
A4-02D0 


全 全 人 全 


人 人 他 产后 
<2D 
ha 


心 ' 广 上 .人心 
只 [一 醒 
一 


六 人 人 
1 


A3-07 
A4-0 


由 
所 ] 


订 型 
号 1 号 
上 
工 3C G35 竺 
2 30C G181A. 
3 3CG35B 
4 3C G200 了 已 
5 3C G200E 
6 3CX7B 
7 30CX7C 
8 3CG180A 
9 3C G182A. 
10 3CG200F 
11 | 30X7DTD 
12 3C G35C 
13 3C G35C 
14 3C G35 了 
T5 30C G35D 
16 | 3C 有 7 也 


17 | 3CGT1LIA 


19 | 3CG606 
20 | 3CG111C 


21 | 3CG111LD 
24 | 3C6G180 

23 | 3CG180A 
24 | 3CG180A 
25 | 3CG180A 


3QC GT180AA 
27 | 30CG180A 
28 | 3CG180A 
20 | 3CG180A 
30 | 3CG180A. 


49 | 3CG35 忆 
50 | 36G35 已 
1 


亚 -484 


贡 肖 下 广 着 吐 


1。 低 


频 


小 
1.3 夸 PNP 型 小 


功 


征 最 集 电 级 发 射 极 

天 

多 
许 - 发 射 极 - 基 极 

电 
率 流 击 穿 电压 志 穿 电压 击 穿 电压 
矿 (BR)CBO 矿 C8R)CEO 六 (BR)EHO 
cz | 7 | cr Tca Tcz TBE5 
(Y) | (A) 〈 殉 ) (Y ) (A) (YY)》 | (A) (六 ) (A) 
5 50 世 | 100z 175 50 100 呈 50 100R 4 T00 只 
10 20 呈 E | 200 志 175 60 T00R 不 TI00 只 
| 工 00 茎 T75 50 了 00 此 50 T100 如 TI00 只 
| 200 坦 175 50 SO 50 50 具 灵 50 
| 200 如 T75 60 50 50 5350 上 纹 50 壬 
| 500zm | 150 50 | 100 50 | 1008 4 |100h 
500 耳 150 60 100k 60 100 只 4 100 具 
100 垃 7S 00 00 只 人 4 100 只 
了 0 20fm | 300 匡 75 60 T100R 号 100 吕 
200a 了 75 70 3S0R 60 50 上 4 50 上 
500 了 好 150 70 100b 70 100 站 4 100 且 
100 笠 175 70 | 100k 70 | 100 只 4 100 上 
5 50m | 100mm 175 70 100 70 100 才 100 及 
号 5S0m | 100 也 175 70 09h 70 100 恨 作 100 有 
100 茵 T75 70 100R 70 100 上 4 100 p 
500 姻 150 80 TI00 愉 80 100 且 4 100 有 上 
T00z 175 80 T00 愉 80 上 100 上 4 T00R 
IT00 175 80 100 只 80 100 慨 弛 100 忆 

IT0 10ma | 700 灵 175 100 80 5 
00 如 175 100 100 具 100 100 愉 才 100 只 
100 血 | 175 | 100 | 100m | 4100 11008 4 | 100 只 
| IT00 了 如 100 1T00 只 4 100 只 
| 100t 175 100 100h 4 100 只 
100 拉 T75 100 |」 TI00 肯 4 工 蔚 
IO00 荆 175 100 100 下 4 100 
00m 175 100 100 关 4 100 R 
100 王 175 105 100 有 有 100 100 上 本 100 六 
100 卫 175 100 工 匡 44 100 只 
100 姻 175 100 T00 恨 4 100 
100 了 好 75 100 100 玉 人 4 100 大 
10 20 血 | 100 了 如 175 4100 100 4 100 只 
工 20m | 100 阵 工 75 100 100 站 站 100 只 
了 20tn | 100 拍 175 100 | 100 4 100 下 
10 | 20 甸 | 100 姻 175 100 | 100E 4 100 有 
10 Sm | 100 了 好 175 190 100 装 不 100 上 
10 20mm | 4100 了 a T753 100 100 下 4 100 避 
1T00 所 75 J100 100 开 好 100 县 
100 和 m 150 100 100 4 

IT00 伺 150 100 100R 100 100 忆 5 100 
10 20 志 | 100 耳 150 100 100 必 100 100 己 4 100 只 
T0 20 血 | 100m 100 4 100 只 
10 20m | 100 姻 工 73 100 100p 4 100 只 
10 | 20 刀 | 200m | 175 100 | 100P 4 |100P 
10 20 艺 | 300 卫 了 75 100 100 记 5 100 
00 丘 T75 100 100 睛 4 100 电 
300 志 】75 100 100 有 100 100 世 5 100 且 
100m 1 175 | 100 | 100B S | 4100 
20 20im | 100 血 79 J00 200 有 只 100 200 3 200 六 
吕 S0 乌 | 100 血 175 120 100 户 120 1T00 玉 二 100 攻 
100 卫 173 120 100p 120 100 虹 4 00 只 


2 和 7 
率 三 极 管 

功率 三 极 管 

集 电 家 集 电 报 电 流 前 和 

- 基 裤 - 发 射 极 避 

放 大 
上 反 向 蕉 止 反 癌 截止 压 
电 访 电 流 系 数 降 
i 人 | 症 人 

ycpso | Frcpg | Teago | cg FE 矿 CP Lc | 矿 8gs Fcgs | 了 Zc 

(A) 〈《Y) 〈《 太 ) (V) | 加 TI3X (Y ) (A) 《YV) (Y ) 《入 ) (AD) 
500 忆 15 500 所 IT5 30 号 50 志 900a 350 全 5 世 350 担 

hh 30 2 几 30 23 270 10 2 加 耿 工 800 卫 TI0 了 和 1 100 志 
500aa 15 1 500h 15 30 120 5 10m | 900m | 350 1 mm T10 如 
200 芋 10 300 荆 20 50 垃 工 500 乌 IT0ma | 100t 
200 卫 TI0 500 乓 了 25 3 50 世 工 500 癸 10 和 | 100m 

5 有 38 TO 30 40 240 2 200 志 工 .2 工 .5 20mm | 200 

中 30 10 30 40 240 2 200 姻 了 ,2 生 ， 的 20 和 | 200 拉 
500 30 工 上 30 25 10 20 了 工 300 刀 5 垃 50 蕊 

工 几 30 2 30 25 270 3 200 所 1 .2 工 20 纪 | 200 
2003 10 5003a 10 25 3 50 了 工 300 如 10m | 100m 

5 及 30 T0 几 30 40 240 2 200tm 1.2 1.5 20 刀 | 200 纪 
300 48 500 15 20 30 5 50 了 二 900 了 350 人 血 5 世 | 500 纪 
500 习 15 5003 5 20 3 50 切 900 卫 350za 5 也 50 世 
5003a 15 500 15 30 5 50 了 900 卫 350 妃 3 志 S0 所 
500 习 T9 500 导 15 30 了 T20 5 50 拉 900 卫 350t 5 卫 50 联 

5 30 I0 攻 30 40 240 2 200 昔 1.2 工 .5 20 | 200 姻 
500 工 15 3S00 3 15 20 50 1T0 50z 工 5005a 5 地 50 志 
500 丘 T5 500 了 a 工 5 5 TI51 10 50 了 mm 工 500 匡 3 垃 5f 世 

3 忆 80 80 5 200 了 如 工 350 | 500 生 
500 2 15 5003a 15 20 50 410 50 了 工 500 荆 5 了 S0 弓 
500 刀 工 5 500 丑 15 5 人 150 10 50 了 工 500 世 5 世 50 
500 30 工具 30 工 5 10 20 卫 工 800 3 刀 350 如 
500 芋 30 工 必 30 15 10 5Ja 工 800 耳 3 伺 5 纪 
500 荆 30 工 有 30 25 10 20 严 工 800 丘 53 世 50 芭 
500 30 工具 30 15 10 20 匡 二 800 联 5 锯 50 所 
500 3 30 工 攻 30 TI5 10 20izn 工 800 拼 5 地 50 记 
S00 了 30 工作 30 T5 10 20 垃 村 500 如 号 菇 530 了 
500 了 习 30 工 上 30 15 10 20 刀 工 800 卫 5 弓 50 血 
5003 30 开 肥 30 T5 10 20 搓 工 800 也 5 伍 30 了 如 
500 荆 30 了 用 30 195 10 20 纪 工 800 了 名 5 志 50 如 
500 拼 30 工具 30 T5 10 20 卫 于 800 包 5S 乌 350 所 
500 屏 30 工 上 30 25 270 10 201a 工 300 纪 St 30 红 
500 了 30 工具 30 25 27f 10 20 嫩 工 500 切 Tar 10 纪 
500 荆 30 工具 3 15 10 20 垃 工 800 了 50 了 
500 刀 30 了 30 15 10 5 了 工 800 如 了 工 吉 工人 型 
500 屏 30 了 上 30 T5 10 20 征 工 800 色 呈 讶 30 组 
500a 30 工 上 30 25 270 10 20 据 工 800 丘 5 姻 | 50 
S00 拭 30 工 几 30 20 10 20 匡 工 800 颈 3 世 30 十 
500 导 30 工 从 30 40 150 10 20 坦 工 800 了 于 号 科 50 耳 
300 世 30 100 3 30 25 10 20 了 工 800 伺 3 组 30 刀 
500 皇 30 了 有 作 30 工 3 10 20 匡 业 800 了 年 5 节 30 地 
500 荆 30 工人 30 15 10 20 刀 工 800 卫 5 证 S0 地 

工 册 30 2 30 25 270 10 20 匡 粳 800 据 10 | 1400 

工业 30 2 世 30 25 270 9 200 兽 于 : 滩 工 20 阴 | 200 卫 
500 工 30 工具 30 25 10 20 匡 1 800 血 3 二 530 也 

工业 30 工具 30 20 LI0 20 耳 上 800 地 3 也 S0 了 

1 有 30 工 内 30 25 10 410 地 了 500 联 工地 10 血 

5 了 用 20 10 避 20 了 5 20 20 卫 工 ,2 工 5 扫 350 全 
500 联 15 500 所 15 20 3 50 匡 900 弓 350 卫 5 所 50 鹉 
500 工 15 500 2 15 20 30 与 50 弓 900 皇 3580 幼 5 阻 30 姻 
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一 一 rr 一 一 -verrro 玫 人 eecrrmrerr 一 crr 一 ooororrr errorwnmsomeomomemecrrcnc 一 
人 Co Fohokopo 
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3C G180 如 


3CG1808B 
30G138038 
3CG180B 
3CG180 召 
3CG1808 


3CG4180B 
3CG180B 
3CG180B 
3CG180B 
3CG180B 


3CG180B 
3CG180B 
3CG180 
3C G180B 
3CG180C 


3CG41816 

3C G182C 

3C G184 了 
GP35b 
XG307C 


30CG180C 
3CG41806 
30CG148308 
3 纪 区 1805 
30G1800 


3CG1480& 
3CG180C 
3CG1800 
3CG4180C 
3CG141800C 


3CG180C 
3CG1808 
3CG180C 
3CG180C 
3CG180C 


3CG4180C 


| 最 特 
大 
散 
芒 
| 素 蜂 
| 
Poeaf | CE 
(网 ) 《FIz)》 om 
700 好 50M 
708 刀 S9M 5 
700 地 S0M 
700 垃 50 训 
700 捏 50 了 MM 
| 
700 位 50M 
700 王 S0M 10 
700mm 50M 10 
700 垃 50M 10 
700 折 50M 
700 了 50M 
700za 5S0M 
700 握 50M 
700 锯 50 让 
700 了 aa 50M 10 
700 世 50M 10 
7003t3 50 了 到 10 
700 锂 50M 
708 了 503 
200 托 5S0M 
2300 坦 50 10 
700 垃 SR 
7208 了 50 队 10 
700 了 二 S0M 了 
700 坦 50 了 这 
708 诅 350M 10 
700 坦 50M 10 
700 卫 5 
708 二 50M 
7200 坦 5 这 20 
70f 纪 S0M 
78984 纪 5S0M 10 
700 提 SO M 
780m2 号 光 
700 坦 S0M 了 10 
700 伍 350M 10 
200 所 SO 0 
700 弛 3S0MA 10 
700 了 50M 10 
700 记 S0k 
700 坦 50M 
7Z00 了 ia 50M | 
700 耳 50 忆 18 
300 所 S0 旺 TI 
700 拼 50MM 10 
700 把 SOM 
700 拍 5 
2 的 了 芋 3S0 评 
700 人 了 50 了 财 
| 708 坦 SGM 


50 拉 


20 垃 
20 人 地 
20 撕 


地 
180 人 得 
100 志 
垃 
卫 


1。 低 


集 电 极 
基 ” 极 


出 穿 肤 压 
矿 C5RJCBO 


cz 


(YY) | (A) 


120 
120 
120 
120 


100 上 
100 刀 
100 瑟 
100 上 


145 | 100 共 


140 
140 


140 


100 六 
T00 六 


140 
140 


1400 上 
200 具 


180 
了 80 
180 


100 冯 
100 半 


185 | 100R 


了 


频 小 功 
1.3 娃 PNP 型 小 
水 电 航 发 射 极 
- 发 射 极 - 基 极 
和 击 穿 电压 击 穿 电压 
矿 (BR)CEO 六 (BR)BBO 
了 CE 了 FEB 
(V) (A) 《了 ) 〈(A) 
T28 1005 4 100 忆 
20 100 此 4 100 只 
120 TI00m 4 100 具 
120 100R 4 TI00R 
140 4100E 4 100k 
140 100p 4 100 具 
140 100 人 4 100 妈 
140 | 100R 4 T00 
140 100h 4 100 忆 
140 100 卢 胡 工 刀 
440 100 上 4 100 基 
140 100 纹 4 100 睹 
1406 100R 二 100R 
140 工科 人 4 100 纪 
140 100E 4 100 上 
140 T100 有 4 00 冯 
1T40 400m 4 100 攻 
140 100 开 人 100 比 
140 租 
140 100& 3 100 愉 
140 T00 并 入 100 只 
440 100 此 不 100 具 
140 4 160 眼 
140 100 上 4 100 上 
140 T00 只 4 100 
T140 100 上 生 100 
140 100 共 3 100 愉 
140 100 具 号 100 有 
140 100 下 100 二 
140 200 上 3 200 
180 1400 攻 4 TO00R 
8 不 200 上 
18 二 
8 100 号 00 
了 8 革 00 妈 熙 0 和 此 
180 了 00 pn 不 190 届 
180 100 愉 全 100m 
80 100 只 T00 攻 
180 I00 中 了 100 有 
180 100 必 4 100R 
180 T00 了 用 4 100m 
1880 IT00 中 二 100 
188 00 攻 4 100 
180 108 了 甩 4 100 避 
180 100 玉 人 1T008 
T8f 100 帮 00m 
180 100 中 4 T00R 
189 | 100p 4 1 芋 
180 100 二 1900 电 
180 100 攻 4 9090 


SS 


率 三 极 管 
大 这 三 极 管 
-一 一 一 于 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
党 电极 ， 集 电极 电 流 前 乙 
- 天 技 - 发 射 狼 疝 
放 大 
向 城 止 | 反射 巷 止 压 
也 流 也 流 系 数 降 于 
Lc50 | ca | cao 产 C PPFB 广 CE 7TC | 六 5BS 六 CBES 
(A) CTY) | (和 ) (V) | min max |rV | oaA | OV | CV) 
500 3 15 | 500an 15 | 30 120 | 50m | 900m | 350m 
500a 弛 15 | 30 3 | 50m |900 呈 | 350 握 
500 aa 15 | S00a 1 | 20 50 | 10 | 50m T 500 加 
500 五 | 500a 1 | 50 150 | 10 | 50m 1 500 如 
500 aa 30 1 30 | 5 10 | 20m T 800z 
500a 30 工 R 30 | 45 10 | 20m 1 800m 
5003a 30 了 30 | 10 | 20nm T 800m 
508aa 30 1 30 | 25 270 | 2 | 20m 了 500m 
500a 30 了 30 | 25 270 | 10 | ?nm 1 500m 
500 了 30 1 有 30 | 25 如 ;， 昔 1 800zm 
S00a 30 工具 30 | 4 10 | 20am 1 800m 
500n 30 芋 30 | 5 10 | 20am 1 500 耳 
500a 30 | 了 30 | 了 芷 10 | 20m 下 800m 
500 30 | 4 30 | 和 0 | 320 了 1 800m 
500a 30 了 30 | 右 10 5 了 800m 
500 刀 38 生 及 30 了 5 10 20 地 工 800 人 
500 工 30 Th 30 | 了 10 | 20am 1 800m 
500 友 30 1 30 | 纯 270 | 30 | 20t 1 800 押 
500a 30 | TD 30 | 20 10 | 20ama 工 800m 
500aa 30 | 1 30 | 40 150 | 10 | 20m 800o 
| 
Sa 38 ;100a | 30 | 235 10 | 20m 1 800ma 
1 30 | -415 10 | 20@m 工 800 
500a 30 了 30 | 了 45 10 | 20mm 1 800mma 
590 30 了 上 30 | 5 10 | 20m 1 800ma 
s00an 30 | 了 30 | 345 10 | 20am 1 800 了 
] 
工具 30 2 30 | 25 270 | 10 |】 20am 了 800 严 
了 只 3 呈 妥 30 25 270 呈 200 环 业 ; 运 工 
了 30 工 30 | 20 10 | 20m 1 800 
工 R 30 工 3 25 10 | 10m 1 s00m 
5 20 | 340& 20 | 45 20 | 20m 11.2 1 
1 30 | 拒 10 | 20m 1 800 和 
500 8 38 TR 30 |) 在 10 | 20 地 800 曾 
S00 za 30 1 4 1 30 | 20 10 | 20m 1 8005 
500a 30 13 | 390 | 40 150 | 10 | 20 弓 800 亚 
508 30 | Tb 30 | 妈 10 | 20fa 1 800m 
500a 30 1 30 | 5 10 | 20 了 800m 
500a 30 工具 30 45 10 了 ta 1 800tma 
500a 30 了 30 | 15 10 | 20Am 了 800m 
500 30 | 工 30 | 全 1 | 2um 800ma 
500a 30 | 1 30 | 站 270 | 10 | 20m 1 500m 
500 工 30 1 38 5 10 | 30 姻 1 800 和 ma 
500 工 30 | 了 30 | 5 10 | 20m 1 800a 
5004 30 | dh 30 | 后 410 | 20m 1 800 季 
500 屏 30 | 1 30 | 25 270 | 10 | 20m 了 500m 
500 了 30 | 1 3 25 270 | 10 | 20m 1 500a 
5001 30 工 R 36 | 4 10 | 20m 1 800mm 
500 了 30 1 30 | 尾 10 S 细 1 800im 
500 30 | 人 30 | 5 10 | 20 1 800 姻 
500 芋 30 | 工 R 30 | 后 10 | 20m 1 500 所 
500a 30 1 36 | 5 10 | 20m 1 800aa 


外 


了 
是 


外 
一 呈 一 二 一 


kSD ko ko io SS 


本 和 有 吴杰 
必 人 公 人 做 上 上 
Essiwsissiles| 


A4-02C 
A4-02C | 


世 浊 oo C wo 


炎 


话 


名 \covc mmin 


1]. 低 频 小 功 
1.3 夸 PNP 型 小 
一 一 一 一 一 一 一 

最 特 征 最 若 集 电 极 集 电 极 发 射 极 

型 大 大 二 

耗 全 癌 

区 电 了 
守 频 率 流 温 击 穿 电 压 击 穿 电压 击 穿 电压 
和 六 CsR)C80 天 (5R)CBO 大 (BR)EBO 

六 SS RN ee 
站 PcM fjJ7T |Frcgl Fe Tcw J 开 宛 Top 2 
(机 ) (Hz) (V) | (A) (A) (位 ) | (YY) (A)》 (V》 (AD) (V) (AD) 
3CG180C 700 阵 50M 100 撕 175 180 工 位 4 100 县 
3CG4180D 700 舞 50M 100 鱼 1T73 180 | 100 8 有 100 上 
3CG181DD 700 所 50M 10 28 葵 | 200 担 75 180 | 100p 4 100 
30CG182D 700 联 350M 10 20f | 300 了 如 175 180 | 100 只 5 100 电 
G 王 35 忆 700 人 年 50M 4100 癸 173 180 | 1008 号 400E 
及 挟 307 了 TD 7084 志 50M 20 20 妇 | 100 弛 175 | 188 200 只 180 | 200 上 3 200 此 
3CGTI80D 700 红 50M 400 坦 150 | 220 220 4 
3C6G180D 700 据 50M 100 芹 150 | 220 了 00 愉 220 | 100 呈 5 100h 
3C G180D 700 锯 50M 10 20 垃 | 100 地 4175 220 | 100 4 100 忆 
306 G180D 700 阵 50M 10 28 了 | 100 :+ 220 4 100 展 
30C G180D 700 了 50M 10 28 垃 | 100 拉 T75 220 | 100R 4 

3CG180D 700 卫 50M 10 20m | 100 撕 150 1 220 100 电 220 | 100 只 人 100 兵 
3C G180D 700 地 50M 10 20tmm | 100 捏 75 220 | 100h 4 100 
30CG180D 700 伺 S0M 10 20 雪 | 100 拭 二 75 220 | 100 4 100R 
3C G180D 700m 50M 100 王 175 220 | 100 只 4 100 有 hh 
3CG180D 700 苹 30M TI00 王 1T75 220 | 100 忆 4 100 必 
30C G180D 700 50M 100 孟 175 220 人 100 月 
3C G180D 700 生 50M 10 | 20am | 100 吉 175 220 | 1008 4 100 并 
30G180D 700 了 匡 50M 10 20 世 | 100 生 175 220 | 100k 4 T08 此 
306G4180D 700 志 3S0M 10 28 了 Ha | 100 卫 1T75 220 | 100 有 4 108 良 
30 G181 卫 700m 50M 10 | 20m | 200 撕 175 220 | 100 4 100 皮 
3 和 182 已 700 地 350M 10 202a | 300 捏 T7S 220 | 100 愉 4 100 息 
3CG180D 700 卫 50M 190 全 220 | 100R 4 100m 
36CG4180D 700 了 50 也 180 搓 了 75 220 | 100 4 100 失 
3C G180D 700 也 50M 100 开 J73 220 | 100 具 4 二 青 
3C 6180D 700 了 50M 100 芋 T75 220 | 100 上 站 4 100 攻 
3CG180D 700 了 50M 1600 地 175 | 225 00 此 220 | 100& 4 100R 
30C6G180D 700 垃 50KM 100 撕 75 220 | 100 世 4 100 R 
30CG180D 700 握 50M 100 丘 4175 220 工 但 了 100 愉 
30C G180 五 700 人 和 50M 4180 地 1759 22 100 只 4 00 只 
386G14184D 700 地 59M 300 纽 175 | 220 00 220 | 100p 汪 100 久 
GP35G 780 荆 50M 100 二 75 228 | 100 号 100 愉 
芭 G307 五 700 了 aa 50M 20 20 青 | 100 捍 175 | 220 200 遇 220 | 200 3 1 200 甩 
3C 委 35G 700 卫 50M 3 50 了 | 100 二 175 | 250 100 上 250 | 100 上 对 100 
3C G35 也 | 300 地 5S0M 5 50 志 | 100 皇 175 | 250 100 有 250 | 100p 4 1400 ia 
3C G35G 700 伍 59M T00 所 475 | 250 500 250 | 500 只 了 100 有 
3CG35H 700m 350M 100 卫 175 | 250 300 上 250 | 500 愉 4 T08 其 
3C G134 匡 700 据 SO0M 300 了 a 175 | 260 100 具 260 | 100 R 5 T00 有 只 
3CG18384F 708 卫 50M 300 地 175 | 300 100 几 300 | 100 忆 100 也 
3C6G317A 700 了 za 50M 10 10 世 | 500 芭 125 | 300 500 贞 300 | 500 愉 5 00 上 
3CG1846G 700 也 50M 300 坦 175 | 350 100 囊 350 | 100 上 5 100 总 
3C G317 品 700 全 50M 10 10 耳 | 500 丘 125 | 400 500 兵 400 | 500R T100 只 
3CG13G 700 芭 60M 100 和 二 工 7 15 4100 此 12 1 100h 4 100 具 
3CG13A 700 二 60M 70 伺 了 75 20 T00 吕 15 | 100 呈 100 了 
3CG13A 700 二 60M 70 卫 175 20 100 15 | 100R 3 100 只 
3CG13 了 D 700 二 60M 70 了 垣 工 75 20 100 号 145 | 100 3 100 用 
3CG13PD 700 地 60M 70za 175 20 100 上 15 1 100n 3 100 有 
36C6G13D 700 耳 60M 200 拉 175 20 00 只 15 | 100 吕 3 100 具 
3CG13G 700 卫 60M 200 匡 工 75 20 100 具 15 | 190 只 3 100 只 
3C G23 700 纪 60M 150 了 175 15 100 上 15 | 100 4 100 
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巧 率 三极管 
集 屯 扔 集 电 极 
- 基 极 - 发 射 极 
反 了 截止 反 回 截 正 
写 渡 了 红 流 
cso | Frcp | Tcgo | 太 cp 
(A) | (VY) | (0A) | (0V) 
IE _ 
S00 30 工 30 
S00 3 工 此 30 
了 上 30 2 只 30 
1 30 2 有 30 
| 1 3 工具 30 
5 20 | 10h 20 
S00 30 了 及 30 
S00a 3 工 此 30 
3S00a 30 1 | 30 
s00z 30 1 | 30 
500 30 工 其 30 
500aa 30 工具 30 
500a 30 工具 30 
500 了 30 了 上 30 
500 3 30 工 上 30 
500a 30 工具 30 
500 30 1 30 
500 aa 30 工具 30 
500 a 30 工 上 30 
500 a 30 工 上 30 
1 30 2 30 
1 30 2 30 
500a 30 工具 30 
500 aa 30 工 上 30 
500a 30 芋 且 30 
500 30 工 基 30 
500 n 30 工 攻 30 
500 工 30 工具 30 
500 30 工区 30 
500an 30 工 卜 30 
工具 30 工 基 30 
工 30 工具 30 
S 几 20 | 408 20 
5S00 有 45 | 5009 15 
S00 和 | 500a8 15 
500 了 1 | 500a 45 
500 3 15 | 500a 13 
工 上 30 工具 30 
工具 30 工 上 30 
工 R 30 
工具 30 工具 30 
| 41h 130 
500 了 10 | 1TR | 名 
S00 a 10 TREE | 340 
500 3 10 荆 10 
500a 10 工 上 10 
500 了 10 了 此 40 
S00a 10 工具 10 
500 卫 10 荆 上 10 
S00 10 工具 10 


150 


270 


270 
270 


270 
270 


30 
120 


20 
20 


40 
40 


200 


流 1 前 亿 
珂 
大 
于 
数 降 压 
三 cz zc 矿 5ES 斑 cEs 
《Y) (A) (YY) (YY ) 
1T0 20 二 工 800 菩 
10 20 刀 工 800 癸 
1I0 28 二 工 800 弓 
号 200 卫 于: 之 工 
了 10 TU 地 工 500 弓 
20 20 了 和 1.2 工 
10 1 20 所 工 800 迎 
10 20 卫 工 800 孟 
10 20 世 于 808 拼 
10 20 癸 生 800 伍 
10 20 志 工 800 全 
10 20 嫩 荆 800 了 a 
30 20 拉 工 800 癸 
10 20 据 工 800 血 
10 20 弓 工 500mma 
10 20 乌 工 800 刀 
40 20 弛 工 800 卫 
10 1】 20 和 工 800 丘 
10 20 伺 工 500 开 
10 20 了 a 芋 S00ia 
10 20 卫 荆 800 纽 
5 200 据 二 分 工 
340 20 地 生 800 人 也 
0 与 也 工 800 姬 
10 20 组 二 800 拉 
10 20 世 于 800 了 荆 
10 20 志 工 800 也 
10 20 纪 a 工 800 握 
430 1 20 所 上 800 血 
10 20 纪 工 800 伍 
(| 20 垃 工 800 地 
10 了 0 地 灶 500 王 
20 20 刀 工 .2 了 
3 50 ta 90 吕 地 350 租 
号 50 垃 900 蔚 350 级 
350 地 900 二 350 鹉 
占 50 匡 900 耳 350 乍 
10 20 纪 工 800 位 
10 20 纽 工 880 丘 
10 30 世 500 下 
10 20 地 工 800 垃 
40 30 荆 500 招 
10 T0 纪 500 地 
10 10 了 ma 革 
10 10 王 了 
i 
10 | TI0 了 十 工 
40 10 握 工 
10 T0 二 工 300 理 
0 10 卫 工 500 所 
3 T00 锯 工 5S00 拉 


10 了 
20 甸 


5 3 


己 3 


号 好 
5 经 


I0 如 


和 


钨 请 这 记忆 和 


1[ 
0 全 


A4-02C 
A4-028 
人 4-024 
A4-02 及 
及 4-02C 


有 A4-020C 
A3-07A 
A4-020C 
A4-02 吕 
A3-07A 


Ad4-02 甩 
A3-07 太 
A4-02 吕 
A4-02C 
A4-62 了 B 


A4-02B 
A4-028B 
有 4-02 悍 
A4-02C 


A4-02 日 


A4-02BB 
A4-02C 
A4-02 也 
A4-02B 
Ad4-02 也 


A4-02B 
A4-02C 
A4-02C 
人 A4-02C 
上 4-02 了 


A4-02C 
Ad4-02C 
A4-020C 
人 A4-02 甩 
A4-02 马 


有 4-02 昌 
点 4-02 卫 
上 A4-02 
A4-020 
上 3-07 及 


有 4-02C 
A3-07A. 
及 4-02 另 
A4-02f 
A4-02B 


1 


FF 上 
1 过 从 有 愉 员 届 全 ”是 oNC 人 wwiS 广 芽 慨 
改 人 


人 
(Co 


< 


10 


妆 5 人 mkorm 


ms 


倍 全 ) 
he 
Co 


Co CO Lo CD 
SS 
汪 


人 CC 


23A 


(Co CO TS 


人 所 所 虽 二 呈 站 二 


23A 
23A 


TY 
六 
吗 


FEhiSo 
[To 
急 闻 关 


hh 有 RNRNN 和 及 有 有 i 
信 因 网 由 有 由 由 四 mm co 
遂 国 园 因 国王 多 届 罗 迎 鲍 多 罗 十 


La 户 F 
Co ww 
| 


413 瑟 


iTTTTETTITTPI TREE 
MS 
CO 
虽 


CC UDC CD 


pie 全 ieeieelvelcv 


CC op CO CD CU CD cn Cn Coco Co co Co Co ww tab Co Co Co Cn Co Lanceow Co Co Co CR 
小 


[erYerereertereitereaeieieieeeieeieieceyeieieEeieeekeiePIEPL 


Te 
ho ho hopFohr 
Le Co Co Co Lo 


00M 10 


5 垃 
30 姻 
5 Ia 
5 三 


510 


5 志 


5 柏 
30 握 


50 了 
50 聘 
5 二 


误 呈 装修 汁 逢 


cx 
(A) 


50 匡 
150 了 王 
150 卫 
T50 姻 
工 50 王 


300 了 血 
150 世 
150 人 好 
700 卫 
工 50 耳 


1350 王 
150 钙 
二 50 荆 
150 地 
150 耳 


150 如 
150 了 
150 和 
150 荆 
150 志 


150 姻 
150 荆 
TI50 茵 
150 卫 
150 了 


150 了 
150 姻 
300 姻 
T50 了 
150 他 


150 了 所 
15 人 0 二 
T50 呈 
200 据 

70 蕊 


70 纪 
200 于 
T00 名 
150 了 全 
700 垃 


70 锯 
70mm 
1350 地 
150 双 
工 50 匡 


300 严 
工 50 志 
30 姻 
130 垃 
150 匡 


1。 低 频 小 功 
1.38 硅 PNP 理 小 
最 集 电 级 集 电 极 发 射 极 
高 
-~ 基 极 - 发 射 极 - 基 报 
结 
温 击 穿 了 电压 击 穿 电压 韦 穿 电压 
产 C5R3JCBO 六 (BR)CEO 广 C8R?EB0 
了 7 ca 了 CE 也 
(他 )》 | (V) (各 ) 〈《Y) (人 A) 《了 ) (和 A) 
4175 5 100 恨 4 100 上 
工 75 了 9 100 1 了 5 TI00 具 4 IT00 具 
TI75 1 100A 帮 100 长 
2 100h 生 100 上 
I75 T3 100 上 13 于 00 4 TI00 叶 
工 75 汪 5 100 届 4 TI00 上 
175 15 T100 吕 | 100R 
150 20 100 攻 15 T00 只 4 100 上 只 
工 5 100 上 级 100A 
175 15 100 忆 15 100 4 100 只 
175 15 100 贡 15 100 4 
15 T00 以 4 100 上 
175 15 100 4 10 人 及 
173 15 - 浊 此 4 100 只 
75 20 工 00 135 100 忆 入 100 几 
150 45 100 具 4 100 从 
175 30 100 25 于 00 具 生 4100 
150 25 100 及 4 100 上 
T75 25 100 凡 凡 100 只 
25 丰 00 上 了 100 此 
150 25 100 hk 25 00 放 4 100 缚 
175 25 100 愉 25 00 上 4 T00 
175 25 100 只 25 T00 及 4 100 
T75 25 100 25 00 具 了 T00 几 
25 100 及 4 了 00 
175 25 100 只 全 100 几 
175 25 100 上 25 工 00 4 108 愉 
175 25 夺 00 忆 人 4 100 线 
150 25 T00 也 卫 100 此 
9 TO00 员 可 100 此 
150 30 100 忆 25 T00 愉 二 100 具 
175 25 100 届 25 100 及 人 4 08 
175 23 100 只 人 100 六 
175 40 100 比 30 ， 1L00 电 4 100 有 
175 40 100 具 30 100 六 4 100 
175 | 40 | 100 30 100 了 100 jh 
175 | 40 1T00 也 3 T00 只 如 100 此 
175 40 100 忆 30 00 下 入 100 
173 393 工 00 号 109 8 
35 00 只 本 T00 上 
175 50 100 册 40 T00 已 攻 100 
175 50 100 R 40 100 电 4 100 儿 
40 00 六 了 100 
175 40 100 共 4 100 玉 
175 40 了 00 世 40 00 电 4 106 
175 40 T00 只 4 100 民 
175 40 T00 40 00b 4 100 愉 
40 100 只 4 100 
150 40 100 4 100 员 
150 50 00 上 40 100E& 4 TI00R 


功率 
集 电 极 
-~ 基 极 
友和 站 截止 
电 流 
Tc50 | 天 cB 
《后 ) 《YY ) 
500 卫 10 
500 工 
500 3 TI0 
509 荆 T0 
380 1 10 
500 10 
3590 也 10 
500 3 浊 
于 及 10 
0 上 0 
S00 于 10 
580 3 10 
500 2 10 
500 na 10 
500 10 
S00 飞 T0 
500 za 10 
500a 10 
500 工 
3S00 10 
300 10 
500 了 10 
500 10 
500 3 10 
500 190 
500 联 410 
500 卫 10 
500 屏 10 
S00 10 
S00 愤 10 
500 于 10 
500 芋 10 
500 3 10 
500 恒 10 
500 10 
500 革 10 
500 羽 10 
工 上 10 
500 了 屏 10 
500 了 10 
500 并 1f 
500 荆 TI0 
500 10 
500 卫 10 
500 芋 10 
500 也 了 10 
500 荆 410 
3500 衬 10 


三 极 
集 电 和 极 也 前 饱 和 
- 发 射 报 疝 
放 
反 向 截止 压 
电 流 系 降 压 降 
7cago | Frcg| pg | Fce Tc ss | Frcags | 7 7TC 
(A) |(V) imin | max |(VY)| (CA) 1(CV) (VY) |(A) | (A) 
1 | 10 | 4 3 | im | 1 soom |ion |ioom 
TI10|14|320l 65|1iom | 1 |500m |310m|3100m 
工具 10 40 200 3 1 100m 1 500m | 10am | 100mma 
工具 10 40 200 | 10 50 和 1 500 生 | 10 血 | 100 血 
1 用 10 40 100 3 | 100 和 a 500m | 10zm | 100 联 
工具 10 25 3 | 100tn 】 500 匡 10 暨 | 100 血 
工具 10 40 200 3 | 100t 工 500 锯 | 10m | 100 血 
工 上 10 40 3 | 100ta 500z | 10m | 100m 
2 10 40 200 | 10 50m 500m | 50m | 500 嫩 
工 此 10 40 200 | 1T0 50 阵 1 | 500m | 4110 如 | 100m 
工具 10 40 200 3 | 3400 细 | 500 甸 | 10 了 如 | 100mm 
工 此 10 40 10 50 卫 工 500 孔 100 
工业 10 40 200 5 | 100 了 1 |500 刀 | 410 嫩 1 100mma 
工具 10 40 200 5 | 100m 】 500z | 10am | 100 和 如 
工矿 10 25 270 3 | 100am 】 500m | 10m | 100a 
也 10 40 200 3 | 100za 荆 500m 
工 上 10 25 270 3 | 100 灵 了 500 了 好 | 10 人 如 | 100 弛 
工 共 10 40 200 3 | 100zma 工 500 了 
工具 10 40 200 5 | 100m T |500mn | 10 地 | 100mm 
1 上 10 40 10 50ta 工 500 了 4100 姻 
工具 10 40 200 3 | 100 联 了 500m | 10 | 100 纪 
工 贞 10 40 200 3 | 100t 二 500m | 10 | 100 了 
工 此 10 40 200 | 10 50 妇 荆 500mm | 10zm | 100 纪 
工 几 荆 40 200 3 |」100 秋 了 500 姻 | 10am | 100 据 
工 上 10 40 200 | 10 引 0 他 卫 500 刀 | 10 芋 | 100 
1 工 10 40 200 3 | 100m 荆 500m | 10zm | 100a 
1 用 10 40 200 6 | 100 拉 500 科 | 10 年 | 100 刀 
1 10 25 3 100 红 工 500 联 0 匡 | 100 拭 
1 有 10 30 3 | 100m 工 | 500 和 如 |10 了 | 100 匡 
Th 10 40 200 3 | 100z 500m | 10aa | 100 
工具 10 40 3 | 100 500 科 | 10 钙 | 100 细 
工 上 10 40 100 3 | 100m 1 |500m | 310 | 100m 
了 用 10 40 200 3 | 100 卫 1 |500m | 10 和 | 100 刀 
工具 10 30 10 10 血 工 500 了 1zm | 10zma 
工具 I0 20 40 | 40 10tm 工 1 组 | 10m 
工 上 10 20 40 | 40 10 刀 工 1 世 | 10 
工 皮 I0 40 10 10 包 工 500 耳 工 位 10 刀 
工 上 10 40 了 0 10 了 ma 500 im 5z | 50 
了 上 10 40 200 5 | 100m 1 |500a | 10ta | 100m 
2 10 20 200 | 10 50 世 500m | 50 科 | 500 血 
了 10 10 10 | 10 了 10 刀 I 1za | 10 了 
工 必 10 业 10 10 10 据 工 十 10 
1 10 40 200 | 40 50 姻 4 |500 如 | 40m | 100 和 好 
工 上 10 40 200 3 | 100m 1 |500m |310m | 100z 
工 几 10 40 200 6 100 据 业 500 人 也 140 也 | 100ma 
工具 10 25 3 | 100 细 工 500 刀 | 10m 1 100m 
工 上 10 40 100 3 | 100m 1 | 500a | 10m | 100m 
工具 10 40 200 3 | 100t 500m | 10m 上 100zm 
工 失 1 30 3 100 陡 500 他 10 | 1003m 
了 10 40 3 | 100m S00m | 10 了 m 100 荆 
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外 序 
多 革 

人 A4-02BB 工 
么 4-02C 2 
和 4-02 卫 3 
A4-02B | 4 
A4-02C 5 
A4-02C | 6 
和 胡 4-02C 7 
入 4-02C 8 
人 4-02C 9 
A4-02C | 10 
A4-02C | 11 
A4-02 了 B 2 
入 4-02 纪 13 
人 3-07AA T4 
A4-02C | 5 
A4-02B | 16 
人 4-02C 17 
A4-02B 18 
A4-02B,A3-07 人 | 19 
A4-02 耳 20 
A3-07A | 31 
人 4-02 了 了 22 
A4-02C 23 
A4-02C 24 
A4-02B | 35 
A4-02B | 26 
和 4-02C 27 
A4-02C | 28 
和 4-02C 29 
人 4-02C 30 
A4-02C 31 
A4-02C 32 
A4-02C 33 
A4-02C | 34 
A4-02B | 35 
A4-02C | 36 
A4-02C 33 
A4-02B 38 
A4-02B,，A3-07A| 39 
A4-02C | 40 
及 4-02 了 也 41 
A4-02C | 42 
A4-02 忆 43 
A4-02B | 44 
人 4-02C | 45 
人 4-02C 40 
A4-02C | 47 
A4-02C | 4 
Ad4-020 49 
A4-02C | 50 
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1. 低 频 小 功 


1.3 硅 PNP 型 小 


最 特 征 最 最 集 电 极 集 电 极 发 射 极 
序 型 大 大 
新 多 ， 
散 许 | - 其 报 - 发 射 航 - 天 极 
苏 电 加 
率 频 率 流 | 温 | 击 穿 电 压 | 击 穿 电压 | 者 穿 电 压 
| 玉 (BR)CBO 大 (5R)CEO 广 (BR)EBO 
是 Pcw 1 |Fregl ic 1 ic | 下 7TEp 
} 了 ， 
(W) | Hz) CVD CA CA CGO CA GO CA CVD 1 (CA) 
| 
_。 站 和 加 - 
1 3 CG23C 700 也 0M 150 包 | 175 40 80 4 | 4008 
2 3C0CG23C 700 好 60M 150 鱼 | 175 40 | 1003 40 | 500u 4 | 1008 
3 3CG23C | 709 60M 10 5 | 150z | 125 40 | 1003 4 和 | 100& 4 1400 
4 3CG233C 7080 圈 60M 30 和 如 | 150 血 40 | 1300) 4 | 100 
5 3CG23C 700 纪 60MM 10 | 50 了 如 | 150mm | 150 40 | 1003 40 | 1608 4 100 有 
6 30G23C 700 症 60M 10 | 50m | 150m | 175 40 | 100? 40 | 100 4 |4100h 
7 3CG23C 700 了 可 60M 10 SS | 150 生 | 175 45 | 100p 40 | 100& 4 |4100p 
8 30G23C 700 60M 50 也 | 150 40 | 2008 4 |100p 
9 DSS8LC 700 所 60M 700 全 45 100 电 三 100 
10 | 3CG13R 700am 60M 6 | 5S50m | 200m | 150 60 | 100R 50 | 100& 4 | 1008 
1 3cCG138 | 700m | 60M 200m |175 | 60 | 1008 | 50 11414008 | 4 | 3008 
12 3SCG13I 700 了 ma 60M | 100 幸 | 175 60 | 100k 50 | 100& 4 1100R 
13 | CG;i31I 700 血 60M 200m | 175 60 | 100p 50 | 1008 4 |i100h 
14 3 C G23 700 了 ma 60M 150 科 | 200 5 | 100R 4 |490n 
13 | 3CG23D 700 60M 150 和 | 175 55 | 100 上 55 | 106 4 |3400n 
16 | 30C0G23D 700a 60M 150mm | 175 5 | 100 553 | 100 此 4 141008 
17| 3CG623BD 700 季 60M 300 如 | 175 53S | 108 开 4 | 100 
18 | 30G23D 700za 60M 150 如 | 150 55 ，1080 下 4 1100 
19 | 3CG33D 700m 60M 150 匡 553 4 100h 4 14008 
20 | 3CG23D 700 姻 60M 150t | 175 | 55 | 100 4 | 100 
j | 
21 | 3CG623D 700 癌 60M 150 志 | 150 63 | 100h 5 | 100E 4 | 3100 
22 | 30CG23D 700 弓 60M 150am 55 | 100 多 4 | 100p 
23 | 30G23D 700m 60M 1s0 和 | 175 55 | 100 4 |41008 
24 | 3CG233 700 了 ma 60M 10 5 弓 | 150t | 175 55 | 4100h 55 | 1008 4 |5100n 
25 | 30G23D 700mm 60M 38tn | 150 甘 55 | 1008 4 | 1008 
| 1 
26 | 3 | 7900m 60M 10 | 绚 妞 | 150 企 50 55 | 100 55 | 400B 4 | 100P 
27 3 700 和 ia 60M 10 53l | 150 如 | 175 355 | 100 4 1100P 
28 | 3 70 妈 60M 10 50 和 | 158 垃 475 55 100 上 55 100 在 100 上 
29| 3 700 m 60M 150 科 | 150 55 00 4 | 100m 
30 | 3 7080 了 ma 60M 10 S 志 | 150 后 75 60 | 4100p 60 | 100E 4 |100p 
31 COCG13E 700aa 60M 70 匡 75 70 | 4100 60 | 100) 4 1 100P 
32 | 3CG13F 700za 60M 70m | 175 70 | 100P 60 | 108 4 | 100 
33 3CG13C 700 了 60M 70 节 75 80 | 100 形 70 | 100 4 | 100m 
34 3 CG13C 700 了 ma 60M 70 和 | 175 80 | 100p 70 | 100 可 4 | 100h 
35 | 3CG23E 700m 60M 150 从 | 1475 70 | 100 70 | 100m 4 | 100 
| 
36| 3CG23 忆 700mm 60M 300m | 175 | 70 | 100 4 |100 
37 | 3CG23E 700 了 mm 60M 150z | 175 70 | 1003 70 | 100 4 | 1008 
38 | 3CG33 忆 700 缮 60M 150zm | 125 70 | 1008 4 |1008 
39 | 306G323 瑟 700 了 60M 150 垃 “| 150 80 | 100 具 70 | 100 有 4 | 100p 
40 | 3CG3233 瑟 700 伍 60M T50 卫 70 | 190R 4 14141008 
41| 3CG235E | 700m | 60M 450 和 | 175 70 | 100p 4 | 3100h 
42|1 3CG23 世 700 了 60M 450 如 | 175 70 | 100p 7 190 有 3 4 13400b 
| 43 | 3CG23 700 如 60M 10 5 垃 | 150mm | 175 79 ， 1300 70 | 1008 4 |4100p 
144 | 3CG23 匡 708 二 60M 3018 | 150 癸 70 190 只 44 106 ! 
| 45| 3CG23 700 如 60M 10 | 50m | 15S0m | 450 20 | 1008 70 | 1008 4 |31005 
| 46 3 CG23 玖 700 也 60M 10 | 50 科 | 150 和 | 175 70 | 100p 70 | 100) 4 |500h 
147 | 30CG323E 700 吴 60M 150mm | 150 | 70 | 100p 4 | 4100R 
14 | 3C CG23 忆 700ma 60M 10 Sm | 150m | 175 75 | 100p 75 | 1008 4 | 100m 
| 49 3 CC G23 蕊 700 十 60M 10 5 | 150mna | 175 75 | 1005 4 11410088 
相 3 GG23F 760m | 60M 150m 115 | 8 |5o0n | 人 0 |100) 4 | 1008 


功 率 极 
| 
集 电 极 集 电 家 也 流 前 馅 条 遇 
外 序 
- 基 极 - 发 射 极 向 
放 大 
反 疝 截止 | 反 疝 窟 目 | 压 
出 渡 电 流 系 数 降 歧 活 
LIcao | reg | Tcso | rc RFB Frcgj Ice |Frsgs| Fecpgs | 15 7c 四 
(AN) | (CCV) TICA CCV) man |max | (7Y) | (A) | (Y) (V) | (CA) | (A) 
3500 工 10 工具 10 40 | 200 8 | 工 00 皇 工 500zm | 10zm | 100 孟 A4-020 了 
500 荆 10 工 忆 0 40 | 200 10 30 弓 荆 500 科 | 10 锯 | 100 血 A4-02C 2 
500 10 工具 10 40 | 200 3 | 100 印 荆 500 科 10zm | 100m A4-02C 3 
Th | 10 | 40 1 | 5om | 1 工 |500m 100 了 A4-02 了 | 4 
500 了 10 工 有 10 40 | 200 3 1 了 00 匡 荆 500 世 10mm | 100 耳 A3-07A 3 
500 卫 10 工具 10 40 | 200 3 100 二 上 300 志 10za | 100 姻 A4-02B 6 
500 愤 10 于 及 10 25 | 270 3 | 100 联 了 500 | 10 卫 入 4-02C 7 
500 半 10 工具 10 40 200 3 100 联 工 500 血 10 阵 A4-02 吕 8 
工 内 0 之 及 10 20 | 200 10 50 匡 500 匡 50 科 | 500 邱 A4-02C 9 
500 半 10 工具 10 23 10 I0 二 工 500 联 工 和 | 10 甘 A3-07 人 A 10 
500 卫 410 工业 10 30 10 10 也 工 500 卫 1 也 | 10 姻 A4-02C 并 
500 荆 10 工 此 10 40 10 10 握 500 了 血 35 弓 50 卫 A4-02B 12 
500 卫 了 0 上 上 上 10 40 10 10 卫 [ 500 联 1zm | 10 刀 人 4-02C 13 
500 卫 10 工 几 10 30 3 | 100 弓 了 500 王 10 生 | 100 妖 A4-02C T4 
300 3 I0 工具 40 40 | 200 6 | 工 00 也 了 500 卫 10m | 100z | A4-02C 15 
500 联 10 工具 10 40 | 100 3 | 1I00 了 am 工 500 血 | 10zm | 100 姻 A4-02C 16 
300 拉 10 工具 10 25 3 | 100 严 了 500 了 血 | 10 刀 | 100 缮 A4-02C 17 
500 了 3 10 工具 10 30 3 | 100 姻 工 500 蔬 10za | 100 荆 人 A4-02C 18 
5300 10 工作 10 40 | 200 3 |100z 500zm | 10Zm | 100 了 A4-02LC 19 
500 10 工 几 10 40 | 200 3 | 100 卫 工 500 科 | 10 血 | 100 鲁 A4-02C 20 
300 皇 10 工具 10 40 3 | 100 据 500 血 | 10 生 | 100 了 A4-02C 21 
500 10 工具 10 40 | 200 10 50 也 500 刀 | 10z | 100 了 A4-02B 22 
500 0 工 几 了 0 40 | 200 3 | 100z 了 500 | 10zm | 100 媚 A4-02 绊 23 
500 荆 10 工 此 10 40 | 200 3 | 100 了 了 500 了 年 10 科 | 100 如 A4-02C 24 
”了 工 上 10 40 10 50 茵 工 500 血 100 灵 A4-02 了 B 25 
300 卫 10 工具 10 40 | 200 3 | 100 和 工 500 和 如 | 30 刀 | 100z A3-07A 26 
500 了 0 了 用 10 40 200 5 | 100 荆 5300 地 10 乌 | 100 弓 |A4-02B，A3-07A| 27 
5003 10 工 世 10 40 | 200 3 | 100 了 工 500z | 10 | 100 匡 人 A4-02 卫 28 
3500 全 10 了 上 1 40 | 200 3 | 100 联 工 500 了 工 00 匡 A4-02 阳 29 
500 10 } 工 芭 10 25 | 270 3 | 100m 工 500 姻 10 刀 | 100 生 A4-02C 30 
500 了 10 工 儿 0 20 40 10 | 100mm 工 工 所 10 王 A4-02 且 3 
3500 卫 10 工具 1 20 40 10 10 匡 工 1 | 10 匡 A4-020C 32 
500 工 I0 工具 10 10 20 10 10 弓 工 工地 10 卫 A4-02 了 了 33 
500 工 10 工 忆 10 TI0 20 10 10 了 于 工 各 T0 匡 有 4-02C 34 
500 妊 10 工具 10 40 | 200 06 | 100 匡 500 也 | 10zm | 100 了 好 和 4-02C 33 
504 工 10 工业 T0 双 9 3 3 | 100 了 工 500 妞 | 10 刀 | 100 据 人 4-02C 36 
500 妃 0 工 攻 TO 40 100 3 | 100 和 工 500 姬 10 科 | 100 了 丸 4-02C 37 
500 10 工 上 了 0 40 | 200 3 | 100 了 工 500 和 | 10m | 100 子 全 4-02C 38 
500 芋 10 工具 T0 40 3 | 100 姻 500 丘 10 生 | 100 拉 A4-02C 39 
500 芋 了 1 工具 10 40 | 200 10 530 生 于 500mm | 100m | 100 壬 人 4-02 呈 40 
500 工 工 0 工作 10 40 | 200 3 | 100 血 工 500 世 | 10 吧 | 100 丘 A4-02 也 4 
S00 1 10 工具 10 40 | 200 10 50 锯 工 500m | 10m | 100 姻 和 4-02C 42 
500 并 10 工具 10 40 | 200 3 | 100 印 工 500 刀 | 10 乌 | 100 血 A4-02C 43 
工 有 1T0 40 10 30 血 工 500 匡 100 了 A4-02 了 44 
500 10 工 上 10 40 | 206 3 | 100 姻 工 500 妞 | 10 鱼 | 100 血 A3-07A 45 
500 10 工 上 10 40 | 200 3 | 100 纪 工 300 妞 | 10 妞 | 100 了 血 全 4-02 也 46 
500 I0 工具 10 40 | 2300 3 | 100m 工 500 了 工 00 茎 人 4-02 呈 47 
35003 I0 二 用 I0 25 | 270 3 | 100 世 工 300 了 mm 10fm | 100 嫩 A4-02C 48 
500n 10 工具 10 40 200 100 开 于 500 纪 183 | 100m |A4-02B，A3-07 和 人 | 49 
500a 10 工具 10 40 | 100 3 | 4100m 4 500mm | 10 了 | 100 症 A4-0204 50 


1。 低 频 小 功 
1.3 硅 PNP 型 小 


ee- -remeeeertrerriTreceeeamemwracemaeeer mveorrrr arupirrraaneeaerermeere Tevrovamreecieareaaorr' -ia 一 


集 电 被 入 岂 讼 | 盆 庙 科 


可 最 特 征 最 最 
序 型 大 大 
耗 多 量 于 > 本 上 本 
若 沪 -~ 沙 极 发 射 极 - 基 压 
功 电 了 
罕 频 率 流 温 韦 穿 电 脸 击 穿 电压 者 穿 了 电极 
| 冲 矿 (BR)CB0 广 (BR)CEO | 玉 (BR)EB8O 
本 ee E _ 

总 是 忆 cM 1 | Frcg| Tc | 7Tcw JU 惫 二 | rc | 7 
| | 〈 靖 ) 〈 百 z》 (YY) | (A) 《入 ) (和 )》|(Vy》 (和 A) (YY) (及 ) | (VD) (和 骨 ) 
| 一 二 四 | 本 四 四 j 

1 3 人 CCG23BR 700 实 60M 150 血 173 | 83 | 100 80 | 3400 有 4 | 5100 

2 3 CG23B 700 至 60 了 130 上 1 人 | 1008 85 | 00 4 | 100p 

3 3CG23 中 700 全 60M 300 了 好 175 8 | 100 开 4 | 1008 

3CG23R 780 也 60M 150 呈 130 85 | 51007 4 | 100 

忆 DG23P ?00 包 60M 150 如 83 | 100D 了 | 100 

0 3 CG23E 700 印 60M 50 包 175 85 了 00 甩 4 了 T00 

节 3CG23E 700 丘 60M 了 50 人 和 150 953 100 此 85 100 部 二 10028 

8 3CG23 开 700 王 60M 150 纪 了 T73 85 TI09 电 攻 了 0 只 

9 3CG23 700 了 60M 1350 开 85 | 100 灰 100 8 

10| 3CG323E 700 如 60M 150 姻 173 385 | 100h 4 | 1008 

1 
tL| 3CG23 严 700 鱼 20 T0 5 垃 | 150 纽 1735 380 100 只 83 了 DG 下 TD0 吕 
12| 3CG23RE 700 姻 60M 10 | 50 担 | 150m 150 | 8 | 100 85 | ?409 4 | 1098 
3| 3CG238 700 如 60M 10 | 50 和 | 4150 人 色 了 7 3 | 108& 383 | 100& 和 | 100 且 
14| 3CG23 了 700 孟 60M 150 筷 130 85 | 100p 4 | 100n 

13| 30CG2338 700 严 60M 10 5 生 | 150m | 4175 | 90 1100n 90 | 1008 了 | 100 电 

16| 3cCG? |70om | 50M | 10 | 5ma|3450m | 175 100 | 500h | 4 | 4100 

17| 3CG23 7 700 全 60M 10 S 匀 | 150 到 173 100 | 100 和 | 100 攻 

了 和 3 各 全 23S 700 丘 60M IT0 50 姻 | 150 鱼 1350 | 00 IT00 100 100 县 了 4 了 0 人民 

19|1 3CG623G 700 卫 60M 10 | 5 了 | 150 呈 1735 | 100 | 100n | 100 | 100 4 | 100R 

20 30CSG236 700 圣 60M 10 3 人 垢 | 150 匡 1735 | 100 100 100 1T00 有 攻 工人 OU 昌 

1 3CE23G 1700m | 50M 150m | 150 100 | 100 4 | 1008 

22 | 3QG23G 700 锯 60M 150 刀 175 | 100 | 100n |100 | 100 只 4 | 100n 

23 | 30CQ823G 780 锯 60M 10 Sm | 150 如 J735 | 100 | 100& | 100 | 100 呈 4 | 1008 

24 3 CG23G 7800 也 60M 150 血 173 | 100 | 100& | 100 | 100 和 | 1008 

25 3CG23 700 弓 60 旗 300 卫 173 100 100 忆 帮 100 世 

26| 3C6G23G 7 人 志 60 150 也 100 | 100p 和 100 忆 

7 3CG23G 7 绍 60 了 4 工 50 也 工 20 100 100 攻 100 几 

238 | 3CG238 700 地 850M T50 纪 T73 100 100 也 不 00 只 

29 3CG23G 700 取 60M 50 志 T30 | 120 100 忆 100 900 电 帮 100 只 

30 3 CG23G 709 志 60 取 T50 世 100 100 4 1100p 

31 | 3CG23G 7004 也 60M T50 所 175 100 | 100 4 | 100h 

32 WCG23G 700 二 50M 150 昏 f73 | 100 | ITI00p | 100 | 5008 4 | 100 有 

33 | 3CG35 700 纯 70M 10 530 如 | 200 色 73 | 23S0 100 有 250 T00 慨 5 | 4100 

34| 3CG7A 780 征 80M 150 垃 T350 | 20 15 公 
瑟 | 3CG130A | 700 所 80M 10 | 50 凤 | 300 押 | 瑟 | 4100 4 | 1095 
136| 3CG130A |700m | 30M 300mm | 130 15 | 4 
37| 3CG20B 700 80M 10 Sm | 80 了 175 | 13 | 1008 13 | 100b 4 | 4100P 
38| 3CG21A 700 耳 80M 10 5 如 | 300 妃 173 | 15 | 190 1 | 100 有 8 4 | 1400 

39 1 3CG321B 700 卫 80M 10 5 也 | 300 翅 JI75 | 15 | 100 只 15 | 3400 4 |4100h 

40】 3CG130A | 700a 30 了 M 300 也 175 | 415 15 | 100 4 | 100 

41| 30CG130A | 7005a 80M 300 锯 773 | 20 | 100m 15 | 100 晶 4 |7100 

42| 3CG130A 700 丘 30M 300 卫 T75 了 00 卫 TO00 吕 

43 3CG130A | 700 细 30M 300 钙 下 三 13 | 00 人 4 T100 已 

4 3CG130A 700 耳 30M 10 59 鱼 | 300 了 ma 7 20 T09 只 1 100 只 人 00 几 
143|1 3GCG131A | 700a 80M 300m | 175 43 | 100 虹 4 | 100h 
| 46| 3CG131A 7800 王 30M 10 50 乌 | 130 姻 了 173 40 100 上 了 100 且 本 100 只 
| 47| 3C6G13G 709 弓 80M 70 耿 175 | 1415 | 100 12 | 100 各 3 |:4005 E 
| 48| 3CG13G 700 耳 830M 70 | 175 | 15 | 1098h ji2 | 100 归 3 100 上 

49| 3CG7A 70 各 血 30M 300 也 1 | 20 1100j fi5 | 100h 和 100 愉 
150| 3CG208 700 ml 30M 150 173| 1 | 100 1 | 1001 2 | in00 
1 | 1 | 


ee sa 


浊 


六 FF 民 


六 ce 


iaxX | 〈(Y) (AD) 


TI 人 


kt fb kho Fo io 
时 


人 


200 
200 


功 这 三极管 
集 电 极 集 电 
- 基 极 - 发 身家 
反 疝 截 焉 反 和 站 绪 目 
也 流 也 流 
Eee 一 -一 
Tc5o | ce | Frcgo | 往 cB 
(A》 《六 ) (入 ) (Y) 
500 3 10 工 共 10 
500 3 10 三 10 
50f@ 0 1 有 10 
500 了 10 1 只 10 
500 3 10 1 妇 工 
300 10 T 苹 10 
500 了 10 工具 10 
500 也 10 工具 了 
500 3 10 1 10 
500 3 10 工具 410 
500 410 工具 10 
500 3 10 工具 10 
S00 革 10 工具 10 
500 10 工具 10 
500 3 10 工具 10 
500 恒 10 工 共 10 
500 za 10 王 包 10 
300 工 10 工具 10 
500 3 扣 工具 10 
500 3 410 工 愉 10 
500 a 10 工具 10 
500 z 310 工具 410 
500 所 10 工 忠 了 
5S00 3 10 工具 10 
SO00 卫 10 工具 10 
500a 10 工具 10 
300 芋 10 工 攻 10 
500 了 10 于 其 10 
3500 3 了 0 工 10 
500 3 1T0 及 10 
5S00 3 410 工具 10 
S00 10 王 上 有 10 
5S00 荆 T35 日 .5 也 了 
300 了 10 下 只 19 
500 T0 工具 1210 
500 冯 10 工具 出 
500 卫 10 工具 T0 
500 3 10 工具 10 
500 恒 10 芋 及 TD0 
500 习 10 工具 工 0 
500 屋 10 工具 10 
300 了 3 10 了 具 10 
5008 | 410 也 了 站 
500 了 10 工具 b 
5S00 了 0 工具 10 
SO 和 0 卫 410 生 巧 40 
喇 人 攻 了 0 了 县 芋 
S00 习 10 工具 2 
S00 卫 T0 工具 10 
300 3 10 工 忆 10 


工 


Co La 人 到 


ja 


Lo co co nn Lo CD CD Lo CD Co 吧 Cn onpcCo 


Co CD 四 呈 避 


和 二 
CCLD 一 co 


上 > 
局 它 


Ts 
广 上 F 必 


5 
TI 


1 血 
站 细 


100 伍 


10 
10 


10 
10 
10 

5 
10 


10 
10 
10 
10 
10 


TI0 
10 
1 TI0 
10 
I10 


T0 

5 
10 
10 
10 


10 
10 
10 
10 

5 


了 0 
10 
5 
3 
5 


5 


已 
于 
S 
5 


5 


10 王 
0 如 


人 刀 
人 于 
0 如 
0 记 
1 人 Ta 


0 刀 
{ 也 
0 纪 
0 全 
0 了 


有志 
0 纪 
f 如 
人 位 
[0 全 


和 也 
0 纪 
日 和 
0 也 
0 也 


0 疆 
用 所 
0 垃 
[也 
1 弓 


0 志 
0 血 
人 0 名 
0 地 
有 过 


由 也 
5 纪 
号 2 
5 地 
人 人 饮 


0 位 
0 甘 
0 血 


0 所 ， 


人 0 下 


降 


及 9ES 


本 


ssee 二 ear suroernrermures wmaeeacn cwiaumammpaaenr ccataaanoi raeum Panmme 


| 利 
压 降 
Jrcags | 了 TB 


(| AT 


上 二 二 


和 上 一 


500 茵 10m | 100m 
500 垃 10 了 和 | 100 也 
500 匡 10 了 | 100 血 
500 切 10z | 100 和 
500 世 10 伺 | 100 纪 


500 了 10 好 | 100 志 
500 卫 10 刀 | 100 细 
500 伍 10m | 100 也 
500 了 10 纽 | 100 血 
500 拉 10 和 m | 100 联 


300 拦 10 刀 | 100 也 
500 了 年 10m | 100 血 
3500Ta 10f | 100 妈 


5 的 也 


500 和 | 细 0 划 | 100 耳 


500 了 ma 10aa | 100 姻 
500 茵 10m 1100 和 
500 荆 10 和 | 100 姻 
500 气 10 刀 | 100 垂 
500 了 10 垢 | 100ta 


500 和 na | 10 如 | 100 细 
500za | 10 血 | 100 志 
500 也 10 了 | 100 伙 
500o | 410 | 100m 
500 茎 10 妞 | 100 志 


500a 10 了 | 100 血 
S00 廿 10 了 | 100 锯 
500 年 10 世 | 100 色 
500 媚 10 了 | 100 如 
500 税 10 征 | 100 也 


500 和 10 坦 | 100 据 
500 mm 10 如 | 100 撕 
350 匡 引 了 S 
500 垃 3 似 5 


600 印 10 阻 | 100 扭 
600 刀 10 也 | 100 血 
2 工 血 与 垃 
册 了 血 号 专 
了 工 菇 3 纪 


外 


形 


序 


A4-02C 
有 4-02C 
A4-020 
人 4-02U 
A4-020 


有 4-02C 
A4-020C 
入 4-02 昌 
人 4-02B 
A4-02 如 


A4-020 
A3-07 包 
A4-02 避 
有 4-02B 
A4-02C 


人 4-02 阳 


A4-02B, A3-07 信 


A3-07A 
A4-02B 
A4-020C 


A4-02B 
A4-02C 
和 4-02C 
A4-02C 
A4-020C 


人 4-020 
A4-02 
A4-02C 
和 4-02C 
A4-02 了 3 


A4-02 昌 
人 4-02 昌 
A4-02 吕 
A3-07A 
A3-07A 


A4-02 引 
和 4-02C 
A4-02C 
A4-02C 
A4-02B 


友 4-03C 
A4-023B 
A4-02 吕 
A4-02 了 
A4-028 


A4-02B 
A4-02B 
A4-02C 
A4-028 
A4-02C 


忆 如 必修 人 人 bi 二 


FFs 上 
| 


21 
22 
23 
24 
25 


20 
27 
28 
29 
30 


31 
32 
33 
34 
35 


36 
37 
38 
39 
40 


4 
42 
43 
44 
45 


40 
47 
48 


49 
30 


rr aaanavaoer areaiaaaaam aaaauis 


看 -495 


1]. 低 频 小 功 
1.3 硅 PNP 型 小 
最 特 征 最 最 集 电 极 集 电报 发 射 极 
诺 再 大 大 
耗 高 
元 ， 可 = 极 - 发 射 报 ~ 基 投 
切 也 盖 有 
率 频 率 流 混 击 穿 电压 击 穿 电 压 出 穿 电 上 压 
产 (BR)CB0O 斑 C5RycEO 矿 ( BR) 已 BO 
Pcew fr |Frceg|j zl rcor |7w Tcp Tag 了 BR 
(了 刀 ) (Hz) | (V) | (A) (A) | (OO) | (CCV) (A) (7) | (A) (Y) (A》 
工 3CG21 700 血 80M 150 所 175 15 100 册 15 100 上 4 TI00 此 
2 3CG21A 700 了 症 80M 100 姻 175 T5 100R 15 100 4 100 
3 3CG130AA 700 垃 80M 300 血 175 15 00 4 T00E 
4 | 3CG130A 700 茵 80M 300m | 175 20 | 100R 15 | 100R 4 100 此 
5 3CG130AA 700 了 80M 50t 如 | 300 姻 ? 100 几 4 100 尼 
6 | 3CG130AA 700 姻 80M 300m | 175 20 | 100n 15 | 100h 4 | 100k 
7 3CG130A 700 也 80M 300 钙 175 15 100 入 T00 此 
8 3CG131A 700 弓 80M 300 姻 175 工 S5 100 只 4 T00 攻 
9 3C 20 | 100n 4 100 
10 | 3C 4 
11 | 3C 4 100 上 
12 | 3C 4 T00 
13 | 3C 4 |100k 
14 3C 4 100 上 
15 | 3C 4 100 
16 | 3C 4 100 只 
17 | 3C 2 100 攻 
18 | 3C 4 100 忆 
19 | 3C 4 100 贞 
20 | 3C 4 100 玉 
21 | 3C 4 | 100 此 
22 3C 4 100 上 叶 
23 3C 4 100 
24 3C 4 
25 | 3C 4 100 上 
26 3C 4 100 上 
27 3C 到 100 育 
28 3C 4 100 
29 | 3C 5 100 上 
30 3C 4 100R 
31 | 3C 4 100 展 
32 30C 了 100 尼 
33 3C 4 T00 愉 
34 3C 4 100R 
35 | 3C 4 100 上 
36 | 3C 4 100 只 
37 3C 4 100 几 
38 3C 4 100 上 只 
39 3C 4 100 六 
40 | 3C 4 100 
41 3C 4 100 有 
42 3C 4 100 上 有 
43 3C 4 100 忆 
44 3C 4 100 R 
45 3C 4 100 上 
46 | 3C 4 100 上 
47 3C 4 T00 民 
48 3C 4 T00 北 
49 3C 4 TI00 吕 
50 | 3C 4 100 上 


记 


广 作 六 关上 关 六 Fkohko 
下 王 工 下 下 开工 


下 和 丰 开工 王 开 尼 开关 


广 汪 二 二 上 关上 才 广安 


[| 
区 
上 上 六 定 站 


上 广 请 睛 上 挛 上 
豆 下 王 开 下 苹 下 下 王 下 荆 工 上 有 下 和 下 素 下 下 王 上 是 和 本 至 


工 
相 
工 
工 
了 


(六 ) 


400 


270 
270 
270 

50 
100 
200 
270 

60 
400 
150 
400 


60 
150 


200 
208 
400 
400 
400 
400 
270 


270 
400 


降 压 
亚 CE Jec | 三 pgs 六 cFs 
(Y) (《A) (VD) 《YV) 

10 5 了 工 700 匡 
10 10 了 上 700 了 
10 50 卫 工 600 了 
1I10 50 姻 上 500 坦 
10 50 匡 工 600 伍 
10 50 如 工 600 芭 
10 50 世 工 600 荆 
10 50 珀 工 6000 志 
10 50 好 1 600 地 
10 503zm 1 600 

1 | 100a |900m | 500 卫 
10 50 血 1 600 押 
10 50 也 丰 00 了 
10 50 也 工 600 地 
TI0 50 姻 工 600 
TI0 50 世 工 600 握 
I0 50 了 工 600 匡 
1I0 50 姻 工 600 也 
I0 50 也 于 600 了 
10 50 卫 工 600 联 
10 50 了 1 500 荆 
10 50 联 工 500 隐 
TI0 10 卫 1 700 卫 
10 30 了 如 工 300 耳 
10 50 了 了 二 
T0 T0 了 500 也 
T0 30 卫 1 500 匡 
10 50 了 工 

5 50 了 2 900 印 350 联 

1 114100m | 900m | 500 据 
10 530 了 好 工 600 症 
10 50 卫 工 600 好 
10 10 卫 荆 
I0 10 钙 工 
10 50 了 1 800 联 
10 50 妃 1 800 荆 
10 10 也 工 700 笠 
10 50 了 科 工 600 耿 
10 50 了 工 500 姻 
10 50 嫩 工 600 位 

工 5 了 工 了 

工 3 匡 工 2 

荆 3 所 600 垃 和 

了 5 茵 600 也 工 
10 50 和 工 600 志 
10 50 所 工 600 垃 
10 S50 姻 1 600 也 
10 S0 匡 1 600 匡 
10 50 I 600 刀 .- 
10 


了 B 
(人 A》 


忆 所 
5 1 
10 耳 


10 也 


Tc 
(A) 


350 所 
50 血 
T00 姻 
了 00 血 
100 刀 


IT00 苹 
100 摆 
T00 如 
T00 普 
100 血 


500 垃 
IT00 弓 
100 卫 
100 卫 
T00 姻 


100 症 
100 锯 
工 02 各 
100 也 
100 血 


50 血 
350 茵 
30 所 
50 血 
50 对 


50 也 
00 血 
50 姻 
30 志 
500 姻 


50 所 
50 生 
10 锯 
10 匡 
T00 刀 


工 00 年 
50 王 
IT00 了 
T00 了 
100 和 


5 2 
5 垃 
5 也 
5 垃 
100 卫 


100 王 
100 亚 
了 00 姻 
100 卫 


[ 司 
A4-02B 荆 
A4-02 了 2 
A4-02B 3 
和 A4-02 叶 信 
A4-02B 3 
人 4-02 了 6 
A4-02C 7 
A4-02C 8 
A4-02C 9 
A4-02C 10 
E3-01A | 二 
A3-02B 了 2 
A4-02 阳 13 
A4-02B 14 
人 A4-02B 5 
A4-02B | 16 
A4-023B 17 
A4-02B 18 
A4-02B 19 
A4-02B 20 
A4-02B 21 
A4-028 22 
人 4-02B 23 
A3-07A | 24 
A4-02C | 25 
A4-02B 26 

27 
人 A4-02C 28 
A4-02B 29 
F3-01A |30 
A4-02C | 31 
A4-02C | 32 
A4-02B 33 
A4-02C | 34 
A4-02C | 35 
A4-02C | 36 
A4-02B 37 
A4-02 了 38 
A4-02B 39 
A4-023 40 
A4-02C 41 
A4-02C 42 
A4-02C 43 
A4-02C | 44 
A4-02B 45 
A4-02B 46 
A4-02 了 了 47 
上 4-02BH 48 


A4-02B 49 


50a 1 |600m |310m | 100mm A4-02C | 50 


下 -497 


频 


小 
1.3 硅 PNP 型 


功 


小 


1。 低 
最 特 征 最 最 集 
万 型 大 大 
二 证 全 
功 电 
素 类 率 流 湿 击 竺 屯 扑 
人 矿 (DR)CB0 
区 
三 PCM fT Frcg| Tc | 7cu J 叶 3 
(下 )》 | (Hz | VCA ECA) | VCA) 
1 | 306G1318 | 700 了 m 80M 300 征 175 
2 | 3CG431B8 700 了 a 80M 10 | 50i | 130a 175 | 80 | 300n 
3 | 3CG20E 700m 80M 10 | 50 刀 | 150 如 150 | 40 | 100h 
4 | 3CG3130B 700m 80M 10 | 50m | 300a 150 | 30 | 100n 
5 | 3CG130 台 700 王 30M 10 | 50m | 300 血 
6 | 3CG1308 700 姻 80M 10 | 50 和 | 300 和 a 175 
7 | 3CG131B 70f 弛 80M 10 | 50m | 300 如 175 
8 | 3CG130B 700 血 80M 10 | 50 和 mm | 300am 175 
9 | 3CG3130B 700z | 80M 300 也 200 
10 | 3C6G130B 708 他 80M 300 吕 175 1 35 | 100n 
11 | 3CG1303 700 六 80M 300 姻 170 
12| 3CG3130 引 700 地 80M 300 匡 
13 | 3CG4131B 700ma 80M 300 了 和 200 
1| 3CG3131B 700 80M 300 细 175 
15| 3CG4318 1790m 80M 300 联 175 
16 | 3CG1318 700 80M 300 了 tm 175 | 35 | 1008 
417 | 3CG130B 700 从 30M 10 | 5 和 | 300 血 175 
18 | 3CE41308 798 姻 80M 300 和 mn 175 
19 | 3CG1303 700 二 80M 410 | 50a | 300tm 175 | 40 | 1I00n 
20 | 3CG1308B 700 备 80M 300za 175 
21 | 3CG130B 700 押 80M 10 | 50am | 300m 175 
22 | 3CG131 700 如 80M 300mm 
23 | 3CG131B 700 拉 80M 300 了 和 175 
24 | 3CG4131B 700 严 80M 300mm 175 
25 | 3CG7D 700 茵 80M 10 5 位 | 100 也 1I75 | 40 | 100n 
26| 3CG7C 700 a 80X 300 刀 175 | 40 | 100n 
27 | 3CG35B 700 血 80M 200 和 ma 175 | 35 | 100h 
28 | 3CX204C 700 下 80M 700im 150 
29 | 3CS7C 700 取 80M 150zma 150 | 40 
30 | 3CG7D 700 也 80M 10 | 50m | 100m 150 | 40 | 1008 
31| 3CG7D 700 血 80M 10 | 50m }; 100 和 ma 175 | 40 4100 
32 1 3CG7C 700m 30M 100m | :175 | 40 100n 
33 | 3CG7C 700 秋 80M 70 如 150 | 5 100n 
34 | 3CG7 700 耳 80M 100 姻 175 | 40 100n 
35 | 3CG7D 700 80M 70m 150 | 80 4100n 
36| 3CG20PF 700ia 30M 150am 175 | 40 | 100% 
37 | 3CG21DD 700z 30M 100am 1735 | 40 | 100R 
338 | 3CG20F 7090 了 30M 1 Sm | 80tm 175 | 40 | 100n 
39 | 3CG430C 700 和 a 80M 300m 150 45 
40 | 3CG3431C 700mma 80M 300 了 m 
41| 3CG7 700zm 80M 300 ma 175 
42 1 3CG7D 700 拉 80M 300 175 | 50 100h 
43 | 3CG7 瑟 700z 80M 300 征 175 | 50 | 100k 
441 3CG130C 700 严 80M 300 血 175 
4 | 3C8130C 700 ta 80M 50 和 | 300 卫 
461 3CG1300 708 和 80M 300 了 175| 50 | 100n 
47 | 3CG130C 700m 80M 300 持 175 
48 | 3CG130C 700m 80M 300 了 ma 175 | 50 | 100n 
49 | 3CG4130C 700 za 80M 300mm 175 
50 | 3CG130C 700 知 80M 300m 


- 发 射 航 - 基 极 
击 穿 电 求 击 穿 电压 
矿 (B8R)CEO 广 (BR)EBO 国 
了 Tc 了 
(Y) (A》 (Y ) 《人 太 ) 
30 100 4 100 
30 100 hh 了 100h 
30 TI00 六 4 100 只 
30 100 卫 100R 
30 100 4 100 愉 
30 100 4 I00 必 
310 100p 人 4 100 上 
310 4100 4 100 上 
30 100 攻 4 100 只 
30 100 h 4 100 忆 
30 100 4 100R 
30 100 上 作 100 
30 T00 只 杰 100 
30 100 4 100 有 
30 100 4 100 只 
30 100 4 100 请 
30 100 4 100 
30 100 凡 作 100 忆 
30 T00 只 4 100 
30 | 100p 4 1T00 
30 100 2 100 
30 T00 失 4 100 只 
30 100 上 只 4 100 
30 100 发 4 100 
35 100a 4 100 jh 
35 100 忆 用 100 上 只 
35 TI00 有 了 100 呈 
35 TI00 jh 媳 100 及 
35 100 有 4 
35 00k 本 100 忆 
35 1200 只 才 100 忆 
40 TI00 有 不 100R 
40 100R 4 100 只 
40 TI00 及 才 100 只 
40 00 已 二 T00 站 
40 1006 二 00 呈 
40 T00 愉 本 100 
40 T00 竹 100 只 
40 100 刘 
40 T00 只 才 100 六 
45 100 具 帮 100 只 
45 00 只 手 T00 及 
45 1T00H 在 100 及 
45 100 忆 和 才 100& 
45 100 六 和 TI00 只 
45 4100 禾 TI00 只 
45 100 上 寻 100 世 
45 100 人 4 100 只 
45 100 忆 帮 
45 100 4 100 


retieeree arpeovnno -im counteceustoitaneeeeounaonooa 


全 人 全 
os 


功 这 

集 电 极 

- 基 报 

反 向 和 帘 焉 

也 流 岂 流 盘 娄 

7cp0 | Frcp | 7cgo | 大 cF Ar 矿 CE Tc 

(入 ) (Y) (及 ) 《V》| 也 这 InaX (Y) (A) 
500 刀 TI0 工 几 10 25 270 I0 .350 了 蕊 
500 3 10 工具 10 25 400 10 50 也 
500 3 10 了 及 TI0 30 10 30 了 
500 2 10 工具 10 25 J10 50 弓 
500 卫 310 工具 10 25 10 S0 了 
300 了 0 荆 也 T0 25 T0 50 纪 
300 3 1410 工具 IT0 29 10 30 纪 
300 10 工具 1 25 T0 50 志 
500 卫 T0 工 世 10 25 TO0 S0 mu 
500 荆 T0 工具 I0 25 10 30 十 
500 3 了 0 工 忆 I0 25 10 30 
300 了 0 工 由 TI0 25 410 S0 切 
500 导 IT0 工 几 10 29 JT0 3S0 补 
500 卫 410 工具 10 25 10 30 伞 
5S00 T0 工具 10 25 10 30 所 
500 卫 了 工 甩 10 253 10 50 ta 
3S80 习 工具 10 25 10 3D 呈 
SU00 10 二 了 0 之 3 10 50 
500 导 了 10 二 上 10 25 I0 S0 生 
500 卫 10 工具 了 0 23 270 TI0 50 记 
500 了 T0 工具 410 25 270 I0 S0 地 
308 联 10 工具 10 25 了 0 50 
50D 卫 I0 二 及 10 25 T0 350 二 
500 3 40 工具 并 0 25 270 410 50 也 

于 肌 70 400 10 了 0 地 

500 习 10 王 共 工 号 310 530 ta 
500 荆 T5 5S00 工 站 20 5 30 纪 

此 10 20 号 业 55 400 工 100 和 
500 了 JI 工 共 10 了 5 270 10 30 二 
500 屋 T0 工具 410 70 10 50 印 
500 荆 10 工 苇 10 70 10 50 弓 
500 皇 T0 200 抽 40 20 3 10 30 耳 
5003a 10 | 了 工 上 10 30 60 1T0 5 组 
500 卫 10 500 拭 了 10 50 JT00 10 5 
500 3 JI0 开 芒 40 60 150 10 30 志 
500 卫 TI0 工 反 10 50 10 50 垃 
200 工 TO0 500 屏 10 20 200 T0 10 印 
500 愤 410 芋 肌 10 50 400 工 5 
500 3 10 工 且 1410 25 10 50 二 
SO0 荆 IT0 工 著 10 25 10 30 了 二 
500 愤 10 工具 10 25 10 50 匀 
50033 10 工具 10 30 1T0 50 垃 
500 于 10 荆 入 410 50 T0 50 匡 
500 卫 了 10 工 上 10 25 10 5350 
300 3 10 工法 10 25 10 50 纪 
500 工 T0 寺 革 10 40 200 IT0 50 地 
5003 10 。， 工 拔 10 25 10 50Ia 
500 1T0 工具 TI0 25 I0 50 也 
S00 荆 10 工 站 10 25 10 5f 妇 
500 乓 1I0 工 攻 0 25 10 S0T 


饮 

降 上 屋 
矿 PES 太 cES | 75 
(Y) (Y) (A) 
工 6000 也 10 如 
工 600 搓 10 问 
荆 800 于 TI0 弓 
于 600 姻 10 位 
工 600 世 10 名 
于 600 纪 10 丘 
到 600 全 10 了 in 
荆 600 如 了 0 疆 
了 600 也 0 下 
工 600 二 40 过 
1 6080 卫 了 9 于 
工 60f 10 于 
开 600 世 了 0 组 
工 600 也 TD 红 
1 600 世 人 名 
1 600 严 T0 也 
于 6000 纪 了 生 
上 600 于 了 级 
迷 600 了 人 
并 600 鱼 了 0 组 
下 000 王 记 记 
于 600 翌 了 和 各 
王 600 呈 了 了 各 
了 600 卫 工人 全 
村 500 全 3 芋 
工 300 切 10 卫 
900 忆 350 二 忆 训 
900 王 500 阐 30 辽 
了 500 鱼 乌 
了 500 严 工 0 班 
500 也 10 名 
工 500 妇 5 全 
工 3 所 
了 500 于 号 地 

了 3 到 | 

工 800 伍 10 纪 
工 700 亚 3 人 圾 
上 2 工 王 
工 600 卫 了 所 
1 000 严 10 所 
600 全 10 摆 
工 300 垃 410 丘 
荆 | 500 阵 10 纪 
了 000 钙 10 丘 
工 600 症 10 纽 
1 500 了 10 纪 
于 600 位 10 妃 
上 600 但 了 0 组 
工 600tT 了 0 弓 
人 00 了 0 钙 


和 


降 


JE 
(人 生 ) 


100 联 
T00 地 
400 了 
00 位 
60 过 


08 诏 
100 绊 
100 地 
1D0 切 
TO00 纽 


100m 
100 
100m 
100m 


100 严 


卫 00 好 
工 0 细 
00 乌 
400 纪 
了 0 介 凶 


08 过 
TD09 误 
300 芭 
98 伺 

3 匡 


100 oa 
5B 鱼 
5980 也 
30 隔 
TI0f 对 


T00 所 
30 亚 
30 地 
30 全 


30 印 ， 


T00 全 
50 氏 
号 种 
00 型 
TI00 王 


100 王 
10f 亚 
了 00 亚 
100 亚 
T009 促 


T09 地 
了 DT 也 
工 00 全 
100 二 
J00 二 


和 4-02 了 
A4-02 昌 
A3-07 上 入 
和 3-07 有 三 
和 4-02 了 B 


太 4-02 也 
人 4-02 也 
胡 3-02 甩 
太 4-02C 
A4-02L 


A4-02C 


A4-02C 
和 4-02B 
Ad4-02C 


A4-020C 
入 4-02 昌 
A4-02 也 
入 4-02 也 
和 4-02 如 


A4-02 了 8 
各 4-02 甩 
和 4-02 吕 
全 4-02B 
从 4-02B 


A4-02BB 
各 4-02B 
3-0TA 
六 307 作 
7 


Ad-02B 
上 4-02 且 
各 4-02C 
和 4-02 了 
上 4-02C 


A4-020C 
A4-02B 
A4-02C 
A3-07A 
Ad4-02 卫 


入 4-020C 
上 4-02B 
及 4-02 有 
和 4-02 了 
A4-02B 


A4-02B 
A4-02C 
A4-02C 
02 日 


水 
人 


内 5 二 


序 型 大 大 
散 许 
功 电 
ci fr | Frcegl ic | 1c 
号 号 
(更 ) (Hzy) (YY) | (A》 (A) 
1 | 3CG131C 700 80M 300m 
2 30CG131C 7]0 折 80M 300 如 
3 30CGT131C 700 于 80M 300 但 
4 3CX204D 700 押 80M 700 丘 
弛 3CG7C 700 于 80M 10 5g | 100 仔 
0 3CG21 瑟 700 mt 80M 10 5 位 | 300 垢 
7 3CG7D 700 了 80M 150 和 
8 3CGT130C 700 甘 80M 300 刀 
9 3CG130C 700 癸 80M 10 S0z | 300 志 
T0 3CG14130C 700 人 耳 80M 10 50 坦 | 300 耳 
11 | 3CG130C 7n0 了 80M 10 | 50 竺 | 300 据 
12 | 3CG130C 700 严 80M 300 了 如 
13 | 3CG131C 700 位 80M 300 刀 
14 | 3CG131C 700 于 80M 300 甸 
15 3CG131C 700 绊 1 80M 10 50 垂 | 300 圣 
16 | 3CG7R 700m | 80M 10 | 50m | 100zm 
工 7 3CG130C 700 垃 80M 10 30 苹 | 300 如 
18 | 3CG130C 700 拼 80M 10 | 5 列 血 | 300 和 
19 3C G21 下 700 血 80M 10 5 全 | 300 纯 
20 3QCG130C 700 印 80M 300 地 
2 3C6G130C 700 志 80M 300 生 
22 | 3CG130C 700 刀 80M 300 耳 
23 | 3CGG130C 700 刀 80 了 4 300 刀 
24 3CG130C | 700 血 80M 了 0 50 生 | 300 姻 
25 | 3CG131C 700 生 80M 300 乌 
26 3CGI131C 700 纪 80M 1I0 50 妞 | 130 组 
27 | 3CG130 700 血 80M 10 | 50m | 300 征 
28 | 3CG130C 700 志 80M 300 皇 
29 3CG130C 700 匡 80M JI0 50 妞 | 300 鱼 
30 3CGT130C 700 半 80M 10 50Zm | 300 卫 
31 | 3CG130C6 700 卫 80M 300 血 
32 3CG130C 700 征 30M IT0 50 世 上 300 姻 
33 3CGL31 700 刀 80M 10 50z | 300 陡 
34 | 3CG131C 700 切 80M 300 联 
35 3CG131C 700 垃 8S0M 300 卫 
36 | 3CG7C 700 卫 80M 70 了 
37 30CG7D 700 握 80M 70 也 
38 | 3CG13I 700 如 80M 70 卫 
39 3CG13T 70 丘 80 了 M 70 卫 
40 3C 避 2L 瑟 700 癸 80M 100 地 
4L 3C613 700 地 80M 10 所 70 锯 
42 | 3CG20 700 姻 80M 10 | 50 血 | 150 了 
43 3CG131 700 二 80M 6 50 薪 | 2080 切 
44 3CG20G 700 据 80M 10 50m | 150 们 
43 | 3CG7 也 700 疆 30M 工 5f 和 
46 3CG130D 700 志 80M 300 耳 
47 3CG131D 700 地 80M 300 邯 
48 3CG7 马 700 乌 80M 19 50 弓 | 100 鲁 
49 3CG7 瑟 700 所 80M T10 50 生 | 100 丘 
5 | 3CG7 孔 700 纪 80M 10 5 | 100 匡 


-一 


seerr se 


最 


175 
175 
173 
173 
173 


173 
I75 
了 75 
173 
175 


173 
175 
175 
175 
175 


了 75 
179 
150 
150 
150 


150 
50 
4951 
开 75 
173 


集 电 极 
- 第 报 
击 穿 电压 
六 (BR)C8O 
7cz 
(Y) (人 A) 
50 4100 8 
50 IT00A 
45 100 h 
50 
50 90 只 
45 100 线 
50 100 
60 1T00 册 
45 100 只 
510 T00 
80 T60R 
80 T00 忆 
60 100 忆 
5 人 100 刀 
50 100 
0600 TI00 上 
60 T00 及 
50 I00 只 
60 100h 
60 | 100p 
6 100 只 
60 TO00 站 
60 
60 了 00 刀 
6 T00 其 
7 工 00 只 
7f 100 此 
78 100 


频 小 
1.3 硅 PNP 


功 
小 


型 


梨 出 机 | 用 身 放 


- 发 射 角 - 基 极 
击 穿 电站 击 穿 虫 上 在 
(BR)CEO 矿 (BR)EBO 
TCFE 了 及 
(Y) (A) (Y) (人 A) 
45 100 只 4 100 其 
45 IT00 忆 4 100 上 
45 1060 只 纪 100 只 
45 1T00 4 100 上 
45 T00 只 4 100 
45 00 上 4 80 上 
45 胡 
45 100 沁 3 100 六 
45 100 只 了 100 必 
45 00 上 在 了 00 忆 
45 100 也 4 1341008 
45 1100R 村 T09 县 
45 100 上 5 180 具 
45 100 只 4 100 及 
45 100 上 4 1400 攻 
45 100 只 帮 100 六 
45 100 愉 不 100 有 
45 100 忆 4 T80 
45 100 只 生 100 R 
45 100 上 4 L00 上 
45 100 只 4 100 
45 T00 上 8 人 100 避 
45 100 上 4 100 有 
45 100 了 TI00 用 
45 J00 只 4 100 恨 
45 100 只 4 T00 只 
45 TI00 只 T00 只 
45 100 BR 才 100 及 
45 IT00 R 4 T00 只 
45 T00 只 4 100 上 
45 100 其 4 100 也 
45 了 100 请 2 00 所 
45 T00 县 4 TI00 也 
45 1L00 4 00 R 
45 了 00 县 4 100 半 
50 100 半 100R 
530 100 有 4 100 攻 
50 T00 上 吕 了 T100 琴 
50 100 只 帮 100 几 
50 100 及 帮 00 几 
530 100 才 T00 
50 100 册 4 T60 六 
50 180 此 才 100 上 
S0 400 此 二 100 有 
39 二 100 其 
35 100 也 9 T00 忆 
559 TI00 此 号 T00 
”6060 100 在 T00 只 
6 100 只 妃 180 hh 
60 100 上 4 100 世 
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反 册 截止 反射 截 目 卜 
中 流 岂 流 系 数 降 卜 堪 
ca8o | Frcp | Tepgo | Fe 皮 厂 cE Ze 矿 55S jcags | 1 Zic 
(和 A) 〈YV) (A) (V)》 | 地 刘 InaX 《VY) (A)》 (Y) 《六 ) 《A) 《A) 
主 
500 苹 140 工具 了 0 25 TI0 50 也 芋 000 再 0 所 | 100 据 
500 刁 10 工具 10 25 10 50 王 工 600 了 芋 10 包 | 100 卫 
500 芋 1T0 工 革 TI0 2595 10 50 世 工 000 他 10m | 100 
3 此 I0 20 避 TI0 59 400 于 了 0 地 工 500 t 509 | 500 钳 
工具 50 400 10 了 8 弓 500 2 5 王 50 芋 
500 芋 10 工具 10 30 40 工 3 弓 600 障 于 了 工 全 5 二 
500 荆 10 工具 10 25 2790 10 30 鱼 工 500 生 3 纪 30 钙 
500 芋 10 工具 10 40 150 I0 50 弓 荆 500 年 了 0 和 鱼 | 100 钮 
500 10 王 攻 10 25 10 350 纪 工 600 于 10 钙 | 100 卫 
500 工 10 王 上 TI0 25 10 5 位 000 王 10 乌 | 100 征 
300 工 10 开具 10 25 10 50 征 于 600 和 0 所 | 100 王 
9500 芋 10 于 10 40 180 TI 50 芭 600 位 10 芋 | 100 志 
500 工 10 工具 I0 40 15f0 10 350 了 工 600 焉 T0 刀 | 100 了 
3S00 工 10 工 上 用 TI0 40 180 10 50 志 600 下 10tm | 100 皇 
500 联 10 工具 T0 25 10 50 地 600 生 0 刀 1100 姻 
500 芋 了 10 300 3 10 23 270 10 50 全 工 500 垃 S 弓 530 王 
500 卫 T0 工具 0 25 270 10 50 蕊 理 600 伍 40 刀 | 100 纪 
500 工 10 工具 10 25 10 5 二 灿 600 王 了 0 了 蔬 | 100 卫 
500 芋 10 工 及 10 30 460 工 5 世 600 也 工 工地 3 
500 1T0 了 用 10 25 270 10 50 王 工 600 了 芋 10 包 | 100 圣 
500 世 10 工业 10 25 10 50 虽 工 600 皇 10 钮 | 100 纯 
500 工 10 于 具 10 25 10 5 人 1 王 荆 600 也 10 钥 | 100 印 
300 甘 10 工业 10 23 270 10 S0 工 000 志 10 了 | 100 皇 
500 世 10 工业 10 25 400 10 50 地 工 600 坦 410 鱼 | 00 取 
300 于 10 工具 10 25 270 IT0 509a 二 600 卫 T10 卫 | 100 皇 
500 工 10 工 及 I0 25 400 10 350 9 工 600 匡 30 钮 | 100 丘 
300 芋 10 工具 10 25 10 50 地 于 000 位 410 了 | 100 耳 
500 也 10 于 上 TI0 253 10 50 卫 业 600 纽 10 包 | 100 坦 
500 芋 TI0 工 届 10 25 10 50 王 600 地 10 包 | 100 颈 
500 芋 10 开具 10 25 TI0 50 搓 工 000 握 40 鱼 | 100 卫 
500na | 310 工具 10 25 270 10 S0 志 工 600 | 10 廿 | 100 严 
5003 | 40 工 上 10 25 270 10 50 二 工 600 得 40 所 | 100 志 
500 芋 10 工具 I0 25 10 5 二 于 600 荆 10 开 | 100 卫 
300 于 10 工 共 10 25 10 3 地 于 600 位 410 1 100 二 
500 妃 10 工具 10 25 270 10 50 也 工 600 下 1310 鱼 | 100 和 好 
580 苹 10 工具 10 30 60 10 50 纽 工 000 伍 5 地 50 世 
500 3 10 工 必 310 60 30 10 50 搓 工 600 十 5 班 50 阻 
500 工 10 了 十 攻 10 40 10 10 色 工 工 专 10 卫 
300 卫 10 工具 10 40 10 10 卫 工 工 垃 T0 刀 
200 3 10 500 工 10 20 200 10 10 荆 于 700 拼 3 所 50 匡 
500 卫 410 工 半 10 40 10 10 卫 工 600 撕 了 了 钮 9 组 
500 10 工 甩 10 30 10 50 地 工 800 和 0 妮 | 100 卫 
500 半 10 工具 10 25 10 10 也 工 500 地 工 志 | 了 0 所 
5080 联 10 工 上 用 10 30 10 50 拉 工 800 王 10 钮 | 100 鱼 
500 芋 10 工 共 10 25 2710 40 30 所 古 300 掺 5 地 50 组 
500 工 10 工具 10 40 150 10 50 工 500 地 10 血 | 100 刀 
3500 19 荆 且 10 40 150 10 50 全 工 680 也 10 | 100 好 
500 了 屏 10 工具 10 50 410 50 蕊 工 5800Tn 10 | 100 垃 
500 10 于 卫 10 50 TI0 50 所 500 二 0 和 | 100 了 
工具 10 50 400 I0 0 二 500 反 3 瓜 50 垃 
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碍 如 
人 4-02 吾 工 
A4-02B 2 
A4-02BB 3 
了 3-01A 4 
有 4-02B 与 
A4-02 了 避 
A3-07A 7 
A4-02C 8 
和 4-02 了 9 
A3-07A T0 
A3-07A_ | 1 
A4-02B | 12 
A4-02C 13 
A4-02B | 14 
A4-028B 15 
及 4-02 如 T6 
A4-02 了 8 | 7 
A3-02B | 48 
A4-02C | 16 
A4-02 加 20 
Ad4-02B 2 
和 4020C 22 
人 4-02 了 23 
Ad4-02 也 24 
及 4-02 耻 25 
太 4-02 吾 26 
A4-02 了 B 27 
A4-02B 28 
A4-02 引 29 
人 4-02B 30 
A4-02 卫 31 
A4-02B 32 
A4-02B 33 
A4-02 了 有 34 
A4-02B 33 
A4-02C 30 
A4-02C 37 
A4-02B 38 
A4-02C 39 
A4-02B 40 
A4-02 了 83 | 41 
A4-02B | 42 
A3-07A 43 
A3-07A 44 
A3-07A 45 
A4-02C 46 
A4-02C | 47 
A3-07A 48 
A4-02B | 49 
A4-02 了 B 530 


王 -501 


1.3 奉 PNP 型 小 


衣 特 征 最 | 最 | 集 电 和 柜 | 集 电 和 弧 | 发射 极 
序 型 天 浆 
斌 多 前 - 扩 ' 于 沁 昌 
获 许 基 伏 | 发 身 极 人 基 极 
切 也 
染 籽 素 流 温 韦 窗 世上 压 得 穿 电压 击 罕 电压 
人 矿 CBR)CBO 矿 (BR)CEO 矿 CBREBO 
尼 PC fr |Frcg|l rc | rc | Tu 人 Tcg 了 BE 
(机 ) | (Hz | VD AIOA DC CA VD CA) CT | (A) 
ER | ee | | 和 _ 
1 38G20G 700 锯 80M 10 引 | 80m 173 | 60 | 100R 50 | 100n 4 |100R 
2 3fG7 匡 700 押 80M 70 了 aa 150 | 70 | 1008 6 | 100p 4 | 100 
3 3CG7R 700 阵 80M 100m 175 | 60 | 4100 60 | 100n 4 | 100 
4 3CG7RE 700 细 80M 100 175 | 60 1 100A 60 | 100m 4 | 100 中 
5 3CG7E 700 了 a 80M 70 呈 150 | 70 | 100n 1 00 | 31008 4 | 100 
1 
6 30G20G 700 卫 80M 150 所 175 | 60 1008 60 100 4 100 此 
7 3CG7E 700 姻 80M 150 症 150 | 70 65 | 
8 3 CG7 700 卫 80M 10 Sam | 70 和 175 | 70 | 100 70 | 100n 1 4 13008 
9 3CG7E 700 耳 80M 70 荆 1475 | 70 | 1008 70 | I00p 4 100 
10 | 386G7E 700 了 a 80M 70 了 175| 70 |100k 1 70 | 310 4 | 008 
1| 30cG35C |700m | 80M | 
12 | 30C0G23 了 已 700za 30M 150 甸 1530 | 73 | 100p 70 | 109 5 1 4100 有 
13 | 3CG23 民 700 血 80M 150 茵 150 | 85 | 100h | 80 | 1008 引 100 电 
14 | 30G323G 700 了 m 80M 150m 150 | 9 | 100n 90 | 100p 3 | 100 关 
5 3CG35D 700 刀 80M 200 饶 175 | 120 | 1008 120 | 100R 5 上 00 此 
16| 3CG355E 700 卫 | 80M 200 上 175 | 150 | 100m | 150 | 100R 5 | 400 
17 | 3CG35F 700 了 80M 200 和 ma 175 | 180 | 100n | 180 | 100h 5 | 00 疾 
18 30G35G 700n 80M 200 症 175 | 220 | 1008 | 220 | 100k 5 100 琶 
19| 3CG20A 700ia | 100M 100a 175 415 | 100 4 | 100m 
20| 30G20B 700m | 100M 100m 175 15 | 100n 4 |3100n 
21 30CG21A 700m | .100M 200 掺 175 415 | I00 到 100R 
22| 30G218 700a | 100M | 200m 175 15 | 100h 4 |5100p 
23| 3CG71IA |700m | 100M 400m | 175| 1415 4100 1 | 100k | 4 |3100k 
24 | 3CG71A 700o | 100M 400 严 150 | 45 | 200h 1 |200h ;4 12008 
25 SC305A 700 纪 T00M 100 卫 150 15 | 100R 15 | 100P 了 100 六 
26| 3CG718 700 妈 | 100M 10 | 30m 1 400m 175 | 18 | 100n 18 | 100n 4 1300 上 
27 | 30G71B 700za | 100M 10 | 30m | 400am 150 ， 148 | 100P | 8 | 100R 4 |300R 
28 | 30G71A 700m | 100M 700 姻 175 | 20 1100k 20 | 20 当 400 有 
29| 30G71B 700mm | 100M 400 十 150 | 20 | 200k 20 | 2008 4 | 200R 
30| 3CG7f1G 709m | 100M 10 |30m 1400m | 4735 23 | 100 25 | 100h 4 | 100m 
31| 3CGG71C 700z | 100M 10 | 30m | 400m 1S0 | 25 | 100p 25 | 400 4 | 00 
32 SG305B 700 呈 | 100M 100a ) 150 | 25 1 3100 25 |100 4 |100p 
33 | 30CG7A 700z | 100M 100m 1 175| 30 | 4100 30 | 100h 1， 4 | 1008 
34 | 3CG7A 700 和 | 100M 130 匡 175 | 40 | 100R 30 | 100 4 | 1I00p 
35 | 30CG7B 700a | 100M 100 姻 175 | 30 | 100R 30 | 100h 4 | 100 上 
36 | 3CG78B 700a | 100M 150 细 175 | 40 | 100R 30 | 100k 4 | 00 
37 | 30G13A 700 生 | 100M 100aa 175 1 30 | 100 4 | 500 
38 | 3CG20C 700 习 | 100M 100 血 175 30 | 100h 4 | 5309 
39| 30G20D 700aa | 100M 100m 173 30 | 100n 4 | 100 
4 如 | 3QG21C 700 包 | 100M 200 血 175 30 | 100P 4 | 300 
4 3cG2D |700m | 100M 200m | 175 | 30 | 400n 4 | 100R 
42 | 30CG71B 700oa | 100M 400 血 175 | 30 | 400 只 30 | 100u | 4 | 100 
43| 3CG71C 700 刀 | 100M | 400m 150 | 3 209 了 30 | 200h 4 20 
44 GP35-1A | 700m | 100M 200 耳 35 | 100 35 | 100n | 4 | 400 
45 GBP35-1A | 700om | 100M 200 了 和 33 | 1004 35 | 100 4 | 100P 
46 SC305C | 700m | 100M 100 了 150 | 33 | 100 1 35 | 100h 4 | 100R 
47| 3CG7C ，| 700a | 100M 1 和 0 也 175 | 50 | 100n 40 | 100p 4 | 100m 
48 | 306G7 700o | 100M 150 王 175 | 3S0 | 4109 呈 40 | 100pP | 4 | 100 电 
49 | 30CG71 700 刀 | 100M 700 王 175 | 4 妇 | 109 40 | 100n 引 | 100 县 
50| 3CG71D 700m | 100M 400 地 150 | 40 2004 | 40 | 200 4 | 2008 
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可 人 相 
率 至 极 启 
功 训 三 极 管 
人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
焦 电 极 集 报 岂 流 前 也 利 
外 地 
- 基 箭 - 发 对 琉 ， | 
7 放 大 
上 肥 商 蕉 站 反 癌 演 焉 起 
纪 流 省 这 系 数 陈 中 党 
2 | 全 本 
1c80 | Jrcp | 1cpgo Fe AFRE rcpB1 1c | 六 sgs cp 0 Tc | 
攻 好 
(在 》 (Y ) 《上 《YY)》 | 切 ia DLR 式 (YY) 〈《A) (V) (VD) (入 ) (人 A) 
ee 呈 -0 人 SR 了 
JU 也 10 也 并 0 30 400 了 | 了 委 工人 3 全 A4-02C 工 
300 10 上 40 30 60 10 30 征 T 也 50 生 Ad4-02C 人 
500 屋 10 30 于 10 20 5 了 0 3 芋 了 3 雪 3 3 人 过 入 4-02 甩 3 
SQ0 共 10 500 弓 0 50 :4100 10 350 志 工 300I 了 地 3 人 名 A4-02 呈 人 
3S00 于 10 半 10 00 T50 T0 S0 纪 二 3 50 十 A34-02C 9 
500 全 T0 工 电 0 30 1 50 垃 工 避 DD II J0 昌 | 1LD0 及 4-02PD 6 
300 卫 10 荆 此 10 25 270 10 30@m 1 3500 生 S 9 sm | 入 4-07A 7 
5S00 租 10 工具 了 0 计 10 5 卫 工 600 钙 了 坦 50 钙 上 人 4-02 甩 3 
3S0 人 0 卫 TD 工 吕 他 39 6 | 10 3S0 组 [1 690 王 避 3 有 三 A4-02C 日 
500 卫 区 工具 了 60 TS50 10 30 年 690 丘 5 组 5 呈 太 4-02C 10 
500n | 415 1500a 1 | 20 5 | 30 下 19gm |330m | sm 50 一 A402B | 1 
300 3 10 工具 T0 40 了 50 10 了 00Q 妈 了 510U im | 100m | 入 4-020C 工人 
500 卫 了 | 工具 10 40 150 了 0 100 对 工 300 呈 102 | 100 了 |， 4-020C 了 3 
500 Ta T0 工具 10 40 了 T50 寻 了 0DD 匡 工 5 站 有理 卫 得 | T00a 上 4-02C 了 4 
500 15 300 5 20 9 3530 了 匡 900 ma 3590 二 5 纪 | 30 二 入 4-02BB 3 
5 人 0 人 六 工 5 S01 工 5 20 9 3S0 1 900 纠 38S0 纪 号 王 30 | Ad4-023 :16 
500 13 | 500a 15 20 S 30 和 上 900m | 350 呈 3 和 (30 所 入 4-02 且 了 7 
300 卫 1T5 | 3003 15 纪 5 50m | 900 呈 330 丘 5 | 50 呈 A4-02838 | 18 
工 i 10 工具 10 30 10 10 吓 工 309 it 纯 镁 3 亚 A4-02DC IT9 
工具 了 10 二 忆 IT0 50 10 10 联 工 3 世 纯 避 3 还 A4-02C 20 
工具 10 工具 10 30 了 10 TI0m 工 | 500 弓 3 50 还 A4-02C 21 
工具 10 于 及 10 50 J10 10 了 工 300 也 Sm 30 呈 入 4-02C 22 
了 点 10 5 及 JI0 235 370 了 50 卫 上 .2 800 鱼 2 红包 | 200 坦 太 4-02C 但 23 
10Y 10 50 已 10 40 240 10 S0zE | 1.2 1.8 20m | 200@ A4-02C 124 
500 习 10 工具 10 25 270 10 工地 2900 忆 500 王 10a | 100 呈 A3-07A 25 
了 工具 10 3 六 TI0 20 200 T0 50 过 工 .2 800 生 20 本 | 200 王 A4-028 26 
工具 IT0 号 用 10 40 200 1T0 350 地 5 800 全 20 鼠 200 卫 A3-07 入 27 
二 此 10 5 10 30 芽 300 和 地 汪 500 过 350 | 500 玛 Ad4-02C 28 
工具 10 号 及 10 40 240 JU 30 刀 工 .2 1.8 20 刀 | 200a Ad4- 上 2C 29 
工具 1I0 5 册 1I0 20 200 10 50 地 工 .2 300 己 20 志 | 200 钙 和 4-023 30 
工具 10 S 10 40 200 10 50m | 工 .2 800 和 | 20 生 | 200m 乓 3-07A_ 131 
500 也 10 了 只 10 25 270 T0 工地 900 ia 300 节 T0 和 锯 | 100 伍 FE3-01A 32 
500 3 1 300 所 10 30 10 50 圾 工 5300 fa 与 到 呈 0 雪 A4-02C 33 
500 3 IT0 有 10 20 2 50 ta 工 500 也 3 了 530 圾 A4-02C 34 
500 屋 10 500 荆 10 60 T0 30 阻 了 500 纪 3 这 350 钙 A4-02C 35 
5008 0 10 了 用 10 40 2 50 二 生 500 生 5 志 50 卫 A4-02C 36 
工具 10 工 六 10 30 10 10 缮 工 500 弛 这 50 红 A4-02C 37 
工具 410 了 只 10 30 10 10 也 工 500 了 Da 5 了 30 坟 A4-02C 38 
工 h 10 工 儿 10 50 T0 10 联 了 3500 地 5 专 530 志 A4-02C 39 
工具 10 工 及 10 30 40 10 如 工 500 邓 呈 地 50 理 A4-02C 40 
工 从 10 荆 必 T0 50 10 10 了 如 工 500 呈 5 世 50 了 症 A4-02C 41 
荆 攻 10 工具 10 2 270 10 50 联 下 沁 800 地 20 王 」 200 二 A4-02C 43 
了 及 410 5 肯 了 40 240 10 506 全 这 .8 20 王 | 200 耳 A4-02C 43 
工 0 丑 TS3 了 00 于 15 20 30 10 10za | 350 弓 工 垢 10 志 Ad4-02C 44 
T00 扫 了 5 了 00 3 了 5 30 工 20 IT0 IO 了 3350 二 工地 0 也 A4-020C 43 
5090 也 10 工 六 I0 25 271 10 了 了 王 2000 垃 SUU 全 10 纽 | 100 鲁 FE3-01A 146 
500 屏 10 工具 1I10 80 2 50 垃 工 500 茵 呈 韦 510 弓 和 4-02C 47 
500 联 10 工具 了 40 20 了 50 所 工 500 经 3 人 SO 纪 有 4-020C 48 
丁目 10 号 了 0 30 工 300 征 工 500 50 人 给 | 500 二 A4-02C 49 
于 所 了 0 六 10 40 2480 10 1 50 了 如 本 ,了 了 了 , 曙 归 站 | 290D 征 有 4-02P 50 
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人 小 广 vv 


~3 心 vv 
名 引导 加 闻 四 加 局 口 


7 下 


人 有 罗网 有 
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| 
1 
Co 
之 
ME 


700 钳 
700 地 
700 迎 
700 芋 
780 地 


700 奸 
700 钙 
700 鱼 
700 匡 
7800 所 


700 王 
7014 坦 
700 了 艺 
700 匡 
700 地 


700 纪 
700 匡 
7b0 地 
700 纪 
700 王 


700 如 
700 吧 
700 匡 
700 缮 
700 耳 


700 弓 
700 匡 
700 纪 
700 严 
700 位 


700 王 
700 荆 
700 王 
700 二 
700 王 


700 匡 
700 世 
700 色 
700 匡 
700 妃 


700 刀 
700 耳 
700 垃 
700 纪 
900 所 


700 呈 
700 扣 
700 弓 
700ma 
700 缮 


颈 


7 
《五 z) 


100M 
100M 
100M 
100M 
了 00M 


100 刘 
100M 
100M 
100M 
100M 


100M 
T00M 
100M 
100M 
I00M 


1400M 
100M 
100M 
00 这 
00 了 时 


00M 
00M 
00M 
00 以 
00M 


1T00M 
100M 
100M 
100M 
100M 


100M 
100 过 
100M 
100 了 
100M 


100M 
100M 
100M 
100 了 M 
100M 


100M 
1T00M 
100M 
100M 
100M 


凡 片 


世 二 请 本 性 


TI0 
10 


10 


1. 低 


频 


入 电机 | 六 是 挤 


大 僻 
多 总 
许 人 基 极 
它 王 
电 交 呈 
罕 流 温 击 罕 电导 
广 (5R)Ca0 
Tc | 7cw | Tuw 7 
(和 扣 ) 《A) (PP)》 (CCV) (入 ) 
30 生 | 400m 75 40 100u 
30 也 | 400 了 如 150 40 J00 忆 
30 饵 | 700 联 175 45 100 只 
30 锯 | 700 扭 175 45 TU0 
309m | 700 了 175 45 1T00 及 
100 也 75 
100 地 175 
200 组 T75 
200 茵 175 
400 伍 T75 45 TU00 上 
T100 也 150 
100 取 75 50 100R 
100 地 173 50 100R 
150 了 175 60 TO00 及 
5 人 开 175 60 100 
T00 和 175 
300 了 150 00 4100 
100 严 150 60 100 必 
300 所 150 70 100 了 Hb 
100 地 150 70 T00R 
加 世 | 200 匡 175 
20 刀 | 300 锯 T75 
700 所 175 60 J00 
100 丘 1735 70 100 
| 00 丘 175 70 TD00D 
1T0f1 所 1T75 
200 了 Ia 70 100 已 
200 荆 70 T00 愉 
300 mt 150 75 100h 
300 了 150 85 100 只 
5 茵 T50 80 100 忆 
| 750 廿 1475 80 100 愉 
1I00 茵 150 95 :00 hh 
100 荆 175 
700 了 175 | 100 100 中 
100 地 175 |. 10S TD00 忆 
100 卫 175 
了 30 乌 150 | 110 T00 
5 | TI50 弓 175 | 150 T00 岂 
100 荆 150 | 100 100 有 
20 巴 | 200 了 175 
20 卫 | 300 押 175 
100 匡 175 
200 好 IT20 100 R 
200 志 120 190 具 
5 | T50 了 175 | 180 100 
T00 9 150 | 140 100 比 
T00 匡 175 | 145 100 也 
100 匡 175 
如 刀 | 200 了 王 175 


-发射 极 
广 sBR)CEO 
Tc 

(Y) | (A) 
40 J100 只 
40 J100 只 
45 100 芭 
00 电 

不 5 00 
和 100 只 
才 5 400 只 
间 吕 100 只 
了 5 100 只 
了 5 100 具 
45 T00 
30 100 只 
30 100 
50 100 忆 
5f 00 
50 100 忆 
50 100 世 
50 100 
60 100 册 
00 100 几 
60 100 忆 
60 100R 
60 100 
70 1008 
70 100 只 
70 100 呈 
70 100 
70 100 上 
70 100 岂 
70 T00 
70 100 只 
8S0 [00 
8&85 100 上 
90 T00 必 
JU0 100 只 
100 了 00 只 
L00 100 也 
100 TO00 只 
100 100 用 
100 100 只 
100 | 100n 
100 100 
120 4100 已 
120 T00 肌 
120 100 卫 
140 J40f0 疙 
140 1089 电 
了 410 4100 贡 
i4 100 上 
140 100 


小 
1.8 硅 PNP 型 小 


功 


发 射 级 


击 穿 电工 
矿 (5R)E5O 


了 TBB 
(Y ) 


届 人 人 人 关 人 人 和 信心 人 人 《人 人 人 和 人 人 in G 入 心心 心 生 六 必 心心 和 心心 心 江 
记 s 
4 
ie 
开 


三 极 


率 三 

焦 电 和 极 
- 基 似 
友 轴 裁 止 
忆 流 

LC50 |， 大 CC 

(《A) (CY ) 
工 及 10 
工具 10 
工 必 10 
2 T0 
及 10 
工具 10 
工具 10 
上 10 
工具 TO 
工 愉 10 
3S00 了 I0 
500 习 10 
30f 愤 T0 
500 也 10 
500 3 10 
工 卫 10 
300 卫 10 
500 工 10 
于 上 10 
5003 10 
工 上 30 
1 上 30 
工 册 10 
500 卫 10 
5300 刁 410 
于 芭 10 
100 皇 T5 
100 卫 15 
工具 10 
站 儿 10 
300 了 10 
工具 10 
300 六 10 
工作 10 
工具 410 
300 愤 30 
工 县 30 
5300 了 了 0 
50 卫 30 
S00 卫 30 
计 用 3f 

工 上 30 
有 10 
T00a 二 5 
1003 工 9 
500 刁 30 
500 卫 30 
500 刁 30 
”工具 30 
了 只 30 


极 管 


集 电 级 
- 发 射 极 
反 向 截止 


| 作 
区 
一 
Se 


Cn 
人 
产生 富安 产 庆 天 关 天 Wi 产 恬 


《 岂 
和 


皇 素 上 避 于 王 空 下 上 晶片 下 王 下 开工 下 至 苹 下 于 
ia 
忆 


《只 KR 
> C 
FF 


负片 衬 正 
呈 > 
二 


FF 己 
记 
Km 汪 > (Dm 一 一 ) 王后 避 书 Whokto 


之 


世上 开 下 芋 下 和 吾 下 开 王 工 尼 至 素 昌 上 下 
上 上 
它 


二 所 Fi FF 上 请 王 上 > 


hh 
2 


io 上 广 王 王 上 
至 这 下 和 
Ke 
它 ? 


人 
已 
已 流 前 饱 
疝 
起 类 
系 数 活 革 
虽 

已 厂 C ZrC 六 555 jcCES | 2 
iin Ia8 式 《YV) (及 ) (YY) (V) ( 太 ) 
20 200 10 5S0 王 工 .2 800 实 20 误 
40 200 10 50 考 二 800 王 20 弓 
20 200 汪 300 了 蔬 工 500 oa 0 荆 
20 200 工 300 弓 500 级 50 乌 
20 200 工 300 二 和 500 巧 5 站 妃 
30 10 T10 匡 了 500 了 王 5 也 
S0 10 10 卫 了 500 3 3 雪 
30 了 0 10 组 工 500 弓 5 呈 
50 10 10 芭 了 300 纪 5 蕊 
和 2710 10 50 汪 淘 800 弓 20 坦 
25 270 10 了 世 900 色 300U 严 10 兽 
30 10 50 弓 工 5090 如 5 氏 
60 410 S0 二 】 500 Am 3 王 
40 2 5 凶 荆 500 王 5 乌 
80 了 5 了 上 500 二 号 乌 
30 I0 T0 巴 香 500mm 5 志 
40 150 410 30 王 了 300 地 区 0 所 
40 150 10 50 钥 了 500 也 5 茹 
40 150 40 50 姻 500 匡 10 耳 
40 150 10 50 全 工 500 二 5 弓 
25 270 J10 20 卫 工 8U0 也 10 了 
25 270 5 200 匡 .2 工 20 纯 
30 上 300 卫 下 500 垢 50 二 
30 JT0 50 廿 工 500 瑟 5 切 
60 了 0 50 卫 500 匡 呈 也 
30 了 1 吉凶 工 500 拉 3 癸 
20 30 410 雪 匡 330 地 了 全 
30 120 10 吉 耳 350 了 二 二 
40 150 10 50 所 工 500 血 10 缮 
40 150 10 50 也 工 500 聘 10 炙 
60 3 4100 耳 荆 500 邢 了 0 荆 
310 了 300 问 上 500 姻 50 蔬 
60 3 100 匡 工 500 所 0 乌 
30 10 匠 血 工 500 匡 5 志 
30 工 300 匡 工 5300 了 血 50 志 
5 10 20 卫 1 500 位 5 地 
25 10 10 了 工 500 廿 工 世 
60 3 400 亚 工 500 了 名 了 匡 
工 3 400 10 5 弓 于 800 耳 工 蔬 
40 150 10 20 耳 了 800 了 5 弓 
25 270 10 20 切 工 800 了 了 0 也 
2 270 5 200 刀 | 工 .2 于 20 志 
30 TI0 10 垃 上 500 二 5 卫 
20 30 10 10 耳 350 王 工科 
30 于 20 10 10 卫 350 也 工地 
15 400 10 5 如 工 800 也 工科 
40 TS50 10 20 纪 工 800 鱼 3 世 
王 1T0 20 垃 1 50U0 弓 马 
25 10 10 所 了 500 了 工 志 
23 270 10 20 芋 工 800 据 10 细 


积 


降 


4C 
(A) 


200 匡 
200 世 
500 匡 
500 地 
500 志 


50 a 
50 
50 色 
50 纪 
200 二 


100 
50 0 
5U0 ia 
30 钙 
50 ta 


50 垃 
T00 所 
50 乌 
100 下 
50 卫 


T00 纪 
200 所 
500 和 
50 地 
S 雪 


50 卫 
工 0 
10 王 
TI00 他 
100 开 


100 邢 
300 匡 
100 王 

50 耳 
300 二 


50 得 
10 了 
100m 
10 姻 
下 症 


100 了 ma 
200 扣 
30 匡 
10 也 
夫 匡 


外 


必 


人 太 4-02 且 
入 4-01 卫 
AL4-02B 
A4-02 了 
及 4-02 晶 


和 4-02C 
和 4-02 
和 4-02C 
太 4-02C 
Ad4-02C 


A3-07A 
A4-02C 
及 4-02C 
有 4-02C 
A4-02C 


A4-02C 
A4-020 
A4-02C 
A4-020 
A4-02C 


A4-02 有 8 
有 4-024 
A4-02C 
A4-02C 
人 4-02C 


A4-02C 
A4-02C 
太 4-020C 
A4-02C 
A4-02C 


人 4-02C 
A4-02C 
人 A4-020 
人 A4-02C 
A4-02C 


人 4-02LC 
A4-02C 
A4-02C 
A4-02 卫 
A4-02C 


A4-028 
A4-02C 
A4-02C 
A4-02C 
A4-02C 


人 4-02 也 
人 4-020C 
A4-02C 
A4-02C 
A4-02B 


下 - 


dr 


505 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


人 


划 o 人 wmRwi 记 


情 王 上 上 上 
wwie 卢 


型 


30CG1821 
3CS180C 
3CG180G 


3CG180G 

GEP35P 
3CGT811 
3CG1821 了 
3U180D 


3CGl80B 
3C G180 阳 

GP35 训 
30 G418S0E 
30CG180 孔 


30CGT180 忆 
CgG180 卫 
G180E 
G180 
)G180EE 


已 品 吕 


G180 忆 
G180E 
G180 玉 
G180E 


们 130 下 
Gd180 匡 
人 180 玉 
G180 卫 
GT180 忆 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
汪 
3 
3 


too mm 办 避 
reeeierereieeieteieieaeieieiele ee 


Eee 
冯 上 
之 
襄 


CO Lo LDLD CO Co 


8 
8 
80 

180 
30 
3CG180F 
3CGH80T 
3LGT180E 


重 -506 


180LE 


RE ER 要 二 EC 
特 通 最 最 | 和 集 电报 
本 
人 允 疝 
| 
电 
类 宁 流 温 | 击 穿 电 扑 
本 Ce 
Jr 广 cP | Tc Tc | 工 TM 7 
(Hz) (了 ) | (A) | ovVy | (CA) 
100M | 410 |」320m |300m | 175 
100M | 10 | 20m |200m |175 
100M | 10 |20m |30m | 175 
100M | 10 | sm| tom 1373 |220 71oon 
100M 100m | 150 | 3480 | 100p 
| 100M 100a | 175 | 485 | To0n 
100M TI00 垃 | 1473 
190M | 146 | 20 生 | 200m | 173 
1n00M | 340 |20m |300m | 3 
100M | 1 | sma|31s0m |135 |280 1100n 
100M 100m | 150 | 220 | 100m 
100M 100m |3475 |325 | 100h 
100M 100m | 375 
150M 100 生 | 175 
150M 100 也 
150M 100 | 175 
150M TI00a | 175 
150M T100mz | 3173 
150M 100m | 275 
150M T00 姻 | 175 
150M 100m | 375 
TOM | 10 |20u | 700m | 25 
0M | 10 |20m |1n00m |175 
150M | 10 | 20m |100m | 375 
150M | 10 |20 生 | 100m | 375 
150M | 10 120m |100m | 175 
150M 100 如 | 175 
9M | 10 1 5]|150m | 375 | 490 | oo 
150M 100m | 4175 
40M | 10 |20m |100m 340 |300 |3100n 
150M | 10 |20m |100 
150M 20 如 | 100aa 
150M | 10 | 20m | TI00m | 175 
150M | 10 |20m |3100m 1175 
450M | 10 |20m |100m |150 | 40 | 0 
450M | 10 | 20m | 100m 
150M 100m | 175 
150M | 10 |20m |100m |1475 
150M 100m | 175 
150M | 10 | sm|1s0m |15 |180 | 100k 
150M 100m | 175 
150M 100m | 175 
TS0OM | 10 | 2320m | 100m |3475 
150M | 10 | 20m | 100o | 475 
150M | 10 |20m1300m | 14175 
150M 100m | 175 
150M 100am 
150M ti06m | 475 
150M 100m | 173 
150M 100ma | 175 


功 


1.3 夸 PNP 型 小 


频 小 
集 电极 
- 发 射 极 
击 穿 电压 

ep?cEO 
TcE 
(YY ) 《 册 ) 
140 1 100& 
180 | 100i 
480 | 100R 
180 | 1008 
180 | 400P 
180 | 4008 
189 00 忆 
200 | 100E 
220 | 100n 
220 | 100R 
220 | 4100 
220 TI00a 
220 | 100p 
1400 | 00 
100 | 1003 
100 | 100m 
100 | 100& 
400 | 400P 
100 了 癸 
100 | 60 
100 | 100n 
400 | 4100R 
100 | 100P 
100 | 100R 
100 | 3400 
1400 | 100m 
300 | 3400 
100 | 3200 
100 | 400 
100 | 100& 
| 100 | 400n 
TI00 | 3400 
!00 | 100p 
L40 | 100R 
140 | 1400 

140 

140 | 41486028 
140 | 100 
140 | 100 有 
440 | 100h 
140 | 100 
440 | 1400 
L40 | 00 只 
140 | :100P 
140 | 100k 
4140 | 100n 
140 100 
14 100 只 
140 | 190 
148 | 100 


发 射 要 


-~ 若 极 


击 罕 由 正 
六 (BR)B5O 


了 如 


(VY) | ( 太 ) 


100 
100 
T00 愉 
T00 
了 00 此 


100h 
100R 
100R 
| 700b 

I00h 


Ca 上 nn 


T00 
革 00 避 
100 

工 王 
4100R 


TI00 也 
TI00 开 
T00 忆 
T00 忆 
T00 必 


100 
了 0 全 用 
00 只 
TO00b 
100 


J00h 


100 
100 上 
108 有 


0 
100 
0 
了 00 电 
1008 


工具 
了 00 
了 89 忆 
T00 
T00 忆 


了 了 00 
100 
60 避 
了 08 已 
TD0B 


人 羡 本 和 往往 拉 人 人 人 和信 人 术 有 人 人 和 人 上 


集 电 极 佘 电 裤 也 流 前 饱 各 
外 序 
-= 基 极 - 发 射 极 向 
放 大 
反问 裁 正 反 向 截止 正 
红 流 也 演 系 数 降 压 降 
Tcso |1Frcs| Tcao | Fe | FFB reg | Tc japs| Fecss | 718 1C 才 _ 
1 了 汪 
(人 太 ) 〈《Y) (A)》 (yy Tamin | max | (YY) ( 太 ) 《六 ) (YY) (A) 〈( 太 ) 
工 共 30 2 有 30 25 270 5 200 姻 工 .2 工 20im | 200 握 太 4-02 人 PC 
卫 芭 30 2 30 25 270 10 20 嫩 工 800t 109 刀 | 100 如 入 4-02 卫 
工 攻 30 2 有 30 25 270 号 200 刀 1.2 工 20m | 200 了 A4-02C 
500 屏 30 工 攻 30 15 400 10 5 了 1 800 工 细 T0 手 和 4-02B 
5S00 羡 30 了 工人 30 40 150 | 10 20 1 | 800zm Sm | 50 也 太 4-02C 
500 30 工 必 30 工 5 410 20 地 了 500 卫 号 和 50 王 A4-02C 
于 所 30 工 放 30 25 I0 10 纽 卫 500z 开 垃 IT0 他 A4-02C 
二 贞 30 2 38 25 270 10 20 匡 工 800 垃 10 位 | 100 姻 和 4-02 
了 上 全 30 2 及 30 25 270 3 200 纪 1.2 工 20 和 如 | 100 押 A4-02C 
500 3 30 工具 30 15 400 | 10 5 1 | 800 工科 10 二 和 4-02 了 H 
500 屏 30 工 芭 30 40 150 10 20 匡 工 800 缮 引 垃 50 专 A4-02C 
500 卫 30 工 必 30 9 10 20 垃 工 上 5 圾 530 了 A4-02C 
工具 30 了 用 30 25 T10 了 0 拉 工 500 锯 荆 雪 10 垃 A4-02C 13 
500 工 30 卫 用 30 25 10 20 了 匡 1 800 纪 3 50 垃 A4-02B 
300 姜 30 工 上 30 工 S 10 20 姻 工 800 荆 与 1 50 葵 A4-02 也 
500 妾 30 工具 30 4 3 10 3 组 二 800 弓 5 垃 50 了 A4-02B 16 1 
500 工 30 工具 30 工 5 10 20 匡 1 | 800z 5m | 30 血 A4-02C IT7 
500 工 30 工具 30 5 10 20zm 工 800 媚 与 所 50 了 王 人 4-02 了 了 T8 
509 荆 30 工 上 30 15 410 20 刀 工 800 弓 志 30 地 A4-02C 8 
500 屏 30 工具 30 15 10 20 了 za 工 800 了 于 5 刀 50 拉 A4-02 避 20 
500 30 工具 30 15 10 20 垃 二 800 了 A4-02B 21 
500 工 30 械 具 30 工 S 10 20 弓 800 二 与 地 50 也 A4-02B 22 
500 全 30 工具 30 25 270 10 20 了 好 于 500 纪 号 志 50 也 A4-02C 23 
500 并 30 工具 30 25 270 10 20 了 全 工 800 锯 工 功 10 地 A4-02B 24 
300 立 30 工具 30 了 5 IT0 20 刀 工 800 亿 3 了 50 二 A4-02 了 B 25 
500 愤 30 工具 30 345 | 10 20 了 1 | 800a 5 专 | 50 亚 A4-02C 26 
500 了 30 1 及 30 工 3 10 20 血 1 | 800 志 呈 二 50 所 和 4-02BHB 27 
309 并 30 工业 30 了 5 400 410 5 人 乌 时 800 世 工 廿 10 二 A4-02 28 
500a 30 荆 攻 30 25 270 1T0 20 所 工 500 地 号 50 地 太 4-02 吾 29 
5060 习 30 工具 38 25 10 20 纪 工 800 所 号 1 50 垃 A3-07 太 3 
500 荆 30 工具 30 了 5 10 20 卫 荆 800 志 号 纪 50 了 年 | A4-02B,，A3-07A| 31 
工具 30 3 1T0 20 征 工 800 切 50 十 A4-02 了 B 32 
500aa 30 卫 用 30 了 5 1T0 20 纪 上 800 匡 3 50 所 A4-02 了 33 
508 3 工具 30 了 3 10 28 细 1 |1800m 5 世 50 荆 和 4-02 了 了 33 
500 了 30 卫生 39 TS 10 20 纪 工 800 耳 号 纪 30 地 A3-07A 35 
500 an 30 工具 3 了 5 10 20 弄 工 800 所 人 50m |A4-02B，A3-07A| 36 
500 30 工 筷 30 3 10 20 垃 了 800 志 号 细 50 地 A4-02 了 号 了 
508 忆 30 工 肥 3f 工 3 浊 20 卫 开 800 包 马 垃 50 了 A4-02C 38 
SO 了 30 工 其 3 2 270 10 20 卫 300 全 中 专 350 过 A4-02 了 B 39 
50@ 工 30 了 有 3 了 3 400 10 St 荆 800 氏 芋 志 10 了 伍 A4-023 了 40 
5090 妃 3 工 共 30 I0 20 志 工 800 生 5 志 30 垃 A4-02 了 4 
50 生 芋 30 工具 31 15 10 20 了 二 于 800 了 5 全 50 过 A4-02 了 42 
500 了 30 工人 及 | 3 于 1I0 20 刀 了 800 纪 节 50 拉 A4-02 了 4 
508 又 30 了 | 30 23 270 TI0 20 生 汪 500 卫 3 志 50 Ta A4-02C 44 
508 卫 30 工具 30 25 270 10 20 下 于 800 于 血 10 记 A4-02B 了 
S00 卫 30 工具 30 25 T0 20 鱼 工 800 了 如 3 刀 50 垃 和 4-02 昌 0 
508 工 30 工具 3 15 10 20 人 地 工 800 地 号 了 50 记 太 4-02 了 47 
50 臭 刁 30 开 耻 39 415 TI0 号 雪 工 800 刀 5 锯 50 志 A4-02 了 了 
5S00 生 30 了 用 3! 工 S 10 20 工 800 所 5 50 二 A4-02C 49 
500a 30 1 昌 30 1 10 20 细 1 | 800 卫 S 珀 | 5 中 开 A14-02 昌 5 


的 marrow 


下 -507 


C 

CC 

C 

C 

CC 
6 30CG180G 
7 3C G180G 
3 3CG180G 
儿 30G180G 
T0 3C G180G 
了 3CG180G 
2 30C G180G 
13 3CG1800 
4 3C G180G 
415 3CG180G 
18 30 Gdl80G 
17 3CG180G 
18 30C G180G 
19 30C G180G 


20 3C G180 忆 


21 3CG180G 
22 30G180G 
23 3C G180H 


24 3C G180 

25 3C G180 互 
26 30C G180 下 
27 3C G180H 
28 3C GT180 百 
29 3C G180 孔 
30 30C G180 百 
31 3C GT180 甩 
32 30C G180 瓦 
33 3CG180 互 
34 30G180H 
35 30CG180 瑟 
36 3C G180 瑟 
37 3C G180 
38 3C GT180 吾 
39 3 180B 
40 30C G180 耳 

CG 


43 30 G180 下 
44 3L G180 互 


45 3C G539 
40 3C G71 
47 8550 


48 3 已 82 信 
49 30 和 82B 
30 X820C 


7 


150M 


了 


150M 


150 


玉 


150M 


150 


150 
150 
150 
150 
150 


150 
150 
150 

50 
150 


130 
150 
150 
150 
150 


150 
150 
150 
150 
150 


150 
150 
130 
150 
150 


150 
150 
150 
150 
150 


150 
150 
150 
150 
150 


150 
150 
150 
150 
160 


250 


WALL 


M 


M 
M 
M 
M 
M 


M 
M 
M 
| 
M 


M 
M 
MM 
M 
M 


M 
划 
M 
M 
M 


对 
M 
M 
M 
M 


M 
人 
M 
忆 
M 


M 
对 
M 
M 
以 


M 
M 
M 
M 
M 


讨 


Eee 


rcg | Tc 
(zy) (VY) | ( 太 )》 


20 节 


20a 
20 征 
20 姻 
20 丽 
20 邱 


5 弓 
20 纪 
20 如 


20 芋 
20mm 
20 也 
20 纪 


20 细 
20 刀 


集 电 极 
- 基 极 
击 穿 他 压 
矿 (8R)CBO 
7cB 

(VD) (入 ) 

100 刀 175 

100 撕 T75 

100z 

1I00 拉 175 

100 生 175 

1T00 175 

T00 了 IT75 

T00 血 175 

100 荆 175 

100m | 175 | 

100 立 1T75 

1T00 姻 4173 

IT00m | 125 | 180 | fo00n 

IT00 姻 173 

100 了 za 了 75 

100 圈 T75 

100 荆 175 

T50 人 了 175 | 220 

100m | 175 

100 血 150 | 180 100 

T00 韦 

100 据 75 

100 耿 75 

100 缮 175 

T00 了 175 

f00 耳 175 

T100 所 17S 

100m | 175 

T00 乌 173 

100m | 175 

100 刀 

100 了 地 175 

1T00t | 175 

T00 如 175 

00 这 175 

100 钙 T75 

T00m | 175 

100 匡 173 

T50 如 175 | 250 100 

100 了 好 T75 

100m | 150 | 220 | 100 

ID00 锯 

100 包 

100 所 175 

300 卫 175 45 

400 弓 175 40 100 

800 了 

700 姻 T7$ 30 工人 乌 

700 姻 175 40 工 世 

700 丘 175 50 了 工 位 


低 


频 小 功 
1.3 硅 PNP 型 小 
集 电 极 发 射 极 
~ 发 射 家 ~ 基 概 
赴 穿 电压 再 穿 电压 
矿 《BR)CEO 矿 (58R)EBO 
7cB 也 
(V) | (4A) 《Y) 《有 ) 
140 工 匡 4 100 上 
180 100 4 芽 志 
180 T00 人 100m 
1] 180 00 只 4 100 恨 
180 | :100R | 1T00g 
T80 了 00 有 4 T00 有 3 
180 工 得 4 TI00 上 
180 | 3100n 4 T00 
180 100 全 TI00 上 
T80 100 下 4 T00 
180 100 1 TI00 愉 
180 100 卢 4 JT00 贡 
180 100 只 4 100 只 
TI80 T00 纪 4 100 闪 
180 100 县 4 00 上 
180 100p 4 100h 
180 T00 上 4 100 只 
180 T00 县 4 100 上 
180 100 4 200 有 
80 100 吕 4 T00R 
1T80 4 T008 
180 TI00 不 T00h 
180 100 4 TI00R 
220 1002 作 100 
220 100 4 TI00 上 及 
220 100& 4 TI00 下 
220 TI00 忆 丰 T00 只 
220 100 帮 100 愉 
220 100 上 人 4 100 
220 100 民 4 工 位 
220 | 100h | 4 100h 
220 100 具 胡 100 mp 
220 100 愉 4 100 愉 
220 100 忆 4 :100 只 
220 工 缮 4 100 只 
220 4 
220 100R 不 ， 100 民 
220 100 4 100 上 
220 | :100 4 T00 
220 100 只 他 T00 
220 100 全 100 
228 4 100m 
220 4 4100 此 
220 190 有 媳 100 宝 
40 5 
40 T00 攻 T100 必 
25 100 忆 6 100 上 只 
20 工 弓 6 100 
30 工 联 6 100 及 
40 工匠 6 TI00R 


率 极 管 
集 电 极 集 电 家 电 流 前 饱 和 困 
- 基 报 - 发 射 执 击 
放 大 风 
反 疯 截 灶 友 甸 截 止 压 
电 流 电 流 系 数 降 压 降 
本 2 
Tcso | Frcp | ycpo | Frcpj -| Frcr C 矿 6ES jcas 118 C 形 导 
(A) | (Y) | CA) (Y) | min max | V) | (CA | (V) (V) | (AI (CAy》 
于 _ 瑟 本 

500 3 30 工 此 30 15 10 20 了 za 二 800ia| 5 折 | 3530 世 A4-02C 二 
300 芋 30 工 用 30 25 10 20 地 工 800 刀 | 5 和 | 50 了 A4-02BB 2 
S00 3 二 失 30 TS 也 20z 工 800 了 | 5$| 50 撕 A4-02 吕 3 
500 30 了 愉 30 15 了 5 地 工 800 志 | 5 了 伍 | 50 位 A4-02 了 E 4 
500a 30 工 30 15 吉 20 刀 1 800 细 | S 坦 | 50 了 A4-02C 3 
598 芋 30 工 恨 30 了 10 20 伍 工 35 世 | 50 匡 A4-02 靖 6 
5S00 aa 30 工 愉 30 15 雪 2 了 亚 工 800 刀 | 5 也 | 50 芭 Ad4-02C 7 
300 工 30 工具 30 15 了 20 了 ta 800m| 5 和 | 30 匡 A4-028 8 
500 组 30 工具 30 15 10 20 卫 于 800| 5 艺 | 50 卫 A4-02 了 纪 
S00 了 30 于 县 38 15 10 20 卫 二 800| 5 和 | 350 姻 A4-02 卫 10 
500a 30 工具 30 25 270 了 20 姻 工 500 志 | 5 二] 50 所 及 4-02C 1 
500 工 30 工具 30 25 270 押 20 匡 工 800 生 | 1 10 绒 A4-02 了 B 2 
300 工 工具 30 40 18 20 孔 800 刀 | 5 匡 | 50 卫 A3-07A 了 3 
5S00 30 工具 30 15 了 20a 工 800 妇 | 5 姬 | 50 了 A4-02 了 了 14 
S00 也 30 于 上 玉 30 T5 卫 20 志 二 800 志 | 5 韦 | 50 了 地 A4-02C 了 5 
500 了 30 工 革 30 30 伯 20 丘 于 800 刀 | 5 志 | 530 据 上 太 4-02B 所 
300 38 工具 30 25 270 10 20 了 工 500 钮 | 5 鱼 | 50 坦 A4-02B 1 工 7 
500 了 30 工具 30 15 400 I0 5 匡 亚 800m| Hom| 茵 人 4-02 也 183 
3500 a 30 于 用 30 13 了 20 二 工 800 世 | 3 纪 | 50 所 A4-02 了 了 19 
300 嫌 30 工具 30 25 了 20 卫 工 800 科 | 5 妞 | 50 了 上 A3-07 人 入 20 
500a | 30 十 只 30 413 了 0 20 孔 800 和 | 5m| 50 血 | A3-07A,A4-02B | 2 
300 旺 30 工具 30 15 10 20 孔 工 800 生 | 5 了 | 350 地 有 4-02 旦 22 
500 30 工具 30 卫 3 270 从 28 匡 工 800 印 | am| 59 阵 人 4-02 23 
3500 30 二 已 30 15 10 28 地 工 800 纽 | 5 钮 | 50 撕 A4-02B 24 
500 30 工 革 30 TI5 10 2 所 于 800 节 | Sm| 50 A4-02B 25 
500 芋 30 工具 30 全 3 20 20 坦 工 800 生 | 5 了 上 50 茵 A4-02B 26 
500m | 30 Th | 30 | 345 10 20 刀 | 工 800 和 | 5m| 50a A4-02 了 27 
5080 30 工具 3 1 25 270 了 20 茵 工 800 生 | 了 妞 | 50 A4-02C 28 
500nm | 30 工具 :0 | 25 270 了 20 血 小 800 笠 | 1 科 | 10 姻 A4-02B 29 
500 30 工具 30 25 T0 20 据 了 800m| 5 如 | 50 亚 A4-02 了 了 30 
500 工 30 工 上 30 T5 1T0 20 匡 工 800 卫 | 5 到 | 50 所 A4-02B 31 
500 na 30 工具 3 了 5 10 地 工 800 芋 | | 50 了 A4-02 避 32 
500 并 30 于 只 30 TI5 10 20 了 工 800 鱼 | 5 垃 | 5S0 撕 Ad4-02C 33 
5002 | 30 于 具 39 了 T5 10 20 了 工 800 壬 | SEE 50 姻 A4-02H 34 
500 了 30 工 眼 30 了 5 10 20 坦 荆 800 刀 | 5 直上 | 30 地 A4-02C 35 
3S00n | 30 于 用 30 15 0 20 血 工 800 生 | 5 得 | 5350 备 A4-02 了 36 
500a | 30 有 30 15 10 20 和 ma 工 800 笠 | 引 科 | 309 血 | 37 
500 芋 30 卫 才 30 235 270 1 20 姻 500| 5 乌 | 50 弓 A4-02 加 38 
500 立 3 芭 30 5 400 3 3 也 于 800 世 | 1 二 | 10 卫 人 A4-023 39 
500 30 工具 30 5 10 20 耳 革 800 钙 | 5 二 | 50a A4-02B 40 
500 30 卫 只 30 25 10 2 证 汪 800 妇 | 5 组 | 30 地 A3-07A 4 
500 30 工具 30 工 5 了 20 二 省 800 二 1 5 志 | 50 志 A4-02 了 42 
5S09 aa 30 工具 3 15 了 0 20 了 9 工 800 妞 ] 5 所 | 50 了 A3-07A 43 
500nma | 30 了 30 | 345 -10 20oa | 工 800mm | 5 姻 | 50 血 A4-02 了 3 44 
T00 3 30 90 360 1 10 瑟 工 300 了 年 |25 世 | 250 匡 A4-02C 45 

工 攻 0 号 用 30 20 了 50 纪 二 多 800 纽 120 组 | 200 纽 入 4-02 吾 46 
了 700 T0 55 400 于 IT00 茵 500 妈 |80m| 800 垃 A3-07A 47 
了 00 此 0 T00 上 了 0 40 200 10 100 人 也 300 地 |20 刀 | 200 了 如 A4-02C | 48 
108 忆 410 100 上 T0 40 200 10 90 了 300 印 120 包 | 200 地 和 4-02C 49 
00 已 10 TI00 10 40 200 T0 100 了 ma :300 血 |20m | 200a Ad4-02C 5f 


1， 低 频 小 功 
1.3 夸 PNP 型 小 


忆 so 人 wwis 睛 


最 和 畦 征 最 最 集 电 棚 集 电报 发 射 裤 
型 大 天 - 
新 多 王 
语 -后 有 局 款 时- 了 
散 许 希 基 摄 射 极 基 
基 电 
案 频 率 流 温 击 穿 电 压 击 穿 毕 正 击 穿 红 压 
产 CBR)CBO 三 C3R)CEO 矿 (BR)BEBG 
号 CH 厅 7 大 ec | Tc ic | 了 工 TU 7c8 CE 了 尼 B 
( 丽 ) | (Hz | (Vi CA CA GD)ICV) CA CVD CA VD (CA) 
me ER 上 -一 - -一 5 = ie 一 <- ,二 所 = 三 三: ES | 
3CX82D 800 钙 5M 700om | 175 70 工地 60 1 了 | 6 ，1008 
B C369 800om 40M| 5 | 10m 了 TS0 20 5 
3C G564 800 纪 50M| 6 | 10 好 工 TI50 30 | 100p 25 | T00R 5 100 只 
30 G564 800 卫 50M 工 150 30 | TI60h 25 | 100 5 100 
30C G4814A 800 和 5S0M| 10 | 50m | 700m 40 | 100 3 100 | 4 1008 
30C G636 800am 50M| 10 | 30m| 15 | 150 45 | 50 T0R 
B C636 800m 5S0M| 3 | 10m 了 TS 45 45 5 
30C G512 800 纪 S0M| 1I0 | 50 姻 工 175 70 | 1400 50 | 100h | 1 100n 
B C638 800 如 50M 纪 0 好 工 T50 60 600 马 
CG708 800ma 5S0M| 10 | 50m| 700am | 125 80 | 100R 60 10 | 8 100 只 
386 G4814 800m | 5S0MI| 10 | 50m | 700zm 80 | 100R 60 | 4100 8 100 
3CG638 800 征 50M| TI0 | 30om | 1.5 150 60 S50R | 3S 10R 
3CG708 800m 50M| 10 | 50m| 700mm | 125 80 | 300p 60 | 41008 8 100 
30C G708 800mma 5S0M| 10 | 50m | 700m | TI50 80 | 100p 60 1 | 8 10 
3C G640 800 和 am 50M| 10 | 30m | 1.5 150 80 SO 引 10p 
3C G4814 800 血 5S0M| 10 | 50zm | 700 刀 | 150 80 | 100p 80 | 100P 8 100 且 
3CG709 800m 50M| 10 | 50am ij 700m | 150 | 160 | 100k | 450| 100h 8 100R 
3C AT51A. 800za 80M| 20 | 10m| 100m | 4150 100 | 100k 5 100 
3CAT51BH 800 纪 80M| 20 | 10m | 100aa | 4150 150 | ft00h | 5 100p 
3CAT5S1LC 800a 80M| 20 | 10m | 100m | 1450 200 | 1002& | SS 100 
3CATI51D 800? 80M| 20 | :10 100m | 150 | 250 | 100 5 100 愉 
3C AH5T 800 80M | 20 | 10m | 100m | 150 3860 | 100 台 100h 
B C327 800m | 100M| 于 | 10am 工 TS S0 | 100k ， 45 1 二 | 5 
30CG708 800mm | 100M| 1 | 50ma| 700m | 125 80 | 100E 60 | 00 上 8 T60 上 
3CG708 800m | 00M 700m | 150 80 | 100 
3C G708 800m | 100M | 700 和 ma 80| 100k | 60| Tu 8 100n 
30 G708 800m | 100M 700m | 150 80 60 8 
30C G708 800m | 100M| 2 | 50m| 700m | 150 80 6 8 
3C G708 800 芋 : 100M | 410 50 刀 | 700a IT5f 80 100 1 60 100 灿 吕 108 上 
3C G708 800m | 100M| 10 | 50m| 700m | 150 80 | 1065 60 | 109h 8 100 
30C G708 800m | 10M| 10 | 50mj| 700m | 151 80 60 8 
3C G708 800 刀 | 100M| 10 | 30o | 700m | 150 80 | 300E 60 | T00 8 100 
CA4033 800m | 100M| 10 | 50tm 200 8 10 有 80 416 号 了 
29C1008 800m | 100M 1.5 150 100 8 
3CX564 800tm | 110M| 10 | 10a 1 175 30 25 5 
3C G564BB 800m | 10M| 10 | 30m 175 1 100 | 1008 380| 1300 | T09 上 
2N4033 800 幸 | 150M 了 150 80 | 1008 80 10m | 5 0 
二 4033 800 和 | 150M| 10 | 50 了 I 73 80 10 玉 80 10 玫 引 10 呈 
HY8550 300m |， 300M| 1 50m 1 250 30 | 500 了 1 | 6 180 
3CX204 入 900mm ， 700tm | 450 15 | 100 的 100 玉 
3C 六 204 翌 9003a | 700om | 350 25 | 100 和 4 100 
30CG966 900 所 | 1.5 50 | 30 30 5 | 
上 1013 000mm 15M | 5 |200 弛 1 150 | 460 160 10 刀 | 6 
30 G1013 9001a 15M| 5 |200 节 3 150 | 4160 | 1008 1 3460 30 | 6 T01 站 
3CG1013 900m | 5S50M| S 1200ma 150 | 160 | 434002 | 3460 1 | 6 100 
再 立 A1013 900 细 50M| 5 |200m 1 130 | 460 | 4100 | 4160 100 | 6 1 100h 
G24 900 旭 30M| 2 |500m| 1.5 150 30 5 
30C G966 900 志 | 100M| 2 1500 志 | 1.5 150 30 了 30 1ma | 5 荆 细 
30G966 900m | 100M| 10 | 50@ | 1.5 150 30 | 100h 30|1 1005 5 3100i 
30G966 900 和 m 120M 了 .5 50 30 30 引 
wsaagee 一 ml aa Was ma 1 人 


有 


功率 极 
集 电 极 | 集 电 极 电 尝 前 局 
~ 基 报 ~ 发 射 极 辣 
放 大 
反 疝 截止 反击 截止 压 
于 流 电 流 系 数 降 讨 
Zcso | cp | 7cgo | Fc8 RF 三 CE Tc | 太 5g58 Frczgs | 了 TB 吉 
3 号 
(A》 (了 允 ) 《人 A) (和 了) | 志和 吉 8X (了 ) ( 太 ) 《YY ) 《V ) (A)| (A) 
100 只 10 | 100 只 10 40 200 10 IT00 血 300 了 所 20 了 200 征 A4-02C 工 
10 比 225 0 Y 5 85 375 工 300 拭 500 垃 | 100 纪 于 A3-07 人 AA 2 
900 30 40 270 工 100 壹 起 600 弓 1100 位 工 A3-07A 3 
00 30 工 攻 10 40 270 工 100fa 工 .2 600 绊 | 100 疆 二 A3-07A 本 
了 03 38 | 1003 30 40 270 10 5 2 上 700 地 忆 位 50a 5 
100 45 | 100 芋 40 35 270 2 150 理 5300 王 30 纪 50 所 6 
T00 30 10 有 Y 5 40 2350 2 150 了 500 二 58 组 500 了 匡 A3-07 和 人 了 
工 上 50 2 有 40 50 270 10 5001a .2 800 垃 3S0 纪 500 了 2 A4-02 有 B 8 
T00 30 103 3 40 250 双 13S0 了 500 王 5 垃 500 绒 A3-07A 驴 
1002 00 100nY7 号 25 2 50 了 芭 工 .2 700 | 50 和 | 500o A3-07A 10 
T00t 30 | 1003 30 40 270 10 30 孟 工 7080 过 5 幼 50 妇 工 工 
00 32 45 |」 了 003 40 35 T80 2 350 二 500a 5 人 1 了 50 4 A3-07A 工 2 
1T08 nm 30 | 003 30 40 270 2 50 切 工 700 二 50 纪 500 志 A3-07A 13 
工 00 了 60 | 100a 20 40 2 30 地 工 700m 5S0 伍 500 卫 A3-07A 14 
100 45 | 100aa 40 35 180 2 T1501 3500ta 50 了 革 50 匡 A3-07A 工 3 
T100a 30 | 1003a 30 40 270 10 30 地 工 700 纪 S 50 世 A3-07A 416 
00a 100 工 甩 100 70 400 2 50 了 za 工 400 卫 20 匡 200 鱼 A3-07A. 下 了 
开县 5 40 200 20 10 扭 于 人 工 3 人 组 30 二 A3-02 18 
工具 30 40 200 20 10 地 再 > 中 号 50m A3-02 T9 
工 上 50 40 200 20 10 匡 了 工 .人 了 3 地 50 组 A3-02 20 
工作 30 40 200 20 10 了 王 作 王 5 地 50 王 A3-02 21 
工具 350 40 200 20 10 扭 工 .2 荆 -5 世 501 A3-02 22 
100 20 100 600 上 00 地 了 .2 700 弓 50 蕊 500 荆 A3-07A 23 
TI003 60 40 270 2 50 班 让 700 了 和 50 所 500 乌 有 3-07A 24 
100 3 60 于 及 T0 40 270 2 50t8 工 700 皇 3 纪 5009 A3-07A 25 
100 2 60 工 有 10 40 270 2 50 匡 工 700 节 50 组 500 筷 A3-07A 26 
TI00a 4A3-07A. 27 
1L00a 88 | 500 了 3 00 40 200 史 20 了 1.9 500 了 510 和 S00 切 4A.3-07A. 28 
I00 了 60 40 270 交 50 卫 工 700 丘 350 所 500 锯 A3-07A 29 
100 3 60 80 240 2 5282 .2 700 鱼 580 位 500 匡 六 3-07A 30 
T1003 060 25 2 50 卫 700 垢 50 王 5001a A3-07A 3 
1003 80 20 有 068 40 270 50 卫 工 700 红 5 匡 S002a A3-02B 32 
30 三 60 100 300 5 100 0.9 50 全 T5 伺 T50 A3-07A 33 
100 3 30 60 240 34 
100 3 30 40 400 工 IT00 卫 500 钙 50 志 500 卫 A4-02B 35 
于 贡 30 2 所 50 50 270 工 TI00 纪 工 500 二 TI0 卫 100 卫 入 4-02 阳 36 
20 卫 60 75 5 100 卫 工 00 了 十 S0 匠 S00 了 za A3-09A. 37 
50 扔 60 | 100a 100 号 T00 了 了 工 . 工 500t 5S90 地 500 锯 及 4-02B 38 
50 笃 工 S 了 0 其 10 100 300 工 5f 了 .2 500 切 50 细 58f0 点 3-09AA 39 
5 用 10 20 也 IT0 55 400 于 00 二 0.9 3500 纪 5 有 1 组 500 地 F3-01A. 40 
上 工 0 20 记 10 55 400 工 T001 0.9 200 科 0 级 5009a FE3-01A 工 
00 30 50 320 2 3500 了 2 30 如 8 A3-09A 42 
工 且 150 工具 S7 6 60 320 5 200 凶 工 .5 50tm 500 了 A3-09A 43 
工 芭 工 5f0 60 320 5 200 工 .了 300 于 10 卫 100 了 A3-09A 44 
工 眼 150 芋 攻 100 00 320 5 200 匡 小 3 50 包 3500 人 生 和 3-09A 45 
工 革 TI50 60 320 5 200 了 S0 地 508 了 ma A3-09A. 46 
100 320 2 500 卫 了 30 匡 工 .5 A3-09A 47 
T00 30 工具 30 6 了 全 500 联 省 日 坦 S08 位 上 A3-09A 48 
了 00 30 IO 和 3200 5D0 征 2 和 10 垃 T007a A3-07A 49 
108 妆 43-07A 3 人 


下 -511 


频 


小 


功 


1.3 硅 PNP 型 小 


最 特 征 最 | 最 | 和 集 电 和 极 | 集 电 家 | 发射 极 
序 型 夫 | 
届 二 - 基 极 | -发 射 梳 | - 基 投 
散 许 针 
功 电 
府 频 率 流 | 温 | 埋 穿 电压 | 击 穿 电压 | 省 穿 电压 
”CaRIC8O | 7 (BR)CEO | (BR)E8O 
四 号 Pcw 闻 |Frceg|l Tc | 7cu 17 了 Tepg 7 
(W) | (Hz) | (V) | (OA | (CA | ooy)| (CA | ov) | (CA | cv) | (CA) 
1 |  A966 900m | 120M | 2 | so0m| 1.5 30 30 | 1 | 5 | fm 
2| 3CG96 |900m |120M | 2 |500m| 1 30 30 | 10m | 5 | fm 
3 | 3CG966 | 900m | 120M 500za| 1 30 30 | lm | 5 | 了 
4| 3CG966 |900m |120M | 2 | 500m| 1 30 | lm |30|1m | 5 | im 
5 | ESA9%6 |900m |toM | 2 |50oom| 工 5 30 | 10k | 5 |1ook | 5 |xzo0n 
6 | BYA96 |900m |120M | 2 |500m| 1.5 30 |100h | 30 | lom | 5 | fm 
7 | 3CG966 2 | 500m| 工 5 30 | 1om | 30 | iom | 5 | fm 
8 | “GG966 2 | 500z| 工 5 30 | 100k | 30 | 3100 | 5 | 4100 
9 | 36G6647 5 |150m| 1 120 |10m | 80 |100k | 5 |300n 


夏 -512 


150 
150 
了 50 
150 
150 
150 
150 
150 
150 


acearrrmeeeereacaaaemena 


(A) | (YI (A)》 | (TY) | mia max |(VY》| (人 A) (7Y) (7》 | (A)1() 


100a 30 | 0.1RYVI 5 100 320 


2 200 伍 2 30 了 如 | 1.5 有 A3-09A 了 
100a 30 100 320 2 500za 2 30m | 1.5 及 3-09A 2 
100a 30 100 320 2 500 了 2 2 30m | 1.? 及 3-09A 3 
100z 30 100 320 2 500m 公 30 姻 | 1.5 A3-09A 4 
41002 30 100 320 2 500 了 2 30 生 | 1.3 A68 
TI00x 30 工具 15 100 320 2 500 血 2 30 生 | 1.5 A3-09A 6 
100 30 100 320 2 500 姐 2 工 也 15 A3-09A 7 
T00nm 0 100 320 2 500 了 ma 2 30 士 | .5 A3-07 入 8 

5 150m 工 0.5 | 15 了 am | 150ta A3-07A 9 


1|. 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
最 特 征 最 最 集 电 宜 集 电 极 发 射 极 
型 大 大 二 
耗 多 
散 许 基 极 发 射 极 信 基 极 
芍 电 人 
束 肯 率 流 温 直 守 了 束 乓 击 穿 电 压 击 穿 电压 
广 (BR)CB80 矿 (BR)CEO 六 (BR)EBO 
忆 cw 太 |Frcegl ic | cr | Tu 交 了 7 
( 玖 ) 《Hz) (V)|(A) (A) (有 ) | (VY) ( 太 ) 《V)|(A) (YY) 《各 ) 
3DG400 75 全 18M 100m 了 125 25 25 5 
3 了 DG102A 100 钙 工 .5M 10 3 了 20 卫 4175 30 100 忆 20 00 有 4 IT00 
3DG102 了 IT00 宇 1.5M 10 3 全 20 癸 二 75 40 100 员 30 100 有 4 100 上 
3DG102C 100 和 如 3 了 10 3i | 20 175 30 100 20 100 作 TO00 员 
3DG102D 100 纪 3M TI0 3 匡 20 纪 175 40 100 改 30 IT00 且 4 IT00 iu 
3DG101 T00 世 30M 20 锯 T75 40 T00R 30 T00 上 4 工 00 及 
个 FE301 TI00 据 100M 20 蔚 2 3 
工 正 302 100 刀 100M 20 匡 12 3 
修了 303 100m | 100M 20 茵 12 3 
工 疏 304 100 撕 100M 20 蔬 了 2 3 
| 
下 刁 305 JT00 了 100M 20pm 二 2 3 
伙 正 306 IT00 所 100M 20 据 12 3 
3 了 DG6 100 媚 TI00 了 4 2f 血 150 3 了 00 愉 5 100 4 TI00h 
3DG6AA 100 握 T00 隋 20 垃 175 | 30 00 此 5 100 媳 100 必 
3DG6A I00 了 她 100MM 20 匡 IT75 30 了 工 00 工 5 200 只 4 I00 
3 了 DG6A TI00 了 血 T00M 20 缮 T75 30 了 T00 也 了 5 TI00 灵 100 愉 
3 了 DG6A 100 据 100M ” 20 丘 T50 30 100 几 工 3 100m 4 100& 
3DG6A JT00 纪 TI00MM | 20 好 175 30 100 册 15 | 200 4 100 忆 
3 也 G6A 4100 孟 100 砚 20 匡 150 30 1I00 上 工 5 100h 4 100 
3DG6A 1400 所 100 后 20 锯 了 50 30 夺 00 必 工 3 4100 上 4 100 忆 
3DG6A 100 了 和 100M 20 缮 150 30 | 100h 工 ? 100 忆 4 100 
3DG6A 100i | IT00M | ， 20m 150 | 30 100j | 1415 | 100h 4 100 了 
3DG6A T00 卫 TI00M 20 阵 1T75 30 100 此 15 T00R 4 100 R 
3DG6A T00 弓 TI00M 20 缮 1T75 30 100 必 T3 T00 睦 帮 100 上 
3DG6A 100mm | TI00M 20m 175 | 30 100n | 45 200 有 4 100p 
3EDG6A 100 鱼 TI00M | 1 20 纪 工 75 30 00 15  ， 100h 4 100 
3DG6A JT00 卫 100M | 1 20 如 175 30 TI00 忆 15 100 册 4 100 只 
3DG6 信 100 包 100M | 20 了 血 150 30 T00 几 15 JI00 几 4 I00 
3DG6A 100z  ， 100M 20 世 1T50 30 100 具 15 100 帮 100 只 
3DPG6A 100 血 100M 20 也 了 75 30 I00 几 15 TI00 攻 舟 00 六 
3DG6A 100 垢 T00M 20 垃 75 30 100 15 200 了 k 4 100& 
3DG6A 100 耳 100M 20 了 T75 30 100 工 5 200 民 4 100 只 
3DG6A 4100 蔚 100M 20 纠 175 30 100 忆 5 TI00k 二 T00 只 
3DG6A 100 包 100 了 20 癸 175 30 100 必 15 TI00 了 此 人 TI00 上 
3DG6A 100 100 卫 20 卫 175 30 T00 忆 1 100 只 公 100R 
3DG6A 100 印 100 得 20 了 30 100 届 15 100 只 4 1003 
3DG6A 100 垢 100M 20 荆 175 30 T00 只 15 100 共 4 100k 
3DG6A. TI00 了 印 100M 20 丘 150 30 I00 中 5 TI00 愉 不 T00 只 
3DG6A. T00 茵 100 了 M 20 耳 450 30 1T004 工 3 100 几 4 TI00h 
3DG6A 00 王 100M 20 钙 150 30 100 了 iu 15 200 上 示 IT00 
3DG6A 100 刀 T00M 20 据 150 30 I00 工 ? 4100 愉 不 00 且 
3 也 GOA. 100 荆 100M 20 垃 1350 30 100 T5 T00 上 只 才 100 有 
3DG6A 100 伺 100M 20 库 75 30 100 上 5 100 用 4 200 必 
3DG6AA 100 生 100M 30 也 150 30 100 T5 了 00 电 4 100 忆 
3DG6A TI00 匡 100M 20 也 30 100 工 5 200 刀 100 上 只 
3DG6A 100 锯 100M 20 茵 二 1 30 00 】 工 5 200 世 二 TI00N 
3DG6A 100m | 100M 20 了 a 175 | 30 100 345 200 4 100 忆 
3DG6A. 100 卫 1T00MM 20 班 工 75 30 00 也 了 工 5 200 具 信 I00 妈 
3 了 DG06A TI00 握 1006 油 20 丘 了 75 3f T08 纪 15 2080 民 作 了 00 中 
3DG0AA T00 世 100M 28 耳 工 75 31 100R 了 5 200 睦 帮 ID00 只 


下 -514 


本 惠 TTmr 


电 流 司 
放 大 
系 数 隆 
Tc | 和 pgs 了 5 yc 
Ia 区 (V)| (A) 《了 ) 〈( 太 ) 《 太 ) 
| 
700 50 地 卫 王 
270 3 了 匡 工 工程 TI10ma 
270 3 了 工 工科 了 0 癸 
270 3 刀 了 二 匡 30 了 
270 3 莘 工 工地 10 刀 
180 0.5 世 工 并联 10 了 
60 3 地 工 
90 马 红 工 
125 3 也 工 
155 工 卫 工 
185 工 乌 工 
250 工 坦 工 
200 3 地 1 工 志 10 乌 
3 工 Toa 10 了 za 
3 刀 0.9 工 t T10m 
200 3 和 工 并 弓 10 匡 
200 3 血 工 工 志 10 也 
200 3 巧 工 工 血 10 姻 
3 血 
200 3 缮 工 工 纪 10m 
3 人 匡 示 二 十 TD0 匡 
3 人 血 工 工 世 10 折 
3 纠 工 工科 0 了 
3 二 工 工 弓 工 0 
3 细 工 工 廿 10 刀 
3 刀 工 工 垃 T0ta 
200 3 也 工 卫生 10 了 
3 所 工 了 他 10 专 
200 3 纯 工 工 嫂 10 荆 
200 3 了 匡 工 .上 工科 并 0 也 
3 | 工 .1 了 全 | 10 
200 3 也 工 二 弓 10mm 
3 也 荆 工 全 10a 
3 所 了 .了 工 各 了 0 媒 
3 世 工 . 工 工 王 了 0 三 
3 也 工 工 乌 410 了 匡 
3 了 ma 工 工 弓 10 严 
3 纪 工 工 但 0 刀 
3 吉 工 . 工 二 10 
3 也 工 工程 10 血 
250 3 弓 工 .1 工 志 10 专 
3 也 下 : 沙 工 王 10 理 
180 3 卫 .1 1 巧 1410 
4180 3 于 工 志 T10 芭 
200 3 刀 1.1 工人 二 1 了 匡 
250 3 了 锯 下午 工 生 10 了 
200 3 世 书 :站 工人 1 和 
3 地 工 . 工 工 世 10a 
200 3 血 工 工 血 0D 
250 3 巴 再 示 二 简 10 缮 


外 序 
下 号 | 
了 
A4-01B | 2 
A4-01B | 3 
A4-01B | 4| 
A4-01B | 5 | 
A4-01B 16 
A3-07A | 7 j 
A3-07A 19 | 
A3-07A_ | 101 
A3-07 人 A | 
A3-07A | 12| 
A4-01B | 13 1 
A4-01B | 44| 
A4-0TB | 4 
A4-01B 
A4-01B | 了 
Ad4-01B | 181 
A4-01B | 19 
A4-01 了 了 20 
A4-01B | 31 
A4-0TB | 221 
A4-01B | 231 
A4-01B | 24| 
Ad4-01B | 35 
A4-01B | 26 
A4-01B | 27 
A4-01B | 23 
A4-01B | 29 
A4-01B | 30 
A4-01B | 31 
A4-01B | 32 
人 4-01B | 33 
A4-01B | 34 
A4-01B | 35 
A4-01B | 36 
从 4-01B | 37 
A4-0TB | 38 
AA4-01B | 39 
和 4-0TB | 40 
A4-01B | 41 
A4-01 了 | 42 
A4-01B | 43 
A3-08A | 44 
45 
46 
A4-01B | 47 
A4-01B | 48 
A4-0TB | 49 
A4-01B | 50 


下-515 


1 G201A 100 刀 
2 G6 100 了 za 
3 G6 人 入 100 了 za 
4 G6 和 A 100 了 ma 
5 GO6A 100z 
6 3D G6A 100 徊 
了 3DG6A 100 卫 
8 3D G6A 100 血 
9 3DG6 信 100 纪 
10 | 3DG6A 100 征 
1 | 3DG6A 100 姻 
12 | 3DG6A 100m 
13 | 3DG6E 100 姻 
14 | 3DG6 苞 100 了 
15 | 3DG13AA 100 刀 
16 3DG201A 100 如 
17 | 3DG201 100 姻 
18 | 3DG201A 100 纪 
19 | 3DG201A 100 姻 


20 | 3DG201A 


21 | 3DG201A. 100 钙 
22 | 3DGE201TA 100 地 
23 | 3DG201B 100 卫 
24 | 3DGT1201 100 据 
25 | 3DG20IA 100 甸 


26 | 3DG201AA T00 血 


100m |; 


最 集 电 极 集 电 极 发 射 根 
大 
多 了 
许 -~ 基 极 - 发 射 极 -~ 基 棚 
电 
流 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 
广 (BR)CBO 六 (BR)CEO 广 CBR)EBO 
rcz | vc | 7cw TcB Tc 了 BB 
(有 A) (YV) (A) 《Y) (A) (Y) (A) 
10 工科 20 恕 15 100 刷 T3 100 4 T00R 
10 3 二 20 30 100 T5 100R 4 100 只 
20 卫 30 TI5 4 
3 20 了 如 30 100 必 15 IT00 4 T00 册 
10 3 了 20 兽 30 100 情 15 100 忆 4 100 只 
I0 3 了 匡 20 姻 30 100 必 15 100 jn 4 1T00 只 
10 3 了 20am 15 100 4 100 
10 3 全 20 征 30 100 15 100 扫 4 T00 愉 
10 3 了 20 了 茵 30 IT00 愉 1 3 200 愉 4 T00 上 
1T0 3 志 20 垃 30 100 此 15 IT00R 4 200 
10 3 血 20 王 30 1T00 15 100 4 IT00 必 
20z 30 100h T15 I00 有 4 100 必 
5 20 卫 30 100 15 200h 3 J100h 
20 妇 30 TI00 必 15 200i 3 100 
20 卫 15 100 15 200 4 100 
20 匡 15 4 
40 1m | 20 如 20 100h 15 100 4 100h 
10 | fm | 20m 15 | 100hn | 4 100 
10 工 志 20 荆 15 100 上 4 了 上 
10 1 如 | 20 王 15 100 上 二 对 100R 
20m 45 | 100um | 345 | 100k | 4 100h 
10 开刀 20 姻 IT5 100 有 4 100 上 
20 姻 15 100 4 100h 
TI0 工科 20 丘 15 100 愉 人 100 
20 和 m 20 100k | 3 | 100n | 4 100h 
20 科 15 T00 只 4 100 上 
了 T5 100R 4 T00 了 用 
135 I00h | 100 户 
45 | 100R | 4 100 上 
15 100 愉 4 100 
15 TI00 4 100 
15 100 4 100 上 
145 | 100k | 4 | 100 
5 100 5 100 睛 
5 工 00 只 4 I00 
5 TI00 上 只 4 100 电 
15 100 4 100 恨 
15 100 必 4 100 
T00m 5 100 上 4 T00 忆 
15 100 只 4 工 00 
15 T00 4 100 
了 5 100 4 100 
15 100 愉 4 TI00 
了 5 100R 胡 100 
15 100 愉 4 100 
1 | 1I00R | 4 100 
15 00 上 人 100 
100 上 kk 4 T00 只 
了 3 100 上 丸 100 愉 
T00 只 了 5 100 4 100 


1 多 
率 三 家 管 
区 率 三 极 
集 电 棚 集 电 裤 电 流 前 亿 笨 
外 序 
- 活 概 - 发 射 极 向 
放 大 
反 识 截止 反 负 截止 层 
电 流 电 流 系 数 降 压 降 
Zcsgo | F 广 ca | Tcgo | cp PP zcgp| yc | Fesgs 太 cgs | 了 7 7c 可 
(A) |(VY)| (A) j] COV) amnia | mx |(V) | (CA | v) | Y》 | CA CA) 和 
100a | 10 | 100a | 40 | 和 270 | 10 fm | 900m | 900m | 习 | 10m | AS-07A | 1 
100a | 1 | 10a|3120 130 200 | 1 tm | 工 二 330aa | fm | 10m | A403 | 3 
100a 1003 30 150 | 功 3 1 80m | tail tm | A4ofB |3 
100a | 410 | 20 10 3m | 41.1 350ta 10 联 A4-01B | 4 
100n | 10 20 210 3 1 了 1m | 10m | A3-07A | 5 
tooa | 10 | 100a | 10 | 20 了 1 3m | 1.1 350z | 1ma | 10m | A4-0IB |6 
ioa | 10 | 30 菇 3 了 350m | 1 | 10m | A401B | 7 
I00a | 10 | tn0a| 1 | 匠 200 | 切 3 1 350zE | lm | 10m | A4-0IB | 8 
lg0ta | 1 | 100a | 3710 | 20 250 | 1 3 了 9 
i00an | 2 | 1oa| 310 130 200 | 10 3 1 工 fa | 10m | A4-01B | 32 
1l00n | 10 | ta 140 | 4 250 | 1 3ama I 800ma | fm| 10m | A4-0tB | 于 
100a | 10 | 10a| 10 | 20 270 | 1 3 了 1m | 10ma | A40TB | 1 
sa | 10 | 3ogn1 1 | 20 1 3m | 900m 1 | 10m | A4-01B | 13 
卫 忆 10 工具 I0 280 1I8 3 也 A4-01B J4 
Th | 10 1 | 310120 10 3m I 350 科 | fma | 10m | 和 4-01B | 15 
100a 500a 25 270 | 210 了 ma | 900m | 900 | jaa | 10ama A3-07A | 人 6 
tnoan | 匡 25 40 lm | 900m | 900m | 1m | 310m A3-07A_ | 17 
loga| 31011500a|10 | 55 270 | 49 1 细 900i | fm | 1i0m | A3-07A | 人生 
100a | 10 | sa 10 | 和 5 270 | 1 fm | 900m | 900m | tm | 10am A3-07A | 39 
1002 | 10 | 80a | 10 | 和 270 | 了 19 1m | 900m | 350m | 了 im | 10m A3-07 太 | 20 
100a | 10 | sa zi | 35 270 | 2 3m | 900m | 900 嘿 | tm | 10m A3-07A | 红 
100a | 10 | soa | 1 | 委 270 | 10 tm | 900m | 906ma | tm | 30am A3-07 人 入 | 22 
sa | 10 | iooan| 3101 25 270 | 10 1ma | 900m | 900m | Tom | 30 姻 A3-07A | 23 | 
100a | 10 | 50a | 140 | 和 270 | 320 Im 900m | im | fl0m 24 
100a | 10 | 500ma | 和 2 和 | 和 5 270 | 230 mn | 900 笠 | 900m | tm | 10m A3-07A | 和 5 
T869 10 590 na 10 25 270 10 工 纪 00 王 900 纪 工 蔬 10 细 A3-07 太 26 
100a 19 | 50a| 1 | 和 5 270 | 1 1m | 900m | 9300 | im | 10m A3-07 人 | 季 
100a | 10 | 50a|1 | 和 | 270 | 3 扣 fm | 900m | 600am | tm | 10am A3-07A | 28 1 
100n | 140 S00a | 30 25 10 工 世 900za | 900m | fm | 340 A3-07A | 29 | 
50z| 1 | 310a| 120 | 和 270 | 直 | fm | 900mj| 90mn| tna| Ia | 人 3-07 和 |30 
Tt0o0a | 10 | 50a|t 1 2 270 | 1 惑 | ta 900m | fm | 10m | A3-07A |31 
100n | 1 | 50a| 和 | 好 270 | 1 41m | 900om | 900ma | tm | 10m | A3-073 | 32 
100a | 10 | 5o0a| 10 | 和 5 270 | 2 1m | 900m | 900m | fma | 10m A3-07 太 | 33 
S0na| 2 | 1oa|3120 | 和 5 270 | 3 也 1m | 500m | 800m | TIm | 310m A3-07A | 34 
50a| 1 | 520a|310 | 和 400 | 20 Jm | 500m | 800m | lm | 30m A3-07A | 35 
100a | 10 | so0a| 10 | 和 270 | 1 10a 900m | 1a| 10 | A3-07A |36 
100ma | 10 | 500a | 10 1 吨 270 | 10 | lm | 900m | 3s0m | fa | 10m A3-07 太 | 37 
TI00a | 410 | 500a| 310 | 乞 270 | 芭 Tm | 900m | 900m | 3m | 10m A3-07A | 38 
100t | 1 | 50a| 20 和 270 | 20 1m | 900m | 900m | 14am | 310aa A3-07B | 39 
100a | 10 | 500a| 10 1 270 | 3 1 | 900m | 900m | 3m | 10mm A3-07B | 40 
ta | 10 | sa|1i | 和 270 | 10 fm | 900m | 900m | 押 | 10m | A3-07A | 本 
100a | 10 | 500na| 1 | 和 5 270 | 1 Im 900m | fm | tm | A3-07B | 4 
100a | 10 | 500a|12 | 和 5 270 | 10 1m 900 刀 | fm | 10o | A3-07B 143 
t00a | 10 | 5o0a|zi | 和 5 270 | 妇 1m | 900m | 900m | tm | 10m | A3-07B | 4 
1l00a | 1 | 500a|10 | 和 5 120 IJ | 900m | 900m | tm | 1m | A3-078 | 4 
100an | 10 | sa 1135 270 | 410 了 了 900m | fm | 10m | A3-08A | 4 妈 6 
100a | 10 | 50a| 20 1 生 270 | 2 1ma | 9ogm | 900m | 可 | tm | A3-08A | 47 
100a | 10 | 500a| 32 | 即 270 | 3 1 联 | 900m | 900ma | fm | 10m A3-08 大 8 1 
li00a | 10 | 5o0a|j ti | 和 5 270 | 320 Im | 900m | 900m | fm | 10m A3-07A_ | 49 : 
1l00a | 10 | 500a| 2 | 和 5 270 | 20 fm | 900mm | 900ma | fm | 10m 50 | 


race 


1. 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
最 竺 征 最 最 集 电 极 集 电 极 发 射 极 
大 SN 呈 
耗 
公 - 天 极 -~ 发 射 极 ~ 天 极 
散 许 4 
功 电 
率 频 率 济 温 赴 穿 电压 出 穿 电 压 击 窗 电压 
大 (BR)C8O 六 (5R)CEO 矿 (BR)BBO 
Pci 1 |Fceg|l rc | 7cw | 了 zw Tc Tcz 7BB 
( 殉 ) (Hz) | (YA (AD)CV) OA (77 CA CVD (CA) 
工 3DG96A 100 弛 T00M 20 联 175 | 30 100 正 15 T100 二 100 只 
2 3DG96A 100 刀 100M 20 了 150 30 100 正 3 T00 了 II00 上 
3 3DG200 太 100 王 TI00M 2 地 T73 15 T00 员 4 T00 眼 
4 3DG200A 100 位 1I00M 20 自 了 5 100 卫 100 且 
5 3DG200A T00 荆 100M 20 了 za 150 15 100 纪 4 工 90 六 
6 3DG200A 100za | TI00M 20 150 T5 T100 4 100 
7 3DG200A 100a 100M 20ma 175 13 TO00 六 4 00 县 
8 3DG201A. T00 地 100M 29Tm 450 5 IT00 上 未 100 愉 
9 | 3DG201B 100z | 100M 20 了 4150 15 100 上 u 4 100 
340 3DG201E 100 纪 100M 20 也 150 T5 100 避 4 I00 具 
11 1 3DG202A T00 经 100M 20 了 a 175 工 3 100h 二 90 县 
12 | 3DG202A 100 鱼 | 100M 20 吉 1350 | 20 100R | 45 1004 | 4 100 上 
13 | 3DG202A 100 刀 | 100M 20 了 150 15 100 有 4 T00 恨 
1 3DG202A T00tma 100M 20 世 TI5 100R 4 100 只 
15 | 3DG202A. 100 弓 T00M 20 卫 T5 T00 有 4 100R 
16 | 3DG202A T00 妈 100M 20 包 125 了 5 100k 帮 100 民 
17 FHD-TA 100 刀 | 100M 20 细 150 | 30 100R 13 100 8 180R 
了 | 3DG200C 100 世 100M 20 怒 175 20 100 忆 4 100 具 
1 3DG200C T00 荆 T00M 20 地 20 100R 不 100 
20 3 了 SS200C 100 纪 T100M 20 卫 28 100 4 100 
21 | 3D6G200C 100 纪 100M 20 纪 1735 20 100 帮 T00 只 
22 3DG200C 100 地 T00M 20 摆 150 20 100 站 二 4100 于 
23 ]】 3DG2008C 100 纪 100M 20 卫 175 20 IT00 帮 1080 线 
24 | 3DG200C 1T00 妇 100M 20 好 175 20 100 具 4 T100 
25 | 3DG201C 100 色 TI00M 20 卫 150 20 00 只 全 工 00 具 
26 3 了 DG201C TI00 纪 100M 20 姻 150 20 开 00 上 4 TI08 
27 | 3DG201C 100 科 | 100M 20 姻 20 IT00 具 4 T00 
28 3DG201C 100 好 100M 20 垃 150 20 TI00 具 帮 IT00 六 
29 | 3DG201C T00 地 100M 20 芋 175 20 100 只 帮 T00 下 
30 3DG201C 了 T00 扣 100M 20 匡 175 20 100 卫 巡 工 00 也 
31 3DPG201C 100 弓 100M 20aa 了 25 20 108 4 100 只 
32 3DG201C 100 了 T100M 20 芭 20 100 于 隆 IT00 
33 3DG201C T00 志 100M 20 卫 150 20 T00R 2 T00 愉 攻 100h 
34 3DS201C T00 纪 100M 20 既 150 20 100 恨 4 100R 
35 3DG201C 100 地 T00M 20 垃 175 20 100 才 100 只 
36 3DG201C 100 志 100M 20 皇 175 20 100 开 帮 TD00E 
37 3DG201C 100 地 100M 20 地 150 20 100 半 4 100 
38 | 3DBG201C 100 如 | 100M 20 卫 150 20 100 愉 夺 100 有 
39 3DTG201C 100zma 100M 20 垢 150 20 100 忆 弛 100 上 只 
40 3DG201C 100 她 100M 20 恕 4150 20 190 恨 可 TD00 具 
41 | 3DG201C T00 症 100M 20 人 二 二 25 20 100 具 4 T00 上 
42 3DG201C 400 垢 1I00M 20 们 20 100 忆 4 100 只 
43 3DG201C 了 00 所 100M 20 匡 1T50 20 100 4 100R 
44 | 3DPGEG2301& 100 卫 100M 20 丘 20 100 上 4 T00 只 
45 | 3DG201C 100a | 100M 20m 175 20 100 到 4 100 只 
40 3DG201C 100 了 ma 100M 20 仔 150 20 T08 具 4 T00 上 
47 | 3DG201C 100m | 3100M 21 卫 20 400& 4 100 只 
48 | 3 了 DG201C J100 了 二 100M 20 反 150 20 100 册 4 T00 具 
49 3DG201C 100 世 100M 2f 拉 150 20 108 上 4 00 关 
50 3DG20IC 00 联 100M 20 王 175 20 II00 下 20 41008 4 100& 


下 -518 


钮 利 
外 序 
压 降 
Tcao | rcs | Tczgo | 7cF PP Freg | To |7sags | Fecsgs | 7 7c 总 
(A) (VCA CVD min | maxz | (V) | (4A) (了 》 (VY) | (A) | (CA) 

T0n | 10 10a | 310 30 10 3m | 1 工 1m | 10m A4-01B 1 
100ma | 10 T00a | 30 20 200 | 10 3 姻 1 350m | im | I0t A4-01B 2 
T00n | 10 | 500n | 40 25 270 | 10 1 地 900zma | 900m | lm | 340 A4-01B 3 
100a | 10 | 500a | 310 25 270 | 30 1m 900m | 900m | 1m | 10m A4-01B 4 
100ma | 10 | 500a | 20 25 270 | 40 1 各 900m | lm | 区 am A4-01B 5 
t00n | 40 5002 | 10 | 35 10 1 也 900 科 | 1am | 410 和 A3-07A | 6 
300t | 20 5002a | 10 25 270 10 工 刀 900 刀 | 1zm | 10m A4-01B 7 
Tt00na | 40 500na | 30 25 270 | 1T0 Ha 900m | 900m | fm | 10m 8 

50na| 10 | ion | 20 陀 270 | 120 Tim 900t 如 | 900 刀 | 1m | 140 生 A3-07A | 9 

s0m | 10 | 200n | 10 25 400 | 10 1 900m | 800ma | 1m | 10nm A3-07A | 10 
100t | 20 500a | 40 | 2 270 | 10 IT 如 900m | 900oa | lm | 10tm A3-08A_，j 全 
100mn | 10 500an | 310 25 270 | 10 Im 900m | 900m | 1am | 10m A3-08A |] 12 
Tt00a | 4 500a | 10 25 270 | 10 1m 900m | 900m | lm | 10m A3-08A | 13 
100a | 10 | 500a | 10 | 25 270 | 10 1 细 900z | 900m | fm | 10m A3-08A_ | 1 
100a | 10 500a | 3140 25 270 | 10 1 900m | tm | 10m A3-08A | 和 
100a | 10 s00a | 10 25 270 | 10 1 细 900z | 900m | tm | 1I0m A3-07B | 16 
ft00a | 10 | 4100a | 10 TIK| 5 | 10m A4-01B | 17 

50a | 10 | 100a | 12 155 270 | 40 工 血 900mm | 500m | 1m | 1I0am A4-01IB | 18 

50ma | 10 | fn | 10 | 和 270 | 10 1 各 900m | 500m | 可 mm | 10m A4-01B | 19 

50n | 140 | 100a | 20 25 270 | 10 1 900m | 900m | tm | TI0am A4-01B | 20 

50ma | 10 100a | 10 | 40 180 | 10 工 生 900ama | 500m | fm | 10m A3-07B | 21 

50mn | 10 | 100a ) 140 25 140 1 900m | 500i | 1m | 10 A3-07A | 22 

sa | 10 50a | 410 | 40 19 Tt 900m | 500m | lm | 410nm A4-01B | 23 

50a | 加 1R | 20 25 270 | 40 茵 900m | 500m | fm | 10 A3-08A | 24 

502 | 10 100n | 10 | 3235 270 | 140 1 mm 1 500ta | Im | 10 得 A3-07A_ | 25 

50na | 10 | 3100n | 10 | 40 180 | 340 并 900t | 500oa | fm | 410m A3-07B | 26 

504 | 10 100a | 10 | 25 270 | 40 IT 500m | Tama | 10 A3-07A | 27 

50a | 30 100a | 10 25 270 | 30 1ma 900m | 500m | fm | 10m A3-07A | 28 
T00na | 10 | 100n | 10 | 25 270 | 30 1a 900m | 200 | 1m | 10m A3-07A | 29 

50na| 10 1 3100a | 10 125 270 | 130 1 如 900m | 500m | lm | 10m A3-07B | 30 

503a| 10 | fa | 10 | 2325 270 | 140 1 900m | 900 嫩 | 1m | 410 伴 A3-07B | 31 

50al 1t01i1 3100a| 310 | 325 270 | 210 了 mn 900m | 500a | 3 | 10m A3-08A |」 32 

50na| 340 | 400a | 2 | 35 270 | 40 To 900m | 500m | fm | 10m A3-07A | 33 

50t | 10 | 300n1 2 | 25 270 | 40 了 Ti 900ia | 500m | Tam | 10m A3-07A | 34 

50 屏 10 T003 TI0 25 270 10 工 弓 900 圈 300m 工 扎 10 匡 A3-07A 35 

50n|10| 7110al140 | 35 10 工 900t | 500 血 | fm | 10mm A3-07A | 36 

50n| 1I0 | 100n | 10 | 535 270 | 340 Ta 500im | 1a | 10m A3-07A | 37 

50t | 10 | 400t | 10 | 35 10 1 各 900 科 | 500ma | fm | 40m A3-07A | 38 

toma|j 10 | 100na|10 | 25 270 | 10 Ti 800m | 450m | 1m | 10m A3-07A，| 39 

20a | 10 500 | 10 | 235 400 | 10 1 900m | 400m | 1m | 10m A3-07A | 40 

50t | 10 | 100n | 3210 25 270 | 140 1 了 900m | 500m | lm | 10m A3-07A | 41 

50na | 10 | 400a | 10 25 10 1 如 500m | 1m | 10m A3-07A | 42 

50a | 10 25 270 | 10 工科 900 血 | 500 和 | 1m | 10m A3-07A | 43 

50a | 40 | 400a | 10 | 35 270 10 1 900m | 500m | 1m | 10m A3-07B | 44 

50a | 10 | 4100a | 2 25 270 | 10 1 志 900m | 500m | fm | 10m A3-07B | 45 

50a | 10 | 100a | 10 25 270 10 Ta 500m | 1m | 10ta A3-07B | 46 

50n | 10 | 100a | 10 25 10 1 tm 900m | 500m | 1m | 10 和 A3-07B | 47 

50a | 10 | :100a | 20 25 270 | 10 1 500m | 1am | 10m A3-08A | 48 

50n | 10 | 4100a | 30 | 35 270 | 10 Tim 900z | 500m | 和 m | 10m A3-07A | 49 

50n | 10 | 3100n|340 1 25 270 10 Timn 900m | 500m | lm | 10m 50 


1. 低 频 小 功 


1.4 娃 NPN 型 小 


最 特 征 最 最 集 电 极 集 电极 发 射 极 
型 大 大 
永 多 
散 许 吕 村 基 极 村 发 射 极 人 基 极 
功 电 人 
率 频 率 流 温 击 穿 电压 韦 穿 电压 击 窜 电导 
矿 (BR)CBO 矿 CsR)CEO 矿 (BR) BEBO 
忆 cW Jr | Feg| Fe 到 Tew | Tow 人 到 Te 
〈( 风 7) 《Hzy》 (V) 1(A) (A)》 ( 昌 )》 | Y) (AAA)》 (V) (人 太 ) (A) (入 ) 
3DG200C 100 刀 20 100 了 所 4 T00 
3D G200C 100 妈 20 100 卫 T00 妈 
3D G201A 100 志 20 TI00 上 4 T00h 
3D G201C 1T00 荆 20 100 上 20 T00 愉 入 100 
3DG20LC 100 撕 20 4 
3DG20L1 100 征 20 100R 20 TI00k 4 | T00 几 
3DG201C 了 00 所 20 100 只 4 100k 
3DG201C 00t 25 1002 | 20 100R 4 了 0R 
3DG201C T00 如 20 100 此 可 100 几 
3PSG201C IT00 了 20 T00 只 4 100p 
3DG1203 100 严 20 100 4 100 忆 
3DG202C 100 20 100 了 4 100 必 
3DG202C 1T00 20 了 00 只 人 4 100 
3DG202C 100 匡 20 100 4 100 必 
3DG202C 100 伍 20 100m 4 T00h 
3DG202C 100 严 20 00 具 | 100 
3DG202C 100 生 20 100R 4 100h 
3DG202C 100 灵 20 1T00h 44 100 
E 玉 ED-1B 100 耳 30 100 户 20 206 只 8 100 户 
下 下 了 D-LC 100 卫 30 00 妥 20 200D 8 T00 忆 
HEHED-1D T00 位 30 100 有 20 200p 8 100 几 
TT-3P3T102A | 100 亚 100M 10 3 地 20 全 30 100 且 20 100E 4 108 只 
3DG20!B 100 刀 | 1I00M | 340 1 二 | 20 姻 T50 | 25 100 | 25 T00 4 | 400h 
3DG201B 100m | 100M 20 血 150 25 | 4 
3DG2018 100 了 100M 10 工 生 20 了 125 295 工 0 站 六 作 100 忆 
3DG201B T00 刀 100M 了 T0 工 得 20 纪 150 25 TO00 要 T10U 
3 了 DG200 瑟 TI00a | I00M 20mm 1735 25 1008 4 100 上 
3DG200B 了 00 联 100M 20 血 75 23 T00 忆 三 100 忆 
3DG200B 100 了 a 100M 20 生 175 25 100 有 4 100 必 
3DG200B 100m | 100M 20 丘 150 25 1009 4 100 上 有 
3DG200B 100 了 血 100M 20 志 150 29 100 电 人 TI00jk 
3DG200B 100m | 100M 20zm 25 100 4 100 
3DG200 召 100 了 匡 100M 20 匡 175 25 100E 4 100 具 
3DG201B T00 荆 100M 20 了 T50 25 108 甩 攻 了 00 上 
3BDG201B 100 捍 I00M 20 所 1350 25 100 上 4 100 
3DG201B 100 吧 | 400M 20 了 175 25 T00 4 100h 
13DG201B 100i | 100M 20 血 150 25 | 100 4 100 
3DG201B 100za | 100M | 10 TIm | 20 灵 235 100p 4 100 
3DG201B 100 血 100M 10 卫生 20 工 75 25 了 00 六 才 T00 几 
3DG1202 100 茵 100M 10 工 志 20 垃 150 25 08 上 本 100 愉 
3DG201B 100m | 100M 20 了 am 175 25 100 4 100 
3DG201B TI00 细 | 100M 20mm 150 25 100R 4 100 
3DG201 卫 1I00 匡 100M 20 志 125 25 1Q0 忆 本 E00 忆 
3DG201B 100mm | 100M 20amm 25 100p 4 100 下 
3DG201B 100 了 1T00M 20 了 如 25 100h 4 了 00 忆 
3DG201B T00 生 100M 20 姻 173 25 1007 过 T00 此 
3DG201B 100om | 4100M 20 和 mn 150 23 109 4 T00 
3DG201BB 1T00 纪 1I00M 20 茵 25 100h 4 100 此 
3DG201BB 100 人 也 100M 20 了 150 3 荆 D0 记 引 100 怀 
3DG201B T00 弓 TI00M 20 匡 150 25 100 忆 了 T00 几 


前 人 饱 
向 
压 
活 压 


矿 cR Tc 矿 5B3 太 cpgs | 了 TB 
(A) (Y) 《和 具 ) 拉 8X (V)| (A) (V) (V) (A)》 〈《A) 
本 ] 
30 芋 10 了 100 3 10 25 270 10 1 | 500zm 工 I 10 和 
S03 I0 100 3 10 25 270 10 1m | 900am 500 细 Tt 位 T0 媚 
100 习 10 500 10 25 270 10 了 世 了 500 耳 1 T0z 
50 卫 10 了 00 3 10 25 270 16 1 和 姐 900 了 如 500 了 Za 工 世 10 如 
50 妃 1003 25 270 10 工 世 900 刀 500 所 工 垢 10 血 
IT00z 10 100 也 10 25 10 工作 900 了 ma 500m 工 血 40 了 匡 
50 荆 410 100 皇 10 25 270 10 1m 500 联 工 10 
50 了 10 IT00 1I0 25 270 10 工 位 900 了 ma 500 刀 了 地 TI0 后 
50 10 100 10 25 270 10 了 世 900 了 mm 350 IT 医 IT0 王 
530 10 100 羡 10 235 270 JT0 工 切 9010 匡 900m 工 位 10 了 
50 荆 10 180a 10 25 270 10 工 弓 500 联 了 和 10 芋 
359 弄 10 100 10 25 270 10 工 位 900 了 500 所 工 世 T0z 
530 了 10 100 了 10 25 270 10 工 全 900 了 ra 500 了 工 T0m 
50 屏 10 100 3 120 25 278 1410 工 弓 900zm | 500 扣 二 和 10m 
350 10 1003a 10 40 180 10 工 组 900a 500 姻 工 蔬 10 所 
50 卫 10 100 工 10 25 270 T0 工 纪 900 500za 了 全 10 卫 
50 了 a I0 100 了 25 270 10 工 垃 900 全 500 卫 工 氏 10 姻 
50 卫 10 T00 芋 10 235 270 10 工 om 500za 工科 TI0ma 
工 00 工 10 1002 10 15 攻 S 了 0 姻 
100a T10 T00 卫 10 20k S 10 耳 
1003 10 100 3 10 20k 5 10 拉 
TI00 荆 10 00 刀 扣 30 10 3 世 工 350ma Tt 10 
50 工 10 JI00 刁 10 25 270 1 1 组 900a 900 匡 工地 10 志 
50 了 1003 25 270 10 二 生 900ma 900 功 了 | .10za 
50 3 10 100 卫 加 25 270 10 1 900 纪 工 志 IT0za 
50 10 100 10 25 270 10 工科 900mm 900mm 了 茵 T0m 
50 习 10 TI00 荆 10 25 270 10 工 血 900 姻 500 了 工 刀 T0 芭 
5 卫 10 50 联 10 40 10 工 芭 900z 900 也 工 垃 10 志 
503 10 1003 10 25 270 10 工 筷 900mm 900 普 工科 0 
号 了 10 503 10 25 10 工 志 900 志 900 志 工地 10 纪 
50 工 10 100a 10 25 270 10 工科 900 节 IT 了 10 印 
50 10 100 愤 10 25 270 TI0 工 匡 900 900 位 Tom 10 弓 
50 10 T00a 10 40 180 10 工 织 900 匡 900m 工科 10 匀 
50 刀 10 1002 10 25 270 10 工 世 900 志 900 如 工 志 10 世 
50 芋 10 100 10 23 270 10 荆 卫 工 900 症 工 妈 10 荆 
50 卫 10 100 荆 10 25 270 10 工 姻 980 二 600m 工 姻 10 世 
5S0 了 10 1003 10 4 180 10 工 世 900 了 200 工 阵 10 冲 
50 荆 TD0 100 民 10 25 270 10 1 也 900 了 fn 350 细 工科 T0 血 
50 荆 410 1003 10 235 270 10 工科 500 和 900 丘 工 划 10 如 
503 10 1003 10 25 270 10 工艺 900 姻 工 位 TI0za 
50 芋 10 100 恒 10 25 270 10 工 吉 900 巴 900 征 工 茵 10 如 
503 丑 | 410 100 拉 10 25 270 I0 工 妞 900 二 工 妇 了 0 二 
50 卫 10 100 芋 J0 25 270 I10 工 匡 900m 900 血 工 茵 T0 姻 
50 了 10 100 10 25 270 10 工科 900 卫 工 志 1T0 志 
50 卫 10 100 恒 10 25 270 10 工科 900 姻 900m 1 缮 了 0 她 
50 荆 10 100 拼 10 25 270 10 工 刀 900 包 900 耳 Tt 10tm 
50 乓 10 TI00 40 25 270 10 T 联 900 科 工 茵 10 嫩 
50 荆 10 100a 10 25 270 10 工 联 900 卫 900 匡 工 联 10 匡 
508 | 10 100 10 25 270 10 二 纪 9800 姻 900 姻 工 垃 10 如 
503 10 100a 10 25 270 10 二 900 了 和 900 了 To 10 二 


序 
号 
A4-01B 了】 
人 4-01B 2 
斥 3-07AA 3 
A3-07A. 4 
A3-07A 5 
A3-07 人 和 6 
人 3-07 人 7 
A3-07 人 入 8 
A3-07A 9 
A3-07A 10 
了 
A3-08A 12 
A3-08A 13 
有 3-08A 14 
A3-08A 15 
A3-08A 10 
和 A3-07 卫 17 
A3-083A 18 
A4-01 了 了 19 
A4-013 20 
A4-01B 21 
A4-01 了 22 
A4-01B 23 
A3-07A. 24 
入 3-07A 25 
及 3-07A 20 
A4-01B 27 
A4-0TB 28 
上 A4-01 卫 29 
A3-07A 30 
太 4-01 呈 31 
和 4-01BR 32 
A3-07 殖 33 
A3-07A 34 
A3-07A. 35 
A3-07A 36 
A3-07B 37 
A3-07A. 38 
A3-07A. 39 
40 
A3-07 呈 41 
A3-07 吕 42 
A3-07B 43 
及 3-07A 44 
A3-07A 45 
A3-08A 46 
A3-08A 47 
A3-08A. 48 
A3-07A 49 
3S0 


下 -521 


功 


小 


低 频 小 


1.4 硅 NPN 型 


hm | 
ho 


上 
Cn 人 CD 


| 
SN 


17 


一 一 -一 -一 一 一 一 -一 
上 | 4 
中间 oo 人 人 OP 挛 4 珀 


MD 
\O 


最 符 征 最 最 | 和 集 电 粮 集 电报 发 射 报 
型 大 二 
耗 人 洒 
歼 洗 | - 昔 投 发 射 极 基 家 
区 电 
宗 糯 家 流 漫 | 击 穿 电压 击 穿 电 正 击 穿 电 靶 
机 六 (BR)CHO | 注 C3R)CEO 六 (BR) BEBO 
CR 7 Frcg| rc | 7ca | 7 证 Tc 人 
( 帮 ) | Ge VCA)TCA CC CA GD CA CVD) CA) 
ER | 下 本 LE 
3DG201B | 100m | 100M | 20m | 175 25 | 100k | 4 | 100p 
3DG20tB | 100m | 100M 20m | 150 25 | 1008 | 4 | 100R 
3DG201B | 100m | 100M 20m | 350 25 | 100k | 4 | 109 
3DG201B | 100m | 100M 20z | 450 25 | 100k | 5 | 1008 
3DG20LB | 100m | 100M 20m | 150 25 | tk | 4 | 100p 
3DG201B | 100m | 100M 20m | 4125 25 | 100k | 4 | 100p 
3DG201B | 100m | 100M 20m | 125 25 | 100h | 4 | 100p 
3DG201B | 100m | 100M 20aa 23 | 100m | 4 | 100h 
3DG201B | 100mm | 100M 20m 25 | 100n | 4 | 100n 
3DG20IB | 100m | 100M 20m |475| 2| 1 3 | 310 4 | 110 
3DG201B | 100m | 100M | 20m | 4145| 25| 10n | 3 1100n| 4 | ion 
3DG202B | 100m | 100M 20m | 1425 25 | 100& | 4 | 100p 
3DG202B | 100m | 100M 29m | 175 25 | 100R | 4 | To0p 
3DG202 且 1063E ft00M | 20 组 5f0 25 100 本 100k 
3DG202B | 100m |， IT00M | 20m 25 | 100R | 4 | 100h 
3DG32028B | 100m | 100M 20 2 | 100R | 4 | 100p 
3DG202B | I00m | IT00M 20m 25 | 100k | 4 | 100p 
3DG202 了 8 TD0C 匀 100M | 20 地 150 23 T00 瑟 4 109 芭 
TT-3DG102B | 3100m | 100M | 10 | 3m | 20m 40| 100n | 30 | 100 | 4 | 3100 
3DG201D | 100m | 100M 20m | 150 40 | 100h | 4 | 3100R 
3DC201D | 100m 1 100M | 20zm | 450 40 | 100h | 4 | 1o0p 
3D4 OA | 100m | 100M | 20m | 175| 60| 100n | 4 | 10 | 4 | 008 
3DaOIB | Ti00m | 100M | 20m | 175| 100| 100k | 80 | 10k | 4 | 100n 
3DGI100M | 700m | TS0M | 20m 20| 100 35 | 400 | 4 | Too 
3DG3101 100m | 150M | 20m | 450| 20| 10 | 芋 | 310n | 4 | 100m 
3DG10IA | 100ma | 1450 20m 20| 100p | 1 | 10u | 4 | ao 
3DGIOTA | 109m | 150M 20m | 125| 20| 10 115 | 100k | 4 | 100n 
3DGL0A | 100m | 150M 20m | 415| 20| Thp | 3 | 310 | 4 | ix 
3DGI10LIA | TI00m | 150M 20m | 175| 20| 10 | 4 | 1 | 4 | ft00n 
3DGI0IA | 1T00m | 150M 20m | 153| 20| 10 | 4 | 170 | 4 | 100n 
3DG10IA | 100m | 150M 20m | 45| 20| 10n | 1 | 5100 1 4 | 500r 
3DGI0IA | 100m | 150M 20m | 3 20| th | 3 | 1 | 4 | 1o0m 
3DGI0IA | 100m | 150M 20m | 175| 20| 100h 1 3 | 510hn | 4 | 100n 
3DG101A | 100m | 150M 20m | 35| 20| 100h 1 345 | 100h | 4 | 100n 
3DGI01 人 | 100aa | 150M 20m 20| tk | | 1 | 4 | toon 
3DG10IA | 100m | 150M 20m | 475| 20| 1 | 1 | 310 | 4 | 1oon 
3DG101A 100 启 150IM 20 纪 75 20 00 琶 5 100 六 二 100 
3DGt0IA | 100m | 150M 20m | 10| 20| 100k| 3 | 310 | 4 | 300n 
3DG30LA | 109m | 150M 20a | 150| 20| 10k | 5 | 100h 1 4 | 100p 
3DGI0A | 00 | 1I50M 20mm 20| ioon | S | iu 4 | 100n 
3DG10LA | 100 血 | 150M 20a 20| 100kn | 1 | 400 | 4 | 1o0n 
3PG3i00M | Tom | 150M | 10 | 3ma|j2m |4175| 20| 100h 1355 | 10n | 4 | 3100 
3DG30 太 | 100m 1 350M | 10 10.5m | 20m | 13 20| foonk | 1 | 100n | 4 | 100 
3 了 DG101A | 100 锯 150M | 0 3 包 20 王 17S 20 | 1L00 15 3100 且 4 100R 
3DGl0M | 100m | 150M | 10 | 3 和 | 20m | 85| 20| 10k | 1 | 3100n | 4 | 1008 
3DG4101A 08a 150M 20 20 工 00 上 工 3 00 了 4 工 00 六 
3DGIHI0A | 100m | 150M | 310 | 3m | 20m | 450 15 | 3100k | 4 | 1008 
3DG101I 太 | 100m | 150M 10 | 3ma | 20m | 175 15 | 100n | 4 | 100n 
3DGI10TA | 100m | 1503 10 3 刀 | 20a T75 20 | 100h | II95 I00 呈 4 100 此 
3836i0tA | 10gm | 10M| 10 | 3m| 2m |3175| 20| 100k | 3 | 1908 | 4 100 


| 
上 


功率 三 极 
集 电 极 集 电 家 电 流 前 亿 
- 天 被 - 发 射 极 向 
放 六 
反 疝 巷 止 上 反问 截止 压 
下 流 也 注 系 数 降 压 
cpBO | cpB | iczgo | FFCcB FF 矿 C Tc 三 BBS 7B 
(入 》 (Y) 《入 》 (Y) | 年 in TI8 工 《Y ) ( 太 ) 《Y) [地 
30 卫 10 TO00 鱼 10 25 270 10 工 世 900 如 工 蔬 
203 10 50 恒 10 25 400 10 工 世 900 刀 工 牡 
50 10 100 也 10 25 270 1T0 了 也 900 组 开本 
103 10 1000 10 25 270 10 工 纪 800 也 工 茵 
35081 ，L0 了 00 卫 10 | 25 270 10 工 垃 了 工科 
1T03a 了 10 了 0 10 25 270 10 | 工 生 900 了 mm 了 也 
350 了 10 T00 荆 了 0 25 270 10 | 工地 900 血 工 埋 
50 TI0 100 荆 10 25 270 10 j 工 也 900 联 工 包 
3f 工 10 100 荆 8 25 270 10 工 二 900 荆 仁 
003 10 300 芋 1 25 270 10 工 伺 900 人 也 工 王 
5350 了 10 00 10 25 270 10 工 雪 900 据 工 钊 
50 卫 10 TI003 If 25 270 T10 工 耳 900 缮 工 王 
50 10 开 00 卫 0 25 270 10 也 900 荆 荆 芋 
503a 10 ITL00 卫 0 25 270 1T0 工 世 900 卫 荆 也 
50 10 00a 10 25 270 10 工 生 900 卫 工 志 
30 I0 工 00 皇 10 25 270 10 工 弓 900 好 工 坦 
503a 10 T003 1T0 25 270 10 了 位 工 王 
30 包 10 工 00 联 0 40 180 工 0 工科 900 乌 工人 生 
T003 10 00 王 1 30 10 3 了 工 切 
203 10 50 卫 10 25 400 10 工 纪 900 卫 荆 专 
30 3 10 了 00 屏 T0 25 270 10 工 垃 900 卫 工 阻 
工 上 10 2 1 25 180 10 3 姻 100 地 工 坦 
工 几 10 2 T0 25 4180 10 3 也 100 和 工 王 
500 3 10 号 00 也 了 TC 40 10 3 志 工 工 阻 
了 0 J10 了 0 并 了 30 T0 500 有 工 琢 
4103 10 10 芋 10 30 10 3500 工 工匠 
10 刀 TD 0 卫 T0 30 10 3 卫 工 工 这 
0 并 10 了 0 工 10 30 10 500 了 于 工 工 生 
103 10 革 0 屋 10 40 1I0 5S00 开 工 工种 
10 工 10 10 了 3 10 40 10 500 忆 工 二 
了 0 荆 10 工作 卫 10 40 150 10 500& 工 工 垣 
103 10 10 丘 10 40 180 10 500 忆 工 工 世 
了 让 卫 10 10 皇 10 25 10 500 必 了 工地 
T03 10 I0 习 10 25 10 500R 工 地 
了 98 寻 10 10 荆 10 25 270 10 500 及 工 工地 
了 0 也 10 T0 拼 T0 30 10 500i 工 工 切 
0 卫 IT 10 卫 10 25 270 10 500 用 工 了 但 
0 并 10 】U0 了 a 10 30 10 500 忆 工 工 纪 
10 工 10 10 荆 10 30 10 3 邱 工 地 
工 0 工 10 10 10 30 0 3 纽 工 工 和 
工 0 屋 10 0 10 30 10 3 也 工 荆 雪 
3500 芋 10 500 习 10 25 270 0 3 所 竺 二 
了 0 娃 1 二 0 于 10 40 180 .| 410 300 芭 下 开 地 
工 0 屏 10 0 J0 3f 200 工人 500 扎 工 工 得 
500 TU0 300 卫 10 25 270 10 3 记 工 工 阵 
40 皇 140 了 工 0 翌 10 30 10 DR 荆 工 也 
10 丑 T0 了 0 瑟 了 10 30 0 3 织 玲 站 蕊 
10 了 0 皇 8 25 270 10 3 拦 工 世 
6 拼 10 了 0 卫 了 0 25 270 卫 500 下 工 1 所 
人 于 工 0 10a 30 270 10 50 介 基 并 了 荆 
IE 加 2 


外 序 
形 号 
A3-07A 上 
和 丸 3-07 信 2 
A3-07A, 3 
A3-07A 4 
A3-07 太 5 
A3-07A 日 
A3-07A 7 
A3-07A 8 
A3-07B 9 
A3-07 了 10 
了 
A3-07B 12 
A3-08A. TI3 
A3-08A 世 
A3-08A 了 5 
人 3-08A. 10 
友 3-08AA I7 
A3-08A 18 
A4-01B 了 9 
A3-07A 20 
A3-07 上 入 21 
22 
23 
A4-01 卫 24 
25 
和 4-01 了 26 
A4-01B 27 
44-01B 2 
A4-01 了 B 29 
A4-01B 30 
太 4-01B 31 
A4-01B 32 
A4-01B 33 
A4-01B 34 
A4-01LB 35 
A4-01B 30 
A4-01B 37 
A4-01 了 B 38 
A4-01B 39 
A4-01B 40 
A4-0T 了 了 41 
人 4-0T1 也 42 
A4-01 了 43 
点 4-0T 了 44 
A4-0TB 45 
A4-0T 了 46 
A4-0T 也 47 
A4-01 旦 48 
Ad4-0T 了 49 
A4-0T 8 50 


1 


下 -523 


1。 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
最 特 征 最 最 集 电 极 集 电报 发 射 极 
型 大 大 汪 
侈 
和 - 基板 | -发 射 机 | - 着 报 
巩 许 结 
萝 电 
率 频 率 流 温 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 
太 ( BR)C8O 斑 (BR)JCEO 矿 ( 5R) 忆 BO 
本 Pci 太 7 矿 CEg 了 7C 了 Tc 了 Ja TcB 7cB 了 FEB 
(万 ) (Hz) | (V)TCAI) | CA) TIGCVD CA OOVD CA) CCV) (AAA)》 
1 |3DGI01A 100 巴 | 150M 20 了 175 | 20 100 愉 15 T100 上 4 100 愉 
2 |3DG101A-FE | 100 血 | 150M | 410 3 了 | 20 便 20 1400 45 1001 人 4 100 
3 | 3DG101A 100Z 科 | 150M | 410 3 了 匡 | 20 如 150 | 20 00 忆 15 100 本 100 让 
4 |3DG101A 100i | 150M | 10 3 了 血 | 20m 175 | 20 100 忆 15 100 上 4 100h 
5 |3DG6 100 和 | 150M | 10 3 乌 | 20ta 150 | 30 100h 15 100 4 100 册 
6 |3DGI01A 100 包 | 150M 20 也 20 100h 15 100 上 4 了 00 贞 
7 | 3DG101A. 100m | 150M 20 姻 20 100 15 100 人 100h 
8 |3DGI101A 100zm | 150M 20 姻 20 100h | 145 100 上 4 100 忆 
2 |3DG101A 100 二 150M 20 瓯 150 20 100 忆 了 3 100u 了 100 只 
10 | 3D G101A 100za | T50M 20 姻 125 | 20 TI00 T5 100 有 4 TI00 具 
41 | 3DG102M 100 了 | 150M 20za 20 1001 | 15 100 忆 4 100 情 
12 | 3DG208M 100 卫 | 150M 20 曾 20 100 电 15 100 必 4 100 且 
13 | G3DG1I0OLIA | 100 血 | 150M 20 姻 175 | 20 IT00 必 15 100m 4 100 具 
14 | 3DG6B 100 也 | 150M 20 150 | 25 | 100h 20 100 只 4 400 上 
15 | 3DG96A 100zm | 150M | 40 3 和 | 20 如 30 100 届 20 100 4 100 
16 | 3DG100A 100z | 150M 20 也 175 | 30 T100 电 20 100 忆 4 100 此 
17 | 3DG100A 100 严 150M 10 3 了 20 了 芋 175 30 100 忆 20 T00Ih 4 100 此 
18 | 3DG100AA 100z | 150M 20 生 175 | 30 20 二 
19 | 3DG101B 100mm | 150M | 10 3 和 | 20 150 | 30 100h 20 100 届 4 100 只 
20 | 3DG102A 100 刀 | 150M | 10 3zm | 20 和 150 | 30 100 20 3400 4 T00 
21 13DG100A T00 姻 150M 10 3 地 20 纪 150 30 100h 20 工 00 上 4 100 忆 
22 | 3DG100B 100z | 150M 20 175 | 30 20 4 
23 | 3DG101B 100m | 150M | 4140 3 | 20 和 175 | 30 T00 20 100 必 4 T00h 
24 | 3DG101B 100z | 15S0M | 310 3 | 20t 175 | 30 100 忆 20 00 4 100 忆 
25 |3DG100A-D | 4100zl | 150M | 10 3zm | 20 如 30 100 20 1001 4 1008 
26 | 3DG100 信 100 刀 T50M 10 3 生 20 纪 175 | 30 100 忆 20 100 4 T00 有 
27 | 3DG102 100m | 150M | 10 3 纪 | 20m 1295 | 30 100 只 20 100 人 4 100 愉 
28 | 3DG102A 100m | 150M | 410 3 刀 | 20 血 475 | 30 100h | 20 100 汪 4 00 愉 
29 | 3DG102A 100 | 4150M 20am 30 20 4 
30 | 3DG102A 100 税 | 150M | 40 3 手 | 20 好 175 | 30 100h 20 100 忆 4 100 
31 | 3DG102A-D | ft00m | 150M | 40 3 也 | 20 吉 30 100 电 20 4100 
32 | 3DG6B 100m | 150M | 10 3 九 | 20nm 175 20 100h 4 100 上 
33 | 3DG100A 100tm | 150M 20 也 30 100h 20 100 只 4 100P 
34 | 3DG100A 100m | 450M | 10 3zZ | 20am 30 100 20 TI00 4 100 总 
35 | 3DG100A 100 妇 | 150M | 10 3 也 | 20aza 175 20 100k 4 100R 
36 | 3DG1H100A T00 纪 150M 10 3 所 20 地 175 30 100u 20 100h 4 00 只 
37 | 3D G100A 100m | 150M | 10 3 卫 | 20m 175 | 30 100 20 IT00u 4 4100 
38 | 3DG101B 100 姻 4150M 30 了 30 100 20 I00h 4 100 愉 
39 | 3DG101B 100m | 150M | 10 3 卫 | 20 150 20 100 4 TI00 愉 
40 | 3DG101B 100 鱼 | 150M | 40 3 也 | 20 耳 175 20 I00 上 4 100 
41 | 3DGI101B 00 地 150M 10 3 血 20 弓 75 30 100 届 20 100 世 帮 100 
42 | 3DG1013 100oa | 150M | 10 3 科 | 20m 175 | 30 100 20 100 如 4 100 具 
43 | 3DGI101B T00 刀 150M 20 志 175 30 100i 20 1400 4 400R 
44 | 3DG102A. 100om | 150M 20 和 30 100 20 100 呈 4 100 忆 
45 | 3DG102AA 106 好 150M 10 3 地 20 垃 175 20 100p 4 100 
46 | 3DG102A 100 刀 | 150M | 410 3 和 刀 | 20 和 m 175 | 30 100 20 100 届 帮 100 具 
47 | 3DG6A. 100 呈 | 150M | 10 3 刀 | 20 也 175 | 30 100h 20 100 忆 4 100 上 
48 | 3DG6D 100 和 二 | 150M 20 耳 4175 | 30 100 20 100R 4 100 愉 
49 | 3DGT1L 100m | 150M 20m 175 | 30 100 上 20 100m 4 400 玉 
5S0 13DG961A 工 0 经 450M 20 了 好 475 30 100 几 20 100h 才 T00 民 


率 
集 电极 
~ 天 极 
上 友 加 和 裁 正 
记 洲 
TcpO | 天 cp 
《(A) 《V) 
10z TI0 
103 10 
10 芋 10 
10 了 3 10 
100 aa 10 
103 了 10 
410 10 
10 卫 10 
10z 10 
0 三 10 
500 2 10 
500 并 10 
10 荆 I0 
103 10 
100 I0 
103 10 
102 10 
1410 
10 卫 1I0 
1T0 卫 10 
10a | 3140 
I0 了 zz 
J0 了 10 
10 习 10 
3403 10 
10a 10 
100 了 30 
了 上 10 
1003a 10 
100za 10 
10 习 10 
410 10 
403 10 
I0 10 
10 卫 10 
0 了 10 
10 卫 10 
10 卫 10 
10 刀 10 
10 刁 10 
100 并 10 
TI00a 10 
10 了 10 
IT003a 10 
T00a 10 
100 弹 10 


极 
集 电 板 电 流 前 饱 
- 发 射 极 疝 
放 人 
反 向 和 鹤 止 压 
中 流 系 数 降 压 
Zcgo | cc 下 六 CE Tc | 入 BEsS 玉 CgS 了 B 
(A)》 (YY) | min ma (V》 (A) (VD) (Y ) (及 》 
103 10 30 160 10 500 上 上 和 .35 
102 10 30 270 10 500 必 上 0,35 
T0 荆 10 30 10 3 如 1 0.35 
10 了 10 40 180 10 4.5 匡 上 0.35 
100 10 30 10 3 生 1 和 .5 
410 工 30 10 500 册 工 0.35 
103 10 25 270 10 300 由 工 和 .35 
10 刁 10 30 10 500 汪 工 
10 3 10 30 10 500 工 0.35 
10 荆 10 25 270 10 500 几 1 0.35 
300 卫 T0 40 10 3 了 工 0.35 
500 卫 TI0 25 270 10 3 茵 工 0.35 
102 10 40 10 500 工 0.35 
10 只 10 60 10 3 0.9 0.35 
JT00a 10 25 10 3 了 工 0.35 
10 愤 10 30 10 3 匡 工 工 
103 10 30 200 10 3 耿 上 0.35 
10 愤 30 150 10 3 了 荆 工 
II0D 10 30 训 3 也 工 人 和 .35 
00z 10 30 10 3 姻 】 0,.35 
1 10 30 40 3 匡 工 工 
103 30 150 10 3 也 工 工 
102 TI0 40 180 10 500 电 了 0.35 
103 10 30 1410 500 有 二 0.35 
TIL0 并 10 30 270 10 3 纠 上 工 
103 10 40 180 10 3 二 工 0.35 
00 20 40 270 10 3 也 了 0.35 
工 攻 TI0 40 400 10 3 了 0.35 
100a 10 30 10 3 也 上 和 .35 
100a 10 40 180 1 3 也 工 0 .35 
10 2 10 30 10 3 了 工 0.35 
1T0aa 10 30 10 3 了 0.35 
103 d0 30 10 3 匡 上 工 
10 10 30 10 3 姻 荆 工 
ID 3 10 25 270 10 工 
了 0 导 10 25 270 10 工 
I0 3 1410 25 10 工 
0 10 30 340 0.35 
103 40 30 10 0.35 
10a 10 25 270 10 0.35 
I00 ! 310 25 270 10 0.35 
JU0 苹 10 30 270 10 和 .35 
TI0 2 10 30 160 10 有 ,35 
1002 10 30 10 .35 
400aa 10 25 270 10 0.35 
T60 za 10 25 270 10 0 和 ,35 
了 10 10 40 180 10 工 
00a 10 30 200 10 
TI00 恒 10 30 10 人 和 .35 
400 习 | 10 25 10 0.35 


希 序 

形 号 
A4-01B | 1 
A4-01B | 2 
A3-07A | 3 
A4-01B | 4 
A3-07A | 5 
A4-01B | 5 
A4-01B | 8 
A3-07B | 9 
A3-073B | 10 
A4-01B | 工 
A3-07A | 32 
A4-01B | 13 
A4-01B | 414 
入 4-023 | 45 
A4-01B | 16 
Ad4-01B | 17 
A4-01B | 18 
A3-07A | 19 
A3-07A_ | 20 
A3-07A | 31 
A4-01B | 22 
A4-01B | 23 
A4-0TB | 24 
A4-0tB | 235 
A4-01B | 26 
A4-01B | 27 
A4-01B | 28 
A4-01B | 29 
A4-01B | 30 
A4-01B | 31 
A4-01B | 32 
A4-01B | 33 
A4-01B | 34 
A4-01B | 35 
A4-01B | 36 
A4-01B | 37 
A4-01B | 38 
A4-01B | 39 
A4-01B ”| 4 
A4-01B | 41 
A4-01B | 42 
A4-07 日 | 43 
A4-01B 了 | 44 
A4-01B | 45 
A4-01B | 46 
A4-01 了 | 47 
A4-01B | 48 
A4-01 了 | 49 
A4-01B | 50 


-ao 


县-525 


1。 低 频 小 功 
t.4 古 NPN 型 小 
最 特 征 最 最 集 电 极 集 电 发 射 援 
型 大 大 要 
耗 局 
的 - 起 极 | -发 射 极 | - 天极 
散 主 2 
区 电 四 
素 频 府 流 温 击 穿 史 压 击 罕 电 夏 击 穿 里 压 
二 矿 (BR)CB8O 广 (BR)CEO 广 (5R)EBO 本 
吉 太 c 对 亲 | Frcpgpl rc | cr | 7 了 Jep 0 
( 码 ) 〈 瑟 z) (Y) | (A)》 《有 ) (CO) | (CV) 〈(A) (V) | (有 A) 《VD) (从 ) 
工 3DG96B 1006 组 150M 20 析 150 45 T00 吧 20 T00 只 4 J008 
2 3DGL100 100 了 150M 20 了 二 150 30 100 只 20 1T080 竹 160 
3 3DG100 100 拉 150M 20 了 和 150 39 100 上 20 100 只 二 100 必 
帮 3DG100A 100 匡 150M 20 锯 75 30 100 到 20 100 必 攻 100 必 
5 3DG100A 100 匡 150M 20 蕊 T75 30 100 中 20 100 忆 4 109 忆 
0 3DG100A T100 王 150M 20 弓 了 75 30 I00R 20 100 上 4 T00 
7 3DG100A T00 人 和 150 了 M 20 卫 75 30 100 只 20 100 玉 4 工 00 六 
8 3DG100A 100 凶 150 20 坦 TI75 30 T00 甩 20 100 也 术 09 六 
9 3DG100A 100 了 150 M 20 刀 175 30 100 只 2 00 必 卫 IO09 
10 3DG100AA 100 亚 T50M 20 坦 30 I00 mh 20 JT00 只 4 1T09 上 上 
了 | 3DG100A. 100 也 150M 20 雪 30 100 下 2 100 4 100 忆 
2 3DGT100A. T00 证 50 20 纪 30 100 忆 20 00 忆 全 108 册 
13 3DG100A 了 00 鱼 TS0M 20 王 175 30 TI00 六 21 80 训 二 100 几 
T4 3DGT100A. T00 蕊 150 M 20 卫 T75 30 | 100a 20 TI00j 卫 100 忆 
了 5 3DGT00AA 00 鱼 T50 订 20 乌 30 4100 必 20 100 4 108 
10 3DG100A. 100 据 150M 20 志 50 30 100 其 20 100 只 了 E00 册 
7 3 了 GTL00A 100 了 150M ， 20 锯 125 | 30 TI00 琴 20 100 几 4 T089 岂 
了 8 3DG100A. 工 C0 生 150M 201 1T50 30 100 只 20 100 疾 4 100 六 
19 3DGI00B T00 了 芋 150M 20 坦 T25 40 100 具 20 100 站 攻 100 忆 
20 3DG100C 100 王 150M 20 刀 175 30 100 也 20 100 4 100R 
21 | 3DG101A 100 征 150M | 20 纪 175 30 IT00 员 20 100 忆 了 100 
22 3DG1L01B 100 严 150M | 20 志 175 30 100 兵 20 100 4 100 
23 3DG101B 100 癸 150M | 20 姐 175 | 30 100 只 20 T00 也 4 T00 
24 3DGI101B T100 如 150M 20 反 T75 30 100 呈 28 T00 愉 丰 190 电 
25 3 了 总 101B T00 撕 150M 20 也 工 78 30 100 忆 20 I00 上 作 f00 站 
20 3DG101B 100 严 150M 20 也 175 30 100 电 20 100 4 100R 
27 3DGL01B 100 隔 150M 20 纽 75 30 100 有 20 100 只 4 100 
28 3DG101 了 100 王 150M 20 锯 175 30 100 用 20 T00 引 T00 愉 
29 3DtGT101B 00 150M 20 征 IT75 30 100 忆 20 100 只 4 100 
30 3DG101B 100 企 150M 20 志 150 30 100 了 有 20 T00 册 4 T00 中 
31 3DG101 卫 100 如 150M 20 好 30 100 只 20 100 上 4 工 (0 
32 3 了 DG101 了 100 纪 150M 20 旭 175 30 100 20 400 4 100 
33 3DG101B 100 王 150M 20 匡 175 30 100 电 20 104 如 T00 忆 
34 3DG101B 100 红 150M 20 荆 工 25 30 100 吧 20 100 4 100 上 
35 3DG101B 100 二 150M ， 20 切 30: 100 且 20 100 4 100u 
36 3 所 102 100 志 1T50M 20 纪 150 30 4100 20 100 电 4 100 
37 3DG102A. 100 血 150M 20 纪 175 30 100 吧 20 100 上 4 IO00 必 
38 3DEGL102A 100 了 150M 20 切 175 30 100 六 20 100 只 引 100h 
39 3DG102A. 100 王 150M 20 媚 175 30 T00 也 20 100 内 二 T00 必 
40 3 了 PCG102AA 100 撕 150M 20 纠 75 30 20 100 几 4 1009R 
41 3D G102A. 100 所 150M 20 如 二 75 30 004 20 100 及 4 100 忆 
42 3DG102A 100 拭 150M | 20 丘 工 79 30 100 兹 电 108 电 4 100 上 
43 3 了 DG102A 100 如 150 浊 20 纽 75 30 100 有 20 100 忆 4 100 只 
44 3DG102A. 108 钳 150 亲 20 弓 175 30 了 00 疙 20 100 及 4 100 册 
45 3DG102A 100 丘 150M 20 纪 I75 30 100 记 2 100 上 4 100 
460 3 用 全 102A. 100 枉 150M 20 二 工 75 30 00 只 20 100 只 4 00 
47 3DG 102A 了 0 隔 150M 20 血 150 30 100 只 20 00 也 4 工 00 只 
48 3DG102A. 1006 外 150 20 弓 150 30 100 妈 分 100 卫 4 IT00 上 
49 3 了 DG 102A 108 王 150M 20 缉 30 100 其 公 100 只 作 T00 忆 
350 3DDE102A 了 00 全 150 遇 20 后 30 100 六 20 100 具 4 41085 
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一 一 一 -一 一 一 sr 一 一 一 一 


-一 一 -一 一 一 一 


功率 
集 电 极 
- 基 极 
友 回 补正 
亨 流 
cs0 | 大 ce 
(A) 《VY) 
IT0 拼 10 
10 荆 I0 
了 0 对 10 
103a 了 
103 140 
10 工 10 
I10 了 1T0 
10 卫 10 
了 0 屏 10 
10 工 10 
IT0 10 
E03 10 
40 10 
103 16 
TI03 10 
T03 10 
了 0 10 
0 10 
T03 10 
IT0L 10 
103 10 
0 也 10 
工 忆 10 
开 0 卫 10 
10 习 10 
TO 10 
10 工 10 
I0 习 10 
TD 导 10 
10 旦 10 
10 屏 10 
103a 10 
TO 于 0 
10 3 0 
0a 10 
100 10 
100a 了 
3 工 10 
100 IT0 
100 拉 10 
100 卫 10 
100 苹 10 
100 屋 410 
T00 荆 了 0 
100 芋 工 
100 于 10 
100 卫 TI0 
1003 10 
100 于 10 
1003 10 


| 
极 管 
极 
六 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
集 中 极 也 蓝 条 
证 序 
- 发 射 宜 | 向 
放 大 _ 
反 疝 城 止 应 
是 流 系 数 隆 压 隆 | 
TecpO ;六 cF 站 可 及 和 7e 矿 5RS 六 cps | 了 5 CC 
< 0 形 号 1 
(大 ) (六 | inaia IT08 区 (YY ) (二 ) 《YY)》 (Y ) (人 》 《上 丰 ) 
10a | 10 20 200 10 3 也 这 350 了 m Ta | 3410 和 ma A4-0T 昌 工 
10 工 10 30 200 10 3 了 了 了 工 征 10t 上 4-10 吾 志 
103 | 40 30 10 3 如 工 工 IT 也 | IT0 缮 3 
T03a 10 25 10 3 了 工 工 工 锯 10 据 A4-01B 4 
0 并 10 30 10 3 卫 工 、 工 血 10 媚 A4-01B 史 
10 10 40 10 3 地 工 1 工 如 了 0 了 二 4-01 了 昌 
10a | 10 40 180 10 3 也 由 了 1 | 30 名 | 及 4-01 耻 7 
TI0a | 40 25 270 10 3 细 工 500 和 | 1m 1 和 曾 A4-01 了 | 8 | 
10a | 320 25 270 10 3 姻 工 工 1 | 10 血 A4-01B 1 9 1 
10a | 10 | 30 10 3 了 T am | 10 A4-01B | 10 
0 10 30 10 3 了 了 了 了 组 上 拉锯 上 4-01 吾 了 | 
1034 | 4140 40 10 3 刀 工 1 组 | 140 各 各 4-01 吕 1T2 
10a | 340 30 10 3 了 1 1 细 | 1T0m A4-01B 13 
10a | 10 40 10 3 也 工 1 工 | 纪 王 和 4-01 有 也 14 
T0 卫 10 30 10 3 血 工 工 各 10 和 A4-01 虽 15 
工 和 导 10 30 10 3 细 工 工 工地 1T0 坦 A3-07 了 16 
10 愤 10 25 270 10 3 甸 寺 工 Ti | 扯 二 太 3-07 了 如 417 
10a | 40 30 10 3 妞 1 1 工 开 | 10 如 A4-01B 18 
10a | 40 25 270 10 3 了 1 工 IT 地 | 了 0 也 及 3-07 吕 19 
10 10 40 10 3 扭 工 工 工 志 40 和 A4-01B 20 
10na | 4140 | 30 10 3 1 350m | 1m | 120 Ad4-01B | 321 
10a | 10 40 180 10 500 几 工 350zm | 1m | 3 细 血 太 4-01 卫 22 
吕 沁 10 30 10 S00B 840 卫 70 茵 工 坦 了 全 如 丰 4-01L 本 23 
106 | 340 25 10 500 愉 工 350 刀 | 了 各 | 10 也 AA4-01 也 24 
TD0 10 30 10 500 & 工 350 世 荆 坦 1 年 A4-018 25 
I0 了 3 10 25 270 10 500 卢 工 350 匡 工 雪 10 刀 | A4-013 26 
10 3 10 40 10 500h 了 350 雪 于 弓 1 人 0 王 A4-018 27 | 
410 | 410 40 150 10 500 愉 工 350 如 | 1m | 10 甸 A4-01B 28 | 
10 荆 10 25 10 500 玩 二 350 卫 荆 世 了 0 荆 A4-01 且 29 | 
10a | 10 30 10 500& 1 350i | 1 | 10 了 A4-01B 30 | 
10 撞 10 30 10 引 垃 工 350 志 工 这 T0 鱼 点 4-01 吕 31 
10 卫 10 30 10 500 只 工 350 弓 于 凶 T0 王 A4-01B 2 | 
了 0 工 10 25 10 300 刀 工 350 刀 革 垃 10 垃 上 4-01 了 33 
10a | 10 25 270 10 500 忆 1 350mm | fm | 120 人 A3-07 了 34 
10 了 1 25 270 10 300 只 350 如 工 志 10 耳 35 
| 
1400 了 10 30 10 3 纪 了 350 于 得 0 二 36 
100a | 10 25 10 3 缮 工 350a | 1 二 | 10 如 A4-01 吕 7 | 
3032 | 410 30 10 3a | 840m 700m | 1ma | 切 生 A4-01B | 38 
100 10 30 10 391 二 350 纪 工 组 10 地 A4-[01B 39 
100a | 40 30 10 3m| 1 300m | fm | 10 锯 A4-01B3 140 
1003a | : 40 180 10 3 工 350 纪 | IT 如 | 区 于 和 4-01 呈 | 41 
100 aa 10 40 150 410 并 寺 350 弓 工 纪 10 地 A4-01 了 42 
TI00 荆 10 40 10 3 纪 1 350 刀 王 垢 10 所 A4-01B 43 ) 
100 了 10 25 270 10 3 匡 1 1 350 和 m 革 细 TI0 卫 A4-01 绊 44 | 
00 刁 1T0 25 10 3 如 工 3850 刀 于 纪 TO0 地 A4-0138 43 | 
10 25 270 10 3 时 350ma | fm | 40 A4-01B | 461 
100a | 10 30 10 3 所 1 350m | 工 组 | 10a A4-01B |47 | 
4109 3 10 30 410 3 纪 | 工 350 匡 二 志 10 了 aa 太 3-07 了 有 48 | 
100na | 30 30 10 3 鱼 1 350 征 | 工 乌 | 10 纪 A4-01HB |49， 
1003 10 4 10 3 世 工 350 了 工 得 失 王 A4-01 了 3 5 
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集 电 极 发 射 骤 


- 发 射 报 - 基 报 


频 率 演 海 击 穿 电压 击 穿 电 甘 击 穿 电 肘 


人 人 矿 (BR)CBO 六 CsR)CEO 产 (BR) BEBO 
人 FT | Frcg|l ic | zcw | 7 7 了 了 4 
(W) (Hz)》 (YY) | (AD) (A) (人 有) 1(V) (A) (V | (A) (VD) (A) 
1 | 
| 3 ie RS 0 人 
3 了 DG102A 100 锯 T150M | 20 世 T75 30 100 上 20 100 上 & 4 100 只 
3DG102A 100zm 150M 20 175 | 30 100 20 100 下 4 100 只 
3DG102A 100 了 T50M 20 纪 工 75 30 100 20 1T100 此 4 100R 
DG102A. 100m 150M 20m 175 30 100 只 20 100 4 100R 
3DG102A， 100 了 150M 20 血 175 30 100 上 20 T00 电 4 100 
DG102A 100 所 150M 20 伺 30 100k 20 I00 4 100 
3DG102A 00 生 150M 20 缮 30 100 上 28 100 愉 4 100 睛 
DG102A 100zm 150M 20mm 125 | 30 100 20 100 上 在 100 
DGI02A 100 好 150 卫 20 生 175 30 100 只 20 100 忆 4 100 只 
也 各 208A 100 和 m 150M 20mma 30 100 20 100 愉 4 T00 有 
G3DG100A 100zm 150M 20mm 175 | 30 100j， 20 100 4 100 有 
G3DG101B 100 普 150M 20 刀 175 30 100h 20 100 有 4 100 恨 
G3DG102AA T00 匡 150M 20m 175 | 30 100 上 20 100R 4 100R 
3DG100A 100tma 150M 10 3 刀 20 所 175 30 100 20 100 4 100E 
3 了 DG101 卫 1T00 芋 150 了 10 | 0.5 们 20 如 175 30 100 上 20 TI00 臣 4 100 p 
3DG101 了 T00 志 150 广 0 3 也 20 好 175 30 100 只 20 100 睦 4 100 民 
PDG101B 100zma 150M | 2310 3 备 | 20mm 175 | 30 100 具 20 100 4 100 只 
3SDG101D 100m | 150M | 30 3 刀 | 20 所 175 | 30 100R | 20 100 4 100 上 
3DG102A 4100 仔 150M IT0 3 生 | 20 刀 75 30 100 有 20 | 100 上 4 100 上 
3 了 DCG1L102A 100 150M 10 3 志 | 20 位 175 | 20 100 上 kk 20 100 卢 4 100 眼 
3DG862A. 100a 150M 20 匡 175 | 30 100R 20 100 上 4 T00 只 
3DG963 信 100m 150M 20 卫 175 30 100h 20 100 六 100 只 
3DG964A 100 刀 150M 20 了 ma 175 30 100 只 20 100 4 100 此 
3DG6B 1009m 150M 3 如 20 匡 40 T00 具 20 100 有 4 100 上 
3DG86H 100 卫 150M 20 锯 125 45 20 4 
3DG6 了 100m 150M 10 3 刀 | 20m 150 | 45 100 睛 20 100 只 4 100 愉 
3 了 DG63B 100ma 150M 10 3 了 苹 20 刀 175 45 100 开 20 100 4 100 六 
3DG063B T00tma 150M 10 3 了 20 握 150 45 100 20 100 忆 4 100 只 
3DPDG6 了 3 100 荆 TS0M 10 3 如 20 匡 175 45 100 20 100 上 人 4 100 六 
3DG6BH 100 二 15S0M 10 3 纪 20 175 45 400 20 T00 站 4 100 
3 了 2G63 100 了 和 150M 10 3 血 | 20 握 175 | 45 T100 上 只 20 100 4 100 
3DG6DB 100m 150M 10 3 和 锯 | 20 了 150 | 45 100 具 20 200 只 4 100 只 
3PG6B TQ0 王 T50M 10 3 世 20 刀 175 45 100 浅 20 100 县 4 100 卢 
3DG0B 100 阻 150M 20 175 45 100 上 只 20 100 县 达 100 只 
3 了 DG968B TI00m 150M 20 二 175 45 T00 具 20 100 只 4 100 线 
上 
3PDG0A T00 匡 150M 20 血 150 45 T00 上 只 20 100 具 4 1T00 只 
3PEGOA 100a 150M 20 姻 1350 30 100 上 用 20 100 有 4 100 
DG6A T00ma 150M 20 扣 175 30 100 只 20 100 有 4 100 只 
3 及 扣 6 了 了 00 血 150M 20 节 173 45 100 凡 20 100 只 4 100 有 
3jDG6B 100 1S0M ! 20 匡 于 7 45 100 恨 20 200 只 丰 100 忆 
3PG68 100 科 150M 20 卫 175 45 100 几 20 200 了 不 100 只 
3DG6R 100 了 于 T50M 20 荆 175 45 100 20 100 上 卫 100 中 
3DDG63 100ma 150 了 20 地 4175 45 100 20 T00 人 4 100 上 只 
38G6B 100ia 150M 20 荆 175 45 100 上 20 100 上 只 二 1003 
3DG6B 100 孟 4150M 20 卫 173 45 100 上 20 1005 4 100 有 
3DG6E 100 嫩 150M 20 175 45 100h 20 200 有 4 100 眼 
3DG6 了 100 扣 150M 20 175 才 5 100 有 人 20 100 世 4 100 有 
3DG6 100 据 150M 20 伍 175 45 100 20 攻 00 攻 
3 也 G6 卫 100 壹 150M 20 纪 175 45 00 20 100 虑 4 100 具 
3DG6BH 100im | 4150M 20 嫩 175 | 45 100 20 100 人 100 


率 三 


功率 极 管 

集 电 狼 集 电 极 
~ 藏 极 - 发 射 根 
反 向 截止 上 友 疝 截止 
电 流 也 流 
7JcaBo | 太 cp | TcEo | 大 cp 


(A) | YY) | (A) (7VY) 


了 03 10 10 
1007 了 0 了 00 拼 
103 10 0 芋 


10 

1003 100 

0 忆 10 103 

103a 10 103 
103 10 

10 卫 10 TD 皇 

10z 10 工 联 


10 了 10 了 0 所 
10n 10 ]03 
101a 1T0 103 

工 半 10 号 卫 
103 10 了 0 


10an 10 10 
40 10 DO 攻 
103 10 10 
I0 工 40 103 


极 


管 
电 流 前 侦 条 
外 序 
困 
旋 大 
村 数 降 压 降 
站 和 二 S 下 二 | | 
户 PE 矿 CR vc 矿 PES 矿 czs | 了 7B ZTC 吉 
切记 TaSX (Y) (A) (VD) (YV) (全 ) 六》 
30 10 3m | 1 0.35 | 1m | 410am A4-01T 了 了 | 了 
30 10 3m | 1 0.35 | tm | 10m A4-01B | 2 
40 270 | 10 3m | 1 0.35 | ftm | 10m A4-0TB | 3 
25 270 | 30 3m | 1 8.35 | fm | 10m A4-0tB | 4 
25 10 3m | 1 0.35 | fm | 10am A4-01B | 5 
30 10 3m | 1 0.35 | 1m | 10m Ad4-01B 16 
30 10 3m | 1 0.35 | fm | 10m A4-01B | ?7 
25 270 | 10 3m | 1 0.35 | fm | 10m A3-07B | 8 
30 10 3m | 1 0.35 | 4 | 如 和 A4-01B | 9 
25 270 | 30 3m | 1 0.35 | 1m | 10m A3-07A_ | 10 
40 10 3m | 1 0.35 | 1m | tom A4-0TIB | 411 
40 10 | 0.5m | 工 0.35 | jm | 10m Ad4-01B | 志 
40 10 3m | 1 0.35 | 1m | 10m A4-0TB | 13 
25 270 | 10 3m | 1 了 1m | 10m A4-01B | 人 
40 180 | 10 | 0.5m | 工 0.35 | 1m | IT0m A4-01B | 145 
30 200 | 10 | 0.sm | 1 0.35 | fa | 10m A4-01B | 416 
30 200 | 10 3m | 1 0.35 | lm | TI0m A4-01B | 17 
270 10 3 | 1 工 0.35 | ftm | 1m A4-01B | 18 
40 180 | 区 3m | 工 0.35 | 1m | Tom A4-01B | 19 
30 200 | 30 3 | 工 0.35 | fm | 区 严 Ad4-01B | 20 
25 10 3m | 1 0.35 | tm | 10m A4-01B | 21 
25 10 3m | 1 0.35 | tm | 3 扣 m A4-01B | 22 
25 10 3m | 工 0.35 | fa | 10am A4-01B | 23 
20 10 3m | 1T.1! 0.35 芭 茵 A4-01B | 24 
30 150 | 320 3m | 工 0.8 fm | 10m A4-01B | 25 
30 10 3m | 工 0.5 Im | 10am A3-07A | 26 
20 10 3m 1 .1 dm | TI0am A4-01B | 27 
20 10 3 | 工 1 1m | 10m A3-07A | 28 
20 10 3m | 1! 0.35 | lm | 10zm A4-013B | 29 
20 200 | 310 3m | 工 0.35 | dm | 10m A4-01B | 30 
30 200 | 10 3m | 1 1 1m | 10am A4-01B | 31 
20 250 | 10 3 和 1m A4-01C | 32 
40 250 | 10 3m | 1 0.8 Jom | 10m A4-01B | 33 
20 270 | 10 3m | 工 1 Tm | 妇 姻 A4-01B | 34 
30 10 3m | 工 1 | 10m A4-01B | 35 
30 200 | 10 3m | 1 0.8 | 押 m | 10am A4-01B | 36 
25 270 | 10 3m | 工 0.35 | Im | 1om | 37 
和 5 270 | 340 3m | 工 1 1m | 10 和 ma A4-01B | 38 
40 10 3m | 工 0.35 | lm | 10am A4-01B | 39 
30 200 | 10 3m | 1 1 Im | 10m A4-01B | 40 
20 10 3m | 0.9 1m | 10 卫 A3-07A_ | 41 
20 10 3m | 工 1 im | 10m A4-01 了 | 43 
20 10 3 | 1 tm | 10m A4-0TB | 43 
20 10 3m | 1.1 1tm | 3 和 A4-0TB | 44 
20 10 3m | T1 0.35 | 了 | 1+0m A4-01B | 45 
30 200 | 2 3 | 工 0.35 | 1m | 10ma A4-01B | 46 
30 200 | 10 36 | 工 0.35 | 1m | 10m A4-0TB | 47 
30 200 | 20 3m | 工 1m | 1T0m A4-01B | 48 
30 10 3m | 工 0.35 | 1 | 10 忆 A4-01B | 49 
30 200 | 10 3m | 11 1m | 地 性 A4-01B | 缉 
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了 00 公 
工 90Ia 
T00 十 
TDf 埋 
100 昏 


T00 季 
100 王 
100 志 
00 切 
100 了 


人 9 
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t.4 硅 NPN 型 小 


小 


频 


功 


符 征 ， 最 集 电 报 集 电 极 发 射 极 
多 高 
将 | |- 菇 要 | -发 射 设 | - 基 极 
二 
频 率 流 温 击 穿 电压 击 穿 电 肘 韦 穿 电压 
让 斑 (BR)CBO 六 (BR)CEO 六 CER)EEBO 
1 | Frceg|lj fc | 7ca | 7 天 5 了 
《Hz) (及 ) (A) (| (YY) (A) (1 (A) 《VD) (A) 
150M 28 刀 175 | 45 100h | 20 | 100R | 4 100 上 上 
150M 20 钙 TS50 | 45 100k | 20 | 100n | 4 100 有 
150M 20m 150 | .45 100k | 20 | 1008 | 4 100h 
150M 20 血 175 | 45 190 20 1008 达 T00 中 
150M 20 了 和 150 | 45 100 20 100 上 三 100m 
T50M | 20 175 | 45 100 忆 4 20 1T00 4 200 有 
150M 209 150 | 45 100 20 IT00 具 4 100 
150M 20a 150 | J45 100k | 20 | 100h | 4 100 
150M 20m 150 | 45 100k | 20 100k | 4 100 
150M 20 了 ma 150 | 145 100n | 20 | 100n | 4 100R 
150M 20 二 150 | 45 100 20 100 上 手 100 生 
150M 20tm 45 100h | 20 | 1008 | 4 100 
150M 20 全 175 | 45 100 20 200h 二 100 
150M 20m 175 | :45 100h | 20 | 100R 1 4 100 
150M 20mna 150 | 汉 5 100 让 20 100 愉 4 100n 
150M 20m 45 100R | 20 | 200 | 4 100 
150M 20 苹 150 | 弘 5 100 20 200 44 100 只 
150M 20n 150 | 45 100k | 20 100h | 4 200h 
150M 20 细 125 | 40 | 100k | 25 100h | 4 1008 
150M 30m 125 | 二 0 100h 25 T00 4 100 3 
150M 20 如 125 | 40 100hk | 25 100k | 4 100n 
150M 20 和 125 | 40 100k | 3 | 200h | 4 100 上 
150M 30 125 | 40 1008 | 25 1008 | 4 100 
150M 0 3 纯 20 150 上 40 100 30 100 有 4 100 有 
150M | 3 如 3 钥 | 20m 125 | 40 100h | 30 | 100h | 4 100 
150M | 1 1 3m | 20m 175 | 40 100h | 30 100hk | 4 100R 
150M 20mm 175 | 40 100k | 30 | 100h | 4 100p 
150M 20 和 175 | 40 100h | 30 | 100R | 4 100 
150M | 40 3ma | 20tn 175 | 40 100 30 100 | 4 了 00 
150M | 340 3m | 20m 150 | .40 108u | 30 100k | 4 T100 有 
150M 0 3m | 20m 150 | -40 Ti00uk | 30 100k | 4 1003 
150M 0 3 细 | 20mma 175 | .40 100h | 30 100R | 4 100 具 
150M 20Bn 175 | -40 100 30 100 4 100 只 
150M 20m 4 T00h | 30 100R | 4 L00 
150M 0 3m | 20 如 n 40 100k | 30 00A | 4 100p 
1S0OM | 10 | 3am | 20m 175 109h | 30 100R | 4 100h 
150M | 1 | 3 和 | 20m 175 | 40 100k | 30 1008 | 4 100a 
150M | 4 3m | 20m 173 | 40 100k | 30 100 | 4 100m 
150M 20 嫩 40 100 | 30 100n | 4 100 有 只 
150M f 3 | 20m 150 | 45 t00R | 30 100P | 4 100 
150M | 3m | 20m | 150| 4 | 100k | 30 1110 1 4 | 1008 
150M | 10 | 3m | 20m 175 | 45 T008 | 30 100R | 4 109 
150M | 310 3mm | 20m | 175 100h | 30 100h | 4 | 100p 
150M | 20m | 150 | 45 100R | 30 | 100k | 4 100 有 
450M | 20m 175| 40 | 4100k | 30 | 100h | 4 100 记 
4150M | 20 细 1275 | 440 100h | 30 100h | 4 100 
150M 20 150 | .40 100k | 30 100hk | 4 100 
4150M 20m 125 | .45 100h | 30 | 200n | 4 100 
150M 20m 125 | 45 1008 | 30 | 200u 1 4 100 
150M 30m 175 | 40 30 4 


fo 


友 向 截止 友和 疝 截 下 正 
也 流 也 谍 系 数 作 
ic60 | Frcp | TeaEo | cr PPF 天 cr 4 三 5ES | 矿 cs 
(A) 《 交 》 (A) (了 ) | 了 王 刘 ta (YY ) (A) | (7Y) 1 (V) 
| 有 We _ EN 
108 10 TI0 工 10 30 了 0 3 钳 且 . 工 
10 乓 10 0 缮 10 20 10 3 对 
10 了 3 10 0 了 10 30 0 3 了 工 f.3 
101 10 1I0 10 25 180 T0 30 纪 工 .1 
1T0 习 10 J0 妆 10 30 200 10 3 了 上 0.35 
T00 10 100 3 10 30 200 T10 39 工 工 
1T03 10 了 0 于 410 20 10 3 严 工 0.35 
T103 10 T0 刁 10 20 了 3 癸 
103 10 10 卫 10 30 200 ] 3 上 工 
T03 T0 10 丑 10 S0 | 250 TQ 3 氏 1 .1 (0.35 
T0 刀 10 10 芋 10 30 10 3 了 工 . 工 
了 0 10 IT03 10 20 410 3 二 
了 00 卫 了 9 10 荆 10 30 25 有 3 了 至 . 工 0.35 
10 卫 了 0 10 也 10 20 10 3 了 工 0.35 
103 10 I0 工 10 20 410 3 工 .1 
103 | 0 卫 10 20 20 10 3 王 工 . 工 
410 10 10a 10 25 10 3 红 1 
10 荆 10 J0 芋 10 30 180 10 3 了 工 开 
ft00 3a 10 T00 荆 了 0 40 10 3 锯 工 0.35 
500 3 10 500 芋 10 3 10 3 年 下 0.35 
T00 芋 了 100 于 10 060 10 3 卫 了 0.35 
500 10 500 10 20 10 3 王 王 0.35 
TO00 了 40 T00 了 3 10 30 10 3 所 1 0.35 
工 0 芋 TI0 TO 10 30 10 3 耳 工 工 
10 10 10 1 30 30 3 印 二 工 
T03 10 10 王 10 40 180 10 3 上 于 0.35 
TU 10 T0 10 40 80 10 3 工 工 
03 410 10 了 10 40 180 10 册 .5 于 工 0.35 
了 0 了 10 0 荆 10 30 10 人 .5 了 于 0.35 
10a 10 I03 10 30 T0 3 伺 开 10,.35 
100 3 10 100 T10 3 10 3 耳 卫 0.35 
T00 2 10 100 10 30 1 3 组 工 0,.35 
10 3 站 10 荆 区 40 180 10 3 取 工 0.35 
410 于 10 103 TI0 30 10 3 弓 工 
了 0 屏 10 TI0 了 3 10 30 10 3 年 王 二 
10 TI0a T0 25 270 10 3 纪 工 
工人 和 导 10 了 0 皇 10 25 270 10 3 匡 工 工 
10a 10 103 10 25 270 10 3 垃 六 工 
103 10 了 10 10 30 10 U .5 各 工 0.35 
10 己 10 100 芋 10 40 10 3 也 工 工 
10 皇 10 10 20 10 3 了 钥 了 工 
T0 IT0 10 色 10 28 10 3 了 工 . 工 四 .35 
10 10 荆 10 30 10 3 年 四 .35 
10 卫 TI0 了 0 并 10 30 200 10 3 二 0.8 
TD 也 10 TI0 了 10 30 200 10 3 所 二 0.35 
T0 导 10 10 屏 10 25 270 10 3 撕 工 工 
了 0 卫 10 10 卫 10 25 270 TI0 3 拍 工 作 .35 
工 愤 10 5 卫 10 20 200 10 3 0.9 
了 0 10 10 了 3 10 3 10 3 记 4 工 
了 0 荆 10 了 0 婚 10 25 TI0 3T 1 0.35S 
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1. 低 频 小 功 


1.4 压 NPN 型 小 


耿 特 征 最 最 佘 电 赤 集 蜡 极 发 射 极 
耗 人 允 上 同 
加 -车 六 下 加 其 刷 
散 许 尖 极 发 庙 急 基 梳 
功 电 
率 频 率 流 油 出 窗 电 压 者 穿 电 压 证 穿 电 讨 
全 六 (BR)CBO 六 (ppP)CEO | 大 CBR)BBO 
已 ci fr |Fcgl rc | rc | 7 大 Fe， 本 
( 历 ) | (Hzy) | (VY) CA) CA) GCC CVD | (CA) | (V) | (A) | (COV) | (CA) 
3DS0D 100 150M 20 红 175 | 45 100 已 30 100 4 100h 
3DG6 100 节 150M 20 姻 1735 | 45 190 贞 30 100 员 4 100 忆 
3DGI1B 400 也 | 450M 20 血 175 | 40 1008 | 30 100 上 4 TI00p 
3DG68 100 了 150M 30 匡 T295 40 100 已 30 100 只 4 T00P 
3DG961B 100 姻 | 150M 20 包 175 | 40 1008 | 30 100 忆 4 100 忆 
3DG962B 100 卫 4150M 0 志 175 40 . 100 县 30 100 上 4 100 忆 
3DG963 时 1Y00mm | 150M 20 血 175 | 40 1008 | 30 100j 4 100 
3DG9648 100 了 好 T50M 20 了 了 73 40 100 只 30 100 抽 4 100 
3DE96 切 0 如 150M 30 m T73 45 100 30 100 4 100 忆 
3DG9%6D 190m | 50M 20 血 150 | 45 100P | 30 100 只 4 100 上 
3DGT100 100m | 150M 20 鱼 150 | 40 1008 | 30 100 4 100 
3 了 拉 100 卫 TI00 孟 150 M 20 锯 荆 75 40 100 只 30 100 才 100 
3DG100B 160 钙 150M 20 纪 175 40 400 30 100 4 100 上 
3DG1003B T100 生 | 150M 20 和 m 175 | 40 100h | 30 100 忆 4 100 
3DG100B T00 了 如 150M 20f 175 40 100 只 30 100 了 100 上 
3DG100B I00 亚 150M 20 世 T75 40 100 具 30 100p 4 100 只 
3DG100B 了 T00 组 150 M 20 菩 4 100R 
3DG100B 100m | 150M 20 刀 4 100 只 
3DG100B 100 ma 150M 20 卫 引 100 
3DGL003 00 奸 150M 20 己 和 100 
3DG1003 00 耶 150M 20mm 丰 100m 
3DG100B 100 包 | 150M 20 血 4 100 
3DG100 绊 100 荆 | 4150M 20 严 4 100h 
3DS100B 区 0 所 150M 20 4 100m 
3DG400 了 100 生 | 150M 20 巴 4 
3DG101B 100 孟 150M 2 所 4 100 忆 
3DGH101B 100 了 | 150M 20m 4 100 
3DG401C 100za 150M 20 匡 入 100 忆 
3DG101C 100 包 | 150M 20 了 十 4 100P 
3DG101C 100 匡 150M 20 亚 4 100R 
3DG101C |， 100 和 | 150M 20 了 4 100 愉 
3DG101C 100 荆 150M 20 如 4 1007 
3D G101C 400 卫 150M 20 志 4 100 
3DG101C 100 | 1350M 20 了 4 100p 
3DG4101C 100 王 150M 20 荆 4 100B 
| 3DG101C 100 了 150M 20 匡 4 100R 
| 3DG101C 100 芭 150M 20o1 4 100p 
3DGI101C 100m | 150M 20m 4 100h 
3DG101C 100@ 150M 20 坦 帮 100 
3DG101C 100oa | 150M 20ta 4 :100 
4 3DG101C 100 刀 T50M 20 垃 4 
42| 3DG1I0OIC | 100m | 150M 20 刀 4 100p 
43 3DGI0IC | 100z 150M 20 卫 4 100 
44 | 3DG102B 100m | 150M 20 了 4 | 100n 
45 | 3DGl02B | 100m | 150M 20 王 4 100m 
46 | 3DGI02B 100 如 | 150M 20 垃 100u 
47 | 3DG102B 100 锯 T50M 20 了 4 100u 
48 3DG102B 100 媚 150M 20 匡 二 100 刁 
49 | 3DG102B 100m | 150M 20 了 和 4 100 让 
50 3DG102 了 TU00 世 150M 20 了 4 100 恨 


| 


秆 -532 


率 极 
集 电 极 集 也 裤 出 流 前 亿 这 
- 基 极 -~ 发射 级 肌 
放 大 
友和 疝 截 止 反 徊 被 耻 压 
电 流 取 流 系 数 降 压 
人 遇 ] 了 
zc8o | rc | cgo | Fecz 帮 F 忆 大 CR ZLC 三 9BS 六 CES | 7 
(A) | (VCA) COV) min | max |(V) | (A) (Y) (VY) | (A) 
10n | 10 10a | 区 20 10 3 联 | 11 1 10 了 和 A4-01 避 1 
I0n | 10 100 | 纪 40 10 Im | 工 工 1 莘 10 押 A4-01 卫 2 
100an | 310 100a | 10 30 10 3 和 | 工 350zmn | 1 10 姻 A4-01 下 3 
1003 | 310 100n | 10 30 10 3m | 1 350mma | 1 10m | 4 
10a | 1 10na | 10 25 10 3 | 1 350 生 | 1 10ama A4-01B | 5 
10a | 10 10a | 10 | 好 10 3 | 1 350 血 | im | 40m A4-01B |， 6 
10n | 40 10a | 2 25 30 3zE | 工 350im | 1m 10 了 年 Ad4-01 也 7 
10a | 340 TI0n | 10 25 1 3m | 1 350m | 1m 10 联 人 4-01 到 8 
10a | 10 10n | 1 30 | 10 3m | 1 800 了 和 | 1 了 10 了 全 A4-011i 9 | 
10a | 40 10a | .1 20 200 10 3 | 1 350 和 | 1 10 A4-01 呈 | 8 
10a | 4340 100 | 10 30 200 10 3m | 1 1 匡 10 茵 AAS4-01T 了 下 | 了 
1n | 1310 5na | 10 30 10 3m | 0.84 700 拉 1 工 茵 10zm A4-01 了 | 12 
1034 | 3d0 10a | 10 25 270 10 3 | 1 工 工务 10 和 A4-01B | 妇 
10 3 10 10 卫 I0 30 工 3 全 工 工 1】 im 10 荆 人 4-0f 吾 414 
103a | 40 10a | 2 40 10 3 | 1 1 1 血 10 备 A4-01 刀 | 区 
10na 1 10 102 | 2 40 180 10 3 联 | 1 工 T 姻 10 姻 A4-01B 16 
10a | 10 10a | 30 25 270 10 3 | 1 工 ] 卫 40 了 A4-01B 17 
103 10 10 3 10 25 270 10 3 年 了 300 笠 | 1 生 19 弓 A4-01B 18 
10a | 40 10n0 | 4340 30 10 3 | 1 工 1 缉 A4-01B | 19 
10a | 2 10na | 30 30 10 3 二 | 工 工 ] 10 了 于 A3-07B | 20 
103 | 310 10a | 310 30 10 3 | 工 1 工 m 10 茵 A4-01B | 21 
10a | 40 10a | 3 40 10 3m | 工 工 1 位 1 志 A4-01 了 3 | 22 
10a | 410 10a | 10 30 了 3m | 1 工 1 芭 | 10a A4-01B | 23 
10a | 0 10na | 40 40 10 3m | 工 1 1 血 10 了 A4-01B | 24 
103 | 140 108 | 10 40 10 3 芭 | 工 并 工 茵 10 如 A4-01B | 25 
10a | 240 10a | 10 30 3 | 1 350z 御 | Ta 10m A4-01B | 26 
10a | 10 10a | 10 30 10 500k | 工 350z | 1 10 耳 A3-07 蛋 “| 27 
10a | 410 10a | 10 25 270 10 5002 | 1 350m | 1m 10 症 A4-01B ， 28 
10 | 10 5a | 10 30 10 S00 | 0.84 700z | Im | 了 0 A4-01B  ，29 
10a | 30 10a | 3 了 0 30 10 500n | 1 350 生 | 1 1 10 A4-01B | 30 
108a | 30 10a | 10 30 10 500R | 工 300 征 | 1 了 10 孟 A4-01 如 31 
10a | 40 10a | 40 40 10 500h | 工 350z | 1z 10 血 A4-01B | 32 
108 | 340 10a | 10 40 180 10 500u | 1 350 和 | 1z 10 了 A4-01B |3 
放 二 人 -20 108a | 310 4 150 10 5004u | 1 工 350 如 | 1m | 410m A4-01 于 34 
1032 | 20 10na | 40 25 10 500 | 工 350z | 1 如 10 匡 人 4-01 了 3 1，35 
10 芋 10 10 98 10 25 10 500 1 330mm | 1 了 10 取 A4-01B8 36 
10 10 10 10 30 10 3 了 姻 1 350 血 | 1 10 卫 有 4-01 了 37 
108 | 10 10a | 30 30 10 3m | 1 350 姻 | 1 卫 10 了 和 A4-01B | 38 
10n0 | 40 10a | 10 30 10 500 | 1 350 如 | 工 芋 10 了 A3-07B 139 
10a | 10 10a | 10 30 10 500h | 1 350m | 1 了 10 备 A4-01B 40 
108 | 10 10n | 40 25 10 500nh | 工 350m | 1 和 10 血 A4-01B | 41 
108 | 10 10t | 1410 30 10 3m | 1 350m | 1m 10 血 A4-01B | 42 
103a | 10 10a | 40 25 270 10 500R | 工 350 生 | 1 如 10mm A3-07 忆 1， 43 
1a | 10 5 | 10 30 10 3m | 0.84 70 姻 | 1zm 10 甸 A4-01 了 | 44 
10a | 10 10az | 10 25 10 3 刀 | 1 350m | 1om 10m A4-01 如 | 45 
100a | 318 100a | 10 25 270 10 3m | 1 350zm | 1 10 A4-0165 |146| 
10a | 30 10a | 40 25 270 10 3a | 1 350mm | 1z 10 血 A4-01 了 47 
100m | 140 100am | 40 30 10 3m | 1 350 和 mm ，1tma 10 了 年 A4-013 | 48 
100m | 310 100a | 30 30 10 3 | 1 350z | 1 10 血 A4-01 召 | 49 
100a | 20 100a | 10 40 150 10 lm | 1 350m | 1 人 10 如 A4-01 了 了 | 50 


至 -533 


1 | 3DGi02B 
2 3 也 各 102 吾 
3 | 3DGt02B 
4 | 3DG102B 
5 | 3DGT102 了 
6 | 3DGi02B 
7 | 3DGI02B 
8 | 3DG102 了 3 
9 3DG102 卫 
10 | 3DG102B 
11 | 3DGi02 如 
12 | 3 用 G102 电 
13 | 3DGT1023 
1 | 3DG10233 
,15 | 3DG1H402B 
16 | 3DG102B 
417 | 3 到 102 吾 
18 | 3 了 DG102 台 
19 | 3DG31028 
20 | 3DG208B 
2 | G3DG100B 
22 | G3DSGID1GC 
23 | 63DGi03 了 3 
24 | 3DG300 召 
25 | 3 了 DG100 吕 
26 | 3DG30t6 
27 | 3DGT01G 
28 | 33G1028 
29 | 3DG102 引 
30 | 3DG102B 
31 | 3DG102 也 
3 | 3DG1016 
33 | 3DGibi6 
34 | 3DG101C 
35 | 3DGI3i01C 
36| 3DGi01C 
37 | 3DG102 了 
38 | 3DG102B 
39 | 3DG102B 
40 | 3DG102B 
邮 3DG4102B 
42 | 3DG102B 
1 3 |3DGE8D 
44| 3DG6D 
区 3DG6D 
4613DG6D 
中 3DG6B 
4813DG6B 
49 | 3PG6D 
引 | 3BG6B 


ES 
1 
CT 


区 汕 站 科 


功 


PCM 
(机 ) 


400 全 
4100 地 
4100 鱼 
100 鱼 
100 色 


100 纽 
100 志 
100 所 
400 地 
400 弓 


了 00 志 
108 瑟 
100 纽 
00 生 
100 握 


100 艺 
100 扭 
100 卫 
4100 王 
100 和 组 


100 型 
T00 钳 
100 孟 
100 志 
400 了 于 


100 地 
4100 弓 
400 地 
了 00 但 
30 到 


T100 瑟 
4300 班 
100 卫 
100 刀 
109 地 


T00 持 
4190 纽 
1 和 和 
了 00 到 


了 88 雪 
100 匡 


100 季 
100 焉 


00 了 芋 
100 了 
t00 地 
100 她 
100 和 所 


TI00 恕 ， 


100 衬 | 


困 


150M 
150M 
150M 
150 
150M 


1350 了 
150M 
I50M 
350 了 
150M 


150 了 4 
150M 
150M 
150M 
150M 


1350M 
150M 
150M 
150M 
150M 


150M 
150M 
150M， 
150 了 4 
150 了 M 


150M 
T50M 
150 了 M 
150 基 
50 卫 


150 焉 
150 列 
150 隐 
450M 
150 


150M 
150M 
150M 
150M 
150M 


150M 
150M 
150M 
150M 
150M 


4150M 
150M 
150M 
150 聘 
30 


矿 cE 


ER 
已 天 


7c 
(Hz) |(V | (A) 


1。 翁 


最 | 集 电报 
说 
温 | 址 穿 电 正 
ee 
了 7 江 
(CCV) TI CA) 
175 | 40 | 100p 
175 | 40 | :100 
175| 40 | 100R 
175 | 40 | 4100h 
1795 40 80 
175 | 40 | 100p 
175 | 40 | 100R 
175 | 40 | 1008 
175| 40 | 1008 
175 | 40 | 100p 
150 | 40 | 100p 
150 40 400 上 
和 | 100 
40 T00 只 
175 | 40 |， 1400 
175 | 40 | 100R 
1475 | 40 | 100p 
175 | 40 | 1008 
125 | 40 | 100p 
40 | 100n 
175 | 40 | 100 
175 | 40 | 100b 
1T75 40 100 只 
175 | 40 | f100k 
175 | 40 | 100h 
175 | 40 1 100p 
175 | 40 | 1008 
155 | 40 | 1008 
40 1 100 
170 | 30 | 1008 
175 | 40 | 100 
150 
4175 
175 | 40 | 1008 
1735| 40 | 100n 
4175 | 40 | :100 
40 | 1008 
175 
175| 40 | 1008 
175 | 40 | 1008 
175 | 40 | 1008 
40 
40 | 100p 
150 | 45 | 1008 
175| 4 | 100R 
125 | 45 
175 40 100 导 
1475 | 4 | 100n 
150 | 生 | 1400 
150 | 好 | 180R 


频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
集 时 极 发 裔 极 
- 发 射 极 - 基 极 
埋 罕 电 肘 击 窗 也 让 
矿 C5R)CEO 六 (BR)BBO 
， Tcs 了 2 
(YY | (A) 《Y ) 《人 太 ) 
30 100 上 4 
30 T00 其 二 00 忆 
30 100 此 4 100 甩 
30 j 100p | 4 100j 
30 100 只 4 T00 
30 T00 有 本 100 六 
30 100 了 4 T08 妨 
30 T00 上 帮 108 纪 
30 100 也 攻 I00 只 
30 100 和 才 3100 站 
31 100 只 三 198 基 
3f0 100 4 160 有 
30 100 下 才 100 六 
30 100 县 4 00 世 
30 100 睦 4 T00 攻 
30 100 县 了 T08 
30 100 4 100 具 
30 100 纪 4 108 玉 
30 100 忆 4 了 00 六 
30 100 其 帮 100 纪 
30 | 100 | 4 100 上 8 
30 00 县 4 108 记 
30 100 电 4 4100R 
30 100 凑 二 4100 攻 
30 100 关 | 00 
30 1T00 有 4 100 只 
30 100 也 入 T00R 
30 100 六 4 100 hh 
30 100 攻 如 T00 及 
30 100 天 入 100 并 
30 00 纪 4 TI00 
30 100 瑟 4 100 
30 100 匡 4 00 册 
30 T00 只 4 TD00 睦 
30 TI0088 4 100 
30 00 关 竹 IT00 5 
30 100 4 100 二 
30 | 1002 | 4 109 
30 100 才 100 到 
30 00 上 竹 100 站 
30 100 电 4 408 
30 切 
30 100 县 级 JT00 
30 100 忆 了 06 有 
30 100 有 入 100 革 
30 生 
30 100 兵 本 100 世 
30 100 下 4 100 只 
30 100 只 胡 200 
30 100 如 100 


昌 生 9 


集 电 执 
基 极 
反 向 截止 
包 流 
csO | 三 cp 
《A) (Y ) 
于 0 手 T0 
了 0D 玉 了 0 
1803 了 
各 全 芽 
103 10 
[10 10 
了 0 10 
于 0 荆 1 
】00 3 10 
夺 00 了 于 10 
T00 了 2 TO 
T001 10 
T00 算 10 
00 由 
1003 10 
0 10 
T00 工 JU 
TO0 工 10 
10 荆 10 
100 10 
了 0 工 10 
40 工 10 
了 0 革 10 
10 10 
了 0 芋 10 
10 皇 10 
I0 荆 10 
T00 手 10 
了 0 10 
1400 TI0 
100 荆 10 
30 10 
10 苹 10 
102 10 
IT0 阐 10 
了 00 10 
10 
T00 芋 10 
工 几 JT0 
100 荆 10 
100 工 10 
0 和 储 10 
了 0D 全 10 
100a 
0 拉 了 
0 导 10 
了 0 翌 10 
1 | 1 


人 
极 镶 
集 电 极 电 
- 发 射 极 
放 
反 向 截止 
电 流 系 
了 CEO | F 太 cE 下 FF 尼 
(A) ( 达 ) | 了 得 
攻 - 
工 0 卫 1410 30 
TD0 了 10 30 
100 阐 10 志和 
于 00 瑟 了 和 39 
了 0 卫 了 10 25 27 
10 了 并 23 
T0 旺 了 40 
10 王 了 0 40 180 
00 于 了 0 4D 180 
T00 愤 TI0 40 270 
100 10 30 
100 卫 10 30 
T00 惟 0 30 
100 工 10 40 
100 屏 10 30 
了 0 皇 10 30 
T003 10 29 
了 0 于 TO 25 270 
T0a 10 25 270 
100 工 10 23 270 
303n 10 40 
0 并 10 40 
了 0 了 10 40 
了 103 10 30 
10 拉 10 30 200 
0 反 T0 40 180 
工人 于 10 30 2060 
100 避 I0 30 200 
了 0 入 10 30 180 
T003 IT0 30 200 
400 0 40 了 180 
了 人 屏 和 30 
103 0 25 270 
0 反 10 23 271 
TI0 投 10 30 270 
10 卫 10 30 160 
100 10 30 
10 旺 10 25 270 
TO00 卫 10 25 270 
工具 0 40 400 
1T00 工 1T0 40 180 
100z 10 30 60 
10 皇 410 20 
10 芋 10 30 
了 0 忆 中 30 
1003 30 150 
1T0 习 人 40 180 
了 0 了 10 28 270 
工 上 乓 了 1 3 2 人 
了 至 了 2 | 2 


| 


入 CE 
世 名 民 (A》) 


7C 


矿 了 8 


(Y) 


Fa 上 和 


上 Fa bm he 上 


FF ba 


疡 本 FF 


让 


六 


Fi 


降 


三 S 


压 


矿 CE5 
《7Y ) 


350 如 
350 如 
33 人 0 2 
3350 细 
350 


330 
3350 角 
3350 红 
350 也 
330 坦 


350 班 
330 阻 
350 组 
330 也 
350 芭 


330 细 
350 红 
350 严 
350 地 
3350 和 m 


350 也 
350 盏 


350 纪 


( 太 ) 


全 


工 二 


1 弓 ; 


4C 


人 (A) 


10 弓 
了 10 了 
和 0 组 
10 王 
1 地 


了 0 组 
10 妈 
10 到 
40 鱼 
10 名 


了 0 王 
10 雪 
I0 纪 
10 反 
I0 孔 


了 0 地 
T0 了 mm 
10 刀 
了 0 了 鲁 
410 了 


10 丘 
T0 血 
了 0 丘 
10 纪 
] 氏 


甘地 
阴 
[0 二 
10 于 
10 耶 


0 吉 
了 人 纪 
了 0 也 
了 0 也 
10 陪 


10 了 和 
1410 好 
10 坦 
10 了 
IT0 鱼 


了 了 鱼 
了 0 
了 0 地 
了 0 坦 
了 0 乌 


了 0 纽 
了 二 
了 0 也 
10 
[站 癌 


A4- 人 1 也 
和 4-01 也 
A4-01 卫 
入 4-01 妃 
A4-018 


和 4-01 吾 
入 4-01 号 
和 4-01 吾 
人 4-01 呢 
入 4-01 吾 


A4-018 
太 3-07 召 
A4-01 琶 
人 4-01B 
Ad4-013 


全 4-01 了 
入 4-07 也 
A4-01B 
A3-078B 
A3-07AA 


A4-01B 
A4-0T1 了 
从 4-01 也 
人 4-01 了 
和 4-01 瑟 


太 4-01 且 
人 A4-01 甩 
AL4-8T1 卫 
人 4-01 卫 
Ad4-01 了 了 


从 4-0T 全 
太 4-01 吕 
和 4-0T 且 
和 4-01 
和 A4-01 呈 


| 人 4-01B 
1 大 4-01 允 
| 及 4-01 忆 
| 和 4-01 卫 
A4-01B 


人 4-01 电 
和 4-0T 
A4-01 加 
各 3-07 人 
Ad4-01 吕 


入 4- 人 0 且 
A4-01 吾 
入 4-01 马 
人 4-01 思 
衣 丰 后 


总 oo 仆人 四 冲天 


bm 
co bo 王 


T4 


CQ 


到 -532 


3DG6D 
3DG6D 
3DG6BD 
3DG968 
3DG100B 


3DG6 也 
3DG6D 
3UG6D 
3DG6D 
3DG6D 


3DG6D 
3DG6D 
3 了 G6D 
3DS6D 
3DG6 了 
3 


G6D 
G6D 


3DG13D 
3DG64 
3DG64A 
3D G13 品 
3DG6A 


3DG6B 
3DG6C 
3DG6D 
3DX01 
3 了 X02 


3D G201M 
3D SG20T 

DG201A 
3D G201C 


TUG201EB 


二 
心 十 


an 


一 


coy 
《了 风 》 


100 恕 
100 世 
100 如 
1T00 征 
IT00 和 to 


00 姻 
TI00 如 
100 血 
100Tm 
100 纠 


100 茎 
I00 了 了 
100m 
IT00 知 
100 了 a ， 


100z 
100 理 
100 卫 
100 了 
100 节 


100 姻 
T00 了 
100 耳 
工 00 刀 
T00 了 匡 


T00 王 
00 了 
了 100 了 
T00 了 
100 卫 


100 血 
400 姻 
100 握 
100 卫 
100 荆 


100 了 
100 世 
100 搓 
150 了 
150 耳 


150 纪 
150 匡 
150 全 
150 全 
二 50 茵 


T50 如 
50 也 
T50 纪 
150 志 
150 王 


1 低 


频 


小 


功 


1.4 硅 NPN 型 小 
特 征 上 最 集 电 极 集 电 极 发 射 极 
多 高 
许 - 基 极 - 发 射 极 - 藏 极 
结 
频 避 流 温 证 穿 电 压 击 穿 也 压 击 窄 卜 岂 
矿 C5R)CBO 矿 (5R)CEO 四 矿 (DR)EE8O 
3 上 cc | Tc CH | 了 J1 7 丰 二 
(FIz) (V) | (和 ) (A) (他 ) | (CCY) (人 AA) (V) | (A) 《Y ) (和 乓 ) 
1T50M TI0 3 如 30 芽 175 攻 5 TU0D 30 100 只 4 100 上 
150M 10 3 钙 20 人 血 175 45 100 31 100 有 4 109hh 
150M 20 科 150 35 100 p 30 IT00 中 4 108 
150M 10 3 钮 20 志 40 1T00 北 30 100 上 4 1T00 履 
T50M 10 3 也 20 志 175 | 40 100 30 100 4 100 
150M 45 T00 吧 30 200 忆 4 T00 
1S0M 43 100 必 30 200 有 4 100 
150M 45 100 纺 30 100 上 内 4 100 几 
150M 45 4100 30 100 此 4 100 
150M 43 100 浅 30 100 4 工 00 上 
150M 45 100 及 30 100 汪 4 00 必 
150M 40 100 包 30 TI00 必 4 T00u 
150M 45 100 及 30 100 忆 4 10 人 已 
50M 45 100 此 30 100 内 4 200 必 
150M 45 100 只 30 100D 4 100 
150M 45 100 只 30 100 二 100 
150M 45 100 只 30 1I001 4 100 上 
150M 45 100 六 30 00 伙 100 上 
150M 45 100 开 30 100 Hu 4 100 上 
150M 45 工 08 忆 30 100 恨 如 100 上 
150M 43 100R 30 108 才 100 只 
150M 45 IT00 沁 30 T00 此 4 100 
150M 43 10] 有 30 100 此 夺 100p 
150 M 45 100 hh 30 100 有 了 100 几 
150M 45 T00 hh 30 108 民 攻 100 
150M 45 100 只 30 100 必 才 100 上 
T50M 革 3 100j 30 200 凡 术 100 jh 
150M 45 100 上 30 108 玫 4 200 只 
150M 45 100 30 100 4 100h 
150M 45 工 00 上 30 108 展 4 100 
150M 40 100 35 T00 比 4 IT00 具 
150M 40 TD 及 40 ID 了 提 100 
150M 10 40 10u 40 18 6 了 0 
150M 60 100 忆 60 200 电 100 忆 
30 IT00 六 1T5 100 包 帮 100 
45 100 此 20 T00 m 4 100 必 
45 100 上 20 100 4 100 
45 100 必 30 100 忆 人 100 及 
100 人 3 工 妞 15 荆 芭 
100k 入 30 工 志 30 工 征 
200K 人 30 工地 15 工地 
200 人 30 1 | 30 工 世 
465 丰 人 30 工 匡 J15 工 问 
80M 10 60 50 5 
100M 30 100 hh 15 100 此 了 100 
100M 10 50 此 帮 50 具 
100M 1T8 50 此 15 5 有 1 此 4 50 几 
100M 了 5 50 有 四 50 上 几 
100NM 20 50 了 50 
100M I0 25 100 只 和 100 只 


上 FF hh hhbcrP 


一 


bm 岂 haFFaF Fa 


Fa 上 着 记 F hahahahah ba 
4 央 


Do 请 


h 


| 


Fa 


和 六 


2 荆 全 
率 三 极 窜 
功率 三 极 管 
集 电 极 集 电极 也 流 
~ 基 极 -~ 发射 极 
放 灾 
五 向 截止 肥 加 鹤 止 
仍 流 也 尝 系 数 
和 2 二 
| 7cao | Frca | 7csgo | rc PRFE 矿 CE 4 
四 于 
(A) |(YV)| (A) ICV) mia | max | (VY) (A》 
罗 | 一 下 
10a | 如 0a | 40 40 250 10 ] 3 
0n | 407 | 10 20 200 10 3 | 
0 10 19 全 10 60 10 3 生 | 
100a | 40 1002 .1 30 25 10 3 于 
0 全 10 9 卫 10 25 270 10 3 拭 
0 芋 半 1T0 3 了 0 30 200 工 3 撕 
0a | 320 10na | 340 30 200 10 3 茵 
0a | 410 0a | 10 20 10 3 了 
10a | 410 10a | 40 38 200 30 3 了 
0a | 340 I0a | 了 0 20 10 3 志 
T63 10 了 0 技 TI0 20 了 3 耳 
0n | 410 10a | 10 25 270 10 3 了 
0a | 10 10a | 40 38 10 3 了 
30 荆 1I10 1003 10 30 200 TI0 3 二 
10 10 103 10 20 10 3 蔚 
10a | 310 10nma | 10 30 10 3 地 
0 皇 10 0 壮 10 30 工 3 过 
10a | 30 10a | 410 30 10 3 二 
10a 410 10a | 10 30 10 3 地 
了 1 也 10 10 荆 10 30 200 10 3 折 
0a | 10 10a | 40 30 200 10 3 了 
8 芋 410 0 卫 10 20 410 3 十 
10a | 10 10a | 30 20 10 3 姻 
0 皇 10 JT0 荆 10 20 10 3 了 企 | 
103 10 0 10 20 1410 3 垃 | 
10 王 10 0 10 20 了 10 3 匡 
10a | 10 10a | 40 30 250 10 3 如 
0 并 10 了 0 刁 340 30 180 10 3 人 年 
I0 并 10 0 皇 10 30 200 10 3 十 
10a | 410 10a | 10 30 200 10 3 下 
T00 3 10 00 3 10 30 了 0 3 插 
100 工 24 T00 24 20 500 全 8 扩 
荆 00 卫 24 100 芋 24 20 T80 500 垃 3 插 
500n | 10 500a ] 10 20 10 3 所 
100 3 100 3 20 10 3 征 
10 量 10 10 半 10 20 10 3 得 
T0 皇 10 103 10 20 10 3 王 
10a | 340 103a | 10 20 10 3 丘 
3 5 10 5 9 3 工 伍 
3 了 了 0 芋 和 了 3 才 拉 | 
3h | 5 | ina| 5 | 知 5 | 工 杰 
3 且 3 工 D 皇 5 20 3 工科 | 
3 有 S 10 5 30 5 1 | 
00 荆 60 40 700 6 2 | 
100 荆 TI0 J00 反 410 20 200 40 3 扭 | 
| 
200 荆 10 4000 忆 10 25 180 10 1I 刀 | 
100ma | 310 500a | 3410 35 190 6 工地 
T00 na 10 300 荆 10 25 320 410 TI 绀 | 
5S0a | 10 100a ;， 10 25 320 10 了 二 | 
sa | 30 100aa 和 40 27 :10 1 和 


500 也 
二 


450 阵 
450 组 
450 媚 
450 卫 
900 了 


和 

手 
了 3 7ZC 
《A) 《AAA) 

| 
工 垃 了 0 了 

工人 生 

工 志 0 地 
工 志 了 所 
工 世 10 所 
工 开 T0 纪 
工 拍 10 生 
工 班 IT0 了 王 
荆 志 0 包 
王 租 了 T0 也 
工 也 0 地 
工 纽 10 锯 
工 I 0 
工 伺 T0 组 
下 坦 IT0 纪 
工科 1T0 卫 
工地 了 0 了 
1 志 410 所 
工地 于 如 
工 生 10 耳 
于 弓 10 征 
工 世 0 所 
了 荆 但 T0 铺 
于 也 TU0 进 
工 垦 让 弓 
工地 了 0 坦 
工 姐 了 0 班 
二 志 了 0 耳 
工 弓 了 0 芭 
工 卫 了 和 过 
工 志 工 0 卫 
工 血 10 茵 
工 垃 0 纪 
工 妃 TO0 匡 
工地 TO 位 
于 圾 了 0 二 
工科 10 了 
10m | 100 卫 
荆 顽 了 TI0 亿 
工人 二 了 0 纪 
人生 TO0 乓 
工 切 失血 
工 如 6 孟 
于 但 0 如 


人 4-01 
A4-0 甩 
入 4-01 吾 
太 4-02 如 
A4-04 卫 


A4-01B 
点 4-01 吕 
4-01B 
A4-01 吾 
和 4-0T 了 B 


和 4-01B 
和 4-01B 
A4-01B 
么 4-01 卫 
A4-01B 


A4-01 8 
A4-01B 
和 4-01B 
及 4-01B 
么 4-01 昌 


A4-01B 
人 4-01 
人 4-01 卫 
人 友 4-01 卫 
和 4-01 了 


和 4-01 呈 
和 4-0T 也 
A3-03A 
A3-07A 
A4-01 也 


A4-01 下 

A4-01 且 
点 42 

A4-01B 


A4-01B 
人 A4- 寺 了 
A4-01B 
A4-02C 
A4-02C 


A4-02C 
人 4-020 
A4-020C 


入 4-01 呈 


入 3-07 了 吾 
A3-07 了 
A3-07 了 
点 3-07 甩 


序 


世间 mwmRwi 


| 
is 六 


|,. 低 频 小 功 


1.4 夸 NPN 型 小 


和 FF 


| 和 
| 最 等 征 最 最 集 电 极 集 中 极 发 射 航 
序 | 大 大 ， 
| 
生 4 
| 人 -~ 基 极 ~ 发 射 极 - 下 极 
| 敬 许 和 
| 蕊 也 导 
内 闫 率 流 | 温 | 击 守 电 王 | 者 罕 了 电压 | 斑 穿 岂 疏 
| 人 矿 (5R)C8O 六 BR)CEO 广 CeR)E8O 
号 | ec | 详 |Fce| 大 | ie |37M TcB Tc 了 8 
| 《多 ) 《Hz) 人 (和 A) (入 ) (他 ) | (VD) 《 生 ) (YY) | 〈( 上 总) 和 《从 》 
[ 加 和， 到 _ 也 了 ji- 
3 3DG4M 50 二 100M 6 | 二 也 20 巴 了 530 20 530 有 了 3 50 只 4 50 上 
2 13DG57 150 丘 100M 10 1 也 20 扣 150 20 T00 玉 20 100h 4 100 具 
3 |3DG201B 150o | 100M 20m | 150 25 50 4 50 必 
4 |3DG610 150m | 100M 10 | 工 弓 | 25 细 | 150 T5 工 亚 4 |34100P 
5 |3DG57 150z | 110M 10 TI， 20m |3450 20 20 4 
6 | 3DG6B 150 志 | 450M 20 乌 | 175 45 | 100 愉 20 | 3100p 4 | 1008 
7 |13DG6D T50 红 150M 20 卫 了 75 45 了 100 有 了 3! 了 BR 4 100 
8 | 3DG64 150m | 130M | 20 和 | 175 40 410 40 工 D 忆 6 10 有 
9 | 3D 有 140 人 200 姻 | 30 细 全 | 1008 4 | 100 
10 | 3DX140B 200m i ，200ma 1S | 100 4 | 100p 
工 | 3D 有 200 刀 20 卫 了 75 T5 100 纹 了 15 100 此 4 1008 
2|13DG83 200 卫 20 呈 | 175 40 | 100& 235 | 100h 4 |100n 
313D 2300 地 :， 20 卫 175 40 TI00 忆 25 100R 4 100 
4 | 3 200 纪 :， 20 卫 工 75 60 4100 攻 25 1001 4 100 彤 
5 | 3 了 200 200k 人 30 卫 IT50 30 了 荆 弓 15 工 也 
16 |13DX30C 200 匡 200k 人 30 垃 T150 30 工 姻 195 工地 
17 | 3DX3 忆 200m | 200k 六 | 30m | 150 | .30 工 血 15 T 芭 
18 | 3DX3A 200 钙 | 200k 3 | 1m: 30m |4350 30 Tt 15 工 位 
X3C 200m | 200K 5 1 T 刀 : 30m | 4150 30 工 珀 3 工 王 
驻 3 瑟 200 如 200 芭 5 工 30 耶 T50 30 组 芒 工 世 
人 ) 和 3 200za | 200k 5 | 工 血 30m | 150 | 30 了 王 了 工 世 5 | 100 
2 | 3DX3E 200 鱼 | 200K 5 1m1 30m |150 40 了 细 30 荆 乌 S | 100R 
23 | 3DX3B 200m | 200k 5 | 1ml 3gom |34150 | 4 1m | 30 1m 
24 | 3 也 并 3 了 200 刀 | 200k 5 | Ia | 30m | 30 40 了 血 30 二 茵 
25 | 3 也 和 X3F 200 如 200 太 吕 工 和 30 坦 T50 40 了 也 30 工 垃 
200 弓 200k 人 30 纪 50 40 工 伺 30 工地 
200 生 | 200E 信 1 30m | 480 40 1 了 30 工 垃 
200m | 200 大 人 | 1 30 了 51 40 工 垃 30 工 伺 
200 也 1I0M 30m | 150 40 | 100 只 30 | 100hp 3 | 4100 
200 开 I0M 20 锯 150 830 100 昌 
200 伍 10M 20 卫 IT5f ?00 100R 
200 如 | 10M | 20m | 150 150 | 100 
200 志 10M ;20 所 T530 200 00 具 
200 巴 10M 20 耳 15s0 250 | 100 
200zm T0M 20m | 150 300 | 100n 
200 了 型 60M 10 5 组 50 了 175 80 100h 3 100 世 7 1T00 忆 
200 刀 80M 6 | 2 二]|1s0tn | 175 60 | 100R 50 | 100 归 5 | I00& 
200 卫 50M 6 2 如 150 纪 T50 60 了 T00 有 3f 190 5 100 眼 
200 皇 100 太 10 3 也 20 缮 150 5 100 民 2 人 100 具 帮 1J100 
200 如 了 00M 20 纠 T7S 30 00R 了 5 100 呈 4 100h 
200 也 100M 20 王 73 了 5 1T00 攻 5 200 电 3 100P 
200mm | 100M | 20 生 | 175 15 | 100P 15 | 200h 3 | 100B 
200 巧 100M 20 如 175 1 T00 有 只 也 200b 3 4100 
200 芭 100M 20 阅 175 15 | 400 15 | 200 忆 4 | :400R 
200 卫 008M 20 搓 了 5 100 愉 153 100m 3 TO00 也 
200 科 100M | 20mm |373 | 15 | 100n 5 | 100R 3 1 100R 
200 包 | 100M 20 姻 | 175 15 | 100 15 | 200 3 | 100P 
200m | 100M 20m | 1735 15 | 100R 15 | 200h 3 | 100R 
290 组 100M 20 节 175 了 5 400 忆 15 100 有 3 T00 站 
208 下 400 了 20 于 175 15 J00 了 5 1 人 下 | 490 


Lrche xirrra rasraumuienei 人 vv 


外 


率 三 极 管 
功率 三 极 
集 电 极 集 电 极 中 流 前 伤 训 
- 基 极 - 发 射 极 调 
放 大 
反 疝 截止 反 疝 截止 | 压 
电 流 电 流 系 数 降 压 降 
Tcso | Fresg | Tcpo | Frcg HPFPF Frcg | Tc 17ramgs | Frcgs| 7 7c 
(A) | (V) | (A) | (YY) | min | ma | (YY) | (CA | (VCV) OA) (0A) 
了 
500 t T0 上 世 IT0 3 190 6 工 志 0.9 0.9 二 地 410 也 
50 也 10 100a TI0 40 200 I0 工 血 0.9 0.5 了 工 血 10 们 
50 卫 10 100 了 10 253 320 10 了 蔚 0.45 二 耳 10 锯 
100 20 500 科 T5 3 400 10 工科 0.9 工 钳 T0 刀 
工 上 20 40 10 工 匡 0.5 工 拒 了 0 了 
T10a 10 0 1T0 20 200 10 3 姻 工 .1 工 工 起 了 0 
10 屏 T10 I0 荆 1T0 20 200 10 3 地 工 . 工 工 隘 0 所 
100 aa 24 100 了 24 20 200 5S00Z| 8 了 工 0.2 工 瑟 10 癸 
100nm 10 100 3 愤 了 0 40 400 6 工 志 0.3 二 二 10oa 
100 aa 10 100a 10 40 400 6 1 血 0.3 工 王 ITI0 生 1 
了 此 T0 了 上 10 20 10 3 年 工 工 0 她 
100 工 10 00 1T0 20 I0 3 姻 工 工 王 10 荆 
100 TI0 100 10 20 10 3 工 工 血 I0 弓 
100 aa 10 100 nm 10 20 10 3 匡 工 二 旨 卫 
3 只 5 ID 只 5 9 5 工 亚 
3 此 5 ID 只 5 20 3 1 了 
3 只 3 工 0 号 30 5 工 刀 
3 只 5 10 二 9 20 吕 工 颈 
3 5 了 0 上 5 20 30 5 工 钥 
3 5 TO 人 了 30 5 工 表 
3 只 5 40 T80 5 T 
3 上 5 40 180 5 工 王 
3 攻 号 410 5 9 20 3 TI 了 
3 5 | 10n 5 | 20 30 5 1 
3 5 T0R S 30 5 ] 
3 5 TI0h 5 9 5 1 和 
3 几 号 T10 5 20 号 芋 地 
3R 5 10R 已 30 9 工 生 胡可 
3k 5 工 0 5 40 150 5 1 了 工 0.35 工 世 了 自 诅 
工人 5 9 5 工 十 
工人 与 9 9 工 琢 
工 放 3 乡 避 于 伺 
工作 5 9 8 1 十 及 村 
工具 5 9 5 了 和 上 
50 aa 50 100 aa 40 100 号 TI 癸 1.2 工 | 工程 了 0 二 .401 了 
100 从 50 00 并 T0 了 6 2 所 0,.6 下 0 组 TO0 绍  ， 由 村 
100 站 50 了 700 6 2 位 工 0.6 TI0 了 和 过 
了 00 立 了 0 工 0G 二 IT0 30 开 0 3 刀 工 0.5 工 钥 了 0 了 玛 
1T00 3 10 0 王 T0 30 TI0 3 耳 | 0.35 二 地 了 0 地 
工 民 10 工 几 IT0 230 I0 3 所 工 工 也 0 二 -4 -0 
30E T0 300 工 :0 TI0 IT0 3 志 0.07 二 和 1 和 证 并 
了 上 410 工具 了 0 10 工 0 3 全 工 TD 旨 中 -fi 站 
工具 T0 了 上 TI0 0 TI 3 卫 荆 0.35 工 王 了 8 了 王 44-0T] 
工具 I0 于 呈 1I0 I0 TO 3 也 工 0.8 工 地 10 伍 贞 4- 有 1 
于 长 10 工 及 TI0 T0 10 3 志 于 工 也 0 位 01 
了 上 10 也 T0 10 T0 3 也 1 工 刀 10 弓 -DT 
卫 攻 10 荆 只 了 0 20 60 TO0 3 也 二 年 TO 阻 4-01 了 
工具 了 了 工具 1I0 3 工 9 3 和 1 工 1 所 了 和 至 4 -0 
了 工 攻 10 工具 L[ 30 工 [ 3 蔬 二 0.35 了 也 了 0 荆 4-0 
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和 4-020C 


点 4-02C 
上 友 4-02C 
A4-02C 
A4-02 心 
太 4-02C 


丰 地-~ 01 妇 
A4-01 下 
A4-02C 
A4-020 
A4-02C 
册 可 - 02 C 
全 4-02 避 
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和 4- 江 也 
全 4-01 
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呈 芭 
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人 
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1. 低 频 小 功 
1.4 娃 NPN 型 小 


| 

| 
富 
| 
王 
站 


最 最 发 射 极 
序 型 大 大 二 
人 - 区 极 - 基 报 
散 许 销 

| 功 电 

| | 率 | 频 罕 流 温 直 穿 电 蛙 击 穿 电 焉 

| | 人 产 (BR)CB8O FC8R)CEO 矿 (8R)EBO 

| 本 ee 

| 忆 CM 六 rceglj rc 1 rc 77 办 7 

| ( 殉 ) (Hz) | (V) (AT CA OO (CA) (V)| (A) 

了 本 二 RE 让 
1 

1 工 |3DG8 200 妃 100M 20 卫 175 15 T00 忒 4 100 
2 |3DG8A 200 卫 100M 10 3 也 20 匡 175 15 100n 4 I00 有 
3 |3DG8A 200 联 100M 20 二 17S 15 IT00h 4 100R 
4 |13DG8A. 200z 100M 20 所 75 15 I00 妈 T00 忆 
5 | 3DG3A 200m | 100M | 10 13m | 20@ 1145 | 皇 |300n 4 | 扣 0 
6 | 3D G8A 200 姻 | 100M 10 3 了 自 | 20m | 4175 13 | 100h 4 100 有 
7 |3DG8A 200 苗 100M 20 匡 175 15 1001 4 100p 
名 3DG8A 200 了 TI00M 20 扭 了 75 20 了 I00 4 T00 世 
9 | 3DG8A 200m | 100M 20 血 | 175 15 | 400 4 |100& 
10 | 3DG8A 200 了 a 100M 20 了 75 15 J00R 4 100R 
11 | 3DG8A 200 荆 100M 20 症 175 15 I00A 3 T00 上 kk 
12 | 3DG8A 200 血 T00M 20 志 T75 15 T00 上 4 008 
13 | 3DG8A 200 耳 100M 20 匡 工 75 15 100 了 3 100 睛 
了 4 | 3DG8A. 200 了 1T00M 20 扫 工 75 15 1001 帮 TI00R 
15 | 3DG8A 200tn 100M 20 地 175 T5 100 只 二 100 
16 | 3DG8A 200 匡 100M 20 姻 175 15 100 只 | 100& 
17 | 3DG8A 200 所 100M 20 据 75 15 1 100z 3 100 上 
18 | 3DG8A 200 和 | 100M 20 巧 175 工 5 100 汉 3 100h 
19 | 3 了 DG8A 200 也 100M 20 175 T5 100 3 100 只 
20 | 3DG8A 200 了 00M 20 联 175 15 100 上 kk 3 100 愉 
21 | 3DG8A 200 所 100M 20 地 175 15 T00 攻 4 100R 
22 | 3DG8A. 200 荆 100M 20 匡 | 175 5 100 六 3 T00h 
23 | 3DG8A 200 匡 00 20 了 3 175 15 100m 4 100 
24 | 3DG8A 200 了 a 100M 20 茵 TI50 :5 TI00a 3 00E 
25 | 3DG8A 200 100M 20z | 175 15 100 六 4 T00 
26 |13DG8A 200 拉 T00M 20 卫 1795 T5 T00 上 只 3 1T00 有 
27 | 3DG8A 200z 100M 20 了 175 15 」 100 3 00 此 
28 5 D302A 200 卫 100M 20 扎 150 4 100 屋 
29 ,3DG8A 200 了 1800M 20 匡 125 工 人 4 
30 | 3DG9011 200 阵 100M 5 工 经 20i T50 20 100 4 IT00 只 
31 | 3DG201C 200za 100M 20 了 175 4 100 
32 S D302B | 200 姻 TO00M 20 了 za 150 4 100R 
33 | 3DG203 200 姐 了 00M 1 二 坟 30 茵 150 25 100 册 4 100 愉 
34 1 3DG1LC 200 了 ma J00M 30 了 za 150 35 10 也 5 10 具 
35 S D302C 200 垃 100 了 MM 20 卫 150 4 100 
36 |3DG501A 200 刀 T00M 20 匣 175 50 100h 4 JT00R 
37 | 3DG536 200 了 如 | 100M 6 5 
38 | 3G536 200z T00 让 6 5 
39 | 3DG536 200 匡 100M 5 
40 了 G458 200 姻 100M 1I0 5 10 必 
41 百 立 536 200 了 100M 昌 30 号 
42 | 3DG32 200 了 匡 T00M 35 工 也 
43 3S D302D 200 切 100M 40 100 4 100R 
44 | 3DG945 200 匡 100M 40 T00 只 5 00 必 
4 13DG8D 200 了 100M 00 4 
46 | 3DG8TD 200 志 T00M 60 100 二 TI00 必 
47 」 3DG3S01B 200 和 如 T00M 60 100p 4 100 上 
48 | 3DG5OTC 200 耳 100M 80 100 几 4 T00 
49 | 3DX11A 200 了 笠 | 120M 6 12 | 100h 4 100 只 
50 13DX6A 200 卫 T20M 15 100p 5 00R 


语 
1 
< 
-ev 
心 


民 
和- 了 
时 流 前 饱 和 
外 序 
向 
放 大 
压 
系 数 降 压 降 
下 让 人 形 
Tcso | rcg | Tcgo | rc 六 F 开 矿 cz Tc 矿 BES rcgs | 7 Tc 
SS 
〈《A) (VY) (A) 《和 ) | 纪 ja 03XX (人 ) (人 ) (Y) (V) (人 A) ( 太 ) 

本 加 上 | 
1003 10 | 100a3 10 235 | 270 10 3 了 1 350mma 1 如 | 10zm A4-01B 
1003 10 | 1003 10 10 200 10 3 如 工 350 也 工 纪 | 10 和 A4-01 卫 之 

工 共 10 工 及 1410 20 270 10 3 卫 工 工 工 志 扣 0 人 和 太 4-01 吕 3 
1 10 工具 w 28 270， 10 3 地 1 350 笠 1 | 4140 和 A4-01B 4 
工人 10 1 10 25 270 10 3 了 下 350 征 工 n | 40 和 4-01 卫 5 
1003 10 | 100a 10 40 | 250 10 3 了 工 800m | 1m | 10m Ad4-gfB | 6 
工具 10 工具 10 30 10 3 匡 工 350 普 工 血 10 卫 上 4-01 也 7 
工 10 工 愉 1]0 30 10 3 姻 工 350 1 生 | 10m Ad4-01B 8 
1 10 工 R 10 30 10 3m 二 800z 】 圣 10 如 A4-01 台 9 
了 有 10 工 上 10 30 10 10 耳 工 300 了 1 血 10 匡 A4-01B 10 
上 
1 10 工 必 10 30 200 TI0 3 1 1m | 10ma A4-01B 」 11 
TI 10 工 10 30 200 10 50 了 1 350zm 130 了 mm | 300m A4-01B | 12 
1 10 工 10 40 10 3 匡 1 工 血 | 1410 了 六 4-01B | 43 1 
工具 10 工 上 10 23 270 10 3 也 1 350 妈 1m | 10m A4-01B | 1 
工具 10 工 必 10 23 180 10 3 印 工 1 印 40 世 上 4-01 也 T5 
二 
100n 10 | 100n 10 50 250 10 3 了 工 350za 1 | 10m A4-01 了 | 16 
1 10 1 上 10 10 10 3 了 350 了 工科 | 10am A4-01B | 17 
100an 10 | 100a 10 20 200 10 3 如 工 400 和 1m | 10m A4-01B | 418 
工具 J0 1 10 235 I0 3 了 ma 了 1 如 | 10tm A4-01B | 19 
1 10 1 10 30 10 3 弓 工 1 | 区 0 A4-01DB | 20 1 
1 10 工 10 30 10 3m 工 1m | 10 科 人 4-01B j 21 
TH 10 1 10 30 10 3 如 1 350m 工 m | 10 A4-01B | 22 | 
工业 10 1 10 40 10 3 了 1 350 如 工 血 | 410 A4-02B 123! 
工 3 10 1 10 10 10 3m 工 工 苏 | 3 各 A4-02B | 24 
工 内 10 1 10 30 | 10 3 和 1 350ama 1m | TI0m 人 4-02 避 25 | 
了 Ph 10 了 和 40 235 270 10 3 世 工 350z 1m | 410m | 26 
工 ， 10 1 10 10 10 3 1 350 了 如 工 生 | 40 和 A4-01B | 27 
工具 10 1 10 23 270 10 1 如 | 900m | 500mma 工 严 5 也 A4-01B |， 28 
Th 工人 30 ， 4150 10 10 了 aa 1 500 茵 工 和 组 | 340 刀 人 4-01B | 29 
tn | 10 | 10n | 140 30 400 5 tm | 500am | 1m | Tom | A3-074 130 
900 和 | 500m | 1 工 血 5 细 | 31 
900m | 500m | 1m | 5m | A3-07A | 32 
工 300 人 二 工 组 10 血 入 3-07A 1 33 
工 1 刀 | 10 血 人 4-01B | 34 
900m | 500 姻 1 姐 | 10 血 A3-01 太 35 
站 1 也 | 30m A4-01B | 36 
500 了 ta 5 | 50 和 A3-07A | 37 
A3-07A | 38 
500 刀 5 组 50 钙 有 3-07A_ | 39 
200 联 1za| 10m | A3-07B3 | 4 
500 蕊 引 mm | 10m A3-07B | 41 
是 工 钥 | 350 血 A4-01B | 42 
900tm 500 匡 工 组 5 所 上 3-07B 43 
二 500ma 3 也 | 30m A3-07B |44 
1 500 刀 工 得 | 10tm 有 4-01B 45 
工 工作 | 10 组 A4-01B | 46 
又 1 1 | 10m A4-013B | 47 
2 工 工 垃 10 丘 A4-01B 48 
900m | 500m | 1 和 | 109m A3-07A | 49 | 
500i Tm | 10m A4-0I 了 150 
| | 


下 -541 


地 


1 13DX6B 
2 |3DX6C 
3 | 3DX6D 
4 | 3DXI11B 
5 | 3DX1LC 
6 |3DK2C 
7 |3DG8 
8 13PG8A 
9 | 3DG6B 
it0 | 3DG8A 
1 ， 3DG8BE 
112 | 3DG8B 
113 | 3DG8B 
本 3DG8E 
1|3DG88B 
| 3DG8BH 
17 | 3DG8SB 
118|13DG8H 
19 | 3DG8 了 
2013PG8B 
2L | 3DG8B 
1 22 |3DG8B 
12313DG8B 
24|13DG8B 
1 25 | 3DG8DB 
1 3DG838 
上 27 13BPG83 
12813DG8B 
39 13DG8 
30 | 2DG8B 
四 1 
31 13PG8B 
32 | 3DG8B 
33 | 3DG8 吾 
34 | 3DG8B 
35 | 3DG8B 
36 | 5p83 
37132DG8B 
38 | 3DG8B 
39 13DG8B 
40 | 3DG8B 
41 |3DG8B 
| 42 | 3DG8E 
| 43 | 3DG8D 
| 44 | 3DGSEE 
45 | 3DG8E 
46 | 3DG8E 
47 | 3DG458 
48 | 3DR458 委 
49 | 3DX458B 
50 | 3DX458C 
5L | 


200 阳 


200 人 和 
200m 
200 她 
200 了 
200 征 


2002a 
200 包 
2002ma 
200 征 
200 丘 


200 匡 
200z 
200 细 
200m 
200 了 8 


200 拉 
200 卫 
200 生 
200 织 
200 了 


200 皇 
200ta 
200m 
200 纽 
200 焉 


200 缮 
200 垢 
200 癸 
200 鱼 
200 卫 


200 卫 


aa 一 一 -re 一 
1 


等 征 最 最 
多 高 
许 志 
记 二 
星 率 流 温 
打 |7ceg|j 7c | 7Tcw | 7 
zy》 | (YI) CA AD) 
120M 30m T75 
120M 30 了 二 了 75 
120M 30 全 75 
120M 后 工 乌 20 了 TS0 
120M 6 了 了 30 了 TS 
15S0M 3 110 惠 30 匡 T75 
13S0M 20 癸 了 75 
4150M 30z | 175 
156ME 20 经 75 
T50M 20 钙 
150M 20 卫 了 75 
150 | 20mm | 175 
159M 20 卫 175 
130 降 20 王 了 
150h 20 握 75 
20 志 1 175 
20 既 工 75 
30 了 垃 173 
20 刀 | 175 
| 20m | 4175 
] 20 了 175 
50 襄 20 坦 72 
150M 20 人 并 75S 
150M 20a 17S 
了 50 了 20 仔 上 7 
150 到 20m 475 
了 T50 让 20 功 了 75 
TS0RME 20 好 上 7 
T150 让 20 芭 150 
T50 让 21 王 了 75 
50 卫 2 也 475 
TIM 20 班 475 
TS0M 10 3 如 20 匡 175 
30 队 20 他 73 
50M 20 了 二 T75 
350M 10 1 3 了 20 人 1 175 
TS0M 0 3 世 20 刀 了 7S 
150M | 10 |3ma | 20 二 | 450 
TS0M 20 坦 工 73 
130QM 20 垃 | 473 
50 了 2 也 T75 
1350M 20 王 | 17S 
50M | 20 卫 工 75 
130 了 | 20 耳 175 
350 齐 20 枉 工 7 
EM 100 人 也 工 75 
开店 工 2 2 志 00 蔚 25 
150 王 12 2 缮 100 卫 了 23 
150M 12 2 过 100 地 了 25 
130M 了 2 2 人 血 400 开 工 25 
12 2 了 25 


150M 


小 


功 


1.4 硅 NPN 型 小 


一 一 一 一 一 


发 计 极 


集 也 投 僻 电 极 
-~ 花 裤 - 发 射 投 - 基 极 
击 穿 电压 盐 穿 电压 击 穿 电压 
广 (8R)CBO | BR)CEO 广 CBR)EBO 
了 caB TcE 了 3 
TV)| 《和 A) (Y) | (AAA) (Y) (A) 
20 13100R 15 | 100R 9 100R 
20 100 记 T5 100 号 100R 
20 T00R 5 T100 5 100h 
T8 100 硒 100 
35 | 100h 4 | 100k 
20 100 六 5 200 用 4 T00 
15 100R 了 9 入 100 线 
13 100 5 100 只 | 100h 
45 TI00 上 请 20 1T00 只 4 100 只 
30 1 100 记 20 | 100h 4 T00 
40 | 100R 2 200 具 4 100h 
40 | 400k 25 | 2008 4 100h 
40 | 100 235 | 200R 3 100R 
40 1 100 卜 25 | 200 有 4 100 
d40 TO00 及 25 200 上 丸 100h 
好 0 100m 2 200 共 4 100 有 
40 | 400 25 | 100 4 100 
40 100 29 00 也 4 
40 | 100 呈 25 | 100p 4 1I00 
40 | 100E 25 | 100 有 4 100h 
40 | 400E 25 | 100 4 100 上 
40 40G 医 25 100 痕 4 1089R 
40 1 3400 23 | 200p 4 100h 
40 100 呈 25 100 记 人 TO00 
40 了 0 攻 25 1 200 妈 手 100R 
号 0 00 诺 必 呈 00 也 3 100 jh 
4 100 25 200 丘 全 100 了 县 
40 100 上 25 | 200m 人 4 100 此 
引 0 100 中 23 200 有 3 4 了 0 所 
寻 0 100 此 25 100 不 100 具 
引 了 0 忆 23 200 具 4 1T00 革 
40 100 25 100 有 44 1003 
40 400 放 人 200 不 100 忆 
40 | 200 电 和 | 100& 4 100 了 
40 00 下 的 100 下 4 100 有 
40 | 200 昌 25 | 1008 人 4 了 00a 
40 100 用 25 100j 丰 109 六 
49 2108 25 100 甩 二 100 
40 T68 用 29 200 划 入 400 卫 
丰 0 00 妈 全 200 中 可 00 了 区 
40 了 0 人 攻 23 100 也 本 T00 了 有 
40 0 人 芭 25 4100R 人 100m 
40 了 08 及 25 200 d T00 刀 
40 100 开 25 200R 3 100h 
40 100 广 25 200 忆 3 1003 
40 | 400 昌 25 | 100h 4 100& 
30 30 5 
30 10 上 30 和 也 5 103 
30 T0 眼 30 工 纪 号 10 也 
30 10 忆 30 工 鱼 5 10 3 
5 10m 


硬 


形 闻 垦 
功 宁 三 到 管 
集 电 极 和 中 胡 
- 天 极 ~- 发 射 和 酌 
皮 向 鹤 绰 上 友和 向 截止 
电 流 1 流 
Lc80 | cp | 7cgo | Fe 
(A)》 | CD) | 5 | 
00 aa 1T0 
0 入 10 
4408 区 10 
惨 租 19 00 3 TI0 
全 10 209m 1 
09 工 10 00 于 410 
工具 0 工 Tf 
了 上 用 10 1 
0 和 了 用 县 0 
了 人 和 三 10 TI00 | 3 
100 10 | 100z 10 
| 3 和 10 30a 10 
了 有 T0 工具 10 
TQ0D aa 310 300a 10 
60 a 了 TI003 10 
T00 aa JI0 0 人 0 并 TI0 
0G0 于 J0 T100n 10 
T00a 1 30 100 了 也 
T00a 10 | 100+ 10 
1 0 了 0 100 2 了 0 
100 aa 10 JT00a 人 科 
100 了 1I0 00 丸 10 
100a | 10 | 100om | 2 
00 习 T0 了 00 鱼 10 
1 4190 10 工 00 卫 10 
1600 10 | 100a | 也 
100 ma 10 T00ta 功 
1 400 aa 10 003 10 
10 10 10aa 10 
00 10 1003 了 
100a J0 1400a 了 0 
100 3 10 1002 10 
0 T0 T0 10 
100z 10 1 00aa T0 
100 二 100 3 10 
1009 an 10 T00 工 3 了 0 
T08 芋 10 100 10 
100 3 1T0 了 00 所 T0 
100a 10 1003 了 0 
TI00 3 10 00 了 10 
1T00 za 10 00 卫 10 
T00 和 10 1003 10 
TI00 反 ?0 100a 10 
30 10 300aa 10 
工 上 10 工 此 10 
工 世 了 0 卫 巧 T0 
500 刁 418 工兵 了 
500 所 18 
590O [ 
300 生 
500a | 了 


170 


200 
200 
200 


200 


250 
200 


200 
270 
270 


270 
250 


270 


二 
< 
是 


风 


二 
> 


《DCDCDC 


《CD CD DCLOCD 


局 ca oo Co 


人 


上 w oo 


Lot CC 


CD CD CD 人 


ii 忆 则 | 鸭 人 


工 垣 TI0 评 


人 


前 证 
外 | 序 
向 
降 玫 | 
矿 BES jcgs | 45 了 Tc 
形 生 
《了 ) 《YV)》 A) CA》 
3500 弓 工 纽 | 10 包 人 4-01B 革 
500 伍 一 | 10m Ad4-01B 2 
，00 卫 生生 | 了 0 组 A4-01 虽 3 
900 钙 500 了 工 芷 | 了 0 下 A3-07A 公 
000a 500 经 工 世 | 了 0 名 和 4-0f 3 S 
了 了 350 锯 工 纪 | 410 和 A4-0f1B 允 
切 开 350 吓 1 乌 | 10 如 人 人-0 号 7 
地 下 工 内 | 0 记 友 -0 总 如 
世 区 二 350b 工 纪 | Ja A4-03 另 细 
二 350 切 工 位 | 0 信友- 站 10 
位 了 工 但 | 10 A4-01 吕 世 
mm | 840m 70am 工艺 | Ta A4-0TL 工 2 
也 1 工 世 | 了 0Q9 人 4-01 吾 13 
了 荆 下 荆 钙 | 0 必 4-0 有 工 
垃 王 工 所 | 10m A3-0iBB 了 
位 工 工 包 | 了 0ma A4-01 16 
了 王 证 350 匡 工 呈 | 10 从 4-0 工 甩 于 7 
地 工 工 世 | 了 0 吗 4-0 品 TS8 
下 工 证 坦 &A4-(04 卫 19 
1 1 300 了 工 邱 | 10 和 A4-01B | 20 
也 工 35UI 工 纪 ， 10 生 A4-01 卫 2 
了 荆 800 握 1 10m A4-01 22 
世 了 工 世 |， 10 A4-01B 23 
莫 下 | | 给 中 上 4-01B 24 
伺 】 350D 30 旦 | 306 坦 友和 -0 加 25 
世 人 9U0 志 工 包 | 10 取 人 A4-0 呆 六 26 
纪 工 于 血 | 1T09a A4-01B 27 
位 荆 350 缮 荆 | 0 经 A4-0L BE 28 
卫 也 400 钙 二 血 | Ia A4-01B 29 
蔚 了 | 工 也 | 2 血 A4-013 30 
匡 开 1 生 | 10 皇 A4-013 31 
匡 工 350 吓 工 匡 | 10 王 A4-01BB 32 
了 了 350 咽 工人 让 | 10 垢 入 4- 上 吾 33 
巧 工 350 色 革 卫 : 10 卫 人 A4- 叶 吕 34 
型 工 1 工 刀 | 了 和 A4-01B 35 
地 工 350 血 工科 | 10 刀 人 A4-01 了 36 
也 站 800 纠 工 刀 | 1I0 拭 各 4-01 了 37 
匡 生 350 丘 工 芯 10 了 A3-07A_ | 38 
也 让 350 纪 工 刀 | 认 王 点 4-01 也 30 
地 工 工 世 1 志 上 4-01C 40 
丘 工 3350 工 志 1 所 对 A4-0138 41 
二 工 350 钙 工 名 | 310 所 A4-013 42 
所 工 350 人 也 工 也 | 10 血 A4-01 吕 43 
也 840 包 70 匡 工 竹 | 10 秋 人 A4-01 卫 44 
坦 工 世 | 扣 红 在 4-01 甩 45 
所 工 3350 茵 工 珀 | 40 太 4-01 卫 40 
亚 200 卫 1.5 了 15 丘 A3-07A. 47 
地 750 志 200 了 ma - 工 芷 | 10 太 4-018 48 
二 750a8 工 了 珀 | 10 红 Ad4-01 电 49 
这 730 辽 工 工 生 | 了 10 于 所 杂工 程 S0 
十 200 世 


上 3-07 信 5 


用 -543 


1]。 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
Re Se 本 人 Eee 
孔 特 征 最 最 | 集 电极 集 电 极 发 射 极 
序 型 大 大 本 
功 电 
4 率 频 率 荡 温 让 窗 了 电压 击 穿 电压 出 穹 电 压 
| -一 -一 三 (BR)C5O 矿 (3R)CEO 矿 (8 已 BO 
5 起 开 : 和 人 Se | 囊 夺 
放 生 ca 六 |Frcglzic | cu | rw 下 了 六 
( 丽 ) | (Hzy) (VCA) CA) GD CVD 8) CVD TAGCV) 1 (AAA) 
1 | _ _ es 2 _ 
1 |3DG8B 200m | 150M 10 | 3nm 20 | 175 40 | 100m 25 | 100 4 |41008 
2 |3DG6D 200m | 150M 20m | 175 45 | 1008 30 | 3400p 4 |100n 
3 | 3DG8B 200mm | 150M 20ma 40 | 100p 30 ，4100p 4 | 108B 
4 |3DG502 太 200 如 | 150M 20m | 175 50 | 100m 30 ，100 4 1100 
5 | 3DG503A 200 血 | 150M 20m | 175 50 | 100 30 | 100R 4 1400p 
6 |13DG8B 200mm | 150M 10 | 3 了 20mm 40 | 100p 30 | 100 4 1400 
7 了 DG458 200 也 “| 150M T00m | 4125 30 10 30 工 组 5 10 
8 |3DG8C 200m | 150M 20m | 150 40 | 100R 35 4100 4 | 400 
9 |3DG8E 200 如 | 150M 20m | 150 60 | 4300 40 ji 1005 3 | 1008 
10 | 3DG83 200m | 150M 20m | 4175 40 | 100h 40 | 200 4 |100n 
11 |3DG8D 200m | 150M 20m | 175 60 | 100& 45 | 200p 4 | 34100R 
和 13DG8D 200m | 150M 20 如 | 173 60 | T00 45 | 200u 4 |100 
13 | 3DG8D 200m | 150M 20m | 175 60 | 100p 43 | 100 4 |100p 
4 3DG8D 200 和 | 150M 20m 1 4150 60 | 100p 45 | 2008 4 | 1008 
15 | 3DG8D 200m | 150M 20m | 150 50 | 100h 45 | 100 4 | 4100 
T6 | 3DG8D 200m | 150M 20m | 175 60 | 100 50 | 200u 4 | 100p 
17 | 3DG8E 200zm | 150M 20m | 450 60 | 100 55 | 00 此 4 |1008 
18 | 3DG8D 200m | 150M 10 | 3t 20m | 175 60 | 100h 60 | 200n 4 |1I00R 
19 | 3DG8D 200za | 150M 20m | 175 60 | 1008 60 | 100 4 | 100R 
20 13DG8D 200 了 | 150M 10 | 3m 20a | 175 60 | 100 60 | 100n 4 |100 
21 |3DG8D 200 血 “| 150M 10 | 3m 20m | 175 60 | 100 60 | 100B 4 1400n 
22 |3DG8D 200m | 150M 20m 1 475 60 | 1004 60 | 400 4 | 100n 
23 | 3DG8D 200 卫 | 150M 10 ;3 二 20mn 175 60 | J00 忆 6 | T00 半 不 TI00 瑟 
24 13DG8D 200 了 150M 20m 175 60 100 用 60 200 几 可 JT00 下 
25 | 3DG8D 200 | 150 玲 ， 20 | 175 60 | 100 60 1 200 上 4 | 100U 
26 13DG8D 200 包 | 150M 10 | 3 20mm | 150 60 | 100 60 | ft00h 4 1001 
27 13DG8D | 200m | 150M 20z | 473 60 | 100p 60 | 200 4 |3400p 
28 | 3DG8D 200 了 za | 150 隆 20m | 175 60 | 100p 60 | 100p 4 | 100u 
29 | 3D G8D 200ia | 150M 20m | 175 60 | 100 60 | 100p 4 |400p 
30 13DG8D 200m | 150M | 20 刀 | 175 60 | 100P 60 | 200m 4 | 100n 
1 
31 | 3DG8D 200m | 150M 20m | 175 60 | 100E 60 | TI00h 4 |100r 
32 | 3DG8D 200mm | 150M 20o | 175 60 | 100P 60 | 200 电 4 二 1007 
33 | 3DGaD 200om | 150M 20m | 175 60 | 3100 60 | 100E 4 | 1008 
34 | 3DG8D 200 盏 150M 20m 175 60 | 100 具 60 | 100p 4 100 
35 | 3DG8D 200m | 150M | 20m 175 | 60 | 100n 60 | 100 4 
36 | 3DG8D 200m | 150M 20i | 175 60 | 100 60 | 2008 4 | 100R 
37 | 3DG8D 200m | 150M 20 妈 | 175 60 | 100P 60 | 100n 4 | 4100 
38 | 3DG8D 200m | 150M 20m | 175 60 1100R 60 | :100 4 | 41008 
39 | 3DG8D 200 刀 | 150M | 20 如 | 175 60 | 100p 60 | 200p 4 | 100R 
40 | 3DG8D 200 据 150M 20 如 175 60 ] 100 60 | 200p 4 1008 
41 | 3DG8D 200m | 150M 20m | 175 60 | 100 60 | 200h 4 | 100h 
42 | 3DG8D 200 | 150M 20 姻 | 175 60 | 1008 60 | 200h 4 |100n 
43 | 3DG8D 200m | 150M | 20 和 | 175 60 | 100p 60 | 200h 4 ，100p 
44 13DG8D 200 | 150M 20m |1 175 60 | 1004 60 | 100h 4 |100n 
45 |13DG8D 200m | 450M 20m | 175 60 | 100P 60 | 100b 4 | 100R 
46 | 3DG502B 200m | 150M 20m 1475 | 60 | 100 60 」 100p 4 100 
47 | 3DG5033 2002m | 4150M 20ia | 175 60 | 100R 60 | 100 电 4 1300k 
48 | 3DG504A | 200m | 150M 20z | 175 60 | 100k 60 | 100h 4 | 100h 
49 13DCGS02C 200m | 150M 20m | 475 | 100 | 1005 80 | 100p 4 | 3100R 
50 | 3DG503C 200aa | 150M 20m | 175 | 100 | 100 80 | 100j 4 13400R 
IE 


1 河 
举 二 极 管 
功率 三 极 管 
集 电 航 集 由 杰 是 演 前 所 利 
外 二 
~ 沽 极 - 发 射 棋 | 
放 类 
反问 和 鹤 止 反 有 向 埠 糯 匡 | | 
电流 | 也 渡 系 数 陈 压 
区 这 ] 中 ES 和 了 3 EL “和 
ZLc8oO ca | 7cgo Frcg HBE FrczE| ic |7rags | cs 75 rc | 克 本 
学 
(及 ) (Y) (入 ) 〈《)》 | 所 ia 误 3 斑 《人 ) (A) (了 VD) 《V》 《人 入) 《 生 》 
| 
| 0 2 | 证 
100a 10 | 100a 10 1 30 10 | 3 1 0.35 | 1m | 10m A4-01B | 工 
工 皮 10 10a 10 30 10 3 生 下 汪 0.35 | 工 血 | 10m A4-01B | 2 
to0a | 10 3100a | 10 130 | 10 | 3 1 035 | 工 吕 | 10m A4-01B | 3 
500a 10 | 506a 了 10 | | 10 3 上 和 | 1m | 10m A4-01B | 4 
5001 10 | 500a 10 10 | 10 3 工 工 1 工地 | 10m A4-01C 5 
10 10 | 10a 1 | 3 180 | 10 3 血 1 0.35 | 工 和 | 40 A4-01B | 6 
500a 418 100 500 | 342 2 上 0.9 | 0.2 Im | 10m A3-07A |」7 
50a 10 | 100a 10 | 60 5 引 耳 0.9 | 0.35 | 工 虽 | 10m A4-01B | 8 
1 10 工 上 10 ，4 150 | 30 3 和 工 0.35 | 工 思 | 0 好 A4-01B | 9 
100a 10 | 100a 40 | 30 10 3 也 1 0.33 | 工 m | 10m A4-0138 | 10 
3 10 | 30a 10 | 20 10 细 0.84 | 0.7 如 | 10@m A4-01B | 11 
100a 10 | 100a 10 | 20 10 3 症 1 fo | 10m A4-01B | 42 
100a 10 | 100a 10 | 20 工 3 征 1 0.35 | 工 妈 | 10m A4-01B | 143 
100a 10 | 100a 10 | 20 . 10 3 匡 1 1m | 10m Ad4-01B | 314 
80a 10 | 4100an 10 | 60 | 号 5 匡 0.9 | 0.35 芋 | 10m A4-01B 1 45 
100a 10 | 100a 10 | 253， 180 110 | 3nm 1 工 巴 1 10mm A4-01B | 16 
50a 10 | 100n 10 | 60 5 5 地 1 0.35 | fm | 10m A4-01B 1 17 
10a 10 | 10a 10 | 20 200 | 310 3 匡 0.35 | 工 mm | 惹 血 A4-018B | 了 
100a 10 | 100a 10 | 20 270 | 10 3 匡 1 0.35 | fm | io0m A4-01B | 149 
160a 10 1 100a 10 | 4 250 10 3 和 0.8 1 | 10m A4-01B | 20 
100 荆 10 | 100a 10 |」 25 270 | 40 地 工 0.35 | 工 10ma A4-01B | 2 
100n 10 | 100a 10 | 20 270 | 10 3 和 工 1 Ta | 10m A4-01B | 21 
100a 10 | 100a 10 | 30 1 3 匡 了 0.35 | Tam | 10m A4-01B | 23 
100a 10 | 100z I0 | 30 150 | 40 3 血 1 1 工 血 | 10mm A4-01B | 24 
100a 10 | 100a 10 | 40 10 血 工 0.35 | 1m | 1m A4-01B | 35 
190n 10 | 100a 10 | 30 1 3 了 0.35 如 | 10am A3-07A | 26 
400a 40 | 100a 10 | 20 10 3 了 了 1m | 10m A4-01B | 27 
100a 10 | 100x 10 | 20 10 3 如 I om | 10am A4-01B | 28 
100a 10 | 100n 10 | 20 10 3 和 了 0.8 1 | 10m A4-01B | 29 
100n 10 | 100am 10 | 20 10 3 1 ，035 | 工 吧 | 10tm A4-01B | 30 
100n 10 | 100n 10 | 25 270 | 10 3 匡 1 0.35 锯 | 10o A4-01B | 31 
100a 10 | 100a 10 | 30 10 3 王 1 细 | 10m A4-01B | 32 
100a 10 | 100a 10 | 30 10 | 10m 站 0.3 1 和 | 了 A4-01B | 33 
T00z 10 | 100a 10 1 30 10 3 了 下 0.35 | 工 上 | TI0m A4-01B | 34 
100a 10 | 1o0a 10 | 30 10 3 生 了 0.35 | 1om | 10m A4-01B | 35 
100a 10 | 100a 10 | 30 200 | 10 3 也 T 王 | 10m A4-01B | 36 
100a 10 | 100a 10 | 30 200 | 10 3 和 了 1m | 10m A4-01B | 37 
100a 10 | 100a 10 | 30 200 | 10 3 ma 并 0.35 | 工 中 | 10um A4-01B | 38 
T00a 10 | lo0a 10 | 40 10 3 姻 本 1m | 10tm A4-01B | 39 
100a 10 | 100a 140 | 50 250 | 30 3 mm 了 0.35 | 1oma | f0m A4-01B | 40 
100a 10 | 100a 10 | 20 200 | 10 3 姻 1 0.4 T 工 aa | 10mm A4-01B |141 
00a 10 | 100a 10 | 30 10 3 mm 1 工 刀 | 140 A4-01B | 42 
100z 10 | 100a 10 | 30 10 3 十 并 0.35 | 1om | 10m A4-01B | 43 
100n 10 | 100a 10 | 35 270 | 50 3 本 T 0.35 | 工 思 | 10m 44 
100n | 410 | 100a 10 | 20 10 3 症 了 0.35 | 工 旭 | 10m A4-01B | 45 
500n 10 | 500m 10 10 10 3 姻 和 中 寺 1 | 10am Ad4-01 了 | 46 
500ax 10 | 500a 40 | 10 细 3 血 了 了 1am | It0m A4-01 了 | 47 
100 10 | 100a 10 | 10 10 3 也 1 1 1m | 10m A4-01B | 48 
500 an T0 ;500a 10 | 10 340 3 志 1 洒 工 刀 | 10nm A4-01B | 49 
560 国 10 | 5o0a 10 | 1 10 3 地 了 1m | 1 各 A4-01B | 50 
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1 低 频 小 功 
1.4 宇 NPN 型 小 
征 1 集 电 极 集 号 报 发 射 报 
多 :高 
2 | - 藏 极 - 发 射 极 ~ 和 振 极 
二 鱼 
本 
率 流 温 出 守 电 压 击 穿 电压 击 窗 电压 
人 矿 (5R)CBO 矿 (5R)CEO 三 (BR)ERO 
| 人 
六 ce (cM | 了 7cB 了 cg 了 8B 
《YY》 《人 人》 (上 凡 ) (PE)》 | (7Y) 《和 点) 《YY ) 《和 》 (VD) ( 太 ) 
| 20 和 全 二 73 IT00 了 00 86 T06R 4 TI00 记 
50 姐 1 125 35 8 
号 工 班 40 纪 JT50 6 4100 愉 
3 上 | 1am 40m | 4150 20 | 100p 
| 40 误 T50 王 00 只 
好 细 T58 20 1 00 
人 0 有 1 130 20 了 0 遇 
| 48 了 3 了 1100 
40 乌 了 3 人 10 了 9 个 只 
5 | 1m 4 如 了 3 10 0@GR 
5 | 各 | 30m | 3430 1 30 | I00p 
3 | 4 40 巧 450 30 二 0 旨 旧 
5 工 mm 40 卫 150  ， 30 ?100 愉 
5 了 切 40 弓 150 30 100R 
生 卫 40 恕 150 3 了 008 
40 匡 5 3 100 只 
40a 150 30 100j 
姓 和 2 50 30 工 08 忆 
| 40m | 450 30 | 400 | 
40mma 150 30 100 只 
人 向 1T50 390 了 00 只 
妈 D 人 T50 50 了 00 玉 
40 人 三 150 10 100 
0 二 130 10 并 0 全 具 
如 了 旺 40 沁 了 30 10 荆 D00 贞 
5 工 伺 41 捞 150 30 J100 
号 oa 40 嫩 175 20 100 只 局 200 只 
了 工 世 402 工 75 20 100 只 5 了 00 上 
S 工 世 40 世 T75 50 100 5 100h 
0 王 150 060 800 30 1001 5 00 
21 研 175 100 00 有 80 100 4 100 员 
基 各 工 75 100 100 80 1 100R 入 100 攻 
了 0 与 志 让 得 75 T00 了 00 80 1 100h 4 100R 
TI0 5 坦 生生 全 了 75 120 100h 4100 100 4 100 上 
20 了 工 75 120 T00h 100 100 电 4 100 
了 5 二 工 7S 120 100R JT00 T006 100R8 
45 1 173 120 1T00 只 1090 | 400h 4 4100 及 
20 弓 73 140 400 电 120 | 1900 4 100 且 
20 卫 了 75 J160 90 也 140 了 00 妈 4 I00 上 
20 皇 175 180 108 且 160 100 3 4 00 忆 
20m T75 200 100 忆 TI180 100 电 了 4 100 忆 
号 工 志 00 了 50 20 00R 18 100 刀 号 098 此 
6 工科 100 人 a 125 60 50 | 100& 引 
5 下 过 30 拭 150 50 T00 皮 18 100 必 4 1 4100 吕 
T5 也 75 30 200 电 20 TI00P 人 100 纪 
20 弛 T73 30 J100 电 20 T00 必 d 100 忆 
1S 址 工 75 20 T00 册 2 T00 有 号 100 基 
St 了 73 30 DD 只 包 T00 刀 外 T00 卫 
人 各 175 S0 169R 30 100 愉 本 站 有 
号 工 工 30 和 S0 T98 世 38 了 0 意 瑟 TD0 次 


率 


功 来 三 
集 电 极 
- 基 极 
友和 疝 裁 止 
屯 流 
7cBo | Fcp 
《 太 ) (Y) 

IT00 za 10 

100R 10 
50 有 5 

30R 5 
50 5 
30h 3 
30h 
30 世 
30h 号 
30h 5 
30h 3 
30 上 5 
30 5 
30 上 5 
30 县 5 
30h | 5 
30k 1] 5 
30R 5 
到 
30R 5 
30 5 
30 5 
30 愉 5 
30R 
30h 
308 5S 
号 纪 3S 
号 用 3 
S 册 3 
10 5 

100 T0 

180 za 10 

100n 10 

100 na 10 

41409001 10 

1906 aa IT0 

100 31 1J10 

100 10 

100 an IT0 

100 aa 10 

80 导 10 
5G 县 18 

了 00 皇 60 
呈 0 18 

300 3a 10 

100aa TI0 

500 3 10 

500 了 10 

200 aa JT0 

100 3 I0 


人 
站 
ee 


A4-03C 
入 4-02 忆 


太 4-02C 
A4-01C 


人 A4-0T 如 
A4-0TC 
A4-01C 
A4-01C 


A4-01C 
A3-07 信 


及 3-07A 
和 4-01B 


及 4-01C 
A4-01BR 
太 4-01 
人 A4-01 号 
及 3-07 扩 


极 管 
集 电极 电 演 前 亿 和 
- 发 筋 概 上 | 
放 大 | 
反 向 截止 于 
电 流 系 数 降 正 降 
7cgao | Fcg PE CEF we | 斑 ses cps | 了 工 本 了 TC 
一 | 
(A)》 | vvV) | min maxr | (V) | (A) (YY) | (VY》 | (0A) | (CA) 
| 
100a | 10 | 10 10 | 3 | 1 1 im | 10m 
180 640 S | 2am 
9 5 | 工 匡 
9 5 | 陡 和 m 
9 5 | 工地 
9 引 | 工 血 
9 5 工 志 
14 S | 工 a | 
14 下 卫 1 
14 5 | 工 各 
40 180 5 | 1anm 
15 S | 工 | 
40 180 5 | 了 ma | 
20 引 工 地 | 
于 缴 30 司 工 鱼 
了 5 号 工 卫 
15 号 工 塘 
20 5 工 血 
20 5 | 工 m 
30 引 工 血 
30 5 荆 卫 
40 5 | 工 m 
9 5 工 志 | 
9 5 | 工 血 
9 3 垃 
40 180 引 1 工 坦 
40 180 5 了 和 
40 180 3 二 切 
40 | 180 | 5 | Ta 
204 5|401 330 | 5 Im | 1 0.35 | 1m ] 10m 
100a 10 ，20 10 5 | 1 0.35 1 14 王 | 3 莫 
100a 1 | 30 10 | So | 了 5 tm ]】 10m 
20 10 | Sa 
20 10 | 了 
100a 10 | 20 1 | Sm | 0.35 | fm | 310 
20 10 引 血 
100a | 1 |30| 1 | Sm | 15 1 | 10m 
100a 1 | 320 10 | 5am | 1 0.35 |] Tm | 10om 
100a 10 | 20 10 | sm | 1I 0 35 | ta | 10t 
1003a 10 | 20 10 | 5m | 033 | tm | 10m 
100a 区 | 2: 10 Sm | 工 0.35 | fm | 10nm 
100a 10 | 400 | 1000 3 Ia | 0 中 | 0 | ia | 20am 
70 | 700 6 | 1m | 1 
100a 10 | 强 108 ss | ma | 1 0.35 | tm |] 10a 
20 全 5 锯 
100a | 10120 1 10 | Sm | 1 0.35 | fm | 10ama 
500a 10 | 2 1 | 5m | 05 | Ta | 和 am 
500aa 1 | 30 | 了 和 | Sm | 15 1 tm | 10m 
20 10 | Sa 
| 40 270 引 工 也 1 0.3 | tm | 10m 
On On 
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1. 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 


最 特 征 最 最 集 电 棚 集 电极 发 射 极 
大 大 
耗 这 霹 、 
孝 洗 间 -~ 基 极 - 发 射 家 - 某 极 
功 蝶 人 
率 频 率 流 漫 击 穿 电 压 击 穿 电压 击 穿 电压 
人 斑 CBR)CBO 斑 CBR)CEO 广 (BR)BBO 
Pear 订 |Fcg|j ye | yc | Tow 记 衣 光 
( 闻 ) 《五 z) (YY) | (A) (A) ( 刀 ) | (V) (A) (Y) (A) 《Y) (A) 
1 13DG402 250 拍 100M 20 了 如 工 75 50 T00 忆 30 TI00 人 TI00 恨 
2 |3DG402 250 生 TI00M 工 5 也 T75 50 100 只 30 IO00P 4 100 只 
3 |13DG945 250ma 100M 和 了 招 | 100m 工 50 30 100 4 100 
3DG402 250 搓 100M 20 卫 了 73 50 T00 几 30 00 丸 100 只 
3 了 PPG945 250 嫩 100M 100 了 25 50 100 忆 30 工 00 5 T00 贞 
6 9011 250 血 1I00M 5 了 所 30 刀 150 50 00 30 00 忆 呈 100 了 
7 |3DG945 250 如 TI00M 0 1 和 | 100 锯 50 30 | 100p | TI00 只 
8 |13DG945 250 卫 100M 0 4110 所 | 100 志 T75 50 T00 旷 40 100 5 了 00 只 
纪 3 了 DG945 250 联 100M 6 T0 | I00 纪 T50 50 T00 忆 40 TI00 芒 3 T00 王 
10 | 3DG945 250 志 1I00M 0 T0m | 400 如 75 5 人 0 90 有 40 了 00 只 3 T00 只 
了 也 上 945 250 纠 I00M 人 10m | 100 IT50 50 100 40 ITI00 员 号 T00 只 
IT2 HY945 250 100M 和 103 | 150 世 50 100 有 40 100 也 10R 
13 | 3 也 人 945 250 如 100M 100 丘 T25 0 100 上 40 T00 只 呈 100 了 
14 | 3DG945 250 如 100M 6 TI0 | 100 弓 了 25 60 100 已 40 T00 上 中 100 忆 
15 | 3 了 TDG945 250 卫 100M 10 3 纪 | 100a 了 25 50 100 也 40 IT00 与 100 世 
16 13DG9545 250 细 100M 和 10za | 100 了 ma 150 50 TI00 羽 40 ，100 3 100 总 
了 17 DG945 250 地 100M 百 10ma | 100 垂 25 50 1I00 只 40 T00 到 5 100 只 
18 | 3 了 人 G945 250 匡 100M 6 1T10ima | 100m 150 60 T00 50 T00 电 100 记 
19 | 3DG402 250 缮 100M 了 T5 蕊 了 75 60 100 了 60 TD0 攻 5 I00 七 
20 | 3DG403 250 姬 100M T5 缮 175 80 T00p 6 00 了 帮 100 只 
21 | 3DG403 250 卫 100M 20 生 T75 80 100 只 60 100 只 攻 100 
22 | 3DG403 2350 操 T00M 15 人 纪 了 75 80 T00 忆 00 100 此 4 100D 
23 | 3DG403 250 亿 100M 了 5 寻 T75 80 100 只 80 TD0D 归 5 100 
24 | 3DG404A 250in 100M 20 和 im 75 I00 了 00 80 100 才 100 
25 | 3BDG404A. 250 雪 TD00M 工 5 生 工 75 IT00 100 妈 80 工 00 县 4 100 忆 
26 | 3DG404A 250 100M 于 5 各 175 100 100 具 80 工 00 具 可 100 忆 
27 | 3DG4048B 250 了 如 T100M T5 垃 175 1I00 T00 80 00A 才 100 愉 
28 | 3DG404B | 250 100M 5 划 T75 100 T00 上 80 TO00 本 00 上 
29 | 3DG405AA 250 匡 100M 工 3 垃 了 75 100 100 80 T00 下 过 TI00 上 中 
30 | 3DG404A 250 了 和 100M 10 5 1 了 T5 也 T75 00 T00 上 80 工 D0 世 4 100 
31 | 3DG405A 250 锯 100M 10 SS 地 工 5 乌 175 工 20 100 上 100 T00 站 丸 TI00 有 
32 | 3DG404 250 廿 100M T5 二 了 75 100 了 00 100 T00 虑 5 100 几 
33 | 3DG405A 250 妃 100M 20 纪 T75 T20 100 以 100 100 忆 人 级 TI00 弛 
34 | 3DG405A. 250 纠 | 100M T5 世 工 75 IT20 100 也 100 T00 只 人 4 100 电 
35 13DG405B 250 联 100M 15 姻 75 20 I00 100 100 册 本 工 00 
36 | 3DG405 也 250 地 1T00M T5 纪 175 120 100 及 100 100 电 好 T00 了 
37 | 3DG405 250 细 100M 5 好 175 120 100 用 120 T00 中 5 I00 
38 | 3DG406 250 媚 TI00M 了 5 刀 175 1I40 TI00 IT20 IT00 上 4 I00 上 
39 | 3DG406 250 科 100M 15 坦 1735 | 140 100 120 | 100 愉 4 TI00 只 
40 | 3DG406A. 250 了 im 100M 20 卫 175 140 00 让 J20 00 上 4 100 有 
41 | 3DG406 250 刀 100M -| 35 血 和 了 5 140 00 忆 140 T00 只 5 T00 
42 | 3DG407 250 卫 100M 了 3 世 T73 IT60 109 此 140 T00 吧 卫 IT00 上 只 
43 | 3DG407 250 也 1006M 15 175 | 160 100 忆 140 TI00 4 T00 只 
44 | 3DG407A 250 联 TI00M 20 细 1T75 160 T090 只 140 100 4 100 
45 | 3DG408 250 也 100M T5 志 175 IT80 100 只 160 I00p 4 00 电 
46 | 3DG408A 250 纪 100M 20 芭 175 180 200 160 100 4 00 此 
47 | 3DG409 250 纪 I00M T3 所 于 85 200 0D0D 良 180 ，100 线 4 TO00 
48 | 3DG409A 25S0 垃 100M 20z 工 78 200 300 必 T80 工 0 4 100 只 
49 13DG410 250 刀 TI00M 工 5 如 工 75 220 100 民 200 00 届 4 了 00 只 
50 | 3DG5551 230 笠 TI00M 10 1 妞 | 600 了 IT50 180 1T00 贞 160 工地 6 I0 忆 


= 王 As 
率 三 极 管 
功率 三 极 
ER RS 
集 电 航 集 电 极 时 演 前 包 和 
- 基 裤 - 发 射 极 向 
放 大 
友 向 城 业 反 向 截 止 压 
电 流 电 流 系 数 降 压 隆 
ycpo | Frcps | 7Tego 大 cF FE 矿 CFE Tc 矿 BES Fecpgs | 7J8 | Te 
(A) | (V) | (A)》 (Vania1anaxr (VCOA) COVD COV) | CA) | (AAA) 
100a | 10 ta | 1 | 20 10 | -5 血 1 | 35om 姻 | 10m A4-01C 1 
200a | 10 |2o0n | 10 | 30 10 | 5a 15 | 1 Ti | 和 血 A4-01B 2 
200n | 10 |50n | 10 | 40 700 | 1 | 工 am 1T2 | 500m | 5m | 50m A3-07AA 3 
100n | 10 | la | 10 | 20 10 | 5 1 350m | 工 血 | 10ta A3-07 人 入 4 
100a | 如 | 1 30 140 270 | 10 | 3m 工 500m | 3 了 | 30m |A3-07A,A4-01B |5 
100a 10 270 5 工务 1 300 了 m 匡 | 10 联 A3-07A 6 
200a | 10 |5son 1 10 | 40 700 | 1 和 | Tim 1 12 |2.5 Sm | 50m A3-07 人 入 7 
100a | 4 40 270 | 10 | 3m 500m | 3zm | 30m 人 A3-07 信 8 
100a | 40 40 400 | 10 | 2 地 1 500m | 3am | 30m A3-07 人 9 
工 00 40 40 270 10 位 500 了 如 了 30 全 A3-07A 10 
100a | 4 | 1 130 | 40 270 | 40 和 1 350 和 | 3 了 | 30m A3-07A |11 
100ma | 40 | Tu 1130 | 4 270 6 | 工 m 350m | 3m | 30m A3-07A | 也 
1l00na | 40 |3100mn | 2 | 40 10 | 2am I 500m | 3m | 30m A3-07A 113 
100a | 30 |Toon | 20 | 30 200 | 10 | 2m 1 500m | 3m | 30@m 1 
100an | 4 |1ion | 30 | 4 270 | 10 1 500m | 3a | 30m A3-07A | 
100a | 40 |100a | 20 | 4 10 | 2 1 500 如 | 3 了 姻 | 30m A3-07A |16 
100z | 40 |1on | 30 | 40 700 6 | 工 m 了 500m | 3 和 | 30m A3-07 和 | 卫 
t00m | 60 |1ogn | 80 | 呈 700 6 | 工 如 1 350 四 | 3ia | 30m A3-07A | 二 
200z | 10 |200n | 到 | 2 10 | 了 am 1 500m |」 工科 | 10m 人 A4-01BB 19 
100x | 20 20 10 | 5 人 4-01 卫 20 
100a | 10 |1oon | 120 1 20 10 | 5am 1 350z | 工科 | 10am A4-01C |24 
1l00am | 10 | fo0a | 2 和 | 30 10 | 了 姻 15 | 工 Tam | 10amn A4-01B 22 
100a | 10 1310an | 2 | 20 10 | mm 1 30m | 工 om | 10m A4-01B 23 
T00 za 10 |」 100a 10 20 10 | 呈 摆 1 350 生 | 工 世 | 10 生 和 4-01TC 24 
100az | 2 20 10 | 了 茵 人 A4-01B 25 
100a 10 T00 3a T10 30 10 S 拉 工 .5 于 1 切 10 了 3 A4-01B 26 
100a | 20 10 10 |， 也 姻 A4-0TBB 27 
100a | 1 13400a | 1 | 30 10 | 5 如 15 | 1 1 | 10mm A4-01 卫 28 
100ma | 1I0 | 3100an | 10 | 30 10 | 也 姻 15 | 1 Ta | 10m A4-01 耻 29 
100a | 轩 20 10 | 了 姻 A4-02C |30 
100z | 10 20 10 完 A4-02C |31 
100az | 10 1410a | 10 | 20 10 | 所 和 1 30 和 | Tom | 1 A4-01B |32 
1igo0a | 1I0 | 100ma | 10 | 20 10 | 了 aa 1 350 血 | 工 血 | 2 也 A4-01C 133 
1 100 工 10 20 10 5 弓 A4-01B 134 
100 10 10 10 也 A4-01B 35 
100t | 10 |1ona | 10 | 30 10 | 5 15 | 1 1 | 10m A4-01B 36 
io0a | 1 |710mn | 1 1 20 10 | 和 1 500m | 1m | tm A4-01B 37 
i00a | 10 20 10 | 了 aa A4-01 了 38 38 
100an | 1 | 34ooa | 10 | 30 10 | 邱 姻 1.5 1 | 10m A4-01B 39 
100z | 1 |3ton | 10 | 2 10 | 了 和 1 350m | Ta | 10m A4-01C 如 
100a | 10 |1ioa | 10 | 20 10 1 500 了 ma 1 am | 10am 人 4-01 了 41 
100m | 10 20 10 | 了 和 | A4-01 耻 42 
100m | 2 1400n | 10 | 30 10 | 了 和 15 | 1 1 | 1i0m A4-01B 43 
100z | 10 jd1o0n | 10 | 20 10 | 了 1 350 了 | Ta | 10m A4-01C 44 
100n | 10 20 10 血 A4-01 吾 硬 
100a | 10 14100n | 410 | 20 10 1 350m | 1am | 10m A4-01C 46 
100a | 20 20 10 | 了 aa A4-01B 47 
100z | 1 | la | 10 120 10 | 5 1 350 生 | 工 吕 | 10 血 A4-01C 48| 
100a | 2 20 10 | 了 和 1 A4-01B 49 
56a | 1 |31on 10 | 和 270 | 2 和 | 1 工 aa 1 500m | 1m | 10am A3-07A 50 
人 | | js- 


开 -549 


1. 低 频 小 功 
1.4 夸 NPN 型 小 
最 特 征 报 基 集 电 极 集 由 颖 发 射 极 
序 再 大 有 呈 
耗 介 辣 、 
4 - 芝 极 - 发 射 极 - 甘 极 
获 许 让 
贡 电 机 
率 频 素 流 温 击 穿 串 著 击 穿 也 下 击 穿 电压 
有 六 CaR)CBO | 三 (BR)CEO | 大 (BR)EBO 
遇 忆 cw 六 |Fcgl dc | 7cur | 7 7 7 
(W) | (Hz (VCA CA GCT CA CCA) 7) | (0A) 
1 | G48 250 了 | 110M | 10 | 2 | 100a | 150 S0 7 | 100R 
2 | 3DG9011 250zm | 150M | 10 | 1m| 30m |150 | 3 |100nh | 30 |1008 4 | 400 
3 | 3DG611 250zma | 150M | 10 | 1m| 5 |1430 | 5 |100h | 30 了 世 5 |100b 
4 |3DG614 250m | 150M 5 |10m | 100m | 150 45 荆 蔬 3 | 100R 
5 | DGo945 250m | 150M 6 |320mj】」 3100m |150 | 6 |3100r 50 | 100 6 | 1001 
6 | Co945 250m | 150M 6 |10m |100m |3425 | 60 30 引 
7 | 3DG945 250mm | 150M 6 |1 工 孟 |10m |475 | 60 1100u 5 | 100h 5 | 100R 
8 |3DG945 250 如 | 150M 6 | 1 工 m|100m |150 | 6 |31008 30 | 100 3 | 100 昌 
9 |3DG945 250m | 150M 6 |190m | 150 血 | 125 60 | 4100F 50 | 400 只 3 |I00R 
10 | 3DG945 250zm | 150M 100m |1425 | 60 | 100R 30 | 100R 5 | 4008 
11 | 3DG945 250z | 150M 5 | 10m |100m |150 | 60 | 1400 50 | 100n 5 1100 
12 | 3DG1279 250mm | 150M | 10 |10m | 50m |3425 |180 160 | 5 | 1008 
13 | 3DG8B 250 生 | 150M 30m |150 | 40 | 1 | 2325 |100h 4 | 100 
14 | D930C 250 刀 | 170M | 30 1150 | 30 | 1300 | 20 | 100 5 | 100 记 
415 | D930D 2S0m | 170M 30m |150 | 30 | 100n 20 | 100 5 | 100p 
16 | D930 瑟 250mm | 170M 30m |130 | 30 1100h 20 | 100 | 100 
17 | D930F 250z | 170M 30zm | 150 | 30 |100R | 20 | 3100 了 | 100R 
18 | 945 250 和 ma 100 50 | 100 6 |100p 
19 | 3DX200M 300 和 300 和 m 12 | 100h 4 11008 
20 | 3DX201A 300 和 300m | 150 12 | 1008 4 | 100R& 
21 | 3DX201C 300ma 300m | 150 6 | 100P 4 | 1008 
22 | 3DX201M 300mm 300 缮 | 150 10 | 100 4 | 100i 
23 | 3DXX200 300 300m T2 | 100 4 | 400 
24 | 3D200 上 300ma 300m | 175 12 | 1008 4 ，100 
25 | 3DX200A 300tmn 300 姻 12 | 100 呈 4 | 100& 
26 | 3 卫 和 201A 300 吴 300m | 150 12 | 100h 4 | 1400 
?了 | 3DX201A 300 了 300m | 15 12 | 100h 4 | 100n 
28 | 3 了 DX201A. 300m 300 中 | 150 12 | 100p 4 | 100B 
29 | 3 已 六 201A 300m 300D | 175 12 | 100 4 | 1008 
30 | 3DX201A 300 吓 300amn 12 | 100p 4 | 100n 
31 | 3DX201A 300 300m 12 | 100 4 | 100p 
2 | 3 了 DX201A. 300 下 300 吕 | 125 12 | 1008 4 | 100 
33 | 3DX201 人 300 血 300m | 150 12 | 100h 4 |] 109 愉 
34 | 3DX201A. 300ma 300m | 150 12 | 100 4 | 1008 
35 | 3DX201A 300 300m | 150 12 | 100B 4 | 100R 
36 | 3DX201A 300 了 ma 300m | 175 12 | 100 4 100h 
37 | 3 也 和 201A 300 钙 300 兽 T73 12 | 100 装 4 T00 六 
38 | 3DX201A. 300 凶 300@a | 175 12 | 100 电 4 | 100p 
39 | 3 了 EX201A 300mm 300 12 | 100p 4 | 100p 
40 | 3DX201 和 A 300m 300 细 12 | 100n 4 
| 
4 | 3DX201A 300mma 300m | 150 2 | 100a 4 | :100h 
42 | 3DX201A. 300 im 300m 142 | 100h 4 | 100n 
43 | 3DX201 了 300 世 300m | 130 12 | 100h 4 | :100p 
44 | 3 了 和 202A 300 征 300 12 | 1008 4 | 1008 
45 | 3DX202A 300 季 300 和 | 125 12 | 1008 4 | 100 
46 | 3DX202A. 300 mm 300m | 175 12 | 100i 4 | 100R 
47 | 了 和 210A 300m 300 如 2 | 100j 4 | 100 
48 | 3DX200A 300 300m | 150 12 | 100j 4 | 100 
49 | 3D 文 201A 300mm 300 如 】 150 42 | 100 4 | 100R 
50 | 3 和 X201A 300 症 300m | 150 1 4 


(mL LA 《 ] 一 
和 fw 由 人 
与 笠 开 只 下 荆 


Cn 《AL 

己 ? < 
人 
只 和 瑟 呈 下 


LI 
CD 
Ce 
到 


极 
集 电 极 
- 发 射 极 
反 向 城下 
也 流 
TcEO | 大 cE 
(和 太 ) (YY ) 
T00 忆 了 0 
100 卫 10 
500 30 
500 a 45 
100 3 10 
10032 六 5 
100 10 
500 卫 40 
100 10 
T0 位 10 
工具 10 
工 也 10 
2 也 10 
2 ah 10 
了 六 I0 
2 刘 TO 
于 上 10 
工 上 用 10 
2 10 
了 及 10 
1 有 10 
工 凡 10 
的 410 
了 包 了 0 
800 10 
工具 10 
2 及 T0 
工业 1 
荆 及 TI0 
和 10 
2 所 10 
工时 10 
了 电 10 
了 用 10 
工 攻 10 
慨 了 0 
5 弛 10 
2 县 I0 
2 只 10 
工具 10 


Je 
人 人 A》 


个 定 W 


hp 


ae 让 产 二 一 上 一 必 搬 己 人 人 人 人 二 避 必 收 人 人 修 修 


二 上 王 和 上 王 


CT UL CT LRC 
Ce ALL CE LE 


上 HH FF 


FF Fi 上 


900 王 


00 卫 
10 匡 
30 姐 

00 也 
10 握 


00 血 
30 拼 
T90 Im 
30 了 
1600 地 


30 葵 
30 血 
10ama 
10 细 
10a 


了 了 王 
和 班 
40 王 


230 卫 


230za 
251 地 
2450 姬 
2 坦 
250 卫 


230 卫 
250 所 
250 了 
250 
250 的 


250 地 
250 了 到 
230 弓 
250 钥 
250 


250 钙 
230 柏 
250 卫 
230 也 
250 鱼 


2530 阻 
250 乌 
250 也 
250 志 
230 丘 


230 阵 
250 鱼 
250 坦 
230 地 
250 纪 


| 
人 3-07 生 
和 3-07 太 
Al13 
AT3 
43 07 和 


A3-07 和 AA 
A4-01 吾 
A3-07A 
上 3-07A 
A3-07A 


太 3-07A 
人 太 3-07AA 
太 3-07 上 
各 3-07 扣 
人 3-07A 


太 3-07A ， 


A3-07 和 上 
生 3-07 人 和 
和 4-01 阳 
入 3-07A 


A3-07 贞 
和 3-07 入 . 
A3-07 人 入 
A3-07 人 人 
么 3-07 扩 


上 3-07 人 A 
A3-07 呈 
上 3-07 吾 
A3-07A 
人 3-07 入 


及 3-07A 
A3-07 和 
A3-07A 
及 3-07 生 
A3-07 六 


上 3-07A 
点 3-87A 
和 3-07 妆 
和 A3-07A 
入 3-07 卫 


各 3-07 信 
和 3-07 么 
A3-07A 
上 3-08 反 
人 3-08A 


六 4-01 卫 
么 4-01 卫 
及 3-07 
A3-07A. 
和 3-07 胡 


| 


IT 


rarrr 一 = 


避 浊 oNC mi 


Fo so 
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1。 低 


频 小 


功 


1.4 夸 NPN 型 小 
征 最 集 电 极 集 电 极 发 射 棚 
大 
多 
许 ~ 基 极 - 发 射 极 - 基 极 
电 
率 流 击 穿 电 压 击 穿 电压 出 窒 电 压 
广 (BR)CB5O 六 (BR)CEO 广 (5R)BBO 
号 号 《cx Tc Tcg 了 8 
(到 ) (Hz) | (YA (A) (VD) | (AVI (CA) (7 (CA) 
1 |3DX201A 300 王 300 了 am 12 | 100p 4 |100n 
2 | 3DX201A 300 荆 300 如 | 150 12 | 100p 4 |3100n 
3 | 3DX202A 300 姻 300m 12 | 100p 4 上 100h 
4 |3DX202A 300mm 300 如 | 150 12 | 100 和 4 |100 
5 | 3DX200A 300 人 和 300 姻 17 | 1008 4 |100n 
6 |3DX201 300mm 300z | 125 20 | 100 18 | 100m 4 TI00 hn 
7 | 3DX201 昌 300ta 300m | 150 8 | 100p 4 | 100 
8 | 3DX201B 300 和 mm 300zm | 150 18 | 100p 4 |100R 
9 |3DX202 如 300 荆 300 科 | 150 18 | 4100m 4 |41008 
10 13DX201B 300a 300zm 18 | 100n 4 |4100n 
141 | 3DX201B 300 科 300zm | 15 18 | 100h 4 | 100 
142 | 3DX202B 300 和 ma 300m 18 | 100m 4 |34100R 
13 | 3DX9013 300 血 300 如 | 150 25 | 100h 18 | 100 3 | 100 
14 | 3DX200B 300 血 300mm 18 | 100p 4 | 100 
15 1 3DX2003 300Ha 300z 18 | 100p 4 |100n 
16 | 3DX200B 300 如 300i | 1125 18 上 上 100 只 4 | 4100h 
47 | 3DX200B 300m 300m | 175 18 上 100p 4 | 00n 
18 | 3DX200B 300 刀 300m | 475 18 4 | 1400h 
19 |3DX201B 300 姻 300 姻 18 | 100 请 4 |100R 
20 | 3DX201 了 B 300 科 300m 18 134100n 4 
21 | 3DX201B 300 300 了 如 18 | 100 4 |3400p 
22 | 3DX201B 300 弓 300zm 18 | 100 4 |100 
23 | 3DX201B 300 和 mm 300m | 150 18 | 100n 4 | 400p 
24 | 3DX201B 300 和 m 300 如 | 150 18 .| 100n 4 |1008 
25 | 3 了 和 X201 了 300o 300m | 150 18 | 400 4 | 1008 
26 | 3DX201B 300 加 300m | 150 18 | 100n 4 |100n 
27 | 3DX201 吾 300 普 300m 18 | 100n 4 1100 
28 | 3DX201BH 300m 300m | 175 18 | 100n 4 )， 100 
29 | 3DX201B 300 纠 300mma 18 | 100 4 
30 13DX201B 300 征 300m 18 | 100n 4 |100h 
31 | 3DX201B 300 血 300a 18 | 100n 4 | 100h 
32 | 3DX201B 300 季 300 了 m 18 | 100h 4 | 100h 
33 | 3DX201B 300 细 300m | 175 18 | 100n 4 | 100 
34 | 3DX201B 300 症 300 包 | 175 18 | 100 4 11400h 
35 | 3DX201B 300 于 300m | 175 18 | 100 4 |100n 
36 | 3DX201B 300mm 300 刀 | 150 18 | 1002 4 |100p 
37 | 3DX201B 300 了 ma 300m | 150 30 | 100n 18 | 100m 4 | 1100 
38 | 3DX201B 300 姻 人 4 
39 | 3DX201B 300 征 4 
40 | 3DX200B 300 刀 人 4 
41 | 3DX201B 300 位 4 
42 | 3 了 201B 300 联 4 
43 | 3DX202B 300 联 人 4 
44 | 3 了 DX2028 300 好 4 
45 | DX210 呈 300 冯 4 
46 | 3 了 DXX9013 300 血 5 
47 | 3DX201 300 血 4 
48 | 3DX201C 300 伺 4 
49 | 3DX201C 300 缮 4 
50 了 D 和 210C 300m 4 


一 as 
率 二 极 匡 
功率 三 农 管 
集 电 极 集 电 了 侦 昨 流 前 饶 
- 基 极 - 发 多 向 
放 大 
反应 帘 止 反 向 裕 止 压 
电 流 记 流 系 数 降 压 
Tcgo | 太 cp | cago | cp RPR 斑 cF JIc | 入 pgs 矿 cEsS 
(入 ) (YY) | (AAA) (Y)》 | 代 i Ja 式 (Y) (A) 《了 ) (Y) 
| 沟 
5003 刁 10 工 几 10 55 400 工 50m 900 500 乌 
上 IT0 2 上 10 55 400 工 50 卫 900 垃 500 血 
500 工 10 工 必 10 59 400 工 50 了 开 900 了 500 了 茵 
六 10 2 10 559 400 1 50 匡 900 了 血 5S00 了 
500 卫 10 荆 忆 10 55 400 工 30 2m 900 血 500 联 
500a | 14101114 270 | 41 150m |90oom |500m 
: 500 并 1I0 40 工 50 邢 500 血 
工 且 10 2 有 10 55 400 了 50 地 900 也 300 了 
王 革 10 2 上 10 5395 400 工 950 地 900 血 500 血 
500 10 荆 具 10 53 400 上 30 了 血 900 印 500 匡 
500 荆 10 于 攻 10 55 400 10 50 十 900 锯 500 也 
3500 了 T10 工 必 10 53 400 工 30 了 2900m 500 了 
500 工 10 于 几 10 59 400 工 5S0 93 1 500 严 
5003 10 于 目 1T0 59 400 工 50 芭 900m 500 也 
工 忆 10 2 几 10 59 400 50 茵 500 也 
500 了 10 工 必 10 55 工 50 了 Ia 500 匡 
工 必 10 2 必 10 55 400 了 30 如 0900 也 500 仅 
工 贞 10 2 10 353 400 下 50 二 900 了 500z 
508 10 王 此 410 53 400 了 50 tm 900 人 站 500 了 
500 愤 1T0 工 由 10 55 400 汗 50 全 900 血 500 纪 
工 共 10 2 必 TI0 55 400 工 50 弓 900 如 300 拼 
工 及 10 2 上 10 55 400 工 50 了 mm 500 了 
工业 10 2 届 10 35 400 工 50 荆 500 了 za 
500 了 10 工 共 10 53 400 工 50 如 900 组 500H 
500 愤 10 二 且 10 55 400 了 50 世 900mm 500 茵 
工人 10 2 尺 10 55 400 了 50 组 900 匡 500 血 
300 工 10 工具 工 1 595 400 了 50 2 900 姻 500 Z 
500 工 10 荆 用 10 55 400 | 50 了 a 900 纪 500 也 
500 了 10 工 有 10 55 400 了 50 芋 900 丘 500 了 和 
500 工具 10 55 400 工 50 ta 900 匡 500 了 
5S00 卫 10 工 必 4d0 SS 400 1 50 世 500 匡 
工具 10 2 10 55 400 工 50 刀 900 地 500 垃 
工 世 10 2 有 10 号 5 400 工 50 芭 900 姻 500 卫 
500 工 10 工 生 10 55 400 了 50 匡 500 茵 
工具 了 0 2 出 I0 55 400 工 50 也 900 惠 500 锯 
500 10 工 攻 10 55 400 工 50 组 900 也 500 垢 
工 忆 10 2 10 5S5 400 了 50 地 500 癸 
300 10 800 愤 10 55 40 工 50 ta 400 卫 
工作 10 2 只 10 55 400 工 50 Im 500 姻 
工业 10 2 10 5S 400 工 50 和 900 芽 500 卫 
500 3 10 工业 10 55 400 工 50 芽 900 全 500 纪 
500 工 TI0 工业 10 33 400 了 50 芭 900 耳 500 
500 10 工具 1T0 55 400 汪 50 二 900 志 500 细 
工 内 10 2 上 10 35 400 了 50 世 900 卫 500 红 
2 只 10 5 已 10 59 400 了 50 纪 900 也 500 
500 工 10 王 且 10 40 320 了 50 垃 工 500 了 
500 aa I0 了 了 岂 10 5 400 工 30 志 900 乓 500 押 
500 卫 I0 工 必 10 55 400 了 50 二 900 王 500 位 
300a 10 |1800 工 T0 55 400 工 50 位 400 荆 
2 几 10 5 用 1T0 59 400 工 50 了 900 姻 500 姻 


ciscoameeeec name- -= ER carermreoieecamaicaucimsamuta 一 一 


外 序 

形 如 
A3-07AA 工 
有 3-07A 2 
A4-01 吾 3 
A3-07A. 好 
A4-01B 5 | 
A3-07 信 6 
A3-07A 7 
A3-07A 8 
A3-07A， 9 
A3-07A. 10 
A3-07A. 1 
A4-0TtLEH 2 
信 3-07A | 13 
A4-01B | 14 
A4-01B 15 
A4-01B 16 
A4-01B 工 7 
A4-0t 旦 了 8 
A3-07A 19 
A3-07 人 A. 20 
A3-07A. 2 
及 3-07A 信 . 22 
A3-07A 1」23 
AAA3-07 入 24 
A3-07A. 25 
A3-07A. 26 
A3-013 2 
A4-07A 28 
A3-07A 29 
A3-07A 30 
A3-07 人 A 31 
点 3-01 也 32 
上 4-07A 33 
A3-07A | 34 
A4-013B 35 
A3-07A |3 
A3-07A 37 
A3-07A 38 
A3-07A 39 
A3-07A 40 
A3-07A. 4 
A3-07 了 42 
A3-08A. 43 
Ad4-01B 4 
A3-~07B 45 
上 3-07 生 46 
A3-07A 47 
A3-07 入 48 
A3-07A. 49 
和 4-01B 50 


1. 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 


| 最 符 征 最 最 集 电 极 集 电 福 发 射 极 
序 型 站 大 隐 
耗 多 
间 - 基 极 - 发 射 极 - 基 极 
区 许 针 
砍 也 
训 频 率 波 温 击 穿 电 压 击 穿 电压 击 守 电 压 
人 这 玉 (BR)C3O 矿 (BR)CEO 矿 (BR)EBO 
己 了 了 人 
cr Pr Fegl rc CM | 7T7W 7 了 7 
(页 ) | kHz | VD) AI COA Go) CVD CA VCA) (7 (A) 
1 3DG8050 “| 300z 1 130 | 30 | 100p 25 | 100p 6 | 100? 
2 3DX200B | 300m 300 了 和 25 | 100m 4 | 100t 
3 3DX201C | 300m 300m | 150 25 4 
4 3DX260C | 300m 300 了 im 25 | 100 4 1 100n 
5 3DX201C | 300 秋 300m f 26 | 100 4 | 100n 
6 3DX201C | 300 荆 300m 0 30 | 100h 4 | 100n 
7 3DX201C | 300 了 ma 300m 35 | 100p 4 | 100p 
8 3DX202C | 300m 300 据 35 | 100p 4 | 100n 
9 | 3DX201C | 300 衬 300m | :50 35 | 100p 4 | 100 
10 上 | 3DX201D | 300m 300m | !50 35 | 100h? 4 | 100h 
人 | 3DX201D | 300m 300m | 150 40 | 1008 4 | 100n 
人 上 3DX201D | 300 300m 45 | 100h 4 | 100 
13 上 3DX202D | 300 节 300mm 45 | 100R 4 | 100n 
1 | 3DX101 360m | 200t 50m | 150 10 | 508 10 50R 
15 | 3DX102 300m | 2005 A 50zm | 150 | 20 10 
16| 3DX103 300zma | 200Kk 和 50m | 150 | 30 10 
17 | 3DX5SA 300ma | 200 太 5 科 | 50m | 150 10 50 上 10 50 有 10 50 
| 18| 3DX5S5B 300m | 200K 5 | 5m| sm |10 | 20 50 10 50 20 50 hn 
9 | 3DXSC 300m | 200K 5 | Sml som |3450 | 30 50 上 10 50 hh 20 50 忆 
3201 3DX5D 300zm | 200 太 5 和 | 50m | 150 50 50 和 30 50 hh 20 50 
21 1 3DYX101 300m | 200k 人 50m | 175 10 50j 10 50 有 5 50 只 
22 | 3DX102 300m | 200 人 sm | 4175 | 10 50 有 15 50R 5 50R 
23 | 3DX103 300m | 200K 入 50m | 475 | 30 50 hh 20 50h 5 50h 
24 1 3D 人 104 300 如 | 200K 入 50m |475 | 40 50 肥 30 5S0 5 50 有 
25 | 3DXI105 300m | 200 入 50m | 150 1 50 40 
261 3DX105 300 联 | 2005 从 50m | 175 50 50R 40 50 只 引 50 
| 27 | 3DX106 300 茵 “| 200K 5 和 | 50m | 1450 70 50 恨 60 50 忆 20 50 业 
28 | 3DXSE 300m | 200 太 5 | 5 好 | 50m |150 70 50 有 40 50 且 20 50 了 有 
;20 | 3DX5RF 300 科 | 200 太 5 50 | 150 80 50 60 50 20 S0 了 
30 3 了 DX106 300m | 200K 入 50 如 150 70 50 只 70 30 比 
31 | 3DX107 300 姻 | 200k 5 5i| 50m |11450 | 80 50 70 S0R 20 5 
132 ， 3DX107 300m | 200k 入 100a | 150 80 1 阵 70 工时 
;33 | 3DX107 300za | 200k 入 50m | 150 80 70 | 
134| 3DX4D 300m | 200K 引 Stm | s50om |450 40 50 30 50 上 
135 | 3DX107 300m | 200K 从 50m |3475 1 80 50 了 和 70 50 5 30 
36 | 3DX108 300m | 200K 信 50m 1 475 | 100 50 80 50 汪 了 504 
| 37 ， 3DX108 300m | 200Kk 5 | 5 50m |150 |100 | 5 80 | 50n 20 | 80h 
38 | 3DX4 300m | 200K 5 Sm | 50m |4150 | 100 30 芷 80 50 此 
39 3DX108 300 | 200k 入 100m | 4150 | 100 1 | 100 工本 
2 | 3DX102 300 和 | 200K 5 5 | 50m | 3450 20 30 上 只 10 | 50p 20 沼 二 
41 | 3DX103 360m | 200k 5 si | 50m |10 | 30 50 10 50m 20 50R 
142| 3DX105 300im | 200K 5 5m | 50m | 430 50 50 50 50 40 3 
43 | 3DX104 300m | 200k 了 Sm 50m |3450 | 40 39 上 40 50 上 30 5 有 
44| 3DX200C | 300m 10M 300m | 150 | 3 100 20 | 100g S | 00 
4| 3DX201C | 300am 10M 300m | 150 | 30 | 400n 20 | 100m S | 109 芋 
46|1 3DX207C | 300t 10M 300m | 150 30 | 400 20 1] 3400p 3 | 100 
47 3DG160A | 300m 10 于 20m |4175 |200 | 1ook |200 | 100p 5 | 100n 
d8 3DG160 信 300 了 地 10M 20 乌 T75 200 100 有 200 100 有 归 1006 六 
49 | 3DG4160A | 300 实 10M 20m |175 |200 | 1008R |200 | 100n 7.2| 100n 
50 3DG160A. 300 锯 TI0M 20fa 150 200 100 


率 三 极 管 : 
功率 三 极 管 
集 电极 | 集 电报 电 前 包 姥 
~ 基 极 - 发 射 极 向 人 
放 大 
反 向 截止 反问 截止 瞧 
中 流 电 流 系 降 鞋 降 
cao | rcp | Tego | Frcp FE 矿 CP 了 cc | 厂 p5S Fcgs | 7B 了 c 
| Ca 清 四 到 
| 二 用 证 | 二 全 | 5 全 | 和 | 二 | (A) 
100a 20 40 1 | 100m | 21.2 500am | 380 和 及 3-07 入 
500an 10 Th 10 | 50 400 1 | ”50m | 900m | 500m 人 人 4 作 全 2 
500a 10 Th 10 | 5 400 1 | 50amm |900m | 500m | 25mm | 250m A3-07A | 3 
50a | 20 | ThR | 180| 和 5 400 1 | 50m | 900m | 500m | 25m | 250am 二 4-02B | 4 | 
1 10 2 2 芭 400 1 | 50m | 900m | 500m | 235m | 350m A3-07A | 5 
500a 10 40 1 3 细 甸 A3-07A | 
5002 | 1 1 | 和 | 55 400 1 | 色 下 | 900m 2 2 230 人 3 人 
500a 扣 0 Th 10 | 5 400 1 | sm |90o0m | 500m | 35m | 2350 A3-07A | 8 | 
500 卫 10 工具 10 | 55 400 20 世 | 900m | 500 | 25am | 250zm 和 3-07A | 9 | 
500a 10 工 上 10 | 5 400 1 } sm | 990m | 500m | 25ma | 250ma 0 
500a 10 40 1 | 押 25 43-07A | 11 | 
500a 10 Th 10 | 55 400 了 30 | 900m 站 人 0 人 全 | 
烛 工具 10 2 400 。 1 900m | 500m | 35 虽 | 250m A4-01 了 | 13 
和 5 ? 5 A4-02C | 14 
A4-02C | 15 
了 5 9 5 了 匡 A4-02C | 16 
1 5 A4-02C | 3 
5 A4-02C | 18 
人 亿 | A4-020 T9 | 
4 A4-02C | 20 
人 人 国人 
了 5 9 5 引 过 A4-02C | 23 
王 忆 5 9 5 地 | 2 
5 5 A4-02C | 24 
5 3 严 太 4-02C | 25 
1 呈 ， 9 5 | 了 了 A4-02C | 326 
5 引 血 Ad4-02C | 27 
村 5 上 A4-02C | 38 
加 5 呈 Ad-02C | 29 
了 世 . 30 
工具 5 9 及 2 
| 4-02C | 3 
5 4 汪 5 下 | 3500 1 刁 | 50 志 A4-02C | 32 
了 5 40 5 | .5 了 1 | 人 
1 5 9 5 蕙 让 
4-020 35 
1 5 ? 5 S 血 | A4-02C | 36 
了 5 40 180 S | 了 1 3 
所 5 4 5 Sm | 500mm 1 S | 区 了 A4-02C | 39 
A4-02C | 如 
1 5 ， A4-02C | 外 
| 本 9 0 
100 半 10 |」200a 10 | 4 150 1 | 5 1 350m | 5 纪 | 50m A4-01B | 全 
100a 10 | 200a 10 | 40 150 1 | 50a 1 350m | S 芋 | 30a A4-0LtB | 45 
400a 10 | 200a 10 | 40 150 1 | 50m 3 记 | 3 
100n | 30 | 100a 30 | 10 1 1 这 二 : 间 人 1 。 
Il00a | 30 | 3100a | 30 | 30 10 | Im | 1: 5 1ma | 10m | A4-020 | 本 
10a 30 | 10z 30 | 30 0 1t |620om | so | Ta | 2m A4-01B | 49 
100 S 1 5 了 下 1tm | 30m &A4.018 | 缉 


及 -555 


| 最 特 征 最 最 
| 太 | 型 大 大 呈 
| 耗 多 蝎 
| 数 许 个 
! 艾 时 
| 训 频 率 流 温 
| 时 局 cs fr |Frcpgpl rc | zc | 7JU 
省 呈 
( 罗 ) | (Hz) | (7Y) | (CA) | CA) CD) 
| 1 3DG160A 300 们 ， 10M 20 弓 175 
2 3DG160A |) 300m | 10M 10 | 2 如 | 20m 175 
3 3DG160A 300mm | 10M 10 | 2m | 20m 175 
4 3 了 DG160 卫 360m | 10M 10 | 2m | 20m 175 
5 3DG160B 300m | 10M 20 阵 175 
6 3DG160B 360m | 10M 20 锯 175 
| 7 3DG160B 300z | 10M 20 了 和 175 
8 | 3DG10B | 300m | 10M 20m | 150 
9 3DG4160B 300m | 10M 20 纠 175 
| 10 3DG160B 1 300 细 10M 10 2 纪 | 20am 175 
1 
| 1 3DG1i60C | 300m | 10M 10 | 2am | 20m 175 
12 3DG160C 300z | 10M 10 | 2t | 20m 175 
| 13 3DG4160C 300m | 10M 20 壬 175 
| 14 3DG14160C | 300a | 10M 20 据 175 
| :1 3DG3460C | 300m | 10M 20m 175 
| 46 3DG160C ) 300m | 10M 20 150 
| 17 3DG460C 300m | 10M 20 人 各 150 
| 18 3DG160D 300 鱼 | 10M 20 了 150 
| 19 3DG160D | 300m | 10M 10 | 2 | 20m 175 
| 20 3DG460D | 300m | 10M 10 | 2 刀 | 20m 175 
21 3 了 DG160D 300 和 | 10M 20 了 mm 150 
22 3DS160D ;， 300 了 壬 10M 20 细 175 
23 3DG160D 300ia | 1I0M 20zn 175 
24 3DG160D 300m | 10M 20mm 175 
25 3G34 | 3600m | 45M 30am 175 
] 
26 3DG5A | 300m | 50M 10 | 10 据 | 50 志 150 
27 3DG5A | 300m | 50M 30za 
28 3DG5SB 300m 5S0M 30 卫 
29 3DG5B | 300z | 50M 10 | 10m | 50m 150 
30 | 3DG5B 300t | 50M 10 | 10m | 50m 175 
31 3DG5C 300 刀 50M 30 细 
32 3DSG5C 300m | 50M 10 1140 | 50m 175 
33 3DG5C 300z | 50M 10 | 40 如 | 50 媚 150 
34 3DG5D 300m | 50M 30m 
35 3DG161 300z | 50M 20m 150 
36 3DG4161 300 包 5S0M 20 志 175 
37 3DG4161A 300za | 50M 世 0 2 和 | 20a 175 
38 3DG162A 300tm | 50M 10 | 2 | 20 和 m 175 
39 3DEG162A. 300 妖 | 50M 10 | 2 血 | 20m 175 
40 3DG161A 300m | 50M 10 | 2 | 20m 175 
4 3DG162A 300 刀 | 50M 10 2 如 | 20m 175 
42 3 了 各 162 入 300 姻 50M 10 2 志 20 垃 150 
43 3DG160A 300za | 50M 2 刀 | 20m 
44 3DG161A 300za | 50M 20m 475 
45 3DG161 人 入 300 志 50M 10 2 地 20 亿 150 
46 3DG3462A. 300am | 50M 20m 173 
47 3DG162A 300 卫 50M 20 记 
48 3DG162A 300m | 50M 20 了 175 
49 3DG162AA 300 卫 S0M 20 二 T75 
50 3DG162A 300a | 50M 20za 175 
] 


1。 低 频 小 功 
1.4 夸 NPN 型 小 
- 基 极 -发射 极 - 活 极 
击 穿 电 压 | 者 穿 电 庄 | 省 穿 邮 压 
天 (BR)C30 广 (asR)CEO Z (BR) BO 
Tcp 7C 了 
(YY) (A) 《V) | (A》 (Y) (A) 
| 200 | 100pk |200 | 100p | 5 100E 
200 100P | 200 IT00 只 5 100 了 
200 100B | 200 500 只 5 00 和 
300 100R | 300 JT80 只 5 100 所 
300 100 1 300 4100 上 100 具 
3080 100 站 | 300 工 垃 400 站 
300 100pm | 300 TO00E 号 100 有 
300 | 100 
300 100 | 300 T00R 7.2 00 上 
300 100 | 300 300 扣 100 上 
400 100 | 400 100 号 100 上 
400 1I00j | 400 509 有 避 100 上 
400 TI00 有 | 460 00 是 5 100 有 
400 100 | 400 T00 呈 号 00 六 
400 1000 | 400 00 共 7.2 了 00 
400 | 100p 
400 1003 | 400 1 100R 有 100R 
500 100& | 500 T00R 号 TI00 
500 100j | 500 100 且 00 六 
500 TI00 有 | 500 3500 纪 号 100 
500 T00 有 
500 To00 有 | 508 100 5 00 攻 
500 1008 | 500 100 上 了 5 全 T00 
500 100 芭 | 509 106 5 100 
66 10R 1 45 了 0 和 和 410 
20 TI00 攻 工 5 T00 了 4 100 
20 200 有 4 00 下 
20 200 具 4 II00m 
40 100 只 30 100 R 4 4100E 
40 100h 30 4100 有 4 00 
40 200 避 本 TI00E 
60 100 只 453 100 只 4 工 00 臣 
0608 100 也 45 100 二 300 
60 200 只 4 100 上 
40 106 忆 00 工 纽 6 00 有 
60 100 60 100 局 TD 县 
60 1001 | 60 500k 上 5 100 有 上 
60 100 也 和 100 呈 5 100 
60 100 i 060 500 只 5 00 扩 
60 T00 纪 60 500 其 5 100 吕 
60 T00 攻 60 S00 有 二 T00 六 
60 109 上 60 00 甩 5 工 00 
60 100 5 100 六 
00 60 3 
60 00 下 60 IT00 以 5 工 00 下 
60 60 5 
60 100p | 60 1I00p | 5 100 
6 100 60 T00 上 3 400 上 
60 100 具 60 荆 志 号 100 户 
80 IT00R 60 00 4 TO00 


广 ca | 7cgo | 太 cF AP 
(7)| (A) | (7Y) | min 和 
30 TI00a 30 40 180 
30 | 100a 30 10 
30 100 3 30 10 270 
30 1003 380 10 
30 1003 30 40 180 
30 100a 30 10 
30 100a 30 10 | 
TI00t 5 IT0 
30 1I03a 30 TI10 1 
30 T003 30 10 270 
30 TI003 30 10 
30 100 aa 30 10 270 
30 I00n 30 10 
30 T00 2 30 10 
30 102 30 10 
10 
30 T00a 30 40 150 
30 1003 30 40 150 
30 | 100x 30 10 
30 100a 30 10 270 
10 
30 100 za 30 10 
30 TI03a 30 10 
30 100a 30 10 
50 100 
10 了 100 芋 10 30 
30 有 1 10 TI0 
0 忆 10 10 
10 1003a 10 30 
10 100a 10 30 
40 几 10 10 
10 100 TI0 30 
10 1003 10 30 | 
10 忆 10 10 
30 1002 30 20 
30 IT003 30 25 270 
30 100a 30 20 
30 100 nm 30 20 
30 100a 30 20 
30 I00 壮 30 20 150 
30 100 荆 30 20 150 
30 100 30 30 
100a 30 20 
30 TI00a 30 20 
30 100 荆 30 30 
30 100 姑 30 20 
380 | 100n 30 20 
30 100 了 30 20 
30 1003 30 20 
1003a 10 20 


71C | 三 ss czgs | 78 7c 
(A) (V) (V)》 (A) (和 大) 
| | i 
工 芋 了 5 10 联 A4-01 吾 
1 工 钙 工 5 工 也 TI0 拭 A4-01 呈 
TI 1 5 工 匡 I0 荆 A4-01BB 
垃 工 5 工 包 10 荆 A4-01B 
工 乌 工 5 1 纪 10 于 A4-01 了 B 
垃 工 5 工 也 T0 纯 人 4-01 昌 
工 纪 工 3 二 地 10 匡 A4-01C 
二 垃 5 工 所 TI0 荆 A4-01 吕 
工 志 620 伺 0.5 | 1 10 姻 及 4-01 吕 
荆 匡 了 3 工 纪 10 了 太 4-01B 
工 世 工 5 工 乌 TI0 姻 A4-01B 
1 工 雪 工 5 二 垃 0 也 和 4-01 了 B 
于 坦 工 5 1 志 T0ma A4-01B 
1 荆 二 二 5 工 锯 10 了 A4-01C 
工 蔚 620 垃 0.5 | 工 纽 1 了 A4-013B 
工 甸 5 1 纪 10 联 A4-01E 
工 廿 于 0.5 工 锯 10 卫 A4-01H 
下 坦 工 0.5 | 工务 I0 匡 A4-01 了 
荆 王 了 5 工 组 10 匡 A4-01 日 
二 ] S 1 钙 10 姑 A4-0183 
1] 症 5 工 纪 410 了 上 4-01 
工 地 工 5 多 10 握 入 4-0138 
工 组 620 匡 0.5 1 志 10 巧 A4-018 
工 坦 工 5 了 也 10 了 A4-01C 
TI0 廿 了 0.3 |0.5 纪 IT0 了 A4-01BB 
10 芭 了 0.5 | 1] 血 工匠 A3-07A 
5 组 Ad4-01B 
5 乌 A4-01 了 B 
10 芭 工 0.5 | 工 绒 T0t A3-07 拉 
10 了 了 0.5 | 工 菩 10 笃 A4-01B 
5 志 A4-01B 
10 坦 工 0.5 | 工人 年 10 据 A4-01 引 
10 所 工 0.3 | 工 10m A3-07A 
5 青 卫 10 卫 上 4-01B 
2 志 工 3 工 王 410 陡 
2 耳 了 3 工 也 10 卫 A4-01LB 
2 组 工 3 工 工 0 二 A4-01 
2 二 工 0.35 | 工 红 T0 巧 A4-01 了 B 
2 坦 工 0.5 | 工 匡 0 了 A4-01B 
呈 十 二 3 荆 地 2 了 壬 A4-01 了 3 
2 了 荆 0.5 | 工 生 2 位 A4-01B 
2 志 工 0.5 | 工 也 10 世 A3-07A 
T 开 荆 0.5 了 0 所 A4-01 
2 年 工 3 1 幼 10 和 4-01 且 
2 也 工 3 本 也 工 0 了 A3-07A 
2 位 工 0,.5 | 工 钮 10a A4-01B 
2 妃 于 0.5 | 工 瑞 10 怒 A4-01B 
2 亚 1 0.5 | 工人 10m 人 太 4-01C 
2 匡 了 0,.5 | 工 生 T0a 点 4*01 卫 
5 组 0,5 十 雪 了 有 耳 A4.01B 


-一 一 -一 "一 -一 一 一同 


频 小 苇 
1.4 奸 NPN 型 小 


人 


ka 


最 最 | 最 | 丸 电 极 | 入 昌 极 | 发射 投 
大 大 
厅 多 
- - 发 射 极 ~ 基 
区 许 基 极 发 射 极 基 极 
荔 由 
罕 流 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 岂 甘 
六 (BR)CEO 天 (BR)CEO 矿 (BR)EBO 
导 到 《cw 7CcB 了 CE 了 已 B 
《 玖 ) (A) (六 ) (A) (VY) | (A) (V) 《入 》 
二 | 3DG3 300 卫 20 志 60 JT00 00 100 只 S 00 忆 
2 | 3DG 300 二 20 了 所 60 100 60 4100 有 5 100 8 
3 13DS 300 绒 20Z 60 100 必 00 1001 2 100 8 
4 |3BDS 300 了 如 20 纪 60 100 请 6 100 包 忆 T00 
5 |3DPG 300 症 20m 60 106E 60 | 41410070 5 
6 | 3DG 300 袜 20 莘 60 IT00 上 只 6 100 只 5 工 0 人 共 
17 |3D6 300 名 20 卫 40 100 有 0 100 忆 卫 TO0@ 
8 | 3DD 所 300 全 20 芋 60 I00 中 6 100 由 6 T98 此 
9 |3DG 308 地 20 匡 60 100 上 00 100 只 5 108 
0 |3DS 3080 卫 20 纪 60. 100 60 100 呈 7.2 T08 让 
1 | 3 也 局 300 组 20 所 00 了 100 乓 60 100 号 100 8 
2 13DG 380 全 20 也 60 T00 记 60 T00 攻 J100 电 
3| 3PDG 300 卫 20 联 60 100 站 40 100 有 号 了 00 电 
二 G3 300 纪 20 耳 65 100 旦 65 100 世 二 100 愉 
5 |3DG5 300 荆 20 志 80 200 5 T00 
6|13DG 300 症 20 王 100 1003 1 100 了 00 只 5 上 9@ 二 
7 13DS 300 二 20 弓 100 1005 3400 号 TD 芭 
8383DGT 390 志 2 所 100 1008 | 100 109 只 3 了 0 
9 |13DSG 300 20imn 1400 3400 | 100 T00 只 7.2 | 490 让 
0 13DG 300 症 20 纪 100 100P | 100 100m 3 400R 
3DG 300 刀 20 刀 100 1008 | 3400 mm | 3 100 
3DGL 300 刀 20 亚 120 100B | 100 100k | 4 了 00 只 
3 了 各 3800 im 20 耳 100 100 | 190 1008 忆 109 履 
3DDG 300 问 20 坦 100 100 生 | 100 100 只 5 00 
3DRG 300 和 ma 20am 100 1004u | 100 100hk | 5 100 
3DG 300 好 20 组 100 1005 | 100 T00R 7.2 | 1100 
3 300 了 ma 20 丘 100 100h | 00 T00 只 引 
3D 全 300 了 人 0 全 100 100i | 100 100 上 5 100 
3 也 和 在 300 生 20 荆 100 TI008 | 100 1400 上 已 5 100P 
3D 300 荆 20 严 100 400 有 | 100 1004 | 5 100 
3 了 PS 300 纪 20 纠 100 100a | 100 工 血 3 100 
3DG 300 匡 2 过 100 100 | 100 TI00 S T00 
3DG 300 鱼 20 纽 100 100 | 100 了 00 电 5 T00 
3DG 300 年 20 钾 120 100 有 | 100 100 4 T00 忆 
3DG 300 乌 20 世 100 100 员 | 100 500 | 5 10) 忆 
3 了 5 300 鱼 20 年 100 100 尽 | TI00 TI00R 5 100 
3DG 300mma 20 缮 100 100j | 100 5005 号 100 
3DG 300 纪 20 征 100 100j | 100 500 六 忆 100 呈 
3BG 300 疆 20 弓 100 I00 3 
3 了 DG 300 20 叫 100 100 | 100 100 吧 号 100 只 
3D 3800 王 如 沁 100 100 | 100 500 必 5 100 忆 
3D 300 妇 20 刀 100 100 号 100 
3D 300 呈 20 鱼 100 100 号 
3D 300 卫 20 伍 100 100 | 100 100 只 5 1T00i 
3D 300 卫 20 卫 100 100R | 100 500R 100 
3D 300 卫 20 钙 100 100p | 100 500n 号 T00 
心 3 308 弓 20 王 103 100i | 105 100 5 100 R 
3 瑟 3003a 20 缴 T40 1008 | .440 100 妆 5 100 只 
3 且 300 嫩 20 寺 140 1005 1 140 100 7 .2 100 R 
3 了 1 300 生 21 人 了 从 198 | 44 108 本 09 下 


SiL 


沪 


10 生 空 
1800 了 


100 妆 
10D 
10QO 于 
100 am 
10 宝 


100 区 
100am 
100 并 

10 皇 
100 人 


T60 如 
100 
100 了 
100 久 
iD 名 


了 0 


1003n 


TO0D 和 
100z 
100 于 


1003 
108 工 
108 和 
100 习 
100 和 


100 3 
0 饶 
10D 了 
100 卫 


TD 和 鱼 


了 0U 这 
了 0 个 翌 
100 年 
T00 经 


300 三 


1008 | 


108 3 
08 芋 
了 
1T002 


0 


汪 


电 前 想 
， 训 
放 和 
系 托 
FE 四 Jc | 入 BzEs FecFEs | 7B 
Ta3XX 《A》 (Y》 〈《Y) (和 上) 
忆 拉 王 3 工 租 
纺 班 3 工 三 
2 和 620 吓 580 也 了 姐 
2 王 二 3 工 租 
2 弓 工 3 圭 血 
2 坦 工 3 工 志 
引 也 3 工 青 
2 所 工 工 工 坦 
2 二 工 500 了 工 耳 
2 地 620 垃 70 弓 工人 
2 所 工 500 奸 于 二 
150 组 工 500 工 租 
180 2 所 了 500 oa 1 刀 
T20 2 纽 工 5S00 二 王 
S 二 
270 2 所 于 3 工 十 
2 血 工 3 工 全 
2 也 1 3 工 圾 
2 理 620 志 3500 二 二 血 
2 所 工 3 工 伍 
3 锂 条 3 于 诅 
5 姐 3 鞋 组 
2 所 3 工 志 
2 所 二 3 工 坦 
2 坦 工 S00 纪 工 坦 
六 担 6020 锯 70 鱼 工 级 
2 理 也 500 了 二 握 
T80 2 狸 工 500 I 二 地 
TS0 2 理 工 ， 500 了 地 
撕 工 500 也 于 二 
2 所 工 500 了 壮 鱼 
2 所 了 500 坦 工 王 
2 扭 工 500 芭 工 担 
但 3500 ta 了 仍 
2 捏 了 3 二 过 
2 插 工 500a 1 了 地 
2 得 芋 5890 人 年 1 铂 
2 二 工 3 于 钥 
了 得 工 300 乌 二 人 青 
2 班 工 500 和 1 地 
2 也 1 S00 垢 f 地 
工 蕊 工 5s00Ia 
2 坦 工 3 了 地 
2 地 工 3 工 乌 
4150 2 班 也 3 工 开 
50 0 2 世 于 500 弓 工 钥 
120 10 和 所 荆 50f 纪 二 坦 
270 10 2 钳 工 3 工 坦 
10 2 担 620 志 500 钙 上 组 
10 2 班 工 3 二 也 


1。 低 频 小 功 
1.4 夸 NPN 型 小 


] . 
最 特 征 最 最 集 电 极 集 电 家 发 射 极 
序 型 大 大 
主人 [二 
各 -~ 基 极 ~ 发 射 极 -~ 基 极 
藤 许 希 
功 电 
宁 频 率 渡 温 击 穿 电压 击 穿 电 压 击 穿 电 肘 
二 六 (BR)CBO 斑 (BR)CEO | 六 (BR)EBO 
四 忆 cM 1T |jFreglj ic | 7ca | 7 3 天 
(全 ) (Hz) | (V) CA) CA) | CVD) CA) | (V)  (A) 人 (人 A) 
本 RS LE 直 - 一 一 -一 一 一 一 一 一 
T |3DG160C 300m | 50M 2tn | 20zm 140 | 100A | 5 100 
2 |3DG161C 300 鱼 | 50M 20 丘 175 | 140 140 5 
3 |3DG161C 300m | 50M 20m 175 | 140 | 100 | 140| 4100 | 5 100h 
4 |3DG161C 300 志 | 50M 10 | 2m | 209 150 | 140 | 100n | 140 1 100R | 5 100 
5 | 3DG161C 3009m | 50M 20 芋 175 | 140 1 100h | 140 | 100R | 5 | 100 上 
6 |13DG161C 300 侍 50M 20 弓 140 100 140 100 只 5 100 及 
7 |3DG161C 300m | 50M 10 | 2 和 | 20a 175 | 140 | 100k | 140 | 500h | 5 100 上 上 
8 |3DGI61C 300z | 5S0M 20 据 175 | 140 | 100 关 | 3440 {zma | 5 100 
9 |3DG161C 300m | 50M 20 刀 175 | 140 | 1008 | 4140 1 100P | 5 100 到 
10 | 3DG161C 300ia | 50 了 4 20 鱼 175 | 160 | 100h | 1440 | 10 | 4 100 上 有 
11|3DG161C 300 科 | 50M 20 卫 140 | 100h | 3140 1 100hA | 5S 100 此 
12 | 3DGI161C 300m | 5S0M 20 了 175 | 140 | 100h | 140 1 100 | 5 100 开 
13 | 3DG1L61E 300m | 50M 10 | 28 | 20Am 175 | 140 | 100R | 140 | 100A | 5 100 
14 | 3DG162C 300 刀 | 50M 10 | 2za | 20m 175 | 140 | 100 | 140| 100m | 5 100 下 
15 | 3DG162C 300 科 | 50M 10 | 2 | 20 刀 175 | 140 | 1900 | 140 1 500 | 5 100 上 
1613DG162C 300zm | 50M 10 | 2m | 20m 175 | 140 | :300 | 140 | 500A | 5 100 
17 | 3DG1620 300m | 50M 20 刀 175 | 140 | 4100h 40| 100n | 7.2 | 1005 
48 | 3DG162C 300m | 50M 20 陡 175 | 1440 140 5 
19 | 3DG162C 300m | 50M 20 耳 475 | 140 | 100h | 140 | 1008 | 5 100 
20 | 3DG162C 300m | 50M 10 | 2am | 20m 150 | 140| 100m | 140 | 100& | 5 100 
21 1 3DG161C 300 | 50M 10 | 2 | 2 地 175 | 140 | 100h | 440 500 | 5 了 00 只 
22 | 3DG162C 300 妞 | 50M 10 | 2 和 | 20 二 175 | 140 | 100n | 140 1 500R | 5S 100 世 
23 | 3DG1620C 300a | 50M 20m 475 | 1440 | 00h 40| 100R | 5 
24 | 3DG162C 300m | 50M 20 伺 175 | 140 | 1600A1 1440| 100h | 5 100 
25 | 3DG1625C 300 呈 | 50M 20 匡 175 | 1440 | 100n 1 140 | 100BR | 弛 100h 
26 | 3DG162C 300 锯 | S0M 20 垃 175 | 140 | 100n 40| 100 | S 100 
27 | 3DG162C 300m | 50M 20 上 140 | 100h | 140 | 100p | 5 100 睛 
28 | 3DG162C 300m | 50M 20 阵 175 | 4140 | 100h | 440 1 | 5 100R 
29 | 3DG162C 300m | 50M 20ma 175 | 160 | 4100 | 140 | 100p | 4 100 玉 
30 | 3DG162C 300z | 50M 20 了 140 | 1400hR 1 440 | 100 | 5 100& 
31 | 3DG162C 300m | 50M 20 卫 175 | 140 | 100R | 1401 100 | 5 100 上 
32 | 3DG162 也 300a | 5S0M 20 175 | 140 | 1600 140 | 1008 5 T00 有 
33 | G3DG162C | 300 刀 | 50M 20 血 175 | 145 60 | 4145 | 100p | 5 100 只 
34 | 3DG1H161D 300m | 50M 20a 175 1 4180 | 100h 80 | 100n | 5 100 上 
33 | 3DG14161D 300m | 50M 20 175 | 180 | 100 80| 1005 | 5 100 只 
36 | 3DG161D 300z | 50M 20m 175 | 180 | 100R 80 | 100h | 7.2 | 100R 
37 | 3DG161D 300 刀 | 绝 M 20 细 175 | 180 | 100h 80 | 100R |， 35 100 
38 | 3DG161D 300 双 | 50M 20ama 80 | 100h | 1801 4100h | 5 100 有 
39 | 3DG161LD 300m | 50M 20 匡 475 | 4180 | 1008 80 Ta | 5 100R 
40 |13DG161D 300 刀 | S0M 20 和 im 175 | 200 | 100 80 | 100R | 4 100 
4 村 |3DG161D 300 姻 | 50M 20 拍 175 | 180 | 4100 | 180 | 100 | 5 100 
42 13DG161D 300m | 50M 20 耳 180 | 100k | 180 1 4100n | 5 100 请 
.413DGI161D 300 和 | 50M 20 填 475 | 180 | 109R 80 | 100h | 5 T00 上 
. 4413DG162D 300 如 | 50M 20 细 175 | 180 | 100k | 480 | 100k | 7.2 | 100 
145 13DG162D 300 生 | 50M 20 和 175 | 180| 100h | 180 | 100phP | 5 100 只 
46 13DGt62D 300 科 | 吕 0M 20 血 1475 | 180 | 100k | 180 | 100p | 5 100 上 
47 | 3DG162D 300m | 50M 20 血 175 | 180 | 100k 80 | 100 | 5 100 
48 13DG162D 300za | 50M 20 人 175 | 180 | 100 180 | 100 | 5 100 
49 13DG162D 300za 50M 20 匡 180 | 100 | 480 | 100 | 5 100 愉 
50 13DG162D 300zm | 50M | 20 纪 175 | 180 | 100k | 4180 5 100 
~ | 


| 
1 
省 
C 〇 > 
避 


se 一 As 
: 答 三 极 可 
功 窜 三极管 
集 电 极 集 电 家 庆 
- 基 家 | -发 射 要 | 
反 疝 埠 反 襄 栽 正 | 
电 流 毕 流 
二 | 
cso | cs | Tcgo | Fe j PPFR 矿 cF yc |Fpgs | rcgs| 了 7 ZLc 二 
(A) | (V) | (A) cy) | mia | max | (Y) | (A) | (CCV) OGA CA) 
| 上 | [TI 本 四 | 
100a | 30 20 10 工 蔚 1 500ama 10 如 A4-81B | 工 
1008a | 3 li00n | 30 | 20 10 二 也 1 3 科 | 10m A4-01B | 2 
100n | 30 | io0na | 30 | 40 180 | 1 | 3am T 3 1 | TI0m A4-01BE | 3 
100n | 30 | 100 30 | 30 10 | 2 孟 1 3 工科 | 10m A3-07A j 4 
t00n | 30 | 100n | 30 | 罗 10 | 2am 1 3 T0m A4-01B | 5 
100 n 30 t00ma | 30 280 10 2 二 1 3 工 弓 | 10 丘 和 4-01B 6 
100n 30 1005 | 30 | 20 10 2 耿 工 3 工艺 | 1 所 A4-01B 7 
100n 3 100 n 30 | 20 19 3 摆 1 3 工 了 科 | 10 A4-01B 8 
T00a | 30 | 100n | 30 | 20 10 1 2 了 3 1 | 109a A4-01B | 9 
100n | 10 | 20 10 了 3 T10am A4-01B | 10 
| 
100a | 30 | 1l00a | 3 | 20 10 | 2m | 1 3 ! 10 灵 | 1 
100a | 30 | 10n | 30 | 20 10 | 2am 1 3 1 | 1 茵 Ad4-01C | 12 
ft00a | 30 | tion | 30 | 20 10 | 2 am 1 3 I@| 10m | A4-01B | 13 
1 10ai 30 | 10o0an | 30 | 20 10 | 2am 1 500m | 苗 | 10zm A4-01B | 14 
t0ln | 100n | 30 | 20 tl 2m| 1 |5on |1 10m | A4-01B | 和 
| 
100 瑟 30 | 100a | 3 | 20 10 | 2 am 1 500m | 1 10 了 ma A4-01B | 16 
10a | 30 t0a | 30 | 20 10 | 2m |620m | 70m | 工人 得 | 10m A4-01B | 417 
100a | 30 | 100n | 30 | 20 |， 10 | 2 了 1 500m | 于 血 | 10am 人 A4-0TfB | 148 
100a | 30 | 100n 30 | 40 180 | 10 | 2am 1 S00m | Ta | 10am A4-0T1B | 19 
100a | 30 | fi00n | 30 | 3 10 | 2 也 I 500 和 | 工科 | 10 上 4-01B | 20 
100a 30 | 100an | 30 | 20 150 | 10 | 2am 1 3 1 | 2m A4-01B | 31 
100a | 30 | 100n 30 | 320 150 | 1 | 2 和 1 500 和 | Tam | 2m A4-01B | 22 
100a | 30 | fn 130 | 20 10 | 2am 1 500m | fm | 10m A4-01B | 23 
100an | 30 | tion | 3 | 320 10 | 2 所 1 500 和 | fm | 10m A4-01B | 24 
100a | 10 | 10n | 1 | 30 150 | 1 .| 2am 1 500m | 1om | 10m A4-03B | 和 5 
10on | 30 | li00an | 30 | 35 180 | 1 | 2 血 1 500m | 工 各 | 1410 A4-81B | 26 
100a | 30 | ta | 30 | 2 10 | 2 1 500m | 工 可 | 10m A4-01B | 27 
100a | 30 | in | 30 | 20 10 | 2 了 1 500zm | 1m | 10m A4-01B | 28 
100a | 10 | 20 10 | 2aa 500m | Tom | 410 A4-01B | 29 
100a | 30 | in | 30 | 2 10 | 1 |500m | Tam| 10m 30 
} | 
100a | 30 | 100n | 30 | 20 10 | 2 了 1 500m | 1m | 10m A4-01C | 31 
100n | 30 | 100a | 30 | 2 10 | 2 了 1 50gm | 工 世 | 10nm A4-01C | 32 
100n | 30 | 1002 | 30 | 徊 120 | 10 | 2 细 1 500m | Ta | 10m A4-01B | 33 
100a | 30 | io0r | 30 | 光 270 | 10 | 5 也 工 3 Ta | 10 A4-01 日 | 34 
100n | 30 | ta | 3 1 20 10 | 2aa 1 3 Tam | 10m A4-01B | 35 
| 
10a | 30 10on| 30 | 20 10 | 2m |620m |500m | La | 10nm A4-01B | 36 
100a | 30 | 100a | 30 | 2 10 | 2m 3 1m | 10nm A4-01B | 37 
100a | 30 | in | 30 | 2 10 | 3 了 1 3 1ta | 10m A4-01B | 38 
100a | 30 | 100an | 30 | 20 10 | 3 和 1 3 1m | 10m A4-01B | 39 
| | 100z 10 20 10 5 括 了 工地 10 了 所 A4-01 日 40 
| | 
100an | 30 | 100n 30 20 10 2 理 3 工 血 | 410 志 A4-0TB | 4 
tl00n | 30 | in | 30 | 20 10 ， 2 1 3 T 和 m | 姻 42 
100n | 36 | 100" | 3 | 3 10 | 2 和 1 3 1ama | ft0m A4-01C | 43 
10z |30 | 410a| 30 | 2 10 | 2m |620m | 70m | Tom |， 10m A4-01 了 | 44 
100a |130 | 100z | 30 1 20 10 | 2m 1 500a | 1am | 10am A4-01B | 45 
100a | 100a | 30 | 2 10 | 2 1 500m | 工 备 | 10ama A4-01B | 46 
100n | 10 | 100a | 10 | 30 150 | 10 | 2 地 1 500m | Ta | 10m A4-01B | 47 
100m | 30 100ma | 30 25 180 10 | 2 匡 了 500 姻 工 志 | 410 也 A4-01B | 48 
To0n | 30 | 100a | 30 | 20 10 | 2 了 500 科 | 工 血 | 10m A4-01B | 49 
| 1o0z | 30 | in | 30 | 320 10 | 2m | 工 500 如 | Tam | 10am 人 A4-01B | 20 
rererttroieeregaoe seemer preeeeereere tom 一 一 ~ 一 一 一 一 ~ | 


| 
| 
| 


< 这 


号 coNeS metsm 


Ha Fe ha Fe 
ooib 忆 


IF 
Co aa 《mL 


广 :> 
书 


入 


ho 
一 


弄 大 

新 

获 

瑶 
后 己 cw7 

沁 区 

(三 ) 
3DG160D 3009a 
3DSG161 1 300 二 
3 也 各 461 二 300 芭 
3PDGT161 卫 3800 二 
3G16LDD 300 3 
3 二 162 孔 300 了 
3 有 162 300ma 
3PDG162D 300 地 
3DGH162D 300 了 
3 了 人 161D 308 备 
3DG162D 300 昔 
3G161TD 300 位 
3 了 总 162 了 D 300 王 
3 用 嫩 162 了 TD 300 也 
3D6G162D 300 铂 
3DG162D 300 也 
3 也 和 朱 162 瑚 300 荆 
3BP6G162I 300 王 
G3DGT162DD 300 和 所 
3 也 各 161 刁 30f6 表 
3DDG161 忆 300 得 
3 了 G1641 了 区 300 菇 
3PG161 忆 300 垃 
3PDGT161E 300 卫 
3DG161 卫 3003a 
3DG161 了 300 理 
3DG161 耻 300 了 f 
3PDPG161 姜 300 王 
3DGTH6 也 300 了 
3DG162 卫 300 地 
3 了 对 162 吕 300 刀 
3 也 G162 已 300 地 
3 了 DG162 也 308 二 
3DG162 王 300 卫 
3DG162 孔 300 所 
3DG162 己 300 据 
3DG160 卫 300 卫 
3DG361 瑟 300 卫 
3 也 人 G161 五 300 卫 
3 了 GT161 书 300 卫 
3 了 DG162 瑟 3800 血 
3 了 各 162 瑟 308 卫 
3BDG161 瑟 300 纪 
3DG162 世 300 匡 
3 了 各 162 忆 300 所 
3DGT162 也 300 缮 
3 了 PG162 己 300 纪 
3DG162 孔 380 人 好 
3DG162 也 300 纽 
3DPG6162 玉 300 王 
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1， 低 


Ce veiaer me- 一 人 aeageasmsirse va -ramrnaiaaaac oem 


闪 高 
人 FF 
本 机 妈 
省 这 基 极 
电 加 
滤 温 诈 穿 电压 
六 CaR2C80 
1 | Tc | 7 关 
(A) (AD (>》1(V)》 ( 太 )》 
20 铁 
20 召 了 17 80 
人 十 20 鱼 了 7 180 1080 具 
2 垃 20 皇 450 | 480 100 
20 理 17 T80 100 只 
2 也 T75 | 180 
20 地 T75 T86 100 只 
2 二 20 也 工 73 IT80 
2 所 20 鱼 T50 | 80 100 只 
2 二 20 志 175 T80 TI00 刀 
2 坦 20 扭 1735 | 工 80 100 有 
证 20 联 175 180 180 
2 十 20 卫 175 | 180 100 蕉 
2 好 20 地 了 79 80 100 有 
20 阴 了 75 180 了 00 有 
20 卫 75 200 100 其 
20 瑟 180 TI00 羡 
20 人 得 475 | 180 100 及 
20 弓 于 75 185 400 攻 
20 志 175 | 220 100 其 
20 了 ta 175 | 220 100 县 
20 蔚 175 | 220 | 了 T00E 
20 弓 175 | 220 | 100R 
20 王 220 100 世 
20 了 于 175 220 | 100t 
20 荆 175 240 100 忆 
2 也 175 | 220 TI00 只 
20 弓 220 100 有 
20 开 T75 220 T00 县 
20 卫 175 | 220 T00 用 
20 人 也 了 75 220 100 六 
20 全 工 75 220 100 号 
20 据 75 220 100 瑟 
20 所 175 220 100 二 
20 阻 220 100 只 
28 志 了 75 220 100 其 
2 也 28 过 
20 二 1T7S 220 
2 人 租 20 伍 工 5 220 T00 下 
2 地 20 姬 175 220 100 
2 二 20 志 175 | 220 100 只 
2 也 28 妈 175 220 工 060 贡 
2 乌 48 得 175 220 4100 吕 
2 如 20 地 150 220 100 
2 地 2 地 T73 220 IT60 闪 
20 卫 175 220 | 100 共 
20 二 4150 240 100 此 
20 二 175 240 | 100 
20 垃 220 | 100 愉 
20 如 IT7 2Z20 了 00 县 


频 小 功 
1.4 夸 NPN 型 小 
集 忠 极 发 射 极 
- 发 射 航 ~ 基 极 
赴 罕 忠于 击 穿 电压 
广 (BR)CEO 矿 (BR)BBO 
TcE 了 BEB 
“VD) (A)》 《了 ) 《 太 ) 
180 100 忆 T00h 
180 5 
180 500 有 T00E 
8 100 县 S 夺 00 下 
8 了 0 中 5 100 & 
180 号 
180 108 5 100 中 
180 509 R 与 100 此 
180 TI08 及 3 100 并 
80 500 只 号 T00 呈 
80 5SDB 3 100 
180 500R 号 100 蕴 
180 100 p 号 4100 此 
180 500 具 号 100R 
180 工 芋 瑟 100 有 
188 109 4 100 上 
180 100 吕 100 中 
180 工 0@ 攻 号 100 
85 I00 3 号 1T00 恨 
220 190 县 5 100 
220 100R 吕 100 比 
220 100 甩 内 00 上 只 
220 100 S 100 
220 100 只 号 100 
220 工 组 5 100 只 
220 100 及 如 108 具 
220 100 5 100 
220 100 号 100 只 
2280 00 有 5 100 m 
220 100 只 5 了 T00 
220 100E 7.2 100 
220 100 忆 
220 100 睹 5 100 具 
220 T00 上 5 100 县 
220 100 吃 3 100E 
226 工地 号 100 站 
220 00 只 导 100 有 
220 寻 
220 了 00 电 5 100h 
220 50D 中 避 00 比 
228 00 六 3 100 只 
2 5800 吕 5 TI00 有 
220 5090 站 5 100 只 
2 2 T00 必 忆 100 几 
220 5080 六 号 00 m 
220 00 只 5 09 呈 
2280 2400 只 呈 T00 只 
220 100 二 100 具 
220 100 忆 00 县 
22 090 瑟 5 100 只 


viataoeneeaemmc econrevnoe cnsvme 


功率 
集 电极 
~ 藏 根 
到 回 截 下 
电 流 
一 
Tcsa 斑 cB 
《人 ) 《Y ) 
| 
工 DBD 恒 30 
100 mn 30 
100 并 30 
100 2 30 
1003 30 
工 00 了 30 
100 30 
100 30 
100 30 
100 1 30 
100 30 
IT00 了 30 
100 30 
100 30 
了 08 了 3 
100 奴 30 
T100 30 
00 芋 30 
了 00a 30 
10a 30 
00 荆 30 
100 了 30 
100 30 
100 站 30 
了 00 关 30 
100 30 
TI00a 30 
10 二 30 
100 了 30 
100 工 10 
T100 30 
100 于 30 
100 30 
T00 荆 30 
100 荆 30 
100 3 30 
00 投 30 
100 3 30 
100 工 30 
100 30 
100 n 30 
100 30 
190 1 30 
O0D0 30 
工 0 王 30 


极 
集 电 执 
- 发 身家 
友 向 截 正 
出 ! 流 
7CcEO0 | 太 cg 
(A)》 1 (VD) 
100 3 30 
100a 30 
100 科 30 
100 3 30 
I00 30 
了 00 30 
4100a 30 
了 003 3 
100a ， 30 
100a 30 
100 卫 30 
TD00 鱼 30 
100 30 
了 00 立 30 
100a 30 
100 3 T0 
100 卫 30 
IT00 娃 30 
400 了 30 
100 aa 30 
100 2 30 
1 屏 30 
1003 30 
100 30 
00 荆 30 
100a 1 
了 003 3 
100 半 30 
100 3 30 
100 t 38 
10 30 
100 3 30 
100 了 410 
100 寻 30 
1002 30 
100aa 30 
TI00 卫 30 
100 了 30 
T00 az 30 
TD9 芋 30 
100 荆 30 
100 aa 30 
100 3 30 
T005 30 
1002 30 
1T00 3 38 
100 30 
100 IT0 
也 


120 
270 


350 
180 


> 放 > 才 = 浊 = 二 > = 放 = 惠 = 玫 === 才 = 玫 = 汪 = 放 = 


世间 冲 世 癌 


= 省 = 昌 > 省 = 昌 = 


= 是 = 放 = 省 = 间 = 


er 


前 饱 
问 
卜 
| 
矿 5ES ”7 cags | 了 5 Tc 
(CCV)》 (VD) (和 太 ) 
了 500 了 
了 3 工 卫 
了 3 工 青 
工 3 工 联 
工 3 于 王 
工 500 地 工 阴 
了 500t | 工 茵 
工 500 妇 | 工 也 
工 S00Z | 二 了 
工 3 工 卫 
上 S00m | 工 血 
下 3 工 坦 
工 3500 和 刀 | 1 了 血 
工 500m | 1 吉 
工 S00 如 | 工 姻 
500 细 | 工 蔚 
工 500 生 了 王 
工 500 茵 工 所 
工 500m | 工 匡 
工 3 1 也 
了 3 1 所 
6208 王 5002 | 工 也 
工 3 了 
于 3 于 志 
工 3 所 
3 地 
3 工地 
工 3 1 坦 
了 3 寺 荆 
工 500z | 工地 
620 匡 70 弓 1 地 
寺 SO00 匡 工 蕊 
工 300 鱼 | 工 卫 
工 500m | 工 也 
工 500 弓 | 了 二 
1 500i | 1 也 
二 500 纪 
1 3 1 志 
工 3 所 
工 3 工 垃 
1 500 志 | 工 卫 
1 1 二 
工 下 纪 
工 500mm 1 弓 
工 3500 刀 | 工 也 
1 500 刀 | 工 生 
工 500 刀 | 工 也 
500mm | 工 纪 
工 500 了 科 
500 共 | 工 全 


A4- 
和 4- 
有 4 


人 
人 


A 
太 4- 


和 4- 
和 4- 
人 4- 
入 4- 


及 号 - 
和 4- 
Ad4- 
和 了 - 


内 旦 - 
人 各- 


二 
少 - 
- 
半 


0 
0 
0 


人 


0 人 它 己 
二 
[ssasa 


et 
名 


和 FF 


已 二 二 
请 一 
人 加 


01 且 
0 也 
01 恒 
01 号 
01 了 


中 吾 
0 号 
0 吕 
07 入 
0 吾 


01 了 


人 0 吕 
-01 有 
-87 人 
-0 


人 1 屋 
01 玉 


-0 吕 
-01L 
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全 其 愉 韦 总 人 症 虽 cocowim 


1。 低 闫 小 功 
1.4 娃 NPN 型 小 


本 


| 
全 -和 | 证 发 射 极 


最 
序 型 大 
多 二 
让 是 ~ 畴 身家 : 极 
许 基 极 区 衣 术 基 志 
电 
流 击 穿 电压 击 穿 让 于 击 穿 电压 
矿 (BR)CBO 产 Ccg)CEO | JaR)EBO 
号 号 7cw 7cB | 7cz 了 7 EB 
(A) 4 (YY)| (CA CVD) CA) YA) 
UL 1 二 外 
| | 全 
1 13DGI61 瑟 3009m | 50M 10 29 | 20 备 1735| 220 | 100n 1 220 | 500R 5 100 上 
1 2 13DPG162 蕊 300oa | 50M 10 2 了 血 | 2 和 175 | 220 | 100 | 220 500k 1 3 100 恨 
| 3 13DG162 了 300 芋 | 3S0M 20 王 173 | 220 | 1008 1 220| 100B | 5 IT00 只 
1413DGI161E 300 呈 | 50M 20 龟 175 | 260 | 100 | 260 | 1000 1 5 100 忆 
5 |3DG4161E 300 共 | 50M 20 卫 175 | 260 | 100R 260 | 1000 | 5 1003 
6 |3DG161ER 300m | S0M 20 如 175 | 260 | 100h | 260 | TI00m | 7.2 | 100h 
7 |3DG161E 300om | 50M 20 260 1 100p | 260| 100m | 5 100 愉 
8 |3DG161R 300m | 50M 20 卫 175 | 260 | 100h | 260 | 1100 | 5 100 几 
9 |3DG161E 300 纪 S0M 20 皇 175 260 100 只 260 工科 5 100 几 
10 13DG161E 300 弓 50M 2 全 1T75 280 100 上 用 260 | 100D 4 100 j 
11 |13DG161B 300 血 SOM | 20 丘 173 200 100 有 250 T00 贞 5 | 100R 
12 |13DG161E 300 了 荆 50M 20 耳 | 260 T00 中 260 900 月 5 100 此 
13 13DG161E 300t | 50M 20ma 175 | 260 | 1008 | 260| 1008 | 5 100 
14 | 3DG162E 300 荆 50M 20 伍 175 | 260 | 100 260 100 1 SS 08 上 ， 
15 | 3DG162R 300 了 年 50M 20 担 260 1005 260 | 100 5 100h 
416 | 3DG161E 300 癸 50M 10 2 阴 20 人 也 175 260 100 呈 260 | 500 | 5 T08 咏 
17 | 3DG162E 300 了 50M 10 2 也 20 荆 175 260 100 200 500 卓 号 100 
18 |13DG161E 300 卫 50M 20 们 175 260 260 5 
19 | 3DG161F 300t | 50M 20 联 175 | 260| 100h | 200| 100m | 5 100 只 
20 | 3DG161E 300 癸 50M 10 2 也 20 茵 75 260 100 必 260 500 出 5 00 上 
21 13DG161E 300m | 5S50M 10 2 弓 | 20 血 150 | 260 | 100h 260 | 100u | 5 100 忆 
22 | 3D G 161E 300 耳 S0M 20 锂 150 280 100 忆 260 | 100D | 5 1080 必 
23 | 3DG362F 300 生 | 50M 10 2 和 | 20 也 1s50 | 260 | 1008R 260 | 100m 5 100 
24 | 3DGIH62F 300m | 50M | 20 卫 175 | 260 | 100R | 260 500 | 5 100 
25 | 3DG161E 300 卫 50M 10 2 也 20 了 175 260 100 愉 | 260 | 500Da 5 108 必 
26 | 3DG162RE 300m | 50M 10 2 所 | 20 纪 175 | 260| 400p | 269 | 500m | 5 109 已 
27 | 3DG161G 300 血 | 50M 10 2 志 | 20 血 175 | 300 | 100n | 300 1 500n | 5 TI00 
28 | 3DG162G 300a | 50M 10 2 了 | 20 刀 175 | 300 | 100& | 300 | 500 | 5 100 必 
29 | 3DG161G 300 如 S0M 10 2 耳 20 丘 工 75 300 T100 上 300 300 册 5 100 用 
30 | 3DG162G 300 姻 50M 10 2 也 20 TI75 300 T00 300 | 500 户 3 | 100 
31 | 3DG161G 300 刀 | 50M 20 联 1S50 | 300 | 100p 300 | 100m 100 避 
32 3 DG161G 300 荆 5S0M 10 2 卫 20 卫 T75 300 | 100 呈 300 500 也 | 5 T00 只 
33 | 3DG1 相 300z | 50M 20 卫 175 | 300 300 | | 5 
34 | 3DG161G 300 科 | 50M 10 2 了 | 20 刀 1I50 | 300 | 1002 | 3001 :100 | 5 T00 册 
35 | 3DG162G 300 姻 50M 10 2 也 20 锯 T75 300 100 所 300 500 凡 9 IT00 员 
36 | 3D G 162G 300 志 50M 10 2 苷 20 缮 TI50 300 100 360 | 100 3 TI00 册 
37 | 3D TI61G 300 了 50M 20 刀 175 300 100 jp 300 100 只 5 100 忆 
38 | 3DG161G 300 了 ma 50M 20 姻 175 300 IT00 只 300 | :1100 5 100 岂 
39 | 3DG161G 300m | 50M 20 如 175 | 300 | 100 300 | 100 72 100h 
40 | 3DG161G 300zm | 50M 20 纪 175 | 300 | 4100a | 300 1m | 5 100 
41 | 3DG161G 300 垢 50M 20 钮 173 320 100 300 100 | 190 
42 | 3DG161G 300z | 50M 20am 300 | 100h 1 300 | 00 | 5 100 电 
43 | 3 DG161G 300 刀 | 50M 20m | 175 | 300| 100P | 300| 100k | 5 100 
44 | 3D G161G 300mm | 50M 20 姻 175 | 300 | 4100hR | 300 4100 | 5 100h 
45 |3DG161G 300 如 50M 20 丘 175 | 300 | 100 300 100 必 5 100 
46 | 3D G1626G 300 了 | 50M 20m | 175| 300| 1008 | 3600| 100k | 5 100 电 
47 | 3DG162G 300Hm | 50M 20 了 ma 300 | 100R 300 | 100ah | 5 109h 
48 | 3DG162G 300 科 | 50M 20 如 175 | 300 | 100n | 3600 | 3100 | 5 100 忆 
49 | 3DG112C 300zna | 70M 50m | 175 | 20| 15 | | 4 
50 |3DG112D 300 蕙 730 而 | 5 有 0 表 | 175 40 30 | 4 
小 村 有 1 


功 率 三 
集 电 极 
~ 尖 籽 
反问 截止 
时 流 
LCBO | 斑 cB 
(A) (Y ) 
SI 
100 nm 30 
100 nm 30 
00a 30 
100 t 30 
100 3a 30 
10a 30 
100 30 
100n | 30 | 
100 na 30 
| 
100 aa 30 
100aa 30 
T690a 30 
工 00 za 30 
100 芯 30 
100 3 30 
100 2 30 
100 1 30 
100 mn 30 
100 于 30 
JT00 30 
160 1 30 
100 a 30 
1T00 30 
100 nm 30 
100 z 30 
100a 30 
100 aa 30 
100 30 
100 4 30 
100a | 30 
100 nm 30 
100 3 30 
100a 30 
T00 30 
400a 30 
100 30 
1L00 tm 30 
410aa 30 
100 芋 30 
100a 30 
1002 30 
T003a 30 
00 30 
T00 na 30 
100 nm 30 
T100a 30 
00 蕊 10 
100 2 10 


极 管 
极 管 
集 电 极 电 流 前 人 饱 用 
外 冶 
- 发 射 极 向 
才 大 | 
反问 截止 压 ; 
电 流 系 数 降 庄 降 
TcE0 | 万 cF PPFE Frepg| yc Fasgs | Frcps | 7 Tc 有 看 
全 全 ] 号 
(人 A) 《了 ) | 弓 让 妇 和 区 《YV) (和 友 )》 《V) (V) (A) (人 太 ) 
_ 四 1 四 
100 卫 30 20 1T50 140 血 工 区 | 工 2 全 Ad4-glBB 于 
100 导 30 20 150 10 2 血 工 500 姻 并 亚 2 年 人 4-01 吕 2 
100 和 30 20 10 2 所 1 S00 也 工 也 10 纪 A4-01C 3 
100 an 30 25 270 TI0 2 名 工 3 二 年 了 10 全 点 4-0] 屋 4 
100 并 30 20 10 2 名 二 3 10 A4-01 吕 3 
10 30 20 10 纪 620 了 500 了 工 10 耳 有 4-01 了 8 6 
00 30 20 10 2 纪 3 二 十 10 了 A4-01 吾 7 
100 30 20 10 2 如 了 3 了 全 T0 人 年 A4-01 了 B 8 
T00 卫 30 ! 20 10 3 钙 工 3 工 韦 310 所 和 4- 蛙 吕 9 
100 na 10 20 10 2 匡 3 140 二 A4-01B 0 
100 2 30 20 10 2 3 于 10 了 A4-01B TI 
1901 30 20 0 5 地 工 3 了 垃 10 卫 12 
T00t 30 20 10 2 了 工 3 工科 | 10z A4-010C 13 
T00 30 20 10 2 生 工 500ma 二 并 10 世 A4-01B 14 
T90 30 20 10 2 卫 工 500 伞 工 10 志 TS5 
100 aa 30 20 1350 10 2 包 工 3 工 2 也 和 A4-01 卫 16 
100 30 20 150 10 2 地 工 500 工科 2 绒 A4-01B 1 17 
100m 30 20 T10 2 年 工 3 了 工 耳 10 弓 A4-01B 18 
100 aa 30 40 1T80 10 2 也 工 3 工 卫 40 荆 A4-01B T9 
100t 30 20 10 也 工 3 工 垩 10 卫 A4-01 了 20 
100 ma 30 30 10 2 志 | 3 工 0 也 A3-07 人 A 21 
TI001 30 40 150 10 2 纪 工 500 缮 工 卫 T0 纪 A4-01B 22 
100 aa 30 30 140 2 二 工 500 也 二 征 IT0 如 A3-07A. 23 
100a 30 20 410 2 癸 了 500 人 全 了 械 血 1T0 印 A4-01 昌 24 
T00a 30 20 10 2 钙 荆 3 了 亚 30 刀 4-0T 吕 25 
100 2 30 20 10 所 工 500 了 工 10 皂 A4-01 避 26 
T00 3 30 20 10 2 红 荆 3 1 卫 40 了 A4-01B 27 
1003 30 20 10 2 锯 二 500 工 也 IT0 也 A4-01B 28 
100 3 30 20 150 10 2 卫 二 3 工 二 2 丘 A4-0138 29 | 
T00 aa 30 20 150 410 2 陡 工 500m 2 弓 A4-01BB 30 
100a 30 40 150 10 也 工 500 了 9 蔚 10 所 A4-01 昌 31 
100 3 30 20 10 2 所 工 3 工 了 10 丘 斥 4-01 了 32 1 
100a | 30 20 10 2 弓 工 3 工 了 如 | 10m A4-01B | 33 | 
100a 30 30 10 2 血 二 3 工地 10 芭 人 A3-07A 34 
100 了 30 20 10 吕 了 500 组 了 理 10 刀 人 A4-01 昌 35 
100a 30 30 10 茵 荆 500 刀 二 所 10 卫 全 3-07A 36 
100 30 25 270 10 2 血 工 3 工 但 10 刀 A4-01 了 B 37 
100 卫 30 20 10 2 绒 工 3 1 卫 T0 A4-01 卫 38 
40 30 20 10 2 刀 | 620 耳 500 纪 1 得 410 如 A4-01B 39 
T00 aa 30 20 10 3 弓 工 3 1 如 TI0 组 A4-01 了 HB 40 
00 10 20 10 人 乌 3 二 地 0 地 A4-01BB 红 
T00 宝 30 20 TI0 2 年 工 3 工 血 10 了 如 A4-01 卫 42 
100t 30 20 10 2 伺 工 3 二 志 10m 和 4-01 百 43 
I00 30 20 10 2 但 3 1 组 10 恕 A4-013B 44 
00 工 30 20 10 2 垃 工 3 工地 10 了 A4-01C 45 
00 立 30 20 I0 2 也 工 500 纪 1 乓 410 地 A4-01 吕 40 
100m 30 20 10 2 卫 工 500 如 二 垩 TI0 了 47 
1400 30 20 10 2 纪 工 500 科 了 折 10 妃 Ad4-01C 48 
100 立 10 30 10 10ma 工 350 功 工 下 10 纪 A4-01 卫 49 
T00a 10 30 10 了 10 工 3350mm 二 坦 于 和 A4-01 召 50 | 


(机 


| -一 一 -ecrgigesrasgsiesrriassraazprrerrroarorere rareerrreeatrecreerroeeme 二 oemcmrrrorremoeeeerrrnmecrrrrimerrawcromeaagPaeair 二 瑟 crewree arrmrearrrit rerrrrrrrrrrr wenmraaerrmrmrnrmaermererrarmararoreeraareonirnnoreirnorreraarrmemrea 
fa Fo hg es 
ov 
了 9 约 红 7 6 人 采 罗 5 人 人 
9 改革 3 请 
、 四 二 
f 六 


3DG9014 
3 吕 有 201C 
3 了 DX201D 
3DG1740 
3DG1813 


3DG8A 
3DG4M 
3DG8A 
3DG210A 
3DG5SD 


3DG5E 


TT-3DGJHHLC 


最 特 征 
大 

耗 

散 

萝 

宁 具 宁 
了 cM 7 Fecg8 | 7ce 
( 丈 ) 《IIzy) (YY) | (A) 
300 袜 ?3 全 | 50 人 了 
300 地 0OM 

300 纪 | 

300 纪 86 8 工地 
300 拉 80 莽 了 工 匡 
300 如 8S0 这 5 工 志 
300 握 30M 

300 姻 30M 

300 算 30M 并 人 2 全 
300 弛 80M 10 工 雪 
300 志 | 100M 10 3 所 
300 刀 | 100M 

300 志 | 100 刘 

300 刀 | 100M 

300zm | 100 了 MM 10 TI0 吉 
300z | 100M 10 了 0 也 
300 刀 | 100M 410 10 姻 
300za | 100M 二 350 卫 
300 纽 | 100 于 

300 鱼 | 100M 

300 笠 | 100M 

300m | 100M 

300 妇 | T00M 

300 匀 | 100M 

300 妞 | 00 

300i | 100M 

300z | 100M 

300m | 100 取 

3009m | 100M 工 0 工 征 
300m | 100M 10 10 拓 
300 弓 | 100M 10 10 据 
300m | 100M 10 10 志 
3008 | 100 让 

300m | 100M 

300 鱼 | 100M J10 3 也 
300 卫 | 100M 

300 钙 | 100M 

300 鱼 | 100M 

300 | 100M 

300 世 | 100M 

300 血 | 100 了 M 

300 年 1 100M 

300m | 100M 10 2 志 
380 妞 | 100 隔 TI0 T0 志 
300 妈 | 100M 10 I0 纪 
300 世 | 100M 10 10 据 
300 鱼 | 100M 

300m | 100 刘 

300 雏 | 100M 

3200 志 | T00 驻 


器 枉 亲 沙 洒 搜 


/外 


功 


1.4 夸 NPN 型 小 
集 电 极 集 中 航 发 射 极 
~ 基 袜 ”发 射 极 ~ 尖 极 
瘟 守 电 下 韦 穿 电压 击 穿 昌 压 
矿 (8R)CEO 产 CBR)CEO 矿 (BR)PBBO 
7CcB 了 cg 了 BEB 
(V) (和 ) 〈Y) (AAA (Y) ( 太 》 
二 | 
60 10 鱼 | 86 | T00i 8 10 刀 
13 | 00 4 | 100k 
43 | 1190 4 J100 
28 109 用 20 | 100R 4 00 只 
工 3 20 3 
20 100 岂 25 100 入 100 只 
35 100 只 4 100 宝 
4 08 上 4 160 只 
40 50 50 
50 T00 50 可 100 电 
20 00 上 《5 如 T00 玉 
20 350 及 TS 本 50 及 
二 5 1T00 上 1T5 3 I00 吕 
15 IT00 忆 了 生 100 
20 工 00 甩 13 巡 100 户 
20 100 5 4 100R 
20 100 几 3 如 100 吕 
25 100 了 和 避 4100 愉 
8 伙 100 
30 400 只 人 和 100 
40 100 只 20 帮 100 有 R 
50 4100 肌 人 巡 100 及 
28 可 100 只 
20 | 4 
25 100 吃 2 100P | 中 J100 于 
3 110 | 4 | 4100n 
235 100 李 100 只 
30 | | 4 
35 了 00 甩 3 100 8 信 100k 
40 100 30 TI00 入 TI00 
40 100 上 | 30 本 100 
40 100 也 3 信 109 此 
30 人 4 TO00 站 
350 100 了 38 100 
20 50 其 38 5 50O 有 
30 TO00 | 100 有 
50 T00 中 30 100 全 100 只 
60 T00 六 30 100 旧 作 100 几 
30 100 7 100 只 
35 400 Ra 35 100 忆 本 100 
35 100m 二 II00 电 
40 10900 叱 7 T00 只 
40 40 了 
60 100 有 8 世 5 TO00 也 二 1 闪 
60 IT00 & | 100k | 玉 100h 
00 1T00 汪 45 L00 忆 下 T00 用 
45 iD00 甩 4 T00 
50 | 100p | 7 | 100n 
60 1009 | 60 100 上 5 | 300a 
60 | 1008 | 60 | 100n | 5 | 1300 
| | 


功率 三 极 管 
集 中 报 集 电 娄 到 济 
- 藏 极 -~ 发 射 航 
放 大 
皮 甸 截止 反 商 截止 
电 流 电 流 系 数 
cpo | rca | Tecpgo | 大 cg PP 产 cFE 
(和 乓 ) (Y) (人 入) (YY)》 | min Ta 式 《Y》 
109 1 60 二 且 00 二 160 2 
300 了 0 工具 站 S3 400 上 
s00a | 40 | 10 355 400 人 
5 工 1T0 5S00 和 1I0 35 400 号 
30 芋 18 18 00 IT000 号 
S0 na 10 300 芋 10 40 忆 
500 za 了 人 工具 了 0 SS 400 1 
500 1 10 工 革 工 0 59 400 工 
s500nma | 30 30 .| 78 700 6 
100 a 10 100 了 0 00 400 0 
1 | 30 IE | 10 25 320 10 
500 a 10 、 500 ma 40 35 270 6 
工具 10 工 其 10 30 200 10 
500 140 工 此 10 40 400 工 
I00 3 10 100 芋 10 30 10 
1T09 并 10 100 苹 10 30 0 
T00 苹 10 100Tm 4140 3 10 
00 了 2 25 500 工 18 368 400 工 
500 卫 10 1 1 310 35 270 10 
5300 3 10 20 200 10 
1003a ， 工 20 | 200 10 
1000a | 3 100a | 30 20 10 
50D0 区 工 0 2Z0 10 
100 了 0 20 了 
500 3 了 0 工 用 10 40 本 00 工 
s00a | 10 1 | 10 35 27 10 
1 5S0 工 六 及 10 55 5090 0 
100 TI0 20 于 
T00 3 35 工具 30 40 240 2 
100 10 100 T0 30 10 
100 寻 10 100 10 30 T0 
100 了 10 100a I0 30 T0 
500 10 工 儿 10 SS 270 0 
100a | 3 | 100n | 10 | 40 240 | 纪 
100 皇 10 100n 10 200 800 0 
200 2 10 20 10 
T00 屏 30 10f mn 30 20 0 
IT00 an 10 20 200 了 0 
100 3 10 500 10 300 340 40 
500 卫 人 押 工具 10 40 400 卫 
5 荆 10 08 TI0 5 500 fT0 1 
100 10 1003 10 300 | 640 10 
T00 40 工具 40 40 350 TI0 
100 10 100a 1T0 30 10 
100 卫 10 TI00 10 30 工人 
100 了 10 100 na 10 30 10 
50 卫 10 T00 荆 T0 5 30D0 1I0 
00 了 10 500 3 了 300 640 了 0 
100 3 30 工 0G 汪 30 25 27 和 0 
100 | 30 190 苹 3 20 10 


7 
(大 ) 


”Sf 王 


50m 
50aa 
了 
1】 耳 


1 
900ama 
900 姻 


廊 己 


600 生 
S00G 了 mm 
500 至 
500 印 
300 志 


500 如 
SD0 于 
500m 


300 莽 


330 各 


700 苷 | 


330 理 
300 血 
500 理 


5003 | 


350 灵 


600 | 


306 拉 


外 


A3-07 太 
A3-07 信 
AS3-07 入 
A3-07A 
各 3-07 太 


人 3-07 贞 
六 3-07 大 
起 3-07 六 
入 3-07 各 
和 3-07 友 


人 4-04 吕 
A4-01 史 


有 3-07 太 
A4-0TB 


人 3-07 斥 
A4-01 如 
各 22 
太 3-07 友 
A4-015 


A4-01C 
A4-01 昌 
A4-02C 
人 4-01 吕 
和 3-07 人 入 


A3-07A 
人 3-07 人 入 
人 A4-0T 阳 
和 3-07 信 
A4-01 了 3 


太 3-07 在 
.4-01 且 
A3-07 委 
AS-07 么 
A3-07A 


人 4-02C 
A4-01 了 
A4-0TC 
A3-07 人 入 
各 3-07 入 


A3-07A 
入 3-07 和 上 
AS-07 具 
人 纯 0 叶 昌 
太 3-07A 


A4-01 
A3-07 信 
A3-07 人 
点 4-0DT 愉 
上 纤 -0L 


夏 -567 


让 一 


忆 名 人 


ho Fa aha habsba Fa 
全 人 区 辣 io 总 


所 > 


SS ho coi) 
人 


LDL CD Cho bakhohi ho 
书 妆 co 属 司 \ 有 


Wi 由 


和 


3 
全 


3DGI161 互 
3D G161 下 
3DG162F 
3 了 DG162F 
3DG3H62F 
| 


3D GT62 
3D 避 162 卫 
3DG4162FE 
| 3 了 DGI62E 
3DG162 了 


3DG161T 
3DG161I 


3DG161 
3DG1611 
3DG161I 
3DG1615 
| 3DG41611I 


1 3DG161T 
3DG1i62G 
3D Gil62G 
(102 人 


JUtloct 


夏 -568 


CD CD CUD CD CD CD CD CD ( (CD CD 
CD 


吕 之 呈 之 它 
Le 
匡 


0 纪 


弛 二 
8 组 


LOL CQ CD GD 
CC CD CC 
CD 
名 


00M 


TI00M 
100M 
100M 
100M 
00M 


100M 
100M 
T00M 


10 
10 
1 
10 
了 8 
10 
10 


T0 
10 


20 联 
2 了 1a 
2 了 垃 
2 地 
2 专 
2 二 
212 


2a 
2 


100M 
100M 


外 
一 -一 一 一 ~- 一 人 一 om 一 = 


误 红 小 纱 涩 征 


bs ho 
( 玉 
忆 


0 扩 


全 -后 思 三 王 
此 蕊 革 上 且 生 有 


tiehebb itemo 


书 王 己 避 ) 
= 


? 
| 
1 


了 JI 
《人 和) 


了 75 
T75 


175 
175 


T75 
175 
1T75 
73 
于 73 


T73 
T75 


T75 
75 


175 
175 
175 
1735 
73 


T75 
工 75 
173 


150 


73 
173 
175 
1735 
150 


了 73 
150 
175 
175 
T75 


汪 7S 
工 75 
了 73 
173 
173 


T75 
173 


I75 
175 


~ 天 鹤 
击 穿 电压 
矿 (BR)CBO 
TcB 
(YY) | (A) 
60 100 
60 100 8 
60 | 100R 
60 | 100 只 
60 100 上 
60 T00 
80 100 
60 100 也 
80 1008 
60 100 上 
60 100 
60 1T00 到 
60 T00 
060 1400 站 
80 100 下 
60 1 908 
80 | 1008 
80 100 号 
| 100 琴 
60 T00 忆 
60 了 了 00 县 
060 T00 
60 T00 上 
60 TI00R 
060 
60 
60 IT00 呈 
60 IT08 只 
60 100R 
80 109 只 
100 工 00 攻 
100 100 及 
100 工 00 卫 
190 100 上 下 
100 100 玉 
100 了 08 只 
100 100 请 
100 00 卫 
120 4100E 
100 100 下 
I00 100 具 
100 100 宝 
TI00 100 六 
d120 1005 
190 了 90 乒 


功 


1.4 夸 NPN 型 


发 射 极 


赴 察 电压 


基 极 


矿 (5R) BEBO 


频 小 
~ 发 射 极 
挛 (BR)CEO 
LcB 
(YV ) (A) 
60 IT00 了 
60 00 几 
60 400 也 
60 于 二 
60 100 甩 
60 100 鞭 
60 T00 记 
60 00 了 
60 100 六 
00 IL00 半 
60 T00 瑟 
60 100 忆 
60 | 100R | 
60 工人 纽 
60 100E 
60 00 也 
60 100 
60 00 
60 200h 
00 500 忆 
60 00 上 
60 500 皇 
60 
00 
，680 T00 也 
60 500 也 
60 
60 
60 500 睦 
60 了 100 只 
60 | 500h 
60 100 
80 
80 TI00 品 
80 100 芒 
80 200 
80 208 
T00 II00 只 
I00 100 呈 
T00 160 有 
100 100 
100 工地 
100 II00 卫 
100 100 忆 
100 工 0 及 
100 1T00 
1I100 II00 贞 
100 100 只 
工 (0 100 所 
100 100 把 


人 jn 有 wet Wetm 人 人 和 全 人间 mm mo 人 mn 上 全 人 www wmahm wmwwvw 


kN 


bo 


ho 


上 > 
ee 

人 

吾 评 


100 届 


集 电 极 集 电 极 电 

- 基 极 ~ 发 射 极 上 
) 

反 向 截止 反问 截止 

电 流 唱 流 系 

ZLcao | ca | Tczgo | Frcg| HpE 


(A) ( 习 ) (大 ) (《 允 )》 | ma 记 203 式 


100a 30 100 了 
10 30 了 0 
100a 30 100a 


1003 

T00t 30 100a 
100 工 10 

100anm 30 I00an 

100a 


100 

TI00a 10 
100z 30 | 100 
103 
100a 
100 an 30 100 了 3 
100n 100a 
100n 30 100 了 
10a 30 0a 
T00a 30 TI00 
100 30 100 了 
4100a 
I00 芋 30 1003 
I00aa 30 1T003 
100 30 100a 
10a 30 103 
00 荆 
100 了 0 100 


30 20 
30 20 
30 20 
30 20 
30 20 
30 20 
10 20 
30 20 
30 20 
30 20 


I0 30 T50 
30 25 180 


30 20 
30 20 
10 20 
30 2 
20 200 
30 20 
10 20 
30 20 
30 20 
30 20 
J0 20 
30 20 
30 30 
30 20 
30 20 
30 20 
30 20 
30 30 


30 20 T50 
10 40 300 


10 20 
20 200 
30 20 
T0 20 
10 20 


30 25 270 


30 20 
30 20 
30 20 
30 20 
10 20 
30 20 
30 20 
30 20 
30 20 
30 20 


矿 5FES 


和 


(CY ) (V 


上 


上 


CI 
之 


人 人 全 Ce co 性 


由 《三 
人 
3 避 己 c 
忆 是 站 


500 aa 


正 


三 CES 


狂 要 
外 序 ， 

降 

了 

(人 A) 


工 D 过 和 4-01B 
10 切 和 4-01 吾 
T0 纪 Ad4-0T 了 下 
10 弓 A4-01B 
10m 4A4-01B 


工 
区 
3 
4 
邓 
10 所 A3-08A 6 
410 了 A4-01 吾 7 
410 二 Ad4-0TB 8 
10 所 和 4-01 了 9 
10 了 ma A4-01C 10 


了 0 匠 人 A4-01 卫 ] 
10 世 A4-01 了 ]2 
10 荆 A4-01 如 13 
T0 组 A4-01B 所 
10 锯 A4-01 呈 8 19 


IT0 艺 A4-01BB 10 


A4-018 工 7 
10 包 A4-01 吾 18 
A4-02C 19 


10 血 A4-013B 20 


10 缮 A4-01B 21 
10 印 A4-01B 22 
A4-01 了 23 
10 A4-01 了 24 
40 了 A4-01 昌 25 


10 钙 A4-01 了 26 
10 姻 A4-01BB 27 
10 切 A4-01B 28 
10 匡 A4-01B 29 
10 钙 A3-07A_ | 30 


2 缮 A4-01 了 B 31 
IT0 A3-07A 32 


A4-01B 33 
A4-016 34 
10 丘 A4-013 325 
A4-01B 30 
A4-020C 37 


1 对 A4-01B 38 
了 10 甸 A4-018B 39 
I0 卫 A4-01B 40 


10 钙 A4-01 了 B 4 
10 钙 A4-01B 42 
10 王 A4-01B 43 
10 丘 及 4-01 卫 44 
10 纽 A4-01BB 45 


10 巴 A4-01C | 46 
10m A4-01 了 | 47 
10m A4-01B | 48 
10za Ad4-0IB | 49 
10 姻 A4-01 呈 | 中 


-一 一 一 rrrrorrerporerrrorrmrrooerrrorermpotereiarrorivorrmrrreremeeerroraemmmrromisromrer nero 
局 


3D G405 
3DG1621 
3 了 DG162 了 
3D 志 261T 
3DG3161I 


到 
隔 
了 


3DGI61 了 
| 3DG162 下 
3DG161 了 
3 (xz 162 


3005r 


《Ezy》 


了 00M 
J00M 


100 六 


100M 
100M 
100M 
TDC3 
了 60 


征 

夷 
共 二 
FeczE | 7c 
(V)|(A) 
TD 
10 2 纪 
10 2 垃 
10 2 
10 2 组 
10 2 志 
10 2 志 
10 2 二 
10 2 也 
5 拉 
6 10 弓 
10 2 地 
10 2 了 
TI 2 刘 
tQ0 么 秆 
?0 2 十 


4c4H 
《人 入) 


20 坪 
20 世 
20 
20 伍 
20z 


TS 卫 
30 了 ma 
20Ta 
20 芋 
人 20 了 


30 二 
20 了 z 
20zm 
20 卫 
20 耳 


20 刀 
20 二 
30 世 
20 荆 
30 如 


20 卫 
30 了 am 
30 二 
100 取 
5 了 2 


20 了 
30 握 
30 了 hm 
20 了 所 
20 王 


20 王 
20 了 如 
20 握 
20 王 
20 蔚 


20 了 和 
20 芋 
20 卫 
20 纽 
20 匡 


20 对 
20 孔 
20 纪 
20 了 所 
208 


20 志 
20 也 
20 了 Ia 
20 
20 位 


了 JiM 
(CC) 


- 性 灾 


市 窒 开 上 讨 


太 (BR)CBO 
4LCB 
(了 ) (和 ) 
了 108 了 00 叶 
100 JT00E 
Tt 100 下 
TO0 00 昌 
了 0 400 忆 
329 00 只 
工 0 
100 了 0 
00 
工 00 1T00 有 
00 14100 世 
I09 100 民 
100 900 站 
TI00 1300E 
100 了 00 下 
120 108 已 
TI00 100 民 
了 2 了 00 世 
140 100 上 
140 4100 
140 00 吕 
140 | 100R 
140 工 DO 
140 T00 用 
40 100 只 
1T60 100 只 
140 100 只 
140 100 只 
了 40 TI00 六 
了 40 工 00 让 
140 109 
140 T00R 
T40 100 
4140 J00 电 
140 TI00 只 
460 T00 下 
了 40 100 世 
140 00 
140 00 
d140 300 册 
工人 0 1089 
1 3 了 全 此 


集 由 粗 
~ 发 和 贡 说 
刷 穿 电 上 证 
六 (BRyCEO 
4 CR 
(YV ) (只 ) 
了 全 全 00 只 
TQ0 100 有 
109 工 但 
00 了 00 瑟 
100 1009 恨 
100 00 基 
了 有 如 
100 
IT00 2Q0B 
00 
100 


100 | 100 呈 
100 500 
108 590 只 
00 TU 
100 500 忆 
00 2280 
2090 TD00 瑟 
100 200 上 
100 100& 
120 

120 

4120 400i 
了 28 4160 呈 


《YV ) 


工 20 200 及 
120 | 2009 
140 3400 下 
140 | 100 
T40 了 T003 
40 T00 号 
140 二 纽 
140 9 人 县 
T40 00 六 
T48 100 此 
140 了 00 民 
140 0 总 
4 100 冯 
140 100 
140 T00 上 
140 | 100 
3460 工匠 
了 4 190 


140 500 及 
140 500 只 
140 SO0@ 
140 工人 有 
了 4 9 己 


频 小 功 
1.4 夸 NPN 型 小 


证 穿 电导 
六 (BR) BEBO 


二 


100 六 
I00 了 县 
了 0 下 
了 00 下 
400 吕 


100 上 中 


ww Cn WA 


rt 


JU0 所 


LT 人 


00 下 
100 吕 
100 忆 
100 具 


00E 
100 
.| 400 
T00 忆 
T100 具 


100 届 


100 忆 
100 只 


400 
100R 
TU00 册 
了 00 攻 
T00 也 


100 有 
100 站 
00 划 
100 了 
100 


4100 和 
100 旧 
100 也 
.2 | 100 只 
100 皮 


1008 
00 8 
T00 
00 及 
106 只 


fo 


Sa 


KE SECRET CC CT 人 心 ( 避 人 习 盖 人 ta 人 人 


《 全 CC 


100 只 
100 只 
100 
了 10 让 


了 和 


CT CI 


有 


和 


痉 外 上 
率 三 极 和 
功率 三极管 
集 昌 极 集 电 极 电 尝 前 亿 和 了 
~- 基 极 - 发 射 极 向 
放 文 
反 册 截止 皮 半 截止 时 
电 这 电 流 么 数 降 压 降 
ER We - 和 和 
Tcs0 | 太 ca | Tcpgo | 入 cB PR 普 Cg Tc 矿 BES | 大 cES 1 TB 了 Tc 到 
ee 之 守 
(A) | 《Y) (A》 | (VY)》 | aaina | tmnax 人 (A) (V) (V) | ee 
外 二 ER 0 ee 
100a 30 | 100a 30 23 180 10 .」 2 了 和 1 500m | 工本 | 3 细 A4-01 了 B | 1 
100a 30 | 100a 30 20 10 2 姻 1 500m | 1 | 10m A4-01B 2 
100aa 30 | 100n 30 20 10 2 |3100m |100m | 二 十 | 10m Ad4-01BR | 3 
100aa 30 | 100n 30 20 10 2 茵 1 500m | 荆 孟 | 10m 4 
100a 30 | 100n 10 20 10 2 细 1 500m | 工 世 | 10m 各 4-01 了 3 引 
100aa 和 20 200 10 引 如 A4-D10 各 
100a 10 20 10 5 血 及 4-01 再 7 
100a 30 | 100n 30 20 10 2 和 1 3 1a | 10z A4-01B 8 
100aa 30 | 100a 30 20 I10 2 也 1 3 工科 | 10 了 A4-91 于 9 
100an 30 | 100a 30 20 10 2 姻 1 500m | 工 10a A4-018B | 10 
| 400n 10 | 20 | 10 A4-013B | 1 
100 30 | 300n 30 20 | 10 严 I 500m | 1m | 10m AA4-01B | 12 
100a 30 | 100a 30 30 10 2 了 1 500m | 1m | 340 A3-07A | 全 
100a 30 | 100a 30 20 150 10 2 aa 1 3 1 也 2 下 Ad-01 呈 | 14 
100aa 30 | 100a 30 20 10 组 I 3 T 世 | 10ma A4-01B | 43 
100a 30 | fona 30 20 10 2 坦 1 500 科 | 工 世 | 40m 入 4-01B | 白 
100a 30 | 100a 30 20 10 2 1 500m | 1 生 | 10m A4-01B | 27 
10a 10 20 10 5 血 A4-0B | 18 
100x 30 | 100n 30 20 10 5 也 3 Tt | 10m A4-01B | 19 
100a 10 20 10 引 茵 A4-020 | 20 
100a 30 | 100a 30 30 10 2 1 3 1Tm | 10m A3-074 | 21 
100a 10 20 10 5 也 A4-01BE | 22 
100 na 10 30 10 引 卫 A4-01 | 23 
100mn 1 420 40 200 6 2 芭 1 500 二 1 | 3410m A3- 的 A | 24 
100 10 20 200 10 引 细 A4-91C | 2 
100 30 | 100a 30 20 10 5 其 3 工 丙 | 2 得 及 4038 | 26 
了 10 卫 10 20 “; 10 3 了 和 4-01 3 27 
100a 10 28 10 5 疆 Ad-028 | 28 
1400 30 | ft00a 30 235 270 10 2 妇 1 3 工 刀 | 40 A4-01PB | 29 
100 和 30 | 100a 30 20 “0 2 地 工 3 1Tm | 10m A4-01B | 30 
10a 30 10a 30 20 10 2 如 |620m | 500m | 1 | 1t0m Ad4-01B | 31 
100a 30 | 100am 30 2 10 2 和 1 3 工 班 | 310 和 ma 3 | 32 
109 和 30 | 100a 31 20 10 3 卫 3 工 生 | 3 咽 33 
100a 了 20 | 40 3 表 3 工程 | 10 细 34 ! 
100a 30 100a 3 20 10 2 mm 3 1 了 | 40 地 35 | 
了 100 aa 30 了 090 3 30 20 10 2 m 工 3 芋 地 10ea 36 1 
100 za 30 | 100a 30 20 10 2 卫 1 3 工 下 | 10ia 37 
:300 30 | 7100a 30 2 10 2 茵 1 500m | 工 竹 | T0nma 38 
10 革 30 ，10a 30 21 10 2 世 | 620m 70ma | 工科 | T0 39 
100a 140 | 100a J0 30 150 10 |) 2ama 革 500m | 工 妇 | 50m 40 
1 
400 30 | 100a 30 25 180 10 2 如 I 500 和 | 1 a | 和 0 | 4 
100 了 30 | f00a 38 20 10 2 纠 1 | 500m | Ta | 30m 42 
3003 30 | 100a 38 28 10 2 世 1 | 500m 1 地 | 30 十 43 
100a 1 20 10 引 贡 500m | 工 得 | 410 44 
1003 30 | 100a8 30 20 10 2 了 500m | aa | 30m | 45 
100a 30 | 100a 30 20 150 10 2 匡 3 工 王 2 纪 了 46 
100 > 30 | 4100a 30 20 T50 10 2 和 1 500zm 二 坦 2m | A4-0fB | 47 
T00a 30 | 100a 38 20 10 2 于 I 3 1 | 10mn ， A4-073 | 48 
100 : 30 | 100a 30 20 10 2 所 I 500m | 工 旭 | 10m Ad4-01B | 49 
06 30 | 100a 3 20 10 2 工 500za 工 但 」 110 和 A4-01B 1 50 


< 
一 


1. 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
志 全 
| 最 特 征 最 最 集 电 极 集 电 极 发 射 根 
序 型 大 大 汪 
起 - 基 裤 | -发 射 概 | - 闫 各 
散 全 
芒 电 
这 频 率 流 温 击 穿 电 正 击 穿 电压 击 罕 电 著 
| 人 产 (5R)C30 六 (5R)CEO (BR) BEBO 
总 ca f7 Fegl rc | cu | 7 下 了 二 
〈( 轴 ) 《Hz) (V)| CA AI) CD) CVD CA TV ACT (A) 
国 泪 。 一 十 一 一 一 一 一 [一 二 
二 3DGI162】 300 志 100M 2 也 | 140 | 100h 140 | 400 5 100 民 
2 3DG1621 300 姻 100M 20 卫 175 | 10 | 100h 140 | 3100 只 5 | 100p 
3 3DG407 300 卫 T00M 415 匡 175 | 0 | 100h 140 | 100R 4 100 
4 3D G407 300 据 100M 20 和 |175 |10 | 100 140 | 100R 人 4 100 上 
5 3DG407 300za | 100M 30a 175 140 | 200 7.2 | 100h 
6 3D G407 300 科 | 100M 30 生 | 175 140 | 200h 4 100 只 
7 3DG116B 300 菩 100M 5 纪 30 灵 175 140 4 
8 3DG162 了 300m | 100M 10 2 | 20 也 |150 | 140 | 1008 140 | 100h 已 100 
9 ;3DG162 了 300 和 100M IT0 2 坦 20 175 | 4240 100 情 140 500 几 5 100 眼 
4101 3DGI161】 300 如 100M 20 联 175 | 30 140 忆 
1 3DG161J 300 匡 100M 1I0 2 20 印 175 | 140 100 上 140 | 500 5 100h 
1I2 3DG162I 300 刀 | 100M 20 | 175 | 440 140 了 
413| 3DGI1611 300 姻 100M T0 2z 20 鱼 150 140 100 140 100h 5 T100 
14 | 3DG407 300 卫 | 100M 30 生 173 140 4 
巧 | 3DG408 300m | 100M 30z | 175 160 4 
16 | 3DG117 卫 300z | 100M 5 志 | 30im | 175 160 人 4 
17 | 3DG408 300 科 ，100M 15 锯 |173 | 180 | 100u 100 | 100 忆 4 100 册 
13 | 3DG408 300 姻 TI00M 20 血 | 175 | 180 | 100h 160 | 100R 4 100 具 
1I9 | 3DG408 300 刀 TI00M | 30 血 175 160 | 200 忆 7.2 | 100h 
20 | 3DG408 | 300z 100M 30 纪 | 175 160 | 2008 4 100 上 
4 3DG101 300z | 100M 20z | 175 | 180 | 100 180 | 4100 5 100D 
22 | 3DG161 开 300 茵 100M 20 血 175 | 180 | 100h 1180 100 呈 5 T00 
23 | 3DGI161 眉 300 卫 100 斑 20 了 a 175 | 180 1 100R 180 | 100p 7.2 | 100m 
24| 3DG161 必 300 了 100M 20 志 180 | 100 只 T80 | 100 册 5 100 忆 
235 | 3DDGL61 站 300 了 地 100M 20 癸 175 | 180 100R 180 100 上 5 100 六 
26 | 3 了 DS161 开 300 拍 00 说 20 垃 175 |180 | 100 |1180 | 100 3 卫 00 册 
27 | 3DG361 玫 300 耿 00M 20 匡 175 | 180 100 上 180 工 伺 5 100 贞 
28 | 3DGf621T 300 了 100M 20mm | 175 | 180 | 100P ]80 | 100h 5 |100h 
29 | 3DG1621 300 联 100M 20 耳 T75 | 180 | 100P 180 100 7.2 | 100 
30 | 3DGI1621 300 茵 100M 20mm 175 | 180 | 100p 180 | 100n 5 100 
31 | 3DG1021 300 世 T00M 20 弓 173 | 180 | 100n 180 100 只 5 00 岂 
32 | 3DG141621 300 耳 100M 20 王 1735 | 180 | 1008 180 | 100R 5 100R 
33 | 3DG1621I 1300 和 | 100M 20 世 180 | 100h |3180 | 100b S 100 上 
34 | 3DG162I 300mm | 100M 20m | 175 | 180 | 1008 | 180 Im | 5 |3100 
35 | 3DG161 玫 K 300 如 100M 10 2a 20 引 475 | 180 | 100p T80 1 500 只 5 100 愉 
36 | 3DG1621I 300m |100M | 410 | 2m | 20m |4175 |180 |100uk |180 |310h | 5 |31008 
37 | 3DG162 及 300 了 100 说 10 | 20 赤 20 普 173 180 TI00 180 3500 上 3 100 只 
38 | 3DG16I | 300m | 100M | 10 | 2m | 20m 131735 |180 |1I00R |3180 |500p | 5 |3100n 
39 | 3DG4162 300 丘 100M 10 2 二 | 2 孟 175 | 180 | 100A 180 ;500h 5 100m 
40 | 3DG409 300 了 100M 30 卫 1735 180 4 
41 | 3DG1183 300m 100M Sm | 30 灵 175 180 4 
42| 3DGLIK | 300m |4100M | 10 | 2m| 20m |3475 |180 |I00R 1180 |500h | 5 |3100 
43 | 3DG1621 300 乓 TI00M 20 志 175 | 180 180 5 
44 | 3DG162K 300m | 100M 10 2 红 20 150 | 1480 | 400R 180 | 100 愉 3 100& 
45 | 85DG16IK 300 卫 100M 20 鱼 175 | 180 180 5 
46 | 3DGL6IK 300 100M 10 2 妇 | 20 也 150 | 180 | 区 0 186 | 100k 5 100m 
47 | 3DG162 玫 300 细 100M 10 2 青 20 匡 173 | 180 IT00 180 500 册 3 100 几 
48 | 3DG1621 300 世 100M 20 卫 175 | 200 | 100j 180 | 100 4 100j 
49 | 3DG162 及 300 垃 100M 20 刀 | 1735 | 480 | 100R 1806 j」 100 上 5 100 
| 


-一 一 一 一 -一 一 一 一 ~ ~ 


人 | 
率 三 极 管 
功 率 三 极 管 
集 电 极 集 电 极 电 利 
~ 藏 极 -发射 极 间 
反 向 截止 反 向 和 截止 
电 流 电 流 系 降 
7caB0 | cg | 7cgo | rcg RiFE Fcg | fc 六 BES | Frcgs | 了 TB Tc 
(A) (VIA YY) mia | max |(VY)1| (A) (V) (YY) |(A)| 《人 A) 
100a 30 | 100a 30 | 20 10 2 1 500m | 工 血 | 10a 
100a 30 | 100z 30 | 20 10 2 工 500m | Ta | 10am 
100az 10 20 200 | 10 5 茵 
100a 30 | 100a 30 | 20 10 5 匡 3 工 得 | 10m 
10a 10 | 20 10 引 阴 
100an 10 | 20 10 引 菇 
100a 10 | 20 10 5 如 
100a 30 | 100a 30 | 30 10 2 年 1 500 和 如 | 1ia | 1 
100z 30 | 100a 30 | 20 10 2 1 500m | 1 | 10m 
100a 30 | 100a 30 | 20 10 2 全 1 3 1 如 | 10m 
100a 30 | 100a 30 | 20 10 2 1 3 1 | 10m 
100a 30 | 100a 30 | 20 10 2 甸 1 500m | 工 旭 | 10nm 
100 an 30 | 100a 30 | 30 10 2 和 1 3 TH | 10m 
100 了 10. | 20 10 引 亚 
100 aa 10 20 10 5 位 
100 10 | 20 10 引 血 
TI00 10 20 200 10 弛 和 
100a 30 | 100a 30 | 20 10 5 血 3 1m | 10t 
10aa 10 | 20 了 1 5 兽 
100an 10 | 20 10 
100a 30 | 100a 30 | 和 5 270 10 2 1 3 工 垃 | 10za 
100a 30 | 100a 30 | 20 | 10 2 上 ma 3 Tom | 10 了 
10a 30 103 30 | 20 10 2m |620m 1500 鱼 | 工 姻 | TI0m 
100a 30 | 100a 30 | 20 10 2 mm 1 3 1zm | 10am 
100a 30 | 100a 30 | 20 10 2 3 工 如 | 芭 姻 
100a 30 | 100a 30 | 20 10 2 弓 1 3 1 科 | 10m 
100a 30 | 100a 30 | 20 10 3 im 工 3 1 和 | 10m 
100a 30 | 100m 340 | 20 10 2 和 1 500m | 工 刀 | 140m 
10a 30 | 10n 30 | 20 10 2m | 650m 70m | Tom | 10m 
100a 30 | 100a 30 | 20 10 2 1 500m | 1 和 | 40m 
100z 10 | 100a 10 | 30 150 10 也 了 500m | 1oma | 10m 
100 了 30 | 100a 30 25 180 10 2 a 工 500m | 1aom | 10m 
100aa 30 | 100a 30 | 20 TI0 2 匡 I 500m | 1 | 10am 
100a 30 | 100a 30 | 20 I0 2 ma 1 500m | 1 | 10m 
100aa 30 | 100a 30 | 20 10 和 1 3 1 | 10m 
100 半 30 | 100a 30 | 20 10 地 1 500m | 1am | 10am 
100m 30 | 100a 30 | 20 418 2 如 工 500m | 工 m | iom 
100 na 30 | 100a 30 | 20 150 10 2 细 1 3 1 血 2m 
100 革 30 T00a 30 20 150 10 2 二 工 500Ia 工 In 2 实 
100a 10 | 20 10 5 他 
100a 10 | 20 10 茵 
100aa 30 | 100a 30 | 20 10 2 ma 1 3 1 如 | 10nm 
100 30 | 100a 30 1 20 10 2 征 1 500 如 | 1m | 10m 
100a 30 | 100a 30 | 30 10 2 呈 1 500m | 工 om | 10m 
100a 30 | 100a 30 20 10 2 1 3 1m | 10om 
100 aa 30 | 100a 30 | 30 10 2 二 I 3 血 | 1410 了 
100 an 30 | 100a 30 20 10 2 mm 了 300ma | Tam | 310m 
100a 10 20 10 5 匡 500m | 1m | 10m 
100a 30 | 160a 30 2 10 2 mm 1 500m | 1m | 10m 
| 


外 序 
灌 号 
1 

A4-01 了 | 2 
A4-01C | 3 
A4-01 了 3 | 4 
A4-01 了 | 5 
A4-020 | 6 
A4-01B | 7 
A3-07A_ | 8 
A4-01B | 9 
A4-01B | 20 
A4-01B | 11 
A4-01B | 12 
A3-07A_ | 13 
A4-01 了 | 1 
A4-01 了 | 5 
A4-01B | 416 
A4-01C | 了 7 
A4-01B | 18 
A4-01B | 19 
A4-02C | 20 
A4-01B | 21 
A4-01 日 | 22 
A4-01B | 23 
A4-01TB | 24 
A4-01C | 25 
A4-01B | 26 
A4-01B | 27 
A4-01B | 28 
A4-01 了 | 29 
A4-01 吾 | 30 
A4-01 日 | 31 
A4-01 日 | 32 
A4-01 日 | 33 
A4-01B | 34 
A4-01B | 35 
A4-01B | 36 
Ad-01B | 37 
A4-01B | 38 
A4-01 瑟 | 39 
A4-01B | 40 
A4-01 员 | 41 
人 4-01 也 | 42 
A4-01B | 43 
A3-07A_ | 44 
A4-01B 45 
A3-07 上 | 46 
A4-01B | 47 
A4-01B | 48 
A4-01B | 49 


序 型 
妈 号 
于 3DG162 疏 
2 3DG409 
3 3DG409 
4 3DG409 
5 3DG409 
6 3DG750 
7 3DG410 
8 3DG410 
9 3DG410 
10 | 3DG119 昌 
11 1 3DG416 
12| 3DG441 
13 | 3DG3461L 
1 | 3DG161L 
15| 3DG1461L 
16 | 3DG161L 
17 | 3DG161L 
18 | 3DG361L 
19 | 3DG161L 
20 | 3DG162 了 
21 | 3DG162】 
22| 3DGH162 了 
23 | 3DGI152 了 
24 | 3DG1621】 
25| 3DG162 了 
26 | 3DG1621 
27 | 3DG162 了 
28 | 3DG162T 
29 | 3DG1621 
30 | 3DG431 
31 1 3DG1461L 
32 | 3DG162 
133 | 3DG162 了 
34 | 3DG162j 
35| 3BG16tL 
136| 3DG4623 
137 | 3DG16IL 
1381 3DGI61L 
39 | 3DG162L 
140 | 3DGH62E 
人 村 3DG161EL 
142 1 3DG162】 
4 | 3DGI162] 
144| 3DG162】 
1 4 3DG162E 
46| 3DG412 
47 | 3DG412 
148 | 3DG3461M 
149 | 3DG461M 
50 3 了 DG161M 


机 -574 


最 特 
大 
耗 
获 
世 
率 频 
了 cy fr |Frcg | Tc 
( 驳 )》 (Hz) | (V) (CA) 
300 媒 100 主 
3002a 1800 了 对 
300 人 也 100M 
300 匠 100 婚 
300za 100 了 M 
300 匡 100M 
300z 100M 
300 王 00 了 4 
300 耳 T00M 
300 了 匡 T00M 5 二 
300 姻 1008M 
300 十 1I00M 
300 伍 100M 
300 据 100 玉 
360 玛 100 了 M 
380 伍 ET00 
300 姻 100M 
380 绀 T00 了 M 
300 寻 100 砚 
300 至 100M 
| 300m 100M 
300 妃 090M 
300 mm 100M 
300 全 100M 
300 zz 100 庆 
3800 了 zt 100 刀 
380 二 OTDR 
300 乌 100M 
300 王 100M 
300T 100 卫 
300 多 1008 10 双 下 
300 嫩 T60 隐 10 2 如 
30D 拉 100M 1 驴 纪 
300 妆 100M 王 2 给 
3800 和 下 100M 了 10 二 如 
300m | 100M 10 | 2 
300 妆 TO00M TD 2 如 
300 全 TO0M 工人 2 卫 
300 葡 1003 了 0 2 这 
300im 006 广 
300 了 108 斌 
380 焉 09 王 
308 全 00 所 
306 王 了 100 衣 
380 纪 TO8M 10 之 也 
3088 王 064 
300 色 | 00 刘 
300 到 2400 
| 300ma | 100M 
1 300 主 100 旗 


1。 低 


频 


小 
1.4 硅 NPN 型 小 


同一 -eremxrtmerroaerpornt 


最 | 条 电 术 | 条 二 


最 

全 高 

多 | 站 

区 

也 

流 温 击 穿 电压 

广 (BBCB0 
ci | 了 71 了 
(A) () | (YY) 
28 卫 180 工 00 用 
1 坦 173 | 200 | 100 
20 志 1735 | 208 4100 电 
30 基 了 75 
_ 30 如 175 
400 缮 175 | 200 200 屋 

30 蕊 175S 
20 匡 175 | 220 1003 
30 刀 4175 
30 弓 175 
30 缮 173 
30 匡 175 
20 十 T75 | 220 fT00 有 
20 刀 T7S 220 100 扣 
20 弓 T175 | 220 1I00 情 
20 癸 175 | 220 100 
20 鱼 220 100n 
20fta 1735 | 22 T00h 
20 姻 175 | 220 100 上 
20 纪 T75 | 220 T00 忆 
20 丘 T735 1220 100 
20 刀 175 | 220 00 且 
20za 175 220 100 了 六 
20 世 T75 | 220 400 基 
20 人 弓 220 100 发 
20 缮 f17S | 220 了 100 愉 
20m 175 240 T100 请 
20 过 TI7 220 T00 攻 
20 伍 220 100 此 
30 二 175 
20 了 za 175 | 220 T00 站 
20 乌 175 | 220 00 上 
20 旺 175 | 220 100 靖 
20 伺 175 | 220 | 3400 只 
20i T75 220 1090 只 
20 荆 二 光 220 了 00 也 
20 垢 T350 | 220 300 站 
20 包 二 中 和 220 104 及 
3012 了 75 220 09 闪 
209 17S 220 
20 过 4 75 220 
20 生 175 | 220 了 T00 了 所 
20 地 150 240 0 号 
20 匡 75 220 | 
20 卫 141350 | 220 08 上 
30 弓 工 7 呈 
30 纪 1 175 
20 丘 175 | 260 T00 和 
20a 75 260 T00 臣 
20 王 175 260 100 并 


~ 发 射 航 


出 穿 纺 里 
六 (BR)CEO 


(AAA) | (7 (CA) 


180 
180 
180 
180 
180 


200 
200 
200 
200 
200 


200 
220 
220 
220 
220 


220 
220 
220 
220 
220 


220 
220 
220 
220 
220 


220 
220 
220 
220 
220 


220 
220 
220 
220 
220 
22 
220 
220 
220 
20 
220 
2210 
220 
228 
220 


240 
248 
261f 
260 
260 


Tc 


功 


pre 


发 射 极 


基 ” 极 


者 罕 电 压 
六 (BR)EBO 


(Y) 


了 BEB 
(及 ) 


TI00 上 
100 只 
100R 
200 忆 
200 愉 


200 必 
200 上 
100 愉 
200 


T00 愉 
100 
100 只 


100 下 
T00 只 

二 位 
T00 此 
100 


T00 只 
100 只 
TO00 只 
100 愉 
T00 hk 


100 
TI00 
了 100 
100 忆 
200R 


300 有 
T00 妆 
500 只 
00 于 
500 只 


300 且 
00 R 
301 此 
5300 


100 吕 
00 忆 


100 具 


200 攻 
10 人 只 
100 只 
T00 吕 


CUTCR Ca CT 


多 aocatancrr 一 二 ivcaLRuljngrtiet tweata -wdodcetiry as-rccd -本 让 -ae 


CUI CR CUTE >“IEgi TUWT anncetoq Ce Cun 公心 必 信 了 乓 1 UL 安心 心 Cn 


“IT 如 CR GE Cn mL 


2 


100 愉 
IT00H 
101 世 
100 症 
100 


TI00 用 
100 上 
100 
100 


功 这 家 管 
代 电 极 人 灌 叫 极 电 流 前 馅 各 
外 序 
- 天 极 - 发 射 极 向 
旗 大 
反馈 栽 上 反 沿 截止 压 
电 流 下 注 系 数 降 压 降 
SS 村 _ 
7TcBo | cs | Tcso | cz PP 大 cg 攻 Tc 太 pBEgs | 大 Cgs | 7TB Tc 
人 了 
(A) |(V) | (A) | (7Y) | mina | max | CT) (A) (TY)》 (Y) 本 (入 ) 
加 -| 本 _ 1 
100 2 30 罗 TQ03 30 20 JI0 2 纪 工 500 地 工 王 1T0o A4-0T 了 了 了 
100n 10 | 20 200 10 5S A4-01C 2 
10901 30 190032 30 20 10 5 人 3 工 年 10 和 有 4-01 了 3 
10a 10 20 10 引 A4-01 卫 4 
00 1T0 20 10 号 Ja A4-020 5 
500 2 了 0 S00 芋 10 2 10 T0 蔚 工 350 瑟 工 志 了 0 AT137 6 
103 10 20 10 5 二 A4-01 了 了 7 
T003 30 1003 30 20 10 3 也 3 荆 锯 10 纪 A4-01 8 
100a | 10 | 30 10 3 A4-02C | 9 
| T00a 10 2 10 5 世 A4-01B | 10 
t000 1 反 20 了 IT0 5 好 A4-01B 了 
10032 | 10 20 10 5 址 A4-013 了 2 
| 1400 30 |1I00z | 30 | 35 270 | TI0 2 位 1 3 1m | 10 A4-01B | 13 
10f 30 100 30 20 IT0 2 联 工 3 荆 地 T0 垃 A4-01B 14 
1080 3 30 00 30 20 TI0 2 垃 工 3 工 也 0 缮 A4-01BB 15 
10a 30 10 习 30 20 TI0 2 如 620 细 500 伺 工 切 1T0 弓 A4-01B 16 
TI0003 | 30 | 100n 30 20 10 2m 工 3 | 工 世 | 1I09a A4-018B | 17 
100a34 | 30 | 100a 30 20 10 3 3 工 刀 | 10 既 A4-01B | 18 
t00a | 30 | Toon | 30 | 20 10 | 2m 1 3 1Tm| 10m | A4-01C |349 
1l00a | 30 100 卫 30 20 10 2z 工 500 也 工 和 | 10 血 A4-01B | 20 
1 
103 30 | 103 30 20 10 2 也 620 地 70 姻 工 二 10 志 A4-0I 卫 21 
100 卫 30 100 屏 30 20 ; 10 2 村 500 伍 工 急 1T0 茵 A4-01 了 22 
J003 10 1T00a 10 30 150 10 2 了 工 500 所 工 也 10 匡 A4-0T 吾 23 
了 00 荆 30 TI00 愤 30 25 180 10 2 了 了 工 5S500 卫 工 芋 T0 伺 A4-0T 品 24 
100am 30 | 100z 30 | 20 10 2 了 工 | 500 了 工 生 | 10 严 Ad4-0TB | 和 5 
1003 30 100r 1 3 20 TI0 2n 工 500 包 工 志 {10m | A4-01 昌 20 
iggm | 10 | 20 | 10 5 和 500m | 工本 | 40 和 A4-01B | 27 
1003a 30 100a | 30 20 10 2 志 工 3500 纪 工 圾 TI0 血 A4-01BB 28 
TI00 30 10038a | 30 20 1T0 2 匡 工 500 锯 工 耳 了 0 匡 _ 29 
10a | 10 | 20 10 5 A4-041B | 30 
1003 30 100 芋 30 20 10 2 世 工 3 工 10 绒 A4-01 且 31 
1003 30 | 100z 30 20 10 2 吉 汪 500 了 za 土生 | 芭 血 A4-01B | 32 
1T003 30 100 后 30 20 了 1f 2 了 工 500 血 工 生 | 410 纪 A4-01B 33 
100 忆 30 |1 1000 30 20 10 2 组 工 500 弓 工 二 了 0 王 和 A4-01 了 34 
108 30 | T100 30 20 T50 IT0 2 世 工 3 工 人 王 A4-01B 35 
| 
100 工 30 | 100m 30 2 150 10 2 和 500ama 寺 茵 2 到 A4-01B | 36 
了 08 沁 30 | 1003 30 习 昌 10 2 小 了 二 伺 10 姻 A3-07A 37 
100 30 100 30 | 38 10 2 位 工 3 工 组 10 手 上 A4-01 卫 38 
100 了 30 | 1003 30 20 10 2 工 500m 工 答 | 10 卫 A4-01B |39 
1003a | 30 |3100a | 30 20 430 2 地 了 500a 1 表 | 3 组 A4-01DB | 40 
10oa | 30 | ion | 30 | 26 10 2 如 1 3 1ma| 10m | Ad4-01B |41 
_ 100a | 30 | 00 30 40 180 0 2fa 1 500 纪 工 乌 10za A4-01B 42 
1003a | 30 | 1007 30 40 50 10 5 也 工 500 缮 工 组 10 坦 A4-01B | 4 
了 T00a 30 100 30 了 0 10 2 过 汪 500 刀 | 工 征 了 0 也 A4-01B 44 
100 30 100 匡 30 30 TI0 2 世 了 500 了 工 血 10 世 A3-07A 45 
| | 
100 aa 10 | 20 10 号 全 Ad4-01 了 B 46 
| 10a 10 1 20 工 S 扫 A4-01 了 47 
100 30 101 30 2 1 2 记 寺 3 工 二 19 所 A4-01 卫 48 
1003a 30 100 开 30 | 20 10 2 六 3 工 阵 了 0 二 A4-01B 49 
10 所 31 10a 30 20 10 2 饼 620 瑟 300 卫 1 但 0 位 太 才 01 号 50 
人 | 
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1. 低 频 小 功 


1.4 夸 NPN 型 小 
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征 最 最 集 电 极 集 电 报 发 射 极 
激 大 
多 高 
许 -~ 藏 极 - 发 射 极 - 天 极 
全 
电 = 电 
率 流 温 击 穿 虫 正 击 穿 电 压 击 穿 电压 
0 广 (BR)CBO 三 (BR)CEO 矿 C(BR) BEBO 
严 了 | 了 人 了 SS JE | 
CEB C CM 对 3 Tc 7pB 
(V) | (A) | (A) CD) | (VY)》 (A) | (V) (A) | (VY) (A) 
3DG461M 20 凶 260 | 100p 260 | 100 S 100k 
3 了 GT61M 20 纪 了 75 260 IT00 260 工地 3 100 忠 
3D GI61M 20 鱼 | 3475 | 260 | 1005 260 | 100p 5 100E 
3D GTI61M 20 纽 工 75 260 100 世 2680 100p 5 100 虑 
3DGI62M 20 志 260 TI100 基 260 100 瑟 3 TI00 正 
3DGH162M 20 | 4175 1260 | 100g 260 | 100p 5 100 关 
3DGL61M 10 2 | 20zn | 3475 |200 |1008 260 | 500P 上 100R 
3DG1L62M TI0 2 组 | 20 钮 |175 | 260 | 1008 260 ;3500 5 100 
3DG413 30 孟 75 260 4 
3DGL6LM 20 弓 75 260 260 5 
3DG161M 10 2 刀 | 20tn | 150 |260 |100 260 | 100 情 号 400 
3DG162M T10 2 | 20n | 150 |260 | 100R 260 | 100 3 100) 
3DGTLI62M 10 424 了 20 纪 175 260 00 号 260 508 且 5 00 
3DGJH16LM I0 2 | 20m |375 | 260 | 100p 260 1 500E 5 T00 瑟 
3DGYL6TM 10 2 拉 20 也 T75 260 TI00 臣 260 3500 上 县 避 100 纺 
3DG414 30 妞 | 175 | 280 4 
3DG161N 了 白 2 卫 20 授 75 300 00 站 300 300 六 二 1T00 站 
3DG4161 咎 20 匡 300 | 1003 300 | 100 瑟 100 
3 了 DGIL61A 20 纽 175 | 300 100 和 300 1005 5 00 世 
3 了 GI61N 20 |375 1300 | 3100 300 | 100 只 5 100 呈 
3DG16LN 20 | 4175 | 300 | 00k 300 | 100P 7.2 | 100k 
3D6GHL61N 20im 300 | 100h 300 | 100 吕 5 100 有 
3DGI0LN 20 自 | 175 | 300 | 3100 300 T 志 5 100 下 
3DG16TN 20 生 175 |300 | 341003 300 | 100 5 3400 电 
3DGT162 20t 如 | 34342555 1300 | 1005 300 | 1008 引 100 只 
3DG43S 30 刀 | 175 300 4 
3DGL181N 20 刀 175 300 100 上 县 300 00 下 呈 100 只 
3DG161N 280 乌 175 | 300 300 5 
3DG162A-N 了 0 2 匡 20 皇 300 100 六 300 T00E 5 100F 
3PDGJLOLN 10 2 也 20 地 T75 300 TI00 纪 300 500 且 5 1005 
3DG1I62N 10 2 | 20 志 1375 |300 |100 300 | 5008 3 T00E 
3DG162N 10 2 了 20 如 150 | 300 | 100 300 | 100 呈 100 昌 
3PGIT6LN TI0 2 匡 20 各 TI50 300 TO00 隐 300 109 了 册 3 T00 攻 
3DG161N 10 2 刀 | 20 纪 175 | 300 1 100 300 | 500 号 100E 
3 了 DGILI62N 10 2m | 20 联 1735 | 300 |14100 300 | 500E 100 上 
DGI740 12 2 所 | 100 弓 50 20 40 了 匡 号 20R 
3DG5A- 10 I0 志 30 鱼 T73 12 JT00 忆 T00 几 
3DG9A 10 10 垢 30 丘 王 73 1T2 00 反 2 TI08 寻 4 100 上 
3DG95A 30m | 1735 12 | 100 下 12 | 100 尼 4 T00 有 
3DG9A 10 | 10m | 30 如 14175 12 | 100 42 | 100p 入 100 攻 
3DG5A 300 卫 175 12 | :100 12 | 4100 4 100 上 
3 了 DXX201A 30 纠 150 12 00 取 4 100 呈 
3D 和 G(0AA 30 弓 50 30 | 4100 下 15 | 100R 4 3100 电 
3DG4F 38 血 T75 28 30 所 工 3 50 有 帮 530 上 
3DG4F 10 | 410m | 30m | 475 13 | 400 15 | 100E 4 300 只 
3DG9BE 10 TI0 切 30 恕 工 75 | 5 TI00 上 3 了 T00 只 
3DG9BB 10 | 10 30 握 475 了 5 100 135 | 1005 3 TI00 只 
3SDG110A 8 10 于 30 包 了 I75 15 100 及 4 T00 忆 
3DGI1IL0A 10 | 10m | 50m | 20 13100p 15 | 100 4 100 上 
3DG1LT10A 10 | 10aa 50 和 14153580 15 | 工 昌 只 4 4100 


集 电 角 集 电 极 电 谤 饮 潭 
外 序 
-~ 基 极 ~ 发 射 极 向 
反 南 裁 业 反 疝 和 截 上 正 
于 流 是 流 系 降 卜 降 
vcso | Frcs | 7TcEo | Frcg | pre 三 cP Tc 玉 5B8 | 入 cps 7B Ze 可 
(| | (CA | V) min | max | V)| CA) | YY | Gy CA) | CA) 
100 芋 30 100 拉 30 20 10 2 也 工 3 工 刀 I0z A4-01E 工 
100a 30 ;1003 30 | 20 10 3 了 3 Im | TI0tm A4-81B | 2 
1T003 30 1003 30 28 10 2 了 半 3 工 蔚 1T0 垃 A4-01C 3 
00 导 30 100 刁 30 20 10 2 Ia 工 3 工 匡 了 0 地 A4-01 了 4 
1082 30 00 了 30 20 10 2 地 工 500 弓 工 伍 10 卫 3 
T00 工 30 100 愤 30 20 二 0 2 了 匡 业 500Z 工 垢 10 二 A4-01B 6 
100 3 30 100 于 30 20 I0 2 二 工 3 工 纪 T 工 0 地 Ad4- 拉 了 7 
100 荆 30 | 1003a 30 20 10 2 500m tm | 0m A4-01IB | 8 
1002 10 20 10 引 了 A4-01B | 9 
100 导 30 100 卫 30 20 10 21a 工 3 工 世 0 王 A4-01 旨 140 
100 刁 30 100 于 30 30 人 2 位 工 入 工 位 10 纪 A3-07A_ 1 持 
00 30 100 六 30 30 人 2 工 500tn 工 雪 0 绎 A3-07A 2 
100 荆 30 100 了 30 20 10 2 了 开 500 了 ma 二 垃 1T0 细 A4-01B 13 
1480 了 30 100 丑 30 20 10 2 位 工 3 工 们 0 芭 A4-01B 14 
TI100 宇 30 T00 30 20 150 了 2 垃 工 3 工 ma 2 卫 A4-01 了 3 9 
了 100 卫 了 0 20 10 5 但 A4-01B 16 
T00 3 30 100 丘 30 20 150 10 2 了 工 3 工 世 QI A4-01B 工 7 
100 颈 30 100 卫 30 20 10 2 垃 工 驴 工科 TO0 组 18 
100 卫 30 100 卫 30 25 270 10 2 工 3 于 二 了 0 位 A4-01B 19 
100 刁 30 100 3 30 20 10 2 了 工 3 工科 T0 专 A4-01B 20 
103 | 30 10 30 20 10 2 020 世 500 志 荆 了 0 了 A4-01B 21 
1003 30 | 100a 38 20 了 0 2m 工 3 1m | 10om A4-01B | 22 
100 皇 30 100 卫 30 20 10 3 所 开 3 工 伺 T10 了 A4-01B 23 
100 卫 30 08 屏 30 20 10 2 了 工 3 工 纪 1I0 匡 A4-01C 24 
T003 30 1003 30 20 10 2 地 工 500 二 于 垃 TI0 联 有 4-01 召 25 
100 卫 折 20 10 SI A4-03 26 
TD00 8 30 100 卫 30 40 180 10 2 地 开 3 工 代 T09 A4-01B 27 
100 皇 30 108 卫 30 20 10 2 了 匡 工 3 工 9 10 据 A4- 呆 呈 28 
00 习 30 TI00 开 30 30 10 2 了 于 500 卫 工 志 0 地 A4- 打 了 29 
100 联 30 100 六 30 20 10 21 工 3 工 但 I0 巧 44-01B 30 
T00 荆 30 100 了 如 30 20 1 2 让 工 S00 刀 工 弓 10 纠 A4-01B 31 
100a 30 | 1003 30 | 30 10 2mma 1 500m 1m | 1T0aa A3-07A | 32 
1003 30 | 100z 30 | 30 10 2 了 1 3 Im | 10ma A3-07A | 33 
1003 30 100 刁 30 20 10 2 了 于 3 工 位 IT0 卫 A4-01B 34 
100a 30 | 4100 30 20 10 2 了 于 500 丘 im | 10m A4-01B | 35 
100 卫 30 TD00 卫 20 120 390 6 工 志 400 5 位 3 人 0 撕 36 
5 只 了 0 20 10 10 卫 人 太 4-01 了 37 
5 10 5 30 10 | 10am A4-01B | 38 
号 及 10 3 10 20 270 I0 19 取 工 A3-07A 39 
工 10 工具 10 20 200 10 | 10m 工 350 上 Ta | 10aa A4-01B | 40 
引 有 10 5 县 40 | 20 10 10mm A4-01B | 41 
500 10 工具 了 5 400 1 | 50m |900 也 | 500m |25m | 250 和 A3-07A | 42 
1003 10 100 卫 也 25 270 IT0 3 卫 工 350 弓 工 全 I02 A3-07A 43 
100 卫 10 工 00 恒 也 20 270 10 10 孟 下 10 丘 A4-01C 44 
了 00 所 30 了 0 3 联 A4-01B 45 
ID00 愤 了 和 20 10 10 芭 及 4-01B 46 
100a 100a 加 2 10 10 和 A4-01B | 47 
1 10 | 100a 38 了 0 10 匡 41a | 10am A4-01B | 48 
100a 10 11003 30 10 10 了 ma [ 了 1 | 10zm A4-01B | 49 
了 [站 于 1I0 100 了 也 30 10 了 0 和 授 工 工 工 任 于 0 瑟 点 4-01B 50 
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最 特 征 最 最 集 电 极 集 了 电 极 发 射 级 
序 型 大 大 
靳 
省 |， | - 莫 栅 | -多 射 设 | - 著 报 
功 电 
宁 频 率 流 温 击 穿 电压 击 穿 电压 击 察 电 政 
0 广 (aR)CBO 六 (8R)CEO | 斑 CBR)x 30 
是 cx f7 | Froegj Ice | rc |7Tmw 7 了 了 
(机 ) (Hz) | (VY) IAA) DY (CA) OOA) | (CVD (4A) 
1 | 3DG4 300m | 150M 30za |415 | 20 | s0n 15 |-5 | 4 | 350 
2 3DG4B 300 呈 | 150M 30 志 | 175 20 | 100 1 100p 4 |100R 
3 3DG4D 300m | 150M 30m | 150 20 50 15 50 忆 4 50 
4 3DG4B 300 科 | 150M 30tam | 175 20 | 100a 15 | 100 3 |1000 
5 3DG4B 300m | 150M 30m | 150 20 507 15 50 4 50h 
6 3DG4RF 300m | 150M 30m | 175 20 S0h 15 50 具 4 50P 
7 3DG4F 300m | 150M 30 饵 | 175 20 | 100 15 | 200 3 |100 
8 3DG4F 300z | 150M 30m | 175 20 | 100 15 | 100 4 |100p 
9 3DG4R 300z | 150M 30m | 175 20 | 100p 15 | 100R 4 | 100 
10 3DG4PE 300a | 150M 30m | 175 20 50 有 15 3 下 4 50i 
了 3DG4FE 300m 150M 30 了 za 175 20 | 100 15 | 100R 4 TI00 内 
12 3DG4F 300m | 150M 30 如 “| 175 20 | 100h 15 | 100 3 | 100R 
13 3DG4F 300m | 150M 30i | 150 20 50 15 50 只 4 50 
14 3DG4RF 300m | 150M 30 姻 | 175 20 50 15 50 及 4 50 愉 
15| 3DG4FR 300m | 150M 30zm | 150 20 | 100R 15 |100R | 4 |100n 
16| 3DG4F 300m | 150M 30m | 150 2 50 下 15 50 用 4 50R 
17 | 3DG4F 300 刀 | 150M 30m | 150 20 50 15 50 忆 4 50 上 
48 | 3DG4F 300m | 150M 30zm | 150 20 50 有 15 30 上 4 50 有 
19 3DG4FP 300z | 150M 30m | 150 20 50j 15 50 具 4 50 电 
20 3DG9A 300 如 | 150M 50 志 | 175 20 | 100p 15 | 100p 4 |100p 
2 3DG98B 300m | 150M 3 吧 1475 | 1 |1008 15 | 100p S | 100p 
1 22 | 3DG110 300m | 150M 50zm | 150 20 | 100E 15 | 100 4 |100p 
1 23 3DG410A | 300mm | 150M 50m | 175 20 | 1008 15 | 100R 4 | 100h 
24 3DG1L0A | 300m | 150M 50m | 175 20 | 100& 15 | 100p 4 |100p 
25 3DG1L0A | 300m | 150M 50m | 175 20 | 100k 15 | 100m 4 |1008 
26 3DG14110A | 300m | 150M 50 了 | 175 20 | 100k 15 | 100p 4 | 1008 
27 | 3DG1LOA |300m | 150M 50 如 | 175 20 | 100 15 | 100 4 |100n 
28| 3DG1L0A |」300m | 150M 50 血 | 175 20 | 100 15 | 100h 4 | 100k 
29 3DG1LL0OA 1300m 14150M 50 妈 | 175 20 | 100 15 | 100P 4 |100k 
30 3DG1L0OA | 300m | 150M 50 了 ma 20 | 100 13 | 100n 4 |100n 
3 3DG1I0OA | 300m | 150M 50 刀 | 175 20 | 100& 15 | 100 4 |100P 
32| 3DGIL0OA | 300m | 150M 50 甸 20 | 100 15 | 100 4 |100h 
33 3DG1L0A | 300m | 150M 50zm | 175 20 | 100p 415 | 100 4 | 100p 
34 3DG110A | 300m | 150M 50zm | 150 20 | 1008 15 | 100 4 |100n 
35 3DG111 300m | 150M 50m | 150 20 | 100p 1 | 100h 4 | 100R 
36 3DGTT1LA | 300m | 450M 350i | 175 20 |1l00k | 1 |100n 4 | 4100r 
37 | 3DGLLLA | 300m |150M 50za | 175 20 | 100p 15 | 100 4 | 100h 
38 3DG4111A | 300om | 150M 50 中 | 175 20 | 100 15 | 100h 4 | 100n 
39 3DG111A | 300 人 | 150M 50m | 175 20 | 100p 15 | 100 4 | 100R 
40 3DGH1I1TA | 300m | 150M 50m | 175 20 | 100p 133 | 100i 4 | 100p 
41 3DG1I1A | 300m | 150M S0 包 | 175 20 | 100p 15 | 100u 4 |100n 
42| 3DGI1ILIA | 300m | 150 对 50 姻 | 175 20 TI00j 15 | 100 4 |109 
43| 3DGLLA |300m | 150M 50 和 | 175 20 | 100h 15 | 100n 4 |100p 
44| 3DGLA | 300m | 150M 50zm | 175 20 | 100h 1I5 | 100p 4 | 1008 
45| 3DGI1ILIA | 300m | 150M 5S0 三 | 175 20 | 100n 15 | 100p 4 |109R 
46| 3DGIiL1A |300m | 150M 50a | 150 20 | 100 15 | 1008 4 |1004 
47| 3DGH1A | 300m | 150M 50m | 150 20 |] 31008 15 | 100p 4 |100p 
48 3DG1LA | 300om | 150M 50z | 150 20 | 1007 15 | 100 4 | 100 
49 3D6G11A | 300m | 150M 50am | 20 | 4100 15 | 100h 4 |100R 
绚 3DG1L1LM | 300m | 150M Sm | 175 2 | 100n 15 | 100h 4 |100h 
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250 


250 


革 00a 10 | 1002 310 25 270 
1003 10 | 08 拼 10 40 180 


1003 10 | 100a 1 25 270 


T00a 10 | 100a 10 25 270 


T00 140 站 100a 10 25 270 


100x 10 | 100a 10 | 40 180 
100a 10 | 100a 10 | 40 270 


工 0 所 

I0 卫 于 工 
10 据 

10 纽 工 3350 刀 
上 0 二 工 350 癸 
工 0 伺 

10 卫 

10 纪 工 800 拼 
10 钳 工 350 
10 搓 工 350 地 
10 纪 

了 0 所 

工 0 卫 

10 孟 工 工 
I0 鱼 工 3003 
了 0 也 

0 志 

10 二 

0 了 工 350 血 
10 撕 

10 弓 工 工 

了 0 人 工 于 
10 印 | 840 刀 70 垃 
10 弓 工 工 

了 0 所 工 于 

荆 0 血 工 工 
J0 刀 工 了 
T0 弓 工 工 
I0 志 工 于 

1 和 二 工 
T0 也 上 了 
I0 世 工 荆 

了 0 茸 工 于 
10 耳 荆 354 芋 
10 刀 工 350 地 
TI0 刀 革 350 笃 
10 季 840 伺 70 奴 
10 丘 工 350 匡 
IT 也 工 350 丘 
T0 纪 工 350 缮 
TI0 芋 工 350 包 
10 切 芋 350 匡 
IT0 折 工 3350 专 
10 媚 工 350 包 
II0 切 工 350 世 
10 了 工 350 锯 
10 志 工 350 世 
10 王 工 350 姻 
10 卫 了 350 卫 


形 号 
Ad4-01B 工 
工艺 | 10 季 A4-0Lt3 2 
A4-01B 3 
1 绊 | 10 了 A4-61B 4 
工 纽 | 410 A4-f01B S 
Ad4-01C 6 
A4-01B 7 
也 | TI0 双 Ad4-01 了 3 8 
工 葵 | 10o A4-01B 9 
卫 | 10 障 A4-01 吕 10 
A4-01B 了 1 
A4-018 1I2 
AAA4-01C 了 
工 世 | 410 纪 A4-01B 14 
工 班 | 10 半 A4-01B 5 
么 4-0 至 16 
A4-01 了 17 
A4-01 吾 了 8 
A4-01C 19 
工 盘 」】 1410 和 20 
4-01 21 
再 | 10 血 22 
二 荆 0 地 A4-01 昌 23 ; 
二 租 | 10 锯 A4-01 了 24 
二 匡 | 10 志 A4-01 了 25 
工 钮 | 了 0 生 A4-0{1B 26 
工 青 1T0 伺 A4-01 了 27 
芋 三 0 姐 及 4-01 了 3 28 
于 也 10 垃 A3-07 吾 29 
工 怒 | 10 印 A4-01B 30 
工 但 10 志 A4-01 耻 31 
工 王 10 撕 A4-01 卫 32 
工 生 | 和 0 到 A4-01C 33 
工 据 10 鱼 A4-01C 34 
工 乌 | 10 拉 35 
二 班 工 [0 十 A4-91C 36 
工 志 | 10 A4-01 卫 37 
卫 志 工 0 组 Ad4-01B 38 
工 生 10 二 A4-01 昱 39 
工地 了 0 鱼 A4A4-01B 40 
工 生 10 耳 A4-01B 妈 1 
工 志 | 40 和 A4-01 了 了 42 
二 纽 0 全 A4-01B 43 
工 考 | 10m A4-01B 44 
工 锯 10 血 A4-013B 45 
工 弓 工 0 了 A4-013B 40 
工 刀 10 拉 A3-0738 47 
了 也 TI0 纪 Ad4-01B 48 
二 组 10 卫 A4-01 卫 49 
主 也 T0 纪 A4-01C 5S0 
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上 下 > 
Co ku 睛 


T4 


必 个 、 
人心 


车 Do mw 上 地 王 


3DGT1ITA 
3DGILITA 
3DG111M 
3DG9B 


3DG4 吕 
3DG4FE 
3DG9A 
3DGTILA. 
3DG110AA 


3DG111T 太 
3DG4A 

3DG110A 
3DG1LTA 
3DG110A 


3DGI110A 
3DGJ410A. 
3DGL1T 
3DG1I1L 
3DPGI11A 


3DG111TA 
3DG1TLA 
3DG1TA. 
3DGIEA 
3D 玫 7 


3 了 9044 
3 也 如 239 
3BDG238 
3DG239 
3DG239 


XGEat08 
3DG239 
3DG81L 
3BDGHTLLA 
3DG01 了 B 


3DG8B 
3DG4A. 
3DG4C 
3DG4 卫 
3DPG4E 


3DGIL10B 
3DG1t0 卫 
3DG10B 
3DG110B 
3DG1103 
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最 特 征 

大 

耗 

散 

萝 

率 频 蛮 

忆 CU 了 rcg | zc 
(机 ) (Hz) | (V)1(A) 
| ES 

300 芋 150M T0 3 人 匀 
300 撕 T50M 
3860 亚 150M 10 10 纪 
3003a 1T50M 10 T0 生 
360 握 1T50M T0 1T0m 
300 卫 150M 
300 荆 150M 10 109 
300 姻 | 150M 10 10m 
300 如 150M 10 T0 荆 
300 了 TI50 了 I0 TD 所 
300m ;150M | 10 | 10am 
300 联 1T50M 10 10 生 
308 了 150M 0 10 卫 
308 据 150M 0 10 卫 
300 了 150M TI0 10 巧 
300 握 TI50M 10 10ma 
300 卫 150M 
300 拉 150M 10 10 志 
300 据 150M 
300 二 150M T0 工 0 细 
300 王 150 取 10 10 荆 
300 纪 1T50M 10 10 卫 
300 刀 “| 150M 10 | 10m 
300 匣 150M 10 二 0 廿 
300 了 150M If 10 
300 邵 150M 1 折 10ta 
300 媚 150M 0 10 志 
300 竺 150M 10 10 垃 
300 王 150M 10 0 垃 
300 了 T50M 了 10 印 
300 妞 T50M 10 10 耳 
300 级 T50M 5 0 志 
300ma 130M 5 T0 卫 
300 卫 150M4 5 10 所 
300 耳 1S0M 5 0 印 
300 卫 150M 5 10 并 
300 孟 T50 了 M 瑟 10z 
300 了 150M 
300 了 王 150M 
300 了 芋 150M 
300 了 3 150 卫 
300 匡 150M 
300 志 TS50M 
30D 伺 150M 
30f6 全 150 M 
300 担 150M 
300 刀 150M 
300 了 150M 
300 扔 150 了 M 
300 耳 T50M 


1 佐 


频 


小 
1.4 娃 NPN 型 小 


功 


发 对 极 


让 最 集 电 极 集 电 极 
大 
多 高 
~ 区 极 ~- 发射 极 ~” 基 极 
许 引 
也 赤 皇 
流 温 击 穿 昕 压 者 穿 电 压 击 穿 借 压 
太 (8R)CBO 矿 (8R)CEO 六 (BR)BEBO 
Tcu | 7 7c5 Tczg 7FB 
(A) (和 位 ) | (Y) (A) VD) (A) (Y) (A) 
30ta 工 75 3 T09 及 了 工 5 100 站 4 T00 有 
30 鱼 175 15 | 100 415 | 1008 S 100 只 
30 刀 T75 435 | 100p 15 | 100k 3 T00 且 
50 匡 75 20 IT00 上 工 5 100 甩 人 100 了 
5S0 坦 T75 20 | 100 145 | 100 站 4 T00 
50 卫 75S 20 | 100p 15 | 100 4 100 
50 T75 20 | 100h 15 | 400 4 100 站 
50 癸 75 20 TI08 了 3 00 县 二 300 情 
50 匡 475 20 | 100R 135 | 400 4 100 上 
30 组 150 工 5 T00 此 工 5 00 中 总 00 也 
30 亚 175 20 | 100 具 15 | 100R 本 100 此 
3 组 150 20 00 上 工 3 100 六 丸 00 且 
30 丘 T50 20 | 100k 15 | 4100E 4 100 
50 垃 150 20 100 及 工 5 100 只 公 100 正 
50 弓 50 20 | 100h 15 | 100p 4 T00 
50 伺 工 75 28 T00 卢 工 5 了 400 只 作 100 六 
50 刀 38 20 了 5 4 
50 纪 于 75 20 | 100 愉 15 | 100R 4 100k 
50 弓 20 100 具 5 100 8 租 00 生 
5 有 吓 T75 20 | 100 上 15 | 1008 手 100 站 
50 志 了 75 20 | 100 15 | 100R 4 100 王 
S0za 175 20 100 5 T00 已 4 100 有 
50 如 50 20 10 芋 王 $ 190 只 ?7 T0 伺 
5S0 芭 175 20 | 100 4 | 100 忆 4 100 有 
5S0 垃 175 15 | 100& 4 100j 
50 匡 178 20 | 100p 13 |1008 4 T00 记 
5 人 弓 工 75 20 工 S 二 
S0 175 20 | 100 135 | 100a 4 100R 
50 切 了 75 20 | 100 3 | 14109088 4 100 妃 
50 妃 T75 25 TOQ 展 了 3 100 只 3 100 六 
100 纪 1T150 30 180 愉 20 100 00 乓 
200 钮 | 150 20 50 只 20 50 只 3 10 皮 
200m | 150 20 50 县 弛 10 
100 匡 T158 20 50 只 5 T0 臣 
200a 150 20 20 5 
1080 癸 75 30 50 具 20 58 有 5 50 且 
200ma 了 5f 30 50 电 20 50 县 5 50 有 
50fa 工 75 30 100 下 20 00 忆 号 T00p 
50Ia 下 75 25 | 100 20 | 100R 4 100 
30 鱼 T50 30 | 100k 25 | 100p 了 T100 纺 
50 了 150 40 | 100 25 | 100R 4 100 只 
308 地 175 49 100 且 30 TI00 中 4 TI08 上 
30 弛 175 40 | 1905 30 108 电 4 1080E 
30 皇 150 40 50 只 30 50 及 4 5350 有 
30 包 二 7 4 100 疙 30 T00 只 4 408 忆 
30 地 175 40 | 100 30 | 100 4 100F 
50 弛 工 75 40 开 00 用 30 TI00 也 帮 100 吕 
50 到 二 9 40 | 1005 30 | 1400 4 I00R 
50323 795 40 1009 及 30 100 总 4 TI00 只 
50 伺 工 795 40 100R 30 100 电 4 100 上 


RCR LT 


率 三 极 管 


功 率 极 管 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
集 电 极 集 电 极 中 流 前 饱 和 着 | 
- 基 二 极 - 发 射 极 向 
反 疝 截止 反 向 和 蕉 下 压 
电 流 电 流 系 数 降 于 降 
7csgo | recpg | czgo | Frcg FF 六 cz Tc 矿 BES | rcps | 7B yc 呈 
(A) | (A) | (7) | min | mar | (V) 1 (OA | COV) | V) (A) | (4A) 
ea ea ] ER 2 有 到 一 - | SR 
100a 10 | 100a | 3420 25 320 | 10 3 也 1 0.35 1 如 | 10 A4-01B | 工 
100a 10 | 100a | 10 20 300 | 10 |” 10am A3-07A | 2 
1003 10 | 100a |310 20 200 | 410 | 10 卫 0.35 1 也 | 10 耳 A4-01B | 3 
100a 10 | 100a | 320 40 180 | 40 | 140mm 工 1 Ta| 10am Ad4-81B | 4 
100a 10 | 100a | 00 30 200 | 10 | 140 好 0.35 1 垢 | 10 姻 A4-01B | 5 | 
100a 10 | 100a |320 30 10 | 10 企 1 0.35 1 也 | 了 0 邓 A4-01B | 6 | 
100a 10 |100a | 10 40 180 | 120 | 了 0 联 I 0.35 T 刀 | 了 0 血 A4-01B | 7 
100a 10 | 100a | 1 25 270 | 10 | 10 工 0.35 了 am| 10ma A4-01B | 8 | 
1003 10 | 500a | 35 25 270 | 10 | 1 1 0.35 A4-01B | 9 | 
100a 10 | 100a | 30 25 270 | 10 | 10 严 工 0.5 1 也 | 0m A3-07A | 10 
100 10 | 100a |10 30 10 | 40 1 0.35 1T 血 | 10fa A4-01B | 1 
100a 10 | 100a | 3 30 TI0 | 10 1 0.35 1 如 | 10 灵 A3-07A_ | 12 
100a 10 | 100a | 340 25 270 | 10 | 10 严 1 0.35 1 了 | 410 A3-07A | 13 
100a 10 | 100a | 3 30 10 | 40 了 1 0.35 I 姻 | 10 甸 A3-07A | 14 
100a 10 | 100a |310 30 | 缉 | 划 工 1 1Tma| 10 丘 A3-07A | 5 
100a 10 | 100a |310 40 t80 | 10 | 10am | 1 0.35 Im | 10 A4-01B | 16 
100a 10 | 100a | 10 30 10 | 10 1 0.35 Im| 10m A4-01B | 17 
100 aa 10 |100a |20 40 180 | 功 | 10aa 工 0.35 IT 下 | 了 甸 A4-01B | 18 
100 卫 10 | 1003a |30 30 60 | 1 | 40m 1 0.35 Im| 10m A4-01B | 19 
100a 10 | 100z | 20 25 270 | 10 | 40 工 工 1 了 | 10mm A4-01B | 20 
100a 10 | 100x | 230 25 10 | 10m | 1 1 12| 10 和 a A4-01B | 34 
100a 10 | 100a | 10 30 } 10 | 30m 工 也 1 了 | 10 吉 A4-01B | 221 
100 aa 140 | 500a | 340 40 180 | 10 | 10m | 工 0.6 Ia| 10m A3-07A | 23 
100 40 | 1008 | 30 25 10 | 0 娃 0.1 1 垃 | 10mma A4-01B | 24 
100za | 20 25 270 | 10 | 10m 0.35 Imn| 40 和 A4-01B | 25 
106a 10 |100a | 310 30 10 | 10 了 mm T 0.35 1 二 | 10 和 A4-01B | 26 
100aa 10 |100a |1340 30 10 | 10m | 1 0.35 1 年 | 10am A4-01B | 27 
100a 10 | 100a |30 30 270 | 10 | 10a | 工 0.35 1 所 | 10am A4-01TBB | 28 
50a 20 | 100n 115 40 180 2 | 310mn | 1 0.35 1za| 10m A4-01B | 29 
100h 10 |100n |110 )， 55 270 1 | 10ama 0.9 的 3 Im 10 和 m A4-01B | 30 
100a 10 | 100a | 3240 60 | 1000 | 30 3 刀 | 工 0.7 1zm| 10 刀 A3-07A_ | 31 
了 5 30 40 5 2z 0.2 | 0.5m| 10m A3-07A | 32 | 
15a |30 |4120 800 5 2 如 0.83 | 0.2 | 0.5am| 340 A3-07C | 33 | 
15a |30 |180 808 5 2 姻 0.83 | 0.2 |0.5m| 10m A3-07C | 34 
100z 10 40 400 5 2 细 0.35 1 和 | 10 A3-07A | 35 
] 
20a 20 | 200a |20 |3400 5 2 | 1 0.35 2 耳 | 20m A4-01B | 36| 
TS 也 30 20 5 29m 0.2 0.5 生 | 10 血 六 3-07 和 7 | 
100a 10 |1ooa |10 1200 800 | 410 3 韦 1 -0.35 1 也 | 10 和 A3-07A | 38 | 
100 工 10 | 100a | 40 40 400 | 20 | 10m | 1 0.35 1m| 10 A4-01C | 39 | 
100a 10 | 1l00a | 340 2 270 | 40 3 了 | 工 0.35 1 和 | 10 锯 A3-07B | 40 
100z 10 | 100a | 310 30 200 | 40 3 卫 | 工 0.35 1 芋 | 10ma 人 针 
100a 10 | 100a | 310 30 200 | 1 | 1m | I 工 THa| 10 血 A4-01B | 42 
100 10 |1n |10 ，30 200 | 40 | 0a 工 1m| 10mm A4-01B | 43 | 
100a 10 |10o0a | 2 20 186 | 410 | 340 和 mm A4-01B | 44 | 
100a 10 |34100a | 10 30 10 | 3 芭 m | 工 0.35 了 和 | 10 关 A4-01B | 45 
1 
100z 10 |100a |20 25 270 | 10 | 410 如 工 1 和 | 1410 年 A4-01B | 46 
3 攻 10 | 30a | 20 30 10 | 40 如 0.84 | 1 - 二 | 1410 A4-018 业 
100z 10 |1o0a |10 :30 10 | 扣 0 曾 1 I 1 志 | 10 和 A4-01B 
100m 10 |100a |10 ，40 10 | 2 姻 了 站 1 细 | 10 癸 A4-01 了 了 
100a 10 | 100a | 340 25 270 | 410 | 410 上 于 1 和 | 10 耳 A4-013B | 名 | 


| 
| 
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1。 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
最 圣 基 最 集 电 极 集 电 朱 发 庄 执 
序 型 大 大 四 
,4 多 - 基 祖 | -人 发射 极 | - 林 概 
散 许 鱼 
功 电 加 
罕 频 流 温 | 击 穿 电压 击 穿 电压 诈 穿 电压 
让 当 矿 (5R)Ca0 六 (BR)CEO 六 (5R2BEBO 
四 Po 六 |Frcg|lrc | 7rcw | 7 站 2 7 
(了 妈 ) (Hz) (VIA CA oO CA) CC CA CT | (CA) 
1 1 1 
_ 到 _ | 一 一 一 | 
1 | 3DG110B 300m | 150M | 10 |10m | 30m |475 30 1 100 4 |100 
2 |3DG110B 300z | 150M 10 | 10m | 50m 40 | 100p 30 | 500P 4 |1008 
3 | 3DG110B 300aa | 150M | 10 |10m | 50m | 450 30 | 100 4 |100p 
4 | 3DG110B 300m | 10M | 10 |10m| 50m |4175 | 40 | 1008 30 | 100 4 | 3100P 
S | 3DGlt0B 300m | 10M | 10 | 10m | 50m |45 | 40 |100n 30 | 100 和 4 | 100 
6 | 3DG110B 300m | 150M 50m |4175 | 40 1100 30 | 1008 4 | 100n 
7 | 3DG111B 300m | 150M | 10 | 10m | 50m | 175 30 | 100n 4 | 4100h 
8 |3DG1LTB 300m | 150M 10 12 和 mi 50m | 4143 | 40 1100 30 | 100y 4 | 100p 
9 |3DGI1L1B 300m | 450M | 2 和 | 1m| 50m |415 | 40 30 4 
10 13DG1LLB 300m | 150M | 1 |1m| sm 115 | 40 |1008 30 | 100R 4 | 100h 
11 |3DGIH11B 300m | 150OM | 10 |10m| sm |415 | 40 | 100h 30 | 100 4 | 1009 
炮 |3DG11I1B 300m | TI50M | 10 |10m| 50m |175 | 40 | 100h 30 | TI00R | 4 |4100p 
13 | 3DG9011 300m 150M 5 | im| 3om 110 | 50 |100n 30 | 100m | 5 1400n 
1|3DG1103 300m 150OM | 4140 |340m| 50m |45 | 40 | 1400 | 30 | 100h 4 | 100p 
15 | 3DG110B 300m | 450M | 10 | 10m | som 13450 | 40 | 100h 30 | 100p | 4 | 100 
16|3DG111B 300 如 | 150M | 10 110ma | 50m | 4140 | 40 |100p 30 | 100n 4 |100p 
1 |3DG3I1B 300m |150M | 10 |10m| 50m |45 | 40 |100 30 | 100h 4 | 100h 
18 |13DG11LB 300 也 | 150M 10 | 10m | 50 锯 | 150 40 | 30 4 
19 | 3DGIT111B 300m | 150M | 410 |10m 50m |34175 | 40 | 100n 30 | 100R 4 | 100p 
20|3DG4L11B 300m | 150M 50 刀 40 | 100 30 | 1 | 4 | 4100n 
21 | 3DG4B 300m | 150M s0m 173 | 40 | 30 | 4 
22 | 3DG110B 300m | 150M | 10 1tm | 50m |415 | 40 | Tocn 30 | 100n 4 | :100 
23 | XGFal83KC | 300m | 150M s | 5m|200m 1425 | 45 |100h 30 | 100R 5 | 100g 
和 | XGEFEal83C | 300a | 150M 引 | 5a |300m | 1415 | 4 |3100h 30 | 1008 5 | 100B 
2 | XGEnl84C | 300m | 150M S | tam|200m |3s0 | 50 |100n 30 | 1I00m | S |4008 
26 |3DG110B 300m |1s0M | 10 |1om | 50m |3470 | 40 | 3400 30 | 100n 4 | 100a 
27 | 3DG110B 300m | 0OM | 1 11m| som |475 | 40 |100p 30 | 1008 4 | 100p 
28 | 3DG11L1B 300m 150M 50m |175 | 40 | 100 30 | 1008 4 | 4100 
1 29 | 3DGIL11B 300m | 10M | 10 11m 1 sm |3475 | 40 | 100R 30 | 1608 4 | 100p 
3DG1LLIB 300m | 10M | 10 |10m | 50m 115 | 4 110 30 | 1008 4 | 100i 
“31 | 3DG110B 300 志 “| 150M sm 475 | 40 | 31008 30 | 1008 4 | 100p 
| 32 | 3D GT1L0 吾 300m | 40M 50m 1450 | 40 | 1008 38 | 100p 4 | 100P 
33 | 3DG1L0B 300a | 150M 50ma 110 | 40 100p 30 | 100 4 | 100n 
34 | 3DGT1L0B 300 和 | 1450M 50 地 40 | 100h 30 | 100p 4 | 1008 
1 35 | 3DG110B 300z | 150M 30 姻 40 | 100n 30 | 100a 4 | 100 呈 
36 | 3DG110B 300a | 150M s0m |475 | 40 | 1008 30 | 100 4 | 100h 
37 | 3DGHL1B 300m | 150M 50m |175 | 40 | 100p 30 | 1003 4 | 100R 
| 3DG1TTB 13600m | 150M sm |135 | 40 | To | 30 |100n 4 | 1008 
39 | 3DG111B 300m | 150M 5 | 475 | 40 | 100 30 | 1008 4 | 1008 
46 | 3D GTL1B 300 如 | 150M sm 13 | 40 |100p 30 | 100a 4 | 100R 
41 | 3DG4111B 300aa | 150M 50 芭 |175 | 40 | 100n 30 | 100n 4 |100p 
42 13DGILB 300m | 150M Sm | 175 | 40 | 100h 30 | 100 4 | 100p 
43 | 3DG1H1B 300m | 150M 50zm |175 | 40 | 3100 30 | 100p 4 | 100 
44 13DGH1IB 300 可 | 150M sm |175 | 40 | 1400 30 | 400 4 | 100 
45 | 3DG1L1B 300 刀 | 150M 50 和 |175 | 40 | 100R 30 | 100R 4 | 100p 
46 13DG1L1B 300m | 150M 50m | 1s0 | 40 1 100 30 | 1l008 4 | 100 
47 | 3DG4111B 300 中 | 150M sm |10 | 4 |3100p 30 | 100 和 4 | 100 
48 | 3DG111B 300m | 150M 50m | 10 | 40 | 1008 30 | 1300 4 | 100a 
49 | 3D GT1LLB 300 和 | 150M 50 了 ma 40 | 100p 30 | 1008 4 | 1008 
30 | 3DGILLB 300m | 150M 50m |475 | 4 | 100 30 | 100 4 | 100n 


三 
功率 三极管 
集 电 极 集 电 极 电 
-~- 基 极 - 发 射 航 放 
反 身 截止 反 向 裁 上 下 
时 流 电 这 系 
人 | | | 本 
Tcao |] ca | Tcgo | FcF prB Fcg | 
(和 太 ) (V) (人 入) (V) | mnia ia3 芒 | 《Y) 
四 1 | 1 
1003 10 30 10 
100 3 10 100 10 ! 30 10 
1T00 卫 10 I00 卫 T0 30 10 
200 了 10 了 00 皇 10 25 . 270 0 
1003 10 T00 刁 TI0 25 270 10 
工 00 卫 10 100 皇 10 0 了 细 
100 荆 1T0 25 270 10 
100 习 10 00 丘 10 ， 30 10 
4100 10 100 拼 10 30 10 
100 10 IT00 了 10 30 270 10 
100 屏 10 100 了 10 40 2710 410 
503 40 IT00 了 a 30 40 180 于 
1003a 10 25 5 
1003 10 100 弹 10 40 ， 180 10 
10033 10 100 愤 1T0 30 | 10 
1003a 10 T00 愤 10 30 10 
1003 10 1003 | 40 30 0 
50a 40 ;100aa 30 40 180 10 
1003 10 1003 10 40 180 T0 
100a 10 | 100m 10 30 60 | 如 
100 荆 10 工 00 工 10 1 30 | 410 
100a 10 | 100n 10 30 10 
了 3 开 1T0 00 寻 10 450 500 号 
15 也 10 | 100a 10 | 450 500 邓 
了 95 联 50 20 己 
1083a 10 1003 10 30 200 t 风 
1T00 荆 TI0 100 恒 10 40 180 10 
100a 10 | 400 10 30 10 
100 10 工 00 工 10 40 180 1 
100z 10 | 100n 10 5 270 10 
】 
了 00 屏 TI0 100a 1， 10 40 180 二 0 
100a 10 | 1003 10 30 10 
了 00 并 J10 1080 10 30 10 
工 083 10 | 003 10 10 10 
00 翌 10 1I001 10 30 10 
41003 10 10Q3 10 30 10 
100aa 10 | 100a 1 410 25 270 | 340 
30a0m 10 308 1 410 30 10 
T003 10 1003 了 0 30 40 
100a 10 | 100n 10 25 270 10 
100a 10 | 100a 10 40 10 
1603a 了 T00 3 1I0 25 10 
T00 3 10 00 生 410 40 270 10 
1002 TO0 100 丘 10 40 180 10 
T003 410 100 刀 10 40 工 50 10 
190G 研 了 0 100 3 10 0 TI0 
100a 10 | 100n 10 30 10 
00 10 了 00 TI0 20 了 80 10 
100nm 10 | 100a 10 30 10 
100 3 10 1003a 10 25 270 TI0 
0 


上 闫 二 Fa 


ba 上 上 忆 忆 内 六 定 六 产 上 央 上 二 


FF 上 FF 六 


-84 


局所 巴 上 一 一 产 一 安 呈 一 一 雪 一 己 安 呈 一 一 一 一 上 


避 二 一 己 一 人 人 请 一 和 二 上 > 


CD TD 
CPUL Cn 


正 


三 czs 
(TV) 


尼 《9 
“4 


LO UL 
CT 


CD ( 
CEL WUWT 


ES 
《EC 


人 
KR 


CD CR 
CT CT 


[Lo 
Cat 


78 
(上 ) 


据 
垃 
了 
IE 
垃 


二 
直 
了 
荆 
工 
工 伺 
二 也 
了 得 
组 
于 御 


形 


A4-0TB 
A4-01 卫 
A4-01B 
上 4-01 卫 
A4-( 叶 站 


A4-01 耳 
A4-0f{ 了 B 
A4-0T 也 
A4-01B 
A4-01B 


A4-01 了 了 
人 A4-01B 
A3-07A 
A4-01B 
A3-07 扩 


A3-07A 
友 4-01 台 
A3-07A. 
A4-01 如 
A4-01 了 


A4-01B 
A4-01B 
A4-01 3 
A4-01B 
和 外 3-07 六 


Ad4-01 史 
A4-01B 
和 4-01 瑟 
和 4-01 呈 
A4-01 吕 


A4-01B 
3-07 必 
内 4-0TC 
航 嫩 -0 工 刀 
上 A4-01 卫 


全 4-01C 
A4-01BB 
A4-01B 
A4-01 吕 
和 4-01B 


A4-01B 
和 4-01 昌 
太 4-01 昌 
点 4-01 了 了 
入 4-01B 


点 3-04A 
生 4-01 了 8 
和 4-01B 
A4-01B 


哎 


吕 \ co mmEwbbr 


上 Fa 彤 
Co ho 卢 


JI4 
15 


下 -584 


人 


1， 低 频 小 功 
t1.4 奉 NPN 型 小 
最 等 征 集 电 极 集 电 极 发 射 极 
型 大 
散 ~ 其 极 - 发 射 极 ~ 基 极 
功 
率 频 素 击 上 穿 电 压 击 穿 电压 者 穿 中 用 
矿 (BR)C50 太 CBRJCEG 矿 5BR)EBO 
量 ee es 

cc 1 | reg rc 7 my | Te 
(下 ) | (Hz) | (7Y) | (A) (V) ，(A) | (7) (AAA) | 7Y) |， 《) 
3 也 GT 300 了 tm 150M 50 志 175 40 10 人 六 30 T80 上 4 T100 世 
3 了 D 各 111 卫 300 世 T50M 5350 二 175 40 1090 30 100 只 4 100 吕 
3DGLLLEB 300 世 150M 30zm 15f 40 荆 0 生 上 30 了 00 疙 本 T00 且 
3DGTTTL C 300 人 十 150M 20 垃 50 60 100 只 45 100 只 4 100 且 
3DGH10C 300 纪 150M 50 垃 175 60 100 只 组 5 100 只 4 100 了 有 
3 了 G110C 300 饶 150M 350 T75 60 100 忆 45 1008 人 4 100 拔 
3DGTIL6C 300 圾 150M 350 二 175 60 100 屋 45 1600 4 100 生 
3 全 G116C 300 丘 TS50M 501a T75 60 100p 45 100 只 二 100 且 
3 用 人 110C 300 弓 150M 350 所 175 60 100 县 49 100 4 100 王 
3DGYH0C 300 了 如 150M 50 雪 175S 60 100 此 43 100 下 过 T00 有 
了 3DG1L08C 308 纪 150M 50 匡 150 60 100 有 459 100 六 二 100 只 
3DGL0C 360 弓 150M 50 匡 60 100 具 攻 5 190 吕 全 100 睛 
3 了 和 1186 300 垃 150MM 51 鱼 开 75 60 100 及 45 00 上 4 100 呈 
3DG1LLC 300 阵 1T50M 5 和 二 T75 6 100 45 108R 全 T00 申 
3DGI1ILLC 300 了 血 150M | 50 菩 T75 60 1008 45 TI00 帮 T00 
3DGI1LLC 300 卫 150M 50 坦 75 60 100E 495 00 六 二 160 电 
3DG1TLLC 309 垃 150M 5 地 T75 60 100E 45 100 只 二 100 久 
3 也 台 237 300 症 150M 5 10m | 200 缮 75 50 50 只 45 S0 忆 6 108 
3DG237 300 组 150M 5 TI0m | 200 TS0 50 30 具 45 50 只 6 0 也 
3DGIH107 300 弓 S0M 5 10 笃 | 200 和 T50 50 100 也 49 100 旺 100 
GE3:182 300 纪 150M 5 10m | 200z 130 5 100h 45 4100 8 3 T080 电 

3DG45 300 纪 | 450 了 4 50 地 175 60 45 了 
3PDG4L0C 300 匡 150M 40 的 了 王 50 茵 T75 60 100 引 43 100 总 全 00 忆 
3DG1L0C 300 握 1T50M 50 垃 75 60 100 45 100 4 4190 上 
3DGLI10C 3880 刀 150 革 10 1033 50 芋 159 6 100 疙 45 1 人 县 4 1100 只 
3 了 DGTIt0C 3800 弓 150 光 10 10o 50 组 175 60 100 才 3 100， 4 100 电 
3DGILLLC 300 纪 150M T0 T0m 5 弓 173 60 |) 0 45 8 电 生 100 有 
3BDGTLLC 300 了 150M 10 10t 50 地 T7S 60 Et00 只 45 00 总 如 00 只 
3DG111C 300 半 150M 10 | 10m 50 了 和 150 60 | 100p 和 | 100 4 100 民 
3DGITLLC 300 纪 150M 30 茵 173 60 100 册 45 100 8 4 100 中 
3DG4LLC 300 扣 450 了 50 二 6 00 43 T00 只 4 T800 沁 
3DGLTLC 300 拉 了 50M4 50 垃 工 7 60 T008 丰 了 4098 电 在 100 世 
3DG411C 300 丘 50M 50 血 T735 60 工 00 呈 才 5 00 4 100 良 
3DGLLEC 300 气 50M 呈 0 Ia 7S 00 100 纪 相 190 上 县 本 108 此 
3BDG1L1LC 300 陡 TS0M 50I T7S 60 190 电 45 1088 本 100 上 
3DG1EtC 300 宣 150M 503 工 75 6 了 98 攻 45 109 忆 全 工 00 芭 
3DGTLLCG 300 了 地 SO 50 纪 T3f 60 190 有 刀 S 100 号 了 00 号 
3 瑟 ftLEC 30081 150M 50 了 15f 60 100 43 09 下 全 工 00 蕊 
3DGLLLC 300 所 850 了 350 地 T5f 6 100 45 100 电 4 9098 只 
3DGLLLC 300 托 150M 5S0 所 60 100 有 二 5 108 只 二 100 
3DG41TC 300 弓 150M 30 伍 了 50 60 100 忆 和 100 吕 卫 100 只 
3DGITLLC 300 纪 150M 50 T75 60 100 459 108 了 44 100 只 
3DG1L1C 300 征 150 隐 50 巧 二 75 6 100 也 4S 100 让 丰 09 只 
3DG1106 300 志 4150M 10 J 生 50 地 175 6 100 45 T00 只 4 100 号 
3DGLLLC 3080 志 150M 10 10 荆 58 联 175 45 108 只 舟 100 上 
3DGIHILLERC 300 弓 150M 10 10 世 50 如 175 60 100 上 只 录 5 00 二 00 

3 下 和 纪 于 个 300 卫 150M 10 0 50 蔬 1735 68 00 jh 9 00 瑟 公 
3DGHLC 300 地 50M 10 10 鱼 50 卫 175 060 了 00 只 本 S 109 R 人 100 
3 及 G1LLC 300 丘 150 了 10 IT0 王 50 芭 175 60 100 上 站 45 ?00 如 100R 
3 甩 牛 237 300 丘 T50M 冯 10z | 200 搓 150 45 50 了 用 45 50 6 T0 只 


功 这 
集 电 极 
- 基 报 
反 疝 截 业 
电 流 
了 CBO | 大 cB 
(A) (Y) 
100a 10 
100a 10 
100 工 TI0 
100a 10 
100 立 10 
33 10 
100 10 
II00 恒 TI0 
1003 10 
1002 10 
1T003a 10 
100 卫 10 
1003 10 
100nm TI0 
3 了 10 
T00a 19 
100z 10 
145 芋 50 
5 艺 50 
50 了 3 20 
5 工 30 
400 立 T0 
100 联 10 
00 姜 1T0 
1003 IT0 
100 工 10 
100 羡 10 
100 10 
100 10 
100 10 
4100 芋 1T0 
100 工 TI0 
00 工 10 
100 工 10 
100 卫 10 
100 10 
100 妈 1410 
100 习 10 
00 芋 10 
108 10 
100 卫 19 
10062 10 
100 荆 10 
100 并 10 
100 立 10 
10032 10 
1003 10 
50 芋 60 
工 5 开 


CBEO | 大 czE 


《A) 《 达 》| mjn Jaa 工 (YV) 
人 本 II Se 


100 衬 10 
100 荆 10 
100 10 
100a 10 
100a 10 

303 10 
100 生 10 
1002 10 
100 皇 10 
100mn 10 
00 荆 10 
100 140 
100 于 10 
T00z 10 

30 皇 TI0 
100 皇 10 
T003 10 

15 工 40 

工 3 肚 40 
100 饶 10 
1003a 30 
100 皇 10 
100 刀 10 
T00 了 并 10 
100 10 
00 皇 10 
1T003a 10 
100 半 I0 
100 障 10 
100 妃 I0 
100a 10 
00 生 I10 
100 10 
100 0 
1003 10 
1003 10 
1003 10 
0 10 
1T0032 10 
100a 10 
1003 10 
1002 10 
100a 10 
1003a 10 
J003 T0 
1003 10 
1003 45 


在 针 
已 
电 流 
放 大 
款 数 
-一 一 
FE 产 CF Tc 
(A) 
| | 
10 10t 
400 | 10 | 也 
10 | fm 
10 | 10m 
270 | 加 0 | 10m 
410 | 10m 
10 | 10m 
10 | 10m 
180 | 1 | 10m 
270 | 10 | 了 0@ 
10 | 10m 
10 | 3 了 0ama 
10 | 10a 
270 | 10 | 了 0nm 
10 T0 血 
10 | 10 细 
270 | 10 | 30m 
460 | 5 | 2m 
460 | 5 | 2 
引 | 2m 
5 | 2m 
10 | 10m 
10 ， 10am 
180 | 如 | fm 
10 | 10m 
180 | 10 | 10 
10 | I0m 
180 | 如 | 10m 
180 | 10 | 10nm 
60 | 10 | 10m 
10 | 10m 
150 | 10 | 10m 
10 | 10am 
180 | 1 | 10m 
270 | 10 | 30am 
10 | 10m 
10 | IT0m 
270 | 如 | TI0m 
10 | 了 和 
10 | 10m 
400 | 30 | IT0m 
270 | 10 | 10m 
10 | fi0m 
270 | 10 | 10m 
10 | 10am 
10 | 10m 
270 | 310 | 10m 
180 | 10 | 10m 
5 | “3m 


Co 
小 


卢 庆 之 产 六 上 产 卢 下 鼎 产 眼 玫 呈请 请 半 


上 


Go 
小- 


ee 
Co 
已 


上 请 二 上 话语 情 本 


卢 二 革 才 二 上 上 忆 庆 放 上 > 本 


二 上 二 入 


Se 
| 也 昌吉 疯 可 村 


饱 和 
压 降 
rcgs | 了 8 TcC 
(V) (和 A) (有 太 ) 
350 位 工 也 | 10 
350 王 IT 刀 | 10 
350 茵 工 弓 | 10 
工 工 和 世 | 10 了 
工 1 弓 | 10 地 
工 工 刀 | 10m 
工 1 位 | 10 了 
工 1 也 | 10 年 
二 1 垃 】 1410 地 
工 工 伺 | 1410 
工 工 青 | 10 和 
工 1 了 | 10 
工 了 也 | 10 他 
350 姻 垃 | 10 
70 刀 工 氏 | 10 人 也 
350 乌 T 志 | 10 血 
350 耳 工 了 王 | 10 鱼 
200ma 0.5 卫 | 10 生 
200tm 0.5 世 | 10 如 
600 茵 5 了 姻 | 3400 了 
600 Sm| 100 卫 
350m 工 也 | 10 纪 
工 工 了 | 10 地 
工 1 妇 | 0 好 
工 1 也 | 10 姻 
350 血 工 也 | 10 了 
350 了 Ta| 410 
350 卫 1 地 | 10 刀 
350 也 工 | 10 
330 世 1 铂 | 10 包 
350 耳 410 所 
350 备 工 乌 | 10 颈 
350 匡 1m| 10z 
350 卫 位 | 荆 0 了 
350 了 IT 也 | 10 织 
350 卫 1 刀 | 10 鱼 
350 了 1m| 10 丘 
350 生 工 也 上】 TI0 世 
350 了 血 4 刀 | 410 了 
350 生 1 如 | 10 和 m 
350 姻 1 姐 | 10 所 
350 纯 TH| 了 0 血 
350 了 za 了 | 《40 
工 TI 10 阵 
350 芋 IT 如 | 10 
350J 1zm | 1I0za 
350 卫 1 志 | 1I0 联 
350 荆 1 妇 | 10 了 
350 茵 1 了 锯 | 0 所 
200 务 0.5 卫 | 10 血 


和 4-01C 
A4-01C 
A4-01C 
A4-01C 
A4-01 了 


人 A4-01 了 了 
A4-01B 
人 4-01 了 了 
A4-01B 
A4-01B 


A3-07A 
A4-01B 
人 4-01C 
及 4-01B 
A4-01B 


A4-01BB 
A4-01 卫 
A4-01 了 了 
A3-07A 
A3-07A 


A3-07A. 
A4-03B 
和 4-01 了 
A4-01B 
A3-07 太 


A4-01 了 
A4-01B 
A4-01B 
A3-07 太 
A4-01B 


A4-01B 
A4-01B 
A4-01B 
A4-01 了 
人 4-01 台 


A4-01B 
A3-07 了 如 
人 A4-01 了 
A4-01 吕 
A4-01 了 


A4-01C 
A4-01C 


和 4-01 卫 
A4-01 


人 4-01 了 如 
A4-01B 
A4-01B 
A4-01 吾 
A3-07AA 
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1。 低 频 小 功 
1.4 硅 EN 型 水 


ereer rci eolsrarrrTxorvarrr Treo 一 一 一 一 一 -一 一 一 -er 


最 特 征 最 量 人 电 极 集 电 极 发 射 极 
序 型 大 大 攻 
耗 
多 - 莹 极 | -发 射 极 | 。 蕊 和 报 
散 许 4 寻 
功 电 
率 频 素 尝 击 穿 电导 击 穿 电压 击 穿 电压 
过 矿 (BR)CBO 矿 (BRyCEO CaRyEBO 
要 ci f7 | reg yc | Tc | 77 7 Te | 了 TBB 
(W) | (Hz) | VCA)| (CA eyeovy (A) 本 (有 ) [ev 《和 二 ) 
1 | 3pG110C 300mm | 150M | 10 |1tm| sm |15 | 60 |100m 43 | 100h 4 |100h 
2 13DG10C 300m | 1SM | 10 |1m| 50m | 175 | 60 」1400E 45 | 100 4 | 100n 
3 13DGIIOC 300m | 150M 10 |10m | sm |15 | 60 1100 45 | 100 4 | 100h 
| 4 | 3DG4LC 300m | 150M 50m |175 | 60 | 100 45 | 100 4 | 100h 
5 |3BDBGTIC 300 血 | 150M 10 | 10m | 50m 175 60 | 100R 45 | 100 4 I00 
16 |3DG237 300m | 150M 5 | 10m | 200m | 450 45 | 508 6 10h 
17 |3DG1LOC 300m | 150M | 10 |10m | 30m |175 45 | 100R 4 | 100n 
| 8 |3DG1L0C 300 如 | 150M 10 | 10om | 50m 60 | 100n 45 | 100m 人 4 100 
9 13DGH110C 300m | 150M | 2 |10m | 50m |4s0 45 | 100? 4 | 100h 
1013DSGT10C 300m | 150M | 10 | 10m | 50m |175 | 60 | 100n 45 | 100 4 | 100R 
41 | 3DG2S50B 300m | 15S0M | 10 |10m | 200m 14 | 60 100 50 | 100p 8 | 100p 
1 12 | 3DG734 300m | 150M 10m | 150m | 150 | 70 70 3 
113 | 3DG1740 300m |18IM | 1 人 2 | 2m | 100m |14130 1 50 40 3 
144 | 3DG34740 300m | 180M 12 2zm | 100m | 150 50 40 5 
| 瑟 | C1740 300m 180MA 22 | 2m|10om |135 | 50 | 50p 40 Ti 5 50A 
,16 | 3DG1740 300m 1180M | 42 | 和 |1m |15 | 50 | 50k | 40 了 ma 引 | 50u 
12 | RG2SC1740| 300m | 180M | 3 | ?ma | 10m |140 | 50 | 508 40 1m 5 50 
18 | 9014 310 纠 100m 418 | 1009 6 | 100n 
19 | 3DG9014 310mm 80M TIm | 100m | 150 20 1T8 3 
20 | 3DG9014 310m | 80M 5 | tmaj|l sm |15 | 20 | 10n 18 | 100 3 10k 
21 | 3DGo9014 310 锯 | 100M 5 |] tm|itoom |340 | 20 18 3 
22 | 3DGo9ni1 310m | 100M 5 | tm|1iom |10 | 20 | 108 18 | 10m 3 10 
1 23 | 9044 310m | 50M SS | tma|l 30m |3450 | 20 | 10 18 | 10p 3 10u 
1 24 | 3DG9814 310z | 80M 5 | lm|liom |15 | 20 | 10 18 | 100n 4 | 3100 
125 | 3DG901A 310m | 80M 100m |125 | 20 | 1008 18 | 100 3 | 100h 
;26 | 互 Y9014 310m | 80M 5 | fm | 100m 20 | 10n 18 | 1005 4 | 100p 
ji27 | 9011 340 和 | 150M 5 | tm | 30m 18 1100um 6 |3100n 
28 | GEL90tL 1 310m | 150M 5 | tm|l 30m |1410 | 50 |4100n 30 了 5 | 100 
129 | GEL9011 | 530 加 | 150M 5 | iml 30m |310 | 50 | 3100 3 1ta s 1 100 
1 30 | 3DG403 ，3239 | 170M 3 |10m|1l0m |3450 | 60 |10n | 的 | 100 5 ，100& 
,31 | 3DG5551 350m | 75M | 10 |10m |6om |10 |180 100 1 6 
,32 | 3DX201A 350z | 100M 1 | 50m | 500m | 150 | 20 12 4 
| 33 | 3DX201A 350m | 100M 1 | 50m | 500m |3150 | 20 12 
， 34 | 3DXX201B 350om | 100M 1 |50m | 500m |3450 | 和 5 418 
135 | 尺 G35D 改 201 | 350m | 100M 1 |50m |500m |3150 | 和 5 18 4 
36 | 3DX201B 350m 1 190M 1 | 50m |500m |3150 | 和 5 18 4 
1 37 | 3DG612 350 巧 100M 10 50z | 500za 150 295 100 记 二 8 工 弓 号 TU0R 
: 38 | 3DX201C 350m | 100M 1 | 30 | 500m | 150 | 25 5 4 
39 | 3DX201 350m | 100M 1 | 50m 
,40 | 3DX201C 350m | 100M 1 | 50m |500m |1450 | 25 25 
41 | 3DG5350 350m |100M | 10 | 1om |600m | 425 | 160 140 6 
,42 | XGEa5SS0 | 350m | 100M | 和 0 | 10m | 600m 1475 | 3160 1 | 448 1 6 | 500n 
1 43 | 3DG5550 350 和 m 6 | 3100n 
44| 和 GEa5551 | 350 血 6 1500n 
; 45 | 3DG5551 350 和 ma 6 10j 
:46|3DG5551 350m 6 | 10n 
;1 47 | 3DGSSS1 350m 6 
| 48 | 了 XGEa59 390 征 7 10m 
49 | 3DG9013 400 了 mm 5 | 100 
50 | GEL9013 400 联 5 | 100n 


看-586 


极 管 
集 电 极 电 流 前 饱 和 | 
外 序 
- 发 射 极 | 
放 类 
反 册 和 截 灶 于 
电 流 系 数 降 靶 降 
了 CEO | 玉 cg pp Frcgj yc | rsgs| 大 csgs 7B zc 二 间 
《A.》 《和 区 》| 手 i Ia (Y) (A) (Y)》 《了 ) (A) 《A) 
| 


1003 10 40 180 10 10m 工 工 1 地 | 10 垃 和 4-01 了 工 

100 10 30 200 10 I0 印 工 0.35 IT 乌 | 10 弓 A4-018 2 

100 10 30 200 30 10 严 工 0.35 1 和 | 10ma 入 4-01 了 3 

100 半 10 30 10 1I0 刀 工 0.35 IT 垃 | 10 缮 A4-018 4 

00 习 于 25 270 T0 10 灵 工 0.35 夺 刀 | 工 0 如 Ad4-01B 5 

T5 性 S9 | 120 460 5 2 印 0.83 0,2 0.5 钮 | 10 血 A3-07C 6 

00 开 王 ) 10 了 0 弓 工 工人 | 划 撕 人 太 4-018B 7 

T00 10 30 10 T0za 了 工 工 志 | 10 了 人 A4-01 吾 8 

工 8 各 10 30 10 10 工 工 了 | 10 刀 奴 4-01 甩 9 

100a 10 25 270 I0 10 亚 王 荆 Tm| 310 邵 A4-01 台 了 0 

T00 刀 35 50 270 1 T0 弓 人 0.5 3 | 30 包 A4-01B 了 

1003 18 70 400 荆 20 蕊 工 上 .人 10 生 | 100 细 和 3-07A 12 

500 了 30 | 420 820 6 工 m 0.5 Sa| 50 各 A3-07A | 了 3 

120 820 0 开 n 0.4 5 世 | 50 弓 太 307A 14 

500 工 4 | 420 820 6 1 0.4 Soma| 50o A3-07A | 45 

120 820 6 工 世 0.4 5 乌 | 50 节 A3-07A_ | 扰 

120 560 和 荆 专 0.4 3S 垃 | 50 和 A3-07A | 了 

60 1000 5 工 伺 0.5 1 40 如 A3-07A 13 

60 5 工 世 0.95 0.5 了 | 10za 人 3-07A_ | 49 

T00 10 60 1000 5 工 志 0.5 0.1 垃 工 世 A3-07A | 20 

60 1000 与 了 呈 0.95 0.5 0.1z 工 卫 A3-07A_ | 21 

39 | 198 | 5 | 1am 0.3 fm| 10m | 和 3-07 人 入 | 22 

28 270 号 工 垃 上 3-07A 23 

4003 1】 30 60 1000 与 下 王 0.95 0.5 T 乌 | 了 0 己 A3-07A 24 

530 了 10 100 1000 5 王 和 0.95 0.3 于 妈 | 0 匡 上 3-07 太 25 

1063 10 60 1000 弛 工 组 0.95 0.5 于 纪 | 10 生 A3-07A | 26 

40 198 5 T0 卫 0.35 也 1 T0 纪 A3-07A 27 

28 270 吕 工 二 0.3 1 了 | 410 A3-07A 28 

200 皇 30 28 270 号 工地 0.3 工 姐 | 1I0 匀 A3-07A | 细 

20 3 工 弓 0.95 0.25 10 了 | 50 A3-07A 30 

0883 20 30 5 工科 工 0.75 5 级 | 50 了 A3-07A 31 

300 恒 12 40 400 工 50 纪 0.5 25 世 | 2502 和 3-07 人 入 32 

300 3 12 40 400 工 5 人 0 位 0.9 0.5 235 生 | 250 垃 A3-07A 33 

300 18 480 408 工 50 但 0.9 8.5 5 了 伺 | 250 拭 A3-07 上 34 

300a 18 40 400 芋 50 了 0.5 25 呈 | 250m 点 3-07A | 35 

3083 18 40 400 芋 580 纪 0.5 25 王 | 250 握 入 3-07 丰 30 

300 3 18 36 400 于 50zm 0.6 50| 500 卫 各 32 37 
38003 25 40 400 人 509 0.5 25 包 | 250 季 及 3-07 上 入 38 } 

308 3 25 25 165 工 2 二 0.5 25 刘 | 2309a 太 3-07A. 39 

3001 25 40 400 工 50 ta 0.9 0.53 25 志 | 250 组 太 3-07A 40 

50 250 了 0 了 芭 0.15 1m| 10 摆 A3-07A | 4 

200 卫 30 S0 10 10 志 于 0.7 0 和 鱼 | 1005a A4-01 如 42 

20 5 T0 鱼 0.15 I 纪 | 了 0 玛 A3-07A 43 

209 工 30 60 10 10 了 蕊 工 0.7 10m| 1009a 人 4-01 乒 44 

0 只 416 60 号 1 所 工 0.2 5 人 妇 | 50 颈 A3-07A 45 

40 3 10 据 工 .2 0.25 5D| 50m A3-07 及 46 

50 250 IT0 开 坦 0.15 弓 | 工 鱼 及 3-07 太 好 7 

了 人手 了 0 20 工 TI0 红 了 .2 0.35 2.5| 10 太 401 生 48 

53 120 和 50 纪 0.92 0.6 50 生 | 50089a 大 3-07 生 好 8 

64 300 于 5 得 二 3 0 和 .6 50 和 | 5007 上 3-07A 350 
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最 特 征 最 
序 型 大 大 
耗 多 
项 许 
功 电 
吝 汉 讲 流 温 击 穿 电压 重 穿 电压 击 穿 电压 
本 7(B8R)C5O 三 (5R)CEO | 六 (BR)EBO 
三 ci 三 Fecp 1 7C Tc | 21 7 7 
〈 丽 ) ( 近 z) | (V) | (A) 〈A) (位 ) | (VD) (A) (V) (上 ) 《六 ) (及 ) 
_ | | 
工 位 工 9012 400 笠 500zm | 150 40 4100 只 20 卫生 5 100 忆 
2 台 世 9013 400 也 3500 二 450 40 100 了 u 20 十 局 T00 芭 
3 |3DG9013 400 娩 500 了 125 25 1I0R 25 10 伍 3 10 
4 |3DPG1013 400 也 500 血 175 25 10 了 25 100 3 0 忆 
5 |3DX9013 400 失 300 拭 125 25 25 3 
6 9013 400 地 T50 专 25 二 00 6 T00 忆 
2 9013 400 皇 500 血 150 25 10 玉 25 10 忆 3 10 
8 |3DG9013 400 匡 300 癸 150 25 23 3 50 拉 
9 | 3DG1213 400 刀 300 血 150 35 100 35 革 00 号 4 00 只 
10 卫 G945 400 亚 4100 位 150 50 400 上 40 100 攻 5 400 上 
11 LEB0O42 400 荆 100 和 ma TS0 600 50 ?7 
12 | 3DG637 400 但 TI00 人 和 150 60 区 及 50 2 卫 7 TI0 有 
13 1815 400 菩 150 生 50 了 00 6 100 刻 
T4 了 D637 400 人 如 100 癸 150 60 40 也 50 100 人 和 7 10 姻 
15 GT146 400 了 100 妈 150 50 7 
16 | 3DG351 400 切 175 4 半生 
17 卫 名 901 400 卫 ， TS0 志 T50 25 00 具 235 TU00 4 100 忆 
18 HY9013 400 T50 纪 25 10 只 25 100 叶 100 愉 
19 DG1674 400 荆 50M 10 3 世 | 3530 年 150 30 100 20 了 08 区 4 100 也 
20 XG 下 nan2364 400 缮 50M 10 150 也 工 JT75 100 100 及 80 100 上 ? 100 忆 
21 和 GEa5307 400 姻 60M 5 2 了 刀 | 300 刀 1T75 40 100 有 40 100 只 12 100 了 
22 D536D 400 a 60M 扣 工 弓 | 100 鱼 150 50 10 几 40 100 5 人 虹 
23 卫 536 玉 400 也 60M 6 1 联 | 100 姻 150 3S0 0 40 100 上 有 5 了 9 必 
24 D536 了 400 弓 60M 6 1 了 | 100 和 十 150 50 10 40 了 09 吕 3 410 区 
235 了 G536 400 纪 70M 6 1 了 血 | 100 鱼 125 55 202 50 1 世 3 20 必 
26 | 3D 扣 1815 400 弓 80M 10 工 弓 | 150 亚 175 30 1T00j 40 100 贞 3 100 忆 
27 | 3DG1815 400 全 80M 150 位 125 60 100 纪 50 100 有 5 100 用 
28 | 3DG1815 400 所 80 册 10 工 世 | 150 聘 125 60 100iu 50 |， 100 5 100 县 
29 | 3DG18319? 400 垃 80M 10 1 和 媚 | 150 志 125 60 50 9 
30 1 3DG41815 400 钙 80M 10 工 世 | 150 生 T25 060 50 号 
31 | 3DG1815 400 80M 10 了 和 姻 | 150 拉 125 60 50 5 
32 | 3DG1815 400 ma 8S0M 10 Ta| 130 亚 125S 60 100 50 100 上 5 100& 
33 | 3DG1815 400 弓 80M 10 13 刀 | 1T50 全 150 060 100 必 50 TI00 只 号 100 归 
34 | 3DG18415 400 钙 80M 150 下 150 60 100 也 50 了 00 只 3 100 上 
35 | 3DG1315 400 和 二 80A 10 1 妞 | 150 地 150 60 100 且 50 100 了 用 > 100 
36 | 3DG1315 400 世 80M 10 工 伺 | 150 二 125 60 100 也 530 100 记 5 100& 
37 | 3DG1815 400 全 80M 10 I 纪 | 150 刀 | 175 60 | 100n 50 | 100R 5 | 100R 
38 C1815 400 乌 80 人 10 工 世 | 工 5f 王 125 00 30 3 
39 | 3DG41815 400 志 80M 了 T90 工 位 | 1350 位 150 60 50 5 
40 | 3DG1815 400 匡 80 了 于 10 工 纪 | 1350 卫 150 00 T00 了 用 50 100 5 100m 
4T | 3 了 DG1815S 400ma 80M 10 开刀 | 工 和 征 150 600 50 5 
42 | 了 GT1815 400 如 80M 匡 fma| 150 姻 | 125 60 | 100 有 50 | 100 5 | 100p 
| 43 耻 人 1815 400 世 30M 150 耳 了 25 00 100 也 5 100 严 吕 4100 吧 
44 REFE95C1815 400 了 年 80M 10 TH| 150 125 60 100 卢 30 100 上 中 100 
45 了 G29C1815 400 血 80M 10 工 纽 | 150 和 ma T25 60 100 中 50 T030 吧 5 100 
46 5 C1815 400 血 80M 10 工 包 | 13S0 了 125 00 50 5 
47 | 2861815 400 丘 80 信 10 工 所 | 150 世 150 00 100 有 n 30 100 且 
48 | 3DG1815 好 00 坦 80M 150 所 了 25 60 100 只 人 100 忆 5 TI08 只 
49 卫 必 1815 400 血 80M 了 0 了 生 | 150 所 6 1T00 SO 100 BR 100R 
SU | 3G1815 400 广 80M 了 0 T25 60 了 00 R 5 100 孜 3 100 攻 
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100 靖 


了 909 障 
100 


70 
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卢 彤 琴 上 FF 上 十 
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Wai Lo Cu CD 心 心 (AT CR CUGN CD 


所 
修 修 人 个 小修 父 届 
记忆 


> 
一 修 S 人 hi 人 修 
尼 0 


FF FFhakbx 


权 人 
信人 王 个 个 人 尔 个 人 外 人 个 人 人 个 修 修 小 
让 


350 
530 地 
25 刀 
25 垃 
25 弓 


500 耳 
300 征 
250 耳 
250 也 
250 伍 


2350 包 
250 世 


地 
25 所 
25 
1409 廿 

芋 


005a 
了 400 旨 
200 进 

310 对 


199 
100 匡 
09 旨 
100m 
生日 理 


100 姻 
工 曲 年 
了 0 也 
T09 下 
100 茵 


二 00 组 
1930 了 


108 细 
和 从 押 


太 3-07 信 
A3-07A 
生 3-07 人 
A3-07A. 
A3-07 人 入 


A3-07A 
A3-07A 
A3-07 和 人 
A3-07A 
和 A3-07A 


A3-07AA 
人 A3-07A 
和 3-07A 
A3-07A 
和 太 4-02C 


A3-07C 
入 3-07 人 
A3-07A 
A3-07AA 
A4-02C 


人 太 4-01 妃 
A3-07A 
A3-07A 
A3-07 和 义 


A3-07A 
A3-07A 
A3-07A 
A3-07A 
A3-07A 


A3-67A 
人 太 3-07 人 和 
各 3-07A 
各 3-07 和 人 
有 3-07 入 


A3-07A 
人 4-01B 
及 3-07A 
有 3-07 和 人 
上 3-07 信 


和 3-07 生 
A3-07A 
各 3-07A 
A3-07 和 
A3-07 入 


入 3-07 在 
A3-07A 


和 3-07 人 上 
人 3- D7 人 入 


籽 


外 FF 


序 型 
1 

号 号 
的 oO 

工 DG1815 

2 3DG1815 

3 3 也 G1815 
4 3DG1815 
5 29013 

6 3 了 DG536 

7 乙 了 9011 
8 3DG367 

9 3DG815 
10 3DG815 
志 3BLG815 
IT2 DG815 
13 | 3G815 
T4 3DG815 
13 | 3DG9014 
T6 卫 皮 815 

了 7 已 815 
IT8 了 DC815 
19 了 YY815 
20 甩 Y536 玫 
2 | 3DG536 
22 | 3DG536 
23 | 3DG536 
24 3G637 

25 | 3DG1815 
26 | 3DG536 
27 3 了 DG536 
28 | 3DG637 
29 | “DG1815 
30 | 3DG1815 
31 3DG1153 
32 | 3DPGIHILSC 
33 | 3DG115 了 
34 | 3DG22232A 
35 | 3DG9011 
36 D536 吾 
37 驰 536 间 D 
38 及 336 忆 
39 也 536 下 
40 D5Ss36G 
4 防 536 
42 | Co2011 

43 | 3DG9041 
44 | 3BDG901 
45 901T 

46 3DG2222 了 
47 DBPD536 了 3 
48 也 5336 人 
49 了 336 了 号 
50 有 536 瑟 
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最 等 征 
大 
新 
散 
功 
束 所 [ 到 
Pcw fr | Frcg| 7c 
( 丽 )》 (IEz) (VY) | (AAA) 
400 锯 S0M 10 工 理 
400 全 80M IT0 工 全 
400 了 鱼 3S0M 了 0 工 和 如 
400 纪 80M 二 也 
400 症 100M 5 工 圾 
400 呈 | 100M 1 了 匡 
400 乌 100M 9 工地 
400 也 100M 10 | 10 全 
400 姻 100M 0 0 垢 
400 如 100M 10 了 10 所 
400 专 100M 10 10 如 
400 人 和 1006M TI0 10 弓 
400 这 100M 0 10 切 
才 00 人 钥 100M 10 T0 斑 
400 季 00M 10 呈 缮 
400 如 100M I0 | 10 蔚 
400 过 100 卫 6 工科 
400 所 TI00M 6 | 10 匡 
400 也 100 订 6 工 0 和 
4800 志 TI00M 6 工匠 
400 握 T100M 6 工 媚 
400 如 100M 6 工 得 
400 地 TI00M 0 工 志 
400 了 如 T00M 
4900 如 TO00M | IO0 2 组 
400m | 100M | 6 | 1m 
400 坦 100M 丰 了 工 班 
400r 100 得 10 T0 这 
400 卫 100M 10 工地 
400 坦 100M 10 2 纪 
400 二 T00M T0 10 蔚 
408 弓 100M T0 10 伺 
400 二 100 和 这 IT0 10a 
400 了 和 150M 
408 地 1S0M 3 工 垢 
400 二 150M 10 10 组 
400 了 所 150M 10 工 0 芭 
400 了 15DM 10 T0 志 
400 纪 159 RM TI0 T0 弓 
4080 纯 3S0 NM 10 T0aa 
4 的 二 150M 10 40 所 
400 二 T50M 5 1 全 
400 生 TS0 汶 S 三 纪 
400 乌 150M 3 荆 乌 
400 也 150 计 5 工 弓 
408 如 1350M 
400 了 本 150M 
480 垃 150M 
400 如 150 了 
NE 50M 


T00 全 

30 志 
二 0 全 
200 地 
200 雪 


200 己 
200 茵 
200 妇 
200m 


1。 低 


小 


集 电 极 集 电极 
- 基 极 - 发 射 援 
击 穿 电 乓 击 穿 电 压 
矿 (BR)CBO 产 (8R)CEO 
jcp 了 CE 
(V) (A) (7Y) | A) 
60 | ooi | 50 | 100p 
60 50 
60 1T00 眼 50 100 玉 
60 60 
30 | 100 开 20 | 100 记 
40 100 电 30 400 沁 
50 | 100R 30 | 了 000 中 
40 30 | 
60 | 100R 30 | 0 
060 43 
60 00 忆 45 了 
60 4100 中 45 T0 
60 IT00 瑟 45 了 0 全 忆 
60 1100 此 45 | 100 电 
50 |」100z 45 于 所 
60 | 100F 45 | 100 此 
60 工 00 皮 才 5 00 克 
60 T00 册 45 工 00 1 
60 T0 只 45 了 00 电 
55 | 100 呈 50 | 100 中 
50 | 350 了 50 50 玫 
55 100 必 50 于 00 下 
55 4100 忆 50 100 记 
60 上 GE 30 2 误 
600 T00 不 30 ET00& 
55 | 100 革 5S0 | 1005 
355 50. 
60 0 只 50 ， 2 也 
60 | 100 臣 50 | 1008 
060 TI0 开 5f0 100 忆 
100 | 100P 
120 100 呈 
150 100 蕊 
40 了 00 站 20 400 六 
50 100R 30 了 00 总 
40 100 及 30 了 00 只 
40 100 30 100 有 
40 TI00 也 30 了 00 中 
40 T00 上 30 100 
40 100 忆 30 100 有 
40 100 及 30 400 上 
3 100 上 3f 二 二 
50 | 100 归 30 | 100k 
50 100 遇 30 100m 
50 30 
60 T00 只 30 100 
40 100 中 30 | 109& 
40 100 中 30 100 3 
40 | 1900 中 30 | 4100 
了 了 00 尖 30 100 


功 


1.4 奸 NPN 型 小 


-~ 一 一 


发 射 极 


- 基 极 


1 


击 穿 电 眉 


矿 (BR)EBO 


7BB 
(A) 


T00 
090 也 
了 0 县 


100 有 
100 电 


了 0 


CE CU LT OneG 


109 上 

0 吧 
100 
100 
TD8 记 


Ca LRC 


100 
109 
100 和 
100h 
109 


(nm 必 WnCwTCn 


5 了 
| 100 
090 上 

10 只 
100 只 


160 也 


工 0 只 
100 用 
工 歧 


I00 总 
T00 
100 有 4 
ED 有 1 忆 
TI00 


106p 
T00 上 5 
100D 有 
| 工 00 也 
1I00 忆 


num mmnmntr neotn vaovuowm von 
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Se 可 导 帮 
率 三 榴 启 
功率 三 报 管 
集 电 鹤 集 电报 电 流 前 余 痢 二 
】 
-~ 基 报 - 发 射 航 向 
人 放 大 
反 向 截止 反 疝 截 目 压 
电 流 虑 流 系 数 降 压 隆 
ss 一 二 
icao | Fep | 7cpo | Feg| Hz | 7cegl | Fags | Fegs | 78 7c 于 
(A) | (VCA) CVD) min | max |(V) | (A)》 (V) (V) | (A) | (A) 
100a 10 | 0.1 1 | 缉 400 6 2 0.9 | 0.3 5 | 色色 A3-07A | 1 
100n | 6 10tszl | 加 | 700 6 | ”2 和 1 0.25 | 10m | 100m | A3-97 廊 | 3 
100a 60 70 700 6 2 如 0.25 | 10m | 100 严 A3-07A | 3 
100a 10 | 6.1 10 | ? 700 6 2m | 1 6.25 | 10am | 100m A3-07A | 4 
和 .1 10 | 8 270 1 | 50A 1 0.5 | 25m 」 250m A3-07A | 5 
1 35 TR 20 | 60 960 6 1m 0.5 5 和 | 5 姻 A3-07A_ | 6 
100a 19 | 0.4 10 | 40 | 270 5 mn 0.35 | 1am | 1a 3-07A | 7 
100a 40 70 | 240 1 | 100a 0.3 | 10m | 100m 和 3-07A | 8 
2003 410 | 0.58 10 | 40 400 1 | 50 摆 1.2 | 0.5 S | 50 和 和 3-07A | 9 
100a 45 25 1 | 50m 0.5 15 如 | 150m A3-07A | 1 
100 2 45 | 知 490 1 | 50a 11 | 0.5 | 45m | 4150m A3-07 太 | 411 
100a 45 |0.1hR77 3 | 好 1 | 5 血 42 | 0.5 | 13am | 150ma 点 3-07A | 12 
200a 45 | 40 270 1 | 50m 可 0.5 | 生 血 | 150 生 A3-07A | 143 
100a 60 JR 43 | 40 400 T | 50a 工 0.5 | 45m | 150m | A3-07A | 14 
30 30 | 0.5 45 30 5 1 0.7 5 也 | 100m A3-07A_ | 45 
| | 
100z 4 |01R | 30 | 40 700 2 50 也 1.1 | 0.5 | 45a | 150m 人 3-07 上 各 | 拓 
100 立 45 | 了 35 | 40 | 270 工 | 50 和 m 工 0.5 TI 刀 | 了 0 好 入 3-07 扩 
100a 45 | 0.18 5 | 4 270 1 | 50nm 工 0.5 | 全 | 130 苏 入 3-07 和 
100a | 30 |0.1 3 | 40 270 1 | 50mm 0.4 | 15 二 | 150 扣 A3-07A 
100a | 35 | 01h | 30 | 4 270 6 1m 工 0.5 5 芭 1 50 血 太 3-07 太 
| 1 | ; 1 | 
iu | 3 | | 6 960 | 6 | 各 | | 0.5 | 5m ji 红 血 AS3-07 太 
卫 记 35 0 90| 6| tma | 0.5 3 地 | 50 卫 人 3-07 人 
工 太 35 1 20 | 40 1 16 | tm | 0.5 | 5 位 | 5 了 A3-07 和 
站 攻 20 工具 20 160 | 460 10 | 23m | 95 | 名和 | 100 妈 和 3-07 人 
100 和 68 工 R S0 | 40 780 6 2 如 工 0.23 | 知 玫 | 10 A3-07 丰 
1 33 3 400 6 工 0.9 | 0.5 3 和 | ,50 了 太 3-07 人 A 
1003 35 7 60 560 和 6 工 世 0.25 号 莘 50 了 A3-07 上 不 
工具 幼 了 20 | 90 460 1 2 0.5 | 10mm | 400am 有 3-07 有 不 
:400 10 SS 750 6 2 阵 1 0.3 | 10m | 100aa 上 丰 3-07 太 
荆 呈 20 1 | 20 120 320 10 2 了 年 工 了 10 垃 | 100 癸 和 3-07A 
100 了 aa 10 | 0.1m 10 | 姑 1 S 纪 0.4 mm | 10m 人 4-01B 
400an 10 | 6 10 | 2 10 引 和 0.4 了 mn | 10 癸 人 和 4-01 且 
4100s 10 | .了 10 | 20 10 5 0.4 1 | 了 0 壬 A4-01 尼 
I0 王 T6 25 400 了 0 10 血 2 了 25 葬 | 250 生 A4-01 召 
100 卫 S0 28 198 5 Ta 0.3 10m | 100m A3-07A 
和 3 | 2 6 To 0.3 5 刀 | 四 血 A4-01B 
了 30 60 6 了 地 0.3 5 和 | 50 血 A4-01B 
芋 良 38 | 109 6 1 0.3 Sa | 50 丘 A4-0IB | 
芋 30 160 6 | 、1m 0.3 5 | 50 A4-01B 
所 50 280 6 1 姻 0.3 5 乌 | 5 弹 血 上 A4-01B 
1 有 30 | 40 6 了 志 0.3 5 世 | 50 血 A4-01B 
100 50 | 647 5 | 8 198 引 工 茵 0.3 1am | 10 和 A3-07A 
| 100a 细 2 引 Tim 0.8 | 0.3 Tm | 10 和 m A3-07A 
100 半 5 28 198 5 | 细 血 0.3 fm | 10aa 及 3-07 入 
100 壮 30 0 . 工 30 23 198 5 工 纪 0.3 工 雪 1 得 A3-07 色 
410 10 25 400 | 10 | 10am 2 工 25 了 如 | 250m 和 4-01 了 3 
工 ia 35 25 S0 6 Tt 0.3 5 刀 | 50am A3-07A 
工 号 40 80 6 Im 0.3 5 匠 | 50 和 A3-07 人 入 
工 35 60 120 6 工 t 0.3 Sm | 50a 及 3-07 太 
了 35 100 200 6 了 和 0.3 Sm | “30 如 A3-07A 际 
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频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
集 有 电 极 发 射 极 

~ 发 射 极 - 基 极 
赴 穿 电压 击 穿 电 压 
挛 (BR)CEO 矿 (5R)EBO 

Tc 了 BB 

(V) (A) (Y) (A) 
30 工 生 3 100 jh 
30 | II00R 5 100 有 
30 | 100R 5 T00 
40 | 100n 5 100 
45 5 

50 7 

50 5 

50 工 匡 7 20 愉 
5S0 工 委 7 10 归 
50 ,100 5 100 BR 
50 T00 了 hh 5 100 具 
50 工 缮 7 10 
50 了 

40 5 地 6 1T0R 
45 5f 8 10 只 
45 | 100 只 5 T00 上 
45 | 1 本 5 | 100B 
45 | 100 5 1T00 
45 工 埋 5 TI00 用 
15 | 100m 4 100 有 
15 | 100 | 100 上 
13 | 100 电 卫 100R 
15 T00 靖 4 T00 六 
20 100 4 100 R 
20 100 只 4 100 二 
25 | 100 具 4 100 
25 | 100R 4 ,100R 
25 | 100 只 4 100 
25 | 1008 4 T00 只 
25 100 上 4 100 此 
30 2ta 人 3 纪 
34 | 1003 4 100 只 
35 100 3 44 100 玫 
40 了 100 5 100 太 
40 2 地 2 5 拆 
40 号 

45 T100 具 4 100 有 
45 100 疙 4 100 具 
43 | 100 愉 4 100 只 
50 2 过 5 2 了 tm 
80 2 了 5 2 细 
10 | 100 只 

10 100 所 

10 | 100 电 

了 5 工 班 

15 | 1m 

15 工程 

15 工 位 

15 工 志 

30 工 他 


1。 低 
集 电 极 
- 基 极 
志 穿 电 括 
(BR)CBO 
号 了 TcB 
( 砚 ) (Hz) | (YY | (A) ( 太 ) (他 ) | (YY) (A) 
3DG9011 400 灵 150M 弛 工 员 39 匡 150 30 100 有 
D536E 400 备 | 150M 100i | 150 40 | 100 愉 
D536G 400 伍 150M 100 血 T50 40 100R 
3DG2222C | 400m | 150M 800 刀 80 | 100R 
DG815 400 锯 | 150M 1 50 生 | 200 了 mm 60 
3D G637 400m | 150M 2 了 血 | 100a | 150 60 
3DX637 400 娃 150M 10 2zm| 200 如 125S 60 
DG637 400 科 | 150M 10 100m | 135 60 20 愉 
3 也 G637 400 好 160 广 10zo| 100 了 tm 150 60 10 只 
3D GTI815 400 联 150M 10 工 雪 | 150 二 125 60 100 只 
9014 400 卫 150M 5 10 妞 | 50 垢 150 60 T00 
3DG637 400m | 150M 10 3 年 | 100m | 135 60 10 
GLD637 400 辣 150M 10 2 100 了 mn 150 60 
CO HEH9015 450 如 40M 5 |0.5ml 50m | 150 40 10R 
C 再 9014 4510 阵 100M 5 10mm| 50 IT50 45 10 只 
3DG9014 450 纪 “| 150M 5 10om| 100m | 150 50 | 100 民 
C9014 450 150M 号 TI0 包 | 100 癸 150 50 100 具 
3DG9014 450 刀 | 150M 5 10 细 | 100m | 150 50 | 100 上 只 
3DG9014 450 生 150 3 10 如 | 100 175 50 100 只 
3 也 和 203A S00 志 500tm | 150 
3DX203A | 500m 700m | 175 
3 也 驻 203A 500 刀 700 也 
3 了 和 203A 500 如 700 和 
D G9013 500 如 500 如 | 150 30 | 100 忆 
DG9013 500 za 500 了 150 30 100 
3DX203 了 B 500 和 姻 700m 
3D 和 203 卫 S00 如 700 伍 
3DX203C 500 如 200 血 
3D 藉 203B 500 了 za 500 缮 150 
3DX203B 500 了 ta 700t | 175 
3D G69 了 B 500 刀 500 也 T75 
3 了 DX203C 500 邵 5S00 了 150 
3D 和 203C 500 了 她 700 婧 
3 了 和 2 500 卫 SO00m 175 60 100 hh 
3DG69C 500zm 500m | 175 
3DG644 500 了 100 阵 175 30 
3D 203D 500 垃 700 垢 
3 了 X203D 500 刀 700 据 
3DX203D 500 症 500 位 150 
3D D41B 500 姻 500m | 175 
3DDL1C 500 血 500mm | 175 
3DX4A 500m | 200 开 1I0m | 150 10 | 100 
3DX4B 500 如 | 200K 10m | 150 20 | 100R 
3DX4C 500 妈 | 200K 10m | 150 30 | 1008 
3DX2C 500 妈 | 200K 100ia | 150 30 1 位 
3DX2E 500t | 200K 100 妞 | 150 30 工 得 
3 了 DX2A S00 妈 | 200K 5 1zma| 100a | 150 30 1 缮 
3D 和 2C s00m | 200 攻 5 1 组 | 100 刀 | 150 30 工地 
3DX2 下 500 刀 | 200& 5 1 如 | 100 如 | 150 30 工 芭 
3 了 D 人 2B 3500 也 200 下 5 工 刀 | 100 扣 150 40 工 志 
592 
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人 GT 
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45 
20 
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Ha ba 
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二 1 
人 [5 
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上 上 
几 叫 局 wm 


hm 
人 扣 产 产 几 忆 关 上 请 一 才 关 上 wow 


Len cn 
D 


00 据 


00 所 


A3-07A 
太 3-07 上 和 
A3-07A 
A4-01 吾 
A3-07A 


A3-07 信 
和 3-07A 


太 3-07 信 
A3-07A 


太 3-07 人 入 
在 3-07 人 A 
A3-07A 
A3-07 人 A 
太 3-07A 


A3-07 和 
A3-07 入 
和 3-07A 
A3-07 入 
A3-09A 


人 4-0T 
A3-07 友 
A3-07A 
A4-01 卫 


上 4-0 了 于 
胡 3-07 斥 
人 4- 导 了 
和 3-09 生 


和 3-09 人 A 
和 3-09 太 
A3-07 入 


人 4-02 卫 


太 4-020 
A4-01 吾 
由 3-07A 
A3-09 太 
卫 2-0L 吾 


了 2-01 纪 
A4-02C 
友 4-02C 
和 A4-02C 
和 4-02C 


和 4-020 
和 4-02C 
A4-02C 
A4-02C 
A4-020C 


和 
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1. 低 频 小 功 


1.4 夸 NPN 型 小 
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最 圣 箱 最 最 和 集 出 极 集 电 极 发 射 起 
弄 大 大 加 
耗 人 二 和 MP ae 直人 4 T7 
散 许 二 扑 极 射 琢 oo 极 
功 电 四 
谈 频 率 流 温 熏 穿 邮 还 韦 穿 电 有 卜 圳 穿 电 压 
人 斑 CBR)CBO 天 (BR)CEO 广 C8R)EBO 
可 户 上 和 一 re ee 
忆 cof 厅 |Fcpgpl yc | rc | 77 | 二 于 六 
《 宵 )》 《本 z) | (VD 5A) 长 二 )》 《和 | 5《V) ( 太 ) (Y) 《入 》 (YV》 (入 》 
2 = 水- nj 三 四 国 归 
2 S00 王 200 大 号 1m | 100 记 了 3 40 ] 弓 30 荆 弓 
3 引信 2 忆 3890 包 | 200k 旺 如 | 了 60 | 150 40 | 工 纪 38 工 所 
3D 有 2 人 S00 弓 200 长 00 纪 工 Sf 40 工 垃 30 | 卫 纪 
3 了 有 580 全 200 环 100 如 了 5 40 上 钴 38 工 红 
3 机 500 细 200 下 了 0 蔚 了 350 40 300 引 109 只 
3 避 有 4 已 5898 200 芋 了 0 得 王 5 有 50 了 王 60 R 40 100 
SDDS 5003za 200 太 TD 世 SRQ 70 IT00 60 100 
3 号 全 4 二 500 也 200 太 1 了 150 80 1 31419003 7f 400 
3 有 人 4 500 包 200 芋 了 0 二 了 150 100 300 只 80 100 
3DXSTLD 300 所 10M 3 人 世 T5N0 了 0 了 0 县 10 100 有 5 108 到 
3 S00 如 410 诅 引 芭 T50 20 1003 | 10 100 且 号 00 全 
3 1j 00 二 10 汪 50 志 13f 30 100 攻 T0 4200 号 IO R 
宇 3500 弓 10 了 50 拉 150 40 100 县 30 108 到 吕 100 
3 500 如 TD T00 匡 15f 40 工 00 也 30 100 & 3 100 有 
3i 500 伺 10M 30 tn 了 3 50 《0DQ 县 从 100 5 100 
3S00 f 10 寻 10 0 3 和 世 T75 号 30 了 3 号 0 法 2 3 
3 有 S90 地 10M SQ ta 450 70 | 108 和 只 60 | 100p 5 |1008 
3 S00 也 | T68 纪 工 5 人 0 70 00 靖 60 T00 也 3 T00 站 
双 S00 了 ma 10 果 400 荆 150 70 了 00 县 65 100 只 S TO010 忆 
3 有 500 位 10 卫 3 组 50 89 100 有 70 100 有 3 100 只 
| | 
3 下 其 4 忆 500z 1， 0 六 1 过 50 80 908 也 70 T009 玉 5 100 
3 了 二 4 到 S00 钨 40 1 5 也 50 100 100 只 80 T00 号 100 站 
3 了 芭 108 S00 弓 3 让 S0 志 并 100 90 有 R 8 90 纪 100 共 
3DG160 8 500 据 410 对 10 10 纪 20 红 T73 300 00 县 300 T00 用 4 100 BR 
3DG160C 500 自 10M 10 10 弓 20 但 75 400 100 3 408 100 攻 4 00 有 
3DS160D 500 纪 10M 10 T0 癸 28 人 和 73 500 400 县 200 100 号 100 8 
3DG170A 500 所 S50 卫 TI0 刀 310 位 60 00 六 3 100 以 
3BDG1470A 5S00 伺 50 这 5 和 垃 73 60 60 号 
3 号 G170 500 人 得 50 诗 50 阻 150 60 0D 3 60 工 志 和 100 共 
3DGH170AA 500 阵 50M 3 有 了 75 0 00 世 60 100 和 盛 100 有 
31G170A 500 阵 5S0 计 3 站 王 | 6 0 各 甩 60 88 引 总 并 00 甩 
3 有 所 1470 六 500 血 50 昌 3 志 | 175 6 199 此 60 和 志 号 100 也 
3 也 G170A 590 纽 3S0M SDGa 75 60 了 人 总 6 T08 久 瑟 100 有 
3DG170A 500 握 50 和 Ni 了 0 S 也 5 到 75 60 |1300 电 经 了 人 和 2 100 请 
3DG170A 500 了 和 SG 18 瑟 堆 50 人 六 173 6 | 3099 只 86 1 工人 3 1 4009 
3DG470A 500 了 50 10 生 垢 Sa TS0 60 | 1008 69 | 09 和 吕 100 只 
3D GL170B 300 班 在 刘 10 5 级 SG 如 539 01 100 } 各 和 0 站 让 号 80 避 
3PGHt70EB 500 了 垃 3DAE TO 组 号 章节 D0 工 0 关 3 100 号 
3G7T70 了 500 全 50 了 中 0 卫 7 00 0 生 
3DEi703 3090 他 5 呈 1T0 号 组 0 诅 4100 于 人 时 了 0 卫生 3 守 00 玉 
3DG3470B | 500a | 50 | 50m | 15 3100 |5ogg | 500 | 1008 引 | 100n 
3DGXt788 90 生 SS 全 3 坦 了 08 0 也 4100 108 也 遇 108 共 
3DGH708 DO 傍 | 0 号 扫 179 100 100 吕 100 王 黄 号 了 80 吧 
| 有 位 2370 3500 也 503 50 所 了 75 168 了 担 吕 100 100 号 号 100 上 
3 有 人 170G 300 坦 0 5 弓 473 100 09 呈 100 级 号 100 只 
3DGi70B 50M | |5Ssmji sm |43 |10 3100 |300 |100p 3 | 100% 
3 7 丰 另 S0 证 10 与 十 S0 纪 173 108 100 只 09 工 拉 习 90 下 
3 70 4 SR 0 3 铂 38 地 79 工人 0 工 D9 了 了 9008 号 100 
3 70RC 己 人 让 1 3 儿 0 所 了 7 140 | 1008 40 于 计 号 1400 
3 有 170C 号 站 让 3S0M 3 和 纪 73 工 40 40 | 3 


切 宗 三极管 
集 出 极 案 见 鹤 
~ 东 极 - 发 负极 
到 人 截止 反问 蕉 由 
骨 流 也 流 
/4C80 | 三 Ca | 7cEo 矿 CE 
《和 > 国 的 《上 》 【7 ) 
[ 
号 服 号 25 六 吕 
3 睦 有 25 3 
呈 具 互 25 具 要 
号 员 避 25 了 号 
工具 
二 人 
工具 S | 
工具 二 
工具 | 
于 甩 3 1 4 号 
荆 上 吕 号 工具 号 
于 具 5 开具 号 
工具 呈 TB | 5 
3 有 灿 25 及 3 
工具 5 了 忆 号 
500 2 10 工具 10 
工 虑 9 了 只 号 
王 具 5 于 总 
开具 10 | 
了 工具 5 
工 忆 号 工 儿 弛 
工具 工具 
工具 如 工具 总 
08 恒 30 了 00 三 30 
100 有 30 1603a 1 30 
100 工 30 | 41003 30 
500 3 
100 3 30 S00 荆 30 
T00 30 3S00 壮 30 
108 30 580 既 30 
100 了 30 S00 3 36 
100 az 30 S00 卫 30 
400 于 了 300 于 3 
1003 30 | 3003 30 
4100 半 30 15003 30 
100 3 30 3500 3 30 
100 30 50002 | 30 
300 芋 30 
T00 三 38 5S00 拭 30 
100 2 30 50 人 全 30 
IT003 30 S00 要 
了 0 人 皇 30 5S00 30 
09 30 S00 时 
TO00 30 300 38 
00 卫 30 S00 纪 30 
二 00 芋 30 <00 8 可 
100 3 30 5D0 拉 30 
了 00 乓 30 SO 人 放 30 
T00 斌 30 本 3 
了 0 主 234 5 时 3 


1 


芋 洒 
Ce 
这 


270 


人 


和 


上 
《RE CT 《nm 之 CUT CERCAL 


滋 诈 饱 污 ! 
寺 
扰 
昨 
次 话 正 降 
| 和 
ZC 矿 DES | 亚 CE5 万 Tc 
| 《CA) (了 ) (YY) | (入 ) (A)》 
1 
| 
20 了 位 
20 鱼 
20 联 
20 了 如 
T 3 莘 了 
并 
JI 
3 埋 
5 人 
号 I 芭 
号 王 工 350 锯 2 圾 20 皇 
引 t 工 350 鱼 2 地 20 0 
5 茸 工 350 征 2 人 征 20 菇 
号 世 工 350 纽 2 垃 20 也 
20m 工 350 刀 2 地 20 纪 
号 二 于 350 地 2 坦 20 纽 
10 了 im 工 .2 S00 所 于 地 0 纪 
5 志 工 350 和 2 地 20 所 
10 细 王 350 于 证 0 纪 
10 了 于 350 也 工地 10 锯 
5 组 工 350 了 2 地 20 全 
引 垃 工 350 了 2 所 20 组 
5 也 工 350 年 2 地 20 蔬 
SS 地 工 350 所 2 地 20 芭 
工 全 工 500 皇 1 地 T02 
工 香 了 500 纯 1 百 革 0 纪 
工 王 工 500 纪 二 垃 10 钙 
弓 工 500 刀 50 匡 
3I 于 S$00 了 S0 雪 
引 垃 王 S00 各 5 地 50 了 
S 专 入 S00 如 3 王 50 志 
5 全 S00 耳 5 30 王 
5 世 荆 3500 刀 有 地 5 也 
垃 了 500 和 S 地 30 匡 
总 阻 二 500 S S0 丘 
3 地 工 500 也 3 声 5 全 
3 垃 工 500 据 呈 地 30 
5 了 工 500 各 5 地 3 也 
3 地 工 500 位 50 如 
号 二 工 S00 坦 5 也 30 am 
吕 坦 工 500 全 号 坦 50 所 
呈 志 工 500 地 二 30 缮 
忆 志 荆 5006 阵 5 如 5 人 二 
3 和 革 500 王 5 阵 50 了 
号 地 工 500 纪 5 垃 50 纪 
纪 王 500 荆 5 也 50 所 
3 了 芋 500 锯 号 所 50 垃 
5 匡 贱 500 地 3 昔 3f 过 
号 志 工 500 ma 5 所 50 
号 条 中 。 50f 旨 SS 启 0 
号 了 工 3 和 库 马 证 四 


外 序 


人 


A4-020 | 1 


上 4-028 人 
A4-024 7 


在 -02 和 人 8 
心 4-02C 9 
各.4-02 人 了 人 
上 4-028 1 
4-02C 了 
4-020C 了 王 3 
太 4-02 T4 


4-02C | 好 


02 16 
吉星 -028 了 7 
友人 -02 人 18 
各 4-020 T9 
A4-02C 20 
上 4-02C | 2 
Ad4-020 22 
丰 4-02 23 


点 4-02 有 也 24 


量 -595 


-一 -ac= = 


402 品 25 
上 402 琶 26 
大 4-02 呈 27 
4-02C 28 
29 
4-026 | 30 
太 4-02C 31 
内 4-028 | 32 
各 4-02C 33 
34 
用 4-02C 33 
胡 3-07 生 36 
A3-07A 37 
及 4-02 瑟 8 
和 4-028 398 
和 4-02C 40 
A4-025C 妈 
A4-02C 142 
人 太 4-02 必 43 
人 A4-025 44 | 
A4-02 453 1 
46 
48 
4-02 人 49 
上 人 2 人 5 ， 


1]. 低 频 小 功 
1.4 夸 NPN 型 小 


集 电 极 条 电 撤 | 全 盘 扣 


最 特 征 最 
序 型 大 站 汪 
o - 基 极 | - 八 射 极 | - 落 执 
散 许 钱 
巧 电 
| 广 (BR)C60 | 六 CaR)CEO 矿 CBR)EBO 
症 PC 三 Fecg | zc | Tc | Try 到 下 7 
| ( 轴 ) | (CHz) (7Y) | (AI AD SA) VD CA CVD | (4A) 
一 1 3 nop we | 
| 1 3DG170C 500 耳 50M 50m | 175 |440 | 100 | 140 | 100 5 T00 愉 
| 2 | 3DG170C 500 芭 50M 50 弓 140 | 100h | 140 |109h S | 100& 
13 | 3DG170C 500 搓 50M 到 mm | 175 | 140 | 3003 | T40 于 地 5 | 190& 
1 41 3DGfI70C 500 细 50M 50 生 | 175 1 140 | 31005 | 10 400 5 | 400p 
|15|13DG170C |500m | 350M 10m | 30 孟 4140 | 100 5 | 100 
|6 3DG170C 500 50M 50 王 | 4175 | 140 | 100& | 140 | 1009 5 | 100k 
7 | 3DG170C 500 嫩 50M 10 | 5m | 50m |10 14140 | 100R 110 |100p 5 | 100 只 
18 | 3DG170C 500 了 S0M 10 | 5m lj 50m |3475 |3140 | 100& | 3440 工科 5 | 100& 
9 | 3DG720 ，500 了 aa S0M 500m | 175 |3140 | 31008 1440 | 100p 7 | 3008 
| 10 | 3DG170D 500 了 50M 10 | 5 刀 | 50 也 |175 |4180 | 100R | 1480 工 茵 5 | 100R 
41 | 3DG170D 500 如 50M 50m | 175 | 180 180 5 
12 | 3DG470D 500 年 | 50M 50 姻 | 175 | 180 | 100R | 180 | 1008 5 | 100 上 
| 13 | 3DG170D 500m | 50M 10 世 | 550 180 | 100 5 | 100 
| 14 | 3DG170D 500z | 50M 10 | 5m | s0aa | 150 |180 | 100k |4180 | 3100 5 | 100h 
1 15 | 3DG170D 500 如 | S0M 50m |1475 | 180 |100m 1180 | 1008 5 | 100p 
| 16 | 3DG170D 500 血 50M S0 了 180 | 100R | 180 | 100R S | 100 呈 
117 | 3DG170D 500 细 50M 50m | 175 |3480 | 310 |3480 工 血 5 | 400 只 
118 | 3DG170D 500 和 | 50M 50m | 175 | 180 | 100R | 41480 |3100 3 | 100 用 
| 19 | 3DG1470D 500 和 | 50M 10 | 5 鱼 | 50m |475 |180 |1008 13480 | 100p 5 | 1008 
| 20 | 3DG170D 500 和 50M 10 | 5m| 50zm 14175 |34180 |100 |480 工 世 3 | 100p 
1 21 | 3DGI170E 500 姻 50M 10 | 5mm| 50m |475 | 220 | 100R 1220 | 100n 5 | 100h 
22 | 3DG170 玉 ;500m S0M 10 | 5m | 50am |475 | 220 | 1008 | 220 Im | 5 | 100p 
23 | 3DG170E 1500m | 50M 50 和 |175 | 220 | 1008 | 220 1008 | 三 | 40 
24 | 3DG170 卫 | 500ma | 50M 50 阵 220 | 100& | 220 | 1008 5 | 100h 
25 | 3DG170EE 500 如 | 50M 50 | 175 | 220 | 100& | 220 To 5 | 100np 
26 | 3DG470E 500m | 50M 50m |175 | 220 | 1008 | 220 | 1008 SS | 109p 
27 | 3DGI170E | 3500m 50M | 50m | 1475 | 220 | 100h | 220 | 100B 5 | 100h 
28 | 3DGI170 忆 500m 50M 10 | 5ma| 50m |475 | 220 | 1008 | 220 工程 5 | 100 电 
29 | 3DG170E 500m | 50M 10 媚 | 30 血 220 | 100h 3 | 100P 
30 | 3DG470 了 500m | 50M 10 ;Sm | 50m |3130 |220 |100R |220 |100R 5 | 100p 
1 
31 | 3DG1470E 1500m | 50M 50 如 | 150 | 240 | 100R | 220 | 1008 5 | 400 
32 | 3DG470E 500 血 50M | 10 | Sm | 50m |14150 |260 | 100R |260 | 100R 5 | 100 
33 | 3DG170F 500 | 50M 10 | 5m | 50 如 |175 | 260 | 100h | 260 工 纪 5 | 100b 
34 | 3DG4170E | 500m | 50M 50z |175 | 260 | 1008 | 260 | 1008 5 | 100h 
35 | 3DG170 有 500 茵 50M 50m | 4175 | 300 | 100a |300 | 100n | 5 | 100R 
36 | 3DG170G 500m 50M 10 | 5 锯 | 50m |1450 |300 |1008 |300 |31008 3s | 100R 
37 | 3DG170G 500z 50M | 10 | 5m | 50m |175 |300 |100 |300 工 组 5 | 100 
38 | 3D G1246 500 联 | 60M 10 | 50 幸 | 500m |41450 | 30 |100n 20 | 100 | 5 | 41008 
39 | 3DX203A S00za | 80M 700 姻 | 150 415 | 400j 4 |4100h 
40 | 3DX2033B 500 姻 80M 700m | 150 25 | 100 有 | 4 | 100b 
41 | 3DX203C 500 | 80M 700z | 150 35 | 100 只 4 | 100 
42 | 3DX203D 500 刀 | 80M 700z | 150 45 | 400 4 | 100& 
43 | 3DG051 500m | 100M | 10 | 410m | 50 和 | 4175 10 ;4100 | 3 S0 有 
44 | 3DG7AA 500m | 100M 100m |175 | 20 11008 15 | 100 有 4 | 100h 
45 | 3DG7A 500ma | 100M 100m | 175 | 20 | 100R 15 | 100& 4 |1008 
46 | 3DG7A 500za | 100M 10 | 30am | 100m | 175 15 | 100 有 4 |100n 
47 | 3DG5A 500z | 100M 6 | 5m|100m |4175 | 25 |100 15 | 100 妈 5 | 100h 
148 | 3DG3F 500m | 100M 600m | 475 20 | 400 1 | 100 汪 4 | 100 
49 | 3 了 DG5A | 500m | 100M 100 王 |1475 | 35 | 300R 35 | 100 5 | 100R 
50 | 3DG5A SN 让 100M 100 辣 了 | 25 00 人 15 100 六 3 | 190R 
LL 人 


1 
? 
4 
上 
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ee 


局 间 o 人 和 hh 


se 
Ex 


上 上 > 广 上 < 
wm 和 wii 


人 ->、 
S\ 


上 > 上 。 上 > 
9 


hb 
卢 王 


bu Fo io 
Ci 人 ein 


bo kh 避 
cv 小 


率 极 
站 ein 
电极 剑 电 极 也 疲 前 饮 和 
外 序 
极 - 发 射 极 加 
放 大 
到 加 和 裁 止 友 向 帘 止 讨 
流 续 流 | 数 路 在 降 
E | | 
1 Feca | 7TcEgo | Fe 记忆 矿 CF 了 C 三 DBES | 大 cps | 7B 4Zc 沁 
(YY )》 《和 A) () | main 拉 8X (Y ) ( 太 ) (V》 《VD) (A) (人 ) 
30 500 愤 30 20 0 5 也 王 500 卫 5 昔 30 了 A4-020C 
30 500 卫 3 20 10 5J 工 500 3 匡 50 联 和 4-02C 
30 5080 刁 3 20 10 5 所 工 500 了 5 各 50 他 A4-02C 
30 500 荆 310 20 10 5 切 工 500 也 3 王 50 t 和 4-02C 
500 了 30 20 10 钙 了 500 垂 50 也 A4-02B 
30 5S00 卫 31 40 180 10 3 垢 工 3580 荆 5 功 50m A4-01B 
30 500 恒 38 30 10 5 了 了 500 血 5 人 也 50 也 A3-07AA 
30 500 3 卫 3f 20 TU 9 于 于 500 妈 5 也 50 刀 A4-02C 
50 300 3 50 5 十 匡 工 300 二 10 科 | 100 了 A4-01 吾 
30 500 刁 30 20 10 5 垃 工 500 人 5 租 50 了 A4-02C 
30 300 30 20 10 5 所 册 500 征 3 所 50 志 A4-02C 
30 500 了 3 31f 40 180 T0 5 王 工 500 芭 5 地 50 联 A4-01RB 
500 刀 30 20 10 5 拉 工 500 世 50 也 A4-02B 
30 500 卫 30 30 10 5 了 了 3500 地 5 握 350 年 A3-07A 
30 500 30 20 1I0 5 垃 了 500 荆 5 也 50 茵 A4-02C 
30 500 3 30 20 10 5 所 工 5080 鱼 5 弓 58 志 Ad4-020C 
30 500 刁 30 20 TI0 5 世 工 3500 3 所 30 匡 入 4-02C 
30 500 荆 38 20 10 3 地 工 500 拼 5 地 50 折 A4-02 也 
30 500 革 30 20 10 2 地 工 500 和 3 组 50 所 
30 500 卫 30 20 270 TI0 5 世 工 500 和 所 350 也 A4-02C 
30 500 卫 30 20 10 5 氏 工 500 耳 纪 50 吉 
30 500 并 30 20 270 10 弓 工 500 卫 引 了 50 纪 A4-02C 
30 500 荆 38 20 10 3 所 500 位 5 了 50 人 也 A4-02C 
30 500 皇 38 20 10 呈 垃 工 500 嫩 5 也 50 拉 A4-02C 
30 500 屏 30 20 10 3 也 耕 500 全 3 雪 530 壹 A4-02C 
30 500 荆 30 20 10 5 了 工 300 锯 5 如 50 雪 A4-02C 
30 500 了 30 40 180 10 3 地 工 500 荆 5 开 50 纪 A4-01B 
30 3500 卫 30 20 10 5 卫 工 500 za 5 世 50 坦 A4-02C 
500 荆 30 20 410 5 阻 工 300 茵 50 卫 A4-02B 29 
30 500 工 30 30 40 型 工 500 了 5 芋 50 伍 A3-07 太 30 
30 500 了 30 40 150 10 了 地 工 500 地 5 人 科 530 地 和 4-02C 31 
30 300 荆 30 | 30 T0 3 也 工 500 弓 引 二 350] 了 A3-07 信 32 
30 500 卫 38 20 10 3 世 工 500 卫 5 世 30 志 A4-02C 33 
30 300 卫 30 20 10 3 也 下 3080 地 5 王 50 人 A4-02C 34 
30 500 半 30 20 10 5 卫 于 500 王 5 卫 50 也 人 4-02C 35 
30 500 了 30 30 0 3 组 荆 500 鱼 5 拉 50 吉 太 3-07 和 人 36 
30 500 拉 30 20 10 5 II 王 3500 Ia 3 纪 50 志 A4-02C 37 
500 也 12 40 2 T00 刀 工 300 刀 10 了 年 | 100 人 也 A3-07A 38 
10 20 上 10 55 400 工 TI00 匡 900 王 500 志 50 世 | 500 锯 A3-07A 39 
10 20 县 I0 55 400 工 1003a 900 茵 500 垂 50 妈 | 500 匡 A3-07A 40 
140 20 届 10 55 400 工 | 100z 900 匡 500 切 50m | 500 了 二 A3-07A 4 
10 20 只 革 353 400 二 100 了 好 900 匡 500 纪 50 孔 | 500 志 AAA3-07A 42 
10 235 用 10 10 250 10 1 对 3 5 全 50 志 AAA4-02C 43 
10 | 500a 10 | 20 270 | 10 | 30m |141.5 1 10m | 100m A4-02C | 44 
10 500 2 1I0 20 270 ] I0 30 丘 工 500 伍 10 鱼 | 100 联 A4-02C 45 
500 生 I0 30 10 30 卫 300 鲁 纪 350 了 血 人 4-02B 46 
10 IT00 3 10 30 270 6 3 地 工 500 亿 5 和 50 征 A4-02C 47 
10 工 且 10 20 200 各 号 区 有 A4-02 卫 48 
10 160 10 20 200 折 3 王 A4-02 吾 49 
10 00 刁 10 38 和 5 名 工 300 如 5 匡 30 地 太 4-02 避 总 


亚 -597 


1. 低 颍 小 功 
1.4 姨 NPN 型 小 


mA TrEmaoroeitcrprrriryw-oyrr rr rmnerrrrorrrey inner onere om Er 


| 服 征 最 最 集 电 级 集 囊 极 发 射 极 
序 型 大 次 汪 
| 人 
- 壬 极 - 发 射 极 - 和 涛 要 
散 许 结 
萝 电 
率 率 流 温 者 穿 中 下 击 穿 弄 鞭 击 穿 昌 压 
和 六 CsR)ca0 六 (BR)CEO 六 (BR BEBO 
号 号 ca | 2 17 册 7cs Tc 了 EBD 
(家 ) ()| (A) | CC CA) | (7 8) CCY7) | (A) 
了 0 下 本 ES 
| | | 
1 3DG7A 509oa | 400M 106m 473 20 | 1008 415 | 100E 09 
2 3DG7A 500 妇 ， 1400 了 了 66 如 上 7 全 300 只 工 100 上 只 作 30 
3 | 3DG7A 500 和 100M 100 记 175 | 20 1300h 1 | 200 二 | 90 
| 4 3DG7A 5 二 | 400 100 了 ta 273 | 20 03 和 | 209B 和 | 1005 
S 3DG3B 5005a | 100M 5 也 | 600 据 20 | 100R 1 | 200h 4 100R 
6 3DG7A 500m | 100M 100 纠 473 | 2 | 100p 15 | 100P 4 108 
7 3BDG7A 500m | 100M 100 血 150 | 20 | 1008 1 | 100B 4 100 
8 3 邓 G7 人 500m | 100M 100 了 450 | 20 | 100m 15 | 100R 辽 1008 
9 3D G7 人 和 500 刀 | 100M TD00 如 150 | 20 | 100p 1 | 100 四 1008 
匠 3DG7A 500m | 100M 30m 1735 | 20 10 15 工 弓 8.5 | 40 
1 3DG7A 509 和 | 100M 100 血 150 | 20 | 100 1 | 1001 4 1008 
12 3DG052 500 钮 | 100M 10 | 10ma | 50 和 ma 175 20 | 1008 3 S0B 
把 3DG38C 508 包 | 100M 50 和 | 600 姻 30 | 1008 20 | 200h 了 100 
王 3 了 DG5B 500 和 如 | 100M 6 5zm | 100 和 m 175 | 45 | 1008 25 |] 100 S 100j 
5 3DG3C 500 和 | 100M 600 和 m 4175 | 30 | 100R 20 | 100R S 100R 
， 折 3DG5 召 500 也 | 100M 4100 了 地 150 | 435 | 100p 25 | 100k 引 100BR 
1 17 3DG5B s00 卫 | 100M 106 好 175 | 43 | 1008 25 | 100 了 400 妥 
| 18 3 了 DG7A 500aa | 100M 10 | 30a | 100m 150 | 和 | 1088 30 | 100R 4 100 
19 3DG053 300 也 | 100M 10 | 10m 上 绚 王 173 100 上 30 | 100 3 50h 
20 3DG054 500 血 | 100M 10 | 10 刀 | 50 和 175 100p 40 | 1098 3 50 共 
121|1 3DG7C 500 了 | 100M 100 皇 175 | 的 | 100》 45 | 100p 人 100 
| 22 3DG7C 3S00z | 100M 100 175 | 60 | 1008 和 | 1008 4 90 玉 
23 3BDG7B 580 妞 | 100M 10 | 30am | 100 生 150 | 60 | 1008 45 | 190 和 409 
241 3DG7B 500 垃 | 100M 10 | 30am | 100m 175 | 6 的 | 1068 45 | 1908 4 4008 
25 3DG7R 500i | 100M 100 血 175 | 60 | 1085 43 | 4100 4 1001 
26| 3DG7C 500a 1100M T100 舞 175 43 | 200 上 4 1008 
27 | 3DG78 500 寻 | 100M TI00zm 4175 | 60 | 1088 45 | 200 6.3 | 1008 
28| 3DG7C 500 了 | 100M | T00 媚 150 | 全 11008 45 | 100h 人 4 4190 
29 3DG7R 500m | 100M | 3700 150 | 60 | 100PR | 4 | 3400 4 1008 
30|1 3DG78 500 企 | 100M 30 175 60 | 区 忆 45 | 也 8.3 | 了 8 
| | 
31 | 3DG7C 300 色 | 100 了 | 1002 6 | 1008 | 全 1008 | 4 | 41008 
32 3 有 G7C 508 熏 | 100M | 100z 175 | 60 100 | 全 | 1008 4 100R 
33 | 3DG7BP 500 王 | 100M | 100m | 175| 60 | 400 45 | 1008 4 100 
34 | 3DG7C 3560 夫 | 400 | 100 了 150 | 60 | 1088 全 1 1008 4 100 
35 3DG7D 500 卫 | 100M 100m | 315 | 的 | 100p 453 | 2900 弛 1490 电 
36 3DG7D 500@a | 100M 100mm 150 | 60 | 1008 45 | 190 电 5 100R 
37 3DG7C | 500aa | 100MM 提 | 30m | 100 舞 17S 43 | 1008 4 100 只 
38 3S32A | 500m | 100M 175 | 1486 | 100h 60 30 了 7 100R 
39 3DG170PE 1500 卫 | 100M 了 5 鱼 | 50 昌 41735 | 6 的 | 100 只 60 | 00 5 409 愉 
40 3DG14170R | 500a | 190M 10 5 乌 | 50m | 175|1 0 |100p 60 记 纯 100 
4 3DG17DE | 5005 | 100M | 史 弓 178 | 的 | 1008 从 | 4008 号 100 电 
42 | 3DG170E | 500a | 100M 引 王 6 | 109p 60 | 100 100R 
43 3DG470PR | 500m | 100M 50 王 4175 | 60 | 109 60 荆 王 1008 
44| 3DG170E | 500m | 100M 50 王 3735 | 60 | 1008 60 | 1008 与 409 
45 3DG05G 500m | 400M 了 0 | 切 于 | 50a 175 6 | 4900 3 50 有 
| 姑 | 3DG470R | so0m | 100M 10za | 5350 6 | 0 | 5 | ion 
1 47 3DS470F | 500m | 100M 50 全 173 | 6 6 | 5 
148| 3DGI7OH 1 500m | 100M 10 S 坦 | 30 得 173 1 60 | 100 60 Ta 1 3 100R 
] 49 3 和 170B 500m 1100M 10 5 妇 | 50 甸 150 | 60 | 100P 6 | 400B | 100p 
5 3DG7 世 500 组 IT00 庆 108 和 于 5 8 100 臣 6 1608 3 | 3008 
人 _ 本 几 | | 
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功率 极 
二 L。 ee 
和 集 电极 | 集 电 执 电 流 前 记 和 到 
于 
- 基 极 - 发 射 极 向 
放 大 
反 阿 截 疆 反 向 截止 正 
7cso | res | 7 cEO | Jrcg 放 F 矿 cP Tc |Fsgs FcEs | 了 7B Tc 训 本 
人 叶 
(A) | (V) | CA) | yy | mina max | (VCA | OOv | ov CA | CA) 
500aa 10 500 荆 10 30 10 30 卫 工 .3 划 10 饵 | 100 颈 A4-02C 工 
S00 恒 了 10 500 3 10 20 10 30 蕊 】 500 二 5 匡 50 卫 A4-02C 2 
500 站 10 500 卫 10 20 10 30 巧 工 .5 10 志 | 100 了 二 A4-020C 3 
1003 410 1003 10 20 也 30 了 人 0. 10za | 100 孟 Ad4-020C 4 
工具 10 2 王 菇 A4-02 避 5 
500 工 10 500 卫 10 20 10 30 二 10 志 | TI00 绒 及 4-02 了 B 6 
500 了 10 | 500a 10 20 10 30 皇 1.5 10m | 100am 有 A4-02 了 了 
500 10 500 3 10 38 5 也 了 300 5 垃 50 纪 A4-020 8 
500 皇 10 500 瑟 10 40 10 30 了 如 1.5 10 匀 | 100 匡 A4-02C 9 
工艺 10 工 10 20 了 0 30 匡 工 .2 000 对 30m | 300 卫 Ad-02C 10 
500 2 410 500 工 T0 25 10 30U 缮 芋 :3 TI0 刀 | 100 卫 A4-02C 4 
3 扒 10 25 瞩 T0 开 250 10 1T0 匡 3 5 匡 S0 Za A4-02C 12 
工 攻 10 20 6 5 地 A4-028B 13 
I03a 410 103a 1T0 30 270 6 5 班 工 500 tn 呈 卫 50 志 A4-02C 14 
500 刁 10 工具 I0 20 200 0 导 所 A4-02 卫 5 
10 了 10 410 习 10 30 1 5 二 工 300 卫 5 锯 50 人 弓 A4-02C 16 
10 40 303 TI0 20 200 0 5 吉 A4-02 卫 17 
100 10 200 了 10 30 10 30 纪 1 300 二 引 雪 30 二 A3-07 入 18 
5 此 10 235 了 用 10 10 250 10 410 地 3 5 匡 50 乌 A4-02C 19 
号 10 25 必 10 TI0 250 了 Z0 10 姬 | 3 5 世 350 所 A4-02C 28 
100 了 3 10 1003a 10 20 270 10 30 世 T.5 10 刀 | 1009a A4-02C 21 
100 2 1I0 100 了 3 10 20 270 J 30 功 工 500 血 410 年 | 100 卫 A4-02C 22 
100 3 10 2003a 10 39 10 30 组 了 500 芭 5 姻 350 功 A3-07A 23 
1003 10 200 卫 10 30 10 30 了 工 500 血 引 弓 50 卫 人 4-02 甩 24 
20 10 J00 3 10 20 了 30 耳 工 500 生 5 如 50 卫 A4-02C 25 
T00 如 10 100 aa 10 20 和 30 弓 .5 10 卫 | 100 联 A4-02C 
100 了 10 100 an 10 2 二 30 卫 0.8 10 妈 | 100 卫 A4-02C 
100 联 10 100 为 10 30 6 5 二 工 300 据 5 所 50 匡 A4-02C 
1003a 0 100 匡 10 40 10 30 拭 1.5 10 志 | 100 枉 A4-02C 
工具 10 工具 10 20 IT0 30 芋 于 :了 600 到 30 志 | 300 血 A4-02C 
100 荆 5300 10 23 10 30 丁 1.5 10 包 | 100 了 A4-02C 
100 开 10 100a 10 30 10 30 志 工 .5 工 JI0 生 | 100 饶 A4-02C 
4100 殿 10 T00 aa 10 20 10 30 艺 .5 10 刀 | 100 如 A4-023 
100 J10 1003 10 20 10 30 二 1.5 10 刀 | 100 匡 A4-02 卫 
T100 荆 10 100a 10 20 10 30 卫 工 500 匡 纪 50 功 A4-02C 
100 卫 1 100an 10 30 200 10 30 工 .5 10 了 im | 100 如 A4-020C 
100 za 10 30 10 30 卫 300 匡 5 雪 50 志 人 太 4-02 品 
100 荆 50 IT.1 1 200 血 15 刀 | 150 了 和 A4-01B 
100 愤 30 500 aa 30 20 10 5 了 工 500 匡 5 刀 50 和 
TI003 30 500 az 30 20 270 10 5 雪 工 5f0f 耳 5 据 30 红 A4-02C 
100 屏 30 | 500 30 20 TI0 5 志 工 500 5m | 50mm A4-02B 
100 了 30 500 30 20 10 5 雪 工 500 子 呈 王 50 级 A4-02C 
1003 30 500 荆 30 20 40 号 Ia 工 500 了 地 5 刀 50 二 A4-02C 
100 王 30 500 30 20 I0 5 得 工 500 世 5 也 50 耳 A4-02C 
号 具 10 25 必 10 . 1I0 250 10 10 弓 3 5 葬 50 缮 A4-02C 
500 za 30 20 10 5 二 工 500 垃 50 年 有 A4-023 
100 卫 30 500 1 30 20 I0 3 二 工 500 她 9 细 50 和 A4-02C 
100 卫 30 500 3 30 20 0 位 荆 500ta 5 种 30 z 有 A4-02C 
100 站 3 500 卫 30 30 10 引 媚 工 500 纪 S 拉 | 50 摆 A3-07A 
100 工 也 00 aa 10 40 150 T0 30 伍 工 .3 500 芋 5 扩 5D0 二 上 4-02 忆 


一 一 -==*ecromrrem 


全 
如 


2 人 Ci 


虹 尖 
沪 


21 | 3DG1701 
22 | 3DG1701 
23 | 3DG170 玉 . 
24 | 3DG14701T 
25 | 3DG141701 


26 | 3D 扣 170 及 
27 | 3DG1470 及 
28 | 3DG170 孔 
29 | 3DG170 了 
30 | 3DG1705 


31 | 3DG170 了 
32 | 3DG170 了 
33 | 3DG1701， 
34 | 3DGI170L 
35 | 3DG170 了 


36 | 3DG170 了 
37 | 3DG170 了 
38 | 3DG170L 
39 | 3DG170j 
40 | 3DG170M 


3DG170M 
3DG170M 
3DG170N 
3DG170N 
3DG170N 


3 了 TD G051 
3 有 JrG052 
3DG261 
3D G053 


3DG170A-N 


120 浊 


0 


10 


10 
10 


10 


10 
10 
10 
1410 


5 纪 
5 地 


5 
5 了 


5 0 


5 红 


5 全 
5 地 


5 志 


与 了 
引 坦 
5 匀 


5 了 


了 JU 
() 


75 
175 
175 
工 75 
150 


1. 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
集 电 执 集 电 极 发 射 极 
- 藏 极 - 发 射 极 -~- 惹 极 
击 穿 电压 击 穿 电压 击 窜 电压 
矿 (BR)CBO 矿 (BR)CEO 六 (BR) EDO 
了 cz Tc 也 
《V) (A) (V) 《人 ) 《Y) 《及 ) 
140 TI00 上 80 30 志 7 100 上 
100 TI00 吧 100 100 9 100 必 
100 1005 100 了 人 血 5 1T00 此 
100 100 5 
100 了 00 上 吕 4100 100 六 5 10 有 
100 100 太 100 工 也 5 T0 攻 
100 100 忆 ， 100 100 册 号 100 忆 
TI00 100 下 1I00 100 纪 和 100 用 
100 100 TI00 100 9 100 此 
140 100 开 440 100 只 3 100 R 
140 100 忆 140 .| 100 T00 只 
140 140 5 
140 100 忆 4140 | 纪 5 100 hh 
140 100 1 140 二 也 5 100 及 
140 了 00 开 140 100 5 100 攻 
140 了 00 攻 T40 工地 3 1T00 
140 400 了 140 00 只 5 100 有 
J40 100E 140 100 县 3 100 只 
180 IT00 180 T00 具 5 100 册 
180 100 只 180 工 也 5 100 
180 300 用 T80 100 2 100 只 
180 4T00 忆 180 100 只 5 100 有 
180 T00 刀 80 100 几 5 100 
4180 180 5 
180 T00 站 180 也 3 10 全 尿 
180 100p 180 了 二 3 TO00 史 
180 100 必 180 T00 5 100 
220 220 5 
220 220 9 
220 了 00 忆 220 了 0U 贞 5 T00 只 
220 工 00 有 220 100 5 100 
220 T00 忆 22 工 匡 5 工 0 苇 
220 00 及 2210 工科 5 100 8 
220 T00 具 221 100 只 5 100 有 
220 IT00 220 100 上 只 号 100 必 
220 IT00R 220 JT00 巧 5 100 电 
220 TO00 220 荆 班 号 T60 及 
220 TI00 220 100 上 5 100 纪 
240 1004 220 100 只 5 100 几 
260 100 260 100 只 于 100 只 
260 100 260 工 联 5 00 只 
260 100 忆 2600 100 了 有 节 100 只 
300 TI00 300 100 几 了 T00 贞 
300 100 300 了 所 3 100 忆 
300 TI00h 300 T00 几 3 1900 片 
300 00 世 300 100 只 号 100 员 
10 100 也 3 100 用 
20 了 00 共 3 50 及 
40 00 芭 20 | 100n 5 4100 只 
30 100 六 3 S0 


二 已 
功 三 极 管 
集 极 集 电 极 也 流 
- 疏 极 - 发 射 极 
放 大 
反 向 截止 反 疝 规 上 
电 流 晶 流 系 数 
Tcso | 大 cp | egG | 7CB 用 PE Fc 
(A) (V) (A) (Y) | ntin Ta 怀 (V》 
TI003 50 
T00 于 30 5S00 3 30 20 10 
100 3 30 500 皇 30 20 270 1 
100 了 30 50OD 卫 引 20 IT0 
TI003 30 S003 30 30 T0 
100 刁 30 500 工 号 20 10 
100 卫 30 500 了 30 20 10 
二 00 卫 30 5S00 3 30 20 J10 
T00 姐 30 500 愤 30 20 10 
100 芋 30 500 了 3 30 20 10 
100 县 30 500 卫 30 20 10 
10O0 卫 30 500 六 30 20 10 
100 如 30 500aa 30 20 2710 10 
100 也 30 500 如 30 20 10 
100 工 30 500 了 30 30 410 
T00 工 30 3500 生 30 20 10 
了 00 荆 30 500 工 30 20 T0 
00 荆 30 500 工 30 20 10 
100 荆 30 500 工 30 20 T0 
了 00 皇 30 500 了 30 20 JT0 
100 并 30 3500 荆 30 艺 10 
100 芋 30 500 卫 30 20 10 
100 了 30 500 于 30 20 10 
100 于 30 500 芋 30 20 10 
100 了 2 30 | 5003 30 20 270 10 
100 工 30 | 500a 30 | 20 410 
100 3 30 500 芋 30 30 10 
T00 3 30 500 卫 30 20 10 
T100 并 30 5003 30 20 10 
1003 30 500 工 30 40 180 10 
1003 30 3S00 了 30 20 10 
1003a 30 500 联 30 20 270 10 
100a 30 500 3 30 20 10 
1003 30 SO00 荆 30 30 10 
100 壮 30 5S00 3 30 20 1410 
100 3 30 500 30 20 10 
T00 了 3 30 50D 3 3 20 10 
1003 30 S00 卫 30 20 10 
T00 了 30 500 翌 30 40 159 10 
100 工 30 500 卫 30 30 10 
100 30 | 5003 30 20 10 
100 屏 30 500 习 30 20 10 
1003 30 500 卫 30 20 10 
1003 30U 5890 卫 30 20 10 
100 30 S00 卫 30 30 10 
000 30 300 卫 30 30 10 
5 以 10 25 上肢 10 20 180 10 
号 只 1T0 25 吃 10 20 80 10 
1002 双 D 00 恒 20 40 400 工 
了 0 419 25 愉 10 20 180 10 


3 二 


J0 耳 


100 细 
10 严 


卢 产 上 站 户 关 天 请 睛 挛 


卢 一 刁 帮 一 


书本 让 关 产 FF 上 环 关上 


rasrareseeatorenec 


外 序 


讶 
几 


馅 利 
瞧 降 
广 cES | 7 Zec 
(yy》 (从 ) (A》 | 
200 所 150 | 150 王 
200 卫 5 如 30 志 
500 Ta 1 50 刀 
300 症 过 350 组 
500 了 芋 珀 30 
500 理 号 珀 30 钙 
500 切 5 纪 50 姻 
500 二 3 下 50 年 
500 王 3 了 30 和 
500 取 5 人世 50 全 
500 二 5 50 志 
500 二 5 纪 50 志 
50 亿 于 5 也 30 取 
500 也 5 外 50 也 
500 了 II 350 垃 
500 姻 位 50 弓 
500 了 切 5 纪 “ 3S0 1 
500 坦 SI 50 二 
500 了 血 5 二 50 坦 
500 细 5 王 50 匡 
500 也 5 王 50 十 
500 王 5 了 50 纪 
500 乌 3 Ia 530 地 
50f 3 5 也 50 匡 
500 征 5 匡 50 再 
500 二 S 50 也 
500 基 5 30 志 
500 全 5 开 50 
500 世 53 垃 50 也 
500 9 9 茵 30 名 
500 也 5 了 S0 垃 
S00 9 5 匡 50 芭 
3500 匡 5 地 350 人 
500 3 II 50 阻 
500 刁 5 级 50 匡 
500 各 5 鱼 50 垃 
300 钙 5 地 50 志 
500 钙 3 匡 50 拭 
500 年 5 匀 50 了 
500 细 3 卫 50 
500 王 5 红 50 切 
500 所 5 艺 50 地 
500 纠 5 所 50 包 
500 联 35 匡 50 组 
500 印 5 王 50 包 
500 了 S 二 350 地 
3 5 世 50 嫌 
3 $ 疆 5011 
400 了 垩 S 证 50 
3 级 5S0 囊 


全 
所 
冯 
人 
基站 mh 


了 

4-020 了 J2 

人 A4-02C 了 3 
A4-02C 了 4 
A3-07A 1 
人 A4-020C 了 
A4-02B 了 7 
A4-02C 18 
A4-02 如 19 
A4-02C 20 
A4-02C 2 
22 

A4-02C 23 
A4-02C 24 
A4-020C 25 
人 4-02C 26 
A3-07AA 27 
有 A4-02C 28 
人 4-02C 29 
A4-01B 30 
31 

有 4-02C 32 
及 4-020C 33 
A3-07A 34 
人 4-02LK 35 
A4-02 也 36 
和 4-020C 37 
A4-02C 38 
A4-02C 39 
和 3-07A. 40 
A4-02C 41 
A4-02C 42 
人 A4-02C 43 
A4-02C 44 
A3-07A 45 
A4-02C 46 
A4-02C 47 
人 A4-020C 48 
有 3-07 卫 49 
A4-02C 30 


县 特 最 集 电极 | 发 射 报 
序 型 大 大 
耗 多 
~ 内 革 击 二 到 
由 汪 发 射 极 基 极 
芒 上 
率 频 率 流 温 击 察 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 
二 F(BR)CBO 六 (BR)CEO 广 (BR) BEBO 
cy 六 |Fcegjyc | cx |7Trw 7 5 六 
1 ( 丽 ) | (Hz) | (CCVY)| (A) (A) | | CA VCA COVD) | (OA) 
| _ 风光 | | _ | 是 
| 
1 3DG054 500i | 120M | 10 | 10m | 50m | 3175 40 | 100k ] 3 50R 
2 3DG1208 |500m | 120M 100am | 15 | 的 | 100 45 | 100h 4 100j 
3 3DG4121B | 500m | 120M 100m | 175 | 60 | 3100 45 | 100n 4 100R 
4 3DG2274 | 500m | 120M 500m | 125 | 60 50 | 100n 5 
5 3DG055 500m | 120M 10 | 10m | 50m | 4175 60 | 100 3 50 具 
6 3DG056 500 如 “| 120M 10 | 10m | 50m | 175 80 | 160h 3 50 有 
7 3DG057 500 如 | 120M 10 | 10m | 50m | 175 100 | 100h 1 3 50 电 
8 3DG121IM | 500m | 150M 10 | 30m | Im |4175 | 30 |100n 20 | 100k 4 100 且 
9 3DG120A | 500m | 150M 100 缮 175 40 | 100 上 30 | 100u 4 100 恨 
10 3DG120A 1 500m | 150M 1l00m | 4175 | 40 1100 30 | 100h 4 100R 
I1| 3DG120A | 500a | 150M 100m |175 | 40 | 100n 30 | 100p 4 100 呈 
12 | 3DG120A | 500ia | 150M 100m |3475 | 40 | 100n 30 | 100 4 100 
13 | 3DG120C | 500m | 150M 100m |3475 | 40 | 100 30 | 100n 4 100 
14| 3DG121 500z | 150M | 100m | 150 | 40 |; 3100 30 | 4100h 4 100 电 
15 3DGI21A | 500m | 150M 100m | 175 | 40 | 100n 30 | 100 4 100h 
16| 3DG4121A |」500am | 150M 100m |475 | 40 | 100n 30 | 1008 4 100 
17 3DG121A | 500m | 150M 100m |4175 | 40 | 10p 30 | 100p 6.3 | 100 
118| 3DG121A | 500m | 150M 100i | 3175 | 40 | 1008 30 | 100p 4 100 上 
19| 3DG1l21A | 500m | 150M 100m |475 | 40 | 100n 30 | 100 4 100 用 
20 3DG121A | 500m | 150M | 100m | 45 | 40 | 100p 30 | 100k | 4 100 
21|1 3DG4121A |500m | 4150M 100mm 40 | 100n 30 | 100h 4 100 必 
22| 3DG121A | 500aa | 150M 100m |475 | 40 | 3100 30 | 400m 4 100 
23 3DG121A | 500m | 150M 100m |145 | 40 |100p 30 | 100R 4 100 下 
24| 3DG121A |500m | 150M 100m | 4275 | 40 | 100p 30 | 100h 4 T100A 
25 3DG1421A | 500 血 | 150M 100m |375 | 40 | 100g 30 | 100n 4 100h 
26 3DG121A | 500m | 150M 100m |415 | 40 | 3100 30 | 100n 4 100 
27 3DG121A | 500m | 150M 100m |475 | 40 |100F 30 | 100h 4 1008 
28| 3DG121A | 500 如 | 1450M 100m 115 | 40 |3100u 30 | 100g 4 100 具 
29 3DG121A | 500m | 3450M 100m | 175 | 40 | 100 30 | 100n 4 100 
30 | 3DG121A 1 500m 4150M 100m |4735 | 40 | 100 30 | 100n 4 100h 
3f | 3DG121A |1500m | 1SOM | 100m |475 | 40 | 1400 30 | 100h 4 100 
32 | 3DG7A 500m | 150M 100ta 40 | 100 30 | 100x 4 100 
33 | 3DG120 500z | 150M 100m | 450 | 40 | 100 30 | 100n 4 400 
341 3DG120A | 500z | 150M 100m |3475 | 40 | 400 30 | 100 4 100 
35 3DG120A | 500m | 150M 100m | 4175 | 40 1300p 30 | 100h 6.5 | 100h 
36| 3DG120A |500m | 150M 100m | 415 | 40 |100p 30 | 100 上 只 4 100 
37 3DG120A | 500m | 150M 100m |475 | 40 | 100R 30 | 1008 4 00 履 
38 | 3DG120A | 500m | 150M 100 姻 40 | 1004 30 | 1008 4 100 上 
39 3DG120A | 500m | 150M 100m |4175 | 40 1100 30 | 100p 4 100 上 
40 DG1959 | 500m | 150M 6 |20m |500ma |3185 | 35 | 100n 30 | 100h 6 100 必 
41| 3DG120A | 500m | 150M 10 |30m | 100m |43 | 40 | 100 30 | 100 4 100 上 
42 | 3DG120A | 500m | 150M 10 |30m |3100m |3150 | 40 |100p 30 | 100p 4 100 玫 
43 3DG120A | 500m | 150M 100m | 1475 | 40 30 4 
,44| 3DG121A | 500 也 | 150M 10 130m | 100m | 475 | 40 | 200 30 | 100h 4 100 上 及 
45 3DG121A 500 蕊 150M 100 联 4175 40 30 本 
46|1 3DGI121A | 500m | 150M 10 |30m |100m |1410 | 40 | 100R 30 | 100k 4 400 上 
47 3DG120A 500 陡 450 10 30 刀 | 100 175 40 100R 30 100 才 100 上 应 
48| 3DG121A |， 500m | 4150M 10 | 30m | 100m |175 | 40 | 31860R 30 | 100h 4 100 上 
49 3DG121A | 500m | 150M 10 |30m |100om |475 | 40 |100n 30 | 4100n 4 100 正 
50 3DG548 500 了 | 150M 5 |3i0om | 200m | 150 30 | 50h 5 30 并 
| 


下 -602 


功 率 极 管 
集 极 集 电 极 电 流 前 饮 和 训 
极 ~* 发 射 极 向 
放 大 
止 | 反 疝 鹤 止 压 
流 电 流 系 数 休 压 陈 
太 cp 1 epgo | Frce RFE 六 cP Zc 矿 BES Frcgs | 78 Tc 
〈 立 ) (Ay》 《V) | zi ta (YY ) (A》 《了 ) (V) (A) (由 ) 
10 25 10 20 180 10 10 如 3 5 如 | 50 菩 A4-02C 
10 10 习 10 40 180 10 30z 1 500t 5 也 | 50 科 A4-02 了 
10 |] 2002 10 40 180 10 30 姻 1 500n 5 | 50 十 Ad4-02B 
10 70 700 5 50 如 1.1 A3-07A 
10 25 10 20 180 410 10 了 3 5 联 | 50 血 A4-026C 
10 25 10 20 180 10 10 茵 3 5za | 5S0m A4-02C 
10 25 只 10 20 180 10 10 刀 3 5 | 50m A4-02C 
10 了 10 25 270 10 30m 1 500 血 5 了 | 50 血 
10 103a 10 30 10 30 血 1 500mm 纪 | 50 也 A4-02 了 
10 T0a 10 25 270 10 30 姻 工 500 如 5 | 50m A4-02C 
10 10 40 40 10 30 血 1 500 如 Sm | 50 A4-02B 了 
10 10a 10 25 270 10 30 了 ma 1 500a 5 志 | 50 和 A4-02B 12 
10 10aa 10 30 40 30 好 1 500m 5 刀 | 50 癸 A4-02B 13 
10 | 100a 10 30 10 30 姻 1 500 如 5 芭 | 50 和 a A4-02C | 14 
10 | 1003 10 30 10 30 姻 了 500m 5zm | 50 血 A4-02C 15 
10 | 200a 10 30 | 10 30 姻 1 500 细 5 | 50mm Ad4-02C 1 T6 
10 | 100a 10 30 10 30 姻 800 和 ma | 100m 5m | 50m A4-02C 17 
10 | 200a 10 30 150 TI0 30 姻 工 500 科 5 蕊 | 50ma A4-02C 18 
10 | 200a 10 40 180 10 30m | 1 500 5 地 | 50 和 A4-02C | 19 
1I0 | 200a 10 25 270 10 30 联 了 500z 5 芋 | 50am A4-02C | 20 
10 | 200a 10 30 10 30 如 I 500za 5 志 | 50 A4-02C 十 21 
20 |」200n 10 30 10 30 搓 工 500m 5z | 50m A4-02C | 22 
10 | 200a 10 25 10 30 了 和 四 500tn 5 | 50m A4-02C | 23 
10 | 200a 10 25 270 10 30 纪 工 500z Sm | 50m A4-02D | 24 
10 | 200a 10 40 10 30 了 ta 了 500 5zm | 50m A4-02C | 25 
10 | 200a 10 40 180 10 30 握 4 500z |] 5ma | 50m A4-02B 26 
10 | 2003 10 25 10 30 了 1 500 弓 5 垃 | 50 和 A4-02 了 8 27 
40 | 200a 10 30 10 30ima 1 500 如 5zm | 50m A4-02B 28 
10 | 200a 10 25 270 10 30 匡 1 500 和 5 了 ma | 50 A4-02 了 29 
10 | 200a | 10 40 10 30 了 和 了 500 了 荆 5am | 50mm A4-02B 30 
10 |200a 。 4340 30 10 30 如 工 500 了 za 5 也 | 50 血 A4-0I 了 8 31 
10 | 200a :加 40 10 30 1 500 5m | 5350 了 A4-023 32 
10 103 10 30 10 30m 1 500 姻 5 纪 | 50 和 33 
10 10 半 10 30 10 30 了 za 工 500 阵 5 | 50 严 4A4-02C | 34 
10 I0a 4 40 30 10 30 科 800 如 | 100 押 5mE | 50 血 A4-02C | .35 
10 10a | 210 40 180 10 30 菩 1 500 了 5 也 | 50 如 A4-02C | 36 
10 10a 10 25 270 10 30 症 间 500 了 5 科 | 50m A4-02C 37 
10 103 10 30 10 30 和 工 500 荆 5 纪 | 50z A4-02C 38 
10 10a 10 30 10 30 媚 1 500 了 za 5 姻 | 50z A4-02C 39 
10 | 100a 10 55 400 工 30 如 300zm | 410am | 100 生 A3-07A | 40 
410 10a 10 40 180 10 30z 500 了 ma 5 和 | 50 姻 A4-02C 」 41 
10 10a 10 30 10 30zm 500z 5 绊 | 50 了 A3-07A ] 42 
10 10a 10 30 10 30 刀 500 血 5 也 | 50am A4-013B 43 
10 | 100a 10 40 180 10 30 500m Sm | 50 姻 A4-02C | 44 
10 | 200 衬 10 25 10 30mm 500 如 5 王 | 50 姻 A4-02C | 45 


180 10 30 了 500 卫 3 全 30 地 A4-02C 48 
270 10 30 了 500 志 5 到 50 匡 A4-02 召 49 
800 S 2 了 830 纽 500 也 10.5 血 10m A3-07A 50 


1 
工 
工 
工 
工 
10 30 匡 工 500 王 5 芋 | 50 全 A3-07A |146 
10 10 革 10 40 180 10 30 刀 工 500 妇 5 组 | 30 据 A4-02C 47 
工 
| 0 
| 


代 


导 虽 N 忆 Wi 上 | 


上 
ii 彤 


]4 
工 S 


< 汕 


3DG9013 

3DG120A 
3DG120AA 
3DG120A 
3DG121A 


3 也 G1959 
G50 
3DG549 


3DGI1203 
3DG1203 


3DGi20B 
3DG4120D 
3DG1213B 
3LG121 
3DG1218 


3DG1218 
3DGI21B 


3DG1213 
3DG1213 


3DG121B 
3DG121B 
3DG12138 
3DG1213 
3 有 也 G1213 


3DG1213 
3DG121B8 
3DG14213B 
3DG1213 
3DG121D 


3DG120 了 B 
3DG121BH 
3DG1203 
3DG120B 
3DGT20B 


3DGTfT20 了 
3DG14213 
3DG1l218 
3 了 D 各 IT21 尹 
3DG7B 


3DG120B 
3DG120B 
3 了 DG120 昌 
3DG120B 
3DG120B 


3DG120B 
3DG120B 
3DG120B 
3DG120B 
3DG1218 
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3DG1213 


最 释 征 最 
大 大 
耗 多 
区 许 
功 也 
率 站 束 流 
cay 三 广 cg | 7c 了 ci 
《本 ) 《Htzy》 (VY) | (和 A) (有 A) 
三 | 
500 症 150M 10 | 30 如 | 150 姻 
500 细 150M 10 30 蔚 | 100 耳 
500 了 150M 10 30 刀 | 100 了 如 
500 茵 150M 10 30m | 100m 
500 纪 150M 10 30 刀 | 1400 他 
500 握 1T50M 6 20 坦 | 500 姻 
500 了 好 TI50 于 6 20 握 | 3500 所 
500 联 150M 5 10 | 200 卫 
500 丘 150M T00 严 
5002 150M 100 姻 
500 垃 150M 了 00 荆 
500 了 150M 100 生 
300 纪 150M 100 卫 
500 缮 150M T00 刀 
500 缮 150M T00 妃 
500 菩 150M T00 刀 
500 150M 00 如 
500 了 150 计 100 了 
500 茵 150M 100 扭 
500 折 150M T00 如 
500 阅 150M 100za 
500 刀 150M TI00 了 
500 细 150M 100 锯 
500 荆 150M 100 姻 
500 拉 150M T00 姻 
500 圈 150M T00 匡 
500 刀 150M 100 所 
500 了 150M 100 王 
500 血 150M 100 舌 
500 加 150M 100 纪 
500 押 150M 10 30z | 100zm 
500 陪 150M 10 30zm | 100 和 
500 地 150M 10 30 握 | 100tm 
500 印 150M 100 缮 
501 血 150M 10 30 科 | 100m 
500 据 150M 10 30 | 100m 
500 地 150M 10 30f | 100zm 
500a 150M 1T00a 
500 了 150M 10 30 织 | 100 问 
500m 150M 100za 
500 了 150M 100 钙 
500 人 150M 100 垢 
500 加 150M 100 生 
500 韦 150M 100t 
500 位 150M 100 如 
500 锯 150M 10 30 乌 | 1002a 
5003m 150M 10 30 锯 | 100 细 
508m 150M 100 了 m 
508mma 150M 10 30 生 | 100 姻 
3500 匡 150M 10 30 | 100 了 9 


最 电极 
高 
基 极 
个 
漏 击 窗 电 肘 
广 (BR)CBO 
了 TU 1/ 
(DO)》 | (V) (A) 


150 40 | 100k 
40 | 100p 


175 40 | 100h 
150 35 | 100& 


6 100 
475 60 | 1008 


175 60 | 1068 
175 60 | 100 具 
175 60 | 100R 
173 00 100 
175 60 | 100 


175 60 | 100h 
1735 的 | 100p 
175 60 | 4100R 
175 60 | 100hk 
60 | 1008 


1735 60 100 愉 
175 60 100 届 
175 60 100 
175 6 100 
T73 60 100 避 


T73 60 T00 
1735 00 了 00 
1735 60 100 有 
1735 60 | 100 只 
175 00 100U 


175 00 | 100h 
75 00 | 100R 


1735 60 

175 060 90 上 

150 600 

175 60 4100 用 

4173 00 

T50 060 00 上 
60 100 


T75 60 | 100R 
175 60 | 100R 
475 60 | 100R 
175 60 | 100 只 
173 60 | 100h 


60 100 员 


了 75 60 | 100 
175 60 | 1005 
175 60 | 100u 


频 
集 电 改 
- 发 射 极 
起 穿 忠 压 
六 (3R)CEO 
4Zc 
(V) (A) 
20 100 上 只 
30 T00 愉 
30 100 只 
30 1008 
30 100 愉 
30 T100 恨 
30 
30 50 其 
45 10f0 虽 
45 100 
49 100 愉 
45 100 愉 
45 100 此 
45 00 并 
45 100 只 
45 100 了 及 
45 1T00 贞 
45 100R 
45 T00 届 
45 了 T00 愉 
45 T00 贞 
45 T00 了 
45 100 吕 
45 100 
45 TI00 只 
45 00 必 
45 二 00 有 
45 100 上 及 
45 T00 必 
45 100 几 
45 T00 几 
43 100 有 
45 100 
45 
435 00 BR 
45 
45 100 
4595 
45 100 只 
45 1890n 
45 100n 
45 100 电 
45 100 且 
45 100 纪 
45 100m 
才 5 100 有 mr 
45 100 
45 100 上 h 
攻 5 
45 


100 业 
100 只 


心 人 全 心 姑 居 人 信安 人 信人 王 请 姑 心 居 上 请 请 全 公会 公公 上 必修 了 天 


经 全 会 公公 心 亿 性 人 全 取信 人 CGO 了 全 人 六 但 


(Y) 


CATL 


功 


发 射 要 


基 报 


六 (BR)BBO 


3 | 本 
率 三 极 管 
功率 三 极 管 
集 电 援 集 电 极 电 流 前 饮 
- 基 极 - 发 射 概 所 
放 大 
反问 帘 正 反 向 鹤 止 正 
中 流 电 流 系 数 了 距 压 
Tecso | Frcp | 7cpo | ce PRFE 矿 cz 7c 矿 BES 六 cgs 
(有 A) (V) (A) (YY) | mija taax (Y) [和 瓜 ) (Y ) 《Y》 
100 3 10 100 荆 10 40 270 10 30 扎 1.2 600 缮 
0 屏 10 0 卫 10 30 10 30 匡 工 500 血 
103 10 TO 了 10 30 10 30 伺 工 500 纪 
10 愤 30 30 10 30 卫 500 节 
100a 10 200 3 10 30 10 30 阵 工 500 也 
1003 35 工具 30 40 400 工 100 卫 250 茵 
工 内 30 70 400 工 T100 了 250 征 
15 怀 30 180 800 总 人 租 830 妃 200z |10 
10 卫 10 10 荆 10 30 10 30 了 工 500 卫 
10 10 10 荆 10 30 10 30 姻 下 500a 
103 10 10 了 10 25 270 10 30 妞 工 500 握 
10 卫 10 10 习 10 3 10 30 了 ma 工 500 了 
100a 10 200 3 10 30 10 30 人 了 工 500 了 妇 
100 丑 10 100 IT0 30 10 30 世 800 如 100 刀 
100 半 10 200 工 10 40 410 30 了 ma 工 500 了 
100a 10 100 并 10 30 10 30 了 如 工 500 严 
100 10 200 屏 1I0 30 150 10 30 匡 工 500 撕 
100a 10 200 屏 10 [0 180 1T0 30 邱 工 500 刀 
100 屏 10 200 愤 10 25 270 TI0 310 工 S00 刀 
T100 工 了 功 200 10 30 10 30 证 500 匡 
1003 10 200 10 30 10 30 人 垂 工 500 匡 
1T00 荆 10 200 屏 10 25 10 30 亚 革 500 了 
100z 10 200 3 10 40 10 30 亚 工 500 了 匡 
100 卫 10 200 并 10 25 270 1I10 30 卫 工 500 绒 
100 荆 纪 200 10 40 80 10 30m 了 500 荆 
100 10 2003 10 25 10 30 刀 工 500 所 
100 荆 10 200 10 30 15 30 饶 工 500m 
1003 10 200 工 40 40 10 30 血 工 500 联 
T00 10 200 工 10 30 10 30 所 工 500 所 
1083a 10 2003 10 30 10 30 纪 工 500 了 1 
10 荆 10 30 10 30 刀 500 廿 
100 1410 200 研 10 30 10 30 茵 工 500 专 
103 10 10 卫 T10 40 18f0 10 30 弓 工 500 了 荆 
10 工 TI0 0 刁 T10 30 了 0 30 所 工 500 拆 
103 1T0 10 刁 T0 30 10 30 伍 工 500 了 匡 
T0 3 10 103 10 30 扣 30 纪 工 500 血 
100 工 10 00 拼 10 40 1) 180 10 30 和 m 工 3500 地 
1003 10 200 3 10 25 | 10 30 弓 工 500 卫 
100 荆 10 200 也 10 30 10 30 耳 工 500zm 
1T003a 10 2003 10 40 也 30 妞 二 500 卫 
103 10 103 10 30 10 30 纽 工 500 也 
101 10 10 妃 10 30 10 30 据 800 和 mm 100 了 
103 10 了 工 10 40 1 30 刀 了 500 血 
10 芋 410 细 丑 1T0 40 180 10 30 丘 [ 50ftm 
1T0 匀 J40 4103 10 25 270 10 30 志 上 500 姻 
103 10 4103 10 30 10 30 握 工 500 姻 
10 工 10 10 荆 10 30 10 30 卫 工 5S00 查 
0 皇 10 10a 10 30 10 30 地 工 500 了 mL 
1003 10 T0 10 40 180 10 30 匡 工 500 卫 
100 10 2003 10 40 180 10 30 了 茵 工 S00 如 


形 号 
A3-07AA 工 
A4-02 卫 2 
A4-02 了 3 
A4-02B | 
A4-02 5 

6 
A3-07AA 7 
A3-07C 8 
A4-02C 9 
A4-02C 10 
A4-02B 1 
A4-02C 12 
人 4-02C 了 
A4-02C 14 
A4-02B 153 
A4-02C 10 
A4-02D 17 
A4-02C 18 
A4-02C 19 
A4-02C 20 
A4-02C 21 
A4-02C 22 
A4-020C 23 
全 4-02B 24 
友 4-02 了 了 25 
丸 4-02 了 26 
A4-02BB 27 
A4-02B 28 
太 4-01 阳 29 
Ad4-02C 30 
么 4-02 31 
有 4-02 且 32 
有 4-02C 33 
A4-02 阳 34 
A4-02C 35 
A3-07 人 A 36 
和 4-02C 37 
A4-020C 38 
A3-07 入 39 
A4-02 电 40 
A4-02 41 
A4-02L 42 
人 4-02 也 43 
A4-02C 44 
A4-02C 45 
A4-02 附 46 
A4-02BB 47 
A4-02C 48 
A4-028 49 
A4-02C 50 


总 ooNe wu 


下 -606 


1。 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
本 | 最 | 集 电极 佘 电 极 发 射 报 
高 
| -要 极 | -发 射 概 | - 基 梳 
温 者 穿 电 有 压 击 穿 电 正 击 穿 电压 
矿 (5R)C5O 广 C8R)CEO 六 (BR)EBO 
导 “ 珊 了 ca 7cE 了 BRB 
， (| (V) | (A) | (Y)| (CA) 
SI 十 一 一 上 ER SEE 
3DG121B 175 60 | 100 45 | 100p 4 | 100R 
3DG547 150 45 50A 6 10 必 
3DG550 150 45 50 有 5 10 上 
3DG546 150 全 50 有 6 10R 
BC548 150 30 | 100n 30 | 106m 5 | 100 
Z IT9013 130 40 | 100u 20 | 100n S | 100R 
ZJT9014 T150 50 | 100n 45 | 100 3 | 100E 
3DG1627 150 80 | 100 80 | 100h S 350 有 
3DG1573 150 | 250 |1004 |200 | 100p 5 | 100p 
3G1627 150 80 | 100 80 | 100R S 30 且 
3DG1627 150 80 | 100 愉 80 | 100 5 50 
3DG1627 150 80 80 弛 
3DG1473 125 | 250 | 100h | 200 二 阻 5 | 4100n 
3DG1573 135 | 250 | 100i | 250 | 100h 7 | 100p 
3DG1473 150 | 250 230 5 
3DG1627 150 80 | 100h 80 | 100P 5 | 100p 
瑟 立 5551 140 10am | 120 50z 6 10 缴 
3DG1566 175 80 60 8 
3DG1627 6 150 80 | 100p 80 | 100R 5 5 了 
FSC1627 | 600m | 100M 10 | 10m | 300m | 150 80 | 100h 80 | 100R 5 | 100 
DG5551 600m | 100M 10 |10m | 600m |150 |180 | 100n | 4160 11008 6 | 100R 
3DG5581 600 血 | 100M 10 | 10m | 600m |15s0 |184 |】」100hn | 163 工 志 
3DG360 600m | 100M 400m |175 | 180 1160n |180 |100R 6 | 100R 
3DG2120 600m | 120M 5 | 10m | 800m | 150 35 | 100n 30 | 100 认 5 | 100R 
3DG2120 600ma | 120M 800m | 150 35 | 100h 30 | 100m 5 | 100 
G69 600 茵 T20M 5 | 10m | 800m 150 30 S 
RG2SC2120 | 600m | 120M 5 | 10m | 800m | 150 35 | 100k 30 10 了 5 | 100P 
3DG9013 600m | 150M 5 TIm | 500m | 150 40 | 100 有 只 20 | 100k 5 | 100p 
3DG9014 600m | 150M 40 3zmE | 150m | 150 50 | 100R 45 | 100m 4 |1008 
Co9013 625 症 500m | 150 40 | 100p 20 | 100R 5 | 100p 
3DG9013 625mm 500m | 150 40 | 100n 20 5 | 1008 
3DG9013 625 茵 500m | 150 40 | 100p 20 | 100p 5 | 100h 
N8050 625 1.5 125 40 | 100p 25 2 位 6 | 100n 
9013 625mm 500m | 150 40 | 100h 25 | 100R 5 | 100 
GL8050 625a 1.5 150 30 | 100p 25 10 血 6 | 100n 
HY SA42 | 625m 50M 20 | 40 | 500aa | 1s0 | 300 |100 |300 1 和 姻 6 | 100 恨 
Y03 625 种 60M 150t | 150 | 100 | 100 80 Tt 5 10 
Y02 625 匡 60M 150m | 150 | 120 | 100n | 100 了 缮 S 10 
Y01 625 志 60M 150m | 150 | 140 | 100 | 420 1 各 5 10m 
3DG1627 625a 80M 300im | 125 80 80 5 
3DG8030 625 如 | 100M 10 | 50 姻 | 1.5 150 40 | 100 25 2 血 6 | 1008 
B C338 625o | 100M 5 |40am |500m | 4150 30 | 100 25 | 100R 5 | 100E 
3DG338 625 | 100M 5 | 10m | 800aa | 150 30 | 100 昌 25 | 100b 5 | 100h 
3DG337 625 如 | 100M 5 | 10o | 800m | 150 50 | 100 45 | 100m 5 | 100 
DG5551 625z | 100M 10 | 10m |600 妈 | 150 |180 |100R 1160 工 坦 6 | 1008 
3DG9%013 625m | 150M 5 1m | 500m | 150 40 | 100n 20 | 100n 引 | 100n 
C 了 9012 625z | 150M 20 | 50 和 m | 500a | 150 40 T0 共 30 10 了 5 | 100a 
3DG564 650 和 如 | 180M 500m | 125 50 50 5 
3DX204A | 700am 700i | 150 415 | 100h 4 |」100R 
3DX204A | 700m 700 血 | 150 和 1004 4 | 100n 


和 二 四 
率 三 鹤 管 
功 罕 三极管 
集 电 报 集 电 极 旭 流 前 | 亿 得 
~ 幕 极 -~ 发 射 极 河 
谈 大 
反 加 和 鹤 止 友和 疝 和 截止 床 
电 流 电 流 系 数 党 上 降 
cs0 | Jrcsg | 7cgo | Frcg PP 广 cp Tc 矿 BBS | 六 caS -7 dc 
( 太 ) ( 允 》 (AAA) (和 ) | min 人 aaX (y) (AAA》 (Y) | 《Y ) (我 ) 《AD) 
0.1H 10 0. 吕 攻 工人 25 270 10 30 了 血 工 0.5 号 志 50 志 
于 5“ 30 75 460 3 2 垃 0.83 利安 攻 .5 吴 TI0 癸 
了 3 30”|] 180 8S00 5 2 本 有.83 0.2 有 .5 记 TI0 癸 
5 有“ 30” 75 460 5 2 人 人 ,83 2.0 媳 ,3 姻 I0 也 
T5 30 二 也 30 II10 800 5 2 名 工 0.6 5 了 | 革 0 如 
0. 世 T10 (0 ,工具 10 40 270 了 50 地 畏 0.5 2 | 250 丘 
人 .工具 10 0.IR 工 [0 40 270 5 工 组 开 0.35 10 开 | 100 志 
0.1 几 50 70 240 马 引 世 已 ,8 和 .5 1 | 200 
10 60 20 工 0 5 纠 0.6 SI 50 姻 
0.1I 凡 350 0 .工具 20 70 240 2 50 垃 0.5 10 媚 | 200 卫 
站. 工具 50 0.1h 20 40 人 50 镁 0.3 10 乌 | 200 细 
0.3 有 80 25 240 2 3S0 和 0.5 区 妇 | 200 姻 
2 120 工具 T20 60 220 10 3 过 工 . 工 5 SS 锯 50 位 
2U 120 2 120 60 220 IT0 3 二 0.9 0.5 5 锂 50 亿 
下 上 120 工 忆 120 120 10 3a 人 S 匡 50 匡 
0.S 50 70 240 2 50 了 芋 0.8 1.5 35 纪 | 100 邱 
0 ,TH 100 60 270 0 T0 耳 0.9 站 .15 工 姓 10 二 
0.5 40 工 几 40 60 5 工 位 二 0 .3 2 人 镁 20 了 Ia 
有 和 .1 5 70 240 2 50 和 好 0.8 0.5 10m | 200m 
0.1R 50 70 240 2 50 也 0.5 10 纽 | 200 如 
0.1R 100 工 忆 5 40 了 [0 了 钙 攻 0.2 引 姐 350 组 
40 120 60 48 82 395 5 40 如 工 0.2 了 地 50 世 
工 必 30 2 30 50 攀 | 100 了 贞 0 .5S 20 卫 | 200 瑟 
和.1 35 100 320 工 J100 耳 站 .8 0,$ 20mm | 500 
1083 35 1003 10 40 270 二 100 人 也 工 0 .5 20 笨 | 500 纪 
100 320 荆 T00 纪 0,.5 20 弓 |」 500 丘 
和 .工具 35 100 320 工 100 握 0.5 20 血 | 500 鱼 
0. 王 IO0 20 0 50 匡 .2 0.6 30 和 锯 | 300m 
0.1Ih 50 0.1 几 45 7 400 9 工 组 工 和.5 10 生 | 100 
0.1R 25 0.1RYZ 3 64 202 工 50 匡 荆 .2 0.6 5S0 切 | 500 纠 
0.1 25 04 202 工 50 刀 工 .2 0 .565 50 生 | 500m 
0.1 用 40 0. 工 R 20 3 300 工 50 姻 工 .2 0.6 30 刀 | 500 丘 
0.1 20 85 300 工 1I00 刀 工 .2 0.5 80n | 800 卫 
和 .工具 25 1 和 .5 有 25 04 350 工 50 纪 中 党 0.6 50 锯 | 500 锯 
0.1 20 5 85 300 工 I00 了 了 工 .2 0.5 80mm | 800 了 ma 
0, 工 有 200 了 T50 40 10 10 纪 引 .9 0.5 2 阻 20 蔬 
工具 73 二 必 60 50 300 5 1 也 二 0.3 5 所 S0Z 
工 及 75 工具 60 50 300 10 切 了 .和 0.3 5S 志 50 耳 
了 忆 735 了 用 60 50 300 5 10 耳 了 .4 0.3 5 所 30 垃 
0.1R 78 700 2 50 乌 站 
0.1 35 85 300 工 100 荆 .2 0.5 80im | 800 包 
10.I 攻 30 工具 28 IL00 600 了 100 了 二 和 .7 50 也 | 500 刀 
0.1h 25 工 必 20 100 400 二 100m | 0.7 50m | 500 蕊 
0.1R 45 工 必 40 50 了 100 志 0.7 50m | 500 志 
50 卫 120 500 7 4 80 250 5 TI0 组 工 0.2 5 纪 50a 
工 必 10 40 10 3 垃 工 .2 0.6 30 了 鱼 | 300 纪 
20 荆 30 40 400 TI0 了 T50 取 工 .3 0. 拖 15SZ | 150 纪 
工具 70 700 工 了 50 了 工 , 工 
5 有 10 55 400 下 T00 卫 8.9 日 .S 50 青 上 5S080 红 
号 于 10 9 400 1 100 征 0.3 0 5 50 科 | 500 坛 


外 | 谋 
亚 好 
| 
人 太 4-02B 工 
及 3-07 人 2 
A3-07A 3 
A3-07A. | 
A3-07A 5 
A3-07A 间 
A3-07A 7 
A3-07A 访 
A3-07 入 了 0 
1 
A3-07A 工 
有 3-07 人 A T3 | 
A3-09A 14 | 
FE2-02AA 15 
A3-07A 16 
A3-07A 芋 7 
A3-02B3 18 
A3-07A 19 
及 3-07 人 20 
A3-07A 2T 
A3-07A 22 
A4-02C 23 
及 3-07A 24 
及 3-07 扩 25 
及 3-07 人 26 
A3-07 人 A 27 
A3-07A 28 
A3-07 人 29 
A3-07A 130 
A3-07A 31 
有 3-07A 32 
A3-07 信 33 
A 丸 3-07 人 A 34 
A3-07A |35| 
A3-07A 36 
37 
38 
39 
40 
A3-07 人 AA 41 
A3-07A 42 
A3-07A 43 
太 3-07A 44 
及 3-07A 45 
A3-07 信 46 
A3-07 入 47 
和 3-07 和 AA 48 
A3-07A 49 
大 3-07 扩 350 


3 也 六 204 上 从 
3 也 又 204A 
3 了 且 和 204A 
3 了 DX204A 
3DD 芭 204A 


1 3 了 DX204A 
| 3 号 驻 204 信 
3 人 204 和 二 
3 了 和 204A 
3 也 204A 


3 了 又 204A 
3 中 驻 204A 
3D204A 
3 了 D 有 204A 
3DX204A 


3 了 及 204A 
3 吃 到 204 信 
3 了 双 204A 

及 和 双 213 和 人 
3 也 愉 204A 


3DX204A 
3DX204 人 
3 卫 和 204A 
| 3DX204 
| 3DX204 


3DX204B 
3D 人 204 包 
| 3DX204B 
| 3DX204B 
3DX204 了 3 


3DX204 允 


3 也 久 204 召 
3DX204B 


| 3DX204B 


3 也 和 204B 


| 3DX2048 
| 站 入 204 卫 
3 下 天 204 也 
37DPxX204 了 


帮 car7 


(了 鸡 ) 


700 王 
700 垃 
700 开 
700 孟 
700 季 


700 志 
700 刀 
700 皇 
700 血 
700 纪 


700 志 
700 对 
700 也 
700 弓 


700 了 


700 锯 
700 据 
700 血 
700 姻 


1700 如 


700 气 
700 纪 
700 卫 
700 纪 
700 丘 


700 姻 
700 耳 
700 耳 
700 锯 
700 蕙 


700 弓 
700 卫 
700 全 
700 二 
700 


700 印 
700 如 
700 姻 
700 锯 
700 人 


700 颈 
700 位 
700 卫 
700 和 
700 巧 


700 节 
700 弄 
700 匡 
了 00 人 
700 理 


《THz》 


1。 低 


小 


功 


1.4 夸 NPN 型 小 
征 最 集 电 极 集 电 极 发 射 报 
多 高 
-下 - 基 极 - 发 射 和 要 | - 基 极 
仁 好 
电 < 后 
率 流 温 亩 穿 也 下 击 穿 电 讨 击 穿 电 压 
广 CBR)CBO 六 (BR)CEO ] 广 (BR)BHO 
Le | 7CB 了 7cB 了 BE8B 
(VY) | (AI) 《 太 ) (和 ) | (COVY)》 《AD) (Y ) (A) (V) 《上 A) 
700 卫 T50 5 100 只 | 100 六 
700 弓 175 15 100 必 4 100 羽 
700 了 王 175 T5 100l 世 100 必 
700 垃 175 15 TI00 有 4 100 
700 纪 工 5 100 六 T00 攻 
700 纪 T5 100 必 4 100 只 
700 纪 175 5 100 上 帮 100 
700 刀 175 45 100 刀 了 100 上 
700 刀 T5 100 尼 4 100R 
700 了 50 100 T5 100 帮 100 及 
700 匡 150 革 5 1T00 开 4 180 忆 
700 匡 150 工 5 100 上 二 100 
700 刀 T75 15 100 ji 4 19008 
700 丘 于 75 TS 100 愉 4 100 只 
700 了 茎 175 15 100 攻 1T00 愉 
700z 75 15 100 此 全 100 只 
700 专 工 30 工 ? 100 届 太 100 有 
700 了 了 150 20 100 避 15 100 只 二 100 
700 了 荆 150 T5 100R 4 100 六 
700m | 150 15 | 100 4 | 100M 
700 缮 125 Ts 100 尽 4 100 愉 
700 联 175 15 I00 几 4 100 
700 蕊 15 100 4 100 必 
700 荆 TS 100 上 kk 4 100 上 
700 耳 15 TI00 眼 4 100 
700 刀 150 20 100 T5 100 必 攻 100 
700 刀 4135 | 100p 4 | 100R 
700m 13 100 册 二 I00 共 
700 钙 15 100 4 100 
700 圣 15 | 100R 4 | 1008 
700 弓 150 20 100 15 TI00 尺 4 100 忆 
700m | 150 415 | 100E 4 | 100n 
700 志 150 20 工 5 
700 卫 175 20 100 20 T00h 4 100 
700 生 125 30 100 25 100 忆 4 IT00 忆 
700 所 150 25 | 100R 4 | 100 只 
700 拉 150 30 25 
700 刀 50 100n 25 100 了 190 册 
700 拼 175 25 | 100R 4 | 100 上 
700 鱼 25 T100R | 100 
700 丘 150 25 100 上 胡 T00 
700 锯 175 25 100 肾 4 100h 
700 了 a 175 25 TI00 六 了 IT00 具 
700 丘 1735 25 100 避 太 100 只 
700 了 如 175 25 T00 上 及 才 100R 
700 了 血 150 25 100& 4 100R 
700 姻 125 25 100 4 TI00 上 
700 荆 25 100 4 1100R 
700 卫 25 100 此 二 100 
700 于 23 100 只 友 100 只 


让 


Fo So Fo Fo 


ko ko bo ho bo ko 局 


ER UL GE (nn CI LU Un 才 CC 《OGA 睛 AU GT UL 
kb 


到 


bo bo ho ho N9 


hv> 
避 书 h 人 避 之 局 避 ce 局 司 己 已 总 已 二 所 9 罗 书 己 己 避 


至 至 到 下 下 站 吾 贡 下 站 训 三 


io bo 


CGOTCRL 上 产 CC ee we wm wh wan 
证 


二 


放 大 
上 由 
数 区 | 压 拭 
六 CE LC | 三 BES CE58 | 18 1c 
maxr | (Y) | (A) (V) (V) | (A) | (A) 
| 

400 也 于 08 理 00 二 500 和 | 50 纪 | 500 弓 
400 下 100 算 | 5080 王 50 科 | 500 于 
二 9 荆 TI00 鱼 500 姻 5 全 | 500 鱼 
400 了 100 佣 908 纽 3500 卫 250 级 | 500 纪 
120 了 1T00mm 900 500 卫 30 位 | 500 也 
400 工 T00 鱼 806 组 500 和 如 | 50 卫 | 500 皇 
400 工 100 所 590 如 | 350 鱼 | 500 丘 
400 下 100 也 呈 04 5080 二 5S0 鱼 | 500 据 
400 工 100 据 300 了 500 了 2 50 巴 | 500 皇 
400 上 TI00 鱼 900 如 500 也 30 如 | 500 皇 
400 开 100 了 好 800 卫 500 芭 30 红 | 500 王 
270 工 100 生 9080 握 500 握 50 王 | 500 组 
400 业 TI00 锯 500 鱼 50m | 500 弓 
400 工 100 卫 900 荆 500 卫 30 鱼 | 500m 
400 了 100 卫 908 垃 500 志 30 姻 | 500 毕 
400 1 1100 了 800m 15003 | 50 双 | 500 仔 
400 工 0 血 500 纪 30 卫 | 500 人 好 
400 二 T00 甸 500 二 30 芭 | 500 征 
400 上 00 地 290 和 过 506 二 530 地 | 500 所 
400 业 100 弛 900 了 300 伺 50 得 | 500 扣 
400 工 100 垃 300 姐 | 350 和 | 500 担 
400 工 100 全 900 也 500 世 50 和 | 500 阵 
400 工 100 据 900 50039a 50 纽 | 500 押 
400 工 100 鱼 800 卫 501 了 50 班 | 500 珀 
400 工 800 志 500 荆 50 卫 | 500 卫 
400 工 IT00 包 900 弓 508 所 30 匡 | 500 丘 
400 工 100 所 900 匡 508 50 | 500 拭 
120 工 00 伺 308 志 300 所 50 血 | 500 也 
400 | 100 如 800 荆 500 荆 530 所 | 300 和 
400 工 100 卫 800 丘 50 和 地 50 志 | 500 了 
400 工 100 甘 909 王 500 切 50a | 500 拭 
上 100 30f 如 50 开 | 300 拍 
400 荆 IT00 妞 900 垃 50f 世 31 二 | 500 纪 
400 工 T100 卫 900 皇 | 500 了 匡 350 世 | 500 弓 
270 了 50 荆 900 鱼 | 500 所 50 扭 | 500 癸 
工 100 血 500 也 50 妞 | 500 灵 
400 工 100 也 900 弓 500mm 50 所 | 500 他 
400 工 100m 906 纪 500 陪 50H | 500 灵 
400 工 T00 垃 098 人 于 3 人 地 30 卫 | 3500 人 也 
400 工 100 似 900 伍 500 了 350 了 廿 | 560 全 
270 工 T00 也 900 志 500 人 也 50 皇 | 300 丘 
400 工 100 孟 3500 垃 30 刀 | 5300 王 
400 王 了 00 亚 500 措 已 垢 | 500 卫 
400 荆 | 4100 香 900 锯 500 全 50 世 | 3500 了 
400 半 100 姻 800 刀 508 切 50 了 二 | 500 生 
400 工 IT00 血 53400322 303Bat | 500 志 
400 工 100 卫 500 3 30B | 500 媚 
400 上 00 取 900 如 580 组 50 鱼 | 500 荆 
400 工 100 摆 38D 二 50 | 3s00 组 
440 1 了 0 800mma 500 ma 350 | 500 细 


es 


区 人 扣 辣 个 和 ii 睛 


Ha > 站 
Lo ie 上 


ho 卢 He F 上 
刁 的 全 


bo 5 
ko | 


本 


3 也 只 203 委 
3 了 X203B 
3 了 又 203B 
3 六 色 203B 
3 下 芭 2038 


3 纪 久 203 有 
3 有 人 203 了 
3D X203 马 
3 2048 
3 也 芭 20433 


3 也 及 2043 
3 了 到 204B 
3 日 又 204 召 
3 有 及 204B 
3 了 X204B 


3 有 及 204 只 
3 也 呈 204 尼 
3 用 有 204 且 
3 也 及 204 怠 
3 用 尽 204 吕 


3 也 和 204 吕 
3 了 又 204 且 
3DX213 呈 
3 了 六 204 人 2 
3 了 DA3850 


3D 只 2045 
3DX3850 
3DEX204C 
3 也 和 204 
| 3DX2040 


| 3 有 和 204C 
3DX203C 
3D 县 204C 

DAX213C 
3 也 204C 


3 也 其 204 甩 
3DAX204D 
3 了 和 204D 
3DX204D 
3 了 双 204BD 


3D 和 204D 
3 入 203 
3 了 又 203 
3D 肥 203 下 
3DGI1008 


3DG1L008 
3DG82A 
3D GES82A. 
PP2060 
27 冯 


下 -6410 


(前 ) 


700 十 
700 钙 
700 姻 
700 了 
700 也 


700 让 
700 垢 
700 匡 
700 地 
700 所 


700 王 
700 卫 
700 组 
700 耳 
700 刀 
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700 弓 
700 卫 
700 二 
700 卫 


700 卫 
700 媚 
700 锯 
700 担 
700 也 


700 纪 
700 细 
700mm 
700 绒 
700za 


700 卫 
700 舌 
700 弓 
700 联 
700 位 


700 丘 
700 巧 
700 如 
700 了 m 
700 了 


700 血 
700 了 年 
700 王 
700 志 
700 耿 


700 包 
700 了 za 
700 和 
700n 
700 姻 


Lec 
(从 ) 


Tcu 
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700 了 二 
9700 匡 
700 垃 


700 圣 


700 卫 
700 据 
700 卫 
700 纪 
700 卫 


700 锯 
700 王 
7005a 
700 耳 
700a 


700t 

700 匡 

500 菩 

700 世 
工 


700 志 
工 
700 卫 
700 了 
700mm 


700 也 
700 了 
700 耳 
500 垃 
700 姻 


700 纪 
700a 
700 匡 
700 卫 
700 了 


700 了 
700 王 
700 志 
700 匡 
700 了 年 


700m 
100am 
100m 
下 ff 这 工 

300mm 


人 
二 ) 
人 
= 
AR 
刀 


700 匡 
700 丘 
700 了 血 
700 吨 
700 也 
700 严 


1。 佐 


小 


1.4 奉 NPN 型 小 . 


集 电 被 
- 项 极 
让 穿 岂 压 
广 CBR)CB0 
《cz 
(YY) | (A) 
30 100 
30 TO00 
40 
40 IT00 民 
30 
50 100 只 
30 100 上 
30 I00 几 
110 100 
80 100 忆 
80 了 00 册 
20 了 00 了 有 
4 5S0 天 
60 TO00R 


集 电 极 
-~ 发 射 极 
市 穿 岂 压 
矿 (BR2CEO 
了 CR 
(V) | (A) 
25 I00 
25 100h 
25 IT00 
25 T00 几 
29 100 
25 | 100p 
25 100 
25 100 
23 
23 100 有 
25 100 上 
25 100 
25 J00 上 纪 
235 J400 有 
25 | 100 
235 | 100 
25 工 00 县 
23 00R 
25 T00 
25 I00 必 
25 100 攻 
23 | 100 忆 
25 T00 攻 
30 | 100P 
30 | 100R 
30 | 100 
30 I00 上 只 
35 100 忆 
35 | 100 上 
35 
35 1100 
40 工 00R 
| 40 | 100B 
1 40 100R 
40 
45 | 100hn 
45 
45 | 100p 
45 T00 册 
本 100h 
50 100 忆 
1 30 100 攻 
30 工 00 岂 
100 100 
060 二 00 上 
60 | 100 
20 T00 忆 
20 100 
32 工 纪 
60 了 100 


安 射 航 
- 基 裤 


埋 窜 电压 


矿 (BR)EBO 


(V) 


信人 全 人 人 主人 关 全 人 广 六 和 人 王 评 和 人 本 王 
js 
局 
己 


心心 请 必 
一 
CD 
% 


怪人 信人 个 客人 心 心心 心 公心 
上 
已 
2 
辫 


UY 
注 
咕 


| 


率 极 管 
极 集 电 裤 电 流 前 槐 莉 这 
极 -~ 发 射 极 铅 
. 放 大 
反 向 截止 反 务 截止 压 
流 电 流 系 数 噬 | 压 降 
六 ce | Tcesgo | 大 cg Ap 六 cz Jec | 矿 5gS Frczgs | TB 了 Tc 
1 弛 
《YY) (Ay》 《YY) Imial max | (TY) (A) (《V) (Y) (各 )》 《入 ) 
5 具 10 5 有 10 |55 | 400 1 | 100mm 500 了 血 | 中 和 | 500 了 a A4-02C I 
3 410 20 具 10 | 55|400 1 | 100am 500 鱼 | 50 了 | “00m A4-02C 2 
3R 10 5 有 10 155 1400 1 | 100m 5300 和 | 50a | 500 垃 及 4-02C 3 
工 必 f0 2 有 10 | 55 | 400 1 |100m |800m | 500m |50m | 500m A4-02B 了 
引 纪 10 20 恨 10 | 55 |400 TI | 100m | 900m | 500m | 50m | 500m A4-02C 
3 及 10 20 具 10 | 55 | 400 1 | 100 联 500tmn | 50ma | 3500 A4-02C 6 
引 忆 10 20h 10 |6|1120 1 | 100a | 900m | 500m |50m | 500m A4-02C 7 
3 10 53 | 400 1 | 100i | 900 和 | 500za | 50aa | 500m A3-07A 8 
工 愉 10 2 10 | 55 | 400 1 | 100m | 800m | 500m | 50am | 500a A3-07AA 9 
5 10 55 | 400 1 |100m | 900m | 500m | 50m | 5S00oa A3-07 入 10 
20k 10 |55 | 400 1 | ft00m |800m |1500m | 350 和 |500m | Ad4-028B,F3-02A | 谋 
208 10 | 5 1 | 100m |800m | 500aa | 50m | 500 和 |A4-02B,F3-02A | 12 
20 10 20 10 |5| 400 T | 100m | 900m | 500m | 5s0m | 500m 13 
5 1I10 20 忆 10 | 60 | 120 1 | 100 妈 | 900m | 500m | 50 生 | 500 血 F3-01A 14 
5 有 10 20R 10 |5 纯 |400 1 | 700 | 900m | 500m | 50am | 500m A4-02 加 15 
5 人 10 20R 10 | 5 |400 1T | 100m | 900m | 500m | 50aa | 500am F3-02A 16 
工具 10 2 10 |531400 1 1100m |800m |500m | 50am | 500 和 a FF3-02AA 17 
呈 有 10 20 忆 10 | 55 | 400 1 | 100ma 500m | 50 姻 | 500 鱼 A4-02 卫 18 
号 有 10 20h 10 |55| 400 1 |1f00m |900m |500m 50 和 | 3500aa 已 3-01 人 AA 19 
引 R 10 20& 10 | 55 | 400 1 | 100 志 | 900m | 500a | 50 姻 | 500 血 A3-07A 20 
5 上 10 20 尼 10 |5 纯 |400 T | 100 如 | 900m | 500 妈 生得 | 500m 也 3-01 人 21 
S 10 20 忆 10 | 5 |400 TI |4100m |900m | 500m | 50m | 500 和 A4-02C 22 
SR 10 20 上 10 |55 |400 工 | 100m | 800m | 500m | 50 姻 | 500m A4-02 了 3 23 
引 只 10 20 电 10 | 27 | 270 1 | 100m 1900m | 5S00 血 | 50 如 | 500 血 A3-07 息 2 
工具 10 2 10 |5| 400 了 10mm | 1.2 500m | 50m 1 500m A3-07 太 5 
5 有 10 40 1 | 100 严 .| 500m | 50m | 500am A3-87 人 入 26 
1 10 20 10 | 55 | 400 1 | 100 如 | T.2 500m | 50m | 500m A3-07 信 27 
10 20 只 10 | 55 | 400 1 |100m |800a | 500m | 50m | 500m |A4-02B,B3-02A | 28 
引 上 20 有 10 |55 |400 |190m | 900 生 | 500m | 350 和 | S500 及 3-09 太 29 
0.2 40 2 3 55. | 400 1 |100m |900m |500m | 50m | 500m F3-02 信 30 
工 R 10 28 10 | 55 |400 1 | 100m |800m | 600 刀 | 50m | 500m 中 3-028 31 
工具 10 2 10 | 55 | 408 1 | 100m | 800m | 500mm | 50a | 500am A3-09 入 32 
下 化 10 20 愉 10 |55 |400 1 | 100m | 900 笠 | 500mm | 50m | S00ma PF3-02A 33 
引 忆 10 20 电 10 | 强 |400 + |100m |800mm | 500 和 ma | 50om | 500 血 和 3-09A. 34 
下 上 10 2 10 | 55|3400 1 | 100m |800m 500m | 50m | 500m A3-07A 33 
5 上 10 40 1 | 100tma 500m | 50m | 300 和 mm 上 3-07 太 36 
0 .2 只 50 2R 45 |55 | 400 1 | 100 血 | 900m 1500m | 50 志 | 500 据 A3-07A 37 
20 只 10 155 | 400 1 |1400m |800m |500m | 50m | 500a |A4-02B,F3-02A | 38 
S 革 10 20 忆 10 | 55 1400 1 |100m |900m 1500a | 30 得 | 500 了 人 3-09A 39 
1 10 2 10 155 | 400 1 |3100m 1800m | 700m |50m | 500m 了 3-03 如 40 
5 用 10 20 忆 10 | 5|400 1 | 100m |900m | 500m | 50om | 500 甸 和 3-02A 4 
引 有 10 20 电 10 | 55 | 240 1 | 100m |900m | 500om | 50m | 500 细 A4-02C 42 
引 上 10 20R 10 | 55 | 240 1 |100m | 900m | 500zm | 50m | 500m F3-01A 43 
5 10 20 电 10 | 40 14150 1 | 100mma 500m Sm | 缠 孟 A4-020C 44 
0 3 10 工具 40 | 5 | 270 2 50m |1.2 700 和 | 50 刀 | 500 弓 A3-07 太 45 
有 和. 引 有 10 工具 汪 55 | 270 2 50m | 1.2 700zmn | 50 刀 | 300 了 ma A3-07 信 46 
5 具 10 30 10 20 了 ma 1.35 Sm 1 50 和 A4-02C 47 
引 上 h 10 10 必 10 20 10 20 地 了 弛 了 50 世 A4-02C 48 
0 ,5 共 20 10.5Y 4 |82 |390 3 | 100m 400aa 5S0mm | 500 人 好 和 3-09A 49 
1 和 .工具 30 | 0.1R 30 | 20 | 180 10 5 | 850 实 200m | 20m | 200m A4-02C 30 


要 


| 
| 
] 


邮 


co 由 忆 mwwtio 


10 


昏 


3DG27 人 A 
3DG27A 
3D G27 信 
3DG27 信 
3DG27 信 


3 了 DG82B 
3DG82B 
3D G5A. 
3D G182A 
3D G180A 


3D G180A 
3DG180A 
3DG180A 
3D G1T31A 
3DG181A 


3DG182 

3D G182A 
3D GT186AA 
3D G180A 
3DG180A 


3DGI181A. 
3D GI81A 
3DG181A 
3DG182A 
3DG182AA 


3DG182A 
3DGT182A 
3D GT180 人 和 
3DG180A 
3D G180A 


3DGI180A 
3DG180A 
3DG180A 
3DG180A 
3DG180A 


3DG180A 
3D SI180A 
3DGI180A. 
3DGI180A 
3DGI180A 


3DG180A 
3DGI180F 
3DG181A 
3DG181A 
3DG181A 


3DG181A 
3DG181A 
3DGI81A 
3DG181A 
3DG181A 


征 
率 
Fcg | zc 
(YY) | (A) 
广 -一 
J 世 0 20 了 
2 |1200 
10 20 二 
20 了 ma 
10 20 丘 
T0 20 坦 
10 20 包 
10 20 志 
10 20 
10 20 纪 
10 | 20m | 
10 50 垃 
10 20m ， 
10 20 所 


郁 汐 末 寻 


了 JJ 


173 
150 


六 (BR)CBO 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
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证 吓 尼 一 二 


证 二 天 


人 己 一 王 王 握 


7cB 


100 
100 只 
100 
100 共 
100 尼 


100 只 


功 


1.4 夸 NPN 型 小 


矿 (5R)CEO 


己 王 一 己 王 


CR 


(CE) | (V) | (0(A) CV)》 (A) 


100 
100 
100R 
100 攻 
I00 具 


100 半 
I00 


Un wa cn wa Cn CR ne er ww cm nn newit now cn Ce Cn CI nn 人 性 nu 全 人 广 


产 (BR)BEBO 


Cn ww CC 


也 B 


(V) | (A) 


流 前 乙 利 
外 育 
铅 
大 
正 
数 隆 | 压 降 
让 
站 一 | 
7cao | rca | Tcpo | Frcz 有 FE Frecp| Tc |7rpops | Frcgs| 7 Tc | 有 
(和 ) (了 ) (A) 《了 》 | 和 ima 《Y) (入 ) 《了 ) 《YV) 《入 )》 〈( 太 ) | 
_ RE 
工 肥 30 工 革 30 20 2 200 所 1.2 800 并 20 荆 」 200 焉 A4-02C 工 
工 及 30 10 攻 30 30 10 203a 工 .2 800 卫 20 如 | 200 握 A3-07 人 入 人 
工 妈 30 2 30 10 | 150 2 200 刀 工 .2 工 20 科 | 200 卫 Ad4-02C 3 
工具 30 2 30 20 2 200 卫 .2 于 20 卫 | 200 了 A4-02B 4 
工具 38 2R 30 25 人 200 症 .2 工 20 印 | 200 垢 A4-02 召 号 
共 10 10 TI0 20 10 20 tm 工 5 葬 50 和 A4-02C 各 
3 上 10 30 1T0 20 笠 工 .5 纪 50 世 A4-02C 7 
于 用 10 2 有 10 25 5 王 王 于 350 血 上 人 乞 10 也 上 4-02C 8 
工 必 30 2 30 10 亿 2006 了 za .2 上 20 刀 | 200 刀 |A4-01B，A3-07Aj 9 
工具 30 20 10 20 工 800 了 对 TI00 的 A4-023B 10 
500 工 30 工具 38 20 1I0 20m 工 800 也 10 妞 | 100 志 A4-02C 并 
500 卫 30 工具 30 30 10 20 地 工 800 刀 10 刀 | 100 妈 A3-07A. 2 
500 工 39 开眼 30 20 10 28 了 a 工 800 血 10 刀 | 100 卫 A4-02C 13 
工 攻 30 2 巷 30 | 36 10 58 地 了 800 鱼 10 笃 | 100 据 A3-07A 了 4 
起 30 2 30 20 10 50 位 工 800 卫 340 型 | 100 了 A4-02C 工 5 
工 上 60 工具 60 40 | 270 2 200 壮 于 ,2 350 侍 20 刀 | 200 折 A4-02 卫 T6 
工具 30 2 3f0 40 2 200 年 站 2 工 20m | 2007a A3-07A T7 
500 联 30 工具 30 20 | 150 10 20 匡 工 800 据 10 组 20 亿 A4-02C 18 
500 芋 30 工 及 30 25 | 180 10 20 血 工 800 卫 10 联 | 100 鱼 A4-02B IT9 
5S00 姜 30 工具 30 40 | 180 10 20 了 二 800 卫 40mm | 100 所 A4-02B 280 
二 其 30 2 30 20 10 50 纪 工 8002a 10 锯 | 100a 胡 4-02C 2 
工具 30 2 攻 30 20 | 150 10 50 刀 800 10 匡 5f Im A4-0256 22 
工具 38 2 只 30 40 | -180 10 30 所 上 800 缮 10 也 | 100tm A4-02C 23 
上 30 2 有 30 10 2 200 也 工 .2 二 20m | 200za A4-02C 24 
工 及 30 2 已 30 1T0 20 200 血 于 工 20 生 | 200 坦 A4-02C 25 
工具 30 2 30 20 | 150 2 200 了 如 工 20 也 | 200z 上 4-02C 2 
工具 30 2 及 30 40 | 180 光 200 卫 工 .2 于 20 如 | 200 扫 太 4-02C 27 
100 1 30 工具 30 20 10 20 所 于 300 世 10 姻 | 100 了 A4-02C 28 
工 瞩 38 5 具 30 25 10 20 卫 工 800 了 10 科 | 革 0 位 AAA4-02C 29 
500 荆 3f 工具 30 25 | 4180 T0 20 伍 工 800 了 10 如 | 100 气 A4-02C 30 
500 工 30 于 上 30 20 10 20 组 800 卫 3 地 50 志 A4-02C 31 
500 全 30 二 及 30 20 10 20 人 也 工 800 税 10 志 | 100 人 经 有 4-02C 32 
1I00 工 30 10g 忆 30 20 IO 20 媚 0.8 T50 了 109a | 100 荆 人 4-02C 33 
5080 芒 30 荆 基 30 20 10 20 如 工 800 弓 10 鱼 | 100 托 上 A4-02C 34 
500 30 工 及 30 40 10 20 纪 上 800 匡 10m | 100 了 到 及 4-020C 35 
sa | 30 | 1 |30 |20 10 |2m | 1 |soom |10m|ioonm A4-02B | 36 
工 此 30 3 上 30 20 10 20 和 二 二 3800ma 10fa | 100 据 A4-02B 37 
500 工 30 及 30 20 TI0 20 也 800 地 10 芋 | 100 生 4-028B 38 
500 30 有 30 30 E0 20 卫 工 800 了 荆 10 卫 | 100 纪 A4-02 了 39 
500 卫 30 及 30 20 了 0 20 芋 二 800 耳 10 世 | 108 40 
500 芋 30 工 上 30 20 10 20 下 荆 800 卫 16 刀 | 100 据 上 4-02 吾 | 4 
500 30 工 此 30 30 10 28 位 工 800 志 10m | 100 生 和 4-02B | 42 
工具 30 2 及 30 30 1T0 50 伍 工 888 10 | 100 生 和 4-02C 43 
工具 30 2 有 30 20 10 50 人 下 于 800 芋 10 | 100 扣 上 4-02C 44 
1003 30 00 了 30 20 10 50 了 0.8 150 也 10 人 | 100 丘 A4-02C 45 
工 攻 30 2 30 23 | 180 10 50 志 工 800 丘 10mm | 100 丘 A4-62C 46 
工 贞 30 2 30 20 10 50 手 王 800 拉 10 垃 | 100 纪 A4-02C 47 
昌 30 2H 3) 30 10 50 二 于 800z 102 | 4100 和 A4-02C | 48 
工 共 30 2 了 此 30 20 10 50 扒 工 800 卫 10m | 300 了 za A4-02C 1 49 
及 30 2 有 30 20 1I0 50 耳 工 800 血 10m | 100 拭 A4-02 了 HB 50 


erraentmiceaiaiess<im。 


| 
证 


小 


最 特 征 最 集 电 极 发 射 要 
序 型 大 大 
耗 多 
散 许 发 射 酸 2 基 机 
区 电 
素 闫 素 流 温 击 穿 电压 击 穿 电 压 出 穿 电 压 
CsR)CBO 产 (BR)CEO 矿 (5R)EEO 
有 | 四 cy P 闻 |1Fregl ic | row |7nmv Tes Tor 7 
〈( 娘 ) 《Fiz) (V) | (CA) (及 ) (如 ) | (V) (A) (Y) (人 和) (Y) (A) 
荆 3DG27A 700 和 mm 50M 300a | 175 60 | 100m 60 | 1008 4 100R 
2 3DG27A 700 搓 50M 40 | 20m 1300m | 150 100 有 8 60 | 100 只 4 | 1008 
3 3DG27A 700 姻 S0M 10 |10aa | 300m | 475 60 60 | 100R 4 100 只 
及 3DG27A 700 50 太 10 20 也 | 300 卫 了 175 60 100 只 4 T00 j 
5 3DG180A | 700 3S0M 4100m | 175 60 | 100R 60 5 100 
6 3DG180A 700 如 530M 10 20 卫 | 100 卫 75 60 I00 愉 60 工 也 5 100 具 
7 3DG180A 700 缮 S0M 10 |20m | 100 匡 | 175 60 | 100i 60 | 1008 5 100 忆 
8 3DG180A 700 血 350 钵 T0 20 刀 | 100 也 并 75 60 1T00 只 60 100 且 5 100 R 
9 3DG181A 700 了 50 这 10 20 | 200 如 175 60 100 有 60 T100 只 5 IT00 上 
10 3DG181A 700 如 50M 10 20 刀 | 200mm 175 60 IT00 只 60 100 上 只 与 100 
TI 3DG181A 700 卫 50M 10 20m | 200z 175 00 T00R 60 100m 5 100 届 
12 3D G182A 700 志 50M 10 | 20m | 300mma 60 | 100 60 | 100& 5 100 
13 3D G182A. 700 卫 3S0M T0 20 刀 | 300 刀 175 60 100 只 60 100 长 5 100h 
14 3D G182A 700 了 SOM 10 20ima | 300mm 7S 60 100 只 60 工 志 号 100 呈 
15 3D G182A 700 如 50M 10 120 刀 | 300t | 175 60 | 100 60 | 100 上 35 100 
16 3D GT182A. 700z S0M 10 |」20m | 300zm | 475 60 | 100h 60 | 100h 5 100 
IT7 3DGI182A 700 阵 58M 10 | 20m | 300tn 175 60 | 100k 60 | 100 所] 100 六 
18 3DG6182A 700ta 50M 10 20 和 如 | 300 175 60 100 60 100 必 3 TI00 中 
19 3DG182A 700 垢 SUM 300 立 J175 60 100 只 60 100 具 号 100 愉 
20 3D G182A 700 血 50M T0 300 175 60 100 记 60 100 忆 5 00 敢 
21 3DG182A 700m 50M 10 | 20ta | 300zm | 175 60 | 100R 60 | 100 5 f100 
22 3D G181A 700 卫 50M 200 了 175 60 100 上 及 60 了 00 5 108 眼 
23 3D G182A 700 了 za S0M 309 了 好 175 60 100 有 60 100h 7 100 上 只 
24 3DG182A 700 了 50MM 300 了 了 75 60 TI00 共 00 100 呈 5 T00 睛 
25 3D G182A 700 了 a 50M 300 匡 4175 60 100 600 100 忆 5 TI00 上 
26 3DG132A 700 卫 S0M 300m 175 60 100 愉 60 100 也 5 100 届 
37 3DG182A 700 5 50M 300 匡 T75 60 T00R 60 100 上 5 了 00 几 
28 3D G182A 700 姻 S0M 300 了 好 175 60 IT00R 60 100 只 5 100 上 
29 3DG182A 700 拍 50M 300 也 60 TI00m 60 TI00 愉 号 TI00 几 
30 3DG182A. 700 刀 50M 300 卫 175 60 100 及 60 100 吕 5 IT00 愉 
31 3DG182A 700 卫 50M 300 了 175 60 IT00 只 60 工 记 5 T00 了 un 
32 3DG182A 700 丘 S0M 300 垃 175 60 100 hh 60 100 只 ] TI00 吕 
33 3DPG182A 700 芭 5S0M 308 匡 150 60 00 60 工科 2 00 册 
34 3DG182A 700 匡 S0M 300 刀 T75 60 T00 忆 60 100 5 ft00 尼 
35 3DG182A 700 也 50M 300 地 60 IT00 60 100 有 3 T00R 
36 3DG1482A 700 志 5S0M 308 了 了 75 60 100 有 60 I00 具 5 T00 上 
37 3DG182A 700 9a 50M 300 掺 了 75 的 100 用 60 100 必 9 00 必 
38 G3DG182A | 700ima 3S0M 300 了 二 7 和 5 100 咎 100 只 5 T00 电 
39 3 了 DG27 信 700 荆 SOM 20 20 绷 | 300 志 175 73 100 上 水 二 I00 mn 号 了 00 只 
40 3 了 PPGI13S2R 700 了 50M 308 取 80 TI00 上 80 100 及 5 T00 
41 3DG182 有 700 了 50M 300 了 地 80 T00 有 80 T00 儿 3 100 必 
42 3DG1823 700am 50M 300m 80 | 100R 80 | 1008 3 100 
43 3DG5B 700a- S0M 30 位 175 88 80 才 
44 3DG82C 700 卫 50 阳 于 00 亚 、73 8 1T00 共 和 100 
45 3DG82C 700 刀 S0M T00 了 150 80 100 忆 80 100 攻 巨 TD00 有 
46 3DG182A 700 妈 50M 100 也 175 80 100 几 8 00 及 5 TI00 贞 
47 3DG278 700 地 50M 300 了 175 T00 100 100 100 电 到 100 恨 
48 3DG27B 700 志 5S0M- 300 了 好 工 75 100 TI00 100 100 只 寻 00R 
49 3DG273 700 刀 S0M 300 切 179 100 T00R 100 100 4 100 有 
50 3D G27 引 700 人 年 350M 300 卫 175 100 100 只 100 100 上 号 100 上 


至 


条 


五 开 开工 宇 惠 荆 至 三 开 工 宇和 开 下 


开 辫 立 下 


-一 


CR 上 上 关上 天 关 天 站 关 本 站 


衬 开 下 下 开 开 工 垃 


本 


和 
号 

请 广 请 王 呈 

开 下 日 开 


极 管 
集 电 极 电 流 前 
外 
-~ 发 射 极 疝 
放 大 
反 向 截止 蕉 
电 流 系 数 降 
TcEgo | 大 cz PP 已 Frcg | Te | 7ps 
RE 形 
(到 ) (和 克 ) | ii T8 (Y) (A.) (《V) 
了 0 具 30 20 20 20 全 二 .2 800 垂 20 呈 | 200 姻 太 4-02C 
也 愉 30 30 2 200 绒 工 800 联 20 握 20 垃 A4-02 了 了 
双眼 30 20 2 200 工 .2 工 2 世 20 联 友 4-02C 
叱 昌 30 30 2 200 姻 800 甘 20 和 如 | 200 刀 太 4-02 也 
于 信 30 20 10 20 耳 于 800 奸 10m | 100 缮 上 A4-02 吕 
工具 30 20 10 20 如 业 800 了 mm TI0 | 100 如 
工具 30 20 270 IT0 20 媚 工 800 荆 10zn | 100 姻 Ad4-02C 
工具 30 25 270 0 20 娃 工 800 联 10f | 100 了 年 人 A4-02C 
2H 30 20 TI0 S0 了 于 800 耳 10za | 100a 
2 有 30 20 TI0 50 上 800 地 TI0z | 100 卫 丰 4-02C 
2 30 25 270 T0 50 十 上 800 垢 10a | 400 所 A4-02C 
2 已 有 25 2 200 血 工 .2 芋 20 鼠 | 200za 上 A4-02C 
2 30 0 2 200 刀 工 .2 二 20 也 | 200zm A4-02C 
5 上 310 10 2 200 丘 1 .2 工 20 芋 | 200mm 人 太 4-020 
2 有 30 10 2 200 置 1.2 工 20 生 | 200 阵 Ad-0230C 
纺 苞 30 10 2 200 联 工 .2 工 202a | 20f0 了 上 4-02B 
2 30 O 270 2 200 垂 工 .2 工 20 生 | 200 据 A4-02C 
2 有 30 工 0 270 2 200 搓 直人 划 20 生 | 200 了 及 4-020C 
2 芒 30 10 160 2 200 姐 工 .2 工 20 妞 | 200 隐 太 4-02C 
2 有 30 20 2 200 红 工 .2 20 志 及 4-02B 
2 30 20 270 网 200 姻 [.2 工 20 如 | 200 好 A4-92B 
与 用 30 20 T0 50 氏 工 800 邵 10i | 100z 及 4-02 了 B 
00 荆 10 10 2 | 200 和 0.855 | 200m | 20a | 200 卫 人 4-02C 
了 其 30 10 2 200 卫 工 .2 工 20 刀 | 200 了 各 4-02C 
2 30 10 2 | 200 锯 1.2 芋 20 如 | 200 姻 4-020C 
2 30 25 T181 2 200 血 于 , 双 工 20 刀 |】 200 垃 入 4-02C 
2 有 30 30 150 2 | 200z 工 .2 工 20 芋 | 200tma A4-02C 
双 贡 30 20 郊 工 .2 工 20 切 | 200z Ad4-02 呈 
2 30 TI0 2 | 200 卫 工 .2 工 20 了 | 200 姻 A4-02C 
2 只 30 10 的 200 垃 工 .2 再 26tn | 200 如 上 4-02C 
2 岂 30 10 2 200 za .2 工 20 了 如 | 200 如 上 4-02C 
2 30 20 2 200 仔 工 .2 工 20 刀 | 200 姻 A4-02C 
2 共 30 40 2 200 了 工 .2 工 20 姻 | 200 了 Ad4-02C 
2 30 10 2 200 芋 二 .2 了 20 也 | 200 卫 A4-02B 
2 及 30 10 2 200 如 工 .2 荆 20 印 | 200 纽 A4-02B 
3 上 30 | 10 2 200 据 工 .2 二 20 刀 | 200 了 好 上 4-02B 
已 基 30 20 2 200 孟 工 .2 工 20 拉 | 200a 太 4-02 甩 
2 30 40 了 20 | 200 也 工 .2 王 20 纪 | 200 阵 A4-02C 
了 10 电 沁 2 40 180 10 号 铀 工 ,5 工 20 了 | 300 刀 有 A4-02C 
2 30 IT0 20 208 所 工 .2 工 20 志 | 200 地 A4-02C 
2 230 10 20 200 了 鱼 工 ,2 工 20 刀 | 200 A4-020C 4 
2 30 10 20 200 到 工 .2 于 20im | 200 卫 及 4-02C 42 
2 10 25 5 工 血 工 350 地 工地 0 全 人 4-02C 43 
LU 及 410 20 10 20 的 工 5 级 50 拒 太 4-020C 44 
30 10 20 症 了 .3 3 各 50 纪 上 4-020C 人 5 
3 及 25 20 25 并 人 王 业 工 3 训 50 地 上 4-02 电 46 
1 用 30 20 8 2 200 聘 0.85 | 200 灵 20 志 | 200 妃 入 4-020 47 
0 30 20 二 20za 二 :2 800 荆 20 和 如 | 200 壮 A4-020 48 
2 30 20 2 200 了 工 ,2 800 嫩 20 匠 | 200 了 za A4-02C 49 
2 30 20 2 200 匡 1 .2 于 20 刀 | 200 灵 和 A4-02 吕 50 
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.可 


3DG82 有 D 
3DG82D 
3DG180B 
3DG180B 
3DG180B 


3DG180B 
3DG180B 
3DG1808 
3DG180B 
3DG3180B 


3DG180B 
3DG180B 
3DG180B 
3DG180BH 
3DG180B 


3DG180B 
3DG1808B 
3DG180B 
3DG181B 
3DG181B 


3DG181B 
3DG181B 
3DG181B 
3DG181B 
3DG181B 


3DG181B 
3DLG181B 
3DG181B 
3DG4181B 
3DG182 


3DPG182B 
3DG182B 
3DLG132 
3DG182B 
3DG182B 


3DG182B 
3DG182B 
3DG182B 
3D GT182B 
3Be182B 


3DG182B 
3 也 避 182B 
3DG27B 
3 了 息 27A 
3 了 DSS278B 


3DG27B 
3DG27B 
3DG180B 
3DG180B 
3DGI80B 


下 -016 


1. 低 


频 讲 者 窗 囊 乓 
玉 CBR)C5O 
cr Fr 大 cz | Te 7 
( 现 ) (Hz) (V) |  (A) (V) (A) 
700 所 50M 100 如 75 
700 50M 100 也 150 | 100 | 100A 
700 癸 50M 100 荆 4175 | 100 | 4100 
700 50M 100 荆 175 | 100 | 100R 
700 细 50M 100 了 3 175 | 1I00 | 100n 
700 姻 50M 100 了 173S | 100 100 上 
700 匡 50M 100 折 175 100 100u 
700 人 血 50M 100 了 175 | 100 100 
700m | . 50M 100m 100 100 
700m 50M 100 和 175 | 100 | 100R 
700 卫 50M TI00 血 175 | 100 100h 
700 志 50M 100z 175 | 100 100 
700 生 50M T00 垃 175 100 100 只 
700 孟 50M 100 血 100 100 
700 人 年 50M 100 了 姻 175 100 100 恨 
700 了 50M 100 了 100 T00 贞 
700 阵 50M 100 和 也 175 | 100 100 冯 
700 阵 50M 100 2 175 100 100 
700 茎 50 浊 200 据 175 100 100 几 
700 了 aa S0M 200z 375 | 100 | 100m 
700 位 50M 200 血 175 | 100 100 
700 世 50M 200 卫 175 | 100 TI00 上 
700 了 za 503M 200 位 175 100 TI00 及 
700 匣 50M 200 了 100 100 R 
700 了 ma 50M 200 了 mm 175 | 100 T00 上 
700 了 如 50M 200 了 175 | 100 工 00 只 
700 了 ma 3S0M 200 IT75 100 100 履 
700 了 50M 200 嫩 175 | 100 100 只 
700 荆 50M 200 锯 175 | 100 100 内 
700 姻 50M 300 a 175 | 100 1010 An 
700 了 S0M 300 卫 175 | 100 100 只 
700 妈 50M 300 加 175 100 100 六 
700 严 50M 300 im 175 100 100 有 
700 耳 50M 300 了 175 100 100 忆 
700 了 50M 300 mt 100 100 愉 
700 茎 3S0M 300im 于 9 100 100 攻 
700 世 50M 300 如 T1735 100 100 
700 垩 5UM 300 和 包 175 4100 T00 
700z 50M 300 血 T75 100 100 只 
700 也 50M 300 印 175 | 100 100 
700 弓 30M 300 联 175 | 100 100 只 
700 联 50 这 300 二 100 1T00 忆 
700 志 S0M 300 问 100 1T00 上 只 
700 匡 50M 300 血 175 60 
700 所 S0M 10 20 税 | 300 血 T50 | 100 100 慨 
700 了 50M 10 20 和 组 | 300 姻 175 100 1T00 中 
700 了 和 50M 300 姻 175 1 100 
700m 50M 10 | 20m | 100 搓 150 | 100 100 及 
700 了 ma 50M 100 了 175 | 100 
700 联 50M 10 20m | 100 刀 175 | 100 100 几 


频 人 小 
1.4 夸 NPN 型 小 


电极 发 射 极 
-~ 发 射 极 - 基 极 
击 穿 电压 穿 电 时 
矿 (BR)CEO 六 (BR)EBO 
Tcz 了 PEB 
(Y ) 《人 A) (V) ( 太 ) 
100 | 100n 4 | 100m 
100 IT00 记 5 100 比 
100 TI00 只 5 100 
100 T00 具 5 100 上 
100 00 革 7 TI00 具 
100 100h 5 100 上 
100 100h 5 100 有 
100 100 5 TI00 只 
100 T00 只 5 100 几 
100 100R 5 100R 
100 100R 忆 100 具 
100 100 此 5 400 六 
100 1 am 5 | 100h 
100 00 S 100h 
100 荆 00 且 9 100 岂 
100 100j :3 100 上 
100 T00 mn 5 100 
100 100 具 5 4100 只 
100 100 只 5 100 
100 100 愉 7 100 
100 100 只 5 TI00R 
100 100 3 T00 
IT00 100 必 5 100 只 
100 1T00 5 T00 只 
100 工 志 5 TI00 愉 
100 100 5 TI00 mh 
100 100D 5 100 只 
100 100 册 5 100 忆 
100 」 100h 5 | 100n 
100 TI00 7 100 
100 100 hh 号 100 
100 100 3 100 hh 
100 100 5 100 只 
100 TU00 共 100 上 A 
100 100 从 3 T00 避 
100 100 了 5 T00 届 
T00 100 只 5 100 上 
100 100 只 5 1T00 册 
JT00 TI00 有 村 TI00 
100 【00 5 TD0 
100 100 上 号 100 HH 
100 TI00 必 汪 T00 愉 
J]00 100 只 5 T00 卢 
100 3 
100 100 必 4 T00 愉 
100 100 4 100 
100 5 
T00 TO00 只 3 100 hh 
100 5 
100 Im | 5 |51o0n 


集 电 极 
~ 天 极 
反 疝 截止 
电 流 
Tcaso | 太 cp 
〈(A) (YV)》 
5 有 10 
SR 10 
5003 30 
卫 攻 30 
T00 了 30 
王 只 30 
500z 30 
500 了 30 
500 30 
50 有 80 联 30 
工 届 30 
50 台 奴 30 
500z 30 
500 刀 30 
500 30 
500aa 30 
500 了 30 
500 和 306 
工具 30 
1003 30 
工具 30 
工具 30 
了 用 30 
工具 30 
工具 30 
工 刷 38 
工 攻 380 
工具 30 
于 用 30 
1003 30 
工具 30 
于 上 38 
工 长 30 
工具 30 
卫 具 30 
工具 30 
王 具 30 
工具 30 
开具 30 
工具 30 
工具 30 
工 电 30 
工 贞 30 
二 届 30 
工 必 380 
工 忆 30 
工 局 3f 
300 了 30 
500 寻 30 
5S00 荆 30 


集 电 极 
~ 发 射 援 
友 商 截止 


4LCEO | 大 CE 
( 丸 ) ( 羡 ) 


呈 广 关 产 二 
和 到 全 衬 
避 
忆 


| 


上 广 
片 至 到 衬 袜 和 三 工 
< 
之 


> 
宁 性 
片 衬 立 于 工 它 辫 立 辫 
Lo 
过 


人 
饭 
Caisoihohkoho hitioh 一 nihNi hitihNio 


毒 人 到 于 于 
六 避 


宫 全 下 
以 
) 


上 和 
一 上 产 挛 训 扣 hohoioko 


本 人 
CD 
Ci 


20 
3 
20 
20 
20 


25 
30 
25 
20 
40 


20 
20 


evee aceariiecieammml -auceioammeacivcrwerwcitnc iomen we ccc ccvasf--~ 一 cncenniuo< | iasncj mo 


所 
管 
电 流 
旅 天 
系 数 
PP 广 CE Tc 


了 了 了 3X (Y) (A) 


10 20 茵 

TI0 20 了 

IT0 20 姻 

10 20 姻 

10 20 据 

10 20 刀 

10 20 刀 

T180 10 20 搓 
10 20 了 和 

10 20 王 

TI0 20 拉 

TI0 20 志 

10 20 了 匡 

10 20 刀 

10 20 邵 

IT0 20 世 

10 20 如 

1 202m 

10 20m 

10 50 扣 

T80 10 50ta 
| 10 50 节 
10 50t 

10 350 丘 

10 30 了 

10 50 了 aa 

10 50 丛 

10 50 仔 

10 S0 

2 200 各 

2 200 垂 

2 200 了 和 

T80 2 200 伯 
TS0 2 200 血 
2 200 了 

2 200mm 

2 200 红 

2 200 灵 

2 200 好 

2 200 荆 

2 200 卫 

2 200 志 

2 200 鱼 

2 20 了 

I0 20 纽 

10 20 伺 

2 | 200 姻 

10 20 血 

10 20 血 

10 工 垃 


前 爷 和 
向 
压 
隆 压 降 
三 BES 矿 cazs | 7 了 73 Tc 
(Y) (V) (入 ) | (AAA) 
工 5 位 50oa. 
工 .5 S 伍 5 有 0 刀 
了 800 10 锯 | 100 卫 
号 10 姻 | 100 了 如 
0.8 150 菩 10 刀 | 100mma 
上 800 王 10 媚 | 100 地 
于 800 生 10 锯 | 100 皇 
了 800 了 ta 10zmn | 100 了 
工 800 生 10 血 | 100aa 
工 800 好 10 生 | 100 伍 
工 800 10 了 锯 | 100 如 
工 800 刀 5 了 50 卫 
工 800 联 10m | 100 丘 
工 800 耳 10zm | 100 了 za 
工 800 纪 T0m | 100 志 
1 800 如 10 生 | 100m 
工 800 缮 10 刀 | 100 了 和 
工 800 纪 10 志 | 00a 
工 800 纪 10 也 | 100 姻 
0.8 150 了 2 10m | 100 了 
800m 10zm | 1400 他 
800 邵 10ma | 100 王 
1 800 钙 10m | 1I00 联 
工 800 据 10 世 | 00 了 好 
二 800 细 1I0 锯 | 003a 
] 800 卫 4140 | 100m 
工 800m 10i | 100 卫 
工 800 纪 10 如 | 100 了 
800 嫩 10 嫩 | 100 刀 
0.85 | 200 姻 4140 和 | 100 荆 
工 .2 二 20 科 | 200 了 
工 .2 了 20 匀 | 200 租 
1.2 1 20m | 200 功 
.2 工 20 和 钮 | 200 了 
.2 工 20 刀 | 200 舞 
1.2 和 20 钙 | 200 拼 
工 .2 工 20 刀 | 200 了 H 
1.2 工 20 如 | 200 孟 
.2 工 20 了 ia | 200 嫩 
下 工 20 如 | 200 刀 
工 . 2， 上 20 弓 | 200 了 至 
了 工 20 生 | 200 血 
1.2 工 20 生 | 200 了 二 
二 .2 工 20 卫 | 200 刀 
12 | 800Ha 20m | 200 刀 
1.2 | 800 20 纪 | 200ama 
1.2 工 20 刀 | 200 志 
工 800 了 a 10zm | 100m 
了 800 了 如 10 刀 | 4200 和 
工 800 了 10 生 | 100 了 


外 


工 
2 
3 
人 4 
5 
6 
7 
8 
9 
I0 


和 4-02C 
和 A3-07AA 


人 2-02B 
A2-02C 
和 3-07 信 
和 2-02C 
A2-02C 


Iranc en usceecocammiue < 


序 表 


对 
8 


1 | 3DG1828 
2 | 3DG181B 
3 | 3PpG181B 
4 | 3DG182B 
5 | 3DG182B 
6 | 3DGI182 恬 
7 | 3DG182B 
1 8 | 3DG180B 
9 | 3DG27B 
40|1 3DG278 
11 | 3DG1808 
12 | 3DG180B 
13 | 3DG180B 
14 1 3DG181B 
135| 3DG181B 
3DG181B 
17 | 3DG182B 
18 | 3DG1828 
19 | 3DQG182B 
20 | 3DG2738 
21 | 3DG273 
22 | 3DG278 
23 | 3DG150A 
24 | 3DG180B 
25 | 3DG180B 
26 | 3DG180B 
27 | 3DG181B 
28 | 3DG181B 
29 | 3DG181B 
30 | 3DG182A 
31 | 3DG182B 
32 | 3DG182B 
33 | 3DG182B 
34 | 3DG182B 
35| 3DG182B . 
136 | 3DG182B 
37 | 3DGl182B 
138| 3DG1828 
:390 | 3D8182B 
| 40 3DG132 了 
4411 3DG87B 
42 | G3DG182B 
43 | 3DG82E 
44| 3DG278 
45 | 3DG27C 
46|」 3DG180C 
147 | 3DG480C 
i48 | 3DG180C 
140 | 3DG180C 
| ， 3DG87C 
引 


3DG5C 


及-618 


人 


700 


矿 C 
《V) 


〈(A) 


| 20m 


20 了 匡 
20 刀 


20 人 地 
20 卫 
20 姻 
200 
20 姻 


30 于 
320 位 
50 拉 
20 匡 


240 志 
20 匠 


10 王 
20 姻 
10 卫 
2 所 
20 卫 


20 世 
20 科 
20 十 
20 垃 
20 刀 


20 绒 
20 冲 
20 王 
30 如 
20 迎 


20 弓 
20 普 


20 纠 


50 茵 


10 了 


Et 


1。 低 


电报 
基 极 
7CB 
(Y) (A) 
100 | 100 上 
100 | 300B 
100 | 100R 
100 | 100 且 
100 
100 | 100 
100 | 4100 
100 |， 了 00 愉 
TI00 | 1400 
100 | 100n 
00 | 100 
100 | 100 愉 
TI00 | I00 只 
T00 | 1009 
TI00 | 100n 
100 | 109 革 
100 | 100 只 
LT00 | 100 
100 | 100B 
T00 | 100h 
100 | 100 具 
100 | 100 
100 | 100R 
100 | 100n 
100 | 100p 
100 | 100h 
TI00 | 100R 
T00 | 100n 
TI00 | 100 
00 | 100 
100 | 100n 
100 | 100k 
TI00 | 100h 
T00 | 300h 
100 | 100R 
300 | 100k 
4100 | 100 
1035 | 00p 
140 | 100 愉 
140 | 100m 
140 | 100u 
140 | 100 共 
140 | 100 
140 | 100 呈 
140 | 100 


小 


频 


1.4 夸 NPN 型 小 


集 电 极 
- 发 射 极 


击 穿 电压 
六 5CBR) CE0O 
ce 
(人 A) 


100 只 
100 只 
100 上 
T00 上 


100h 

工 二 
IT00 民 
100 奴 
100 必 


100 只 
TI00 了 
400 汪 
T00 上 只 
JT00 内 


IT00 必 
T00 几 
T00 必 
100R 


功 


Semiaiar-ca 


发 射 极 


~ 基 极 


出 穿 电 压 
广 (BR)EBO 


了 PEB 
《Y) (A) 


T00 
100 必 
100 有 只 
100 有 


100 只 
00 有 
100h 
100 
100 


了 00 上 
100R 
100 
100 
3100 


100 
T00h 
00 
100 只 
00 吕 


100 
100h 
100 必 
100 愉 
T00 


100 几 
100 Ah 
00 
100 
100 具 


100 只 
100 愉 
100 眼 
100 
100 上 


IT00 愉 
T00 愉 
100 只 
T00 兄 
100 必 


500 只 
100 记 
T00 
100 号 
100 站 


100 只 
100 有 
100 有 
100 县 
100 只 


;全 挛 VQawm wm wmenwwn 


辫 和 和 富 


上 产 上 FF 上 产 本 hr 
富 开 人 区 主人 


三 极 管 


极 管 
集 电 极 电 流 前 馆 得 
2 ， 外 序 
~ 发 射 拉 于 
旗 大 
反 向 截止 讨 
电 流 条 数 于 正 境 
广 ca | Tcago | FcE AP Freg| Tc Psgsl Frepgs | 7 7c 最 
号 
(V (ATCVD) | ma 坦 3X (和 《 太 ) (V) (YI) 《A) (A) 
| 32383011 2 |200m | 412| 1 20m | 200m | A3-01B,A3-07A| 工 
2 下 30 30 10 505 工 800 疆 10 印 | 100 癸 A3-07 信 2 
2 找 30 2 3E0 S0 匡 工 800 颈 10m | 100 理 A4-020 3 
怀 了 我 30 40 180 多 2009a 了 于. 了 20 和 | 100 志 A4-02 且 4 
2 入 30 I10 2 | 200 匡 1.2 工 20 包 | 200 吧 A4-020 3 
2 | 30 | 40 2 |200m |112| 1 |20m |200m 人 3-07 信 6 
2 也 30 工 2 2002a 于 于 | 20 钙 | 200 A4-02C 7 
工艺 38 2 10 20 握 工 800 钙 | 100 钙 人 4-028B 8 
工具 30 8 59 匀 200 坦 了 .2 工 20 弓 | 200 组 A4-020C 9 
410i | 25 | 40 180 | 10 引 芭 15| 1T 130m | 300m A4-020C 了 0 
工 上 30 20 150 10 20a 工 800a 10 钙 20 钙 A4-01 吕 1 
工具 30 25 130 T0 20 于 800z 10 卫 | 100 A4-02 了 12 
工具 3 40 180 1 280 匡 工 800 伍 10ta | 100 细 A4-02C 13 
2 30 20 10 50 芭 开 800 匡 10 皇 | 100 纪 丸 4-02C 14 
2 忆 30 20 50 TI0 30 了 ta 工 800za 10aa 50 纪 A4-02C 15 
2 30 40 T180 18 SI 工 800 对 10to | 100 和 A4-02C 1 
2 有 38 10 2 200 卫 北 么 了 20 志 | 200 A4-02fC 7 
2 吧 30 20 150 2 200 卫 工 了 20 纪 | 200 纠 A4-02C 18 
2 电 30 40 18f 2 | 200m 工 .2 了 20 印 | 200 细 和 4-02C 49 
2 只 3 30 2 200 生 工 880 匡 20 皇 | 200 也 A4-02 了 8 20 
2 30 20 2 | 200 了 1.2 二 2 绒 20 和 A4-020C 21 
2R 30 30 2 2002 800m 20 鱼 | 200 丘 A4-028 22 
101 50 25 270 28 10mm 工 2a | 20 匡 A4-02C 23 
工具 30 20 10 20 地 于 800ma 10 纪 | 100 24 
Th | 30 20 270 18 20 荆 800m | 10 刀 | 100 妈 及 4-020 25 
工具 30 25 270 10 50 纠 | 工 800t 10zma | 100 卫 A4-02C 26 
2 及 30 20 10 50 芋 下 800 全 10 怨 | 100 卫 27 
2 及 3 20 10 50 志 工 800t 10z | 100 卫 A4-02C 28 
2 愉 30 2 270 T0 50 阻 工 3800 立 1I0 开 | 100 丘 A4-02C 29 
2 | 100 25 88 10 50 耶 二 .5 业 20 伴 | 200 严 A4-02B 30 
2 38 25 2 200 卫 二 全 工 20 伺 | 200 孟 A4-02C 31 
2 38 10 2 2802 1.2 工 202 | 200 据 A4-02C 32 
引 有 30 10 2 | 200tzm 夺 -2 工 20m | 200m A4-02C 33 
台 其 30 10 2 200 卫 .2 业 20 伺 1 200 人 十 A4-02C 34 
28 38 T0 2 200 世 工 .2 工 20 纯 | 200 卫 A4-02BHB 35 
2 民 380 I0 270 2 200 .2 下 20 和 | 200 也 A4-02C 36 
2 其 30 10 2 200 垃 工 .2 工 20 乌 | 200 包 A4-02C 37 
2 有 30 TB 160 2 | 200 .2 工 20 贡 | 200 人 也 A4-02C 38 
2 有 30 20 2 200 了 工 ,2 于 20 了 锯 | 208 玛 A4-02 了 39 
2 30 25 270 2 | 200m 工 .2 荆 200m | 200 了 A4-02C 40 | 
本 30 20 所 30 专 工 .2 工 10 了 生 | 100 色 A4-023B 4 
2 30 40 120 2 200 阵 工 .2 于 20 | 200 亿 A4-02C 42 
0 及 10 20 T10 200 工 避 考 30 弓 A4-02C 43 | 
2 有 30 20 岂 200 刀 工 .2 汗 20 了 锯 | 200 细 A4-02C 44 ; 
2h 30 25 之 200 芋 .2 工 20 刀 | 200 人 考 A4-02B 45 | 
如 工 所 30 20 10 | 20 弓 工 工 10 了 Ba | 100 颈 A4-02 了 了 46 | 
站 工 生 30 20 10 20 荆 工 &00 垃 .| 10aa | 100 摆 47 
30 5 六 30 20 了 0 20 们 工 800 撕 10 妇 | 100 焉 太 4-025 48 
上 工具 31 20 TB 20 们 300 人 号 zf 5350 A4-020 49 
3 2 丘 3 28 示 200 王 人 娄 | 下 驴 坦 20 纽 A4-02L 50 
双 了 0 了 3 | 3 工地 了 350 握 工程 1 得 太 4-02f4 3L 


1 oraeeaurrreee 


| 
j 
| 


下 -619 


序 
号 
生生 

了 3DG180C 
2 3DG6T180C 
3 3DGd180C 
4 3DG180C 
2 1 3DG6180C 
6 3DG180C 
7 3DG180C 
8 3DG180C 
9 3DG180C 
10 3DEG180C 
芋 | 3DG180C 
12 3DG180C 
13 3DGIT81IC 
14 3DLG181C 
15 3DG181C 
16 3DBG181C 
17 3DG181C 


18 3DG181C 
19 3DGI81C 
2 3DGI181C 


2 3DG18LC 
22 3DSI181C 
23 3D 1820C 
24 3DG182C 
25 3 用 G182 刀 


3DG182C 
27 3DG182L 
28 3 有 人 182C 
29 3DG182C 
30 3 总 后 182C 


31 3DG1820 
32 3DG182C 
33 3 也 G182 C 
34 3DG182C 
35 3DG182C 


36 3DG182C 
37 3DG27C 
38 3DG180C 
39 3DG180C 
40 3DG180C 


41 3DG181C 
42 3D GT181C 
43 3DG181C 
44 3D G41820C 
45 3DG182C 


46 3DGI82C 
47 3DGI82C 
48 3DG180C 
49 3DG130C 


] 。 低 


频 小 功 
1.4 奸 NPN 型 小 
特 征 最 集 电 极 集 电极 发 蓝 极 
多 高 
话 - 惹 极 | -发 射 极 | - 基 极 
电 结 
频 率 流 温 击 穿 电压 窜 击 电压 击 穿 电压 
矿 CBR)CBO 天 (BR)CEO 广 (BR)BBO 
订 |Fcg|l re lrc |7ru 了 
(Hz) |(V) | (CA CA oOV CA YA TV | (A) 
和 于 一 一 7 = 1 
700 锯 50M T00 纪 175 140 TI00 员 140 100 只 S 1T00 几 
709 血 5S0M T100 志 175 | 140 | I00n 140 1100h | 了 | 4100 
700 了 50M 100 了 a 175 | JI40 | 100n 1340 1100k | 5 to0p 
700 姻 S0M 100 了 140 | I00R | 140 | 100n | 5 |3100n 
700 押 50M 100m 175 | 140 | 100R | 340 Im 3 | 100j 
700 年 50M TI00 纪 T73 T40 | 100 屋 J40 100R 1 5 T00R 
700 茵 50M 100m | 475 | 140 | 100 10 | 100B 5 | 100p 
700 了 和 50M 100a | 175 | 140 | 100n | 4340 | 41008 7 100 
700 了 ta 50M 100 和 ta 140 | 1004 | 340 | 4100 S | 3400 
700 了 50M 100 和 ma 175 | 140 | 100 | 440 | 100u 5 | 100 
700 茵 50M 100m | 175 | 4140 | 100n | 0 | 100R 5 | 100 
700 匡 50M 100 坦 140 | 100R 140 300 只 5 100 员 
700 所 50M 200 人 也 175 140 | 100 JT40 60 3 1006 
700a 50M 200 和 如 | 175 | 140 | 100p | 140 | 100 5 | 100B 
700 卫 50M 200 握 了 79 140 | 100 140 | 100R 1 7 100 
700 障 50M 200m | 1735 | 140 | 100m | 140 | 100p 5 | 100 此 
700 如 50M 200 纪 175 140 | 100h 140 100 只 5 100R 
700 姻 50M 200 各 440 | 100 134140 | 100 5 | 3400 
700 据 50M 200 垃 了 75 4140 | 100R 140 工 匡 马 ET00 
700 耳 50M 200 包 175 T40 | 100 140 100h 5 T00& 
?00 志 50M 200 纠 175 | 140 | 100R ,4140 100 3 100 上 
706 姻 | .50M 200 卫 175 | 140 | 100p | 140 |100p 5 | 100n 
700 了 50M 300 173 | 140 | 100R | 140 | 100p 7 100 育 
700 了 二 S0M 300 联 175 | 140 | 100R 140 | 200 电 号 100 忆 
700 卫 50M 300 如 173 | 140 | 100P | 410 |100 | 5 |31008 
708 缮 50M 300 刀 175 140 | 1008 140 | 100 吕 100 了 
.700 姻 50M 300 蔬 173 | 140 | 100n 140 | I00h }， 5 工 00 只 
709 特 50M 300 乌 175 140 | 100R 140 100 TI00 了 
700 也 50M 300 纪 140 | 100m I40 100 几 5 T00R 
700 了 如 50M 300 耳 475 140 | 100R 140 T00 也 3 TI00 了 
700 了 | 50M 300m | 175 | 240 | 100 110 | tm 5 | 100 
700 匡 S0M 300 刀 175 | 140 | 100n 1140 | 100b 5 | 100k 
700 茵 50M 300zm 175 | 140 | 100R | 4140 | 1008 引 | 100B 
700 了 50M 300z 140 | 100P | 4140 | 100 5 | 100 
700 耶 50M 300 mm 175 | 140 | 100m 140 1100 5 | 1008 
700 匡 50M 300 志 T75 140 | 100 民 1T40 TI00 电 5 II00 上 
700 症 50M 2 | 2 了 血 | 300a 175 | 140 | 1008 | 440 | 100b 5 | 100R 
700 匡 50M TI0 20 位 | 100 了 T75 1T40 | 100 愉 140 100 只 5 100 
700 耳 50M 100 联 175 140 | :100 只 140 | 100D 100 只 
700 血 50M 10 | 20ama | f00m 175 | 140 | 100m | 440 | 41004 5 | 100m 
700 卫 50M 200 志 140 | 100k | 440 | 100n $ "| 100 
700 卫 50M 10 50 芭 | 200 菩 工 75 140 | 100 了 mu 了 T486 TD00 愉 3 TI00 电 
700 荆 50M 10 20 联 | 200 包 了 75 140 | 100 愉 T40 100 ; TI080 几 
700zm 50M 300 了 m 140 | 100& | 4140 1100p 3 | 100 
700 如 50M 300im 175 | 140 | 100R | 10 | ln | 5 | 310n 
700 巧 3S0M 300 卫 75 140 | 100 愉 49 工 00 3 100 忆 
700z 50M 1I0 | 20 和 aa |300m | 475 | 4140 | 100m 1440 | 100 5 | 100h 
700 握 50M 10 20 饵 | 100 症 上 75 140 | 4100 了 140 1 100m 与 T00 上 只 
700 姻 50M 10 | 20m | 100am 175 | 140 | 100R | 1730 | 100 3S | 1008 
700m | 5M | 2 | 20m | 200m | 3151 10 |1008 | 40 |300n | TO 
有 ] 


功 率 极 
集 电报 集 电 极 电 流 前 秋 
= 基 又 - 发 射 极 疝 
有 族 大 
反 园 截止 皮 向 截 焉 压 
中 流 电 下 系 数 降 正 洋 
7C80 | Fca | Tcgo | cp HB FrczE | Tc 入 sps | Frcgs | 378| fc 
(A) (YY) | (A) |(Y)》 | ia | aax | (A) (YV) (YA (A) 
| 一 _ 二 本 1 本 
5003 30 」】 了 30 25 180 10 20 卫 工 800m | 10m | 100a 
工具 30 4 SR 30 25 10 20 了 ] 800ama | 10m | 100a 
| 500 工 30 1 30 30 10 20 生 了 800m | 10m | 100 
500a 30 工 攻 30 20 10 20 细 工 800 | 10aa | 100 和 
500a 30 了 及 30 20 10 20 纪 800mma | 10m | 100 他 
500 30 开刀 30 30 20 20ma 工 800 幸 | 10m | 100m 
500 工 30 工 上 30 20 | 10 20ia 工 800ta | 10 和 | 100 严 
TI00 1 38 T60 3 30 20 T10 20 荆 0.8 158 二 109a | 100 皇 
500 30 工具 30 20 10 20z 工 800za | 10m | 100a 
工 上 38 S 忆 30 20 10 20m 了 800m jj 1410 | 100 血 
500 工 30 工 上 30 30 10 20 匡 工 800m | 10m | 100 卫 
500 芋 38 工具 30 20 T10 20 卫 工 800 10m 100 也 
工具 30 2 30 } 20 10 S0ma 工 800 和 如 | 10 卫 | 100a 
工具 30 2 30 25 180 10 50 卫 开 800m | 10m | 100 姻 
TI00 皇 30 | 1009 30 20 10 50za 0.8 | 150m ij 10m | 100z 
了 30 2 30 20 10 50 也 800 科 | 109a | 100 血 
工 此 38 2 30 30 10 50 和 800m 」 :10m | 100 卫 
工具 38 2 30 20 10 50 志 了 800m | 10 二 | 100 卫 
工具 30 2 攻 30 20 10 50 了 1 |1800m | 410 | 100 姻 
工人 30 2 和 30 30 10 50 如 工 800m | 10ma | 100 卫 
工人 30 2 愉 30 20 10 50 了 了 800m | 10m | 100 皇 
工 R 30 5 有 30 20 10 50 了 ma 了 800aa | 10m | 100 卫 
100a 30 | ft00a 30 10 2 | 200m 0.8 | 200m | 20 亿 | 200 子 
1 上 30 2 30 10 2 | 200m 工 .2 了 20 如 | 200 卫 
工具 30 2 30 10 2 200 姻 了 .2 于 20 红 | 200 卫 
1 | 30 2 | 30 | 55 180 | 2 | 200m 1.2 1 20ma | 200am 
工 上 30 Th 30 30 3 | 100am .2 T 20za | 200 联 
1 10 2 及 10 30 150 2 | 200m 由 工 20tm | 200z 
| 工 攻 30 2 30 10 2 | 200a 1.2 全 20m | 200m 
1 工具 30 2 有 30 430 2 | 200 .2 20 如 | 200 取 
工人 30 2 30 10 2 1 200 如 工 .人 I 20 生 | 200 卫 
工 必 30 2 只 30 20 2 | 200 姻 2 20 生 | 200m 
工具 30 2 30 10 2 | 200m .2 工 20 刀 | 200 
| 工 R 30 2 30 10 2 | 200m 1.2 20m | 200 刀 
| 了 工 R 30 号 上 用 30 10 2 | 200m 1.2 20mm | 200z 
| 
工具 30 2 30 20 2 | 200 和 ma 1.2 1 20 了 ia | 200 血 
工具 30 Th 30 40 150 2 | 200m 1.2 世 20 生 | 200 押 
500 了 30 工具 30 20 150 10 20 丘 工 800a | 10am | 20m 
| 500z 30 1 30 25 180 10 20nm 工 800zm | 10ta | 100 生 
500a 30 1 30 40 180 10 20 秆 工 800z | 10 王 | 100 宇 
| 了 30 2 30 20 10 30 了 工 800za | 10m | 100 甸 
| 30 2 30 20 150 10 50 姻 于 800za | 10m | 50 了 
| 工 愉 30 2 有 30 40 180 10 50 丘 工 800m | 10 刀 | 100 血 
| 工 h 30 2 履 30 10 20 | 200m 1.2 工 20 科 | 200 耳 
I 30 2 30 10 2 | 200ma 1.2 1 20om | 200zm 
1 30 28 30 20 150 2 | 200a 20 | 200 了 
开具 30 2 30 40 180 2 | 200 匣 1.2 20aa | 200 二 
5008 30 工具 30 20 270 10 20a 800m | fom | 100m 
500a 30 工具 30 25 270 10 20ia 工 800m | 10m | 1009 
工 上 用 3 2 有 130 2 10 503 1 800m | 10m | 100 纪 


Liaorarwsernoratrmipereirea rm 
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序 


名 coNe mmwimbm 


FE Ha Fa hs Fa ha 
人 mi 


了 7 


功 


1.4 姨 NPN 型 小 


1. 低 频 小 
最 特 征 了 最 最 电极 集 电 家 
序 型 大 大 | 
厅 多 | 高 
贡 诈 | ， 基 概 | -发 射 极 
功 电 本 
束 频 素 流 温 击 穿 字 压 者 穿 了 电压 
TEN 矿 (5R)CBO 挛 (BR)CBO 
呈 汪 cx f7 |Frcglrc | rc | Tuw 7 | res 
(而 ) | (Hz) | (V) | (A) | (A) | | COV) | (CA | 0V) (A) 
1 | 3DGs7C 700 细 50M T0 | 50ma | 300m | 175 140 | 100 
2 | 3DG180C 700ma S0M | 100 | 4175 | 140 | 1008 140 | 1008 
3 | 35DG180C 700 血 S0M 1 | 209 | 100m | 1S8 | 1440 | 109% 140 100R 
4 | 3DGi80C 7800ima 50M 100a | 175 | 440 140 
5 | 3DG480C 700 症 S0M 10 | 20@ | 100m | 475 | 140 | 1008 140 工 开 
6 | 3DG181C 780ma 50M 10 | 20m | 200m |150 | 140 | 3100 140 」 100h 
7 | 3DG4181C 700 严 50M 200m | 175 | 140 | 100 风 140 | 100 
8 | 3DG381C 700 生 50M 10 | 20 和 | 200 | 475 1140 11T00 140 工 竹 
9 | 3DG183C0 700z 50M 10 | 20am | 300m 4975 | 4140 | TI00k 140 IT 于 
10 | 3DG4182C 700 血 3S0M 10 | 20m | 300m | 1s0 | 140 | 100& 140 | 100m 
1 | 3DG4182C 700am 50M 300m | 175 | 140 | 1004 140 | 100h 
12 | 3DG182C 700am S0M 300 世 | 175 | 140 140 
13 | 3DG27C 700m S0M 300m | 175 | 140 140 
14 | 3DG27C 700am 50M 10 | 20m |300m |14175 | 140 | 100p 140 | 100 
1 | 3DG4182C 700zm 50M 10 | 20 呈 |300m |175 | 140 1100 140 | 100R 
16 | 3DG180G | 700am 350M 20zm | 100m 140 | 4100p 4140 | 100n 
17 | 3DG1S0C 700 血 S0M TI0 | 20m | 100m |3475 |140 | 109p 140 | 100R 
18 | 3DG181C 700zm 50M 10 | 20m | 200m |175 | 140 | 1008 140 | 100 
19 | 3DG181C 700 卫 SO0M 40 | 20m | 200 了 | 473 | 140 | 1008 140 | 100m 
20 | 3DG41820 700z 50M 10 | 20m | 200m |475 | 3440 | 100i 140 | 100 
21 3DG182C 700ta SOM 10 20z | 200m 175 40 T00 开 140 | 100P 
22 | 3DG182C 700m 50M | 10 | 30m | 300zm 140 | 100p 140 | 1001 
23 | 3DG182C 700m 50M 10 | 20m |300m |475 | 140 |31008 140 | 109R 
24 | 3DG182C 700zm 50M 10 |20m |300m |3475 |4140 | 1n008 140 工程 
25 | 3DG482C 700zm 50M 10 | 20m | 300m |41735 | 440 | 100m 140 | 400 电 
26| 3DR13820 700 卫 50M 1I0 | 20@ | 300mn |34175 | 140 | 100 140 | 198 也 
27 | 3DG182C 700za S0M 10 300m | 1475 | 140 | 100 140 | 109 
238 | 3DG182C 700ama 50M I0 | 20m | 300m |3475 | 140 | 1008 140 | 100p 
29 | 3DG182C 700 了 ma S0M 300m | 175 | 1460 | 100 140 | 1008 
30 |1G3DG41820 700 了 S0M 300m | 175 | 445 | 1008 145 | 100 
31 | 3DG27C 700tn S0M 300m |475 | 150 | 100 130 | 100R 
32 | 3DG27C 700ta 50M 300 血 | 175 | 150 | 100p 1350 | 100p 
33 | 3DG27C 700zma 50M 300m | 175 | 150 | 109 130 | 100 
34 | 3DG82F 700 如 50M 100m | 4175 1350 | 100p 
35 | 3DG27C 700ama 50M 1 | 20m |300m | 4175 |3450 | 100n 150 | 100m 
36 | 3DG270C 700m 50M 300m | 4175 | 4150 100 150 | 1008 
37 | 3DG27C 700zma 50M 10 | 20m | 300m | 150 159 | 100R 
38 | 3DG27C 700 茵 S0M 10 120m | 300z | 4175 150 | 100A 
39 | 3DG150B 700 匡 S0M 20 | 10m | 50 和 | 175 150 | 100h 
40 | 3DG182B 700zm 50M 10 | 20m | 300m 14175 |150 | 1003 150 | 100 
41| 3DG27C 700 姻 50M 20 | 20am 1300a |3475 |4150 | 1008 50 | 1007 
42 | 3DG27D 700z 50M 2 |200zm |300m |475 |180 | 3100R 130 | 100p 
43 | 3DG27D 700 了 ma S0M 300m 」14175 | 180 | 100E it80 | 109 有 
44 | 3DG27D 700 姻 50M 300 姻 180 | 100p 180 | 100 
45| 3DG480D 700m S0M 100m | 175 | 180 | 1008 180 | 100 只 
46 | 3DG180D 700m 50M | 100m | 4175 |180 | 4100p 180 | 100bp 
47| 3DG180D 700 好 50M 100m |11475 |180 | 100p 380 | 1008 
48 | 3DG180D 700m 50M 100m | 175 | 180 | 100p 130 | 100 和 
49 | 3DG180D 700tn 50M 100m |175 |180 | 100& 380 | 100h 
3DG180D 700 位 50M 100m | 4175 | 180 | 100 20 | 100 


| 


发 


册 视 


基 极 


击 罕 电压 
六 (BR) BEBO 


nn Lenecn Cn CI ti 人 全 心 心 公 公 人 人 Cn CUI CEC 有 Cen tr CUR Cn et An LUITCT (Rn LU 人 en Len 和 


SDD 用 
了 9 瑟 
100 闵 


00 世 


T00 忆 
T00 此 
T00 只 
J00 具 
ID0 只 


T90 电 


100 展 
T100 


100 忆 
100 纪 
I00 
100 只 
100B 


100 恨 
100 
100 只 
100 了 且 
J00 咏 


100 六 
TD0 记 
100R 
100 总 
100 了 县 


100 册 
1003 
T00 了 
190 
100 了 hh 


T100 了 有 
100 有 
100 户 
100h 
100 了 


100 及 
100 有 
100 且 
100 
100 有 


80 统 
100 几 
T00 琶 
100 上 其 
工人 


所 
上 上 上 天 上 天 六 上 关于 具 六 二 情 王 上 卢 二 上 广 片 FF hs hs Ha 
下 


直下 下 下 下 下 和 下 下 工人 开工 片 


Ja 
臣 


下 下 开工 上 


只 下 下 工科 下 下 


《 几 
性 


村 
3 


《用 
忆 
马 片上 过 己 之 上 广 广 片 ko ko 


广 
2 
忆 至 呈 世 


7TCcEO | 秋 c 


(人 A) | (V) Iain 


2 30 | 20 
工具 30 40 
工具 30 | 30 
用 30 | 20 
工具 30 | 20 
4 线 30 |30 
2 有 30 40 
2 30 1 20 
2 共 30 10 
28 30 | 40 
2 了 30 40 
2 只 30 | 10 
2 有 30 10 
2 30 |30 
2 30 | 410 
工具 30 | 20 
工 上 30 | 20 
2 基 30 120 
2R 30， | 25 
2 有 30 | 20 
2 30 | 25 
2 比 30 25 
2 30 | 40 
5 具 30 | 40 
2 30 I0 
2 攻 30 10 
2 30 10 
2R 30 |] 20 
2 已 30 | 25 
2R 30 | 40 
100 侍 30 | 20 
10 愉 30 | 20 
2 10 20 
10 愉 10 20 
10 鼎 30 | 20 
2 30 | 40 
2 有 30 30 
2 芒 30 | 30 
10R 50 | 25 
2 此 150 | 235 
TU 攻 25 40 
2 30 10 
2 芭 30 | 20 
2 有 30 | 25 
工 攻 30 20 
4100 30 | 20 
工具 30 20 
5 此 30 | 35 
5 此 30 20 
工 此 30 2 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


垃 有 基 


180 


180 


270 


270 


270 


270 
100 


270 
120 


180 


270 
180 


180 
150 


180 


上 > 
己 避 iiiohto hit 


Fa 卢 
定 


让 
ii 王 


二 避 
忆 呈 


> 
RE 


流 前 饮 条 
向 
大 
肘 
数 降 压 路 
Tc 矿 pES Jrcpgs | TB Tc 
〈《A) 《) (Y) (A) 《入 )》 
50 二 化 2 工 10m | 100z 
20z 卫 0.8 | 410 | 100zm 
20 血 工 0.8 区 9 志 | 100 
20 匡 下 0.8 10 刀 | 100 灵 
工 工 0.8 | 10 刀 | 100 好 
5350 了 0.8 | 10a | 100a 
5350 也 工 0.8 | 10 刀 | 400 二 
50Z 工 0.8 | 10m | 100 症 
2003 于 1 20 | 200m 
200 卫 工 .2 工 20 | 200 血 
200 乌 1.2 了 20 | 200 姻 
200 人 也 工 . 工 20 了 人 | 200 姻 
200zm 工 .2 二 20mma | 200 甸 
20 1 工 20a | 200 癸 
200z 上 .2 了 20 生 | 200 如 
20 芋 工 0.8 | 100m 
20m 灿 0.8 10m | 100z 
5350 所 1 0.8 10z | 100 全 
50 人 了 工 0.8 10 也 | 100 锯 
30 灵 且 0.8 10mm | 100m 
50 似 工 0.8 T10i | 100 怎 
20 世 工 .2 工 20mm | 200 据 
200 匡 工 .2 工 20 刀 | 200 血 
200mm 1 .2 工 20 包 | 200m 
200 组 工 .2 了 20 | 200 算 
200 血 1 .2 工 20 了 am | 200 症 
200 征 1.2 了 20 芋 | 200 筷 
200 了 姻 工 .2 工 20 姻 
200t 交 工 20 | 200 奖 
200 癸 工 .2 上 20 | 200 生 
200 0.85 0.2 20m | 200z 
20 了 严 工 .2 0.8 20mm | 200 取 
200 症 1.2 0.8 20a | 200 了 
20 垢 1 3 地 50 人 血 
20 纪 工 .2 0.8 20 刀 | 200 姻 
530 了 姻 .2 工 20 纪 | 200 志 
200 弓 了 0.8 20 垃 | 200 了 ma 
200 姻 0.8 200 | 20fma 
JI0 血 上 2 绊 20 纪 
30 了 如 十 :5 工 20 和 | 200 人 
5 也 下 站 工 30 乌 | 300 耿 
200 也 小 2 二 20 笠 | 200 如 
200 癸 .2 工 20 刀 | 200 丘 
200 好 去 工 20 | 200 姻 
20 押 玫 0.8 10z | 100 
20 荆 0.8 0.15 | 10 印 | 100 所 
20 韦 0.8 5 也 350 了 廿 
20 世 工 0.8 10 | 1I00 姻 
20 莽 工 0.8 10m | 100 了 
20 世 工 0.8 10 卫 | 100 耶 


人 A4-03B | 


A4-02 了 吾 
A3-07A 
A4-02C 
A4-02C 


A3-07A 
A4-02B 
A4-02C 
A4-020C 


A3-07A 


入 4-02 也 
A4-02C 
A4-02DC 


A3-01B,A3-07 太 


4-02B 


全 4-020 
上 4-02C 


A4-02 
和 A4-02 
人 4-02 


C 
C 
CC 
C 


并 7 
dB 


和 


1. 低 . 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 


最 符 征 最 最 集 电 报 集 电 极 发 射 骤 
序 型 大 大 
人 允 二 
人 - 报 基 | -发 射 极 | - 若 概 
上 了 人 
贡 电 四 
率 频 这 流 温 击 穿 电压 击 察 电 于 击 窜 电压 
站 矿 (BR)CBO 矿 (BR)CEO 六 (BR)EBO 
三 cW fT | Fregl ye | rc |7rmw 7 Je 记 关 
( 殉 ) 《FHzy》 (Y)|(A) (及 ) (人 1) | (V) (A) 《Y) 【《A) (VD) (A) 
| 一 一 并 _ 
于 3DG4180D 700 人 生 50M 100 也 75 180 100hh 180 100 号 100 只 
了 3DG180D 700 拉 50M 20 垢 | 100ma 180 00 长 180 400 总 5 100 上 
3 3DG180D 700 地 50M 1410 20 | 100za 75 180 100 上 180 100 5 T1090 只 
4 3DG4180D 700 纪 50M 100 握 T50 180 T00 上 180 180 只 5 T00 
3 3DG180D 700 全 50M 108 拍 工 75 180 180 与 
1T0 20 坦 
0 3DG130D 700 弓 50M 10 202 | 100za 175 180 100 具 180 卫 伸 3 100 六 
7 3DG34181D 700 也 50M 10 20m | 200 了 150 180 T00R 180 100 上 有 5 100 只 
8 3DG181D 700 癸 50M 208 坦 175 180 100 上 180 工 垃 4 100R 
9 3DG181D 700 后 50M 200 卫 175 180 100R 180 100 县 5 TI08 县 
10 3DG132B 700 志 50M 300 姻 开 75 180 180 纪 
下 3DG182D 700 伺 50M TI0 20m | 300 175 180 00 愉 180 工 扭 3 T090 有 
12 3DG182DD 709 地 5S0M 300 荆 175 180 80 5 
13 3DG132D 780 握 5S0M 10 20 也 | 300fa 工 75 180 TI00k 180 工 坦 5 TI00 必 
14 3DG182D 700 颈 59M 300 了 2 75 180 100R 180 100R 号 100 愉 
15 3DG182D 700 弓 50M 10 20 坦 | 300 世 150 180 00 180 100R 5 100R 
16 3DSGT182D 708 地 50M 300 了 ta 150 180 100R T80 100 5 100R 
17 3DG27 了 | 700 取 50M 3800 卫 75 180 4180 3 
18 3DG27T | 700 垃 50M 300 阵 150 180 T00 此 TI80 T00 5 T00 二 
19 3DG5D 700 志 50M 30 工 75 180 180 4 
20 EDG180D 700 嫩 50M 100 也 175 T80 90 上 180 00 愉 5 98 只 
21 3DG180D 700 垃 50M 工 00 弓 180 00 上 180 100R 5 100 只 
22 3DG180D 700 缮 50M 100 坦 175 180 TI00h 180 工人 3 T00 比 
23 3DS180D 7800 二 50M 00z 175 180 TO00R 180 100 上 村 TI00 只 
24 3DG180D | 700a 50M 10 |20m | 100m 1475 | 180 | 100 180 | 1008 5 100 有 
2 3DG14180D 700 世 50M T00 节 175 180. | 100 只 1T80 100 只 | I00 总 
26 3DG180D 700 也 S0M 10 20 雪 | 100 了 了 75 180 TI00 具 180 100 呈 3 100 
27 3D6G181D 700 5S0M 20f0 了 180 100 只 180 T100 上 5 TI00 只 
28 3DG181D 700 了 二 S0M 20f 地 75 80 TD00 呈 180 100 只 T00 只 
29 3DG181D 700 弓 SDM 10 50 志 | 200 担 175 180 100R 188 100 具 5 108 具 
30 3DG132D 700 了 S0M 10 209 | 300T 175 180 100 只 180 100 3 1T00 只 
3 3DG182D 700 卫 5S0M 300 拭 180 100 及 T80 100 孔 5 T00 电 
32 3DG182D 700 地 50M 300 班 180 100R 了 80 100 共 5 100 
33 3DG182D 7809 弓 50M 10 20fa | 300 王 79 T180 00 妥 180 100 卢 5 100 刀 
34 3D G27 了 3 700 卫 50M 10 310m | 300 吧 175 180 100 共 180 IT00m 4 00 具 
33 3DG180D 708 卫 50M 10 20m | 100 拼 了 75 180 100 有 180 工人 坦 5 100 名 
36 3DG180D 700 垃 50M 10 20 科 | 100 严 T73 180 100 共 180 100 ij 5 T00 
37 3DG180D 700 坦 S0M 10 1 20 人 奶 | 100 伍 开 75 180 100 只 180 100 相 IT00 有 
38 | 3DG181D 700 卫 50M TI0 2 班 | 200 垃 二 75 180 100 县 180 100 呈 3 TO00 坟 
39 3DG181D 700 地 50M 10 20 | 200 缴 1795 180 100 180 T00 关 5 T00 纺 
鸭 3DG181D | 700a 50M 10 | 20 所 | 2009 75 |3180 | 1008 180 | 100# 3 1009 
4 3DG182D 708 纪 50M 工 20 笠 共 5 二 00 上 只 
42 3DG182BD 700 锯 50M 10 1 20am 上 3 100 中 
43 3DG182D 700 壹 50M 10 20 地 及 5 00 只 
44 3D G182D 708 纪 50M 了 20 位 具 号 100 攻 
45 3DG182D 200 血 50M 10 20 担 用 5 100 上 及 
46 3D6182D 700 鱼 SOM 10 20 组 此 3 100 上 
47 3DGIL182DD 708 ta 5S0M 10 20 纪 县 5 TI90 只 
48 3DG182D 708 全 S0M 号 100 
49 3DG182D 700 世 50M 10 5 100p 
50 3DG182D 708 刀 S0M 10 28 焉 5 100R 
ae WE 


下 -624 


功率 三 极 
集 电 极 和 集 电 裤 串 流 前 饱 
~ 天 极 - 发 射 极 向 
让 大 
反 徊 截止 反问 截止 压 
归 流 电 流 系 数 降 压 
7cpo | recag | Frcgo | 太 cz FF 矿 cE Tc | 广 gas 大 cgs | 7 
(及 ) (V ) (A) 《和 ) |mial Iax | (VD) (AI) (和 克 ) (YI) (A) | 
人 
50048 | 30 1 | 30 |30 20 | 20m | 1 0.8 | 10am 
荆 上 30 20 I0 20 亚 - 二 0.8 
500 六 30 工 攻 30 40 180 10 20mm 工 0.8 10 志 
500 联 30 有 30 30 IT0 201a 了 0.8 10 联 
500 于 30 工具 30 20 10 20 工 0.8 10 耶 
500 了 30 工具 30 20 “10 工 也 元 证 0.8 10 垂 
于 30 2 30 30 10 350 他 工 0.8 | 10 卫 
工 上 30 了 只 30 20 | ” T0 50 反 工 0.8 10 征 
工 共 30 2 30 40 180 10 350 也 1 0.8 10 红 
了 下 30 2 有 30 10 允 20mma 工 20 卫 
工 汪 30 2R 30 10 2 20 了 和 1.2 于 20 志 
荆 玉 30 2 30 10 了 2 20 姻 .2 工 20 好 
工 共 30 2 3 10 2 20 拉 .2 工 20 刀 
工具 30 2 30 40 了 180 2 20 卫 工 .2 工 20 伺 
工具 30 2 30 40 2 20 垃 .2 】 20 印 
工具 30 2 30 40 150 2 20 拉 1.2 了】 20 伍 
工 上 30 2 30 10 2 20 所 工 .2 1 20 廿 
工 只 30 2 30 40 150 2 20 1.2 上 20 垃 
工具 10 2 10 25 S 工 组 工 0.35 工 也 
500 屏 30 工 眼 30 30 10 20 枉 灶 0.8 10 地 
500 也 30 工具 30 20 10 20 十 了 0.8 10 卫 | 
500 工 310 工 愉 30 20 10 20 茵 工 0.8 TI0 垣 
S00 皇 30 工具 30 20 10 20 和 如 工 0.8 10 耳 
500 习 30 工具 30 20 150 10 20 耳 工 0.8 TI 地 
500 3 30 工 上 30 几 5 IT80 10 20 位 了 0.8 10 匡 
500 三 30 工具 30 40 180 10 20 垃 了 0.8 10 弓 
工具 30 2 基 30 20 10 50Imn 了 0.8 10 联 
工具 30 2 只 30 20 150 10 350t 了 0.8 10 伍 
及 30 2 30 40 180 10 50 茵 工 0.8 410 伺 
1 1 30| 3 30 1310 2 | 200m 1 .2 1 | 20m 
工具 30 2 纪 30 10 20 200zm 1T.2 工 20 纪 
工具 30 2 只 3 20 150 2 200 世 工 20 纪 
工具 3 2 已 30 40 180 也 200 匡 工 .2 了 20 荆 
工具 30 2 有 30 20 2 200 二 工 .2 二 2 人 弓 
500 习 30 工具 30 20 10 20 专 上 0.8 10 奸 
500 芋 30 工具 30 20 270 10 20 于 0.8 10 了 
500 磋 30 工具 30 25 270 10 20 蔬 工 0.8 T0 伍 
工具 30 2 只 30 20 10 530 地 了 0.8 10 节 
工 此 30 2 凡 30 20 10 950 也 工 0.8 10oma 
工具 30 2 有 30 25 270 10 50 坦 1 0.8 T0 组 
了 只 30 2 只 30 25 2 200 茵 工 冯 寺 20 伺 
ta | 30 2 | 30 | 10 2 | 200m 了 0.8 | 10m | 
二 皮 30 5 上 30 10 2 200 茵 工 .2 工 20 地 
工具 30 2 30 10 2 200 也 工 ,2 工 20 卫 
工具 30 2 慨 30 10 2 200 了 二 汪 20 严 
工 避 30 2 30 T0 270 2 200 坦 工 .2 卫 20 血 
工 忆 30 2 只 30 10 270 2 200 二 人 工 20 据 
工具 30 2 只 30 0 100 忆 200 卫 工 .2 工 20 
工具 30 2 及 30 20 2 200 了 ” 工 .2 工 20 垃 
工 只 30 2 30 235 270 2 200 姻 了 工 .2 工 20 也 


200 了 


站 


和 
外 序 

降 

Tc 
形 汪 
( 太 ) 

100 茵 A4-02C 工 
100 了 地 A4-02B 2 
100 搓 太 4-02 了 B 3 
100 地 A3-07A 44 
100 姻 A4-02C 5 
09 但 有 A4-02C 6 
100 细 A3-07A 7 
100 王 A4-020C 8 
100 红 A4-02E 9 
200 如 A4-02C 10 
200 耳 A3-01B ,As。 | 地 
200 和 地 A4-02C 12 
200 如 A4-02C 13 
200 mm A4-02 卫 TI4 
200 卫 A3-07A 了 3 
200 血 Ad4-02C 16 
200 了 A4-02C 工 7 
200 了 m A4-02C 18 
10 科 A4-02C 19 
100 旭 A4-02C 20 
| 100z A4-02C 21 
500 了 2 A4-02C 22 
1002 A4-023B 23 
20 和 及 4-01 吕 24 
100 亚 A4-023B 25 
T100 灵 A4-02C 26 
100 姑 A4-02C 27 
30 A4-020C 28 
T100m | A4-02C 29 
200 纪 A4-020C 30 
200 折 A4-020C 31 
200 生 A4-02C 32 
2800 了 A4-02C 33 
20 得 A4-02C 34 
100 姻 35 
100 节 A4-02C 36 
100 姻 A4-020C 37 
100 互 38 
工 (0 洽 血 A4-02C 39 
100a A4-02C 40 
200 捏 A4-02C 41 
100 旭 A4-02C 42 
200 乌 A4-02C 43 
200m | ， A4-02C | 4 
200 志 A4-02 了 B 45 
200m Ad4-02C | 46 
200 人 年 Ad-02C 47 
200 荆 A4-02C 48 
及 4-02 卫 49 
及 4-02C 50 
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1. 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 


集 电 裤 集 电 极 发 射 裤 


- 基 极 ~ 发 射 骤 - 基 极 


涡 怒 妾 沙 汁 郑 


击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 


罕 频 率 
] 矿 (BR)C5O 及 (BR)CEO 矿 (8R)BEBO 


Fecg | 7e zcaf 
( 驳 ) (ITz) (YY) | (A) (入 ) 


TcB Tc 了 有 
〈《 立 ) (和 友 ) (V) (A) 《V) (和 和) 


局 
< 洛 


3D G180D 700 血 50M T00 180 | 100h 180 | 100& 


工 5 | 100p 
2 | 3DG180D 700 茵 50M 100m 1175 | 180 | 100k 180 | 100p 5 | 100h 
3 | 3DG180D 700mm 50M t00m 175 | 180 | 100 180 | 芭 0 攻 5 | 100 
4 3DG180D 700 细 50M 100tm 180 | 100 180 | 100h 5 | 100n 
呈 3DG181D 700zm 50M 200m | 4175 | 180 100 180 | 100R 5 100 有 R 
6 3DG181D 700z 50M 200m |475 | 180 | 100h 180 | 100k 5 100p 
7 3DG181D 700zm 50M 200m 180 |」 1100 180 | 100m 5 100 中 
8 | 3DG181D 700 好 50M 200m |175 | 180 | 100n 180 | 100& 7 100 卢 
29 | 3DG181D 700 了 z 50M 200z |175 | 180 | 100h 180 | 100h 5 100 
10 | 3DG4181D 700mm 50M 200m |175 | 180 | 100h 180 | 100 上 5 100 只 
11 | 3DG181D 700 加 50M 200m |175 | 180 | 100h 180 工 坦 5 100 恨 
12 | 3DG4181D 700 好 50M 200m |175 | 180 | 100h 180 | 100p 5 100 电 
13 | 3DG181D 700 如 50M 200m | 175 1480 | 100 180 | 100k 5 100R 
14| 3DG181D 700 既 50M 200m | 175 | 180 | 100 180 | 100 上 5 100 只 
15 | 3DG182D 700 妈 50M 300m | 4175 | 180 | 100 180 | 100R 7 100R 
16 | 3DG182D 700 地 50M 300m | 175 | 180 100 180 | 100n 5 100 昌 
17 | 3DG182D 700 世 50M 300m |175 | 180 | 100 180 | 100h 5 100 有 
18 | 3DG182D 700 如 50M 300m | 175 | 180 | 100h 180 | 100k 5 100 上 
19 | 3DG182D 700 刀 S0M 300m |475 | 180 |100R 180 | 100 只 5 100 
20 | 3DG182D 700 灵 50M 300m |175 | 180 |1008 180 | 100 上 5 100& 
21 | 3DG182D 700 了 50M 300mm 180 | 100h 180 | 100 3 100p 
22 | 3DG182D 700 50M 300zm | 175 | 180 | 100h 180 | 1400h 5 100 有 
23 | 3DG182D 700za 50M 300m |175 | 180 | 100R 180 工 生 5 100 愉 
24 | 3DG182D 700 亚 S0M 300m | 175 | 180 | 100h 180 | 100p 5 100 有 
25 | 3DG182D 700 如 50M 300m |4175 | 180 | 100h 180 | 100h 5 100 
26 | 3DG182D 700 姻 50M 300m | 175 | 180 | 100 180 | 100 5 100 有 
27 | 3DG182D 700ma 50M 300 科 180 | 100 180 | 100 上 5 100 愉 
28 | 3DG182D 700zn 50M 300m |175 | 4130 | 100 180 | 100p 3 100 只 
29 | G3DG182D 700zm 50M 300 和 | 175 | 185 | 100n 185 | 400 5 100 只 
30 | 3DG27D 700ta 50M 300zm | 4175 | 200 | 3100 200 | 100 7 100 
31 | 3DG27D 700 了 za 50M 300m | 175 | 200 | 100h 200 ; 100 上 只 4 100 只 
32 | 3DG27 了 700z 50M 300m | 150 | 200 | 100p 200 | 100 有 4 100 只 
33 | 3DG82G 700 和 50M 100za | 175 200 | 100 此 4 100 只 
34 | 3DG27 700 严 50M 20 | 20m | 300mm |475 |200 | 100p 200 | 100 4 4100 玉 
35 | 3DG27D 700 耳 50M 10 | 20m | 300mm | 150 200 | 100k 4 -| 100R 
36 | 3DG27D 700 地 50M 10 | 20m | 300m | 175 200 | 100 4 100 电 
37 | 3DG27 下 700 如 50M 10 | 10ma 1300m | 4175 | 200. | 4100 200 | 100 4 100 只 
38 | 3DG150C 700 匡 50M 20 | 410m | 500m | 175 200 | 300 上 5 100 只 
39 | 3DG182C 700z 50M 10 | 20zm |300m | 175 |200 | 100 200 | 100 上 只 5 100 
40 | 3DG27 700 姻 50M 20 | 20m |300m | 3175 | 200 | 1008 200 | 100 只 5 1008 
41 | 3DG27D 700 侍 50M 10 | 20tm |300m |3175 | 200 | 100R 200 | 100R 4 100 只 
42 | 3DG27D 700 如 50M 10 | 20m 1300m |150 | 200 |4100h 200 | 100& 4 100& 
43 | 3DG87D 700z 50M 10 | 50m | 300 175 200 | 100u 4 100 只 
44 | 3DG1473NC | 750@ 50M 10 |10m | 70m |141s0 | 250 | 100n 200 | 100 民 7 工具 
45 | 3DG1473 750 如 50M 10 5 | 1I00m | 150 | 250 | 100h 200 | 1008 5 100 上 有 
46 GLC1473 | 750 了 ma 50M 10 |10m | 70om |150 1250 200 7 
47 C1473 750za 50M 10 |340m | 70m |150 | 250 200 | 100& 7 工具 
48 | 3DG27D 700t 50M 20 | 20 妞 | 300i |175 | 200 | 100p 200 | 100 有 5 100R 
49 | 3DG27 开 700 妈 50M 2 |1200 血 | 300m | 175 | 220 | 100 220 | 100 5 T00 只 
3DG180 忆 50M 10 |]20m | 100m |14175 |220 | 3100R 220 | 100 有 n 5 100 只 


蚀 条 
外 序 
反 疯 鹤 目 反 向 鹤 目 正 
电流 | 也 流 系数 | 旗 甘 降 
Tcso | Fresg | csgo | Frcg PPFB Fecg|l| rc | Fopgs | Frcgsj| 隔 Tc 
有 上 导 
(A) | (VCA) TOCV) Iminal maxl (V)》 | (A) 《了 ) (V) | (A)| (4A)》 
广 | | 司 了 
500aa 30 工具 30 | 20 10 20aa 二 800m | 10m | 100z A4-02BB 了 
工具 30 3 纪 30 | 20 10 20 工 800zma | 10m | 100 纪 A4-02 晶 2 
500 30 工 基 30 | 30 10 20 纪 下 800m | 10m | 100 和 A4-02B 3 
S00 aa 30 工具 30 | 20 10 20a 1 800m | 10m | 100 4 
工具 30 28 30 | 20 10 50 志 4 800ia | 102 | 100 生 A4-02C 5 
工具 30 2 30 | 25 | 180 10 1 50m 下 800m | 10m | 100m 太 4-02C 6 
于 只 30 2 30 | 20 了 0 50 伺 工 800m | 10m | 100 呈 A4-02C 了 
1003 30 | 100a 30 | 20 10 50 0.8 | 150m | 10m | 100 丘 A4-02C 8 
工具 30 2 30 | 2 10 30 oa 800m | 10m | 100 耳 和 4-020 9 
工具 30 2 30 | 30 410 50 了 ma 工 800m | 10m | 100mm A4-02C 切 
工 3 30 2 30 20 T0 50 9 工 800 卫 10za | 100 闻 太 4-02C 1 
也 且 38 2 芭 30 | 30 10 S0T 了 800m 10m | 100 了 za 有 4-020C 工 2 
工具 30 2 忆 30 | 20 10 50 匡 工 800m | 10m | 100aa A4-023 13 
了 了 30 引 及 30 | 20 10 50 志 工 800 呈 | 102a | 100m 和 4-02 了 14 
400 30 | 100z 30 | 10 2 |」200 0.85 | 200m | 20a | 200m A4-02C 15 
1Iu | 30 2 有 30 | 10 2 | 200 工 .2 工 20mm | 200 了 二 A4-02C 16 
工 且 30 2 30 | 10 2 | 200 并 这 20 了 和 | 200m A4-02C 17 
王 及 30 2 30 25 | 150 2 200 志 .2 于 20 志 | 200 地 和 4-02C T8 
于 县 30 工具 30 | 30 5 | 100 1.2 工 20a | 200 卫 A4-02C 19 
工 革 10 2 六 10 |3011480 1 2 |200m T.2 了 20o | 200 备 A4-02C 20 
工具 30 2 30 | 10 2 | 200 严 了 1 20 卫 | 200aa A4-02C 21 
了 30 2 30 | 10 2 | 200 卫 1.2 了 209 | 200a 人 4-02C 22 
工具 30 2 30 | 10 2 | 200z T.2 工 20 生 | 200 生 A4-02C 23 
工具 30 2 30 | 20 2 | 200mm 1.2 工 20 旬 | 200ma A4-02C 24 
工 帮 30 2 30 | 410 2 | 200 人 也 1.2 工 20m | 200 芭 A4-02 卫 25 
工具 38 号 其 30 | 46 2 | 200m 1.2 于 209 | 200 押 A4-02 了 26 
工具 30 2 有 30 | 区 0 2 | 200a 工 .2 工 20m | 206m A4-02B 27 
工 30 2 30 | 28 2 | 200m 1.2 工 20m | 200ma 和 4-02 卫 28 
工人 380 2 30 40 | 120 2 | 200 .2 1 20 王 | 200mma A4-02C 29 
100aa 30 | 100a 30 | 20 2 | 200a 0.85 | 200o | 20a | 200m A4-020C 30 
开县 10 2 10 | 28 2 | 200ta 1.2 | 800 血 | 20 呈 | 200 纪 和 4-02C 31 
工 芭 30 10 攻 30 | 20 划 20 匡 1.2 | 800m | 20m | 200 包 入 4-02C 32 
引 了 10 10 10 | 20 10 20 了 记 5 | 3 了 A4-02C 33 
工匠 30 10 押 30 | 55 | 270 200 了 1.2 | 800m | 20 | 200aa A4-02C 34 
2 30 | 30 2 | 200aa 工 800z 20 也 | 200 了 A4-02 也 了 35 
二 30 | 30 2 | 200 拉 800m | 20m | 200m A4-02 了 36 
荆 上 30 28 30 | 20 2 | 200a 1.2 王 2 | 20 生 A4-02C 37 
2 50 10R 30 |25 | 270 20 10 卫 工 2 | 20 和 友 4-02C 38 
I | 200 2 |200 | 25 |1480 10 30 卫 1.5 工 20 生 | 200 孟 A4-02 了 39 
了 ia 30 I0m 30 |50 | 270 2 | 200 匡 1.2 | 800m | 20m | 200 耳 A4-02C 40 
1IR | 30 | 1 | 30 |320 10 | 20m 1.2 | 800m | 20m | 200m A4-02BB 41 
工 世 30 10R 30 | 30 10 20 拼 .2 | 809 弓 20m | 200 丘 入 3-07A 42 
工具 30 2 30 | 20 10 50 匡 12 | 工 10 妈 | 100aa A4-02 了 43 
1 | 420 1 14120 | 30|1220 革 5za I 400m 5 | 50 甸 A3-07A 44 
10h 60 20 10 5 纪 500 了 ma 5 姻 | 50 了 A3-07A 45 
2 30 | 270 10 引 了 5a | 50 锯 | A3-07A,A3-09A| 46 
Th | 43420 1301220 10 中 1.2 5m | 50 弓 在 3-07 太 47 
工 R 25 工 日 革 25 |40 | 180 10 SI 开 .5 了 30mm | 300@a 和 4-02C 48 
工具 30 2 30 | 3410 | 150 2 | 200m 工 .2 下 20 刀 | 209 研 和 4-020 49 
5003 30 工 攻 30 | 20 | 150 10 20 酝 了 800mm | 10m | 200m 入 4-0TB 5 引 0 


己 间 eeN 人 mo 上 


产 
js 


12 


一 | 


和 


LOUo Co cn os Lo CC Cn Co CO CU Cn CO 人 四 因 国人 人 to ww 这 网 Lo Coco DO 


[ez 
Fe | 
人 让 


380 世 
27 忆 
27 卫 


1 


小 


< 


功 
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发 射 极 
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1。 低 频 

特 征 到 最 集 电 裤 集 电报 
允 高 
电 于 

频 率 流 温 击 穿 电 正 击 穿 电 压 
下 矿 (8R)CBO 及 (BR)CEO 
fT |Fcg|j zc | Tc |Tw 元 六 
(Hz) | (V) | (A) 〈《A) (人 )》 | (7VY) (A) (V 1 (AI) 

50M 50 匡 4175 220 | 220 

50M 300 锯 75 220 -1220 
S0M 300 据 150 220 100R 2210 4100 
50M 20m | 4100 进 220 100 名 220 100 
350M 10 20m | 100 包 175 220 100 忆 220 100 上 六 
50M 100 癸 175 220 100R 220 1003 

50M 100 了 妈 175 2230 220 
50M ]0 20m | 100 皇 75 220 100 上 用 220 工 缮 
50M 10 20m | 100 联 150 220 400 了 220 T00 
50M 10 20m | 200 王 1T50 220 100 上 220 100 
50M 200 锯 175 220 100 220 100 
50M 10 20 生 | 200 人 也 175 220 100F 220 了 工 壬 
50M 100 印 150 220 4100 上 220 了 00 上 
50M 300 卫 IT50 220 41005 220 主 D0 
50M 310 202 | 300 王 二 7 220 100 引 220 工 猩 
3S0M 10 20i | 300 乌 175 220 100 220 100 有 
50M 10 20m | 100 征 175 220 100 必 220 T100 
50M 10 20 | 300m 175 220 00 2230 100h 
50M 10 | 205 | 300 弓 4150 220 100 愉 220 T00 愉 
S0M 300 壮 175 220 T00 世 220 100 只 
50M 10 10m | 3000 175 220 T00 220 100 有 
50M 10 20im | 100 乌 4175 220 100 六 2210 100 有 
50M 10 20m | 100 175 220 T00 忆 220 100 
50M 300 细 150 220 100 忆 220 100 贞 
50M 300o 220 IT00 愉 220 100h 
50M 100 了 T75 220 IT00 刀 
50M 100 征 175 220 100 忆 220 [00 
50M 100 世 175 220 100u 220 100 记 
50M 100ma 1735 220 100h 220 100 
50M 100 联 175 220 1400 220 100 上 
50M 100 175 220 1T00h 220 T00h 
50M 100z 了 75 220 100 220 工 于 
30M 100 弓 175 220 T100 220 100R 
50M 100m 220 J00 只 220 了 00 只 
5S0OM 100 刀 175 220 T00 必 220 100 
50M 100 血 175 220 T00 履 220 TU00 刀 
50M TI00 卫 175 220 100 上 220 100h 
50M IT0 20 和 mm 上 100 175 220 00 必 220 T00 
5S0M 200 坦 220 1008 220 100 吧 
50M 10 50 如 上 200 弓 175 220 T00 愉 220 100h 
50M 10 20 血 | 200 吓 175 220 100 220 TI00 了 县 
50M 300 联 220 100 只 220 100 且 
S0M 300 血 175 220 T00 愉 220 100 旧 
300 丘 220 100 220 TI00 几 
50M 10 20 妃 | 300 耳 175 220 100 220 100 
50M 300 严 工 795 220 100 必 220 100p 
50M 300 灵 175 220 100 也 220 100 忆 
50M 300 地 175 220 100 恨 220 100 只 
50M 300 联 220 100 忆 220 100 攻 
S0M 3 人 0 证 175 220 100 芭 22f 100 了 


100 具 
100 册 
T00 必 


100 有 4 ， 


4100 
T00 歼 
100 


100 
100 
100 
100 
100 世 


100 忆 
4100 上 下 
00 忆 
100 几 
100 上 


100 员 
T00 比 
100 
100h 
1008 


T00I 
100P 
IT00 
400P 
100j 


TU001H 
了 00 
IT00h 
100 只 
T00 


T00 甩 
工 00 
100 
100 
I00h 


100 届 
T00 恨 
100 线 
100 
100 


4100 也 
IT00 册 
IT00 只 
二 00 
100 开 
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功 率 极 
| 集 电 极 集 电 极 电 流 前 包 和 | 
外 序 
- 基 极 - 发 射 极 描 
放 大 
反 和 鹤 止 到 上 时 规 正 卜 
瑟 流 起 流 系 数 降 十 降 
cpso | ca | Tcso | 下 cF PP 太 CF 4c 1 FEBS| Frcags | 75 7c 帮 区 
半 
( 太 ) (Y) |(A) 1 (YY)》 | mia 8X (Y) (A) (Y ) (YY ) (A) (A) 
工 芭 19 2 10 25 S 工地 工 350 匡 工 坦 10 巧 Ad4-02C 了 
于 几 30 2 30 工 0 2 2060 卫 工 .2 工 20 如 | 200 耳 A4-02C 2 
工 此 30 2 30 40 150 2 200 匡 并 2 半 20 了 | 200 王 A4-02C 3 
工作 30 28 10 20 弓 工 800 世 100 Ad4-02 了 4 
500 和 1I00 Ji | 100 20 270 10 20 更 于 800 十 10 开 | 100 他 A4-02C 5 
500 2 3 开县 30 40 180 10 20 志 工 800 人 年 10 生 | 100 地 A4-02 了 甩 
3500 zx 34 工具 30 20 10 20 志 工 800 甘 10 人 币 | 100 伍 A4-02C 7 
500 芋 30 工具 30 20 10 并 了 征 革 800 10 芭 | 100 但 A4-02C 8 
5S00 2 38 于 及 30 30 10 了 3 人 本 王 8680 耳 10 和 从 | 100 坦 A3-07A 9 
工 几 30 2 有 30 30 10 30 9 800 芽 10 苷 | 100 色 A3-07 太 10 
工 上 30 2 有 30 40 180 10 5[ 匡 1 1800 鱼 10 | 100 血 A4-02B 荆 
荆 上 30 2 用 30 20 区 号 已 卫 工 800 鱼 10 坪 | 100 卫 A4-02C 12 
了 用 30 2 上 38 40 T50 工 5 工 800 位 Iaa | 100 了 匡 A4-02C 13 
工 上 30 2 几 30 40 150 人 20f 环 工 .2 二 20 二 | 200 也 A4-02C 1T4 
工具 30 2 30 10 2 200t 1.2 了 20m | 200 卫 A4-02C 15 
了 30 2 必 30 10 2 200 匡 工 .2 开 20 卫 | 200 生 |A3-07A,A3-01B | 16 
5002 30 寺 上 及 30 30 200 1 20 地 工 800 志 10 卫 | 100m A4-02B 7 
二 县 30 2 有 30 380 180 2 200 地 1 2 开 20 了 年 | 200 丘 A4-02 卫 18 
工具 30 2 共 30 40 2 200mma 了 .2 工 20 甸 | 200 了 A3-07A 工 9 
工具 30 2 30 40 180 2 200 全 了 .2 王 20 上 200 各 Ad4-02B 20 
也 30 2 30 20 人 200393 .2 工 2 十 20 甸 A4-02C 21 
300 2 30 工 上 30 20 1 2 人 人 也 工 &00 也 410 包 | 100 弓 22 
50f za 30 长 30 20 270 10 20 工 800 鱼 10 熏 | 100 纪 A4-02C 23 
工具 30 2 且 3 20 2 200 也 1.2 】 20zm | 200 了 aa A4-02C 24 
工 上 30 2 30 25 和 200 了 起 二 24 鱼 | 200 二 A4-02 了 B 25 
5 有 10 10h 10 20 10 20 组 于 9 组 50 地 A 人 4-02C 20 
500 工 30 1 | 30 20 10 20 撕 生 8008 坦 409 | 100 锯 A4-02C 27 
100 了 3 38 |1100 3 30 20 10 20 纪 800 坦 | 1450 志 10 鱼 | T00 细 太 4-020C 28 
500 30 工具 30 2f 10 201 800 卫 号 地 580 二 太 4-025C 29 
53080 芋 30 上 30 30 20 20 志 工 800 侍 T10 吨 了 T80 伍 A4-02C 38 
3500 荆 30 30 25 180 10 20 坦 工 800 弓 了 0 ， 100 地 Ad4-02C 31 
50f 习 38 荆 且 30 20 10 20 匡 寺 800 纪 T10 卫 | 100 绒 A4-020C 32 
工具 368 5 有 30 25 10 20 生 工 800 包 10 刀 | 100 孟 A4-02CG 33 
500 了 3 工 此 30 20 10 20 位 二 8800 印 10 佣 | 100 甸 A4-028C 34 
500 30 工具 30 20 10 20 了 二 王 800 伺 40 刀 | 100 握 -人 4-802 甩 35 
工具 30 5 内 30 20 - 折 20 了 地 于 800 也 10 卫 | 100 锯 人 A4-02 卫 30 
560 卫 30 工具 30 25 1T80 19 20 工 800 卫 10 于 | 100 丘 人 4-02 开 37 
500 30 工 攻 30 40 180 10 20 匡 工 800 锯 10 策 | 100 组 和 4-02C 38 
工 此 30 2 必 30 20 10 50 也 工 800 芋 10 生 | 100 征 人 4-02 叱 39 
于 展 30 2 有 38 20 150 10 50 坦 直 800 刀 140 和 给 50 全 4-020C 40 
工 下 30 2 30 40 180 1 50 地 工 800 据 10 生 | 100 生 人 A4-02C 41 
工具 30 2 几 30 10 20 200 卫 工 .2 开 20 伺 | 200 地 A4-02C 42 
工 凡 30 1 29 30 10 2 200z 4 2 荆 20 也 | 200 征 A4-02C 43 
工 几 30 2 30 20 T5 和 200 了 刀 于 20 了 | 200 卫 Ad4-020C 44 
工具 30 2 30 40 180 2 200 荆 工 .2 荆 20 垫 | 200 征 A4-02C 45 
工具 30 2 已 30 折 2 300 握 .2 工 20 角 | 200 和 地 A4-02 了 46 
工 攻 30 2 此 30 20 2 200 卫 站 工 20 青 | 200 了 A4-02 卫 47 
工 此 30 5 及 30 310 必 200 地 于 ;2 工 20 人 | 200 赴 A4-02 卫 48 
工具 30 2R 30 了 0 之 200 立 开 .2 站 20 卫 | 200 和 这 和 4-02 且 49 
工具 38 2 | 3 28 信 200 舞 工 .2 于 20 症 | 200 妈 A4-02C 50 
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70f 但 
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1。 人 怕 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
征 、 最 集 电 极 集 电极 发 射 极 
介 高 
许 - 基 极 -~ 发 射 极 -~ 基 极 
电 
率 演 温 击 穿 电 压 击 穿 电压 击 穿 电压 
人 矿 (BR)C3O 及 (BR)CEO 可 7 8R) BEBO 
cg | Tc TcM | 77M 5 下 了 
(IIz) 《Y) (A) ( 太 ) (DY) (人 A) (Y) (A) (Y )》 (A) 
100 孟 220 100 220 100 5 100 必 
100 了 如 175 220 100 贞 220 100 5 IT00 取 
T00 刀 220 100 只 220 100 只 5 100 
200 姻 了 78 220 100 必 220 100 此 5 100 此 
200 刁 175 220 J00 必 220 100 了 100 几 
200 志 175 220 1T00 忆 220 100 上 5 100U 
200 锯 1735 220 100 220 100 5 100 凡 
200 弓 175 220 400 届 220 100 愉 5 100 纪 
200 了 175 220 100 忆 220 T100 号 100 
200 匡 220 100 220 100 此 了 II00 六 
200 锯 175 220 100 221 工 班 T00 忆 
200 刀 175 220 1T00 和 220 100 只 3 100 上 
200 二 175 220 100 总 220 T100 六 号 100 上 
300 了 了 173 220 100 册 220 100 只 7 100 
300 人 年 175 220 100 几 220 100 9 100 
300m 175 220 100 册 220 100 攻 号 100 R 
300 纪 175 220 100 220 TI00R 局 100 避 
300 癸 75 220 T100 220 1T00R 5 100 册 
300 钾 220 100 民 220 100 忆 8 00 贞 
300 世 173 220 100 忆 220 100 上 5 TI00 愉 
300 奸 175 220 108 攻 220 工地 呈 100 必 
10 20 型 | 100 175 220 100 吕 220 100 5 100 
10 20 | 200 卫 175 220 400 六 220 100 几 5 1T00 册 
10 20m | 200 刀 175 220 100 中 220 J00R 5 100 忆 
10 20 科 | 200 也 1735 220 T08R 220 100 上 5 IT00 
10 20 壬 | 300 问 220 100 220 100 只 5 100 了 
10 20m | 300 摆 175 220 I00h 220 100 及 所 100 必 
300 姻 75 220 100 也 220 100 有 5 100 记 
10 20m | 300 妃 175 220 100 上 220 100p 5 100 只 
三 20 妞 | 300 王 T75 220 100 凡 220 100k 5 100h 
300 姻 175 220 100 必 220 100 蚊 5 00R 
T0 300 丘 175 220 100 220 100 有 5 100 昌 
10 20 生 | 300 了 175 220 100 220 100 只 5 100 只 
20 10 甸 50 血 175 250 300k 5 100 
10 20in | 308 阵 175 250 TI00 2350 100 甩 5 100 上 
10 | 50 吧 | 300 了 175 230 100 有 4 500 册 
TI00 垃 175 250 100 呈 总 100h 
100 匡 75 260 100 忆 200 100h 3 TO00 上 
100 握 75 260 100 必 260 100 只 5 100 
100 全 175 260 100R 260 100 只 5 100 上 
108 联 260 了 00 吕 2600 100 尺 5S 100 
100 于 175 260 100 愉 260 100 有 7 100 
100 鱼 175 260 100 电 260 100 5 100 
100 弓 175 260 100 愉 260 100 只 5 100 具 
108 纪 175 260 106 电 260 工 妞 5 100h 
100 弓 175 260 I00 只 260 100 只 5 100 愉 
100 姻 175 260 100 260 100 具 5 100 
100 纪 260 100 只 260 100 只 5 100 几 
1068 竺 260 100 上 260 100 i 5 100 共 
200 了 于 260 19f0 260 100 关 5 100 长 


人 TI 关 忆 着 卢 | 关 忆 二 上 并 并 天 天 由 
至 一定 


极 管 
集 叫 极 串 流 前 饱 
- 发 射 极 | 
放 大 
反 向 帘 上 正 蕉 
流 系 数 降 于 
Fcs | ApB 矿 c Tc 广 sES | 大 cgs | TB 本 
《YY) | 了 ia 了 3 工 (了 ) (A) (Y) (Y) (A)》 | (A) 
于 上 30 20 了 20 和 m 1 800a | 10 血 | 100 和 A4-02B 工 
下 及 30 30 10 20 癸 I 800m | 10m | 100m A4-02B 2 
了 上 30 20 10 20 了 和 800m | 40 和 | 109 姻 3 
之 县 30 20 T10 50 刀 工 800 10 了 | 100 了 aa A4-02C 4 
100m 30 20 10 50 地 0.8 150 匡 10 苗 | 100 耳 A4-02C 5 
2R 30 25 180 10 50 地 工 8009 10 了 | 100f A4-02C 6 
5 有 30 20 10 50 三 1 800m 10 如 | 100 刀 A4-02B | 7? 
2R 30 20 1 SS0 800m | 10am | 100zm A4-02C 8 
2 有 30 30 10 50ta 工 800ama | 10m | 100m A4-02B | 9 
2 必 38 20 1 50z 800m | 10 据 | 100tm A4-02C | 10 
2 30 20 10 50 卫 1 800m | 10m | 100 莘 A4-02C | 11 
2 上 30 30 10 50 全 1 800m | 10am | 100m A4-02C | 1412 
2 有 30 20 10 50 细 工 800m | 10am | 100am A4-02B | 13 
fa 30 10 2 | 200m 0.85 | 200m | 20 刀 | 200ama A4-02C | 14 
2 虑 30 也 2 | 200m 1.2 下 20z | 200a A4-02C | 
2 上 38 1 2 | 200m / 工 20 血 | 200 茵 A4-02C | 16 
2 扣 30 忆 180 2 | 200 和 工 .2 工 20 也 | 200ta A4-02C | 17 
2 40 30 150 2 | 200 秋 了 .2 工 20m | 200zm A4-02C | 18 
2 38 10 2 | 200m 1.2 20 中 | 200 也 A4-02C | 19 
2R 30 1 2 | 200m 1.2 工 20m | 200 了 A4-02C | 20 
2 30 | 10 | 2 |200 备 | 1.2 1 20 和 a | 200zm A4-02C 1 21 
上 及 38 253 270 10 20m 工 800 芋 103a | 100 也 A4-02C 22 
2 30 2 10 50 荆 工 800 弓 10 锯 | 100 生 23 
2 30 20 10 30 也 1 800m | 10am | 100 卫 A4-02C | 24 
2 上 30 25 270 10 50 了 工 800m | 10m | 100ma A4-02C | 25 
2 30 25 2 | 200 严 1.2 工 20 科 | 200 了 A4-02C | 26 
2 30 10 2 | 200 了 1.2 20mm | 200m A4-02C | 27 
2 有 30 19 2 | 300 皇 工 .2 工 20m | 200 了 a A4-02C | 28 
2 30 10 2 | 200m 1.2 工 20zn | 200t A4-02B | 29 
2 30 10 270 2 | 200 严 1.2 工 20za | 200 地 A4-02C | 30 
2 30 10 160 2 | 200m 1.2 工 20 科 | 200 阵 A4-926 |31 
2 呈 30 20 2 | 200 1.2 工 20tm | 200pa A4-02B | 32 
2 30 25 270 2 | 200mm 1.2 工 20m | 200 二 A4-02C6 | 33 
E0 有 50 25 270 20 10 伍 工 2 志 | 20 据 A4-02C | 34 
2 | 250 25 180 10 S0 地 1.5 1 20a | 200m A4-023B | 35 
2 30 20 410 50 癸 1.2 开 10m | 100 了 A4-02B | 36 
细 0 有 10 20 10 20 壬 工 5 | 50 姻 A4-02C | 37 
工 革 30 20 10 20 陡 工 800 如 | 10 笠 | 400 了 A4-02C | 38 
荆 忆 30 20 10 20 卫 800 卫 了 再 50 所 A.4-020 39 
荆 民 30 38 20 20 血 1 800z | 10am | 100m A4-02C | 40 
上 30 20 10 20 咽 I 800aa | 10m | 100 A4-02C | 41 
0n 30 20 10 20 阻 0.8 150t | 10amm | 100m A4-02C | 42 
5 30 25 10 20 得 工 800m | 10m | 100im A4-020C | 43 
工 此 30 25 180 10 20 坦 T 800m | 10m | 100 姻 A4-02C | 44 
工具 30 20 了 20 匡 f 800 志 | 10tn | 100 地 A4-026 | 45 
1 30 20 10 20 鱼 800m | 10mm | 100 严 Ah4-02B | 46 
蕊 也 30 20 40 20 和 好 工 800f | 10 和 | 100 血 A4-02 召 | 47 
工具 30 20 了 20 细 800aa | 10m | 100aa A4-02 了 | 48 
工具 38 20 匠 2 全 了 800ta | 10m | 100 地 49 
2 二 30 28 10 50 血 800 王 | 10 姻 | ft00 细 A4-02B | 50 
世 ree ommrermmemanmreemri any RS 


代 


ev mi 


10 


mc wor rraamerrrewamr = 人 -mmmiaaicaptomrer 


1。 低 


频 小 


功 


1.4 硅 NFN 型 小 


服 特 征 服 最 集 电 极 集 电 极 发 射 根 
型 大 大 本 
多 同 
- 基 极 | -发 射 扳 | - 基 极 
散 沪 结 
功 志 | 
罕 频 宗 流 温 击 穿 电压 击 罕 电压 击 穿 屯 压 
Er | 矿 (BR)CBO 司 矿 (BR)CEO 矿 (5R)EBO 
直 尼 CM fr |Frcg|lrc | rc |7rw 了 Jr 7 
(机 ) (Hz) | (V) CA CA CD VCA) VD CA | COV) | (CA) 
| | 人 
| 3DGSR 700z | 50M 50za | 175 | 260 260 4 
3DG180F 700m | 50M 100m | 175 1] 260 260 5 
3DG180F 700zm | 50M 10 | 20m | 100am |175 | 260 1008 | 260 In | 5 |3100n 
3DG180F 700tma | 50M 10 | 20m | 100m | 150 | 260 100& | 260 100P | 5S |4100n 
3DG180R 700m | 50M 10 j20m | 100 |14175 | 260 100m | 260 1008 | 5 | 100 
3DG180RF 700m | 50M 100m | 175 | 260 100h | 260 1008R | 弛 | 4100R 
3DG3i82F 700 卫 300 血 | 175 | 260 100 | 260 1008E | 5 |4100 
3DG180F 700 如 | 59M 10 |20m | 100m |1475 | 260 100n | 260 1 | 5 |100n 
3DG180F 700 科 | 50M 10 | 20am | 100m | 175 | 260 100p | 260 100R | 5 |100p 
3DG180F 700z | 50M 10 |20m | 100m | 14175 | 260 100k | 260 | 100p | 5 1100 
3DG87F 700m | 50M 10 | 50m | 300m | 175 100 | 280 100k | 4 | 5300p 
3DG180G 700 和 如 | SO0M 100m | 175 | 300 100A | 300 100 | S | 100n 
3DG1i80G 700o | 50M 100m | 175 | 300 7100 | 300 | 100&R | 5 | 100 
| 3DG180G 700 科 | 80M 100m | 175 | 300 100p | 300 100R | 7 | 100h 
1 3DG180G 700m | 50M 100m | 175 | 300 100 | 300 100k | 5 |100P 
| 3DG180G 700 匀 | 50M 100m | 175 | 300 100 | 300 100 5 |100p 
3DG180G 700 姻 50M 100 耳 300 100 睛 | 300 1T00 必 5 100 收 
3DG180G 700 如 | 50M 100m 300 100u | 300 1 | 5 | 100h 
3DG180G 700m | 50M 100 血 | 175 | 300 400 | 300 100k | S | 4100h 
3DG180G 700zm | 50M 100m | 175 | 300 100n | 300 100 也 5 100 愉 
3DGi180G 700za | 50M 100 妈 | 175 | 300 100 | 300 100 5 100 只 
3DG180G 700 刀 | 5 吧 M 10 | 20 刀 | 100m |475 | 300 100n | 300 100R | SS | 100p 
3DG180G 700z | 50M 100m | 175 1] 300 100 | 300 100k | 于 | 100 
3DG183A 700a | 50M 10 |20m | {100m 11475 | 300 100h | 300 100& | 5 |3400n 
3DG180G 700 科 | 50M 10 | 20m | 100m |175 | 300 00 | 300 TIm | 5 |4100r 
3DG180G 700z | 50M 10 |20am | 1ogm |4175 | 300 100& | 300 | 100m | 5 |100n 
3DGI80G 700z | 50M 10 |20m | 100m | 415 |300 | 100k | 300 100k | 5 1100n 
3DG180G 700 科 | 50M 100m | 150 | 300 100R | 300 100R | 5 100n 
3DG180G 700m | 50M 100m | 175 | 300 300 5 
DG180G 700m | 50M 10 | 20m | 100m | 4175 | 300 100h | 300 1m | 5 |34100k 
3DG180G 700z | 50M 10 | 20m | 100m |150 | 300 100 有 | 390 100k | 5 | 100R 
3DG180G 700 | 50M 100m | 175 | 300 100 有 | 300 100 有 号 100 
3DGI80G 700m | 50M 10 |20m | 100m |4175 | 300 1004 | 300 Im | 5 |1007 
3DG2271 750mm | 5S0M 10 刀 | 100aa | 150 | 300 300 6 
C227 750m | 50M 30 | 10m | 100m | 150 | 300 300 6 
3DG1473 750 茵 | 50M 10 | 10a 70 纪 | 150 300 100n | 7 工具 
3DG180G 2700zm | 50M 100m | 175 | 300 100u | 300 100 | 5 |3100p 
3DG180G 700m | 50M 100m | | 300 100hk | 300 1004 | 引 | 100 
3DG87G 700m | 50M | 10 |som| 3gm|lats | 300 | 100 | 4 | 500 
3D G87 互 700zm | 50M 10 | 50t | 300m | 175 320 100R | 4 |500 
3DG871I 700 了 如 | 50M 10 |50m | 300m | 173 330 100R | 4 |1500p 
3DG183B 700am | 50M 10 | 20m | 100@ 1475 | 35 100k |330 | 1008 | 5 |100P 
3DG183C 700 和 | 50M 10 | 202 | 100m | 175 | 400 100R | 400 | 100 上 | 3 100 
3DG183D 700zm | 5 了 10 | 20m | 100a |4175 |450 | 100R | 450 | 100n | 5 13100p 
3DG183 情 700 了 | 50M 10 | 20aa | 100m |175 | 500 100 | 500 | 100m | 5S | 100P 
3DG81LA 700 鲜 | 60M 700a | 15 | 100h | 4 1100h 
3DG81B 700 科 | 60M 700am | 35 | 100p | 4 1100h 
3DG8LC 700m | 60M | 700 细 | 4 | 100R | 4 | 100n 
3G1008 700za | 75M 10 | 50m | 700m 1150 30 100k | 60 | 4100 4 | 5100n 
3DG1008 700 和 | 75M | 10 | 50m | 700 和 ma | 150 | 80 | 3400 160 | 108 | 8 1100n 


+ 一 CLFL 
Re 
ce 心 
愉 巧 


工 基 


请 FF 卢 忆 六 疡 F 上 
区 


集 电 极 集 电 极 中 流 前 移 简 
基 极 ~ 发 射 级 凡 
放 大 
反 向 截止 反 疝 和 截 正 压 
流 到 演 系 数 降 压 降 
天 cpB | Tcgo | F 广 cF FFE 矿 cg Tc Jp839 | Frcpgs | 7B Tc 
《V) (A) 《YY) | ain Ta 式 (V》| (AAA) (了 ) 《Y) (A) (人 A) 
2 人 
10 2 10 25 了 | 工人 地 1 350 全 工 联 10 卫 
30 工 肯 30 20 10 20 和 8009 | 10 耳 100 了 
30 工 世 30 20 10 工 班 工 800 皇 | 10 60 了 
30 工具 30 30 10 20 了 王 芋 800o | 10 皇 100 鱼 
30 工 攻 30 2 150 10 20 锯 工 800 包 | 扣 弓 200 锯 
30 工 上 30 25 180 10 20 据 工 800m | 10 押 100 弓 
30 2 30 20 150 2 | 200 了 江 20 专 200 卫 
30 工具 30 20 1410 20 工 800 妞 | 10 生 100za 
30 工具 30 20 270 10 2 位 工 800m | 10 荆 100 卫 
30 开县 30 25 270 10 20 耳 工 800i | 开 二 1T00 王 
30 2 区 380 20 IT0 50 卫 1.2 了 10 所 100 了 对 
30 工具 30 20 10 20 严 工 800 垃 | 10 卫 100m 
30 工 上 30 30 20 20 二 工 8005a | 10m 100m 
30 工具 380 20 10 20 卫 0.8 4150 妇 | 1I0 了 1009m 
30 工人 30 25 180 10 20 匡 工 800 和 m | 10 扎 100 了 和 
30 SS 上 30 25 10 20 了 oa 工 800 刀 | 1 和 上 100 和 
30 工 臣 30 20 10 20 了 志 工 800m | 10zm 1 100am 
30 工 必 30 20 TB 20 匡 工 800im | 10 细 100m 
30 工具 30 20 10 20 匡 工 800 生 | 10 握 T100 卫 
30 5 上 39 20 IT0 20 扎 工 800m | 10 耿 100 了 aa 
30 工具 30 20 10 20 阵 工 8002m | 10z 100Q 
30 工 上 30 20 1 10 280 联 于 800o | 103m 20 了 
30 王 兵 30 25 T80 10 20 卫 工 800 妃 | 10 100 坦 
30 工具 30 280 并 0 志 了 .2 工 二 拭 100 纯 
| 30 1 38 20 10 20 也 荆 800 刀 | 10 垃 100 了 a 
30 工具 30 20 270 TI0 20 了 工 8009a | 了 对 100 了 
30 工具 30 235 270 10 20 卫 于 800 五 | 招生 100 了 ma 
30 于 县 30 40 150 10 20 王 工 860 笠 | 10 纪 100 匡 
30 工 共 30 20 10 20 全 工 800 生 | 1 100 据 
30 工具 30 20 10 工 亚 工 800 弓 | 1 二 100m 
30 工具 30 30 10 20 丘 工 800 了 ma | 10 王 100 孟 
30 工具 30 40 180 10 20 王 工 800 生 | 10 坦 100 拉 
30 工具 30 20 10 20 全 工 800 卫 | 109 100 拭 
200 40 200 TI0 工 0 丽 600ma 2 了 20 了 
200 TY 06 40 200 10 10 正 工 600 志 2 组 20 十 
工 此 T20 30 220 0 5 十 二 SS 人 50 世 
30 工具 30 30 .| 3240 20 开 工 800 妞 | 10 100 垃 
30 工具 30 20 10 20 全 工 800m | 10 | 100 严 
380 2 38f 20 f 50 他 工 工 10 年 | 100 弓 
30 2p 38 20 10 50 刀 下 工 10 了 a T60 儒 
30 2 30 20 0 50 吧 1.2 工 109m | 100 拼 
30 2 上 38 29 10 S 垃 工 .2 工 10 也 T00 据 
30 2 此 38 20 10 5 地 下: 人 革 10 T00 雪 
30 2 纪 3f 2 0 号 狂 了 .2 了 IT 如 00 卫 
30 之 忆 30 20 10 3 地 1.2 开 10 了 芋 T00 了 ea 
10 2 40 40 200 1I0 50 位 500 人 a | 50 了 500 青 
410 之 其 10 4 200 10 530 地 500 王 | 50 钳 500 地 
工人 2 以 T0 20 200 了 0 S1 印 3500 刀 | 50 拉 5S00 种 
IT0 工 攻 19 吕 270 榴 | 50 全 于 ,2 700 理 | 58 丘 500 过 
60 40 400 2 S0 钙 工 . 工 500 莹 | 50 细 500 垃 


aa 


外 涯 

形 滞 
A4-02C 工 
有 4-02C 允 
A4-02C 3 
A3-07A 未 
A4-02C 号 
A4-02 了 6 
A4-02C 6 
人 4-02C 9 
有 4-02C 10 
A4-02 呈 TI 
A3-02C 12 
太 3-02C 13 
A3-02C 14 
A3-02C 工 3 
A3-02C 16 
A3-02C IT7 
A3-02C 18 
A3-02 也 9 
上 3-02 也 20 
A3-028 人 
A3-02C 22 
A3-02B 23 
A3-02B 24 
25 

A3-02C 26 
A3-02C 27 
A4-02C 28 
A4-82C 29 
A4-02C 30 
A3-07A | 31 
A4-02 32 
A4-02B 33 
了 E3-02A 34 
A3-09A | 35 
大 3-07 太 36 
A4-02 了 了 37 
38 

么 4-02 了 了 39 
A4-02B 40 
A4-02 了 B 41 
A.4-02 了 42 
A4-02B 43 
A4-028 44 
A4-028 45 
A4-02B 46 
A4-02C 47 
A4-02C 48 
A3-07A | 49 
A3-07 太 50 
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1. 低 频 小 功 


1.4 硅 NPN 型 小 


f 
基 等 征 | 最 | 最 | 入 电报 | 和 集 电 航 | 发 射 极 
型 天 站 攻 
示 多 
散 1 雇 二 ~ 基 裤 - 发 射 裤 ~ 芝 报 
1 
功 电 ， 
率 天 率 | 汪 | 温 | 者 符 电 压 | 者 穿 电压 | 击 穿 电 攻 
= | 六 (BR)CBO 矿 (BR) CEO (BR)EBO 
总 三 ci fjJ7 |7rcgl ic ii cy |75w To | 7 了 pp 
(而 )》 | GHz) | (7) CA CA DG | CA CA CC | (OA) 
SR 上 te 
3DX204A | 700aa | 80M 700 也 | 150 13 | TI00a | 4 |3400 
3DX204B | 700m | 80M ?00m | 150 25 | ti00n | 4 |3100p 
3DX204C 700 拉 | 80M 700 | 150 35 100p | 4 100R 
3DX204D | 700m | 80M 700m | 150 | 45 | 100k | 4 |3100h 
3DA87A 700m | 80M | 妇 |10m | 100m |175 100 | 4150R | 5 | 100 
3DA87B 700m | 80M 25 | 10m | 100m | 175 150 150hk | 5 100 
DG415 700ma | 8IM | 30 |10m| 50m|1450 |200 | 100b 1116 | 10n | 8 |100 
3DA87C 700m | 80M | 25 |40om | 100m | 175 200 | 150k | 5 | 100h 
DG415 700m | 80IM | 30 |10m| 10a|150 | 200 | fo0h |200 | 1008 | 5S |100 
3DG1921 700m | 80M 100m | 175 | 220 220 5 
3DG1921 700aa | 80M 100m|175 | 300 | 220 S 
3D A87D 700m | 80M | 25 |40m | 100m | 4175 1250 | 150h | 5 14008 
3DG1I2 00 垢 100 导 300Z | 75 T00 只 5 100 只 帮 100 只 
3D G12 700ma | 100M | 40 |50m| 300m | 4175 | 20 | 100p 1 1 110 | 4 |3100R 
3D G12 700m | 100M | 10 |50m| 30 1150 120 | 410 | 3 | 10h | 4 13108 
| | 1 
3D G12A 700oa | 100M | 10 |50mi 300m 4 | 20 | 100R 143 | 2008 | 4 | 1008 
3DG1 700m | 100M | 10 |50m| 300m 1175 | 20 | 10h | 1 | 200p| 4 |1008 
3DG12 700m | 100M 300m |175 | -20 | 100un | 1 | 100k | 4 |3100p 
3D G12 700m | 100M 300aa 175 | 20 | 100h | 1 | 1008 | 4 11008 
3DG12 700 卫 | 100 让 300m 11475 | 20 | 1008 1345 | 100p | 4 1100 
3DG12 700m | 100M 300m 1475 | 20 | 100h | 15 | 2008 | 4 | 1008 
3DG12 700m | 100M 360m 1 475 | 20 | 100k | 15 | 1008 | 4 |1008 
3D G12 700m | 100M 300m 15 | 20 | 10n | 41 | 100p | 4 |1008 
3DG12 700m | 100M | 300ta 20 | 100h | 45 | 2008| 4 |100 
3DG12 700m | 100M 306m | 20 | 100p 1345 | 100k | 4 |3100 
3DG230A | y00m | 100M 700m | 150 | 20 | 100h | 415 | 40 | 4 |3108 
3DG12 700zma | 100M 300 30 | 100R | 20 | 100pR | 4 工 世 
3DG2308 | 700ma | 100M 700 | 130 | 30 | 100k | 25 | 100R | 4 100g 
3D G12A 700m | 100M 300 企 | 175 | 40 | 1004 30 | 2008 | 4 |1341008 
3DG12A 700m | 100M 300m 175 | 40 110 | 30 | 200R | 65|100p 
3D G12A 700m | 100M 300m 1175 | 40 | in | 30 | 200R|4 |1o0p 
3D G12A 700za | 100M 300m |1475 | 40 | 100k 30 | 10n | 4 |3400 
3D G12A 700m | 100M 3Um 475 | 40 | 100k | 30 | 10k | 4 |3400p 
3DG12A ?00a | 100M 300m 475 | 40 | 100h 30 | 100n | 4 1100p 
3DG12A 700m | 100M 300m :4575 | 4 1 10k 30 | 2008 | 4 100R 
3DG412A 700m | 100M 300 兽 40 | 100h 30 | 100Rp | 4 |100p 
3D GT12A 700m | 100M (tm |475 | 40 | 10k | 30 | 200n | 4 | 100 
3DG12A 700a | 100M 300m |175 | 40 | 100n | 30 | 100p | 4 | 4100 
3D G12A 700 姻 | 100M 300m | 4173 | 40 | 10R | 30 | 10p | 4 |3100p 
3D G12A 700m | 100X |] sm 14175 | 40 | 10 | 30 1 | 8.5| 10R 
3D G12A 700m | 100M 300m |1475 | 40 | 1008 30 13100n| 4 |100p 
3DG12A 加 0 共 | 100M 300ima |175 | 40 | 100hk | 30 | 310 | 4 11008 
3DG12AA 700 了 100 了 4 300 双 | 1735 | 40 | 4100R 30 00 时 4 T00 上 
3D GI2A 200 必 | 100M 300mm 40 | 100R 1 30 | 200R | 4 1100p 
3DG12A 10 | 3 300 和 |475 | 40 | 100 | 30 | 200n | 4 |4008 
3D G12A 00m | 100M 300aa 1473 | 40 | 1008 | 30 | 200k | 4 | 3400 
3D G21A 轧 0 六 | 100M 300m |475 | 40 | 1008 | 30 | 3100 | 4 | 4100p 
3DG99A | 了 0 | T00M 800a |j14753 | 40 | 100h | 30 | 200 | 4 |1008 
3DG99C 700 卫 | 100M 800za |175 | 40 | tn0h | 30 | 2008 | 4 |1008 
3D G180 人 人 100M 300 了 5 40 | 100R | 30 | 2008 | 4 1100 
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一 As 
率 二 极 司 
功 宗 三极管 
一 一 一 天 一 一 一 一 
集 电 极 集 电报 电 流 
-~ 天 极 - 发 射 极 
放 并 
反 向 截止 反 向 截止 
电 流 电 渡 系 数 
Tcso | 大 ca | Tczo | Frcz FE 矿 CE IC 
《和 A) (V) | (A) (CCY) | 如 j In8aX (V) (人 
和 Js 
5 上 到 100 邢 
5 工 TU 鱼 
5 有 工 IT00 也 
5 外 工 1T00 她 
25 10 卫 
25 10 孟 
TI00 2a 10 10 耳 
25 | 10 妈 
IT00 2 1T0 10 印 
00 寻 0 工地 
100 a 10 10 地 
25 T0 细 
10R 10 3 二 
10 只 10 50 锯 
I0 10 引 地 
10 BR 10 530 也 
410 六 10 50 垃 
工具 10 50 刀 
10 只 10 50 志 
10 有 10 50 纽 
1 10 | 50mm 
IT0 只 10 | 50 
10 5 了 
I0 只 10 50 全 
10 只 I0 350 ma 
5 用 1 | 100 卫 
1410 上 10 30 地 
5h 1 1400 了 
工 攻 10 |」 5 绚 志 
100 卫 10 50 宛 
工具 10 50 血 
工具 10 5 和 
53500 1I0 50 也 
1T0 有 10 5 绍 
了 有 10 50 组 
及 10 50 蔬 
工具 10 50 纪 
工具 3410 50 志 
10 50 纪 
工具 1I10 50 
工 10 50m 
了 3 10 | 50m 
工 妈 10 50 也 
103 10 50 所 
T00 aa 30 350 所 
工具 10 50 志 
工 忆 了 0 50 ta 
开关 10 500 In 
了 内 10 500 伺 
工 贞 10 5 匡 


Ca 


可 ” 司 


| 
| 
| 
压 
| 和 降 


《VY) | 

900 了 ma 
900 姻 
900 mm 
900 血 
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1. 
工 . 
国 
工 . 
工 . 


人 


饱 


眶 


| 
矿 BBS| 矿 cES 


(V》 


500 姻 
500 扣 
500 卫 
3500 志 


和 
外 序 
降 
了 有 Tc 
形 号 
(A》 (A) 
1 
50 世 3500 也 下 3-01 人 A. 工 
50 壹 500 全 F3-01A 2 
50 全 500 弓 BE3-01A 3 
50 他 500 妈 了 3-01A 4 
2 生 50 位 A4-02C 5 
2 组 30 坦 有 A4-025 和 
工 全 10 卫 A3-07A 7 
纺 也 501 有 4-02C 8 
工 弓 10 卫 A3-07A 9 
2 坦 20z A4-020C 10 
2 20 匡 A4-02C 1 
5 地 30 地 A4-020 12 
30 荆 300 刀 | A4-02C，A4-028B|1 13 
30 志 | 300m A4-02C 14 
30 租 300 弓 A3-07A 15 
30m | 300 生 有 A3-07A 16 
30 和 300 卫 17 
30 弓 300 卫 及 4-02C TI8 
30 了 300 人 A4-02C 19 
30 志 300 耳 Ad4-02C 20 
30 世 300 二 A4-020C 21 
30 节 300 鱼 及 4-020C 22 
30 卫 300 锯 A4-02C 23 
30 耳 | 300m 24 
30 细 300 如 有 4-023 25 
30 地 500 也 下 3-02A 26 
30 枉 | 300m A4-02C 27 
50 地 500 ta FE3-02A 28 
30 卫 300 血 A4-02B 29 
30 纠 300 ta A4-02C 30 
30 握 | 300z Ad4-02C | 31 
30 也 300 组 太 4-02C 32 
10 妇 | 100 孟 A4-02C | 
10 洱 100 舞 A4-02C 34 
10a 100 丘 A4-02C 35 
30 全 300 地 A4-02C 36 
30 了 300 了 2 A4-02C 37 
30 生 | 300 甸 A4-026 38 
30f 1 300 茵 A4-02C 39 
30 邹 | 300 严 A4-02C 40 
30 年 | 300 摆 A4-01B 41 
30 芋 300 垢 A4-02 了 42 
30 也 300 耳 A4-02 了 43 
30 卫 300 地 A4-02 了 44 
30 如 300 了 A4-02C 45 
30 既 300 了 地 A4-02C 46 
30 刀 300 王 Ad4-02C 47 
50 这 500 乓 A4-02C 48 
50 二 500 了 A4-02C 49 
30 印 300 好 和 4-02C 50 
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1]. 低 频 小 功 
1.4 夸 NPN 型 小 
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| 入 电 杭 委 电视 | 刁 对 各 


最 特 最 | 县 
序 名 天 大 
， 人 - 基 摄 | -发 射 撤 | - 大 根 
散 许 鱼 
功 电 
京 频 流 温 才 穿 电压 击 穿 电 压 击 窗 电 压 
矿 CBR)CBO 矿 CBRyCEO 矿 (BR)EBO 
总 昌 了 ca 方 了 TCM | 了 7M 元 记 了 T 
(W) | (Hz) | 7 CA) CA | DC CA CVD CA) GCCA)》 
1T | 3DG12A 700om | 100M 50m | 300a 40 | 100n | 30 | 100n | 4 | 100n 
2 | 3DG123 700a | 1I00M | 10 |50m | 300a|145 | 40 | 100h | 30 | 200n | 4 |400 
3 3DG412B 700m | 100M | 310 |50m| 300m |3140 | 40 | 100R | 30 | 2008 | 4 |100n 
4 3DG12A 700 血 | 100 了 |] 300m | 125 | 60 3 4 
5 35DG12A 700aa | 100M | 10 |5s50m | 300m 1475 | 40 | 10R | 30 | 1008 | 4 14008 
6 3D G12A 700m | 100M | 10 |50m | 300m | 175 30 | 200R | 4 1100 
7 3D G12A 700 血 | TI00M | 10 |50aa | 300 45 | 40 | 40 | 30 | 2008 | 4 11003 
8 3DG230C | 700am | 100M 700ma | 150 | 40 | 100R | 40 | 1008 | 4 |100& 
9 3D G99B 760ia | 100 基 800mma |1475 | 60 | 100m | 4 | 200n | 4 11008 
10 | 3DG12C 700m | TI00M | 10 150m | 30a |3475 | 60 | 1005 | 4 | 52008142 | 100 
1 | 3DG12D 700 姻 | TI00M 300m | 125 | 60 45 弛 
12 | 3DG12B 700 血 | IOM | 10 150 王 | 300m | 4175 4 | 200k | 4 13400 
13 | 3DG123 700m| 100M | 10 |50m | 300m|4175 .| 60 | 100n | 4 | 100R | 4 |13100 
14| 3DG230D | 700m | 100M 700z |130 | 50 | 10 | 50 | 10R | 4 |100R 
15 | 3DG27 瑟 ?700zm | 100M 300 如 |175 | 60 | 10 | 60 | II | 7 1100 
16 | 3DG27F 700 茵 | 100M 300 了 60 | fi00n | 60 | 100 | 5 | 100 
17 | 3DG54A 700m | TI00M 300m | 175 | 60 10h | 60 1 | 8.5 | 10 
ii 3DG180H | 700m | T00M 100 和 |175 | 60 | 100R | 60 | 300n | 5 |3100p 
4 19 | 3DG180H | 700am | 100M 100 生 |1475 | 60 | 100R | 60 | 100R | 3 | 100 
120| 3DGl80 了 | 700m | 100M 100m | 3175 | 60 | io | 6 320 | 5 100n 
3D Gfi80H | 700m | 100M 100 和 |1475 | 60 | 100p | 60 | 100R | SS | 3400 
3D G180H | 700 姻 | 100M 100m | 475 | 60 | 100R | 60 | 400 | 7 | 100 
3D G180H | 700z | 100M 100 和 n 60 | 1600h | 60 | 400 | 5 | 100k 
3DG180H | 700 刀 | 400M 100m 11475 | 60 | 100n | 60 1m | S | 190k 
3D G180H | 700m | 100M 100 姻 | 175 | 60 | 100 | 60 | 3104 | 5 | 1008 
3DG180H | 700m | 100M 100a |3175 | 60 | 100p | 60 | 4100 | 3 | 3400 
3DG180H | 700 科 | 400M 00m 475 | 60 | 1008 | 60 | 100k | 5 |3100n 
3DG180H | 700m | 100M 100 了 60 | 1400 | 60 | 100 | 5 | 400 
3DG181F | 700m | 100M 200mm13475 | 60 | 1008 1 6 | 1008 | 5 |100k 
3DG181BE | 700m | 100M 200z|175 | 60 | 410 | 区 107 |100 
31| 3DG18IF | 700m | 100M 200m |175 | 60 | ion | 60 | 1 | 5 |3400 
32| 3DGI1I8IFE | 700m | 100M 200z|175 | 60 | 100n | 60 | 108 | 5 | 4100 
3| 3DG18IF | 700m |， 100M 200z 60 | 100R | 60 | 100 | 5 |3100 
34 | 3BG18LEF 700 妞 | 100M 200m |175 | 60 | 100n | 60 1m | 5 | 3100p 
35| 3DG18IF | 700m | 1I00M 200 如 |175 | 60 | 100R | 60 | 100 5 | 3400 
136| 3DG148IF | 700m | 100M 200z | 1475 | 60 | 90n | 60 | 100u | 5 |34008 
137 | 3DGI8IF | 700m | 100M 260m | 4175 | 60 | 1300 | 60 10 5 |3100m 
38| 3DG18IH | 700m | 100M | 200m 14175 | 60 | th | 6 | 10kr | 5 |100p 
39 | 3DG182F | 700a | 100M 300m | 1475 | 60 | 41410160 | 3100u | 7 |13100R 
4 3DG182F | 700z | 100M 300 了 | 475 | 60 | 500h | 60 | 3100 | 5 |3100R 
] 41 3 了 D GT182F 700 | 100M 1 300 和 | 175 60 60 5 
42| 3DG182F | 700 如 | 100M | 30m 373 | 6 | 10h| 6 1 31410005 |31o0n 
431 3DG182F | 700a | 100M 300 和 |175 | 60 | 310 | 60 | 100h | 5 | 109A 
44| 3DG182F | 700 也 | 100M 300 了 |1475 | 60 | 100u 160 | 100R | 5 100 
45| 3DG182F | 700m | 100M 300m 60 | 100h 60 | 1008 5 |100 
46| 3DG182F | 700m | 100M 300m | 475 | 60 | 100h | 60 1Ima | 5 | 4100 
47 | 3DG182F | 700m 1 100M 300m 13175 | 60 | 100p 60 | 100R 5 |3100R 
48| 3DGI82F | 700m | 100M 300m 1375 | 60 | 100hb | 6 | 100m | 5 | 400 
49| 3DG182F | 700m | 100M 300m |375 | 60 | 100h | 6 | 100h | 5 1100b 
50 | 3DGl82F | 700a | 100M 300 所 60 | 1008 | 6 | 10n | 5 400n 
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[1 
二 上 co Cn Ha 上 避 Fn 
呈 至 下 毒 上 详 详 笠 


要 
局 

由 FF 

和 开 荆 下 至 立 三 辫 至 片 详 丰 焉 玄 科 王 
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外 序 
纤 
了 有 7C 
形 号 
(A) | <(A) 
410 有 10 20 10 50a 1.2 800 卫 300am | A4-02B | 1 
10R 10 | 30 208 10 S0 细 Te 800aa | 30 姻 | 300 和 | A4-02C | 2 
10h 10 | 30 200 10 | 59 血 1.2 800m | 30m | 300m | A3-07A 13 | 
1 30 150 10 50 细 .2 800mm | 40 | 100ia | A4-02 吾 | 4 
108 10 25 270 | 如 S0 纪 工 .2 800zm | 10 | 100m | A4-02C | 5 
I00R 10 30 10 S0 包 800 包 | 10 生 | 100m | A4-02B | 6 | 
10h 1I10 30 10 50 王 工 .2 800 了 a | 30z | 300a 7 | 
20R 10 40 400 T | 100ama 900 姻 | 500 姑 | 50ta | 500m | 下 3-02 8 
10 10 20 10 | 500 阵 1.5 1 50 刀 | 500m | A4-02C | 9 
工 上 30 25 278 10 50 血 工 .2 800m | 30z | 300m | Ad4-020C | 10 
工具 30 150 | 10 50 据 工 .2 800 科 | 10 刀 | 100m | Ad4-02CG | 全 
10 忆 10 30 10 S0m 500aa | 10ama | 100m | A4-02 了 | 12 
10 10 25 270 10 | 50 工 .2 800m | 10 | 100m | A4-02CG | 1413 
20R 10 40 400 工 | 100 丘 300 匠 500 切 | 50 耿 500 也 下 3-02 T4 
100a 30 | 20 2 | 200 征 850ama | 200 盏 | 20 所 | 200ia | A4-02C | 4 
2 30 25 2 | 200 据 工 .2 工 20 和 | 200m | A4-02B | 16 
工 30 20 10 30 血 1 600 嫩 | 10zm | 100am | A4-02C | 417 
1 30 | 20 10 20 了 工 800a | 10 刀 | 100pm | A4-02C | 18| 
工 30 20 10 | 20am 800ma | 5 联 50m | A4-02C | 19 
5 必 30 | 325 J 世 20 据 1 8380 | 10m | 100m | A4-02C | 20 
了 上 30 25 180 10 ， 20am 1 800 笠 | 10m | 100m | A4-02C | 311 
100a 30 20 10 | 20zm 800m | 450 年 | 10 二 | 100am | 和 4-02C | 22 1 
工具 30 20 10 20 刀 1 800 刀 | 10m | 100z | A4-02C | 23; 
工 上 30 20 10 20 1 800 刀 | 10 二 | 100m | A4-02C | 241 
1 30 40 10 20 弓 800 乌 | 10 得 | 100 阵 A4-02C | 25 
工 h 30 20 10 20 地 1 800 联 | 10 包 | 100zm | A4-02B | 26 
5 30 20 10 20 也 和 800 妇 | 10 叫 | 100a | A4-02B | 27 
工具 30 20 10 20 茵 了 800m | 10ta | 3100a | A4-02 孔 | 28 
2 30 20 10 50 匡 1 800m | 10 志 | 1400 纪 | Ad4-02C | 29 
100n 30 20 10 50z9 800m | 150z | 10m | 3100m | A4-02C 130 
2 30 30 10 | 50 了 1 | .800 刀 |10mna | 100a | A4-02C | 31 
2 30 25 180 | 2 5S0z 1 800m | 10in | 100m | A4-02C ] 32 
2 30 20 10 S0 纪 800 二 | 10 阅 | 100m | A4-02C | 33 
2 30 20 10 50 细 800 和 | 10 生 | 100a | A4-02C | 34 
2 30 | 40 10 | 50 了 800m | 10m | 100m | Ad4-02C | 35 
2 30 | 20 10 50 姻 I 800 科 1 10 | 100ma | A4-02B8 | 36 
5 30 | 20 1410 | 50am 800o | 10ma | 100m | A4-02B | 37 
2 30 | 20 10 | 50 匣 800m | 10a | 100m | A4-02C | 38 
100 30 | 410 2 | 200aa 856m | 200m | 20m | 200m | Ad-02C | 39 
2 30 T0 2 | 200a 本 工 20 卫 | 200on | 和 4-02C | 40 
2 30 | 410 2 | 200om 工 .2 了 20m | 200m | A4-020 | 4 
2 30 25 180 2 | 200 姻 工 .2 工 20 | 200mm | A4-02C | 42 
2 10 30 150 2 | 200 卫 .2 工 20 包 | 200a | A4-02C | 43 
2 30 | 40 2 | 200 了 工 .2 上 20 巴 | 200m | A4-02C | 44 
2 30 10 2 | 200m 1.2 工 20 血 | 200mm | Ad020 | 45 
2 30 10 2 | 200 和 m 1.2 工 20z | 200m | A4-020 | 46 
2 30 10 2 | 200am 芋 .2 各 20 科 | 200z | Ad-02 了 B | 47 
5 30 10 2 | 200a 工 .2 了 20za | 200m | Ad4-02B | 48 
2 30 20 2 | 200 生 .2 20 血 | 200m | A4-02C 」 4 
2 30 10 2 | 200ama 工 .2 芋 20z | 200m | A4-028 | 50 


1. 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
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最 特 征 了 最 最 | 集 电极 集 忠 极 发 对 极 
序 型 大 大 吉 
1 从 - 基 珊 - 发 射 报 - 项 极 
散 许 鱼 
功 中 
率 颖 率 流 温 盐 穿 电压 韦 穿 电压 埋 穿 电压 
| [RE 矿 (8R)CBO 太 CBR)CEO 矿 (BR) BEBO 
电 ccw 亲 | Fegl rc | 7ci | Tow 7 Jag 7Tpp ， 
(机 ) (Hz) | (7Y) | (A) (DO) VIA) CVD CA CTV) (A) 
Rs 二 2 ee 加 网 了 
| 工 3D G180R 700 媚 | 100M 20 和 n | I00I 60 革 90 只 00 T00 县 3 100 忆 
上 2 3DG180 瓦 700 | JI00M | 10 | 207m 100m | 150 6 了 0 个 攻 00 00 也 3 100 电 
3 3D GT180 互 700 坦 100M 100 刀 | 173 60 00 5 
4 3DG180OH | 700m | TI00M | 10 | 20m | 100m 1175 | 60 | 1008 | 60 4m | 5 100 到 
5 3DGI18SLF 700 包 100M 10 | 20m | 200o | 150 00 100 上 60 I00 愉 3 T00 有 
| 6 3DG18TE 700 了 好 100M | 1 120 和 200 世 | T75 6 109 60 工科 站 100 贞 
| 7 3D GTI82E 700 二 100M 300fa | 175 060 60 3 
| 8 3D G182F 700m | 100M | 10 |20m |， 300m | 175 | 60 | 4100& | 60 1 ] 5 100 只 
| 9 3DG482B 700 匡 100M T0 | 红包 300a | 150 00 100 电 60 100 只 5 100 具 
10 3DGI182 了 下 700 全 100M 1 | 红 娃 300 也 | 173 60 100 60 160 5 400 请 
| 并 3DG27 耻 700 纽 100M 300m | 175 00 060 汪 
| 12 3DG1008 700 了 TI00M 10 | 30 癸 700 | 150 80 T00 上 60 100 只 8 100 六 
13 DGd1008 700 匀 | 100M | 10 150m | 700m | 150 80 T00 60 100 8 100 只 
| 14 3DG12A 700 垃 100M 300 匡 | 173 40 160 上 30 100 只 4 J00 避 
生 3DG12A 700 卫 100 了 10 | 50 志 300 阻 | 175 40 工 UC 有 30 100 只 作 100 只 
了 T6 3D G12A 700z | 4100M | 10 | 史 生 | 300m | 150 40 100 有 30 100 县 4 100 呈 
1 7 3D G12D 700 二 100M 10 | 50 芋 300 妈 | 150 80 100 甩 60 100 上 4 100 
18 3DG27E 700 隐 100M 2 | 2 如 0 匡 300m | 175 6 100 芯 060 了 00 只 3 100 具 
119| 3DGI180 世 | 700m | 100M | 40 |20m | 100m|15 | 60 | 100n | 60 | 100 | 5 T00 上 
| 20 3D G180 互 700 了 和 | 100M 100 卫 | 175 60 100 只 60 100 5 100 只 
」 2 3D GT181E 700 王 I00M 200 锯 60 了 d00 只 600 100 县 5 100 
22 3D GT18S1LE 700 和 | 100M | 10 |50m | 200m | 175 60 100 有 60 1400 有 3 00 上 
23 3D GT182 下 700 耶 100M 300 地 0600 工 00 所 00 100 只 5 100 站 
| 24 3D G182 下 780 二 TI00M 300 乌 60 100 甩 60 了 100 色 100 六 
| 25 3DG182 下 700 了 100M 300 弓 | 175 60 100 电 6 100 电 8 T00 瞩 
| 26 3DG182H 1 700i 300 如 | 175 60 T00 有 00 100 记 5 100m 
| 27 3D G12 7Z00 所 TI00M | 10 | 50 垢 | 300m | 150 80 100 上 00 4100 用 3 100 
| 2 3DG180 了 | 700 了 | 100M | 10 |20m | 100m | 175 | 60 | 1008 | 60 | 100u | 5 100 
| 29 3DG180 百 780 十 100M 310 | 2 耳 100 生 | 175 60 100& ， 60 100 只 3 1060 有 
30 3DS480 瑟 700 和 | 100M | 3 了 0 |20m | 100m | 14175 00 100 具 60 T00 让 3 100 具 
| 31 3D G181 下 700 于 | 100M | 10 |20m | 200za | 4175 60 100 吕 68 00 有 5 100 
j】 32 3D G181E 700 所 100M 10 | 20 王 200 仅 | 175 60 100 上 060 100 下 已 T00 
1 33 3 了 G1831E 700 二 100M | 410 | 20m | 200 刀 | 175 60 100R | 60 了 00 六 5 100 有 
| 34 3D 4182 了 700 志 | 00M | 10 |120aa | 300ma 60 100 上 60 190 愉 3 100 
1 35 3DG182 呈 | 700 务 IT00M 10 | 2 了 开 300 纽 | 175 060 100 妨 60 100 上 5 00 只 
| 36 3 了 G182 下 7 的 下 | 了 00M 300 刀 | 175 00 工 00 六 60 100 有 号 4100 上 
37 | 3DG182R 780z | 3100M | 10 |20m | 300z |3175 | 60 | 100& | 60 | 100& | 5 TI00 愉 
38 3 了 G182 下 700 所 100M | 10 | 20m | 300m | 175 600 100 瑟 00 于 地 号 100 具 
1 3 3D GT182B 700 开 100M 10 | 20 姻 300 刀 | 175 60 100 六 60 工 00 县 5 T00 及 
| 40 3 了 人 G182P 700 了 | 100M 300 卫 | 175 60 100 6 100 只 5 100 只 
| 41 3 了 GT182 电 700 耳 100M 10 300 世 | 175 60 100 甩 60 00 瑟 所 I00 只 
1 42 3 了 GT182F 700 全 100M | 10 | 20 了 300m | 175 60 100 记 60 100 只 已 4100 卫 
1 43 3D GT1008 700 芋 | 4100M | 2 | 50 | 700 刀 | 150 80 T09 有 60 100 乓 
1 44 3 了 GT182F 700 王 100M 300 刀 | 4175 60 了 00 甩 60 100 只 100 朋 
1 45 3DG182G 700 王 100M 300 巴 | 175 60 100i 60 T00 此 5 TI00 呈 
46 3 了 DG182 互 700 血 | TI00M 300 锯 | 175 | 100 100& | 100 00 此 5 T00 共 
| 47 3DG27A 700 他 100M 300 色 | 175 75 1T00 了 于 地 5 100 六 
| 8 3DG54B 700 了 二 100M 300 色 | 175 80 I0 世 80 工 王 8.5 了 0 有 从 
| 49 3DG182G 700 鱼 | 100M 300 卫 830 100 忆 80 100 3 100 有 
| 50 3DG27G 708 所 100 M 2 |200 刀 | 300 匀 | 175 | 100 1004 | 4100 100 上 5 108 具 
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六 玫 


和 


< 从 
功率 
- 革 家 
反 网 维 于 
让 广 
1CPO | 三 CB 
( 太 ) (了 ) 
0 3 30 
300 有 30 
594 3 30 
了 有 30 
于 只 30 
于 县 380 
工具 30 
工具 3 
工 慨 30 
工具 30 
JT60 如 
190 王 了 0 
于 具 10 
工具 10 
工具 10 
二 关 TI0 
了 工具 30 
508 卫 380 
3698 30 
了 攻 30 
王 妥 38 
工 共 30 
工具 30 
工具 30 
工 贡 30 
节 具 1 
500 3 30 
500 琶 30 
500 也 30 
工具 30 
于 具 30 
卫 有 30 
工具 30 
并 有 30 
工 忆 30 
工具 30 
卫 睦 30 
于 芭 30 
工 只 30 
工具 30 
工具 30 
500 恒 60 
工具 38 
王 其 了 0 
琶 了 0 
工具 30 
卫 具 30 
皇上 只 30 
工 芭 30 


< As 
互 极 宫 
极 管 
集 电 报 中 
- 发 射 释 
放 
| 这 加 和 穿 止 
起 流 革 
Jego | 大 Ce 民 F 瑟 矿 C 
(A) | (YY) | 组 得 妈 aX 《YI) 

荆 共 38 20 工 0 
工具 3 30 0 
了 也 3 0 了 全 
1 攻 3 2 卫生 
了 肥 3 3 了 全 
2 | 3 2 5 
2 号 30 开 光 
2 3 | 和 绅 2 
各 基 38 牛 2 
2 10 2 
2 30 | 310 2 
20 愉 40 40 入 
友 270 久 
了 8 上 了 8 20 J10 
TU 此 1I0 30 了 0 
工人 只 -人 25 400 1 
2 400 0 
2 忆 30 了 全 T150 人 
开县 30 28 150 10 
工具 30 25 180 10 
工具 30 2 T8 
信 县 30 2 T50 10 
尼 兵 30 工作 20 
Z 妥 30 18 20 
2 愉 30 10 2 
2 及 30 20 150 2 
10 上 10 40 10 
工具 30 20 10 
1 | 30 1 2 270 | 1 
了 上 30 25 270 10 
2 有 30 20 10 
愉 306 20 10 
公共 30 29 270 I0 
2 30 25 2 
人 以 38 410 妆 
2 有 30 了 2 
2 此 30 工 和 2 
2 有 30 10 270 2 
2 只 30 了 270 2 
2 上 30 工人 I60 包 
电 30 20 和 
2 用 3 25 270 祁 
了 具 4 40 400 委 
公共 30 2f 多 
2 也 10 30 150 允 
2 县 于 3f 150 邹 
工具 30 2 2 
工具 30 2Z0 TI0 
2 了 莫 3{ 了 0 20 
忆 革 30 10 50 2 


流 前 饱 
问 
头 
正 
数 锋 下 
JC | | eps | 7- 
《A) (Y) (Y ) 《A) 
20 伺 开 0.8 
20 组 工 0.8 410 了 
20 垃 二 人 .和 0 六 
二 二 工 f.8 40 锝 
| 50m | 1 0.8 | 10 押 
| som | 1 0.8 | 10m 
200 乌 .2 上 20 坦 
280 耳 工 .2 二 20 王 
200 切 工 .2 工 2 理 
200 地 工 .2 了 20 地 
200 荆 工 .2 了 20 鹉 
30 地 于 .上 0.7 
5 地 工 0U.3 号 人 下 
3 了 上 .8 于 > 30 钥 
350 了 于 治 0.8 30 估 
3 地 了 工 .Q 0.8 30 人 年 
53f 世 于 0.8 30 伍 
20 志 十 .2 芋 30 过 
20 阳 了 0.8 10 季 
20 茵 工 8.8 10 了 
50 人 玫 0.8 10 瑟 
5S0 了 工 0.8 了 0 全 
200 地 二 二 化 了 20 垢 
200 二 .2 于 20 专 
200 撕 工 .2 于 20 弓 
200 扭 了 20 也 
50 扫 了 .2 0.8 30 了 和 
20 也 和 0.8 10 耳 
20 葬 于 0.8 10 耳 
20 们 于 0.8 了 0 红 
50 了 工 0.8 TI0 卫 
5Sf 垃 冰 0.8 410 地 
50 全 科 0.8 10 也 
200 也 工 .2 下 20 握 
200 志 .2 和 20 握 
200 芋 工 .2 于 20 地 
200 卫 .2 于 20 全 
200 地 工 .2 于 20 乌 
208 地 工 .2 工 20 诅 
200 阵 工 .2 于 20 了 王 
200 握 工 .2 工 20 包 
200 十 工 .2 王 20 邢 
3 地 工 0.5 5f 组 
208 二 工 .2 工 20 地 
200 二 工 .2 工 20 地 
200 伍 工 .2 于 20 志 
200 二 工 了 30 弓 
3fT 人 地 工 0.6 了 0 红 
280t 于 多 工 2 证 
200 班 二. 工 20 百 


和 


60 包 


和 
CD 吕 
忆 


站 臣 < 达 2-oi 革 光 


CD (中 人 > sai 天 


人 
> 
辣 


0 印 


人 
Mu Co 所 CD 

区 

号 


外 席 
敬 全 
A4-02B 1 
A3-07A 2 
A4-02C 3 
A4-02C 4 
A3-07A 5 
A4-028 扣 
人 4-025 7 
A4-02C 8 
A3-07A 9 
A7-07A,A3-018| 了 
A4-025C 工 
上 3-807 扩 了 人 
A3-07A 13 
A4-02C，A4-02B| 革 
A4-02C 15 
A3-07 人 T6 
A3-07 太 了 7 
A4-02C I8 
A4-02C 19 
A4-02B 20 
A4-02C 21 
A4-82C 22 
A4-02C 23 
人 4-02C 24 
A4-02D 25 
A4-02C 26 
27 
28 
A4-02C 29 
A4-02C 30 
31 
A4-02C 32 
A4-02C 33 
A4-02C 34 
A4-02C 35 
A4-02C 36 
A4-02 卫 37 
A4-02C 38 
A4-02C 39 
A4-02C 40 
A4-02B 4 
A4-02C 42 
A3-97A 43 
A4-02 卫 44 
A4-02C 45 
A4-02C 46 
和 4-02C 47 
A4-02C 48 
A4-02C 49 
A4-02C 50 


| 
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人 


司 浊 oo 和 从 mw 


从 
上 广 


了 2 
13 
4 
1 


避 


3DG27G 
3 了 各 1801 
3DG1801I 
3DS1801 
3DG181G 


3D6181G 
3DG27AA 
3DGI12D 
3D6G27D 
3DG27P 


3DG27G 
3DG54C 
3DG180I 
3DG1801 
3DGd1801 


3DG1801 
3DG180 
3DG1801 
3DG1801I 
3D 180 1 


3DG180 1 
3DG180 1 
3DG1T181G 
3DG181G 
3DG181G 


3D Gd182G 
3DG182G 
3D G182G 
3 了 182G 
3D GT82G 


3D G31826 
3D GT82G 
3DG182G 
3D 182G 
3D GT1801 


3DG1801I 
3D G180 1 
3 了 G180 瓦 
3DG181G 
3D GTI81G 


3D G181G 
3D GT81G 
3D GT8TG 
3D GT81G 
3D GT181G 


3DGI181G 
3D Gd81G 
3DG31811 
3D G182G 
3DG182G 


cw 
(本 ) 


700 鱼 
700 卫 
700 全 
700 卫 
700 志 


700 了 和 
700 锯 
700 坦 
700 血 
700 志 


700 匡 
700 志 
700 钙 
7U0 纽 
700 姻 


700 纪 
700 刀 
700 


700 匡 


700 握 
700 切 


700 姻 
700a 


700 癸 
700 匡 
700 丘 
700 耳 
700 耳 


700 卫 
700 坦 
700 王 
| 700 如 
700 垃 


700 匡 
700 匡 
700 纪 
700 
700 印 


700 生 
700 印 
700 匡 
700 二 
700 地 


700 纪 | 


7Z00 卫 | 


700 耳 
700 王 
700 志 
700 了 如 
700 匡 


j 
(Hzy》 
100M 
100M 
100M 


100M 
100M 


100M 
100M 
100M 
100M 
100M 


100M 
100M 
100M 
TI00M 
TI00M 


T100M 
100M 
100M 
1I00M 
100M 


100M 
100M 
TI00M 
T00M 
100M 


TI00M 
100M 
1T00M 
100M 


征 
率 
rcg | 7c 
(V)1(A) 
10 20Ima 
了 0 20 坦 
10 20 世 
了 0 20 钙 
20 TU 世 
T0 20 垃 
10 20 如 
1T0 20 弓 
了 0 20 伍 
10 20 细 
10 20 也 
10 20 了 于 
1I0 20 卫 ， 
10 20 卫 
10 20 垃 
10 20 据 
1I0 20 人 也 
10 
10 20 二 


上 > 二 > 
vv 
we 


1. 低 频 小 功 
1.4 夸 NPN 型 小 
集 出 狼 集 电 极 发 射 极 
- 基 报 - 发 摄 身 - 天 极 
击 穿 电压 | 者 穿 电 压 | 击 穿 电 不 
及 (BR)C50 广 C5R)CEO 矿 (5R) BBC 
cp CE 了 5EB 
(Y) (人 A) (V》 (A) 《Y) (A) 
JT00 T00 5 
100 了 100 5 
100 100 | 100 100 电 5 100 
100 100k | 3100 并 5 了 00 
100 了 00 上 TD00 100 员 5 100 愉 
100 100Hk | 100 工 世 4 T00R 
100 T00 人 100 300& 4 ID00 避 
100 1008 | 100 IT00 民 中 100 有 
100 T00 | 100 工科 5 100 
100 100A | 100 I00h 四 400 上 
100 1004 | 100 4100 5 I00 六 
100 140 | 4300 工 昏 8.5 IT0 
100 1004 | 100 100 5 100 
100 108 愉 100 4100 只 3 100 此 
100 100R 1 4100 100 也 5 100 只 
1T00 109 了 IT00 TI00p 7 100R 
100 414008 1 ft00 100 中 呈 100 忆 
100 400 必 100 工 志 5 100 业 
I00 T100 上 | II00 100 愉 5 100 几 
100 1T002 | 100 100 愉 5 1009h 
JT00 100 凡 | 100 T00 只 5 TO00A 
100 TU00 1 TI00 100 只 5 二 00 
100 1008 | 00 T00 上 5 II00 上 
100 1008 | 00 109 有 5 100 中 
1I100 1L00i | 1400 100 政 号 T00 上 只 
1I00 1T00A | 100 100p 号 100 
100 了 00 吕 IT00 II00 几 5 100 必 
100 100 | 100 T00 5 IT00 
100 1008 | 4100 100 上 & 引 TI00 只 
100 100N | 100 工 生 5 100R 
100 1T008 | 100 100 只 5 了 00 册 
TI00 IT00 且 100 T00 只 5 100 甩 
T00 T00A | 3100 T00 几 5 100 上 
100 1008 | 4100 王 0 人 有 具 5 100 
100 100 员 | 1400 100 了 5 I00 慨 
1T100 T00 上 00 T00 只 3 ID00 恨 
100 100R | 100 400h 5 100R 
100 100 | 100 100 必 5 100 忆 
100 1008 | 100 100 5 TI00 忆 
100 100 吕 100 100 具 7 100 员 
TI00 IT00 必 1I00 T00 5 00 册 
100 100 上 只 | 100 TI00 上 5 100 
100 L00aH | 100 T00 避 5 T00 
IT00 100R J00 工 刀 5 100 
100 100 | 100 IT00 甩 3 1008 
100 100 | TI00 00 了 5 1T00 上 儿 
100 100 中 T00 100 忆 3 100 
100 100 | 100 100p 5 IT00 愉 
100 JT00R TD0 JT00 愉 7 T00R 
100 100R | 4100 100 六 5 00 


| 
| 
| 


其 
中 机 
浸 
咕 


功 率 极 管 
集 电 极 集 电 极 电 流 前 饱 和 庆 间 
| 字 
~ 基 避 - 发 射 极 向 
反 河 和 蕉 上 反 疝 截止 讨 
电 流 他 流 有 夭 数 降 水 隆 
7cao | cp | 7Tcgo | Frce 六 P 玉 CE Ze 88ES | Frcps | 18 Ze 本 
| 过 
(和 A) (《Y) (AD) (Y) | min 了 3 式 《了 )》 ( 太 ) (V) (Y ) (A)| (A) 
工具 30 2 必 30 IT0 放 200 耳 工 .2 1 20 人 血 200 科 A4-02C 工 
3500 皇 30 工 凡 30 20 了 0 20 了 工 800 开 | 10 卫 100 耳 A4-02C 2 
S00 于 30 工 上 30 30 10 20 丘 工 800 鱼 | 10 刀 100 地 A3-07 信 3 
500 3 30 工 岂 30 20 10 1I 蔬 工 800 生 | 10z | 100 十 A4-02 4 
工 上 30 2 以 30 30 10 5 上 了 工 800 王 | 10 严 100 ta A3-07A 5 
工 上 30 2 忆 30 20 工人 50 了 工 800 丘 | 10 卫 100 了 A4-02C 6 
工 忆 50 了 0 用 50 25 270 20 10 据 寺 .5 了 2 王 20 芭 A4-02C 7 
工 忆 JT0 了 0D 攻 10 30 10 50 红 工 .2 800 习 | 30 所 300 搓 A4-02B 8 
了 几 30 工具 3 20 2 200 血 工 让 30 志 300 了 和 A4-020C 9 
100 3 30 T00 阐 30 20 2 200 卫 0.85 200 蔬 | 20 廿 200 钙 Ad4-02C 10 
工具 30 2 30 25 2 200 也 1.2 了 20 耳 200 A4-02 了 了 
工具 30 2 妇 30 20 10 50 了 了 600 旬 |」 10 生 | 100 据 A4-02C 12 
00 3 30 工 世 30 20 10 20 卫 工 800 王 | 10 钙 II00 卫 A4-02C 13 
荆 册 30 5 具 30 253 10 20 血 工 800 和 | 10 丘 100 阳 A4-02C 14 
00 30 荆 忆 30 25 180 10 20 握 工 800 鞋 | 10 乌 100 拉 A4-02C TI5 
TD0 30 00 卫 30 20 10 20 孟 1.8 1350 生 | 10 也 100 A4-020C 16 
500 z 30 了 也 30 20 10 20 卫 工 | 800 王 | 10 组 T00 切 A4-02C 17 
500 30 了 用 30 20 10 20 了 血 二 | 80U0 垃 | 10 鱼 T00 卫 A4-02C 1T8 
500 3 30 了 工 几 30 40 T0 20 据 了 800 鱼 | 10 皇 TI00 世 A4-02C 19 
500 世 30 工 及 30 20 1z0 20 匡 工 300m | 10 了 | 100 丘 20 
500 3 30 工 30 20 270 I0 20 伺 工 8004 科 | 10 血 100 坦 A4-02C 2 
500 30 工 用 30 25 270 10 20 匡 工 800 亚 | 10 了 和 00 弓 A4-02C 22 
了 必 30 2 30 20 I0 530 垃 工 800 直 | 10 了 二 100 全 23 
工具 30 2 必 30 20 10 50 联 工 800 焉 | 10 王 100 志 A4-02C 24 
工具 30 2 几 30 25 270 10 50 匡 工 800 | 10 联 TI00 印 A4-02C 25 
工 六 30 2 30 25 2 200 了 匡 于 狂 荆 20 亿 200 蔚 A4-02C 20 
工具 30 2 上 30 10 2 | 200z 1.2 工 20 姻 | 200a A4-02C 27 
了 工 内 30 2 此 30 10 2 200 丘 工 .2 工 200 锯 A4-02C 28 
工 上 30 2 30 10 2 200 锯 1.2 开 20 鱼 200 伍 A4-02B 29 
工 上 30 2 必 30 1 270 2 200 也 ;1.2 工 20 卫 200 卫 A4-02C 30 
工 上 30 2 几 30 10 270 2 200 荆 .2 工 20 匡 200 王 A4-02C 31 
了 30 2 了 30 10 1T60 2 200 扭 .2 再 20 姻 200 了 A4-02C 32 
工 儿 30 2 30 20 2 200 耳 工 .2 T 20 生 200 地 A4-02B 33 
1 30 2 由 30 25 270 2 200m | 1 工 .2 20 了 200 弓 A4-020C 34 
300 芋 30 工 匡 30 20 10 20 联 了 800 拼 | 10 了 和 100 握 A4-02B 35 
500 za 30 1R 30 20 IT0 20 姻 工 800m | 10 生 | 100z A4-02 耻 | 36 
工 h 30 5 有 30 20 10 20 鱼 了 工 800 班 | 10 颈 1T00 也 A4-02B 37 
500 刀 30 工 儿 30 20 10 20 了 如 于 800 蔚 | 10 100 取 38 
工 忆 30 2 30 20 I0 50 年 工 800 皇 | 10 们 1T00 王 A34-02C 39 
100 刁 30 TI00 30 20 10 30 年 0.8 TI50 苗 | 10 癸 100 锯 及 4-02C 40 
工 此 30 2 有 30 25 IT80 J0 50 锯 工 800 鱼 | 了 0 摆 J00 纪 Ad4-02C 4 
工 上 30 2 30 20 10 50 了 工 800 卫 | 10 了 100 血 A4-02C 42 
工 必 30 2 30 30 10 50 血 工 800 荆 | 10 血 100 据 有 A4-02C 1.43 
工 必 30 2 30 20 10 50 了 mm 工 800 了 和 | 10 刀 100 了 A4-02C 44 
工具 30 2 30 40 10 50 工 800zm | 10 卫 100 也 A4-02C 45 
了 上 30 2 具 30 20 10 50 匡 工 800 也 | 10 了 和 T00 拉 A4-02B 40 
工具 30 3 六 30 20 TI0 50 纪 二 800 了 | 10 了 如 100 扎 A4-02 吾 47 
圭 攻 30 2 忆 30 20 10 50 血 工 800 征 | 10 扎 100 纪 Ad4-02C 48 
TU00 妾 30 T00 3 30 10 2 200 耳 0.85 . 200 鱼 | 10 姻 T00 包 |， A4-02C 49 
工 臣 31 2 30 10 2 200 卫 .2 十 20 空 200 纽 有 4-02 30 


| 
| 
| 
| 
| 
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报 特 征 最 最 | 集 电 裤 | 集 电 裤 发 旭 极 
诺 型 大 大 
耗 多 高 
坦 主 - 基 极 -~ 发 射 根 -~ 下 极 
起 2 
基 电 机 
罕 天 蛮 流 温 击 忠 穿 压 击 穿 屯 下 翰 穿 吕 压 
玉 (3R)CBO 产 (BR)CEO 矿 C5R)EBO 
3 交 有 相 和 ps 和 
号 寻 和 Ci | “ 仙 Tcg Tc TB 
《机 ) (zz) | (VCA) CA DC CA VCA) |CVY | (A) 
攻 和 _ 和 | 0 2 人 
站 
I 3DG182G 700m | 100M | 410 | 20 地 30ama | 4375 | 500 100 1 100 | 1400 5 14100p 
2 3DG182G 700m | 100M 300 苹 | 175 | 100 :+00 引 
3 3DG182G 700m | 100M | 10 |20m | 300m | 475 | 100 TI008 | 400 1m | 5 |400R 
人 3PG182G 700m | 100M | 和 | 20m | 309m |150 |100 | 1008 | 100 1002 | 5 134100p 
5 3DGtg0i 700m | 100M | 10 |20m | fi0om |175 | 100 100h | 3100 100n | 3 | TO00R 
6 3DG41801 700a | 100M 109m | 175 | 100 1001 | 100 100k | 5 | 400p 
7 3DG181G 700m | 100M 200 拉 100 1003 | 400 T00h | 5S 3400h 
8 3DGH181G 700m | LOM | 10 | sm | 200m | 15 | 100 1000 | 100 1 100 1 5 | 1400 
9 3DG182G 700m | 100M 300m | 1475 | 100 | 100 | 100 1008 | 5 | 400 
10|1 3DG1821 700mma 300m 1175 | 100 | 4008 | 400 TI00R | 5 100R 
1 | 3DG182G 700 和 | 100M 300m | 475 | 100 | 100 | 400 400 | SS | 4100 
121 3D6G3182G 700m | 100M 300m | 175 | 400 100 上 | 400 100 | S | 1400 
13 | 3DG182G 700m | 100M 300m | 175 | t00 | 1400 | 100 tm | 3S | :10 
14| 3DG182G 700z | 100M 300m | 4175 | 100 | 1002 10 400 | 5S | 34008 
15 | 3DG182G 700m | 300M 300m | 175 | 100 1008 1400 | 100p | 5 |3100 
416 | 3DG182G 700 刀 | 100M 300m | 175 | 100 | 100a 1100 IT00h | S | 100 
人 | 3DG182G 700m | 100M 300 刀 | 4175 | 100 | 190 100 | 3100 | 5 | 10 
18 | 3DG182G 700 如 | 100M 300 血 100 100 | 100 100h | 5 | 3400 
19|1 3DG54D 700m | 160M 300m | 175 | 120 10h | 120 3 | 8.5| 10h 
20 | 3DG27C 700m | 100M 380m | 175 | 1M0 | 100k | 4140 im | 5 |300p 
和 | 3DG27 700m | 100M | 300m 140 1 100hn 1410 100np | 5 1100 
22| 3DG1803 700m | 100M 100m | 175 | 140 | 100B |] 440 1008 | 5 | 100 
23 | 3DG180T | 700m | 100M | 100m 140 | 1008 | 440 100h 1 5 |100h 
24| 3DG1801 700mm | 100M 100m | 175 | 149 100 | 3440 100h | 5 | 3400R 
25| 3DG180j 700m | 100M 100m | 475 | 410 | 100p 1440 {100 | SS | 400 
26| 3DG180; 700m | 100M 400 鱼 | 175 | 140 100p | 4140 100m | 7 | 410n 
27 | 3DG180j 700m | 100M 100m | 175 | 140 100& | 4140 100 | S | 400 
28 | 3DG1801 了 700m | 100M 100m | 175 | 140 | 100h j] 4140 100ak | 5 |34100n 
29 1 3DG180J 700m | 100M 100m | 175 | 140 1904 | 140 所 | S | 4100p 
30 | 3DG180 了 700m | 100M 100m | 175 | 140 100p | 440 1008 | S | 400 
31 | 3DG180j 700z | 100M 100m | 175 |1140 | 100 | 440 100& | 5 | 400n 
32 | 3DG180J 700 拉 | 109M 100a 140 | 1005 | 440 400 | 5 | 00 
33 3DG180 1 700m | 300M | | 100m 440 IT00u | 4140 了 00 愉 5 | 1008 
34 | 3D61431 百 700m | 100M 209 姻 | 175 | 410 1 100h | 140 1008 | 村 | 100 
3 | 3DG181 瑟 700m | T00M 200m | 175 | 40 | 190n | 440 1I00k | 引 | 400 
36 | 3DG481H 700m | 100M 200m | 173 | 4140 | 100m | 440 1008 | 7 | 100R 
37 | 3DG4181 700m | 100M 200m | 175 | 140 1008 | 440 106R | 5 | 100p 
38 | 3DG481H 700m | 100M 280m | 140 100R | 440 100R | S | 100h 
39 | 3DG181H 700aa | 100M 200m | 175 | 140 TI00 | 140 100 | S | 100 
4 和 | 3DG181 卫 700m | 100M 200m | 4175 | 140 | 1400 | 148 Ja | 5 |34005 
41 | 3DG481H 700m | 100M 260za | 375 | 140 | 1005 | 4140 100 | 5 |100r 
42| 3DG181】 700m | 100M 2003a 140 T00 | 140 | 410 | 5 |34008 
4 | 3DG482H 700m | 100M | 300m | 175 | 140 1008 | 140 100a | 7 | 100 
44| 3DG182 百 700m | 100M 300m 175 | 140 109) | 140 100 | 5 | 1200 
45| 3DG1801 700m | 1003 10 |20 刀 | 100z| 3475 | 140 100 | 440 100h | 5 | 100h 
46 | 3DG1883 了 700m | 100M | 1 | 20m | 100m |175 |10 | 100 | 48 100P | 了 | 1008 
47 | 3DG180j 700m | 100M | 20 |20m| 100m |3475 | 140 | 1008 | 440 100 | 5 110 
48| 3DG181H 700m | fi0oM | 10 120m | 200m |475 |10 | 1005 | 4140 1001 | 5 | 3100h 
49 | 3DGIS1T 700m | TO00M | 10 | 20m | 200t | 475 | 4140 100 110 | 1008 | 5 |3100 
50 | 3DG182H 70Dm | 100M | 10 |20m | 300mm 用 140 100n | 140 400 | 中 | 109R 
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率 三 裤 
集 电 极 集 电 棚 
~ 区 极 - 发 射 极 
反 向 鹤 止 反 交 蕉 止 
电 流 电 ， 流 
TcBo | ccB | Tczo| 入 cB 
(A》 (YY) 1 (AT VD) 
于 长 30 2 30 
二 共 30 2R| 30 
于 攻 30 28| 30 
工 愉 30 28| 30 
500 了 30 Tu 30 
500 导 30 1 30 
只 30 2R1 30 
只 30 2 上 | 30 
工具 30 2 30 
上 30 2P| 30 
工 攻 30 2 30 
工 几 30 29| 30 
于 芭 30 28| 30 
工具 30 2 此 | 30 
工 上 30 28| 30 
上 30 SR | 30 
工 上 30 2 30 
工 用 30 2 30 
工具 30 TI8 | 30 
工 上 30 1 | 30 
1 30 2 3 
500 了 30 1 30 
500 3 30 | 30 
于 30 5& | 30 
500 3 30 1 30 
1003 30 100x| 30 
500 工 30 1 此 | 30 
500 屏 30 1 | 30 
500 工 30 TE | 30 
500 并 30 工 和 | 30 
工 h 30 5 芭 | 30 
500 屏 30 工 上 | 30 
500 工 30 TR| 30 
工具 3 2R1 30 
{R 30 2 30 
T00 工 30 1002| 3 
工 上 30 2 上 | 30 
了 工 臣 30 2 30 
工 共 30 5 有 | 30 
工具 30 2R | 30 
了 工 此 30 2 30 
工 遇 30 2R| 3 
T00 3 30 100 全 | 3 
工具 30 2 30 
500 拉 30 IT 上 | 30 
500 愤 30 Tk| 30 
500 卫 30 1 30 
工 有 了 2 30 
工 此 30 2 3 
工人 30 2 30 


也 流 前 饱 酒 
外 序 
莘 
放 大 
压 

玉 瑟 矿 CF Ze | 大 pES| 大 cs | 2 Tc 
-一 江 号 

zi ETE 《YI) (A >) 《YY ) (V ) (A) (大 ) 
1I0 2 200 阵 1.2 工 20 纪 200 了 za | A3-07A,A3-01B1 工 
I0 2 200 1.2 了 20 血 200 卫 A4-02C 2 
10 2 200 生 十 :人 工 20 卫 200 了 如 A4-02C 3 
40 2 200 了 1.2 工 20 垃 200 姻 A3-07AA 4 
20 45 10 20 志 工 800 了 妞 | 10 所 20 了 二 A4-02C 5 
25 180 10 20 人 地 芋 8001a | 10 匡 100 了 A4-02B 丰 
20 10 50 刀 工 800za | 10 刀 100 了 A4-020C 7 
20 150 10 5S0 匠 工 800 | 10 对 50 弓 A4-02C 8 
10 2 200 好 工 .2 工 IT0 钳 200 取 A4-02C 9 
20 150 2 200 严 工 20 卫 200 伺 A4-02C 10 
25 180 2 200 卫 1 20 吉 200 如 A4-02C 11 
10 公 200 姻 .2 直 20 志 200 钙 A4-02C I2 
1T0 2 200 舞 下 , 沁 了 20 纪 200ma Ad4-020C 13 
40 2 200 严 1.2 二 20 也 200 切 Ad4-020 14 
10 2 200 卫 工 .2 工 20 纽 200 卫 A4-02B 15 
10， 2 200 媒 工 .2 工 20 卫 200 耿 A4-02 昌 16 
20 200 耳 了 .2 工 20 了 200 茵 A4-02B 17 
10 2 200 了 了 .2 于 20 钮 200 卫 A4-02BB 18 
20 1T0 50 理 工 600 | 10 血 100 妃 A4-02C 19 
20 2 200 刀 工 工 30 生 300 押 A4-02C 20 
25 2 200 如 工 .之 了 20 实 200 荆 和 4-02 也 21 
20 10 20 父 工 809 鱼 | 10 弓 100 了 A4-02C 22 
20 10 20 卫 证 800 荆 | 10 严 100 耳 和 4-02C 23 
25 10 20 伍 了 8080 刀 ，10 孟 00 坦 Ad4-020 24 
25 130 10 20 和 工 800zmm | 10 如 100 芭 A4-02C 25 
20 10 20 也 0.8 150 志 | 10 绒 IT06 卫 人 4-02C 26 
30 20 20 再 800in | 10 卫 100 和 4-02C 27 
20 10 20 伺 800 纪 号 纪 50 红 去 4-02C 28 
20 10 20 卫 荆 800 世 | 10 了 100 所 和 4-02C 29 
20 10 20 拭 于 300 1 10 了 T00 据 太 4-02 电 30 
20 10 | 20m 1 | 800m|iom| 100m A4-023 | 31 
20 10 20 二 】 800 科 | 10 二 100 扎 太 4-02 了 3 32 
20 TI0 20 卫 工 300a | 10za 100 志 33 
20 10 30zZ 汪 800 纪 | 10 卫 100 皇 A4-02C 34 
25 T80 10 230 和 工 800 刀 | 10 卫 TI00 了 ma A4-02C 35 
20 10 30 世 0,8 TS0 包 | 10m 100 开 A4-02C 36 
30 | 10 50 了 于 800i | 10 荆 IT00 丘 A4-02C 37 
20 10 350 志 荆 800 刀 | 10 握 100 弓 和 4-02C 38 
20 10 3 人 0 刀 了 800 鱼 | 10 王 100 丘 太 4-02 了 B 39 
20 10 301a 工 800 妈 | 世 0 全 400 坦 A4-028 49 
20 10 530ta 上 800 刀 | 10 生 100 血 内 4-02 品 帮工 
20 10 8 乌 800 妞 | 10 丘 100 了 和 4-02C 42 
10 2 200 纪 0.85| 200ia | 10 1T00 撕 A4-02C 43 
10 2 200 卫 了 800 型 | 10 丘 100 摆 A4-02C 44 
20 10 20 也 王 800za | 10 纯 400 卫 45 
20 270 10 20 垂 汪 880 血 | 10 鱼 100 邵 有 4-02 忆 40 
25 270 10 20 卫 工 8&00z | 10 丘 100 如 A4-02C 47 
20 10 50 纪 生 800a | 10 呈 100 刀 48 
25 270 10 3 及 坦 &800 生 | 10 邱 100 刀 有 4-02C 49 
25 2 200 鱼 2 了 | 20 好 200 纽 A4-02C 50 
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1. 低 频 小 功 


1.4 硅 NPN 型 小 


集 电 极 发 射 极 


- 发 射 极 | - 其 极 


癌 旺 裤 阔 冰 汪 


击 穿 电 正 出 穿 中 压 出 穿 电 压 
这 矿 (BR)C5O 矿 (BR)CEO 六 (BR)REBO 
ci 订 |Fceml rc | rcw |7ru 了 7 7 
《到 ) (Hz) (VY) | (A) (A》 () 1 (YY) (Ay》 (yy) (AAA》 (Y) (A) 
工 3DG181 瑞 700z | ti00M 1 1 |20m | 300m 150 | 440 1008 | 140 100 几 5 100 只 
2 3DG1L81H 700z 100M 10 20 刀 200 卫 | 175 140 100h | 140 工 妞 才 TI00h 
3 ， 3DG180 了 700 如 100M 100 生 | 15 140 了 14f 5 
4 3DG1801 700tm 100M 10 20 刀 100za | 150 140 100h | 4140 100 3 100 
5 3DG180 了 700za 100M 10 20 联 100 科 | 175 140 100 有 | 140 工地 5 100 具 
6 3D G182H 700 据 100M 人 地 20 联 300 锯 | 175 140 100 忆 140 工 血 5 I00 只 
了 3DG182H 700 100M 10 20 如 300a | 150 140 100R | 1440 T00A 5 T00 
8 3DG182I 700 匡 TI00M 300mm | 175 140 140 5 
9 3DG182 于 700z 100M 10 20 切 300 刀 | 175 140 100h | 440 100 mu 5 100 了 及 
10 3D G27 且 7002 100M 300 生 | 175 140 140 5 
工 3D G27 孔 700 姻 100M 2 1200 了 300 卫 | 175 140 100D4 | 440 100 吧 5 100 
12 3DGT801 700 征 100M 10 20Tm 100i | 175 140 T005a | 140 100h 5 100 只 
了 3 3DG1803 了 700 锯 100M 100 氏 | 175 140 100j | 440 100 5 100R 
14 3DG1l81HE 700 了 血 J00M 300 刀 140 100h | 440 T00 卫 5 100 
15 3DG13IS 700 血 100M 10 50 匡 200 血 | 175 140 100 1 140 100 忆 5 00 用 
16 3DG182 下 700 姻 100M 300 弓 140 1002 1140 TI00 上 A 吕 IT00 必 
17 3DG182 蕊 200 了 400M 300 如 | 175 140 100h | 4140 100 3 100 
18 3DG182 了 700 血 300 纽 | 175 140 100 | 140 100 9 100 只 
19 3DG4182 孔 7002a 100M 300Z | 175 140 TI00j | 4140 1T00m 吕 100m 
20 3DG4182 700 血 TI00M 300 和 | 175 140 I00jh | 1440 100 了 93 100 世 
21 3DG182 互 200 和 100M 300 姻 141340 T00AR | 4140 100 只 5 100 
22 3DG4182 瑟 700 生 100M 300zma | 175 140 100R | 440 Ta 3 100 
23 3 了 DG182 互 700 血 T00M 300 志 | 175 140 TI00 140 100 只 5 100 六 
24 3DGT3S2 囊 700ma 100M 300 刀 | 175 4140 1004 | 4140 T00 5 100 
25 3DGT82 百 700ta 100M 300 征 | 175 140 00 几 140 了 00 忆 100 
26 3DG182H 700 妈 100M 300 纽 | 175 140 100A | 4140 100 愉 5 100 
27 3DG182 王 700 了 了 100M ， 300 昔 了 140 T100R | 140 T00 电 邓 100m 
28 3 也 G182 700 耳 100M 300 血 | 175 140 100 有 | 4140 100 具 5 100 呈 
29 3DG182 瓦 700 了 垃 100M T10 20 卫 300 芭 | 175 1440 1008 1440 100 只 5 II00 
30 3DG182 扎 700 也 | 100M 10 20 位 300 也 | 175 140 100 只 T40 100 只 了 100 几 
31 3DG182HH 700 世 100M 10 20 刀 300 生 | 175 140 100R | 140 100 也 号 100 忆 
32 3DG182 五 700 刀 100M 10 20 了 za 300 世 | 175 140 100R | 140 工 垃 100ma 
33 3DG182H 700 志 100M 1 20 和 如 300 和 | 175 4140 T00D 40 100 上 5 100 具 
34 3DG182H 700 卫 100M 300 志 | 175 140 1I00 只 | 0 1I00 5 T00 上 只 
35 3DG182H 700 垃 T100M 10 300 了 和 | 173 140 1T00 | 140 100 TI00ph 
36 3DG182 瑟 2700 地 TI00M 10 20 据 300 如 | 175 140 1003 | 440 JT00m 5 100 
37 3DG27B 700m | 1I00OM | 20 |10m | 300m |175 | 150 100 只 .| 150 300 人 4 100 册 
38 3DA87B 700 垃 100M IT00 如 | 175 150 TD00 上 150 J00 忆 5 100 
39 3D G27G 700 卫 100M 300 如 | 175 T50 TD00 虽 150 100 员 7 100 
40 3DG54 瑟 700 垃 100M 300 芋 | 175 T50 104 | 150 了 志 8.5 T0 上 
41 3 了 6G27D 700 垃 T00M 300 鱼 | 175 了 80 TI00 | 180 工 位 5 TD0 几 
42 3DG27 ] 700m | TI00M 300m 180 100h | 180 100 5 I00h 
43 3DG180K | 700m 100M 100 刀 | 175 IT80 100 只 | 480 T00 具 5 TI00 
44 3DG180 玫 700 也 IT00M 100 了 | 175 180 T00a 1 480 100 上 5 100 几 
451 3DG180K 700 100M 100t | 1753 180 100 员 | 180 100 忆 3 IT00 
46 3DG180 开 700 了 100M [00 三 | 175 180 J00 | 1830 1003 7 100R 
47 3DG180 攻 700 耳 100M 100 了 | 175 J180 TI00 几 上 180 TI00 忆 3 I00 上 
48 3DG180 开 700 了 100M 100 志 | J73 180 1004 | 480 100 只 号 4100 
49 3PDG180 政 700 了 100M 100 卫 180 100 | 4180 100 只 5 400 上 
50 3 了 DG180 玫 700 卫 TI00M JT00 扣 | 175 180 1008 1480 了 工 匡 号 100 有 


人 


功 率 极 
集 电 极 集 电 极 
- 天 极 - 发 射 航 要 
皮 向 截止 反 向 鹤 止 
号 流 电 流 系 
cso | 广 cs | 7cro | cm FE 区 
《人 ) (YY) | (A) | (0V) | amjia Ia8X 
工 30 | 2 |30 | 30 10 | 50m | 1 0.8 |10m | 100m A3-07A 1 
1 30 | 2 | 30 | 20 10 | Sm |1 0.8 | 10m | 100m A4-02C 2 
500a 30 | fu 30 | 20 10 | 20m |1 0.8 | 10m | 100m A4-02C 3 
500 aa 30 | 1k | 30 | 30 10 | 20m | 1 0.8 | 10m | 100m A3-07 人 A 4 
500a 30 | 1 | 30 | 20 10 1m | 1 0.8 | 10m | 100zm A4-02C 5 
Th |.30 | 2 30 | 0 2 | 2 |123 | 1 20m | 200mma A4-02C 6 
了 30 | 2 1 30 | 40 2 | 200m | 112 | 1 20m | 200m A3-07 太 7 
了 和 30 | 2k | 30 | 30 2 | 200mm | 1.2 | 1 20tm | 200m A4-02C 8 
工艺 30 2 30 10 2 200 卫 工 .2 工 20 拍 200m |A3-07A,A3-01B| 9 
1 30 | 2h | 30 | 1 2 |200m |1.2 | 1 20m | 200 刀 A4-02C 10 
了 上 30 | 2 | 30 | 310 150 2 | 20m |412 | 1 20zna | 200a A4-02C 11 
500 30 | 1h | 30 | 20 TI50 | 10 | 20m 11 0.8 | 10m 20mm A4-02C 12 
500 30 | 1h | 30 | 2 f80 | 1 | 20m 11 0.8 | 10m | 100m A4-02B 13 
了 30 | 2 | 30 | 20 10 | 50 和 11 0.8 | 10m | 100m A4-02C 14 
了 30 | 2 | 30 | 20 150 | 10 | 50m | 1 0.8 | 10m 50m A4-02C 15 
工 上 30 | 2 30 | 2 20 | 200m |12 | 1 20m | 200m 4-02C 16 
工 R 30 | 3 | 30 | 10 2 |200m |12 | 1I 20m | 200 据 A4-02C 17 
Th 30 | 2 | 30 | 2 150 2 | 200m I 20m | 200zm A4-02C 18 
1 30 | 2 | 30 | 0 2 |20m 12 | 1 20am | 200m A4-02C 19 
了 30 | 2|30 | 25 180 2 |200m 12 | 1 20 和 | 200a A4-02C 20 
了 30 | 2 30 | 140 2 |200m |12 | 1 20 血 | 200 细 A4-026C 21 
工具 30 2 30 10 2 200 联 工 .2 汗 20 匡 200 也 A4-02C 22 
TI 人 30 | 2n|30 | 140 2 |200m |1.2 | 1 20m | 200m A4-02B 23 
了 30 | 2 | 30 | 20 2 |200m |12 | 1 20m | 200am A4-02 卫 24 
1 30 | 2u|30 | 20 2 |200m |12 | 1 20z | 200m A4-02C 25 
工 上 30 | 纪 | 30 1 410 2 |200m |1.2 | 1 20aa | 200m A4-02 了 26 
工 R 30 | 2 | 30 | 410 2 | 200m | 12 | 1 20m | 200m A4-02B 27 
1 10 | 2 10 1 30 150 2 | 200m | 12 | 工 20m | 200m A4-02C 28 
了 30 | 10 2 | 200i | 1.2 | 工 20m | 200m A4-02C 29 
工 30 | 2 | 30 | 230 2 | 200m |12 | 1 20m | 200am A4-020 30 
1 30 | 2 | 30 | 310 2 |200m |12 | 1 20m | 200m A4-02B 31 
工具 30 2 人 30 TI0 了 200 了 如 再 > 和 工 20m 200 了 2 A4-02C 32 
工 30 | 2n| 30 | 40 270 2 | 200m |1.2 | 1 20m | 200m A4-92C 33 
工 及 30 2 其 30 10 270 2 200 了 下 1 20 王 200 匡 A4-02C 34 
工 30 | 2 | 30 | 20 160 2 |200m |12 | 1 20ta A4-02B 35 
了 30 | 2 | 30 | 和 妈 270 2 |200mm 12 | 1 20m | 200m 人 A4-02B 36 
1 50 | 10hk | 50 | 25 270 | 20 | lm |15 | 1 2m | 200zm A4-026C 37 
了 2 | 5 25 | 20 25 | 1l0m |1 1 Sm | 50m A4-02B 38 
100a 30 |100a | 30 | 20 2 |200m |0.85| 0.2 | 20m | 200a A4-025 39 
工具 30 工 放 30 20 10 50 卫 工 0.6 10 珀 100 锯 A4-020C 40 
1 30 1h | 30 20 2 | 200m | 1 工 30z | 300m A4-02C 41 
1 30 | 2 | 30 | 35 2 |200m |12 | 1 20m | 200 A4-02 阳 42 
500 aa 30 | 1 |30 | 20 10 | 20m | 0.8 | 10m | 100m A4-02C 43 
Th 30 | Su | 30 | 和 5 10 | 20m | 1 08 |10m | 100m Ad4-02C 44 
5003 30 | 4130 | 中 180 | 10 | 20m | 1 0.8 |10m | 100m A4-02C 45 
100a 30 |100a | 30 | 20 10 | 20m |0.8 | 0.45 | 10m | 100m A4-02C 46 
500 芋 30 工具 30 20 10 20 拉 0.8 5 了 50 节 A4-02C 47 
500a 30 | 1 30 1 30 20 | 20m |1 0608 1310m | 100om A4-02C 48 
500 工 30 工 上 几 30 20 10 20 匡 1 0.8 10 姻 100 匡 A4-02C 49 
500aa 30 | 1 | 30 | 2 10 | 20m | 1 08 | 10m | 100m A4-02C 50 


上 
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名 浊 o 、 人 Cn 了 Co ho 


1， 低 频 小 功 
1.4 奸 NPN 型 小 
最 特 征 最 最 集 虽 极 祭 电 极 发 射 根 
性 天 天 
人 允 本 
许 | ，|- 莫 极 | -发 射 极 | - 浊 极 
功 电 世 
率 频 率 流 温 记 窒 电压 击 窒 电压 穿 电压 
人 局 六 (BR)?CBO 六 (BR)CEO 六 (BR) BEBO 
国 Pcw 1 |Frcgl rc | Tc |77v Tc 7 了 
全) (Hz) | (YY) | (AI) 〈(A) (| (YY) (人 ) (Y) (A) (YY) (及 ) 
3DGT180 必 700ta 100M 10 20 刀 100 如 | 175 180 1003 | 180 革 垃 号 1T00 
3DG180K 700 姻 100M 1 20 了 ma 100tp | 150 180 I00 | 180 100 户 5 100 有 
3 了 GT180 疏 700 了 100M 100 了 | 175 180 180 5 10DR 
3DGT3S2 工 700 扭 100M 10 20 匡 300a | 175 180 I00 1430 荆 开 5 100 只 
3DGT182I 700 症 100M 10 20 纪 300 鱼 | 4150 180 TD00 | 41380 400 忆 5 100 忆 
3DGTI82 700zm 100M 300 纪 | 175 了 T80 180 9 
3DG1381I 700 据 100M 10 20 了 ta 200m | 175 180 4100 有 | 180 工 妇 4 100 只 
3DG3131I 700 于 100M 10 20 伍 200 刀 | 150 180 1T00 只 | 180 了 00 甩 呈 T00 
3DG27 700 生 100M 300m | 175 180 180 5 
3DG180 必 700m T00 了 M 100m | 175 180 100 | 1480 工 00 及 5 100 
3DG4180 收 700t T00M 100 缮 180 100 | 180 IT00 3 100 
3DG180 政 700 全 T00M 100 如 180 1008 1 480 00p 5 100 
3DGLH180 改 700 灵 TI00M TI00tna | 175 180 I00& | 180 T00 只 5 TI00 吕 
3DGH181TI 700 了 和 100M 200m | 175 180 100 1180 了 00 忆 5 100 电 
3DG1811I 700 100M 200t8 | 175 180 TI00R 180 JT00 5 100A 
3DG181I 200 征 100M 200 科 | 175 180 T00 有 | 180 100 7 T100 只 
3DG4181T 700 了 100M 200ta 180 100 | 180 00 只 中 100 愉 
3DG4181I 700 撕 100M 200 包 | 1T75 180 T00 | 180 100R- 号 100 
3DG4181I 700 了 ma 100M } 200m | 175 180 100 呈 180 了 00 让 5 100 
3DGd181T 200 了 100M 200 乌 】 175 180 100R | 180 于 引 TI00 上 
3DGL81J 700 100M 200t | 175 180 100R | 4180 100 忆 5 100 
3DG1811 700 刀 100M 200 姻 | 175 180 100 只 1 180 100 | 5 100 
3 了 DGI1381 攻 700 姻 100M 200m | 175 TI80 100& 1 180 100 R 5S 100 
3DG4182 工 700 癸 100M 300 锯 ，1735 180 100 1 180 T00 只 5 100 只 
3DG1821 700 匡 TI00M 300t | 1735 18[ 180 5 
3DGG182T 700z 100M 300 锯 | 175 180 1 480 100 5 100& 
3DG182I 700 刀 TI00M 300 匡 180 100 | 180 T00 忆 100 几 
3DGT182 700 卫 TI00M 300m 175 180 00 呈 | 180 100 只 7 100 
3DG1821I 700 姻 100M 300ia | 175 180 1008 | 180 T00 户 5 ID0 只 
3DG182 1 700 了 za 100M 300 生 | 175 180 00 到 | 180 00E 5 100 
3DG182 1 700 100M 300 王 | 175 180 100a | 180 工 伺 5 100 只 
3DG182 I 700m 100M 300m 1 175 180 100 1 180 100 尼 5 100 
3DG182I 700 卫 100M 300 锯 | 175 180 100 基 | 480 1T00 5 T00R 
3DGT82I 700 垢 100M 300 匡 | 175 180 1005 | 了 80 100 记 5 IO00R 
3DGT182 I 700 摆 100M 300 了 mm 180 TUUE | 4180 100 了 3 呈 00 
3DG180 履 700 了 100M TI0 20 卫 T00 垢 | 175 T80 4190 | 180 T00 具 吕 100 
3DGT180 玫 700 血 100M 10 20 垃 100 埠 | 475 180 100 | 80 100 也 引 100 愉 
3PDPG1I80K 700 纯 TI00M 10 20 刀 100 妇 | 175 T80 400 1 80 100 几 5 3400 
3DG181I 700 丘 TI00M 10 20 症 200z | 175 T80 工人 0 180 100 呈 忆 了 0f 玉 
3DG1811I 70f 匡 TI00M 10 20 姻 200 科 | 175 1T80 了 人 有 180 100 上 忆 100 只 
3DG181TI 700 王 100M 10 20 世 200 刀 | 175 180 TI00 1 0 T00 只 5 100 
3DGI82T 700 垃 1T00M 10 20 二 300 丘 180 | 00 让 80 00 到 纪 T00 
3DG1821I 700 记 T00MM TI0 280 刀 300 妇 | 4175 180 于 00 昌 180 100 5 了 100 
3DG182 1 700 血 100M 10 20 酉 300t | 175 180 TI00 六 | 180 100 5 J100 织 
3DG182 1 700 世 100M 10 20 刀 300t | 175 180 100 | 180 I00 瞩 5 TI00 只 
3DG3H821T 700 100M 10 20m 300 锯 | 175 180 00 只 180 | 工 垃 5 100 共 
3DG31821 700 卫 100M 10 20tm 300 | 175 180 100 | 180 100 攻 5 TO0O0 
3DG182 700 志 1T00M 300tm | 175 180 1400 | 4180 400 5 100 只 
3DPG1821I 700za TO00M 10 300 垃 | 175 180 | 100n 14180 100 5 100 只 
3DGl1i821I 700 纪 100M 10 20tmn 3890 钮 | 175 180 100 1 30 100 忆 5 00 只 


率 三 极 管 
ee 二 一 一 人 一 一 一 一 
集 电 极 集 电 极 昌 流 前 依 和 | 
外 万 
-~ 基 极 -~ 发 射 极 坟 
放 大 
反 向 鹤 止 反 向 截止 夏 
电 尝 电 流 系 数 降 压 降 
二 和 和 SS 二 ES 
TcBo | cp | ycao | rcg PP 矿 CE yc 太 BES | Frcpgs | 了 yc 汪 二 
学 
(A) (VD) (A) 〈《V》| 了 ia IE3aX (YY) (A) (V) (V) (A) (A) 
500 30 工具 30 20 20 了 了 了 800 也 | 10 人 所 TI00 垂 Ad4-02C 工 
500a 30 上 30 30 10 20 卫 800z | 10mm | 1T00m A3-07A 避 
500 荆 30 工具 30 20 10 20 茵 工 800 妞 | 10 丘 100 钳 A4-02C 3 
工具 30 2 上 30 T0 2 200 联 工 .2 工 20 了 匡 200 姻 上 4-02C 胡 
工 30 2 几 30 40 2 20f 许 1.2 工 20 200 地 A3-07A 5 
工具 30 2 有 30 10 2 200 姻 工 .2 工 10z 106 卫 4-020C 6 
工具 30 2 30 20 10 呈 O 垃 工 800 如 | 蕊 对 60 所 4A4-02C 7 
工具 30 2 30 30 10 50 血 工 800m | 10m | 100m | A3-07A 8 
工 几 30 2 比 30 T0 2 2002a 了 ,2 工 20 志 200 瓜 Ad4-02C 9 
500 宇 30 工具 30 20 了 0 20 伍 工 800 卫 | 10 鱼 IT00 了 A4-023 10 
500 30 工具 30 20 10 20 垃 工 800 包 | 10 血 100m | Ad4-02B8 工 
50f 研 30 工具 30 20 10 20 耳 工 800am | 10m | 100a 12 
工具 30 5 上 30 20 TI0 20 姻 工 800 世 | 10 如 100 卫 和 4-02 了 13 
1 30 2 30 20 310 502 工 800am | 106m | 100zm A4-02C | 1 
了 必 30 2R 30 23 180 10 50 扣 工 800 和 如 | 10 伍 100 茵 A4-02C 15 
TI00 3 30 100 3 30 20 10 50 了 800 据 150 如 | 10 卫 100 了 严 A4-02C 16 
工 有 30 2 30 20 10 30 好 到 800 姻 | 10 们 |，400 卫 A4-02C | 17 
工具 30 2 避 30 30 10 50 了 2 工 800mm | 10 100 刀 A4-02C T8 
工 必 30 2 及 30 20 10 30 垃 800 了 5 了 | 5S0 刀 Ad4-02C 19 
工 上 30 2 只 30 20 TI0 50 阵 了 800t | 10m 1T100 人 二 Ad4-02C 20 
工 世 30 2 几 30 20 1I0 350 了 工 800zma | 10 儒 00 了 2 点 4-02 旦 21 
工 几 30 号 负 30 20 10 3S0 匠 工 800 刀 | 10 严 1I00 人 得 A4-02B 22 
工 忆 30 2 30 20 10 50 卫 800 志 | 103ma TG01 A4-02C 23 
工具 30 2 30 10 2 | 200 科 1.2 1 20aa | 200m A4-02C | 24 
工 共 30 2 30 10 2 200 卫 1.2 了 20 垃 200 了 二 A4-02C 25 
工 记 3 2 有 30 10 2 200 了 如 工 .2 工 20 押 200 刀 A4-02C 26 
| 1 30 2 30 10 2 | 200zm 1.2 1 20 生 | 200 血 A4-02C | 27 
100 荆 30 了 00 荆 30 10 2 2080 了 850 了 200 如 | 20 王 200 菩 A4-02C 28 
工 上 30 2 3 25 180 2 | 206z 眩 2 20 和 a | 200 A4-02C | 29 
工 忆 30 5 用 30 10 2 200 姻 工 .2 了 20 卫 200 联 A4-02 了 30 
了 上 30 2 30 10 2 | 200z 汪 .2 I 20m | 200 刀 上 4-02C | 31 
寺 必 30 2 人 30 TI0 2 200 匡 下 二 20 地 200 拍 A4-02 卫 32 
1 和 30 2 30 20 2 | 200 1.2 1 20z | 200m A4-02 了 | 33 
了 荆 吕 30 2 必 30 20 2 200 荆 工 .2 工 20 匡 200 了 和 A4-02C 34 
工 攻 30 2 30 了 10 2 200 姻 工 .2 工 20 茵 200 阵 A4-02 昌 35 
500 工 30 工具 30 20 10 20I 工 800 了 得 | 雪 拉 00 地 36 
500n 30 工具 30 20 270 | 410 20zm 工 800 科 | 10m | 100 4-02C | 37 
500 共 30 工具 30 25 270 40 201m 工 800 扭 | 10 姻 100 丘 六 4-02C 38 
1 30 2 30 20 折 50 姻 下 800 如 | 10m | :100 姻 39 
工具 30 2 收 30 20 10 50ta 工 800t | 人 二 100 细 上 402C 40 
工人 30 愉 30 25 270 10 5S0 了 二 800 | 10 匡 100 灵 A4-02C 41 
工 上 30 2 民 30 25 2 200 押 二 了 20 十 200 癸 A4-02C 42 
工 必 30 2 上 30 10 2 20 和 2 1.2 工 20 媚 200 茵 A4-02C 43 
工具 30 2 30 T0 2 20 和 4 工 20 拉 200 妃 A4-02B 44 
了 工具 30 2 于 30 10 2 | 2 喇 m 1.2 20za | 200za A4-02C | 45 
工具 30 2 此 30 10 270 2 | 200 羡 十 泡 1 20z | 200 和 m A4-02C | 46 
工具 30 2 从 30 410 270 2 200 伺 工 .2 工 20 卫 200 A4-02C 47 
工具 30 2 30 1I0 T60 2 200 了 .2 了 20 志 200 科 A4-020C 48 
了 只 30 2 只 30 20 2 200 王 1.2 工 20 匡 A4-02 吾 49 
工 几 30 2 只 30 25 270 榴 200 如 工 .2 工 20 弛 200 弓 A4-02C 350 


| 
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1. 低 频 小 功 


1.4 硅 NPN 型 小 


型 
击 穿 电 讨 击 穿 电压 岂 罕 电 厢 
一 -一 一 矿 CBR)CB0 广 CBR)CEO 六 (BR) EBO 
总 Pca FT Frcg lrc Top 7 志 
1 ( 现 ) (Hz) | (V) 1 (A》 (YY ) (A)》 (六 ) | (AAA》 (V) (A) 
Se | | 
3DG27 I 700 艺 100M | .2 1200 科 300a | 175 180 100# | 180 1T00 上 5 T00h 
3DG180 必 700 耳 100M 310 20 刀 100 匀 | 175 180 100 芭 | 480 100 5 TI00 
3DG480 收 700 世 100M ， 100m | 175 180 1008 | 180 100 上 5 IT00 忆 
3DG1T181TI 700 志 100M T0 50 各 200 刀 | 175 180 1004 | 180 100 上 及 5 TI00 只 
3DG182 700 蕊 100M 300 了 180 100 1 180 100 具 5 100h 
3DG182 700 握 1I00M 300 了 | 175 180 TI00h | 4180 100 忆 5 100 只 
3DG182 700 卫 100M 300zm | 175 180 I00R | 180 100 5 100 
3DGTL82 政 700I 300 刀 | 475 180 100 | 180 400 5 TI00 攻 
3DGT181J 700 舞 100M I0 50 了 2 200t | 175 200 100h | 200 100h 号 100h 
3DG27C 700 了 世 1T00M 20 10 丘 300m | 175 200 1008 | 200 300 4 100m 
11 | 3DA87C 700 了 经 100M 100 锯 | 175 | 200 10032 | 200 100 3 100 只 
TI2 3DG27 卫 700 拉 1T00M 300m | 175 200 1007 | 200 工 得 5 100 上 
13 3D 扣 54 世 700tma TI00M ， 300 妇 | 175 200 10 | 200 工科 38.5 10 也 
14 3PDG27 百 700 了 地 100M 20 20 匡 300 了 ma | 175 200 1008 | 200 T00 忆 4 T00 
15 | 3DG54P 700 刀 | I00M | 10 |. 3 | 300m |4175 | 200 200 8.3 
IT6 3DG180L 7003 100M 100m | 175 220 220 5 
工 7 3DG180L 700 荆 1T00M 10 20 刀 100m | 175 220 100R | 220 100 上 5 100R 
TI8 3D4G180L 700 匡 100M 1I0 20 也 TI00m | 175 220 100 | 220 100 六 5 100 只 
19 3DG180L 700 了 3 100M 10 203z 100 科 | 175 220 100 | 220 100 尺 5 100 
20 3DG180M 700ta TI00M 10 20 姻 100m | 175 220 100k | 220 I00 县 5 100 具 
21 3DG1813 700 志 100M 10 20 匡 200m | 175 220 100 有 | 220 100 必 5 T00h 
22 3DG181I 700 了 100M 10 20 刀 200 妞 | 1793 220 100 | 220 100 忆 5 100 必 
23 3DG181 了 700 了 她 100M 10 20zn 200 了 zi | 175 220 100R | 220 100 只 5 100 
24 3DG132 700 拒 100M 10 20 刀 300mm | 175 220 100 | 220 100 必 5 TI00 上 只 
25 3D G182E 700 巧 100M 10 20z 300 生 | 175 220 100 | 220 100 节 与 100 只 
26 3DG1821 700 了 如 100M 10 20 了 对 300 弓 220 100 愉 | 220 100h D 100 卢 
27 3DG182 了 700 了 100 导 10 20 300tm | 175 220 100R | 220 4100 只 9 100n 
28 3DG1821 了 700 弓 100M 10 20 亿 300 | 175 220 100 | 220 100 恨 5 100 必 
29 3DG1821 了 700 了 地 100M 1T0 20 乌 300 科 | 175 220 100 | 220 TI00 此 3 IT00 避 
30 3DG1821 700 芭 100M 10 20 刀 300m | 175 220 100 | 220 100 乒 5 100 刷 
31 3DG182 了 700 姻 TI00M 10 20 伺 300 拉 | 175 220 100 | 220 Tia | 5 100 
32 3DG1821 了 700 荆 100M 300m | 175 220 1002 | 220 T00 攻 5 100 
33 3DG1821 700 生 100M I0 300m | 175 220 4100 只 | 220 100 此 5 100 
34 3DG182 了 700 灵 100M 10 20 工 300m | 175 220 100 | 220 100 5 100 
35 3DG27 了 700 据 100M 2 20 了 二 300mm | 175 220 100 员 | 220 100 愉 5 TI00 
36 3DG180L 700 姻 100M 10 20 100 嫩 | 175 220 100 有 | 220 100 上 5 T00 只 
37 3DGTI80L 700 纪 TI00M 100 妞 | 175 220 100 有 1 | 220 100 上 5 100 下 
38 3DG182 了 700 匡 100M 300 荆 220 100 呈 220 100 上 号 100 必 
39 3DGT1821 700 世 100M 300m | 175 | 220 100j | 220 100 5 100 
40 3DGI1821L 700 匡 300m | 175 220 100 | 220 100 忆 5 了 00 站 
4 3DG180L 700 所 100M 10 20 灵 100 垃 | 175 220 100 上 | 220 工 丛 5 100 内 
42 3DG181J 700 卫 100M 200 如 | 175 220 100 有 中 | 220 100 上 只 5 100 上 有 
43 3DG181 了 700 耿 100M 10 20ta 200aa | 150 220 1007 | 220 100 上 5 100 届 
44 3DPG181 了 700 生 100M 10 20 地 200 刀 | 175 220 100j | 220 工 聘 4 100 遇 
45 3DG1311 了 700 红 100M 10 20 刀 200 绊 | 175 220 100 | 220 100 忆 5 100 内 
46 3DG181T 700 组 100MM 1002E | 150 220 100 | 220 100 只 1T00 上 只 
47 3DG181A- 了 7002 100MM 10 20 了 ma 200 丘 220 100 | 220 100 5 100R 
48 3DGTI82A- 了 700 匡 100 了 Mi 10 20 亚 300 刀 220 100R | 220 100 世 5 100 只 
49 3D GTI82 匡 700 卫 100M 300 生 | 175 220 220 号 
50 3DG182 5 700 了 100 王 10 20tma 300m | 175 220 100R 1 220 100 必 5 100 六 
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FF 
号 


闫 忆 忆 卢 上 庆 Fars Fa 和 ah Fa haFai 
衬 开 至 下 三 环宇 


Hbhh hhF 王 
到 


| 


集 电 援 电 流 前 馅 和 
- 发 身家 和 
放 大 1 
截 下 压 
流 系 数 降 压 降 | 
和 二 Sa RE 加 | 
矿 cF 四 有 FF 避 | 广 BES | cps | 了 8 7TC 
(《 允 )》 | 所 放 Tt3 式 (YY)》 (A) (Y) 《YY ) 《AAA) (人 A) 
吉 8 1 _ 
2 30 10 150 2 | 260t 1.2 工 20 如 | 200 刀 A4-02C 工 
工 上 30 20 150 10 20mm 下 0.8 | 10m 20 姻 和 4-02C 2 
开 30 25 180 10 20 了 王 0.8 | 10o | 100am A4-02B 3 
2 有 30 20 150 10 50 了 工 0.8 | :10 纪 50 世 A4-02C 4 
2 30 了 10 20 -| 200z 1.2 工 20m | 200 和 好 A4-02C 5 
2 上 30 20 2 .| 200zn .2 工 30z | 200m A4-02C 各 
2h 30 10 2 | 200zn 1.2 工 20z | 200 壬 和 4-02C 7 
2 有 30 20 150 2 | 200 阅 工 20 锯 | 200m A4-02C 8 
2 30 20 150 10 50 细 工 0.8 | 10 征 50 征 和 4-01 了 了 9 
10 只 50 25 270 20 TI0a 1.5 工 2zm 20 了 A4-02C | 1 
工 h 25 20 25 10z 工 工 引 班 50 纪 A4-02B8 | 11 
工 30 20 2 | 200m 工 I 30 刀 | 300 姻 A4-02C |] 12 
了 30 20 了 2 50 伍 工 0.6 | 10 | 100a A4-02C | 13 
2 30 20 270 2 | 200 二 了 .2 0.8 | 20aa | 200za 和 4-02 了 3 | 二 
工具 30 30 了 10 50 如 工 0.6 | 10m | 100 刀 Ad4-02C | 5 
工具 30 20 10 20m 于 0.8 | !L0m 1 100m A4-02C | 括 
了 上 30 30 10 20 生 0.8 | 10m | 100a A3-07A | 17 
工具 30 20 10 20 如 [ 0.8 | 10m | 100 了 18 
工 此 30 25 270 10 20z 工 ， 0.8 | I0m | 100m A4-02C 1 49 
工具 30 20 270 10 20 联 工 0.8 | 10m | 4100aa 和 4-02C | 20 
2 30 20 1 50 节 I 0.8 | 区 吕 | 100 也 21 
2 30 20 10 50 也 工 0.8 | 10m | 100 刀 4A4-02C | 22 
2 30 25 270 T10 50a 工 0.8 | I0a | 400 A4-02C | 23 
2 电 30 1 10 10 | 200m 1.2 1 20 和 如 | 200 志 A4-02B 124 
2 30 10 270 区 "00 工 .2 工 20m | 200z Ad4-02C | 25 
2 30 25 2 | 200m 1.2 工 20za | 200 和 m A4-02C | 26 
2 上 30 10 2 | 200m 1.2 中 20 人 也 | 200m A4-02C | 27 
2 忆 30 10 2 | 200 血 1.2 20m | 200 旭 A4-02B | 28 
2 30 10 2 | 200 卫 1.2 下 20 如 | 200am A4-020C | 29 
2 30 10 | ”270 2 | 200m 1.2 才 20 垃 | 200 二 A4-02C | 30 
2 30 10 270 2 | 200m 工 .2 工 20m | 200zm A4-02C | 3 
2 30 10 160 2 | 200t .2 了 20mm | 200 姻 A4-02C | 32 
2 30 20 2 | 200zm 工 .2 工 20 200 了 A4-02B 33 
2 30 25 270 2 | 200am 工 .2 工 20 旭 | 200 征 A4-02C | 34 
2 30 10 150 2 | 200m .2 20m | 2800 丘 A4-026 | 35 
下 30 20 150 I10 20 细 工 0.8 | 10 壬 20 志 A4-0286 | 36 
工具 30 25 180 10 20m ， 1 工 0.8 | 10m | 100m A4-02B | 37 
2 30 10 20 | 200ma 二 沁 工 20tmm | 200 了 am A4d-02C | 38 
2 30 10 2 1 200am 1 二 20m | 200ma A4-02C ，39 
2 30 20 150 2 | 200m 工 20 垃 | 100m A4-026 | 40 
工具 30 20 10 工 和 工 0.8 | 10m | 100 生 A4-02C | 41 
2 30 40 180 10 50 匡 | 0.8 | 10m | 400om Ad4-02B | 42 
2 30 30 10 5s0m 0.8 | 10m8 | 100 纽 A3-07A 143 
2 30 20 10 S0 了 z 工 0.8 | 10m | 100tm Ad4-02C | 44 
2h | 100 25 270 10 3S0 钙 [1 0.8 5S 巩 S0 据 A4-02C | 45 
2 30 40 150 10 S0ant 了 0.8 | 340m | 4100m A4-02C | 46 
2 30 30 10 50 纪 0.8 | 340m | 100m Ad4-02C |147 
2 30 30 2 | 200m 了 2 下 20m | 260zm A4-02C | 48 
2 30 10 2 | 200m 2 工 20m | 200zn Ad4-02C | 49 
2 | 3100 20 270 2 | 260 皇 .2 工 站 号 地 50 纪 A4-02C，| 50 
| 上 二 


频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 


1， 低 


0 Re 
拔 竺 最 党 集 电 极 集 电 农 发 射 航 
序 型 局 大 
| 歼 洗 - 基 极 - 发 射 报 - 基 极 
功 也 
案 频 率 流 温 击 穿 电压 者 穿 电 压 出 穿 电压 
| 和 矿 CBR)C80 斑 (BR)CEG “| 天 (BR)BEB0 
古 | Po | Pr |Frczelj rc lrcw |7Tw /7 忆 Te | 了 总 
| ( 攀 ) (Hz) | (VCA) | CCA) GD CVD CA) CVD 1 (CA) CCY) (A) 
1 3DG1821 700m | fi0o0M | 10 |20m | 300m | 4175 | 220 100h | 220 lm 5 |3400R 
2 3DG1821 700 思 | 100M | 10 |20m | 300z | 150 | 220 100n | 220 1I00R | 5 |3400n 
3 3DG34821 700 血 | 100M 300om | 175 | 220 100R | 220 100h | 5 |14100 
4 3DG1821 ?00m | 100M 300m | 175 | 220 220 5 
5 3DG27 了 700om | 100M 300z | 175 | 220 220 5 
6 3DG27 了 700 妞 | 100M 300 纪 220 100h | 220 100k | 5 | 100n 
7 3DGI180E 700m | 了 0M 100mm | 175 | 220 100t | 220 100R | 5 1100p 
8 3DBG180L 700i | 100M 100m | 175 | 220 100& | 220 T00k | 5 | 100b 
9 3D&GE180L 700m | 100M 100m | 175 | 220 100n | 220 100 7 | 100n 
10 3DG180L 700m | 100M 100m | 175 | 220 100k | 220 100 | 5 | 3100p 
芋 3DG180L 700 刀 | 100M 100 姻 | 175 | 220 100hk | 220 1004 | 5 | 100n 
12 3DG180L 700m | 400M 100m | 475 | 220 100 有 1 | 220 100k | S | 100R 
13 3DG3480L 700 如 | 100M 100m | 175 | 220 100k | 220 100 岂 5 .| 100 员 
14 3DG180L 780om | 100M 100m 220 100k | 220 10084 | 5 1100R 
15 3DG480E 200o | 100M 100m | 175 | 220 100& | 220 1002 | 5 | 410 
16 3DG3480L 700 刀 | 100M 100m 220 100R | 220 100u | S | 100n 
17 3D G180L 700 科 | 100M 100 王 | 175 | 220 100h | 220 100h | 5 | 400 
18 3DG380L ?700m | 100M 100 卫 220 100R | 220 100h | 5 |100p 
19 3DG180L1 | 700 刀 | 100M 100 如 | 175 | 220 100k | 220 1m | 3 | 100a 
20 3DGI8IJT | 700m | 100M 200 玫 | 375 | 220 | 100n | 220 1008 | 5 4100 
21 3DG131J 700 刀 | 100M 200m | 475 | 220 100& | 220 | 100h 7 | 4100 
22 3DGI81] 700 科 | 100M 200m | 475 | 220 100h | 220 1008 | 于 | 1400 
23 3DG181 了 700m | 100M 200 阵 220 100h | 220 1I008 | 5 | 100h 
24 3DG1811 760m | 100M 200m | 175 | 220 100h | 220 100 | 5 |100h 
25 3DG181 了 700 如 | 100M 200m | 4175 | 220 100& | 220 1008 | 5 | 100 
26 3DG1I813 700 蔚 | 100M 200m | 175 | 220 1004 | 220 志 | 5 |3100n 
27 3DG481 了 700mm | 100M 200zm :175 | 220 100p | 220 100k | 于 | 3100 
28 3D GT811 700t | 100M 200 刀 | 175 | 220 1008 | 220 100h | 5 | 100 
29 3D G482 了 700 兽 | TI00M 300m | 175 | 220 1004 | 228 TI00RA | 7 | 400 
30 3DG182 了 ?00m | ji00M 300 刀 | 175 | 220 100h | 220 ! 100& S 100 只 
】 
31 3D G182 了 700m | TI00M 300 和 | 175 | 220 100hk | 220 | 100& | SS | 1004 
32 3D G1821 了 700m 1 100M 300 呈 |， 175 | 220 1001 | 220 100n | 5 1400h 
33 | 3DG1482】 700aa | 100M 300zmm | 175 | 220 100R | 220 100h | S | 100R8 
34 ) 3DG182 了 700am | 100M 300 匡 220 100 | 2210 100R | 3 |3400R 
35 1 3DG182 了 700m | 100M 300m | 175 | 220 200 | 220 Im | 3 | 300n 
36 3D G182 】 760za | 100M 300m | 175 | 220 | 100R | 220 100 | 5 | 1008 
? 3DG182 了 700 血 | 100M 300 如 220 ;， 4100 | 220 100R | 5 | 100P 
38 3 卫 G482 1 700z | 100M 300m | 175 | 220 100 | 220 100 | 5 | 100p 
39 3DG182 了 700m | 100M 300 刀 | 175 | 220 100k | 220 100 | 5 | 100 有 
40 3DG1821 700z | 100M 300m |， 175 | 220 100 | 220 100n | 5 | 3200 
41 3DA87D 700za | 100M 100m | 175 | 250 100 | 250 100h | 3 | 3100 
42 3D G180M 700m | 100M 100m | 175 | 260 100A | 260 100h | 于 | 00 
43 3D G180M 700 如 | J00M 100m | 175 | 260 100R | 260 100 7 | 100 上 
44 3D G480M 700 姻 | 100M 100 耿 260 100 | 260 100R | 5 | 100E 
45 3D G180M 700 卫 | 400M 190m | 175 | 260 1008 | 260 100k | 5 | 100 
46 3D G180M 700a | 100M 100 鱼 260 100hk | 260 ;100 | 5 | 4100 
47 3D G180M 700 刀 | 100M 100m | 175 | 260 100A | 260 100k | 5 |I00k 
48 3D GT80M 700z | 4100M 100m | 175 |， 260 100 | 260 100 上 5 | 100 
49 3DG180M 700m | 100M 100m | 175 | 260 100h | 260 Ja | 5 | 3100R 
50 3D G180M 700 芋 | 4100 100 闻 | 175 | 260 100k | 260 100A | 5 | 400 
村 | 
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功 玄 极 
集 电 极 集 电 和 极 中 流 前 饱 和 
-天极 | -发 射 家 由 | 
放 大 
反 向 截止 到 半截 上 下 
电 流 电 流 系 数 降 压 降 
7cBo | Fecg | Tczgo | FFC PE 矿 CE ZC 六 BES | 大 csgs | 7B 41C 
(A) VCA) CVD) | min | max | (V) | (AI) (Y) (VY) | (A) | (4A)》 
1 | 30| 2 30 130 2 |20m | 42 1 1 |320m| 200m| A40ozc |1 
也 30 2 30 40 2 | 200m TI.2 工 20 了 aa | 200a | A3-07A | 2 
1 | 30 2 30 40 180 2 | 200m .2 1 20 志 | 200m | Ax4-02B | 3 
工 世 30 2 及 30 10 2 | 200am .2 工 20am | 200aa A4-02C | 4 
工 世 30 2 30 10 2 | 200mm 1.2 1 20m | 200m | A4-02C | 5 
工 上 30 2 3 25 2 | 200m 1.2 了 20mm | 200m | Ad4-02B | 6 
工 上 30 引 30 20 10 20m 工 300 | 10m | 100m | A4-02C | 7 
S00aa 30 1 30 20 10 20m 工 800ama | 10m | 100m | A4-02C | 8 
TI00a 30 | 100a 30 20 10 20 细 800m | 150am | 10m | 100a | Ad4-02C 9 
工 上 30 引 有 30 25 10 20m 1 300m | 10m | 100m | 和 4-02C | 3 
500a | 30 1 | 30 | 25 180 | 40 | 20m 1 800 | 区 呈 | 100m | A4-02C | 革 
500 卫 30 1 30 20 10 20 丘 300 皇 | 50zmn 有 4-02C | 过 
500 工 30 工具 30 30 20 20m 工 800z | 10Ha 100za A4-02C 13 
500aa 30 1 30 30 10 20m 工 800 和 | 10 刀 | 100m | 人 4-02C 1 和 
500 30 Th 30 20 10 20ma I 800m | 10m | 100m | A4-02 了 3 | 135 
500 3 30 也 30 20 10 20zm 800mm | 10m | 100m | Ad4-02B | 46 
了 ”30 5 册 30 20 10 20 刀 I 800i | 10m | 100 据 A4-02B | 47 
500 卫 30 1 30 20 10 20m | I 800m | 10m | 100m 18 
500 30 工人 30 20 10 20 工 800 | 1 了 | 400 血 人 4-02C | 革 9 
1 30 2 30 20 10 50ma 1 800m |， 10am | 100m | A4-02C | 20| 
100 30 | 100a 30 20 10 S0m 800m | 150m | 10m | 100m | A4-02C | 21 
了 30 2 也 30 25 180 10 50m 800a | 10 鱼 | 100 刀 A4-02C | 22 
了 上 30 2 30 20 10 50ma 800m | 10m | 100m | A4-02C | 23 
瑟 30 2 和 30 30 10 50tm 工 800m | 10a | 100m A4-02C | 24 
工 30 引 及 30 20 10 50mma 1 800m | 10m | 100m A4-02B | 25 
芋 旧 30 2 30 20 10 30 匡 革 800 如 | 320 也 100za 点 4-02C 20 
30 2 30 20 I10 50 细 工 800i |， 10m | 100tm A4-02 了 | 27 
也 30 2 30 20 10 S0 800m | 10m | 109m A4-02C | 28 
100 30 | 100t 30 10 2 | 200mm 850 也 | 200m | 2 于 | 200ta A4-02C | 29 
工 有 30 2 30 10 2 | 200m 1.2 I 28a | 200 十 有 A4-02C | 30 
了 纪 30 2 30 10 2 | 200m 1.2 | 20 和 aa | 200 甸 A4-02C |31 
玫 30 2 30 25 180 2 | 200m .2 工 20 雪 | 200 姻 A4-02C | 32 
并 10 38 10 30 150 2 | 200m 1.2 工 20 了 aa | 200m | Ad4-020 | 33 
世 30 2 了 30 10 2 | 200 姻 1.2 I 20ia | 200m Ad4-02C | 34 
于 上 30 2 有 310 10 2 | 200m 1.2 20m | 200m A4-02C | 35 
也 30 2 只 30 10 2 | 200m 1.2 20 如 | 200m A34-02B | 36 
工 上 30 2 此 30 10 2 | 200 血 1T.2 工 20 科 | 200 严 4-02B | 37 
Tu | 30 2 | 30 | 20 2 |200m | 工 2 1 |320m | 200m | 和 4-028 | 38 
工 30 2 30 | 20 2 | 200m 1.2 1 | 20m | 200m A4-02C | 39 
1 30 5 有 30 20 2 | 200m 1.2 20mm | 250 王 Ad4-02B | 40 
T 忆 25 引 25 | 20 25 10zm f 工 5ma 50 了 太 4-02B | 41 
500 3 30 了 1 业 30 20 10 20 折 1 800 鱼 | 10ma | 100m | A4-02C | 42 
100a 30 | 100a 30 20 10 20aa 800m | 150m ， 10m | 100aa Ad4-02C | 43 
500a 30 1 30 20 10 20 荆 E 800 皇 | 10m | 100m | A4-0206 | 44 
工具 30 引 上 30 25 10 20 卫 工 800aa | 10m | 100aa A4-02C |45 
500 工 30 工 攻 30 25 180 10 20z 工 800 包 | 10mm | 100a Ad4-02C | 46 
500 3 30 1 30 30 20 20z 800za | 10mn | 3100m | A4-02C | 47 
500 工 30 于 30 2 20 20 卫 800mma | Sm 50za A4-02C | 48 
500 世 3 了 30 28 T0 20 如 800a | 10m | TI00m A4-02C | 49 
500 az 30 了 有 30 20 10 20 伍 了 800m | 10 | TI00m |  。4-02 了 | 50 
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1. 低 频 小 功 


1.4 夸 NPN 型 小 


祭 电 极 集 电 极 发 射 极 


- 基 极 - 发 射 极 ~ 基 极 


击 穿 电 著 击 穿 电压 击 穿 电压 
太 (BR)CBO 广 (BR)CEO 六 (BR)E5O 


TcB 了 TcE 了 FEB 
(Y) ( 太 ) (了 ) 《Ay》 (Y) (Ay》 


3D G180N | 700m | 100M | 100m | 175 | 260 100 | 260 100m S 100h 
3D G181M | 700m | 100M - 200m | 175 | 260 100j | 260 TI00 5 100 愉 
3D G1480L 700m | 100M | 1 | 20m | 100aa | 4175 | 260 100j | 260 100 上 5 100 
3D G180M 700m | 100M | 1 |20m | 100ma | 475 | 260 100j | 260 TI00 号 100 
3D G180M 700zn | 100M | 10 |20m | 100m |175 | 260 100j 1 260 I00j 5 100 卢 
3D G180M 700m | TOM | 10 |20m | 4100am |3175 | 260 100 | 260 了 组 5 100 电 
3D G180M 700m | 100M | 10 | 20m | 100a |150 | 260 100 | 260 100 5 100p 
3D G180M 700m | 100M 100m | 4175 | 260 260 5 
3D G180M 700za | 100M 100z 1 175 | 260 1003 | 260 TI00 且 5 100 贞 
3D G180M 700m | 100M 100 加 260 1004 | 260 100 有 5 100 下 
3D G180M 700m | 100M 100im 260 100 | 260 100p 5 100 腿 
3DG180M 700mn | 100M | 10 | 20m | 100am |475 | 260 100 且 | 260 100 了 5 100 愉 
3D G180M 700z | 100M 100i | 175 1 260 100& | 260 100 与 1100 县 
3D G182M 700z | 100M 300m | 175 | 260 1004 | 260 100 上 5 100 
3D GTI80N 700i | 100M | 10 |20m | 100m |14175 300 100 呈 | 300 100 5 100 忆 
3DG180N 700z | 100M 100m | 175 | 300 100 县 | 300 100R 5 100 上 
3DG180A-N | 700m | 1I00M | 10 |20m | 100m 300 1008 | 300 100h 5 100 忆 
3D G1I80N 700 刀 | 100M | 10 |20m | 100m |14175 | 300 100P | 300 工 生 5 100m 
3DG180N 700m | 100M | 4140 120m | 100n |340 | 300 100 | 300 下 100Pp 5 100 蕊 
3DG180N 700 凶 100M 100m :， 4175 | 300 T00 | 300 100h 5S 100 妥 
3DG180K | 700m | 100M | 2 |20m | 100m | 415 |300 100 | 300 工 拍 3 1008 
3DG180N | 700zm | 100M 100z | 175 1 300 300 5 
3DG180N 700m | 100M 100m | 150 | 300 I003 | 300 100m 5 100 只 
3D G180N 700m | 100M | 10 120m | 100m |475 | 300 T00 | 300 100 5 100 开 
3DG180N 700m | “100M | 2 |20m | 100 和 | 475 | 300 T00p | 300 100 有 引 100 有 
3DG180N 700m | 100M | 1 |20m | 100m 14175 |300 T00 | 300 100h 5 100 只 
3DAS87 忆 700 刀 | JI00M 100 姻 | 175 | 300 100P | 300 100 共 5 100 吕 
3DG180N 700 刀 | 100M 100m | 175 | 300 TI00 | 300 100 5 100 只 
3D GI30N 700zm | 100M 100m | 175 | 300 100P | 300 100p 5 100 只 
3DGIS80RN 700m | 100M 100am | 175 | 300 I00h | 300 100 5 100p 
3DG180N 700za | 100M 100a | 175 | 300 100p | 300 100 7 100p 
3D G180N 700m | 100M 100 锯 300 1003 | 300 100p 引 100 记 
3DG180N 700 生 | 100M 100 刀 | 175 | 300 T008 | 300 100 有 5 100 具 
3DG180N 700aa | 100M 100 孟 300 100 有 8 | 300 100R 5 100 只 
3DG180N 700mm | 100M 100m | 175 | 300 100 | 300 100R 5 100 吕 
3DG180N 700ia | 100M | 1， 100tm |! 300 100 | 300 100p $ 100 具 
3D 玫 9 700m | 120M | 10 160m | 800a | 4175 | 100 1008 | 80 100 5 100 只 
3D G303A 700 茵 | 130M 500 刀 | 150 30 400 4 100 有 & 
3D G7A 700 卫 | 150M 300zma | 175 20 T5 4 
3DG7D 700m | 150M 300m | 175 20 15 4 
3DG130M 700zmm | 150OM | 10 150m | 300am 175 30 100n | 20 100h 4 100 上 
3DG12A 7003m 150M 10 | 50 握 300m | 175 40 100 30 100 4 100 玫 
3D G130A 700Dz j 450M | 10 |505 | 300m 40 100R | 30 100) 4 100 上 
3DG130AA 700m | 150M 300 垃 | 175 40 100R | 30 100h 4 100 
3D G130AA 700 生 | 150OM | 1 150ma | 300m | 475 40 1008 | 30 100 几 4 100 有 
3D G130AA 700m | 150M | 300am | 175 40 100 | 30 100 4 100 上 
3D G130A 700z | 150M | 10 |150 | 300m | 175 40 100a | 30 100h 4 T100 玫 
3D G130A 700m | 了 T50M 300m | 175 40 1008 | 30 100 有 4 T00 具 
TT-3DG130A| 700m | 150M | 20 | 20a | 300 40 100 30 100 4 100 县 
3DG130A 700oa | 10M | 和 1 50 短 | 500m | 150 40 1008 1 30 100 4 100 六 


耻 -652 


功率 极 
集 人 饱 和 
外 序 
压 降 
7c50 | reg rcapo | Frcg | pp 矿 cE Zc 太 BES | 大 cs | 75 了 C 开 局 
后 了 村 
(A) |(V) | (A》 | CV) |min | max |(V) (A) ()》 | YY) 1 (A) | (4A) 
区 [ 1 广 有 | SS 
500nma 1 30 1 30 20 10 20ma 1 800m | 10m | 100m | A4-02C 工 
1 | 30 2 30 20 10 50 了 za I 800m | 10m | 100m | A4-02C 2 
500a | 30 了 30 20 270 ， 310 20mm 1 800m | 10m | 100m | A4-02C | 3 
500n | 30 了 30 | 20 | 10 | 20m 1 800m | 10ma | TI00ta 4 
500ma | 30 工具 30 25 270 10 10a 1 800m | 10m | 100m Ad4-02C | 5 
500n | 30 1 30 20 10 工 匡 1 800 科 | 10m | 100am A4-02C | 6 
500a | 30 Th 30 30 10 20z 1 800m | 10m | 100m 有 4-02C 7 
500 30 工 必 30 20 10 20 如 工 800im | 10 年 | 100tm A4-02C 8 
1 | 30 5 有 30 20 10 20 如 1 800m | 10m | 100zm Ad4-02B | 9 
500n | 30 了 30 20 Hi0 | 20a I 800m | 10 妈 | 100 如 A4-02B | 10 
500na | 30 工具 30 | 20 了 0 20 卫 800m | 10 血 | 100 刀 并 
500n | 30 了 30 20 180 E0 20 了 800 刀 | 10m | 100m | 上 4-02C | 卫 
500n | 30 工 R 30 25 150 | 410 20 了 ma I 800m | 10m | 100m Ad4-02B | 13 
工具 30 2 30 20 150 2 | 200m 1 200 | 200zm 斥 4-02C | 14 
500n0 | 30 Th 30 20 1450 10 } 20am 工 800zm | 10m | 100a Ad4-02C 15 
500a | 30 1 30 ， 25 180 10 | 20m 800m | 10m | 100m A4-02B | 16 
500nm | 30 工 有 30 30 10 20 姻 800 和 | 10 锯 | 100 刀 Ad4-02C | 17 
500n | 30 工具 30 20 10 ， fm 了 800m | 1I0m | 100m Ad4-02C | 418 
500na | 30 1 30 30 10 | 20 刀 800m | 10m | 100m A3-07A | 19 
5000 | 30 1 30 40 180 10 | 20 生 1 800m | 10m | 100tm A4-02B | 20 
】 
500a | 30 Th 30 20 10 20 了 1 800m | 30 和 | 100m Ad4-02B 1 21 
50ga | 30 1 30 20 10 20 联 工 800m | 10m | 100m A4-02C | 22 
500n | 30 1 30 40 |】 450 10 20 细 800 刀 | 10m | 100i A4-02C | 23 
500nma | 30 了 30 | 20 10 20 征 1 800m | 1I0m | 100am 24 
S00n | 30 1 30 20 270 10 20 姻 I 800 锯 | 10m | 100 志 Ad4-02C | 25 
500na | 30 T 30 25 270 10 20mm I 800 和 ma | 10m | 100m A4-02C | 26 
Th | 35 5 25 20 25 T10m 工 工 5 卫 50 如 A4-02B | 27 
508a | 30 下 30 30 20 20 800aa | 10m | 4100m A4-02C | 28 
1 | 30 5 上 30 25 10 20 丘 1 800am | 10am | 100m Ad4-02C 29 
500n | 30 了 30 25 180 10 20m 工 800m | 10z 100m | A4-02C | 30 
j 1 
i00an | 30 | 100a | 30 | 2 | 10 | 20m 0.8 | 150m | TIom | 100m | Ad4-02C |31 
500a | 30 工 共 30 20 10 20a 工 800 和 锯 | 10m | 100m A4-02C | 32 
sS00bn | 30 工 上 30 20 10 20 细 工 800 姻 | 10m | 100a A4-02 了 | 33 
500am | 30 T 30 20 10 20m 工 800m | 10m | 100m Ad4-02B | 34 
41 | 30 5 30 20 10 20 纠 1 800m | 10m | 100aa A4-02B | 35 
500a | 30 工具 30 20 10 20 刀 1 | 800 姻 | 102 | 400 36 
芋 缮 T5 Sm 15 58 270 300 卫 1.2 700z | 30 匡 300 了 mm A4-02C 37 
500m0 | 10 工具 10 40 180 10 50 工 500 刀 | 10 如 | 100m F3-07A | 38 
500a | 10 工 10 31 10 30 姻 1.5 600z | 5 50 茵 A4-02C | 39 
500t | 10 了 10 30 410 30 好 1.5 600m | 5 也 50ma A4-02C | 40 
1 | 40 SR 10 25 270 10 50ta 1 600m | 10a | 4100 A4-02B | 41 
500a | 10 工 R TI0 40 180 10 50z 上 600 | 10 50 | A4-02C | 42 
500n | 区 1 10 38 180 10 | 50ma 600ma | 10m | 100m A4-02B | 43 
500m | 10 IT 10 40 180 10 | 50am 600z | 10ia | 4100 A4-02B | 44 
500a | 30 了 及 10 40 250 1 50 了 I 600mm | 10m | 100m A4-02C | 45 
500t | 1 了 10 1 35 270 | 10 | 50m 600m | 10mm | 100m | A3-07A |46 
500z | I0 工 有 10 25 270 10 50m 工 600m | 10m | 100m | Ad4-02B | 47 
500a_ | 10 工 R 10 | 30 10 | 50m 了 600m | 10m | 100m | Ad4-02C | 48 
5001 | 10 工具 10 20 10 SO 工 600m | 10m | 100m A4-02B | 49 
100t | 40 | 500a 30 40 180 10 | 5S0m 1.1 300zm | 10m | 100m A3-07A | 50 
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烧 


贡 民 居 浊 co 个 人 es | 


T3 


号 
3EDP G7F 
3D G7 吾 
3DG130A 


3D G130A 
TT-3DG130A 


3DG130A 
3D G130A 
3D G130M 
3D GT30M 
3D G430M 


3D G130A 
3DG12A 
3D G12A 
3DG42A 
3D GI24 


3DG130A 
3D G130A 
3DG130A 
3D G130A. 
3D G130A 


3D G130A. 
3D G130A 
3DG130A 
3D G130A 
3DG130A 


3D G130 人 A 
3DG130A 
3DG4130A 
3D G130A 
3D G130A 


3DG130A 
3DG130A 
3DG130A 
3D G430A 
3DG130A 


3BD G130A 
3DG3430A 
3D G130A 
3D G4130A 
G3DG130A 


3DGLI2C 
3D G130A 
3D G130AA 
3D GI130A 
3D G130A 


3D GT130 和 
3DGI130A 
3DG130A 
3D G130A 
3 玉生 130A 
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700 乌 
700m 
700 卫 
700 茵 
700 匡 


700 垃 
3700 垢 
700 生 
700 匡 


7Z00 妇 


700 盾 
700 姻 
700 匡 
700 王 
700 纪 


700 纪 
700 缮 
700m 
300 所 
780 匡 


700 握 
700 王 
700 志 
700 纪 
700 握 


700 姻 
700 卫 
700 血 
700 据 
700 刀 


700 切 
700 所 
700 红 
700 
700 纽 


1. 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
oa _ Re 
征 昌 | 最 | 和 集 电 家 | 集 岂 极 | 发射 极 
洗 - 天 极 - 发 身家 - 基 援 
大 
里 可 
率 流 温 几 察 压 岂 击 窗 也 压 址 穿 电 有 压 
2 2 六 (BR)CB0 JpR)CEO 六 (BR) EBO 
防 忆 Tc Tc1 7 JM TcB 了 TCF 了 FE 
(YY) | (AT ACT AI TV CA) CVD (AAA) 
300 刀 | 1735 40 39 4 
300m | 175 40 39 4 
10 |」50m | 300za 40 4100 | 39 100 4 | 100R 
红 |50m1|1 300m | 175 40 100h | 30 T00h 4 | 41008 
2 | 20 如 | 300 所 40 100h | 30 100B 4 |1098 
10 | 50m | SO0m | 173 40 100 | 30 100 4 100 线 
300 血 | 175 40 38 4 
300aa | 173 30 100 | 20 100k 人 100 
300ma | 173 30 100h | 20 100 4 T00 
300a 30 100 | 20 100P 4 1008 
300m | 175 40 100i | 25 100h 4 了 00 上 只 
300m | 175 40 100 | 30 400 本 100 8 
300m | 1735 40 100h | 30 100h 4 00 
300m | 175 40 TI00& | 30 200 4 f008 
300m | 4175 40 t00h | 30 100 4 T00 具 
300zm | 175 40 100 | 30 100 只 6.3| 100 
300z | 173 40 400 | 30 100 上 4 | 1008 
3600 志 | 475 40 100h | 30 100 上 8 4 | 100 
300m | 175 40 100h | 30 100p 4 | 1908 
300m | 175 40 3100 | 30 1008 4 | 109 
300m | 厂 5 40 1008 | 30 100P 4 | 4100p 
300m | 他 3 40 100h | 30 100 只 4 | 4100p 
300 了 | 175 40 100 上 30 180 只 巡 T90 
300 二 | 173 40 1008 | 30 1400 上 4 | 1008 
300 了 ma 40 100m | 30 190 恨 4 |1008 
300 了 40 100P | 30 100 忆 4 | 1608 
300 妞 | 175 40 100 | 30 100 上 4 |1008 
300 科 | 3475 40 100n | 30 100 上 4 
300 如 | 175 40 100 | 30 100 只 4 |41008 
300 刀 | 175 40 100 30 1 4100m 4 |4008 
300 刀 | 175 40 100P | 30 100& 4 |1008 
300 茵 | 175 40 ft008 | 30 100 4 | 1003 
300m | 175 40 100 | 30 100 4 | 100 
300a | 175 40 100 | 30 190 4 |14100 
300m | 175 40 100 1 30 100j 4 | 100 
300m | 175 40 t00h | 30 100p 4 11008 
300m | 175 40 100h | 30 100& 4 14008 
300mm | 175 40 100 | 30 100 4 | 400p 
500m | 175 40 100h | 30 引 地 
300 如 | 173 40 100n | 38 100 上 8 4 | 100 
190 | 50m | 300m | 175 40 1008 | 39 100 上 上 二 TI00R 
300 坦 40 100h | 30 100 了 400 
10 | 50m | 300m | 150 30 TI00h 姐 100 
10 | 50m | 300m | 175 40 100k | 30 100R 4 100 
10 | 50o | 300ta | 175 40 100 | 30 IT00p 4 100 
10 | 50m | 300m | 175 30 100m 4 100b 
300m | 175 40 100Bk | 30 4700 只 和 4 109 
10 | 50m | 300m | 175 40 100hR | 30 100 电 4 100 
10 50m | 300 姐 | 14175 40 100k | 30 100 4 17T00h 
10 |150m |， 300o | 175 如 0 100 | 30 100 和 | 了 0 


极 
集 电 极 电 流 前 | 和 
-= 发 射 援 向 
训 大 
反 向 截止 焉 
中 流 系 数 降 压 隆 
Jc5o | FcE PP 矿 CP Je 三 5ES | cs | Tc 
《AD) 《YY) | min 2313 式 (Y) (点 ) (YV ) (A) (有 二) 


一 
| 所 
1 wo 


CE 
CD 


(mL 
me 


(CAL 
二 


上 
已 


1 10 | 30 10 | -30m 1.5 600m | 5 细 50 和 
1 10 | 30 10 | 30m 1.5 600za | 5 50mm 
0 工 10 | 40 180 | 10 | 50m 1 600 科 | 10 卫 | 100m 
Th 10 | 35 180 | 10 | 50m 工 600 了 am | 10m | 100m 
1 10 | 20 10 | 50m 600m | 10oma | 100m 
0 工 30 | 40 180 | 10 | 50m 了 300m | 10m | 100aa 
工具 30 150 | 20 | 50m 了 600m | 10m | 100m 
SR 10 1 30 10 | 50m 了 600m | 40 和 | 00 和 
3 10 | 25 270 | 10 | 50m 300m | 10m | 100m 
5 有 10 | 25 270 | 430 | 50 
工具 10 | 30 10 | 50 600m | 10oma | 100mm 
工具 10 | 25 270 | 10 | 50am 1 600 和 | 10m | 100 
1 10 | 40 10 | 50 工 600 和 | 10m | 100am 
工具 10 | 25 270 | 10 | 50m 工 600m | 10m | 100 垃 
1 10 | 30 10 | 50m 工 600 姻 | 10tm | 100m 
0a 10 | 30 10 | 50m | 800m | 100m | 10m | 100 也 
工具 40 | 30 10 | 50m | 上 600m | 10m | 100m 
1 10 | 30 10 | 50m 工 600im 
了 有 10 | 30 10 | 50m 工 300 了 | 10m | 100 
1 10 | 30 150 | 10 | 50m 开 600m | 10aa | 300m 
工 上 1T0 40 | | TI0 50 伍 荆 600 科 | 10 刀 I00 匡 
了 上 10 1140 | 180 | 10 | 50m 工 600zm | 10mm | 100mma 
工具 10 | 235 1 270 | 10 | 50nm 了 600m | 10 刀 | 100z 
工 几 I0 25 270 T0 下 王 600zm | 10m | 100z 
了 10 | 30 10 | 50m 工 600m | 10om | 100m 
了 10 | 25 10 | 50m 工 600 耳 | 10m | 100 了 
工人 10 | 30 10 | 50m 了 600 刀 | 10 姻 | 100 
1 10 | 30 10 | 50m 工 600 十 | 10m | 100z 
工具 10 | 40 10 | 50m 了 600m | 10m | 100m 
40 10 | 30 10 | 50m 工 600 科 | 30 生 | 300ma 
1 10 | 30 10 | 50 工 600ma | 10m | 100am 
1 10 | 40 10 | 50m 工 600 和 | 10z | 100m 
了 10 | 40 180 | 10 | 50m 工 600m | 10m | 100m 
了 10 | 35 10 | 50m 1 600 阅 | 10a | 100 也 
1 10 | 35 270 | 10 | 50m 工 600m | 10a | 100 和 m 
30 10 | 50m 工 600 和 | 10 如 | 100 卫 
工具 10 | 30 10 | 80 工 600zma | 10m | 100m 
了 1 10 | 3235 270 | 10 | 50 血 1 600m | 10m | 100m 
并 20 | 40 180 | 10 | 50m 1.1 300 了 | 10m | 100m 
了 410 | 40 140 | 50m 1 600m | 10m | 100m 
10 10 | 35 270 | 140 | 50m 1.2 800m :10a | 100m 
1 10 | 30 10 | 50m 了 800m | 10m | 100m 
1 10 | 30 10 | 50m 了 800a | 10m | 100 和 
1 10 | 25 270 | 10 | 50m 工 800zm | 10m | 100m 
了 10 | 25 270 | 10 | 50 刀 1 600 也 | 10aa | 100mm 
工具 10 | 30 10 | 50am 了 600m | 10m | 100m 
1 10 | 30 160 | 410 | 50 和 上 600m | 10m | 100 
0aa 10 | 40 270 | 10 | 50m 工 600m | 10m | 100ma 
了 上 10 | 40 180 | 410 | 80m 了 600m | 10m | 100 
1 10 | 30 70 | 10 | 50 押 I 600 | 10m | 100m 


四 人 mi 首 仙人 rm Il 让 iTk 臣下 CE 汪 L 一 mc NE 下 :LEE scagiuga0twam am < ramwcouiicius saw ae 


并 


心术 必 心 必 必 从 改作 
ISSNESSESASES 
多 轴 辐 罗 多 中 四 中 中 


己 昌 cc mi 


上 > 人 ] 一 
Co hb Fa 


心 改 改作 全 改作 性 全 反 愉 


呈 


中 


上 
(nm 人 Coheo 上 


ho 片 :ji Fa 上 > 
CD co ~ GN 


Fo ho ho iD hD 
Cn 人 obio 二 


> 


ko ka 
Co ~ 


29 


CLD 
办 


KD UDCLD CD LUD 
《IT 人 Di 呈 


多 0 如 
AD ec > 


3 


心 
心 


习 心 广 
Lu ED 二 


4 
49 


荆 coe wwior 


3DG130B 
3DG130 
3DG130B 
3D G130 
3DG123 


3DG128B 
3DG12B 
3DG130B 
3DG130B 
3DG130B 


3D GT130B 
3DG12D 

3DG130 卫 
3DG1308B 
3DG130B 


3D 6G130B 
3D G1303B 
3DG130B 
3D G130B 
3DG130B 


3DG12B 
3DG128 
3D 6128 
3D G312 了 D 
3DG130B 


3DG130B 
3DG130B 
3DG130 了 召 
3DG130B 
3D 6130B 


3D SRI1308 
3DG130 避 
3DG130B 
3DG130B 
3DPG1308 


3D G130 引 
3DG130B 
3D G130B 
3D G130B 
3DG1308 


3D G130BB 
3DG130B 
3D G130B 
3DGI130B 
3DG130B 


3DG3130B 
G3DGT130B 
3DG303 归 
3D GT130B 
3DG130B 
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频 


小 
1.4 硅 NPN 型 小 


4 最 集 电 极 集 电 极 发 射 澳 

录 高 

向 - 基 报 - 发 射 极 ~ 水 报 

昌 结 

率 频 温 | 才 穿 电 扑 者 穿 电 压 者 穿 电 肘 

天 (BR)CBO 六 (5R)CEO (BR)EBO 加 

ca 六 了 JW TcB Tc 了 5B 
(机 ) (Fiz) (和 ) | (V， (A) (VD CA COY | (AAA) 
700m | TS0M 300m | 175 60 100n 1 35 100 上 4 T100 且 
700 妈 | TS6M 300m | 150 60 1008 | 40 1003 4 100 及 
700mm | TS0M | 140 | 50m | 300m 60 100 有 」 40 100 有 有 100 
700 妈 | 150M 300am | 150 60 100a | 40 100 有 也 人 4 100 且 
700 如 | TI50M | 10 |50m | 300m | 175 60 100h | 45 100 了 3 4 1008 
700 刀 | TI50M 300mm | 175 60 100h | 45 100 只 4 100 已 
700zm | SIM | 10 |50om | 300m | 175 60 J008 | 45 1003 帮 100 
700 了 za 150M 让 300m | 175 60 100 中 45 100 具 4 100 刀 
700 刀 150M TD 530 了 王 300 王 60 了 00 只 43 100 吕 4 T00 上 
700a | T50M 300a | 175 60 100 有 上 | 45 100h 4 100 只 
700 细 150M 500m | 175 60 100 忆 45 专 人 4 100 用 
700z | 150M | 10 |50m | 300mm | 175 60 100 | 45 100 4 100 昌 
700i | 1T50M 300 60 1008 | 435 100 甩 4 T00 记 
700m | 1S9M | 10 | 50m | 300 刀 | 150 453 1008 骨 100B 
700 生 | 150M | 10 150m | 300a | 175 60 100& | 45 1008 人 4 100 
700t | 1S0OM | 340 150a | 300m | 175 60 100B | 43 100 了 人 4 100 上 
700m | 156M | 10 | 50m | 300m | 175 43 100 儿 公 100 吧 
700 | 150M | 10 |50 | 300m | 175 60 100 下 | 妈 100 4 410 有 
700 耳 15s0M 300 世 | TI75 60 100 县 45 100 上 | IT00 卢 
700 血 1T50M 10 50 妈 300m | 175 60 00 有 45 100 甩 | IT00 忆 
700 刀 | 150M 300 二 | 175 60 100 | 45 100 纪 了 100& 
700 如 | 1509M | 300m | 175 60 100 | 45 100 几 4 100 电 
700 刀 | 156M 300 刀 | 175 60 100 | 45 2003 4 T100 只 
700m | 150M 300m | 175 60 400R | 45 1003 人 4 100 只 
700zm | 150M 300aa | 175 60 100& | 45 1003 6.5| 100 只 
700m | 150M 300m | 175 60 T00p | 45 100 有 从 100 呈 
700 弓 | 150M 300m | 175 60 TI00 基 | .45 100 有 如 100 
700 乌 | TI50M 300m | 175 60 1I008 | 45 00 甩 赤 100 
700 如 | 150M 300m | 175 60 100P | 45 100 | 大 100 有 
700 妃 | 150M 300m | 175 60 1008 | 45 100 有 才 100 必 
700 刀 | 150 了 于 300 了 和 60 T00p | 45 100 也 如 100p 
700 妇 | 150M 300m | 175 60 100 愉 | 4 T003 风 了 00 只 
700mm | 150M 300 和 60 1008 | 45 100 了 人 100 只 
700m | 150M 300 了 tm 60 100BP | 4 100 肪 由 100 只 
7009 | 150M 300m | 175 60 100P | 45 100m 风 IT08 有 
700 鱼 | 150M 300m | 175 60 100 呈 | 45 100 有 到 100 有 只 
700im | 150M 300m | 175 60 100R | 4 100h 4 100 忆 
700m | 150M 300 如 | 175 60 100M | 45 100 有 人 100 只 
700z | 150M 300m | 175 60 100 | 43 1003 4 4100 甩 
700m | 150M 300 如 | 175 60 100p | 48 100 上 4 100 下 
700m | 150M 300m | 175 60 100& | 45 100 忆 4 100 电 
700 刀 | T50M 300m | 175 60 100j | 45 T100 只 4 100 忆 
700 刀 | 50M 300m | 175 60 100 45 00 愉 人 4 100 具 
700 也 | 150M 300m | 175 60 100j | 45 100 太 100 有 只 
700 了 150M 300 了 za | 175 60 100 卫 4S T00 只 T00pu 
700 媚 | 150M 500m | 175 60 1003 | 45 5 匡 
700aa | 150M 300m | 4175 60 1002 | 45 100u 4 100 
700z | 50M 500za | 150 45 100 4 100 有 
700a | 150M | 10 | 50z | 500m | 175 60 1003 | 45 100 4 100 吕 
700 刀 2 | 1S0OM | 10 | 50 | 500m | 150 60 45 人 4 


功 这 
集 电 极 
~ 天 祖 
反目 截 下 
电 流 
Tcasa | recsg | rcao | Frcg 有 F rcg | 7e 矿 83 
(A) |(V) 1(A》 11(CV) | min max | (YY) (A) (yy) 
机 [一 二 
5f0 全 10 下 10 30 10 S0 于 
500 屠 10 工具 10 40 240 10 5S0 阻 于 
500 卫 10 500 了 1I0 40 180 开 50 伍 本 
S00 TI0 工具 10 40 300 10 50 人 也 业 
500 3 10 工 世 IT0 40 180 10 S0 坦 工 
500 半 10 工 上 用 10 40 10 50 如 工 
500 3 10 王 已 TI0 40 180 10 50 二 工 
500 卫 10 工 上 10 30 了 0 503a 工 
3S00 丑 I0 工具 10 30 180 10 50 芭 工 
500 卫 0 工具 10 40 180 T0 50 位 了 
500 习 10 工具 10 40 180 10 3[ 了 三 工 
工 共 T0 工人 到 10 25 270 10 50 了 下 沁 
500 卫 10 工具 10 30 10 50 茵 工 
500 卫 10 工具 10 30 T0 SS0 2 工 
500 愤 10 工 革 10 25 270 10 50 人 各 工 
300 刁 10 工具 10 25 270 TI0 50 地 工 
10 上 1I0 30 10 50 组 
500 3 I0 工具 10 30 270 10 50 二 工 
500 10 工具 10 30 160 I0 号 人 种 和 
S00 卫 II0 荆 共 10 40 270 1 引 f 茵 开 
500 工 10 工具 10 25 270 10 35f 卫 
500 3 10 工具 T0 30 10 5 人 Tt 工 
S00 卫 10 工具 TI0 25 270 1I0 5f 刀 下 
S00 刁 10 工具 10 30 10 5 人 二 工 
100 3 10 100 3 10 30 10 50 全 800 
5000 1 40 工业 10 30 410 50 了 
500 对 10 工具 10 3f 150 1I10 0 地 省 
500 3 卫 J10 工 上 10 40 了 0 50Da 开 
500 民 10 工 攻 10 40 180 10 30 工 
500 卫 T0 卫 贞 10 25 270 10 50 垃 工 
500a | 10 1 | 10 | 30 10 | 50 科 1 
500 卫 10 工具 10 30 10 50 垃 
500 3 I0 工具 TI0 295 10 350 也 工 
500 三 10 10 30 TI0 50 蕊 下 
500 卫 10 工具 10 40 TI0 30I 王 
500 愤 10 工 电 10 38 10 50 握 开 
工 3 10 0 有 10 30 JT0 50Ia 开 
500 芋 10 工 且 10 40 IT0 350 地 工 
500 刁 10 工具 10 23 270 了 50 也 工 
500 了 3 TI0 工 上 10 25 270 10 3f 王 工 
500 工 10 工 计 代 25 270 10 50 于 于 
500 工 1I0 工具 10 30 18 50 垃 工 
500 荆 1I0 工 且 10 25 0 50 钮 工 
500 3 10 工 上 IT0 40 TI80 灶 S0 了 ta 二 
S00 导 10 工具 10 30 了 50 组 工 
TI00 卫 45 500 3 30 40 180 140 3S0 也 4 和 
500 10 工具 10 40 I0 50 姐 工 
500 刁 1T0 开具 了 0 40 了 30 于 0 了 二 
500 王 | 40 3500 2 30 40 180 3 350 地 于 
I00 痊 60 500 za 45 40 TI80 10 50 如 


和 和 


降 
广 cz5s | 7B Tc 
(VD) (A) (A) 
600 妞 | 10 绒 100 生 
600m | 10 100 匡 
600 拉 | 10 拉 100 反 
600 | 10 锯 工 00 了 
000 了 | 10 志 30 王 
600 了 | 10 纯 100 丘 
600 嫩 | 10 卫 5S0ta 
600 世 | 0 所 1607 
600H | 考生 100 了 
600m | 和 地 100 伍 
609 志 | 10 王 100z 
800tn | 10 地 T00 了 
600m | 10 取 100m 
800 妞 | 蔚 T00ta 
6002 | 103 100 竺 
600 了 | 10 癸 100 了 
600 了 | 10 芋 100m 
600 吉 | 10 阵 T00 
600 卫 | 10 扣 1T00 生 
600 了 | 10 了 4100z 
600z | 10 也 100 芋 
600 卫 | 10 丘 100 了 2 
6000 卫 | 1 了 0 好 
600m | 10 匡 IT00 卫 
100 妞 | 10 押 TO00ta 
600m | 1 也 10032a 
600 如 | 10 扭 100 折 
600 卫 | 10z 100 了 
600t | 10 血 10f0 拼 
600zm | 10 了 00 搓 
600 也 | 也 血 100 伺 
0680 卫 | I0 姻 100 芭 
609 志 | 10Ha 4100 丘 
000 扫 | 10 王 工 09 红 
600 卫 | 10 卫 | 10 地 
600 卫 | 10 了 100 卫 
000m | 30 了 300 拍 
609 皇 | 10 握 T100 妈 
5600 梓 | 10 孟 108 了 
600 媒 | 10 了 100 硅 
600mm | 103 T00 荆 
600 和 10 好 100 卫 
600 生 | 1 所 100 人 
000i | 10 了 100z 
600 了 9 | 10 拍 100 卫 
300z | 410 了 100a 
600 了 a | II0 了 100 人 a 
500 了 am | 10fa 100 了 
300m | 410 人生 100a 
300 开 | 10 担 IDG 理 
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个 
人 扫 
ISSNESSSI 


ii ha 
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> 
sd 


一 一 一 


co Rio 玉 


二 上 性 
记忆 


人 


必 上 和 一 
(人 心 L 


记 
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ko 上 居 
避让 


fo FS ho ho Fo 
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Co Fo ho Fa ko 
人 人 


《LDLD 
Co iD 一 


34 
35 


36 
37 
38 
39 
40 


41 
42 
43 
44 
45 


46 
47 
48 
49 
50 


3DSGI30B 
3D G7C 
3DG7 卫 
TIT-3DG130B 
3DGI30B 


3DQG130B 
3D Gdl1303B 
3D GT1303B 
3DG130B 
3DGI30B 


TT-3DG130B 
3DG1811 
3DG181J 

D X604 
3DG2060 


DG2060 

D2060 
3DG2060 

RG28C2060 
3G43 


3G 34473 

3D G1473 
GI02 
GT17 

283 C2271 


3DG1473 
3D G2271 

DG2271 
3 也 已 2271 
3 了 各 2271 


3DG2000C 
3D G2060 己 
3DEG2060D 
1 3DG2060 
XGREnsl1509 


3DGI1S09 
13DG83C 
3D G83D 
3D G83 民 
3D G83R 


HYC2060 

SC2060 
3DG2060 
3DG2060 

8050 。 


C9-02A 
| CS-028 
CS-02C 


4008 
DG8050 


下 -658 


贰 过 下 误 汗 部 


708 垃 
7080 卫 
700 卫 
750 
730 王 


75 
7 
730 邢 
7350 征 
750ta 


730 卫 
750 亚 
750zma 
7Sf0 世 
38 


35 有 10 联 
750 伍 
7350 联 
750 抱 
750 基 


750 好 
7510 既 
750 巧 
750 王 
75 有 和 所 


750 了 
750 垃 
750 
750 专 
730 了 


750 匡 
750 垃 
750 世 
730 姻 
800 卫 


800 颈 
800 匡 
800 匡 
800 匡 
800 卫 


频 


/7 


(于 z) (YY) | (A) ( 太 ) 


150M 
T50M 
150M 
150M 
150M 


150M 


1IM 


We wwt Ci 


Chko 


大 
多 高 
上 铺 
率 流 温 
7c Tc | 了 7 
(OO) 
300m | 175 
300 卫 175 
300 血 工 75 
20 了 和 | 300 匡 
50 也 | 300 刀 75 
300 匡 175 
50zm | 300tra 150 
50 了 | 300 刀 1795 
50m | 300 了 和 175 
50 卫 | 300 押 T75 
20 垃 | 300 问 
300 各 
300 了 
3 125 
50 匡 工 50 
30 了 工 
工 125 
50 志 工 25 
50 茵 工 、125 
工 175 
70 垃 
10zmm | 70m | 150 
人 志 如 70 耳 IT50 
10zm | 70 志 | 150 
了 如 | 100ma 、125 
| 10 如 70 150 
20 名 | 100 和 | 150 
| 井下 100 皇 
| 10m | 100@ | 150 
IO 位 | 730 世 150 
50 十 工 150 
50 联 下 150 
| 50 台 150 
| 50 科 | 700 年 1350 
150 175 
30 了 于 150 
100m | 175 
100m | 175 
IT00 妃 75 
100 了 ma 175 
50 世 | 700 姻 125 
700 125 
100 包 | 700 钙 150 
S0I 站 150 
800 
I 175 
由 175 
工 175 
700 组 
50 包 | 800 坦 150 


I0 


集 电 极 
- 天 极 
击 窜 纪 压 
三 (5R)CBO 
Tca 
(Vi (A) 
| 
60 
60 
60 
-60 100 只 
60 100 只 
60 T00 具 
60 100 上 
60 100 只 
60 100 
060 00 贞 
180 100 忆 
220 | 100p 
30 10 只 
40 50 只 
40 | f00a 
40 50 山 
40 50 
40 50 忆 
100 T0a 
250 100 六 
259 T00 甩 
300 10 
300 100 上 
300 
300 
300 100 
40 
40 
40 
40 100 愉 
80 | 100 
80 100 革 
40 100 jh 
40 
40 T100 只 
40 50 电 
30 了 00 只 
50 TI00 用 
50 100 
30 100 具 


频 小 功 
1.4 和 硅 NPN 型 小 
集 电 概 发 射 被 
-~ 发 射 级 -= 基 概 
击 穿 电压 击 穿 电压 
三 (BR)CEO 矿 (BR)EBO 
Tc 7BB 
(YY) | (A) (V) | (A》 
| | | 
45 | 4 
45 4 
45 | 
| 5 了 00 丰 T00 基 
| 45 100R 4 100 上 
| 4 | 100p 4 | 100R 
45 100 包 4 100 忆 
| 45 100 忆 4 100 只 
459 100 贡 作 100R 
45 | 100 4 |100n 
45 100 眼 4 100 上 
180 100 民 5 100R 
220 100 臣 5 100 只 
| 荆 茵 6 10 愉 
32 1 5 50 只 
32 4100 册 5 100 
32 工 扫 ] 50 只 
32 了 坦 5 50 只 
32 TI !， 3 350 只 
60 1 所 了 7 IT0 只 
200 | 100h 7 1 
200 100 只 7 工具 
200 5 
200 7 
300 嘎 6 T00 吕 
300 了 00 电 多 工具 
300 | 100 只 | 6 TD00 世 
308 0 
300 6 
300 1T001 昌 100 只 
32 5 
32 5 
32 5 
40 100 内 3 100 
80 | 100R 5 100 必 
80 100h 5 100 必 
100 200 忆 6 200 只 
150 200 忆 6 200 电 
200 200 上 6 200 4 
250 200 下 
5 100 只 
5 
32 1008 ) 35 T00 上 
32 工 征 5 50 只 
25 100 电 6 
20 200 
30 200 记 
40 200 只 
60 100 忆 8 1T00R 
25 100 6 100 避 


书 吓 一 忆 
《ECAR 
ie 

寂 人 


上 人 中 上 二 有 上 
心 己 定 写 己 


号 iih 廊 六 上 产 王 关上 同 二 上 
和 


人 
CD 


共 


集 电 极 电 流 前 饱 和 
外 序 
- 发 射 航 | 
放 天 
反 疝 汶 止 疏 
压 降 
流 系 数 医 
扩 CEE zcC 矿 5ES 及 CES | 18 Tc 
形 号 
(V) | (A) (Y) (V) | (A)| (A) 
10 50z 工 0.6 10 世 | 100 伺 A4-02C 工 
3 30 刀 工 .5 [0.6 5 人 币 50 刀 A4-02C 2 
了 30 刀 工 .S 0.6 5 位 50 记 有 4-02C 3 
了 507a 了 0.6 1I10 | 100 纪 入 4-02B 人 
10 50 了 荆 0.6 TI0m | 100m A4-02C 号 
10 50 0.3 TI0 志 | TI00 折 A3-02B 6 
0 5 了 .1 0.3 10 切 | 100 得 A3-07A 7 
50ma 芋 1.6 10 志 | 60 了 A4-023 8 
10 50 纪 了 0.6 10 世 | 100 血 A4-02C 9 
10 50 切 卫 0.6 10 妈 | 100 卫 Ad4-02B 1I0 
10 50 了 za 工 0.6 10 芋 | I00 卫 | 和 4-02 了 3 
10 50Ia 工 0.8 10a | 10 | A4-02C 
I0 50 纪 了 0.8 10 志 | 103m Ad4-02C 
0.4 60 刀 有 3-090C 
3 100 了 对 0.4 50z | 5S00m 和 3-090C 
下 ] 
3 | 100m 0.4 | 50z | 500z 太 3-07 人 
3 | 100zm | 0.4 | 50m | 500m 入 3-09C 
习 4100 锯 工 0.4 50ma | 500t | 3-09 上 
3 100 了 aa .4 50m | 500m A3-07A 
也 10 下 和 .5 10 芋 | 100 刀 A4-023B 
了 10 号 蕊 1.5 与 匡 S0o | 入 3-07 丰 
10 5 | 1 0.5 引 弓 30 志 上 3-07A 
10 Sm | 1.2 5 | 50 所 A3-07A 
10 引 纪 工 .5 中 世 50m | A3-07A 
10 10 工 .6 2m | 20m | 
如 5 Ja | 12 | 5m | 50 地 | 点 3-07 太 
10 10zm 0.6 | 2 | 20m |) A3-07A 
1 0 了 } 0.6 | 2 地 20 | 和 3-07 入 
10 | 10am 0.6 | 3 | 20a | 大 3-07A 
3 | 100m 0.4 | 50aa | 500 钙 | 从 3-09A 
S | 50m 0.4 150m | 500m ， A3-09A 
3 100 刀 0.4 150 组 | 300 绎 A3-09A 
3 | 100m 工 工 50 科 | 500 了 4A3-09A 
10 150z 0.4 本 乌 | 150 芭 Ad4-02 电 
1 | 4150am 工 0.4 | 10 卫 | 100 吧 A3-07AA 
20 0 二 工 5 地 50 纪 A4-02 卫 
20 10 媚 工 5 纪 | 50 伺 人 A4-02 旦 
20 I0 匡 于 5 刀 | S0 二 太 4-02 且 
20 10 鱼 工 5 垃 50 志 人 A4-02 也 
3 400 了 入 3-07A 
3 | 100m 
2 300p 和 主 
3 100 垃 二 
工 | 100m 0.5 
之 501 也 工 .2 
2 | 500 虽 了 
2 500 卫 了 
工 50 血 0.5 
1 | 406 0.9 


1. 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
最 短 征 最 最 集 电 极 集 电 裤 发 射 极 
大 大 。 
新 多 高 
许 - 基 极 -~ 发 射 极 -~ 基 极 
向 结 有 
功 电 1 
率 频 宁 流 温 击 穿 电压 击 罕 电压 击 罕 电 压 
人 矿 (BR)CBO 广 (BR)CEO 矿 (5BR) BBO 
Pcw 7 |Fcg|j rc | Tc | 7 到 Tep 方志 
( 妈 ) (Hz) (V) | (A) (A) (| (VD) (A) (Y) (上 ) (Y ) (A) 
汪 _ 本 | 呈 二 下 
| 
工 3DG3 440 800 了 15M 175 | 120 100 120 100 了 了 T00 有 内 
2 2N3440 800 纪 20M 10 .220 位 工 175 | 250 了 00k 250 TI00 皮 5 IT00 
3 3DGT1008 800m 上 30M 了 0 350m | 700 姻 1350 80 TI00 几 60 JL00 几 8 Tu 
胡 DG1008 800 所 30M 了 0 50Z | 700 卫 125 80 100I 60 T0 荆 8 了 0 皮 
5 3DG1008 8002 30M 10 50zm | 700 姑 175 80. | 100m 60 工 0 如 丰 了 0 及 
6 BC368 800 生 40M 了 了 T0 取 荆 4150 20 已 
了 3DG4814A 1 800 50M TI0 50Ia | 700 拼 40 了 T00h 30 TI00 必 可 了 80 只 
8 3D G471 800 卫 50M 工 150 40 100 有 8 30 IT00 只 5 TD00 下 
人 2N1420 800mm SO0M 410 20 纪 荆 173 60 10 30 了 0 吕 5 了 0 及 
10 3G40 800 志 50M 工 73 60 T0 县 30 了 0t 了 T0R 
工 3DG635 800 人 二 50M T0 30f | 工 .5 150 45 50 具 5 1 了 
12 3DG1008 800 世 50M 10 50t | 700 卫 T25 80 60 8 
13 3PG1i008 800 50M 了 0 350 专 | 790 对 工 25 30 100 贞 60 工 00 只 8 TI00 只 
]4 3DG1008 800 了 2 50M 10 50z | 700 丘 50 80 1I00 60 工地 8 了 工 0 只 
T5 3DG1008 800ma 50M 10 50m | 700 姻 1T50 80 100 及 60 LO00 尽 8 00 只 
16 DG1008 800ta 50M 10 50mm | 700 志 175 80 100 60 工 001 8 T00 只 
T7 3DG1008 800 纪 50M 10 503 | 700 卫 150 80 60 8 
18 3DG4814 800za 50M 10 | 505 | 700z 150 | 80 | 100& 60 100 8 T008 
19 CG708 800a S0M 10 50 工 | 700 妈 125 80 100 中 60 10 于 8 工 0D0 蚊 
20 六 GEn84 800z 50M 10 150 生 工 175 | 100 100 凡 60 I00 5 TD00 吕 
2 3D G637 800 如 50M T0 30m | 工 .5 1T50 T00 只 60 50 几 5 I0 吧 
22 RG2SC1008| 800 耳 350OM T0 50m | 700 包 TI25 80 100 6 1410 也 8 了 30 
23 RG3DGITI008| 800 了 50M 10 | 50m | 700 姻 125 | 80 | 100 有 00 10 志 8 TD 上 & 
24 3DG4814 800 据 3S0M TI0 50 | 700 80 100 00 1T00 8 00R 
25 2N2243 300 垃 SI0M 10 5[ 伺 工 175 | 100 00 有 80 了 T0 电 7 工 00 县 
26 3DG639 800 王 50M 10 30 卫 | 工 .5 150 80 50 册 80 350 5 工 0 
27 3D G639 800 纪 50M T0 30 刀 | 1.5 150 80 50 愉 3 10 愉 
28 3D20 800 如 50M 开 175 | 100 10 几 80 TI0 垢 矶 | 7 了 和 皮 
29 3DG2891 800 血 50M 工 153 | 100 100 I00 工 00 忆 5 工 00 只 
30 3DG415 800 卫 50M 10 10 卫 50 9 1S0 | 200 100 了 有 150 T00R 7 100 愉 
31 3DG415 800 嫩 S0M 20 | 410z 50 150 | 200 | 100h JT50 1 300 只 7 108 
32 了 D2229C 800 世 50M 502a 150 | 200 T00R 械 50 I00 几 5 了 00 汪 
33 了 D2229D 800z S0M 50 世 150 | 200 100 具 T130 TI00 妈 5 300H 
34 了 2229 匡 800zm S0M 50 二 150 | 200 100 愉 15S0 了 00 届 D 1089 必 
35 D2229 了 800 拉 50M 50 握 150 | 200 100 上 150 TD00 5 IT00 忆 
361| 3SC2230 | 800m S0M 100 血 150 | 200 150 3 | 100n 
37 3G2230 800 50M 10 10m | 100 丘 150 1 200 00 具 160 00h 3 00 只 
38 3DG2230 880 寻 S0M 1410 10 妞 | 100ma 150 | 200 TI60 5 
39 3DG2230 3800 全 50M 30 10 刀 | 100 芋 150 | 200 100 上 160 T00 只 3 00 
40 3DG4135 3800 了 芋 50M 10 10m | 100 拉 175 | 200 100u 100 100 员 5 100 凡 
41 人 2230 800 了 二 30M 10 10im | 100 姻 150 | 200 了 60 3 
42 3DG2230 800 了 和 S0M 30 10m | 100 血 150 | 200 100R 160 T00 具 号 工 00 总 
43 3DG2230 800m 50M 10 10m | 100za 150 | 200 100 六 160 100 号 100 
44 ES5C2230 | 800 和 如 3S0M 10 10 弓 | 100 鱼 150 | 200 00 引 160 T00u 5 00 愉 
45 百 YC2230 | 800 据 3S0M 10 10 了 | 100 卫 150 | 200 1T00 160 00 下 5 了 00 愉 
46 3DA2230A 800 鱼 50M T0 10 芋 | 100mma 150 | 200 100 有 180 100R 号 了 00 只 
媳 7 C2610 300 了 好 3S0M 20 20H | 100 地 150 | 300 0 此 300 工 志 5 工 0 只 
48 21613 800 半 060M 10 50m 1 500z 175 75 100 及 50 IT00& 7 T00 愉 
49 3G39 300z 60M | 500 地 175 75 0 了 50 10 妃 7 10h 
50 3D AL1008 300 镁 60M 工 0 50m | 700a 150 80 190 闪 60 100 愉 6 IT008 
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极 
| 集 了 昵 极 时 流 前 估 和 二 
- 发 射 极 疝 
放 大 
反 向 截止 压 
电 流 系 数 降 压 降 
六 cB | 7cEgo | CBE PPE 大 CE Tc 矿 pES 太 cgs | 7 7c 人 
(V) | (AVImial max | (V) | (A) (V) 和 | 证 帮 罗 | 且 二 
2 用 30 1 30 10 20 包 1.2 和 20 科 | 200m A4-02C | 1 
400a 30 | 30 | 100 10 20 媚 工 工 50 刀 | 500tm A4-02C 2 
40 | 240 2 50m 于 0.7 | 50m | 500z A3-07A 3 
100nv| 引 125 2 50z 1.2 0.7 | 50m | 500mm A3-07 各 4 
100avl 于 1401240 2 50 纪 1.2 0.7 | 50m | 500i | A4-01C,A3-07A| 5 
100av| 于 | 人 3 1375 1 | 500m 0.5 |100 媚 工 A3-07A 6 
1003 30 |40 | 270 10 50 刀 5 0.7 5 | 50 7 
工具 10 1401270 工 | 100z 了 .2 0.6 100m 了 A3-07A 8 
100 | 300 5 | 150m 1.3 0.5 | 45 也 | 150 姻 A4-028 9 
100 5 | 150m 1.3 0.7 | 15m | 150mm A4-02 旦 了 0 
1003 40 | 85 | 270 2 | 150t 0.5 | 50m | 510 和 A3-07A 1 
40 | 270 2 50 孔 0.7 | 50m | 500m A3-07A 12 
1003 30 |40 | 270 2 50m 工 0.7 | 30m | 500m A3-07 人 13 
1003 20 140 的 50 搓 0.7 | 50m | 500 血 A3-07A 14 
60 [401270 放 50 1 0.4 | 30m | 500m A3-07A 5 
500a 10 155 |400 1 50ma 0.9 0.5 | 50m | 500 血 A3-07A 16 
| 40 | 400 2 50 1.2 0.7 |」5S0m | 500zm A3-07A. IT7 
1003 30 | 40 | 270 10 50z 工 0.7 | 50m | 500m A3-07A 18 
25 2 30z IT.2 0.7 | 50m | 500m A3-07A 19 
1003 10 | 30 10 | 450m 1.2 0.9 | 15 如 | 150 卫 和 4-02 也 20 
100a 40 135 14180 2 0.5 | 50z | 80 十 A3-07A 到 
40 | 400 2 0.4 | 50m | 500 既 A3-07A 22 
40 | 400 2 0.4 | 50m | 500m A3-07A 23 
100 卫 30 | 40 | 270 40 0.7 5tmm | 50 芭 24 
30 | 200 10 0.35 | 15 如 | 150m A4-02 卫 个 
| 33 2 0.5 | 50 刀 | 500 据 A3-07A 26 1 
1003 40 | 35 | 180 2 0.5 | 50m | 500am A3-07A | 27 
0.5 | 415 如 | 150m Ad4-02B 28 
工具 10 | 50 2 0.5 | 40m | 400m A4-02C 29 
40 | 80 10 2 5 | 50 点 3-07A 30 
30 10 辽 S 乌 | 30 
20 | 80 10 0.6 2m | 20a 
60 | 120 10 0.6 2 | .20 纪 
100 | 200 10 0.6 2 也 20 匡 
160 | 320 10 0.6 2 | 20m 
t00n | 34160 |30 1320 10 0.5 5m | 50 十 
120 | 400 10 0.5 St | 50z 
30 | 400 10 0.7 5 包 | 50 血 
120 | 400 10 0.5 1m | 10 和 
1003 1460 |40 1270 10 0.5 5 | 50 垃 
1I00aVl 3 14201400 10 0.5 5 | 50m 
40 10 0.5 ;13 10m 
120 | 400 1 0.5 5a | 350 了 
120 | 400 10 0.5 Sm | 50m 
了 于 攻 50 |120 | 400 19 0.5 Sm | 50 A3-07A 45 
120 | 400 10 0.5 5tfl | 30 全 A3-09A 46 
1TR |250 |30)1200 20 1.5 2 20 卫 和 3-09A. 47 
| 40 | 120 10 0.5 | 15o | 150 癸 A4-02 理 48 
40 0.5 15 纪 | 150 和 4-02 吾 49 
30 10 0.7 | 50m | 500ma A3-07A 
Se 人 at 


1. 低 频 小 功 


1.4 硅 NPN 型 小 


最 特 征 最 最 集 电 极 集 电 裤 发 射 极 
序 型 大 大 
耗 多 高 
0 - 基 极 | -发 射 极 | - 天极 
散 证 绸 
功 电 
率 频 床 流 温 击 穿 电压 鹿 穿 电压 击 穿 电 压 
ee 矿 (aR)CB0 六 (BR) CEO 斑 (BR)EBO 
R2C30 : 
昌 这 人 cx Fr |Frcg| rc TCM JUM 六 了 二 
( 丽 ) | (Hz) | (VCAT TICA) GO) CCV) (A) (YY) | (A) 1(V) (CA) 
| | 上 和 
1 | 3DGI627A | 800m | 60M 10 | 10m | 400 刀 150 | 80 80 5 
2 1 3DG510 800m | 60M 10 |50m | 1.5 175 | 140 | 100k 1100 | 100n 5 | fto0n 
3 | 2N41711 800 了 m 70M 10 | 50m | 500mm 175 | 75 | 100k 50 | 100p 7 | 100h 
4 | 3G38 800m 70M 500 卫 175| 2 | 10g 50 | 10m 生 | 7 T0 和 
5 | 3DG1008 800ma 75M 10 | 50m | 700m 125 | 80 | 1008 60 fm 8 10 有 
6 | 3DGfi008 800 丘 75M | 1 | 50m | 700m 150 | 80 | 100R 60 | 100p 8 108 
7 | 3DGI1008 800z 75M 50za | 700 芋 150 | 80 60 8 
8 | 3DGI1008 800 了 na 75M 10 | 50m | 700m 150 | 80 | 100R 60 | 100p 8 | 100p 
9 | 3DPG415 800m | 80M 30 | 10m | 530m 125 | 100 | 100m | 100 | 1008 5 | 100 
10 | 3DG4816 800m | 80M 10 | 10am | 绚 志 100 | 1008 |3100 | 100p 5 | 100 
11 | 3DG415 800m | 80M 30 | 10am | 30m 175 | 200 | 100R | 450 | 100n S 100 
12 | 3DG4816A | 800m | 80M 10 | Tom | 50 严 150 | 100h | 4150 100 5 | 100 
13 | 3DG2229 800m | 80M 10m | 50m 150 | 200 150 5 
14 3DG415 800m | 80M 30 |] 10 和 mm | 100m 150 | 200 | 100k | 450 | 100p 5 | 100R 
15| 3DG415A | 800m | 80M 30 | 10m | 50m 125 | 150 | 100R | 150 | 100 5 | 400 
16 | 3DG2229 800m | 80M 30 | 10aa | 50 血 150 | 200 | 100P | 350 | 3100 5 19 了 
17 DG415 800 也 80M 20 | 10ma | 50 了 200 150 5 
18 | 3DG415 800m | 80M 50m 130 | 200 | 100& | 4160 | 4100 3 | 100n 
19 | 3DG415B 800 80M 30 | 10m | 50 匀 125 | 200 | 1008 | 200 | 1003 5 | 100P 
20 | 3DG4816B | 800m | 80M 10 | 10m | 350m 200 | 100R |200 | 3100 5 | 109p 
21 | 3DG48I6C | 800m | 80M 10 | 10m | 50 血 250 | 100h | 250 | 100p s | 1008 
22 | 3DG415C 800am 80M 30 | 10m | 50m 125 | 250 | 100m | 350 | 100R S | 100p 
23 | 3DG41I5D |8l0m | 80M .| 30 | 10m | 50m 125 | 300 | 100k | 300 | 1008 5 | 100h 
24 | 3DG4816D | 800nma 80M 10 | 10m | 50m 300 | 100 | 300 | 100R 5 | 100 
25 | 3DG1008 800z | 100M 10 | 50m | 700zm 175 | 60 | 1008 40 | 100 有 8 | 100R 
26 | 3G42A 800m | 100M 1 175 | 140 | 100p 60 | 30m 和 如 | 了 10R 
27 | 3DG1008 800m | 100M 10 |50o | 700 血 125 | 80 100 60 | 100R 8 | 1008 
28 | 3DGI1008 800am | 100M 700 征 150 | 80 | I00m 60 | 100 8 | 100g 
29 DG1008 800m | 100M 10 | 50m | 700am 60 60 S 
30 | 3DG1008 800m | 100M 700 严 150 | 80 | 100p 60 | 100 愉 8 | 100p 
31 | 3DG1008 8S00m | 100M 700 了 aa 150 | 80 | 100h 60 | 100R 8 | 100n 
32 | 3DGI008 500m | 100M 10 | 50m | 700m 175 | 80 | 100 60 | 100R 8 | 100n 
33 | 3DG1068 3800m | 100M 10 | 50m | 700m 150 | 80 | 100F 60 | 100R 8 | 100 
34 瑟 立 708 800m | 100M 10 | 50m | 700tma 80 | 1008 60 | 100R 8 | 100 电 
33 HY1008 | 800m | 100M 10 | 50m | 700a 80 | 100 60 | 100R 8 TI0 有 
36 | 3DG1008 800m | 100M 10 | 50@a | 700 姻 150 | 80 | 100P 60 | 100R 38 | 100 
37 XGRn3019 | 800m | 100M 10 | 50am 1 175 | 140 | 100p 80 | 100 7 | 100h 
38 | 3DG3020B | 800m | 100M 10 | 50m 工 175 | 140 | 100E 80 | 100 7 | 100 
39 | 3DG1627 8002 | 100M 10 | 10m | 300m 150 | 80 | 100R 80 引 吉 5 | 100p 
40 | 3DG1893 800m | 100M 500 卫 175 | 140 | 100k 80 | 100R 7 | 100m 
41 | 3G42 800 锯 | 100M 人 入 了 175 | 140 | 100r 80 | 30am 血 | 7 |1008 
42 | 25C1008 800m | 100M 1.5 150 100 | 8 
43 | 3DG2229 800m | 100M 30 | 10m | 50am 150 | 200 | 100k 1450 | 100 5 | 100h 
| 44 1 3DG2229 800m | 100M | 30 |1om | 50m | 150|3200 150 5 
45 | 3DG2229 800 年 | 100M 30 | 10m | 50tma 1350 | 200 1m | 4150 1m 5 | 100p 
46 | 互 Y564 800m | 110M 6 | 10m 1 30 | 100 好 | 100 5 | 1o0p 
47 | 3DG258 800m | II0OM | 20 |20m | 100 175 | 250 | 1008 | 250 | 100p 5 | 100R 
438 | 3DG32229 800m | 120M 50 了 a 125 | 200 150 5 
49 | 3DG2229 800m | 120M | 30 | 10m | 50ama 425 | 200 | 100h | 15 | 100R 5 | 100R 
150 | 200 | 100z | 1590 | T00 5 | 100n 


50 3 也 从 2229 800 伍 120M 30 I0 备 50 志 
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有 2 辣 
写 二 极 营 
功 宁 三 极 答 
集 昌 极 集 电 极 下 流 前 德 和 二 可 
于 
- 营 极 - 发射 航 加 
放 大 
反 由 截 正 反 商 裁 目 卜 
电 流 也 渡 系 数 浓 还 降 
TcaBo | rca | TcEO | CE 六 三 大 CE 7c 大 5BS | 广 cgs | 了 8 2 必 可 匡 
ja E 
(有 A) 〈《 交 ) (及 ) 于 《7) | 严 红 IaX (Y) ( 太 ) 《YY) 《V) 〈A) 〈(A) 
加 | - IE 绝 | 
S00 3 80 25 240 了 :30 组 0.4 | 20 | 200 据 A3-07A 工 
工具 180 2 也 50 3 278 2 | 200m 1.2 0.8 | 50 吧 | 500za 和 4-02 卫 2 
1038 6 100 360 10 | 150 地 13 0.5 | 生生 | 150 血 A4-02B 3 
100a 50 100 5 | 450 世 1.3 0.5 | 了 巧 生 1] 150 如 A4-02B 4 
001 6 19 了 40 40 240 当 3 人 Ia 工 .2 0.7 | 50 | 500 血 A3-07 太 5 
400a 60 40 2 50 妈 1.1 0.4 | 50 型 | 500 弓 入 3-07 信 6 
3003a 60 100 人 50IH 工 0.5 3 地 | 30 卫 A3-07A 7 
100a 6 40 240 2 50 蕊 工 .2 0.7 1 50 世 | 500a A3-07 信 8 
了 避 80 40 270 10 10 芭 1.2 工 Sm | 50 竺 A3-07A 9 
1003 30 |0.tn 30 40 270 10 50 刀 1 .2 王 5 世 | 50 他 10 
30 有 88 40 270 10 10 拉 2 2 5 本 | 30 地 A3-07A | 所 
I00a 30 | 0.1 30 40 270 10 50Z 工 :2 工 5 妞 | 59 了 王 12 
100 芋 200 | 0.1 10 70 240 10 10za 工 8.5 1 妈 | 10 F3-02A | 413 
T0 80 工具 60 40 270 10 10 如 工 0.2 1 也 | 10m A3-07A | 二 
了 80 40 270 了 TI0 如 工 .2 工 S 卫 | 50 细 A3-07A | 了 
1003 200 70 240 5 10 纠 荆 0.5 1m | 10 卫 A3-07A | 6 
工具 60 号 上 60 40 350 20 10 据 于 5 区 | 59H A3-07A | 17 
工具 80 40 270 10 10 如 2 2 5 | 50 组 A3-07A | 13 
芋 闪 80 40 270 10 1 所 1.2 5m | 50 匡 A3-07A | 但 
1003 30 | 0. 了 3 30 40 270 了 0 50 世 4.2 工 Sm | 50 20 
T100 3 30 0.1E 30 40 270 10 50 荆 工 .2 工 了 组 50 廿 2 
工具 80 40 270 10 10 严 ,2 工 Sa | 50 人 A3-07A | 22 
工具 80 40 278 10 10 志 工 .2 荆 So9 | 50 得 A3-07A | 23 
100 30 0.IR 30 40 2710 10 50 世 十: | 工 节 拉 S0 匡 24 
3003 60 40 270 2 50zm 0.7 | 50m ; 500 姻 A3-07A，| 25 
T003 50 5S0 TI0 10 刀 工 .1 0.2 TS 担 | 150 垃 A4-02B 26 
TI00 了 3 30 | 0.1R 20 30 200 2 30 孟 1.2 0.6 | 50amm | 500 秋 和 3-07A_ | 27 
T003 50 25 2 50 人 也 工 0.7 | 50 和 如 | 500 A3-07A | 28 
100 60 40 350 2 50ma 0.5 | 50m | 500 伴 妈 3-07A_ | 29 
IT0f03 60 工具 10 40 270 2 50 人 于 0.7 50m0 | 500 刀 A3-07A 30 
TI083 60 于 只 10 4 270 2 30 押 工 f.7 50 妇 | 300 耳 A3-07 人 A 31 
TI003a 8 40 270 2 50 荆 于 0.7 | 50m | 500 血 A3-07A | 32 
T00 60 40 400 2 50 刀 工 0.7 | 50aa | 500 姻 和 3-07A | 33 
TD003 60 48 270 2 30 但 工 . 工 0.7 5 | 500 位 34 
T003 60 0 40 | -40 270 2 50 二 0.7 | 50f | 500 世 35 
TI003 60 40 270 2 50 征 T 0.7 | 30 妞 | 500a A3-07A 136 
1003 50 S02 50 90 10 10 扣 了 T 江 0.5 | 45 刀 | 150 如 A4-02B | 37 
工 上 100 2 S0 5S0 270 3 | 200 上 0.8 | 20m | 200 如 A4-02C |138 
1003 50 70 240 2 50 纪 0.5 | 10@m | 200a A3-07A_ | 39 
103 90 | .0.1 5S50 48 180 5 | 150z 了 .2 1.0 | 节 血 | 下 0 垃 A3-02B | 40 
100 芋 30 90 10 10 联 二, 工 0.2 15 卫 | 150 了 A4-023 41 
1003 80 60 240 A3-67A | 4 
100a 208 70 240 5 10 了 如 工 0.5 1 纽 | 10 缮 A3-07A | 43 
1003 200 20 240 号 10 卫 工 0.5? 工 志 10 癸 A3-09A 44 
T00 寻 200 工 上 100 40 5 JT0 据 工 如 .5S 革 10 卫 A3-09A 45 
1003 30 50 400 1 3 0.6 |100 刀 工 46 
50 卫 100 25 20 20 筷 0.5 引 垃 350 所 太 3-02 卫 47 
100 宇 70 700 5 10 卫 工 .1 48 
100 200 于 地 50 78 240 5S 10 地 工 0.35 工科 10 志 FE3-02A 149 
4100z 200 | 40 | 10 10 拭 工 0.5 | 1 | 10 到 二 3-07 六 | 50 
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如 


与 虽 mN 人 mw 


ieorama raemrrr en 


呈 


HHYC2229 


RG285 D471 
RG3DG471 
3DG471 
BC337 
BE422 


也 下 422 
3DG422 
了 420 
3 了 DG420 
卫 E420 


BR420 
有 BE483 
了 BE483 
3 G483 
了 了 483 


了 T485 

了 了 485 
3DG485 
3DG487 
36G2383 


CC2383 
3DG2383 
3DG2383 

DG2383 
3DQ2383 


3DG2228A 
3DG2271 
3D 马 2271 
3DG2482 
3DG2482 


3DG2482 
3DG2482 
3DG2482 
3DG2482 
3DG2482 


最 等 征 最 最 

大 大 

在 多 讽 

散 许 竺 

巧 电 

已 ca 慰 rcPF | Tc 了 cM | 了 77 
(三 ) (Hz) (V) | (A)》 (上 A) 《D》 

800 王 了 20 时 30 TI0 世 50 地 1T50 
800 刀 120 了 到 30 10 了 和 50 切 150 
800zm T20M 30 10 刀 50 卫 150 
800 锯 120M 30 10m 50 了 刀 150 
800 也 120M 50 妇 150 
800 锯 T20M 30 1， 10 卫 50 1T30 
800m | 120M 30 | 10 包 | .50m | 150 
800m 120M 3 了 10 所 50 湛 150 
800 卫 TI20M 30 T0 地 50 症 了 150 
800 匡 41412320 了 3 TI0 了 王 50 癸 150 
800 人 了 120 了 30 了 0 下 50 荆 150 
800 匡 120M 30 10 但 30 纪 工 5 
800 志 120M 30 10 芋 50 世 23 
800 血 120M 30 10 了 im 530 对 
800 媚 T30M 0 10 卫 工 
880 纠 130M 6 10 绒 工 了 50 
800 匡 130M 6 10 匡 工 T50 
800 130M 6 20 细 了 150 
800 纪 150M S 10 卫 工 50 
830 弓 60M T10 T0 鱼 50 志 150 
830 芽 60M 10 10 鱼 1100 好 15 人 
830 缮 00 这 T0 1I0aa | 100m T30 
830 匡 00M 10 10 纪 50 节 150 
830 二 60M 10 10 妇 | 100G 了 3 人 
830 060 人 M T0 10 世 | 100 和 T50 
830 锯 60M 10 10 饵 | 100 血 150 
830 了 70MM 了 0 10 妞 | 100mma 450 
830 缮 70M 10 | 10m | 50m | 14150 
830 纪 70M 10 T0 鱼 | 100 卫 150 
830 细 70 取 10 10 了 | 100 了 ma 150 
838 皇 70M 了 10 10 舞 50 刀 150 
830 卫 70 了 I0 T0 包 | 100 舞 150 
830 弓 70M 10 1L0zm | 100m 150 
830m 70M 10 T0 | 100 径 150 
900 卫 20 对 5 5 所 工 150 
900 刀 20M 5 |200 如 工 150 
900 伺 20M 5 1200 王 1 J50 
900 了 如 20M 5 SS 二 工 150 
900 志 20M 5 20 卫 二 150 
900 了 ma 20M 5 ,1200 地 芋 150 
900 卫 S0M 350 也 125 
900 耶 50M 30 10zo | 100 血 4150 
900 症 5S0OM 上 30 40 于 | 100 了 和 IT50 
2300 纪 5S0M TI0 20 和 如 | 100 姻 123 
900 荆 50M 10 20 妇 | 100 普 12 
900 征 350M 了 了 00 也 150 
900m 50M 10 20 生 | 100 好 150 
900 50M 40 20 刀 | 100 嫩 150 
900 上 50 计 JT0 20 和 三 | 100 和 芋 5 
900 愤 350 对 10 20zm | 100 150 


1. 低 频 小 功 
1.4 硅 NPN 型 小 
集 也 极 集 电 宜 发 射 家 
- 基 报 | -发 射 朋 | - 皋 报 
击 穿 电 歧 | 毒 穿 电 疏 | 击 穿 电压 
产 (BR)CBO 广 (BR)CEO 六 (BR)EBO 
Tcp Tc 7EB 
(Y) 《水 》 (Y) (A) (《VY) (A》 
200 T50 T00 上 只 5 
200 100 150 TI00 几 5 100 只 
200 100 具 T50 T00 了 k 5 T00 
200 100R 150 工 弓 5 TI06R 
200 00 二 150 100 5 T00R 
200 了 00 只 JT50 fiD0R 5 100 忆 
200 100 必 150 100 肌 5 100 必 
200 100 TS0 100 区 5 100 只 
200 T00 只 150 00 攻 5 00 此 
200 TS0 5 
200 1T50 吕 
200 工 5 5 
200 IT00 上 150 T00 必 5 TO00 也 
200 100 TI350 00 5 100h 
30 T00 册 25， 00 只 5 00 纪 
30 T00 具 25 1T00 有 5 IT00 记 
30 T00 几 25 IT00 | 100& 
30 00 中 2 T00 具 T00 孔 
50 T00 了 b 45 工 5 
250 2510 5 
2S0 | 100h 250 工 伺 
250 了 00 只 250 100 5 T00 
300 5 
300 100 只 300 4100 弛 5 4100 有 
300 T00R 3800 T00i 5 T100 只 
300D 了 00 300 工 征 3 
300 250 100 具 5 
300 250 5 
300 T100R 250 J00 吕 5 TDDH 
300 T00R 300 00 也 3 100 
350 300 5 
330 TO0 300 TI00p 5 
350 TI00 中 300 100 号 工 00 
400 T06 虽 350 100 只 号 T00R 
160 了 00u 160 了 10 6 1T00 忆 
上 
160 了 600 II0 生 6 
E600 工科 T60 工 蔬 0 工 班 
160 | 100 只 160 10 耳 6 1T00 只 
160 | 100& | 160 | 1T0m 6 | 1008 
180 | TI00 虽 180 100 6 30 凡 
| 200 5 
300 工 切 300 Ti 6 JT00m 
300 工 00 忆 300 100 只 和 100 只 
300 | 100& |390 | Io0pb | 5 |3100n 
300 T00 上 300 100m ?了 T00 吧 
300 TI00 天 300 IT008 7 T00 只 
300 100 届 300 I00h 7 100 有 只 
300 工 二 300 工人 了 工 征 
300 300 7 
300 IT00 只 300 T00 记 7 T00 共 


此 和 阅 和 


六 


立 富 二 交 


和 全 
窜 ' 
朋 
0 gg 2 
电极 寺 流 前 乌 箱 
外 地 
~ 发 射 极 过 | 
这 大 
友 半 截止 卜 
流 系 煞 峰 诺 降 
/ca PP Free | 7c | 7aps cas | 了 7B 71c 浊 
(Yi ain | max | (VY)  (A)》 | (Y) (V) |1(A) | (A) 
3 70 240 5 10 细 工 0.S ma | 310m 人 A3-09A_ 1] 工 
70 240 5 了 0 二 0.5 王 T0 了 A3-09A 2 
到 240 10 和 1 工 10 丘 工 A3-07A 3 
70 240 5 TI0m 1 0.5 Tom | 0 了 A3-09A |j」 4 
71 240 号 10 0.5 Tom | 10m A3-07A 5 
70 240 5 10a 工 0.5 ia | 10m A3-07A_ | 6 
240 5 10mm 工 0.5 Ta | 3 细 A3-09A | 7 
240 5 10 了 地 工 0.5 1 细 | 了 0 甸 A3-07A | 8 
50 70 240 3 10ma ] 0.5 1om | 30m A3-07A | 9 
70 240 3 T0 弓 工 0.5 Ta | 10m A3-07A | 10 
70 240 号 10m 工 0.5 Tom | 了 0 生 A3-07A | 1 
5 70 240 5 10mm 工 0.5 T 包 | 40 也 有 AA3-09A |] 地 
70 240 引 10z 工 0.5 Ta | 3 了 0 A3-09A | 13 
70 240 引 10 耳 工 0.5 T 和 a | 40 鱼 A3-07A | 14 
50 400 1 | 100m 工 .2 0.6 |100m 工 15 
90 400 10 | 100 了 1.2 0.6 |100 押 工 A3-07A | 二 
90 400 | 工 | 100am 1.2 0.6 |t00m 人 A3-07A | 47 
40 270 工 | 100m 革 0.5 | 50 | 500 血 A3-07A | 18 
5 | 100 600 T | 100m 1 2 0.7 | 50m | 500 吧 A3-07A | 39 
5 30 20 25mm 0.6 Sa | 30ma A3-07A |20 
5 40 400 20 25 丘 0.6 5 如 | 30 也 A3-07A | 21 
200 30 20 23 巧 工 Tama | 10 拉 A3-09A | 22 
5 30 20 25 茵 0.6 5 刀 | 30 了 A3-07A | 23 
200 50 20 25 匡 于 工 1m | 10 押 A3-09A | 24 
250 50 2 25 二 1 2 | 20 二 A3-07A | 25 
5 40 400 20 25 也 0.6 Sa | 30 二 A3-07A | 26 
号 40 400 20 25m 0.6 S 地 | 30 了 血 A3-07A | 27 
号 50 20 25 了 am A3-07A | 28 
250 50 20 25 匡 工 工 IT 十 | 加 对 A3-09A | 29 
250 50 | 20 2 了 水 工 2fa | 20 A3-07A | 30 
引 $0 20 25 入 3-07A_ | 31 
5 40 400 20 25 血 0.6 5 红 | 30 包 A3-07A | 32 
300 50 20 25 呈 工 1m | 10m A3-07A | 33 
300 S0 1 20 25 垃 工 工 T 志 | 10 乌 A3-07A | 34 
100 60 320 3 | 209m 1.5 | Sm | 500m A3-09A | 35 
6 6 320 3 | 200ama 1.5 | 50 由 | 500 和 A3-09A 136 
100 40 400 半 | 200m 15 |50m | 500m A3-09A | 37 
60 320 5 | 200 纪 1.5 | 50 呈 | 500tm A3-09A 138 
60 320 5 | 200m 1.5 | 80 | 500aa 39 
60 200 3 | 200ama 0.75 1.5 | SO0m | 500ma A3-07A | 40 
70 700 10 10a 工 工 4 
100 40 10 10 了 ma 工 0.6 1 垃 | 10 所 及 3-09A | 42 
40 200 10 了 0mm 工 0.6 2 了 | 20 生 A3-09A | 43 
50 30 200 10 20 姻 下 工 1 也 | 140 A3-07A | 44 
120 30 150 10 20 丘 也 工 1 | 402 A3-07A | 4 
20 10 4 卫 工 了 1 | 10 了 A3-07A |46 
30 10 20 了 二 工 工 1 | 10 寺 A3-07A | 47 
100 30 10 20z 这 I 1m | 10aa 人 3-09A | 48 
30 150 10 20 也 工 王 T 弓 | 10 了 各 3-07A_ | 49 
30 了 50 10 20 了 和 工 也 Im | 10m A3-09A | 纯 
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3 卫 避 2482 
3DGQG2482 
3DG2482 
3DG2482 
PC2482 


3DG2271 
3DG2482 
3D G2482 
3 忆 芭 2482 

了 DG2271 


FSC2271 
必 SC2482 
也 Y 2271 
RRCG2SC2432 
5C2271 


3G2271 

3G2482 
DG2482 

3DG2482 
也 2271C 


D2271DD 
刀 2271I 马 
工 C1002 
TC1002 
3 了 G2383 


3 了 PPG2482A 
EC2383 
囊 Y C2383 

3D G2482 卫 

3D G2482 0 


3 如 2482 了 

3D 2236 
C2236 

3 个 2236 

3D G2236 


D G2236 

PSC2236 
3D G667 
3DG667 
3D G667 


3DG352 


120M 
120M 
140M 
TI40M 
1T40M 


175M 


率 
二 
| Frcg | xc 
《和 | 入， 
1 5 | Se 
10 20 阵 
T0 20 了 二 
10 | 20 联 
J0 20 卫 
10 20 志 
30 T0 
| 420 20 扭 
了 0 20 了 再 
TI0 20ta 
30 | TI0 地 
30 了 T0 伍 
10 20m 
| 30 TIT0 蕊 
| 10 20 志 
| 30 | 0 
30 10 乌 
10  ， 20 鱼 
10 20 严 
1 
5 200 生 
T0 20 弓 
号 200z 
引 200 好 
10 20 
10 20 钙 
10 20 纪 
2 500 所 
所 500 纪 
2 500 巧 
了 T2.5 |12.5 卫 
2 500za 
旋 500 了 
5 了 0 了 
10 50 芭 
5 150 纠 


1。 低 频 小 芒 
1.4 征 NPN 型 小 
集 电极 系 率 航 发 射 统 
- 区 航 - 发射 裤 - 著 极 
击 算 电压 ; 着 罕 电 时 盐 穿 电 奔 
太 (5R)CBO 矿 (BR)CEO 挛 (5R)EBO 
RC350 CEO 
7ca | 7cr | TB 
(V) | (A》 | | (A) | CY) 1 (4A) 
二 Se 
be | 
300 | f00u 300 | 100k 7 | 100n 
300 | 300 7 
300 | 1008 1300 | 350k | 7 | 100n 
300 |] 300 1 300 1 7 | 
300 300 天 让 
王 
300 | 100E | 300 | io0n | 6 1100 
300 | 1008 |300 | look 7 |3100 
300 | 100g | 300 1 100% 7 | 100 
300 | 100k | 300 Im 7 | 1008 
300 | 50 忆 300 工 误 0 | 50 也 
[ 

1 300 | 100P 1 300 | 100 6 | 100 
300 | 100R ;300 j1008 | 了 | 31008 
300 | 100a | 300 | 1008 6 | 100b 
300 | 300 | 7 
300 | 300 | 6 | 
30 | im | 300 | tm | 6 |3o0n 
300 | 100n |300 1 rm | 7 |100) 
300 | 100k | 360 | 100p 7 | 109 
300 | 100F | 300 | 1008 7 | 100h 
300 | 100 300 1m 6 100 
300 | 100x | 300 Ta 6 | 100 
300 | 100# ;300 Ja 6 | 100b 
400 1 300 | 100p ， 6 
400 | 300 | 100p 6 
160 | 400a 1 3160 | T008 6 100 有 
300 | 00 | 300 | 310m | 7 | 4008 
460 | 100p 1360 | 1008 | 6 100n 
160 | 1005 | 460 | 10m 6 | 100R 
350 | 1ooa 1 350 | 40m 7 | 100k 
400 100h | 400 | 10m 7 | 100g 
450 | 100R | 450 | 410m 7 | 100m 
30 ij 41008 | 30 了 各 5 | 100B 
30 | 10m 30 5 1 工 吧 

30 1; 1008 30 11400 | 5 100 
30 | 1008 | 30 | 10 5 1m 
上 和 
30 )， 50 | 30 工程 5 jj】 5S0R 
30 | 100 | 30 | 400 S 17190& 
120 | fi | 80 13131008 5 | 加 
120 1100 | 80 | 1008 S | 1008 
120 | 10k |] 80 |100n 310 
1 瑟 
二 | 1 
| 
| | 1 
| | 
人 
| | 


率 三 极 管 
功率 三 报 管 
集 朱 集 康 极 电 流 前 饮 者 
外 
- 基 玫 | -发 射 艰 | 向 
| 放 大 
反 向 截 正 反 闹 城下 压 
电 流 型 流 系 数 降 压 降 
Tcso | 7ca ， Tcgo 大 cz | FF 六 Cz Tc 了 BES 大 Cas | 7p Te 
《及 》 | (了 ) 《人 | 《YY) | 和 ia 地 和 和 LV)1 (A) 《YV》 (了 | (AAA (本 ) 
荆 具 240 30 150 10 20 人 也 工 工 工 所 T0 拭 大 3-07A 
工具 240 30 150 10 20 伍 工 工 工 蔬 TI0 了 3-09 太 
六 只 240 30 150 10 20 工 了 位 10 嫩 上 A3-09A 
工具 240 工 上 Y7 7 30 150 10 20 人 了 工 了 1m | 10m 点 3-09 人 A. 
工 站 240 TY 7 30 150 10 20m 1 TI 卫 | 10a A3-09A 
工具 200 TI0 5 人 40 200 10 T0 了 工 6E00 刀 2 垃 280 芭 A3-09A 
1 | 240 30 150 10 20 了 1Tm | 410 了 和 3-07 入 
1 1 240 下 120 30 150 10 20i 了 1 Im | 410m 1. 丰 3.07 太 
18 | 240 40 200 10 20 卫 了 工 1ma | 10 笠 
1 | 200 2 50 40 200 10 10ma 4 6840zm 2B | 20 亚 
了 200 40 200 1I0 10 也 了 000 耳 2 弓 20 征 太 3-07A 
工 闪 240 30 150 10 20 卫 工 了 也 10z A3-07 和 AA 
卫 共 200 工具 120 40 200 I0 10 了 荆 600 荆 2 了 20 匡 A3-07A 
王波 240 38 150 TI0 20 工 了 1m | 10 双 A3-07A 
| 工 上 200 40 200 10 T0 了 二 600 刀 2 地 20 孟 A3-07A 
工具 200 工 R 100 40 200 T0 10 如 工 6000 刀 工地 10 锯 A3-09A 
工具 240 工 ! 100 30 150 10 20 妈 < 工 Ta | ]0 押 有 3-09 人 
工具 240 3 150 10 20 了 和 1m | 10m A3-07A 
1 TI | 240 20 I0 10 如 工 工 1m | 10z A3-07A 
工具 200 40 80 10 10 血 工 600 耳 2 了 枉 20 生 FF3-02 了 H 
工具 200 60 120 10 02 工 600 丘 2zm 20 联 E3-02B 
工具 200 100 200 各 10 卫 了 600 刀 2 切 20 志 E3-023 
500 并 200 2 200 40 200 TD0 0 纪 600 了 2 了 20 功 A3-07A 
500 于 200 了 及 200 攻 0 | T0 10 耳 和 00 荆 2 卫 20t A3-07A 
也 150 60 ;， 320 5 200 了 ma 1 .5 50a | 500 弓 有 3-07A 
工具 240 县 50 40 130 TI0 10 了 ma 了 开 1 垃 | 100 弓 人 4-020C 
1 150 60 320 5 | 200m 王 1.5 5S0m | 500m ， 人 A3-07A 
工具 T51 工具 50 50 320 日 200 了 二 工 .5 SI0zmma | 500 姻 A3-07A. 
1 | 240 工具 50 40 150 10 10 志 1m | 100 A4-02C 
工具 240 了 工 只 30 40 T50 10 1 年 工 工 1m | 100 了 Ad4-020C 
工具 240 工具 S0 40 150 10 0 了 1 | 100 好 A4-02C 
100n 30 | 0.1& 10 | 100 320 2 | 500za 工 30 如 | 500 如 A3-09A 
100 3 30 10.1 中 妆 5 | 4100 320 2 | 500 甸 2 30z | 1.5 A3-09A 
100 工 30 40 2 1 5300 了 2 150 细 | 1.5 A3-07A 
1003 30 100 320 2 | 500m 2 30tma | T.5 有 A3-09A. 
100 3 30 T 15 60 1 320 2 | 500z 2 30ia | 工 .5 
100 30 100 | 320 2 | 500m 2 30 芭 | 1.5 A3-07A 
40 只 100 60 320 5 | 4150m 1 50z2 | 500 生 43-07A 
3 臣 TI00 40 5 TI50 了 5007 302 | 500 包 和 3-07 入 
T0 只 100 60 320 引 | 150 下 工 S0 妞 | 500 据 A3-09A 
100 有 只 了 10 10 细 9 押 0 188 5 | 100 邓 工 100 妈 | 500 和 mm 和 3-023 


tm 习 Co Fo Fa 
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1. 低 频 小 功 
1.5 硅 PNP 型 低频 低 
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了 最 最 最 | 条 电 训 集 电极 发 射 极 证 和 发 射 极 
序 狸 大 大 
耗 | 多 | 高 | - 基 极 | -发 射 极 | - 天极 
散 许 一 基 极 本 发 射 极 放 基 极 
光 昌 结 反 贞 截止 | 反 向 截 上 下 | 反 向 截止 
率 流 温 击 穿 电压 击 穿 电压 者 穿 电压 电 流 | 电 流 | 电 流 
六 (BR)Ca0O | 大 CR)CEO | 三 (BRP)EBO 本 三 本 
宙 二 ci | 7cu | Tu 7 Te | Tep LecsojFcal 7czo | 产 caj 7TEBo |BB 
(下 ) | CA) GD OOV CA OOVDT CA OOV) (| (AVICOA) YA TV) 
工 3CM3A d00z | 10z 175 20 |100m d5 了 0 103| 6 103| 6 
2 3CM3B 400i | 10 弛 了 75 20 |100h 15 T0 沁 10| 6 10 | 6 
3CM3C 1002a | 10 妈 T175 20 |」100 TS T0 具 41038| 6 10n| 6 
人 3C G100A |3100 科 | 30 如 了 75 15 T00 有 4 100 0. 10 0 10 01P11.5 
5 3C GT100 了 3 1100m | 30m 1T75 25 1 100 忆 4 100A | 0.18| 1010.4u 17101014 二 .5 
6 3C SG100C | 100m | 30z 175 4 人 0 |100 4 100 北 | 0.41| 41401011t0101R 1 1.5 
7 3C G4101A | 100zm | 30 姻 175 15 |100R 太 100i | 0.4811010.1h 10 10.18 1.5 
8 3C G101B | 100zm | 30 妈 175 25 | 100 忆 如 100 | 0.1u1010.1R1010.1A 1 15 
吃 3C G4101C | 100a | 30 如 工 75 35 |100& 4 100 届 | 0.1| 001 10101R 1 15 
10 M9015 150m |100 了 20 50 以 18 0 坦 3 TO0 贡 50na|2010.1R 8 10.1 | 3 
3CX5E 200ama | 30 了 175 20 |100h 15 | 100 请 5 100i | 0.1n| 10 0.1h | .5 
3QCX5 了 了 200 了 | 30am T75 20 |100h 15 |100A 4 0.58 | 0.1|31010.tn| 1010.1811.5 
30CX5SA 200zim | 30 世 175 20 | 100b 15 |100h 5 100 人 | 0 340 0.1R | .5 
3CXSA 200 也 | 30 如 4175 20 |100h 15 | 100& 母 0.5& 0.1A34010.1u| 1010.1R | 1.5 
3CX5C 200m | 30 了 175 | 20 |100h 15 |100p 5 |1100pm 0.52| 10 0.35N | 1.5 
3CX5C 200 刀 | 30z 175 20 |100 15 |1400h 4 0.5h | 0.Sn| 1010.1np410101n|11.5 
3CY1A 200 175 | 20 10R | 10 44 10 忆 13| 6 11| 6 
3CVIEH 200 卫 175 20 0 忆 了 5 10 4 了 0 中 13| 6 12| 6 
3CVT1C 200 据 175 40 10 15 10R 级 ID 了 Ta 6 工人 | 6 
3CVTD 200 孔 175 40 T0R 30 了 0 人 4 0 有 Tal 6 1n0| 6 
3CV1IE 200 了 如 4175 40 10 30 0 4 TI0 Ta， 6 1 6 
3CV1IER 200 王 175 40 10 30 10 只 极 TI0 必 工人 | 6 1 | 6 
3CX02B 200mm | 50 卫 150 20 |100 | TI00p | 0.1n1 40 50| 10 
3CX02C 1200t | 50m 150 235 |100 只 4 1T001 | 0.1 1 0 50| 10 
3CX02A 200 姻 | 50 种 150 15 |100 4 1000 1 0.11 10 5S0| 10 
3C G9015 | 300 匡 |100zm 150 30 |100h 20 |1100h 5 100 | 0.1hdi0 0 1001R 15 
CGG970 300 姻 |100 耳 125 120 工 姻 0.1 120 
3CG21A | 300 扣 | 50 血 75 20 |100B 315 |109 与 100& | 0.1340 1 011010.1n | 3 
3C G21B 300tmm | 50z 175 30 |100 避 25 |3400R 5 TI00 | 0.1| 1010.111010.1h | 3 
30C G21C 300 志 | 50 如 73 45 |100R 40 |1400R 3 100 呈 04410101 310101 | 3 
3C G21D 300 好 | 50 姑 175 60 |100h 55 |100 纪 5 4100R 1 0.18| 10 0 to 10tu 13 
3C G21 了 300in | 50 耳 175 75 |100 70 1 了 00 只 5 T00 | 0.1| 10 1 di010.1u 3 
3CG21FE | 300m | 50m T75 90 |100h 85 |1100p 5 100 | 0.1R|1340 1 1010.1h 13 
3CG21G |300 妇 | 5 引 血 175 | 100 1100R | 100 1100R 5 100 贡 | 0.1 340 1 1010.1 | 3 
GE9015 |310a |100m 150 50 |3400h 45 工 组 5 100E 50a|50 10.5n|45 | 50a |5 
3C G9015 | 310 和 m |100 如 150 20 350 也 18 50 上 3 了 10 有 50nmn|20 | 0.18|1810.1k 3 
3C G1045 | 400 如 |150 卫 125 50 |1100 50 1100u 5 JT00 10.1R | 50 0.1T | 5 
30C G9015 | 450am |100 姻 150 40 |100p 30 工 联 100 0.Tn 4010.2013010.1P15 
9015 450 了 |100 卫 150 35 25 5 5003|35 | 0.1|25 503 |5 
30C G558A 1500 耳 |200m 150 30 了 15 卫 号 3 并 
3C G559B | 500tm 1200 了 ma 150 30 15 愤 5 
3C G6557A | 500zm 1200za 150 50 了 5 卫 45 15 卫 
30C G560B | 500mm |200 了 150 50 15 屏 5 了 453 了 
30 6556A | 500mm 1200ma 150 80 15 刁 6 5 且 
3C G131 700 了 王 |300 姻 175 25 |100hR | 30 141003 才 0.5h| 10 1 | 310 工 上 
30C G180D 1700m 1100ma 175 | 220 |100 | 220 1100p 5 T00 8 工 | 30 1 | 30 TAR | 3 
3C G130A | 700 生 1300 173 15 |100R 4 100 上 | 0.5 必 | 10 TI| 140 10.5 只 | 工 .3 
3C G130B |700m |300 和 173 30 |100 灵 1008 | 0.5 | 10 TAIIOI10.5R | 1.5 
30C GT130C |700m 1300 卫 175 45 |100u 4 100 上 | 0.5 有 1 10 1 340 10.5R | 1.5 
3C G131A 1700t |300 了 175 15 |100R 全 1008 | 0.5| 10 1 I010.5R 1141.5 
0 0 
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2 ee 
率 三 极 管 
虽 声 小 功率 三 极 管 
电 流 前 信 和 躁 声 其 基 
向 | 极 输 
亦 六 | 
正 4 电 
系 数 降 | 降 系 数 容 
PPFB FrcgE | Tc Jrpps | Frepgsl TI | Tc lnNp lrcgl rc | Ra | Cu 
ii 记 | tax | (V) (ACT AAA) | (CdB) 1 CA) HEz) (QFPF) 
50 200 6 |100p 工 6 T0 1K | 10K 
200 400 6 1100R 工 6 107 1TK | 10K 
400 800 6 |1100 上 ur 下 6 10 1Tk | 10k 
25 270 10 号 和 工 0.3 Tt | 10 血 号 1 1m | 30M 
25 270 10 号 血 1T | 0.3 工 乌 | 1410 好 号 1T0 1m | 30M 
235 270 TI0 5Ha 工 0.3 Ta | 10mm 瑟 140 1m | 30M 
25 270 I0 3 了 工 [0.8 工 伺 | 10 亚 级 T0 1Tnm | 30M 
25 270 | 10 号 莘 二 | 0.8 1m | 10t | 4 10 1mm | 30M 
23 270 10 SI 工 0.8 工 志 | 10t 4 10 1 | 30M 
100 1000 5 Im 10.95 0.5 工 也 | 410 和 帮 
535 6 工地 0.3 二 地 | 10 科 和 6 10.1m | 工 K 
50 6 工 开 工 [0.35 工科 | 于 0 了 茵 2 6 避 . 工 科 工友 
25 各 工 姻 0.3 1 | 10m 二 日 10.31 刀 工人 
20 6 并 二 工 0.35 了 和 铂 | 40 了 不 6 10.1 耳 1 在 
235 6 工 王 0.35 Ta | 10 功 6 6 10.1m 工 太 
20 60| 6|iml 1T|103| ima|ioom|6 6 |]0o.tma| 5 
30 人 10 耳 
50 100 各 10 刀 
100 6 10 卫 
30 60 和 410 
50 I00 6 10 瑟 
100 6 | 10mm 
80 400 1T0 Im | 0.9 0.5 工人 姐 5 乌 2 6 10.1 刀 | 30M 
80 400 10 If | 0.9 0.5 工 也 号 级 人 65 10.1m | 30M 
30 400 10 IT | 0.9 0.5 并 联 号 II 3 6 10.1m | 30M 
6 600 10 3 全 工 0.35 1 也 | 10 了 3 
200 700 6 瓮 诈 0.3 1 刀 | 10z 2 6 10.1 韦 1KE | 10k 
25 10 10 王 工 0.5 3 也 | 30 刀 30M | 50 
25 1T0 10 王 王 0.5 3 了 | 30 了 za 6 30M | 50 
25 10 10 匡 工 0.5 3 也 | 30 妈 6 30M | 50 
25 10 10 孟 二 0.5 3 了 匡 | 30ma 白 30M | 50 
25 10 |1100 年 下 0.5 3 | 30 了 6 30M | 50 
25 10 1100m 工 0.5 3 也 | 30 卫 后 30M | 50 
25 10 |1100 位 荆 0.3 3 也 | 30 茵 6 30M | 50 
00 600 号 工 各 工 0 .6 T0 匀 1100 了 3 引 10.2 刀 | 10 丰 | 20 太 
60 T000 5 工 刀 10.95 0.5 工 志 | 0 拉 4 
70 400 6 2 乌 | 工 . 工 0.3 TI0 血 |100 科 | 10 
100 1000 可 了 如 |0.95 0.5 1Z | 0z 2.5 号 1 刀 |100M 
60 T000 9 工 乌 工 0.7 5 了 |100 | 10 号 有 .2 专 1 2 攻 
12 220 2z |1.05 0.6 5 卫 |100a 6 
180 460 号 2 | 1.05 0.6 5 刀 |100 全 
1 414120 220 号 2 11.05 0.6 5 100 了 茵 如 
T180 460 2 也 |1.05 0.06 5 也 | 100 卫 秋 
120 220 号 2 嫉 上.05 0.6 5 也 |100 卫 6 
25 10 350 二 0.5 | 1410 和 1 100 好 
235 10 20 卫 工 0.8 35 坦 | 50 茵 
23 270 TI0 50 红 工 0.6 10 血 | 100 姻 10 30 也 | 30M 
25 270 10 50 细 工 0.6 了 10 组 1100 了 如 IT0 30zm | 30M 
23 270 10 50 了 二 0.6 T0 如 |100 了 好 工 0 30m | 30M 
25 270 10 30 刀 了 0.6 T0 刀 |L00tma 10 30 全 | 30M 


外 序 
形 号 
扩 4-01 工 
A4-01 2 
A4-01 3 
和 4-01 吾 4 
A4-01B S 
及 4-01 卫 6 
A4-01B 7 
及 4-01 呈 8 
B4-043B 9 
10 
1 
B4-01B T2 
13 
B4-01 昌 14 
15 
了 4-01B 16 
了 4-01 卫 17 
B4-018B |18 
了 B4-01 了 |] 19 
B4-01B 20 
卫 4-01 日 21 
了 4-01B 22 
A3-07A | 23 
A3-07A | 24 
A3-07A | 25 
A3-07A | 26 
A4-01 了 | 27 
和 A4-01 卫 | 28 
入 4-01 卫 29 
人 4- 人 了 吾 30 
入 4-01 了 了 31 
和 4-01 也 32 
入 4- 人 0 卫 33 
人 A4-01 了 了 34 
A3-07A 1 35 
A3-07C | 36 
A3-07A | 37 
A3-07A 38 
A3-07A | 39 
A3-07C |40 
人 太 3-07C 1 41 
A3-07C | 42 
A3-07C | 43 
有 3-07C | 44 
上 4-02B 1i 45 
A4-02B | 40 
A4-02B | 47 
反 4-02 了 | 48 
A4-02 了 日 | 49 
A4-02 阳 50 
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1。 低 频 小 功 
1.5 夸 PNP 型 低频 、 低 
二 一 
有 中 最 集 电极 集 电极 发 射 鹤 集 电 极 | 集 电 级 | 发 射 极 
型 | 
耗 多 高 - 惹 极 - 发 射 极 - 基 极 
| - 敬 久 | -发 身 极 | - 基 报 
直 宣 鱼 反 轴 裁 止 | 反 庙 截止 | 反 向 截止 
率 流 温 埋 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 上 电压 电 流 | 中 流 中 流 
产 (5R)CBO 矿 CBR)CEO 六 (BR)EBO 本 下 
了 cu | 7ci | TU 三 站 2 7Tpp | 7cao jcal 7cEo |FcEl 7TEBO | 大 EB 
{ 轴 ) | (A)》 (人 人) | 人 YN) TAOVYT OA) COVY》 (A) | (AVICATVOA TV) 
G147 200 姻 |150 联 25 50 5 
We 200 也 |150 媚 125 3 引 5 0.1 上 | 50 0.IRA| 5 
30 X9A 200 姻 | 50 了 4125 20 了 5 | 1081|120 | 50a | 15 
3CX9B 200 志 | 50 和 如 125 25 20 人 纹 108125 |503 120 10.01A| 34 
3CX9C 200 了 | 350 吉 4325 30 25 人 10a|30150a 2510.01 只 | 4 
3C G970 300 生 |100 右 150 | 120 0.1+ 和 | 120 工 n| 5 0.1a| 0.0R|120 1 100 10.1 呈 | 3 
9015 310 伴 | 50m 150 20 10A | 殷 IT 上 3 TO0 必 502| 88 
3C G9015 400a|100 舌 50 50 0.1mn| 45 1mjl 5 0 和 .1 0.1 50 0.1 上 | 5 
3C GT1015 400ia |150t 125 30 30 5 0.1In| 50 
G02 400|150 联 125 50 5 Th | 50 
GE5 625 生 1600 125 150 5 
G20 025|1100 好 TI50 
3C G1317 了 B 700 刀 |300m 4175 30 1008| 4 1004 | 0.5E | 20 1 4010.5u11.5 
3C G131C 700m |300 症 T75 45 100 | 4 100 愉 | 0.S | 40 1 10 0.5u| 41.5 
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resraucanlearasnneaaear nu ee 


本 | 


管 
电 流 前 饱 和 品 声 共 基 
外 序 
向 极 输 
放 大 
于 出 电 
和 Se ES 一- 

HPFB Frcg | Ice 17asgSs | Fopsl| 7 | Tc |jNpF | Frcgl rc FF Fo | Cos 呈 到 
站 mm 2 寻 
tax | (V) (AICVI) CT CA (ATCdB) VCA) (CHz) | (0Q) 1(E) | 
400 6 了 垃 0.3 10m | 100am | 10 和 0.14 纪 | 工 攻 7 A3-07 人 站 | 
700 0 2 也 0.3 1T0m 100 二 | 10 丰 0.1| 工 K | 108 纯 
400 | 310 工 匡 0.9 | 0.5 1 | 10 包 3 8 | 0.1 志 | TE | 10k 3 A3-07 人 入 3 
400 IT0 工 得 0.9 | 0.5 Ja | 10 细 2 1 0.1m| TIK | 10k 3p 及 3-07 和 丰 
400 10 工 志 0.9 | 0.5 工 伺 5tm 2 6 0.1m| 1K | 10K 3p 人 3-07A 5 
700 6 2 和 0.3 Im | 10m | 2 6 |0.1ml 1M |10k | 48 人 太 3-07AA 6 
I1000 5 工 也 0.3 |0.1 1 | 了 00 卫 .3 5 工 伺 A3-07 入 7 
600 5 也 工 0.7 5 1100am 1 410 5 0.2 位 | TK | 10K A3-07 入 8 
400 6 2 志 1 | 0.1 10 纽 |100 锯 工 6 1 和 .1 如 | 工友 A3-07A 9 
400 6 2 也 | 0.3 TI10zm 1100 和 工 0 0.1I9 | 工区 78 入 3-07A 10 
250 5 10 了 十 0.2 1 om | 10z 8 5 |0.25 了 乌 | 10K 6p A3-07 人 插 
T000 5 工 雪 0.35 3m | 10mzm 0.6 呈 0.1 乌 | 工人 2.38 AS3-07 信 1 2 
270 10 50 了 m 了 0,.6 IT0zm |100 刀 TI0 30m | 30M A4-02B 13 
270 10 50 志 工 0.0 10m |100 如 TD 30 刀 | 30M Ad4-02B 14 
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序 | 型 
时 | 本 
> 
1 | 3DM3A 
2 3DM3D 
3 3DM3C 
4 甩 忆 301 
S Mg9014 
6 Mo9011I 
赤 M9013 
8 | 2G831B 
9 1 3DAX6B 
10 3DX6B 
| 3DX6B 
12 | 3D 玉 7 
13 3DX 82 也 
到 | 3DX02C 
15 3DX02 和 
16 
TI7 
18 
19 
20 | 
岗 
2 人 
23 
24 | 
25 | 
20 3D G8A 
27 3DG8A 
28 3DG8EB 
29 3 也 X149 
30 3DAX147 
3 3DX148 
32 | 3DG382 
33 3DG1074 
34 | 3DG930 
35 | 3DG307AA 
36 
号 
38 
39 
40 
4 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 


最 最 最 集 电极 
大 大 二 
耗 多 1 
-~ 基 
获 | 许 | 人 
劲 | 电 | 
矿 (3R)CBO 
尼 c 了 人 
Ci | 2CM JM 大 
(页 ) | (A) GCCVY) CA) 
4009m | 10 包 | 175 20 10 
108am | 310 钙 | 175 20 10 
100m | 10 刀 ，175 20 10P 
100 氏 | 230 世 | 175 30 | 3400R 
150m | 100 荆 20 530 上 
150m | 30om 20 IT0 了 
150 刀 | 500 细 25 10ma 
200 如 | 30t | 175 20 T00h 
200 | 30 如 | 175 20 |4100P 
280 志 | 30 鱼 | 175 20 100 册 
2300 生 E | 30 志 | 175 20 100 员 
| 200m | 30 | 175 20 |100h 
200 妇 | 50m | TI50 
200a | 50mm | 150 
200 志 | 50 血 | 150 
200 生 | 20 生 | 178 40 10h 
200 刀 | 20 纪 175 60 T0h 
200m | 30m | 175 20 1]1100R 
200 生 | 30 钙 | 175 20 1001 
200m | 30zm | 175 20 |3100P 
200 世 | 30am | 175 20 11001 
200m | 30m | 175 20 |100 
200f 妈 | 30m | 175 .20 TO00H 
200f | 30 纪 | 175 20 |100p 
200 包 | 30 妈 | 175 20 |100P 
200 妇 | 20 生 | 175 15 10p 
200m | 30m | 175 15 | TI00 
200 匀 | 30m8 | 175 40 |1100R 
2002m | 200m | I50 
200m | 200 如 | 150 
200g | 200om | 150 
250 志 | 30 鱼 | 150 40 | 00D 
250po | 20m | 125 30 T00 愉 
250m | 30m | 125 30 | 4100 
300oa | 50 钙 30 | 1I00R 
300 生 | 50 弓 30 | 100 
380tn | 50 锯 30 | 100 
3800i | 50aa 30 |1008 
300 钙 | 100mm | 125 
300 匀 | 100m | 125 50 |100R 
300 刀 | 50 | 175 20 |100p 
3090 科 | 50 二 | 175 40 | 100P 
300m | 30 如 | 475 60 1100P 
390 刀 | 50 血 | 175 20 |1008 
300 志 | 50 甸 | 175 40 |100 
300 垃 | 50 钙 | 175 60 |100p 
300 和 ma | 100m 30 
390 志 | 320 | 175 20 TI0 
300 二 | S0m | 175 20 |100R 
nnmm| 5S0m | 175 40 | 工时 式 


集 电极 . 
- 发 射 被 
击 穿 出 正 
及 (BR)CEO 
了 C 忆 
(YY) | (A》 
加 
工 9 10 
15 40 
IT5 1T0 忆 
15 |100R 
了 8 10z 
18 10za 
25 10m 
工 3 100 只 
15 |100 
5 100 上 只 
195 |1008 
15 |100R 
20 TI00R 
50 T00 具 
49 | 100R ， 
25 TO0R 
60 10 忆 
415 | 1008 
45 14008 
15 |100 恨 
15 | 100R 
15 |100 
I5 00 Ra 
T5 TI00 只 
J5 1300 纪 
了 5 40 
1T5 IT00 有 
25 |100p 
1T5 | TI00R 
TI2 100 也 
20 |300 忆 
30 14100p 
20 I00 强 
20 T00 届 
20 1300m 
20 |100 愉 
2 了 T00 只 
20 |100p 
J420 工 牌 
50 | 100R 
T5 |100p 
30 |14100h 
45 |100P 
15 |1100R 
30 1100R 
45 |100P 
30 
T5 10h 
1I5 |100R 
30 1300 


1。 低 


小 


功 


发 射 极 
- 基 极 
反 回 截止 


所 洲 


矿 5B 


(V) 


ar 和 ear 尼 的 


CC 
CA (GUI UL CT Ce CR Cn CAEUUC AL 


卢 六 片上 


下 王 焉 到 至 开 王 工 亡 下 下 到 王 开工 下 下 王 下 和 下 
an en 《mL 


二 上 上 和 放 二 


十 王 握 Y Ko 


上 天 天 
下 二 


1.6 夸 NPN 型 低频 、 低 
- 基 极 - 发 射 极 
基 报 
到 问 裁 止 | 反 坷 截止 
击 穿 出 正 也 流 | 电 流 
矿 (BR)EBO 上 和 
了 7caso | 六 cg| Tcso | rcE 
(V) | (AAA CVD (ICVD) 
4103| 0 190a 6 
10 荆 | 8 19a| 6 
1 全 | 6 100| 6 
了 00 长 10 人 | 10 10.181 0 
3 40 5021|1 2010.181| 表 
3 10 如 | 5350312010.4151 48 
3 10 人 名 | 0 25 | .1 | 25 
3 1004 | 9.11 41410101 II9 
4 34008110.1R1 131010.18140 
5 T008R10.01 0 11041410 
5 13434008 0.48 1010.1h| 310 
| 10 妈 1 10 10# | 10 
4 100 呈 10.014 310 10.05u | 10 
4 100 10.618 | 10 10.05nm | 10 
4 1003 10.041 和 | 10 40.05a | 了 
4 10| 0.1R 10 0 GO 
4 10810.1H| 1010.1n| 10 
5 TI00 上 0.1TR| 3I0 10.14|30 
5 10081 0.18| 10 10.1| 40 
5 TI00 只 | 0.1| IE 10.4| 70 
本 500R10.1h1310 0.37E| 320 
号 100410.18 41010110 
5 10010.1t110 10.15|140 
5 100p410.13010.1i| 10 
避 1004| 0. LI0 0.18| 2 
3 105 工 | 10 了 | 230 
款 100 情 II 10 1 | 10 
才 100P 1 0.1 10 110.31 上 | 3 
卫 100n 0.1|I0 10.54| 世 
4 100 1 0.18 ITIL | 0.5| 30 
4 100 1 0.1| 10 0.5| 10 
4 100810.1140 Tu 30 
4 108j Cu 30 
100 1 TO0 
5 100R| 0 2 10.181 1 
5 100| 0 101 0 0 
5 100P10.1IA 10 10.11 10 
5 | 1008|0.1 1010.81 0 
0.1 有 1120 
4 TO008 0.1R LO0 110.18| 
4 100 有 | 0.1R 10 1 0.1 410 
了 14100810.18 1010.18| 310 
生 100 靖 | 0.18| 32110181 30 
号 1008|10.1R| 1 10.18| 10 
4 1008109.IR IO 01 3 了 0 
4 1003 | 0.1 1 |10.1n| 10 
5 0. 工 世 
4 1010.TR 410 1 0.3 所 
4 100810.TR 0 10.171 30 
二 1008 0 ID 0 40 


一 


| 
| 
上 


口 王 呈 一 一 一 一 一 
居所 
Cn StL KR men CGI 


上 > 
到 


1 
| 
世 
上 


Ce 要 
率 < 一: 极 管 
噪声 小 功率 三 极 管 
流 前 饱 省 碟 声 共 过 
向 极 输 
放 大 
压 出 纪 
系 数 隆 压 隆 系 数 容 
BE 太 cE Tc | 扩 pES | 矿 cES 了 7B 7c AP 入 CE Ze 了 Ro Co 汪 
min | tax | (V)| (AVIOVT CA CA) GdB) CVD CA CH) (9) CR)》 
200 400 6 |100 | 1 1 6 |110 TK | 10k A4-01B 
400 800 6 |100n 了 6 | 10 了 | 10K A4-01 了 
800 | 1200 6 |100m 工 6 | 10 TK | 10k Ad4-01B 
50 500 6 1m | 0.95 | 0.5 Ima |3iom | 3 6 1m | 30M Ad4-01B 
100 | 1000 5 1Tm | 0.95 ，0.5 1Jm | 10oaa | 4 
54 198 5 1m 0.35 | 1am | 10 细 
78 380 1 | 50m | 0.92 | 0.9 |25 生 1250 姻 
50 500 6 fm | 0.35| tm tm | 2 6 |1100P 工友 和 4-01 了 B 
58 6 tm | 1 0.35| lm | 10m1 23 6 |100k 了 人 4-01 了 如 
50 6 Ia | 1 0.35| tm | iom | 2 6 |100hR A4-01B 
59 500 6 1m | 1 0.35| 4m |1I0om | 2 6 1400R 1k A4-01 了 
350 | 1000 6 了 和 0.35| 拉 | 10 | 2 6 |100p 工友 人 4-01 卫 
80 400 | 10 1m | 0.9 | 0.5 lm | Sm | 2 6 |100k | 30M A3-07A 
80 400 | 40 Ia | 0.9 | 0.5 fm | sm | 2 6 |100p | 30M A3-07A 
80 400 | 10 1 刀 | 0.9 | 0.5 Ia | sm | 3 6 ji00n | 30M A3-07A 
30 200 | 10 3 | 1 1Tm | 10tm 10 3zm | 30M A4-01B 
30 200 ; 40 3 刀 | 工 1m | 10m 10 3 重 | 100M A4-01B 
50 500 6 1 | 工 0.35 | fa |10n | 4 6 1100 工 人 4-01 呈 
50 500 6 4m | 1 0.35| fm | lm | 6 6 1500 到 1k& A4-01 卫 
50 500 6 ma | 1 0.35 | fa | 10m |340 6 1500 1K Ad4-01B 
20 6 1m | 工 0.35| fm | 10m | 4 6 |100h | 了 A4-01B 
20 6 1m | 工 0.35| 1m |10m | 4 6 |100R A4-01B 
50 500 6 {m | 工 0.35| tm litom | 4 6 |1008 ， 工 k A4-01 卫 
50 500 6 1 | 1 0.35 | 1m ifTom | 6 6 |15081 | 工 k A4-018 
50 500 6 Im | 1 0.35 | flm ldtom | 10 6 | 5008 1K A4-01 了 
30 200 | 10 3 志 | 工 Ta 10 了 10 3 | 100M | A4-01 卫 
30 10 3m | 1 1m | 10 了 a 32 3 | 100M A4-01B 
30 10 3m | 1 Im | 10m 10 3 | 190M A4-01B 
80 | 1000 6 1m | 工 0.3 1m | 410m | 2 6 1 匡 TK 及 3-07 人 入 
80 | 1000 6 1m | 1 0.3 TIm | 10 也 | 3 6 工科 1 A3-07 人 
80 |1000| 6 | 所 |1 0.3 | 所 |1m| 3 6 | 1 | TIK 有 3-07 信 
40 270 10 2 刀 | 工 1 | 10 志 号 10 3 | 100M 
40 180 6 1 了 0.1 tm ltima | 3 6 1 | 100M A3-07A 
40 270 6 1m | 工 0.35 | fm |10m 1 4 
200 400 | 10 |1om | 1 0.5 {ma | 10m | 2 5 |1100 1k | 10 人 3-07 信 
400 600 10 10m | 工 (0.5 1 | 410 纠 2 5 |100p ITkK | 10 A3-07AA 
600 800| 10 | 10m | 1 0.5 1ama | 10m | 2 5 |100p 1k | 10 A3-07A 
800 11000| 10 | 410om | 1 0.5 1 雪 | 10mma | 2 5 |100p 1TK | 10 A3-07A 
200 700 6 2 纪 0.3 1 人 志 | 10m | 2 6 1100 1k | 10K 人 A4-01 吕 
60 400 | 10 1 纪 0.3 1m | 10m | 2.5 6 |1500p 工 A3-07A 
30 10 | 10m | 1 I 1 | 10 卫 1 | 340 |100M A4-01B 
30 140 | 10m | 1 I 1 | 10 了 10 | 140m |100M A4-01 吕 
30 10 | 10om | 1 工 工 位 | 10 甸 10 | 40 | 100M A4-01B 
30 10 | :10m | 1 0.35 | fm | 10m 10 | 10om 14100M A4-01B 
30 10 | 10 和 | 工 0.35 | ft | 10 志 10 | 10m | 100M A4-01B 
30 10 |10m | 1 0,35 | 1aa | 10 也 10 | 10m | 100M A4-013 
30 200 | 10 | 10m | A4-01 
A4-01B 
30 260 | 1 | 10m | 工 0.35 | ma 140 甸 | 7 10 | 10m 有 100M 和 4-0 工 岂 
30 200| 10 |340 和 1 0.35 | 41 110m | 7 10 | 10m8|100M A4-01 了 


名 coN 人 和 co 请 


世 怕 ce 人 mb 二 
AD 
六 
芭 
人 
过 


11 | 3D G9014 
1 13DG7A 
3D G7C 
3D 6I120A 
38G120 8 


3D G121A 
3D GT21 绊 
3DGIZ2A 
3D 6G12A 
3DB GT1304A 


21 | 3D G130A 

22 | 3D QT130 了 

23 | 3D GT30B 
63 

25 5 C2458SP 


26 | 3DX9A 
27 | 3 也 有 X9B 


34 | 3DG1815 
35 | 3D G9014 


36 | 3D G9011 
G47 
38 G71 


二 
bo 产 六 关上 二 短 放 1 
[ET 训 | 


最 集 电 裤 
高 
- 基 极 
希 
温 击 穹 电压 
广 CBR)Cae 
77Y 了 TcB 
| (A) 
175 | 60 1300 
150 | 50 1100 
150 | 50 |1008 
450 | 20 | 50p 
150 50 | 100m 
150 | 50 |100n 
150 | 20 | 100h 
150 |; 20 1100p 
125 | 60 |100 
150 35 
150 | 40 | 100 
175 | 20 |100h 
173 | 60 |100n 
175 | 40 |100? 
175 | 60 1100R 
175 | 40 |100n 
175 | 60 |100h 
175 | 40 1100R 
175 | 40 |100n 
175 | 40 |100R 
175 | 40 | 3100 
175 | 60 | 1008 
175 | 60 |100p 
125 
125 | 350 
125 | 20 
125 | 25 
125 | 30 
125 
125 | 60 |100p 
150 
150 | 120 |100R 
150 | 20 | 10h 
125 | 60 |100p 
150 | 45 |100p 
4150 | 50 |100p 
125 
125 


集 电极 
- 发 射 极 
击 穿 电 谎 
产 (BR)CEO 
| Te 
| (A) 
45 |100 且 
45 工 坦 
45 工 位 
18 50 且 
45 了 刀 
50 |4100 只 
18 |1100 愉 
IT8 1T00 必 
50 | 4100 
25 
30 了 工 坦 
15 |1400m 
45 100 
30 IT00m 
45 |1008 
30 |100R 
45 1100h 
30 |100& 
30 114100h 
30 100 届 
30 |100h 
45 |100k 
45 |100 
50 
50 
15 
20 
25 
50 
50 103 
20 
T20 1100E 
18 10 肌 
50 |]100 了 3 
35 |100 攻 
30 1100k 
50 
150 


1。 低 


发 射 极 | 天 电 训 


基 根 


乾 穿 出 下 


太 (BR)EBO 


CN Un CN Lot MT 人 mn 户 人 上 四 性 庆 人 人 Km ca 入 心 cncwwt 和 


闫 


- 吡 鹤 
反 向 裁 止 
电流 


| 


小 


集 电 极 
-发射 极 
反 向 截止 
电 流 
7cEo | 上 cF 
(及 ) |(V) 


T002 | 10 
5003 | 45 
500 | 45 
1003 | 18 
100 拉 | 45 


100 | 10 
10038 | 10 
1002 | 10 


100 卫 | 23 


5001 | 10 
100 | 10 
102 | 红 
102 | 10 


200 
200 卫 

3 用 
10 忆 


00 及 


100a 
1 


功 


1.6 硅 NPN 型 低频 低 


发 射 极 ， 
- 系 极 
反 加 截止 
电 。 泪 


性 和 上 户 二 > 
Cn en 


nen 避 


0 人 会 Mr 睛 产 上 请 二 


井 声 
叮 声 输 
外 序 
出 
放 
电 
系 E 数 容 
fp | Feg| rc Frags|Fcegsl 1 | Tc wp jjFcel re | 了 Ra | Cu 
和 加 | max |j(V)| (AICVI) | CVD) CA)1CA)TCdB)1 CCV) CA) (Hz (CQ CE) | 
- -一 - 站 下 吕 | 
30 200 1T0 40 地 工 0.35 工 锯 TI0 纪 7 了 0# 10 了 | 100M Ad4-01B 工 
60 600 3 2 | 工 0.7 Sm | 100m 了 3 3 司 0.2zn 工 帮 A3-07A 2 
60 4000 5 T 刀 | 1 1 0.7 5m | 100m | 3 5 0.2 志 | 工 式 有 3-07 入 3 
60 T000 5 工 志 | 0.95 上 0.5 工 血 10 血 红 A3-07A 引 
60 1000 呈 1m | 并 1 0.6 T0zm | 100 姻 3 5 0.2 志 工 攻 2 不 A3-07A 5 
60 400 1T0 位 0.3 世 | 10 姻 | 2.5 6 |0.51 TIKk A4-01BB 6 
60 1000 S 弓 | 0.95 | 0,.5 ] | 10 如 | 2.5 5 0.1a1200 TI0K A3-07 太 7 
60 1000 3 Tm | 0.95 | 0.5 工 王 10 刀 | 2.5 5 0.1ml200 10k A4-0B 8 
70 700 6 2 血 | 工 0.25S | 10m | 1I00m | 10 有 A3-07A 9 
60 1000 5 I 妇 | 工 0.3 5 妈 | 100 如 | 10 5 0.2 工 丰 2K 上 A3-07AA 10 
60 TI000 5 Ti | 0.95 | 0.5 工 工 IT0 卫 2.5 5 0.1za| 200M A3-07A 1 
40 TI0 30 妇 | 工 .5 10 伺 | 100 志 TI10 30 志 | 100M A4-01 了 了 了 2 
40 IT0 302 | 1.5 10 也 | 100 姻 10 30 姻 | 100 对 A4- 寺 卫 了 T3 
30 I0 30m | 工 0 .5 5 了 350 了 10 30ma| 100M 上 4-02 呈 14 
30 TI0 30 刀 | 了 0.5 号 专 30 了 10 30 生 | 100M 点 4-02 电 T5 
30 1I0 30 站 | 工 0.5 5 了 50 志 1I0 30im | 100M A4-02B I6 
30 I0 30 世 | 工 0.5 5m | 50zm 10 30mm | 100M 及 4-02 卫 I7 
30 200 10 50zm | 1.2 0.7 30 世 | 300 姻 6 10 50 卫 | 50M 18 
30 10 50 芭 | 工 .2 0.3 30 卫 | 300 姻 6 | 340 30 刀 | 50M 和 A4-02B 19 
30 10 S0ZzD | 工 0.6 10 卫 | 1100 了 0 50 世 | 100M Ad4-028 20 
25 270 10 50 纪 | 工 0.6 10 50zm| 100M 点 4-02C 2 
30 10 50 包 | 了 0.6 Ti 100 锯 10 5S0 锯 | 100M 太 4-02 吾 22 
25 270 I0 50 绊 | 工 0.6 10 50Z| 100M 上 4-02 避 23 
70 700 6 2 了 0.25 | 410 所 | 100 血 | 10 6 0.1 刀 工 攻 3.5B 有 3-07A 24 
70 700 6 2 人 世 0.2 TI0am | 100ma | 10 [0.1 1& | 10 25 
80 400 10 T 刀 | 0.9 0.5 工 联 10 匡 3 和 0.1 灵 1 | 10 大 39 A3-07 入 20 
80 400 10 IT | 0.9 人, 工 世 5 了 2 6 0.1 刀 1 | 10 开 3 了 上 3-07A 27 
80 400 10 TI | 0.9 0.5 工 坦 0 人 6 0.1 甸 《| 10K 3p A3-07AA 28 
30 600 6 工 芽 0.3 10 卫 | 100m | 15 扣 0 .TI 工 丰 4 A3-07A 29 
70 700 6 T 也 | 工 0.3 10 纪 | 100mm | 4 6 0.5 了 | 0.1M A3-07A 30 
350 220 10 工 弓 过 10 工 志 5M A3-07A 31 
20 700 6 22 | 0.955 | 0.3 工 世 I0 拉 2 6 0 . 工 纪 工 帮 3m A3-07 委 32 
60 41000 号 1n | 0.8 0.1 110. 了 钾 卫 了 和 2.5 5 Tom|200 10 藉 A3-07A 33 
70 700 6 2 雪 | 0.25 | 10 锌 | 300 如 | 10 6 作 . 工 纪 1k | 10k A3- 的 A 34 
60 1000 5 1m | 工 0.3 5 刀 | 100m | 10 号 和 .2 了 芋 作 3.5p A3-07A 33 
40 200 5 工 切 0.35 工 刀 | 了 0 和 | 3 10 工 蔚 1M 3.5 各 A3-07A 36 
70 700 昌 2 世 0.235 | 10 如 1400 姻 于 6 0. 工 刀 工 太 3.5 A3-07A 3 了 
60 250 本 I0 卫 0.25 5 所 5S0m | 1I0 5 10.25 只 | 10 攻 6D 和 3-07A 38 
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2. 低 频 大 功 
2.1 锚 PNP 型 低 频 
最 截 最 热 集 电 级 集 电 极 发 射 极 集 电 极 
弄 大 大 和 
办 - 
， 关 许 ~ 基 极 - 发 射 极 所 诚 具 类 
芮 加 电 
宁 率 流 | 阻 击 穿 电压 击 穿 电 压 击 穿 电压 电 流 
| 六 (BR)CBO (BR)CEO | 瑚 (BR)EBO ] 
宣 Pcw | jp 7cM | 下 纪 7 Jpp | 7cao | 7 了 ca 
em ca | Aleomw| YA GAY | CA) CA) | CCV) 
了 _ IE | | 吼 | | | 
22800A 工 S 攻 0.5 0.1 40 二 地 18 4 位 20 2 联 380u | 20 
22Z800 了 工 5 长 0.5 0.1 50 工 阵 25 了 亚 20 2 乌 60 | 20 
2Z800C 工 5 0.5 0.1 80 并 匡 32 4 也 20 2 卫 608 | 20 
AD7 7 了 30 3 位 20 马 开 0.2 弓 | 20 
34AD50-1 8 5K .3 50 3 了 18 1T0 匡 20 5 血 |0.1m | 20， 
3AD50-2 8 引 k 1.5 00 5 也 24 410 于 20 5m |0.1 生 | 20 
3AD50-3 8 5 太 ;5 70 3 匡 30 10 年 20 Sm |0.1t | 20 
3AD50-4 8 5 人 汪汪 70 3 所 35 10 印 20 5 刀 |0.1m | 20 
3AD50M 10 | 200 攻 $| 2 40 3 押 ma | 20 
3A 了 D1~5 10 | 100k 5 45 5 王 0.3z | 20 
3AD50M 10 2K 3 3 40 号 位 1 | 20 
3A D7 10 2 2 50 S 王 20 5f 
3AD8 10 2 1.5 30 3 姻 0.4 卫 | 20 
3AD9 10 | 2k | 15 45 5 全 0.4m| 20 
3AD310 10 2K 二.5 60 Sm | 0.4m | 20 
1 
3AD3 10 4 3 3.3 40 本 18 410 也 0.3 科 | 20 
3AD6 10 4 攻 3 3.5 50 5 人 姻 1T8 10 了 20 5 刀 |0.3 刀 | 20 
3AD6 人 入 10 2K 3 50 弛 巩 18 了 T0 联 20 5 了 |0.3 刀 | 20 
3AD6A 410 2 到 3 3.5 50 5 荆 18 10 联 20 5 |0.3 如 | 20 
3AD304 | 10 | 4 | 3 3.5 | 580 5 了 18 | 10m 20 | sm |0.3m| 20 
3AD50 10 3 3.5 50 3 组 18 10m ， 20 5 10.3 卫 | 20 
3AD50-1 TO 3 3.5 50 5 王 18 10 于 18 5 |0.4 卫 | 20 
3AD50A | 10 3 35 | 50 sm 1 | 31m | 30 |5m |03m| 20 
3AD50A 10 3 3.5 50 5 灵 18 1410 如 20 5m |0.3 刀 | 20 
3AD50A 10 4 在 和 3.5 350 于吉 18 0 也 20 Sm |0.3m | 20 
3A 了 TD50A 10 3 3.5 50 5 的 10 卫 20 5 |0.3m | 20 
34D50 和 A 10 3 3 遇 50 了 3 垃 18 10 了 多 20 5 匀 |0.3 生 | 20 
3AD50A 10 3 ,3 50 3 阵 18 10 垃 20 5 |0.3 | 20 
3AD50A 10 4 3 3.5 50 也 18 10 王 20 3 |0.3 缮 | 20 
3AD50A TI0 4 3 50 5 耳 18 了 [ta 20 5m |03| 20 
3A 了 50 人 入 10 4 3 3.5 50 呈 坦 18 T0 锯 20 5 冬 |0.3 姻 | 20 
3AD50A 10 4 下 3 3.5 50 二 王 了 T8 10 地 20 Sm |0.3m | 20 
3 和 ADD50 各 10 4 下 3 3.5 530 5 芋 18 10 耿 20 5 幸 |0.3 生 | 20 
3ATD50A T0 才 攻 3 3.5 350 1 18 10 所 20 5ma |0.3m | 20 
3AD50A 10 才 上 3 3.5 50 号 所 18 I0 了 20 Sa |0.3imn | 2 
34D50A 10 4 攻 5 350 与 位 18 | 提 0 了 20 Sm |0.3 世 | 20 
3AD50J | 30 3 2 50 5 18 | 10m 20 | 5m |0.3m| 20 
3AD5LA 10 2 3.5 50 茵 18 T0 理 20 5 |0.3| 20 
3ADS5ITA. 410 2 3.S 50 5 匡 了 J8 IT0 卫 20 Sm 10.3 生 | 20 
3AD51A 1I0 多 汪 50 I 18 了 了 20 5 刀 10.3 | 2 
3&AD51A | 10 2 3.3 | 50 5 匠 18 “| 1410 好 20 | 5m |0.3m| 20 
3ADSITA 410 2 3.5 50 3 世 T8 了 0 了 20 So 10.3 刀 | 20 
3ATDP51A 10 4 不 2 3.5 50 二 也 18 10 茵 20 Sm 10.3 二 | 20 
3AD51A 10 4K 3 避 - 50 号 莘 了 8 10 血 20 5 二 |10.3 鱼 | 20 
3AD51A 10 4K 2 355 50 3 二 18 1 了 20 35 垃 10.3 鱼 | 20 
3A 了 5LA 10 4 上 2 3;5 50 5 所 18 T0 卫 20 5 年 10.3 锯 | 20 
3AD52A | 10 2 3.5 | 50 5 阵 1 10am 20 | 5m |0.3am| 20 
34D52A | 了 0 2 3.5 | 5 5 鱼 18 | 10m 20 | 5m |0.3m| 20 
3AD32A 10 2 3.5 50 5 匡 418 10 卫 20 Sm |10.3Z | 20 
3AD52A 10 2 3.5 50 5 耳 18 10 全 20 Sm |0.32 | 20 
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介意 各 名 上 总 虽 症 昌 


mm wwmemwm wenww 
半 呈 片 号 时 


wn 
台 呈 


htt iibibnbnb iibiib hm mhbibioimb bioroimio koioto 
怠 划 若 巧 总 是 其 革 


GCC GT nen UL UL LT SR CRL 《CT 所 


蕊 其 允 区 芋 上 冲 是 片 


电 
外 
放 | 
REF cz Tc |Frcgs |Fags| 7 | Tc | 辣 | 7 | 
Taja In3 式 〈《 允 ) (A) 《YY ) (V)| (AAS (人 D) | 
40 150 2 0.2 | 0.6 1 |0.05 | 0.5 85 人 24 
40 150 2 02 |] 06 1 |0.05 | 05 85 和 24 
40 150 2 02 | 06 1 |0.05 | 05 | 85 A24 
30 200 1 1 0.S 0.8 |0.1 1 90 | B2-01B8 
20 140 2 1 0.5 20 | B2-01B 
20 440 2 1 0.5 90 | B2-01B 
20 140 2 1 05 90 ‖ 82-0TB 
20 140 2 工 05 90 | B2-01B 
12 2 3 90 | B2-0aB 
20 10 0.2 B2-01B 
2 2 2 | 90 B2-01B 
12 2 2 B2-031 了 
20 2 2 有 2-0 将 
20 史 之 也 2-0T 如 
20 2 2 | 
60 10 0.2 | 0.35 0.1 | | 9 | | 
20 140 2 2 0.8 1.2|02 | 2 | 90 | 日 2-01B 
20 140 2 2 0.8 12|02 | 2 | 20 | 32-0fB | 
20 140 10 了 0.6 06|0.2 | 2 90 | B2-01B 
20 140 2 2 0.6 590 | B2-61B 
20 140 | 3 2 0.6 1.210.2 | 2 | | 9 | B2-01B 中 
20 30 2 2 0.6 12|102 | 2 | 90 | B2-01Bu 
20 140 | 3 2 0.6 90 | B2-018 
20 140 2 2 0.6 0.6|10.2 | 2? 90 | B2-01B 
20 140 2 2 0 6 12102 | 2 90 
| 1 
20 140 2 2 0.6 90 | B2-01B | 
40 140 2 2 06 0.2 | 2 90 | B2-013 | 
20 140 2 2 0.6 90 | B2-01B | 
20 140 2 2 0.6 90 | B2-01B 
20 140 2 2 2 .5 90 | B2-01B 
20 140 2 2 0.6 1.2|0.2 | 3 90 | B2-01B 
20 140 2 2 0.6 02 | 2 90 | B2-01B 
20 ， 140 2 2 0.6 90 | B2-01C 
20 | 140 2 2 0.6 12|02 | 2 90 | B2-01B 
20 240 2 2 0.6 90 | B2-01B | 3 
20 140 2 2 0.6 9 | B2-01B 
40 140 1 0.5 | 04 0.2 2 9%8 | B2-01B 
20 140 10 02 | 035 | 0.81532 2 90 | 另 ?3-01 吕 
40 140 纪 02 | 0 35 0.1 了 96 A66 
20 140 10 02 | 035 98 
20 140 10 0.2 | 0.35 90 
20 140 10 02 | 0.35 0.1 1 90 | 3B2-0LC 
20 140 10 02 | 0.35 0 了 90 | 人 妈 
20 140 10 02 | 0.35 90 人 
20 140 了 0 0.2 | 0.35 0.1 1 90 | 了 2-01B 
20 140 1 0.2 | 0.35 0.1 1 90 人 
20 140 10 | 032 | 0.35 0 2 1 9%90 | B2-01B 
20 140 10 02 | 035 | 0.8 10.2 2 90 | 8B2-01B 
民 [ 140 10 0.2 0.35 0 .1 工 90 了 2-01 忆 
20 140 10 0.2 | 0.35 90 | B2-01B 


基 浊 ceNC mi 上 


ce 


台 刘 me wei 


涉 咒 


最 

型 火 

新 

散 

动 

率 

玉 ci 
号 

3AD52A 19 
3AD52A 1I0 
3AD5S2A 10 
3AD52AA 10 
3AD52A 1 
3AD52A 10 
3AD5S0A 10 
3AD5S0A 10 
3AD52A 10 
3AD5S0A 10 
3AD50A 10 
3AD5S5LA 10 
3AD52A 10 
3AD50A 10 
3AD51A 10 
3ADS2A 10 
3ADLI 10 
3AD2 I0 
3AD6 瑟 T0 
3AD6 了 了 10 
3AD303B 10 
3AD50-I 10 
3AD50-2 10 
3AD50B 10 
3AD50 世 410 
3AD50 了 了 10 
3ADS0BE 10 
3AD50B 410 
3AD50B 10 
3AD50B 10 
3AD50B 10 
3AD5s0B 10 
3AD50B 10 
3AD50B T9 
3AD50 了 B 10 
3AD5S0OB 10 
3A 也 5 有 10 
3 生 且 51 吕 10 
3ADSLB 10 
3AD51TB 10 
3AD5LB 10 
3A 了 3 红 也 10 
3 入 和 51 了 10 
3AD51B 10 
3AD5sT1B 10 
3ABD51B 10 
3AD52B 10 
34AD52BHB TI0 
3AD523B 卫 
3AD52B 10 
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科 心 必 人 
FF 
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心 。 改作 王 王 和 人 上 下 攻 人 人 有 及 和 


耽 了 于 人 了 了 和 RPR 


心 人 和 拉 心 人 人 入 心 会 全 
卫 际 由 


的 内" 民 * 
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集 电 极 
~ 基 极 
击 穿 电压 
六 CsR?cBO 
了 TcB 
《YY )》 《A) 
50 号 扫 
50 号 二 
50 号 位 
50 5 JI 
5 SI 
50 3 匠 
50 马 伍 
50 号 垃 
531 53 王 
50 下 芋 
30 3 王 
50 3 所 
S0 号 了 
50 瑟 志 
50 3 昔 
50 3 地 
45 3 了 
45 二 王 
60 号 地 
69 习 志 
60 5 拭 
60 5 了 
60 3 Ia 
60 5 也 
60 与 经 
60 35 世 
60 号 巧 
00 已 fi 
60 5 也 
60 了 位 
60 与 坦 
60 呈 坦 
60 5 扣 
60 号 也 
60 5 所 
00 5 地 
60 5 伺 
60 号 青 
60 5 人 王 
60 5 了 
60 5 地 
060 与 理 
60 3 地 
60 5 垃 
60 习 
60 5 地 
60 与 地 
60 3 也 
60 SI 
60 中 位 


2.1 
集 电 极 
- 发 射 极 
击 穿 电 于 
矿 (BR)cEO 

TcF 
(Y ) 《和 有) 
1T8 0 荆 
18 40 如 
了 18 10 租 
18 10 纪 
18 1T0 王 
18 10 纪 
1T8 10 志 
18 了 0 卫 
18 了 0 所 
18 了 0 所 
8 了 0 如 
18 0 卫 
18 了 0 所 
20 10 了 十 
20 T0 世 
20 工 0 地 
24 10 了 和 
24 了 0 地 
24 10 匡 
24 了 0 皇 
24 10 卫 
24 0 了 
24 10 和 
24 10 了 
24 40 担 
24 0 扣 
24 了 0 
24 TI0 
24 二 0 了 
24 IT0 伍 
24 1T0 皇 
24 工 [ 血 
24 40 扣 
24 工 0 了 
24 10 拭 
24 0 了 
24 了 0 地 
24 了 0 
24 10z 
24 工 (了 班 
24 了 0 了 荆 
24 卫 0 组 
24 T0 
24 0ta 
24 0 弓 
24 10 志 
24 TI0 匡 
24 IT0 荆 
24 10 也 
24 了 T0 卫 


频 大 功 
钳 PNP 型 低 频 
发 射 极 集 电极 
- 基 报 
反 疝 裁 止 
击 穿 电压 中 流 
矿 (C5R) BEBO 1 
Tpp | Tcao | F ca 
(V) | (AAA) CCY) 
二 - 二 
20 5 |0.3 卫 | 20 
20 3S 匀 |0.3 刀 | 20 
20 5m |0.3 卫 | 20 
20 5 |0.3 包 | 20 
20 5 志 |0.3z | 20 
20 535 妇 |0.3 刀 | 20 
20 sm |0.3 鱼 | 20 
20 5 |0.3 刀 | 20 
20 ;5 10.3 包 | 20 
20 35 镁 |0.3 卫 | 20 
20 5 |0.3 纪 | 20 
20 Sm |0.3 刀 | 20 
20 5z |0.3im | 20 
40 5 刀 |0.2zn | 20 
40 35 包 |0.2m | 2 
40 5 刀 |0.2 和 | 20 
0.32 | 20 
0.3 妈 | 20 
20 5 刀 |0.3 刀 | 20 
20 5 匀 |10.3m | 20 
20 5 卫 |0.3 | 20 
20 5 |0.3m | 20 
IT8 5 乌 |0.3 刀 | 20 
20 s 世 |10.3 包 | 20 
20 5 姐 |0.3 卫 | 20 
20 0.3mm | 20 
20 5 世 10.3 世 | 20 
20 5 刀 |0.3 生 | 20 
20 5 志 ，|0.3im | 20 
20 5 也 |10.3 刀 | 20 
20 5 也 |10.3 | 20 
20 5 志 |0.3 刀 | 20 
20 5 世 10.3 刀 | 20 
20 5 10.3 志 | 20 
20 5 匡 |0.3 刀 | 20 
20 3 了 |0.3 刀 | 20 
20 5 10.3 亿 | 20 
20 3 也 |0.3 刀 | 20 
20 5 年 10.3 刀 | 20 
20 5 了 |0.3 二 | 20 
20 5 了 |0.3 二 | 20 
20 35 志 |0.3 包 | 20 
20 | 5m |03m | 20 
20 5 10.3 志 | 20 
20 3 垃 |0.3 科 | 20 
20 5 了 |0.3m | 20 
20 35 垃 |10.3| 20 
20 5 |10.3 了 | 20 
20 5 也 10.3 卫 | 20 
20 5 |0.3| 20 


| 
上 


天 功 这 三 
集 刻 级 
- 发 射 航 
反 秽 截止 
记 波 
Jeco 六 CE 
《 太 》 (YV ) 了 ai 
2.5 弓 10 人 
2 .5 昔 410 2 
2 .5 也 10 20 
人 .5 全 180 20 
2.35 雪 10 20 
2.5 所 T0 20 
2 .5 理 TE0 20 
2 .5 十 10 20 
2 .3 组 30 20 
和 ,5 过 0 从 
2 .5 芋 T0 20 
2 .35 再 10 20 
2 .5 担 10 20 
2 .5 地 了 0 20 
.3 给 了 0 20 
2.5 伍 140 20 
20 
40 
2.5 匡 10 2 
2.5 伺 0 28 
10 20 
2.5 弓 10 20 
2 .5 垃 30 3 
2 .5 二 40 2 
2 .5 芋 30 1 20 
于 
2 .5 组 10 20 
2 .5 二 了 9 40 
2.5 伍 30 28 
2.5 拍 30 20 
2.5 姓 30 20 
2 .5 征 30 2 
2 .5 伍 10 | 2 
2 .5 组 了 0 20 
2 .5 10 2 
2.5 志 10 20 
了 .5 全 30 286 
2 .5 经 了 0 2 
2.5 二 了 20 
2 .5 二 410 2 
2.5 生 10 40 
避 .3 地 了 0 2 
.5 王 工 2 
2 .3 二 10 2 
2 .3 仅 了 0 40 
2.5 伍 1T0 20 
2.35 伍 上 20 
2 .5 了 全 10 20 
2.5 征 T0 20 
2 .5 了 10 49 
2 .5 王 了 0 20 


了 和 科 


| 
管 
流 人 饱 前 日 | 下 最 
外 序 
和 妖 高 
大 
数 降 压 隆 刁 局 
矿 cE 了 C 矿 cFSs | FS | 了 7B Tc 好 Tyw 
(YY) 《 太 )》 (Y ) 《YY) (AASs) tt) 
j 
10 0.2 0.35 及 2-01 王 
10 人 .2 0.35 0. 工 9 了 2-01C 2 
0 0.2 0.35 0.1 工 90 了 2-013 3 
1I0 [和 .2 0.35 90 了 2-01 卫 4 
0 0.2 0.35 90 呈 2-01 了 如 
10 0.2 0.35 90 6 
2 人 0.8 10.2 2 90 了 2-01B 7 
立 2 0.6 0.2 2 90 有 2-01 了 8 
410 和 .2 0.3s 全 . 工 工 85 了 2-01 加 9 
之 交 0.6 人 2 0.2 2 90 了 2-01B 10 
2 仑 0.0 4 了 2-01 卫 工 
10 f.2 0.35 0.35 |180.1 工 3-07 入 2 
1 0.2 0.35 0.35 |0.1 工 召 2-01 六 工 3 
2 2 0.4 如 .2 2 90 了 2-01 吾 14 
0 [1.2 0.3 90 上 63 5 
1I0 0.2 0.3 0.1 工 90 卫 2-01 8 16 
10 人 .2 0.5 0,I 工 00 人 17 
1I0 0.2 0.5 0, 工 工 290 人 18 
1 IL0 王 0.8 0.8 0.2 2 90 了 2-01 了 3 19 
， 2 之 0.8 2 0.2 2 00 了 2-01B 20 
人 2 0.8 090 卫 2-01 了 3 21 
2 2 0.6 下 和 .2 2 90 了 2-01C 中 | 22 
和 也 0.6 工 .2 0.2 2 906 有 2-01 了 3 中 | 2 
2 2 0.8 0.6 0.02 风 90 了 2-018 24 
2 作 0.8 0.2 之 90 六 2-01 卫 23 
和 让 0.8 9 卫 2-01 卫 26 
2 又 0.5 0.2 光 9 吾 2-01 如 22 
网 胃 0.8 90 卫 2-01 吾 28 
和 人 0.8 0 .2 2 90 有 2-01 也 29 
2 多 0.8 下 0.2 2 90 也 2-01 也 38 
2 2 二 90 了 2-01 也 31 
2 元 0.8 工 .2 0.2 2 90 了 2-01B 中 | 32 
允 小 0.8 0 .2 2 90 也 2-01 吾 33 
2 功 0.8 0.2 2 90 了 2-01C 34 
2 2 0.8 90 了 2-01 吾 33 
2 作 0.8 90 了 2-01BR 30 
人 .2 0.5 0.1 工 590 总 2-013B 3 
1I10 自 . 委 0.5 0 .1 工 90 3 
TI0 0.2 0.5 0.8 人 .2 2 9 了 2-01DB 39 
0 .2 0.3 仆 泪 工 00 太 66 40 
了 0.2 0.5 98 人 41 
工人 0 .2 80.5 0.1 290 人 42 
了 0.2 0.5 230 了 2-01C 43 | 
I0 fT.2 和.S 96 44 
10 0.2 .5 90 45 
10 8.2 0.5 0 .1 站 90 有 2-01 吾 46 
10 目 .2 0.5 0.2 工 90 有 2-01B 中 | 47 
10 0.2 0.5 0.8 0.2 妆 98 了 2-01 吾 48 
410 上 .2 和 5 0.1 工 90 号 2-(0I 了 49 
1 .2 f.35 90 了 2-01 了 3 50 


序 型 
号 号 
工 3A D52B 
2 3A.D52B 
3 3AD52B 
术 3A D523 
3 3A D52B 
6 3A D53B 
7 3AD50B 
8 3AD52B 
9 3A D50B 
10 | 3AD50B 
1L | 3AD5lB 
12 | 3AD523B 
13 | 3AD50B 
14 | 3AD51B 
15 | 3AD52B 
16 | 3AD4 
17 | 3AD5 
18 | 3AD6C 
19 | 3AD6C 
280 | 3AD30C 
21 | 3AD50-3 
22 | 3AD50-4 
23 | 3AD50C 
24 | 3AD50C 
23 | 3AD50C 
26 | 3AD5S0C 
27 | 3AD50C 
28 | 3AD50C 
29 | 3AD50C 
30 | 3AD50C 
31| 3ADS0C 
(32 1 3AD50C 
33 | 3AD50C 
34 | 3AD50C 
35 | 3AD50C 
36 | 3AD50C 
37 | 3AD50C 
38 | 3AD50C 
39 | 3AD50C 
40 | 3AD50C 
41 | 3AD51C 
42 | 3ADS1C 
43 | 3AD5S5LC 
44 | 3AD51C 
45 | 3AD51C 
46 | 3AD51C 
47 | 3AD51C 
48 | 3ADS1C 
49 | 3AD51C 
50 | 3AD51C 


2.1 错 PNP 型 低 频 
II Se 
最 | 截 | 最 | 热 集 电 裤 集 电 极 发 射 狼 | 祭 电极 
浆 止 -~ 基 裤 
丰 - 尖 极 - 发 射 极 - 基 报 
获 疾 许 反 向 截止 
电 
。 训 | 王 | 胆 进 穿 电 质 击 穿 电压 击 穿 电 压 | 电 中 
广 CBR)CBO 产 C5R)CEO 矿 C5R)EBO 和 
人 让 [和光 。 及 
忆 ci 7p TcaM | 开 了 CB 了 Tc 了 FEB C80 3 
( 历 ) | Hz) | (A) 1 (8V) (V》 (A) 《VD) (A) (VY)》 | (AAA (ACTY7) 
LS 60 5 也 24 | 10m 20 | sm |0.3m| 20 
站 2 3 60 5 24 | 10mm 20 |5 刀 |0.3m| 20 
光 2 3.5 60 5 血 24 | 10m 20 | sm |0.3m| 20 
1 人 2 3.5 60 5a 24 | 10m 20 |5m |0.3m| 20 
1 4 5 3.5 60 5 各 24 | 10m 20 |5s5m |0.3m| 20 
60 5 和 24 | 10m 20 |5m |0.3m | 20 
1 4K 3 3 60 5 如 24 | 10m 20 | sm |6.3m| 20 
拓 2 3 5 60 5 血 24 | 10m 20 | sm |6.3m| 20 
贡 站 3 60 5m 24 | 10m 20 |sm |0.3m| 20 
补 | 3 3.5 60 5 和 24 | 10am 20 | sm |0.3m| 20 
60 5 24 | 102ma 20 |5m |0.3m| 20 
扫 多 2 60 5m 24 | 10am 20 | sm |0.3m| 20 
和 4 2 3.5 60 5ma 25 | 10m 40 |s5m |0.2m | 20 
1 4 2 3.5 60 邓 细 25 | 10m 40 |5m |0.2am| 20 
1 4 2 3.5 60 5 细 25 | 10m 40 | sm |0.2m| 20 
70 5 细 30 | 10m 0.3 世 | 20 
1 2 70 Sm 30 | 18m 0.3m | 20 
310 4 3 3.5 70 5 细 30 | 10a 20 15m |0.3 了 | 20 
E 2 70 5 30 | 10m 20 | sm |0.3m| 20 
| 3 3.5 60 5 30 | 10m 20 | 5am 10.3 刀 | 20 
70 5 30 | 10am 18 |sm |0.3ama| 20 
3 3 70 5 位 30 | 10am 18 |5m 10.3am| 20 
让 3 3 | 70 sm | 30 | Tom | 32 | 细 |03ama| 20 
1 3 3.5 70 Sm 30 | 10m 20 |5m | 1ml| 20 
1 4 3 3.5 70 5 和 30 | 10m 20 | sm |0.3a | 20 
70 5m 30 | 310am 20 | sm |0.3a| 20 
外 1 70 5m 30 | 10m 20 |5sm |0.3m| 20 
人 3 3.5 70 5 茵 30 | 10m 20 | sm |0.3ma| 20 
1 3 3.5 70 5 姻 30 | 10am 20 |5m |0.3| 20 
| 3 3.5 70 5 纪 30 10 了 20 sm |0.3 志 | 20 
70 5m 30 | fom 20 |5m |0.3a| 20 
1 4 : 70 5 如 30 | 10m 20 | sm |0.3aa| 20 
! 1 4 3 3.5 70 S 世 30 | 1 也 20 |5m 10.3 和 | 20 
10 4 3 3.5 70 Sm 30 | 10m 20 |5m |0.3aa| 20 
710 4 3 3.5 70 30 | 10m 20 |5m |0.3m| 20 
. 70 5Im 30 | 10m 20 | sm |0.3m| 20 
1 4 3 70 5 30 | 10m 40 | 5am |0.2 刀 | 20 
| 5 得 3 3.5 70 5m 30 | 10m 20 |5m 10.3 姻 | 20 
| 攻 35 | 70 sm | 30 |fm | 3 15m |103m| 20 
1 4K | 3 3.5 70 5am 30 | 10m 20 |5am |0.3 姻 | 20 
70 5 了 30 0m 20 | sam |0.3ma| 30 
了 呈 : 3 70 5tmn 30 0m 20 | 5m |03m | 20 
1 4 2 3.5 70 5tm 30 | 10m 40 | Sm |0:2mm| 20 
0 4K 2 3.5 70 弓 30 0 20 | 5 刀 |0.3 刀 | 20 
| 4k 2 3.5 70 5 邓 30 0am 20 | 5m |0.3m| 20 
33. 70 5 如 30 | 10m 20 | 5m |0.3aa| 20 
了 2 3 70 Sm 30 | 10m 20 |]5m |0.3m| 20 
1 4k 2 3.5 70 5zm 30 | 40am 20 15m |0.3ma| 20 
1 本 5 3.5 70 5 30 | 310 20 | sm |103m| 20 
机 2 3 70 5z 30 | 10m 20 | sm |10.3m| 20 
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3 ho 


ko so ho 


kN ko io ho io Forkokhoro 


ko ho IO ho ID 


让 
kioihbioi ku kb hb bb he koi 二 bib kbtbtoutoie ht 


和 


Tc | rcgs |Fs 要 | 7 | zc | 和 
(A) (《Y) (VC(A)| CA)1CS) 
0.2 0.5 

0.2 | 1U.5 0.1 工 
0.2 0.5 -0.1 工 
0.2 | 10.5 

0.2 -0.5 

2 0.8 

2 0.8 0.2 2 
人.2 0.5 0.1 工 
人 站 .名 

光 0.8- 1.2 | 0.2 2 
0.2 0.35 0.5 | 0.1 工 
0.2 |. 0.35 0.5 | 0.1 荆 
0.2 0.4 

0.2 0.4 0.1 革 
0.2 0.4 0. 工 上 
0.2 0.35 0.1 工 
0.2 0.35 0.1 工 
工 0.8 0.3 | 0.2 2 
2 0.8 1.2 | 0.2 人 
2 0.8 

2 0.6 1.2 | 0.2 2 
押 0.6 1.2 | 0.2 2 
2 0.6 1.2 | 0.2 2 
2 0.6 

也 | 0.8 T.2 10.2 2 
2 0.8 0.6 | 0.02 2 
2 0.8 0.2 2 
见 0.8 

2 0.8 

2 0.8 

2 0.5 0.2 2 
2 2.5 

2 0.8 

2 0.8 

2 0.8 

2 0.8 

2 0.5 

2 0.8 

分 0.8 

2 0.8 

0 . 9， 

0 号 

0 .44 

0 ,5 

0 . .5 

0. 5 

0. ,5 

0. ,5 

0. 5 

0. 5 
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2. 低 频 大 功 
2.1 钳 PNP 型 低 频 


集 电 援 发 射 棚 集 帅 极 
- 东 极 
- 发 射 极 - 基 
反问 截止 
束 阻 考 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电 有 置 责 流 
矿 (BRyCHO 矿 CBR)CEO 广 CBR)EBO 
汪 Pew| Je |7cN ， 末 下 了 7T pp | icao | Fca 
( 婴 ) (Hz) oem (V) (A) (Y) (Ay) (Y) (A) | (A) | (CY) 
3 也 51C J0 2 3,.5 7 5 2 38 10 红 20 5m |0.3 菩 20 
3A 卫 51C 10 2 3.5 7 全 号 了 30 16 纪 2 5 |0.3 刀 | 20 
34D5Ss1LC 1 2 3.5 70 5 了 位 38 10 血 20 5z |0.3 科 | 20 
3AD51C 10 2 3.5 70 5 全 30 了 和 名 20 5mn |0.3m | 20 
3 各 了 D52C 10 2 3.5 70 5 细 30 10m 20 5 媚 |0.3z | 20 
8 
3AD52C 10 2 3.5 70 5 弓 30 10 细 20 5m |10.3mm 1 20 
3ADS2C 10 2 3,.5 7 5 至 30 10 伺 20 5t |0.3t 20 
3AD52C 10 4 2 3.5 70 5 芭 30 10 纪 40 5 卫 |0.3 了 Ha 20 
3AD52C JT0 4 2 3.5 70 5 垃 30 TU 所 20 5 10.3 包 | 20 
3AD52C 10 十 芋 儿 3.5 70 5 30 410 弓 20 Sm |0.3 20 
34 DS2C 10 4 2 3.5 270 与 也 30 10 卫 20 弓 | 0.3 匡 20 
3A D52C 10 2 3.5 7f 5S 世 30 10 丘 20 5fa |0.3 包 | 20 
3A D52C T0 4 丰 5 3.5 78 5 位 30 了 8 20 5 和 | 0.3 卫 20 
3A D5 10 200 芷 了 .5 3.5 70 与 I 30 5 所 0.4 纪 | 20 
3AD50C 40 4 下 3 3.5 70 5 垃 38 10 志 20 5m |0.3z | 20 
3AD5s20C 10 4 攻 2 3.5 70 5 所 38 10 纪 20 5 和 弓 | 0.3 纪 20 
3A D50C 10 4 让 3 70 5 位 38 I0 和 ma 20 5 | 人 ,3 生 20 
34AD50C 10 4 长 3 3.5 70 5 姻 38 10 弓 20 5 了 0.3 纠 20 
3 和 AD5S1LC 10 4 上 2 78 5 壮 30 10 也 20 5m |0.3m | 20 
3A TD52C 10 4 攻 2 70 5 ML 30 1T0z 20 5 和 刀 | 0,.3 卫 20 
也 337M 15 2 5 253 40 5 位 区/ 10 了 3 1 | 20 
了 337M 15 2 与 本 40 5 如 12 10 人 也 ITm | 20 
3A D40 15 四 50 5 纪 25 1T01 10 3 | 0.3 荆 20 
3A D40 15 4 3 2.5 30 5 如 25 1T0 莒 10 5 |0.3mm | 20 
中 337 15 4KK 5 2.3 50 5 1 25 10 血 了 0 5tn | 0.3 蕊 20 
29 了 337 T5 3 30 5 型 25 10 锯 10 5 如 | 0.3 也 20 
22Z732 5 5 下 5 80 5 革 25 10 包 20 5 如 | 0.2 刀 20 
了 337 T5 4 下 号 思 3 50 5 王 29 工 0 吉 1I0 5 |0.3 耳 20 
3 上 AD40 5 了 50 5 纪 25 10 纪 10 sm |0.3m | 20 
3 上 AD40 15 避 50 5 纪 25 1T0 氏 TD0 5t | 0.2 弓 20 
3A DT150 T5 4 芷 3 了 .7$ 50 名 25 10a 10 5m 10.3 | 20 
3 和 AD4150 | 5 生长 3 50 5 和 23 T0 纪 30 5 了 |0.3 弓 20 
3A DT150 15 3 50 II 25 310 了 匡 10 5 刀 |0.3 刀 20 
有 337 15 号 50 果 班 25 10 纪 10 | 5 细 0.3 纪 20 
也 337 15 5 50 5 如 25 25 志 | 0.3 30 
马 337 15 直下 5 | 3530 5 和 包 25 TI0 卫 18 5 弓 | 0.3 芋 20 
25 已 337 15 二 契 S 3.5 50 5 专 25 10 纪 20 5 名 | 0.3 地 20 
3AD11 20 3 5 60 10mma 20 10m |0.5m | 20 
3AD14 20 3 太 5 60 了 10 20 1410 人生 |0.4 担 20 
3 入 了 了 15 20 3 友 5 60 40 也 20 410 了 |0.4 20 
3A DSS3M 20 2K 6 工 .73 40 10 垃 1 刀 | 20 
3A D503 15 二 下 95 3.5 70 5 匡 30 I0 卫 20 3 | 0.3 茵 20 
3AD30A 20 2K 4 50 10 匡 12 20 刀 20 10 生 | 0.5 也 20 
3A D53A 20 和 .75 5 10 锯 1I2 20 纪 20 10 姐 | 0.8 茵 IT0 
3AD53A 邑 厂 1.75 50 10 刀 12 20 科 20 9 世 | 0.5 地 20 
3AD53A 20 5 工 .75 50 TI0 匡 12 20 荆 20 10 卫 |0.5 所 20 
3AD5S3A 20 6 1 .75 30 T0 匡 12 210 弓 20 0 刀 | 0.5 舞 20 
3A D53A 20 6 T.75 50 10m 12 20m 20 10m |0.5z| 20 
3AD53 太 20 2 太 人 二 .75 50 10z 12 20 握 20 40 位 | 0.5 纪 20 
3AD53A 20 2k | 6 50 10 生 12 20zma 20 |10m 10.3m | 20 
上 
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本 


率 三 极 管 
大 功率 三 极 管 
集 下 极 电 流 饱 前 闪 下 最 商 
-~ 发 射 极 ; 条 峰 高 
放 大 
反问 截 上 压 时 缚 
也 流 条 数 降 卜 降 闻 温 
机 后 下 
TcEo | 大 c PRFE Fcz Te | Fresgs |Frpgs| 有 | | |7Tw 
ai 0 这 
《| 小 运 重 mx | kV AGO VCATGA Gas) GO) 
1 | 
2 .5 匡 10 20 140 10 0.2 0.5 0.1| 1 | 90 B2-01C 
2.5 纪 10 20 10 0.2 [5 0.1| 1 90 了 2-01C 
2.5m 10 40 140 10 0.2 0.5 0.1| 1 90 B3-01C 
2.5 弓 10 20 140 10 0.2 0.5 90 
2.5 纽 10 20 140 10 0.2 0.5 0， 二 90 了 B2-01B 中 
2.5 世 10 20 140 10 0.2 0.5 0.8 | 0.21 2 90 了 2-01 吕 
2 .5 了 10 20 140 10 0.2 0.35 90 了 32-01 卫 
2.5 如 10 20 4140 10 0.2 0.4 0.1| 1 90 了 B2-01B 
2.5 纪 10 20 140 10 0.2 0.5 90 B2-01C 
2.5 锯 10 20 440 10 0.2 0.5 0.1|1 1 90 了 B2-01B 
2.5 世 10 20 4340 40 0.2 0.5 50 
2.5a 410 20 140 10 0.2 | 0.5 90 卫 人 0 吾 
2.5 锯 了 0 20 | 140 10 0.2 0.5 90 时 2-61 阳 
2 .5 了 10 20 10 0,2 0 卫 2-01 吕 
2.5 科 10 20 140 2 2 0 .8 0.2 2 90 了 2-01B 
2.5 工 10 20 140 10 0.2 0.5 0.1 | 1 85 8B2-01B 
2.5 据 10 20 140 2 2 0.8 了 2-0f 
2.5 了 10 20 140 2 2 0.8 1.2| 0.2 | 2? 90 B2-01B 
2 .5 如 10 20 140 10 0.2 0.35 0.5| 0.1| 1 C3-01A 
2.5 如 10 20 140 10 0.2 0.35 作爱 才 了 B2-01B 
30 130 2 T 0.5 0.2 | 2 90 B2-01C 
30 分 了 90 了 2-01C 
3 匡 和 30 150 2 2 0.4 90 B2-01C 
3 纪 410 30 150 县 2 0.5 0.8| 0.2| 2 90 了 2-01C 
3 锯 310 50 130 2 工 0.5 0.2 | 2 90 B2-01C 
3 也 10 40 120 这 工 0.5| 0.2 | 2 B2-01C 
3 .5 如 10 12 100 2 4 0.8| 0.4| 4 了 B2-01C 
3 卫 10 50 130 2 工 0.5 0.2 | 2 90 B2-01C 
33 10 50 150 2 了 0.4 90 B2-01C 
2.5 钙 10 40 4140 2 2 0.4 90 B2-01C 
3 如 10 40 T40 2 工 0.5 0.2 | 2 90 B2-0TC 
3 10 40 140 2 工 0.3 0.2| 2 90 了 2-01C 
3 所 10 40 120 2 汪 0.5 90 B2-01C 
3 世 410 40 140 2 工 0.5 0.2 | 4 90 B2-01C 
3z 20 40 150 2 工 0.5 0.6| 0.2| 2 50 了 2-01C 
3 匡 19 50 130 爸 1 0.5 90 B2-61C 
3 匡 19 20 200 5 交 0.5 0.4| 2 90 了 2-01C 
0.5 卫 10 20 5 2 0.5| 0.3| 2 C3-01C 
6 茵 10 15 40 5 2 0.5| 0.3| 2 C3-01C 
8 世 10 30 5 2 0.5| 0.3|1 32 C3-01C 
12 2 4 90 B2-01C 
2.5 纪 10 40 140 2 2 0.5 0.4| 4 90 A63 
1.5z 10 20 140 2 4 1.5 1.5| 0.4| 4 90 了 2-01C 
12 弓 10 20 140 2 4 下 0.4| 4 90 B2-01C 
42 了 10 40 140 2 4 了 0.4| 4 90 B2-01C 
12 了 10 20 140 2 人 了 90 B2-01C 
12 姻 10 20 140 2 4 1 90 32-01C 
12 地 10 20 锭 4 于 90 B2-01C 
12am 10 20 140 2 4 90 了 B2-01C 
12a IJ0 20 140 2 4 1 90 FE2-01CG 


| 
| 
| 
| 
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2. 低 频 大 功 
2.1 钳 PNP 型 低频、 


集 电 视 售 电极 发 射 航 | 集 电 报 


最 
大 
多 -~ 天 极 
的 - 大雪 - 发 射 极 - 基 极 | . 
反 铅 堆 止 
电 | 
流 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 号 压 | 中 
太 C8R)CBO 六 (BR)CEO 六 (BR) BEBO 人 
业 TcB Tc -了 BEB | 7cao | Fen 
(A) /外 )| (V) (A) (Y) (A) (YY) | (有 | (AAA》 | (7) 
下 二 全 光 1 j 
| 
1 | 3AD33 太 20 2 6 1.75 50 10m 12 20 刀 20 10 吉 rs 20 
2 | 3AD53 入 20 2 大 6 1.75 50 10 茵 12 10m 20 410 他 63m| 2 
3 | 3AD534A | 20 2kk 6 1.75 5 10m 12 20 严 28 109 | 0.5| 20 
14 | 3AD53A 20 2 6 1.75 50 10 如 12 | 20m 20 320ma | 0.5 芭 | 20 
| 5 3AD53A :| 20 2K 6 守 .735 50 10m 12 20 舞 20 0 王 | 20 
必 3AD53A 20 2K 6 1.75 50 10mm 12 20 握 20 10 鱼 | 0.5 生 | 20 
| 7 3AD53A | 20 | 2k | 6 50 | 10m 12 | 20m | 2320 |30m|05m| 3230 
8 | 3AD53A 20 2 6 1.75 50 10 垃 12 20m 20 T0a | 0.5 红 | 20 
9 | 3AD13 20 3K 5 40 10 血 15 20mm | 28 10zm | 0.4o| 20 
10 | 3AD16 20 3k 5 40 10 15 20 香 20 i0m | 0.4 辽 | 20 
了 | 3AD17 20 3k 5 40 10 姻 15 20 理 20 fi0m | 0.46| 20 
12 | 3AD54A 20 3 5 50 10i 15 20 20 16m | 0.4m| 20 
13 | 3AD55A 20 3K 5 50 10 了 15 20 了 得 2 10m | 0.4m| 20 
14 3AD13 20 2k. 5 40 T0 征 15 10 到 20 10 王 | 0.4 刀 | 340 
15 | 3AD53A 20 2Kk， 6 | 41.75 50 I0 了 15 20 血 40 10@ 10.35 和 | 20 
16 | 3AD54 人 入 20 3 1.75 50 10tm 15 20 好 20 | 10m |0.4 生 | 20 
17 | 3AD54A 20 5 生 50 10 细 15 20 取 20 10@ | 0.4zm| 20 
18 | 3AD54A 20 3K 5 1.75 50 | 10 15 | 20 了 20 | 40m | 0.4 生 | 20 
19 | 3AD54A 20 5 1.75 50 10 姻 15 20 地 20 10o | 0.4i| 20 
120 | 3AD54 入 20 5 1.75 50 10m 15 20 凶 20 ft09 | 0.4 和 | 10 
21 | 3AD54A 20 3k 5 1.75 5 引 0 10a 3 反 | 20m 40 102a 10.35 锯 | 20 
22 | 3ADS4AA 20 3Kk 5 1.75 50 10ma 15 20 所 20 410 全 | 0.4 科 | 20 
23 | 3ADS4A 20 3 5 1.75 50 10 细 15 20 了 ma 20 10m | 0.4 王 | 20 
24 | 3AD54A 20 3k 引 1.75 50 10 了 15 20 阵 20 40 纪 | 0.4o| 20 
和 5 | 3AD54A 20 3K 5 1.75 50 10 了 ma 了 5 20 血 26 I0m | 0.4z2| 20 
26 | 3AD54 么 20 3 5 了 .75 5 40 据 15 20 锯 20 10i | 0.4 台 | 20 
27 | 3AD544 20 3k 5 1.75 50 10 细 15 20m 20 10om | 0.4 芭 | 20 
28 | 3AD54A 20 5 1.75 50 10 姻 15 20 甸 20 {0am | 0.4oz| 29 
29 | 3AD55A 20 5 2 50 10 卫 15 10 了 20 10m | 0.4 荆 | 20 
30 3AD55 人 和 20 3k 5 工 .75 30 10 全 T95 10 组 20 10 10.40m| 20 
31 | 3AD55A 20 3 1.75 50 10 45 20 生 20 10 如 | 0.4 
32 | 3AD55A 20 5 1.75 50 10 了 和 15 20 刀 20 10 科 | 0.4 匡 | 20 
33 | 3AD55A 20 5 1.75 50 10 了 15 20m 20 10ia | 0,4 于 | 29 
34| 34D5 20 3k | 5 1.75 50 10 纪 15 20 妖 40 10 乌 |10.35 生 | 320 
35 | 3AD55 20 3 5 1.75 50 10 卫 15 20 姻 20 0ma | 0.4 基 | 20 
30 3AD55A 20 3 大 5 工 .75 50 所 所 T5 20 卫 20 10 卫 | 0.4 王 | 20 
37 | 3AD55A 20 3 5 1.75 50 10 和 15 20 严 20 10 刀 | 0.4 垣 | 20 
38 | 3AD55A 20 3k 5 1.75 50 10 血 15 20 也 28 0 | 0.4z| 20 
39 | 34D308B 20 2 4 60 10m 18 20 卫 20 10 血 | 0.5 垃 | 20 
40 | 3AD53B 20 6 1.75 60 10 也 18 20 锯 28 1 | 0.8 生 | 10 
41 | 3 和 AD53B 20 6 T.75 60 0 也 18 20 地 20 10oa | 0.5| 20 
42 | 3 和 AD53B 20 5 1.75 60 10 取 18 20 了 2 10ma | 0.5fm| 20 
43 | 3AD53B 20 6 1.75 60 10 18 20 血 20 10 鱼 | 0.5| 20 
44 | 3AD53B 20 2k | .6 60 了 0 也 18 20 茵 20 | 40 10.5 卫 | 20 
45 3AD53BH 20 2k. 和 1.75 60 10 钾 18 20 也 20 10mm | 0.5 刀 | 20 
46 1 3 和 也 53B 26 | 3 6 1.75 60 10 王 18 26 了 2 10tm 10.5 和 | 20 
47 | 3AD53B 20 | 2k 6 1.75 60 10 姻 人 20 姻 20 10a | 0.5 钙 | 20 
48 1 3AD53B 20 j 2K 6 1.75 60 TI0 了 ma 18 20 姻 20 10m | 0.5@| 20 
49 | 3AD53BR 20 2k 6 1.75 60 10 了 ta 18 20 志 20 10m | 6.5 王 | 20 
50 3AD538 20 | 2 6 1.75 60 10 了 18 20 纪 2 30 | 0.4 王 | 20 


大 功率 三极管 
(及 ) (Y ) 人 jj 全 切 和 
12 雪 10 20 140 
1T2 垃 1T0 20 140 
12a 10 20 140 
T2 组 10 20 140 
T2 症 1 20 140 
了 2 志 10 20 40 
12 世 10 20 140 
2 垃 TB 20 140 
1.5 卫 T0 IT0 40 
8 10 30 
6 王 10 30 
如 所 10 20 140 
8 地 了 8 20 T40 
8 了 10 30 
12 志 1 20 140 
8 所 了 0 20 140 
有 地 8 20 140 
8 也 10 20 140 
8 了 10 20 140 
8 和 0 20 140 
8 纪 1 20 140 
8 包 8 20 140 
go 地 20 4140 
8 马 10 20 4140 
382 TI0 20 140 
8 所 10 20 140 
8 世 TI0 20 140 
8 王 190 20 148 
有 弓 IT0 20 140 
8 10 20 140 
8 也 T0 20 140 
8z 10 20 140 
8 10 20 140 
8 了 本 TD 20 140 
8 于 10 20 140 
8 拉 1 20 4140 
8 也 10 30 140 
8 也 10 20 140 
15 妈 10 20 140 
10 握 10 20 140 
10 拍 10 40 140 
10 王 了 0 20 140 
1f 了 撕 工人 20 146 
10 世 10 20 140 
10 了 ta 10 20 240 
10 握 10 20 140 
12 人 也 10 20 40 
1410 了 10 20 140 
0 Et0 20 140 
0 0 20 140 
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民 


矿 CE5| 大 sES | 78 
形 

(及 ) (YV) (了 ) ( 太 ) 

帮 工 0.4 | 帮 90 B2-01C 中 
好 工 90 了 2-01C 
驻 二 90 了 2-01C 
4 工 0.4 录 90 B2-07C 
帮 工 90 了 2-01C 
三 | 工 0.4 二 90 B2-01C 
二 0.3 工 .f 他,4 4 了 2-01C 
4 工 0.4 胡 90 了 2-03C 
2 0.5 0.3 2 C3-01C 
2 0.35 0.3 2 C3-01C 
2 0.5 0,3 2 C 3-01C 
2 0.35 0.3 2 C3-041C 
2 0.35 0.3 2 了 2-034C 
光 中 .5S 10.3 人 98 

4 0.0 0.4 帮 90 B2-01TC 
了 0.5 0.6 1.2 2 90 了 2-01C 
2 0.35 0.3 2 20 太 67 
2 0.35 0,3 2 90 

2 0.35 90 人 

2 0.35 90 人 

2 0.3 0.3 2 90 入 65 
2 0.35 0.3 2 90 B2-0tC 
2 0.35 0.3 90 

2 0.35 90 B2-01C 
2 0.35 90 

2 0.35 0.3 3 90 B2-0tC 
2 0.35 0.3 3 90 人 

2 0.35 90 

2 | 0.35 0.3| 2 90 | B2-01C 
2 0.35 0.3 2 90 了 2-01C 
2 0.5 0.6 0.2 2 90 了 B2-01C 
2 0.35 0,.3 2 90 了 2-01C 
2 0.35 90 了 2-01C 
2 {.3 0.3 90 了 2-01& 
2 0.35 2 90 了 2-01C 
2 人 和 .35 90 B2-01C 
2 0.35 90 百 2-01C 
2 1T.35 290 了 32-01C 
4 工 工 .5 0.4 | 90 了 2-01C 
好 于 开 0.4 本 090 了 2-01C 
了 工 0.4 4 90 卫 2-01C 
奶 工 90 了 2-01C 
在 工 90 了 2-01C 
4 工 90 了 2-01C 
4 工 90 了 2-01C 
4 工 0.4 4 90 了 2-03 
攻 工 0.4 4 90 了 2-016 
4 工 0.4 人 90 了 2-01C 
示 工 -0.4 4 20 了 2-07C 中 
4 工 荆 .5 0,4 帮 90 
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名 \coc 和 wwibr 


oemvamrrrmor emereazcme 一 一 


2: 供 


2.1 钳 PNP 型 


Atcarnrrrmrrrremrr 一 mrrramrrrremrrorrrrrrer rr -rr 


大 


最 热 集 电极 祭 电 和 阴 发 射 裤 
序 型 大 
多 
许 - 基 极 -~ 发 射 极 - 花 极 
电 
流 阻 击 穿 电压 者 罕 叫 压 者 穿 电 有 疏 
六 (BR)cpo 矿 CBR)CEO 玉 (5R) EDO 
cao 30 
号 号 员 7cs Tc 了 EB 
(COVW)| (VCA GOVD | OA CCY | (A) 
1 | 3ADS3B 20 6 1.75 60 10 了 18 20 甸 20 “| 10 症 
2 | 3AD53B 20 2K 6 1.75 60 10ma 18 20m | 20 105 
3 | 3AD533B 20 1 2K 6 1.75 60 40 和 ma 18 202 20 10a 
姐 3AD5S3B ”210 j 2k 6 60 10 卫 T8 20I 2D 日 纪 
5 | 3AD554 | 20 ， 3 5 50 10ama 18 20ma 20 | 40m 
16 | 3AD53B 0 ] 2k 6 60 10t 18 20 虽 20 10 普 
1 7 | 3AD533 20 上 2Kk 6 1.75 60 10 也 18 20ama 20 | 10am 
| 8 | 27730 20 SLK 5 60 引 血 20 20 呈 20 与 和 
| 9 3A D5S4 如 20 3 吕 600 10 匡 20 20 钙 20 10 姻 
10 | 3AD 弛 B 20 3K 5 60 T0 姻 20 20 症 20 | 80ma 
| 11 | 22730A 20 5 60 引 细 20 20 了 ma 20 于 
112 | 3AD 人 S 20 5 2 60 10m 20 20 二 
| T3 3A D11 20 3K& 5 60 10ma 20 10 匀 20 了 0 地 
114 | 3AD53B 20 2K 6 1.375 60 IT0tm 20 20a 40 | 106m 
1 15 3AD5S4B 20 3 1 工 .75 600 10 卫 20 20 钙 20 T0Q 
116| 3AD54B | 20 5 | 4555 | 60 |1m | 20 |20m | 20 |340am 
117 | 3AD54B 20 5 1.75 60 TI0am 20 20 细 20 | 10m 
| 18 | 3AD54B 20 3k 5 1.75 60 10m 20 20 了 40 | 10m 
119 | 3ADS4B 20 3K S 1.75 60 T0 和 20 20 血 20 | 10ama 
| 20 | 3AD54B 20 3k 1.75 60 10m 20 20mma 20 | 10am 
121 | 3AD543 包 3 不 5 工 .25 60 10 弓 20 20 锯 20 10 纪 
122 | 3ADS4B 20 3Kk S 1.75 60 10m 20 20 了 aa 20 “| t0ama 
| 33 | 3AD54B 20 3 5 1.75 60 10tm 20 20 弛 20 | 10 和 aa 
| 24 | 3AD54B 20 3K 5 1.35 60 10mm 20 20 了 ma 20 “| 10 和 m 
25 | 3AD54B 20 5 1.75 60 10 了 20 20ma 20 | 10m 
26 | 3AD3S4B 20 外 1.75 60 10ma 20 20m 20 “| 10 了 
127 | 3AD55B 20 5 2 60 T0 如 20 10 志 20 | 10m 
28 | 3AD55 了 20 3k 5 1.75 60 10 和 20 10ma 20 | 30am 
29 | 3AD553B 20 8 1.75 60 10 和 20 20m 20 “| 10m 
| 30 | 3AD55B 20 5 I.75 60 10 姻 20 20 弓 20 | 10am 
|31 | 3AD55B | 20 5 1.75 60 10z 20 20 姻 20 | 40 
132 | 3AD55B 20 5 1.75 60 10 如 20 20 20 “| 10 弛 
33 | 3AD55B | 20 | 3k 5 1.75 60 10ma 20 20am 40 | 10m 
| 34 | 3AD55B 20 | 3Kk 5 1.75 60 10 也 20 20 姻 20 | 10 
35 | 3AD55B 20 j 3Kk 5 1.75 60 10m 20 20mm 20 | 10 血 
| 36 | 3AD553B 20 3k 5 1.75 60 10 姻 20 20 耳 20 | 10am 
| 37 | 3AD30 20 2 6 1.75 70 10m 24 20 了 za 20 “| 10m 
| 38 | 3AD30C 20 2k 4 70 10 了 a 24 20am 20 | 10m 
| 39 | 3AD53C 20 6 1.75 70 10mm 24 20 姻 20 “| 10 卫 
| 40 | 3AD5386 20 引 1.75 70 10ma 24 20zm 20 “| 10 甸 
|41 | 3AD53C | 20 6 | 1.75 70 10 联 24 20 姻 20 “| 10mm 
142 | 3AD53C 20 6 1.75 70 10a 24 20m 20 | 10m 
43 | 3AD53C 20 2K 6 1.75 70 10ta 24 20 了 20 “| 10m 
44| 3ADS3C 2 2 6 于 .2 70 10m 24 10 了 ma 20 | 10m 
45 | 3AD53C 20 2K 6 70 10ta 24 20m 20 | 10m 
46| 3AD53C 20 2k 6 1.75 70 10am 24 20 细 20 “| 10m 
47 | 3AD53C 20 2Kk 6 TI.75 70 “| 1T0am 24 20t 20 “| 10m 
48 | 3AD53C | 20 2 6 | 三 了 70 10m 24 20 姻 20 | 16am 
49 3 有 APD53C 20 2K 6 工 .75 70 10 生 24 21f 和 下 2 10 纪 
5 2 区 6 1.75 70 10 妈 2: 20 匡 20 iT 


[ 3 53C 20 | 
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功 
低 频 
集 电极 
- 基 极 
反问 截止 


电 波 


怠 苇 各 上 片 半 癌 
忆 忆 
全 亿 


改作 从 开 机 人 人 人 


上 肯 
忆 
富 


。 书 己 己 巴 一 一 呈 人 


加 矿 Czs 
Ia (Yy》 (人 》 (Y ) 


向 


(人 ) 


序 


全 


H 


性 会 六 请 辣 习 上 人 人 和 人 让 PRNIN RPRNRIR RN REN 人 人 IO NA 六 请 上 广汉 


二 
工 
工 


sm 己 呈 己 已 书 己 己 ” 王 王 一 之 
3 nn 克文 


CFL 


《mL 人 Cn own Cn UL Ce CT OCR (nm CT 取 《 


定 辣 一 二 琴 王 过 天 上 二 一 一 近 定 己 定 王 乙己 己 二 二 一 己 己 所 王 忆 一 之 


kh bei 让 忆 和 上 与 人 


ku hh ko w 只 ko hb 


ho ho Fo 


和 心 


居 


90 


了 2-01C 
A3-06A 


了 B2-01C 
了 B2-01C 
了 2-01C 
了 2-01C 
B2-01C 


了 2-01C 
了 2-01C 
了 B2-01C 
了 2-01C 
B2-0LC 


局 虽 NS mwib 呈 


1 
| 


人 wepts 情 


最 崔 最 热 集 电极 集 时 极 发 射 枚 系 电极 
型 大 大 
耗 下 多 - 基 极 
获 届 许 -~ 基 报 - 发 射 极 - 半 极 二 党 电 让 
妨 其 
萝 区 电 
率 | 率 | 流 | 盟 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 潜 穿 电压 电流 
矿 (pR)CBO 太 (BR)CEO 六 (BR)EBO 1 
癌 Pei | 了 | Tca | 4 5 了 7 让 Tcsgo | Fca 
(页 ) | (Hzy | CA) CD/ 下 | (CCV) (A)》 (人 ) (A) 《Y) (和 ) (A)》 《V ) 
3AD5S3C 20 扣 工 .75 70 .105 24 20 伍 40 10 耳 必 .35 纠 20 
3AD53C 20 2K 所 工 .75 70 10 卫 24 20m 20 10 也 0.5 包 20 
3AD5S53C 20 2K 6 70 10mma 24 20 垢 20 193 0 .5 纪 20 
3AD55B 20 3K 5 60 10 纯 24 20 了 2 20 10 卫 @.4 耳 20 
3AD53 20 2KK 6 工 .75 70 10mm 24 20 卫 20 10 也 0.5 垢 20 
3ADS53C 20 2K 和 70 10 联 24 20 纪 20 匡 0.5 纪 20 
3ATD5s3C 20 2k 6 荆 .75 70 10ma 24 20 吉 20 了 10 丘 0.5 媚 20 
3AD12 20 3 不 5 . 70 TD 癸 30 20 垃 20 TD02 0.4z 20 
3AD54C 20 3K 5 70 10 癸 30 20 世 20 0 了 0.4 20 
3AD55C 20 3 5 70 410 30 20 卫 20 上 10 .4 姻 20 
3ATD 近 2 20 3 区 5 70 10 卫 30 了 区 0 所 20 ] 10t 0.4 地 10 
3AD144 20 3K 5 60 10 伍 30 10 卫 20 1T0 人 她 0.4 卫 10 
3ATD45 20 3K 3 60 10 征 30 10z 20 102a f.4 嫩 10 
3AD53M 20 3 不 6 工 .95 40 10 钾 30 10 卫 工 组 20 
3AD5sd4C 20 3 工 .75 70 10 志 380 20 刀 20 0 她 0.4 科 20 
3AD54C 280 5 并.75 70 10i 30 20 纪 20 了 10 所 0.4 血 20 
3ABD54C 20 3K 呈 工 .75 70 IT0 生 30 20 了 也 20 10 姻 0.4 拉 20 
3AD54C 20 3K 5 工 .75 70 10za 30 20 鹉 20 10m 0.4 弓 20 
3ADS54C 20 3 女 5 二 .75 70 10 插 30 20 据 20 TI0m 0.4 卫 20 
3AD54C 20 3 5 于.75 70 410 年 30 .20m 40 10 茵 TD.35 世 20 
3AD54C 20 3K& 5 了 .75 60 10 地 30 20 茸 20 T0 所 0.4 联 20 
3AD54C 20 3K 5 工 ,75 70 I0 季 30 20 20 T0zn 0.4 卫 20 
3A 了 D54C 20 5 工 .75 70 1410 纪 30 20 锯 20 10a 0.4 搓 20 
3AD54C 20 5 工 .75 70 102 30 20 了 茵 20 TI0z 0.4 功 20 
3AD54C 20 3 不 5 了 工 .75 70 1I0 丘 30 20 巧 20 TI0 功 0.4 垃 20 
3ABD54C 20 3K 5 工 .75 70 10 锯 30 20 刀 20 TO0z 0D.4 匡 20 
3AD55C 20 5 2 70 T0m 30 10t 30 40 所 TD.49a 20 
3AD55C 20 3K 5 工 .735 70 1T0 弓 30 I0 刀 20 103 中 .4 二 20 
3AD55C 20 5 1.75 70 10 们 30 20 也 20 0 撕 0.4 地 20 
3AD55C 20 3 .75 70 1I0m 30 20 垃 20 10 弓 和 .4 纪 20 
34AD535C 20 3 人 5 工 .75 70 10z 30 20ta 20 T0 0.4 弓 20 
3AD55C 20 汪 5 70 10 30 20 纪 20 10 和 .4 所 20 
3AD55C 20 5 下 5 70 划 0 镁 30 20 了 20 10 卫 f.4 匡 20 
3AD55C 20 3 5 了 .75 70 10z 30 20 了 王 20 T0 丘 0.4 垃 20 
3AD5SC 20 3 下 $ 工 .75 70 40 扣 30 20 志 40 10 荆 0.35 匡 20 
3AD55C 20 3K 3 上 上 .75 70 了 10 三 30 20 弓 20 10 地 和 .4 如 20 
3ADS55C 20 3K 号 二 .75 70 10m 30 20 纪 20 10 纪 0.4 20 
3AD55C 20 3 大 5 70 10 了 荆 30 20 匡 20 IT0m 0.4 姐 20 
3AD73 20 下 了 3 二 .75 180 SI 90 0.1 80 5 拦 0.6 征 了 
3AD21 25 了 丰 央 60 IT0 细 0.5 拉 20 
3A 了 22 25 工 芷 了 70 10 王 0.4 提 20 
3AD23 25 工 上 5 40 10 垃 25 0z 0.4 二 20 
3AD3234 25 工作 9 60 10z 0.4 伍 20 
3AD25 25 工 丰 号 60 10mm 0.4 嫩 20 
27730A 30 S 攻 8 0.7 60 5 了 3 20 20 拍 20 纪 坦 0.4 志 20 
27730A 30 8 0.7 60 5 人 弓 20 202 20 号 3 0.4 据 20 
27Z730A 30 5 下 纺 .2 60 5 20 20 坦 20 95 拍 0.4 握 20 
27730A 30 乡 工 .2 60 3 如 20 20 人 二 28 和 0.4 舞 20 
27Z730 卫 30 5 女 9 下 80 己 班 35 20z 20 5 了 和.3 了 二 20 
27730B 30 9 于 80 3 了 35 30 志 20 5 拉 0.3 扭 20 


大 功率 三 


前 何 下 最 
外 
降 富 
时 和 针 
压 降 亲 温 
7czgo | Fecgp| pr | 入 cP | Tc 17regs | Frpgs | TB Tc | 姓 | 了 or 站 
(A) | 07) | mia | 了 aax 《YY) (A) (VY) | (YY) (A) | (A) | (Cs)》 CD) 
iom | 310|2| to | >， 4 1 04 | 4， 90 B2-01C 
1l0m | 10 | 20 140 2 4 1 0.4 | 4 90 B2-01C 
igm | 10 | 20 140 | 2 4 0.4 | 4 90 BE2-01C 
6 | 30 | 20 140 | 5 2 0.5 0.2 | 2 90 B2-01C 
10m | 10 | 20 140 2 4 1 90 B2-01C 
| 
10m | 10 | 20 140 2 4 0.3 0.4 | 4 B2-01C 
10m | 10 | 20 140 | 32 4 1 0.4 | 4 90 B2-01C 
0.5m | 310 | 45 40 | 5 2 0.5 0.3 2 C3-01C 
6ma | 10 | 320 140 | 5 2 0.5 0.3 2 C3-01C 
6m | 10 | 2320 140 | 5 2 0.5 0.3 2 B2-01C 
6m | 10 | 20 50 | 5 2 0.5 0.3 2 908 从 
6m | 10 | 20 50 | 5 2 0.5 0.3 | 2 90 人 
8m | 310 | 30 5 2 0.5 0.3 2 90 从 
5m | 10 | 所 2 4 90 B2-01C 
6a | 10 | 20 140 | 5 2 0.5 0.6 0.2 2 90 B2-01C 
6m | 10 | 20 140 | 5 2 0.5 ， 90 人 
6m | 10 | 20 140 | 5 2 0.5 90 A3-06A 
6m | 10 | 20 tk0 | 5 2 0.5 0.3 2 人 
bm | 10 | 20 140 | 5 2 0.5 90 
6m | 10 | 20 140 | 5 2 0.45 90 A65 
6ia | 10 | 20 140 | 5 2 0.5 0.3 | 2 90 A25 
6m | 10 | 20 140 | 5 2 0.5 0.3 | 2 90 
6m | 10 | 20 140 | 引 2 0.5 0.3 2 90 B2-01C 
6m | 10 | 30 140 | 3 2 0.5 | 90 
6m | 10 | 20 140 | S 2 0.5 0.3 3 90 B2-01C 
6m | 10 | 30 140 | 5 2 0.5 0.3 3 90 
bm | 10 | 20 140 | 5 2 0.5 0.3 2 90 B2-01C 
bm | 10 | 20 140 | 5 2 0.5 0.3 | 2 90 B2-01C 
6m | 10 | 20 140 | 5 2 0.5 90 B2-01C 
bm | 10 | 20 140 5 2 0.5 0.6 0.2 2 90 B2-01C 
6 | 410 | 20 140 | 3 2 0.5 90 BE2-01C 
6m | 10 | 20 140 | 5 2 0.5 90 B2-01C 
6 | 10 | 20 140 | 5 2 0.5 0.3 | 2 90 B2-91C 
6ma | 10 | 20 140 | 5 2 0.5 0.3 | 2 90 B2-01C 
8m | 1 20 140 | 3 2 0.45 0.3 2 90 B2-01C 
6ma | 140 | 20 140 | 5 2 0.5 90 B2-01C 
tm | 10 | 20 140 | 5 2 0.5 90 B2-01C 
6 | 10 | 20 140 | 5 3 0.5 0.2 2 90 B2-01C 
18m | 10 | 20 90 | 3? 5 1 90 B2-Q1C 
8 B2-01C 
8 20 B2-91C 
10 B2-01TC 
10 B2-01C 
10 B2-01C 
im | 10 | 20 140 | 2 5 1 1.5 0.5 | 5 90 B2-01C 
10m | 10 | 20 2 5 1 1.5 0.5 | 5 90 B2-01C 
20 2 5 1 1.5 0.5 | 5 99 B2-01C 
20 140 | 2 5 1.5 0.5 | 5 90 B2-01C 
20 2 S 1 1.5 0.5 | 5 90 B2-01C 
20 140 2 5 1 1.5 0.5 | 5 90 B2-01C 
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癌 \ooN 人 本 


2. 低 频 大 功 
2.1 锚 PNP 型 低 频 


wereeemeeew eaeorreemeomeemcreoaccmrane 一 


最 芒 最 的 集 集 电 极 集 电极 
序 型 大 天 
耗 目 多 -~ 芭 极 
散 洗 - 基 报 - 发 射 极 -~- 基 棚 后 测 大 让 
世 频 电 
这 率 流 阻 击 穿 电 正 击 罕 压 电 击 穿 电 压 也 流 
矿 C3RCBD 矿 (8BR)CEO 玉 (5R) BEBO 后 
汪 电 PcMl JJ | 7caw | 开 区 7 Tcpo | Fes 
(下 ) | (Hz)| CA) Ce) CVD) CA VD CA YY) | (AAA) (全 )》 《7Y ) 
人 2 8 | 2 
22Z730BB 30 5 80 5 联 35 20z 20 5 世 0.3 人 证 20 
2 27Z730 瑟 30 8 人 .7 80 5 癸 40 20 耿 20 5Ia 0.3 位 20 
3 22Z730B 30 引 攻 8 0.7 80 5 芋 40 20 如 20 巨 垃 0,.3 鱼 20 
4 27730C 30 纺 工 .2 100 5 王 50 20 卫 20 5 也 0.2 如 20 
局 27730C 30 3 9 了 .2 100 5 所 50 20 卫 20 SS 了 及 ,2 卫 20 
6 2Z730C 30 5 100 5 了 50 20 绒 20 与 世 0.2 姻 20 
7 22730C 30 8 0.7 100 了 和 60 20 如 20 5 地 0.2B 20 
8 22730 30 5 9 1.16 100 5 王 60 20 20 中 匡 0.2 弓 20 
9 22730C 380 5 人 .7 TI00 5 伺 60 20 纠 20 号 姐 0.2 刀 20 
10 3AD183B SO 3 15 350 3 20 0.1 40 15 人 和 工 志 10 
了 3 和 了 D19 呈 50 3k 15 S0 20 匡 20 [0.2 40 20 生 1 IT0 
了 2 3AD35A 30 号 区 15 60 5 他 20 20 姻 20 SI 人 .4 好 20 
13 3AD18B 50 |100 T15 于 530 5 卫 20 50 tm 40 5 2 了 位 10 
了 4 3AD18 旦 50 |100 T5 50 20 血 20 0.2 40 20 工 征 1T0 
15 3AD183B S0 110Dk T5 工 50 20 志 20 ,2 40 20 姻 工科 10 
16 3AD19A 50 3Kk T5 0.7 5 20 20 0.2 40 20 血 工科 1T0 
17 | 3AD35A 50 3K 15 0.7 60 了 地 30 |0.1 20 15 血 0.8 了 aa 10 
18 3AD56A 50 3K 15 0.7 60 T5 取 30 0.1 20 了 5 蔬 fi.8 了 Ti 10 
19 3A 有 56 入 580 3 15 60 15 各 30 0 和 .1 20 15 垃 8.8 匡 10 
20 3AD5S56A 50 15 日 .7 60 15 垃 30 0.1 20 15 刀 0.8 IT0 
21 3AD5S56A 50 15 0.7 60 了 93 手 30 0. 工 20 15 锯 1 和 .8 蕊 10 
22 3AD56A 50 5 人 .7 60 15 30 0 和 .1 20 卫 5 也 0.8 刀 IT0 
23 3AD56A 50 15 0.7 600 5 也 30 0, 工 20 15 卫 f.8 廿 410 
24 3AD5S5S6A 50 15 口 ,7 60 15 各 310 0.1 20 5 了 0,.8z I0 
23 3ADS6A 50 5 0,7 60 15 了 30 0.1 20 15 和 .8 了 10 
26 3AD56A 50 3 女 生字 0.7 60 15 匠 30 人 .1 20 15 人 也 0.8 世 10 
27 | 3AD56A 引 0 3k 15 0.7 60 15 伺 30 |0.1 20 15 血 0.8m 10 
28 3AD56A 5 3 5 0.7 60 工 S 了 30 0.1 20 5 弓 0.8 包 10 
29 3AD56A 5S0 3 15 0.7 60 TS 他 30 0 , 工 20 15 如 和.8 血 10 
30 3ADS6A 350 3K 工 5 0.7 60 15 于 30 10 开 20 15] 0.8 人 生 I0 
31 | 3AD5S6A 50 3K 二 5 0.7 60 5 下 30 0.1I 20 T52a 人 .8 包 10 
32 3AD56AA S0 |1100k* 了 3 0.7 60 3522 3 人 . 工 40 了 5 吉 0.8 刀 10 
33 | 3AD56 人 A SO 15 0.7 60 15 30 | 0.1 20 15 王 0.8 了 10 
34 3AD56A 50 3K 15 0.7 60 于 9 了 30 0.1 20 工 5 Ia 0.8 笠 10 
35 | 3ADI18A 50 |100k 1 80 20 如 40 20 弓 40 20m 1 世 10 
36 | 3AD18A 50 |100k$| 邱 1 80 20 如 40 | 0.2 40 20 血 I 10 
137 | 3AD1i9A 50 | 3Kk 45 | 0.7 80 | 20 四 | 40 |0.2 40 | 20m 1m | 410 
133 | 3AD19A 50 |400k$| 15 0.8 80 20mm 40 |0.2 40 20 姻 工 各 10 
39 | 3AD19B 50 3K 和 0.7 80 5 了 ma 40 20 圈 20 5 组 0.3a 20 
40 | 3ADi9B S50 |100E S$| 3 0.8 引 0 20 了 ma 40 | 0.2 40 20 纪 I 血 10 
41 3AD18A 50 3k 5 80 T5 抱 40 0.1 40 5 诅 地 10 
42 | 3AD19A 50 3K 15 80 20 也 40 | 0.2 40 20 了 匡 10 
| 43 3AD35B 50 5 女 TI5 80 5 了 2 40 20 刀 20 5 0.3 刀 20 
44 3AD353 50 3 下 13 0.7 80 15 了 Ia 45 0 ,4 20 15 握 0.8 红 T0 
终 S 3AD56 呈 S0 3K T5 0.7 80 15 卫 45 0. 工 20 15 伺 .8 和 10 
46 3AD5S6 吕 50 了 0.7 80 15 媚 45 0. 工 20 T5 地 眉 .8 症 10 
147 | 3AD563 50 15 0.7 80 15 生 45 | 0.1 20 1 引 公 0.8 了 ia 10 
48 | 3AD56B 50 15 0.7 80 15tma 45 | 0.1 20 15 茵 0.8a 10 
49 3AD5638 50 15 0.7 80 15 地 45 0.1 20 工 3 01 0.8 卫 10 
50 3AD56B 50 工 5 0.27 80 T5a 49 和 .1 20 15 组 0.8 纪 10 
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上 


电 流 向 下 最 
降 高 
放 大 
时 结 
系 数 降 间 温 
PE 太 cE Tc 了 7 fc | 寻 | Tuw 
3 《YY ) (从 ) (VY) (Y) 〈(Ay) (A) |(s) | (CoD) 
E | 性 
140 2 5 王 工 .5 0.5 53 90 
多 5 了 站. 5 0.5 90 
了 40 2 5 工 工 .5 0.3 3 290 
4140 2 5 了 二 沪 0.59 5 90 
2 5 工 .5 0.9 号 9 
1T40 5 ] 工 ,5 .3 90 
2 号 了 工 .5 0.5 呈 90 
40 2 5 荆 9 
140 2 瑟 寺 工 .5 0， 50 
2 他 ， 2 12 
2 5 0.9 2 了 2 
2 5 工 1 10 
2 5 人 0.9 2 二 3 90 
2 SS 0.9 2 12 90 
2 5 人 .9 90 
T40 2 5S 0.9 工 2 90 
了 40 2 9 0.7 95 
1T40 2 5 0Q.7 2 12 90 
140 了 作 , 沁 2 工人 
2 5 0.7 90 
140 2 5 0.7 90 
T40 7 5 人 .7 90 
140 2 5 0.7 90 
140 2 5 0.7 90 
了 140 2 5 0.7 2 12 90 
140 2 5 0.7 2 412 20 
140 2 瑟 人 7 90 
140 2 5 0.7 2 了 2 230 
140 2 5 0.7 2 了 90 
140 2 5 0.7 90 
140 2 5 0.7 90 
140 2 5 f 和 .7 90 
140 2 号 0.7 2 12 9 
140 2 5 8.7 00 
2 瑟 0.9 2 12 90 
2 5 0.9 2 12 90 
T40 2 号 0.6 2 寺 90 
2 5 0.9 六 了 2 2S 
140 2 5 工 二 10 90 
2 5 0.9 2 2 95 
之 史 0.9 2 12 
2 5 0.6 2 12 
2 5 二 工 410 
1T40 2 5 工 93 
140 2 5 于 2 12 90 
140 2 和 工 90 
140 2 5 工 90 
140 2 5 二 2 及 90 
140 成 本 工 90 
140 2 5 了 3[0 
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2. 低 频 大 功 
2.1 氏 PNP 型 低 频 


| 
| 


最 鹤 最 败 集 电 极 集 电 裤 发 射 极 集 电极 
序 型 大 呈 大 
由 和 - 莫 极 | -发 币 梳 | - 基 7 
功 时 
率 率 滤 阻 庙 穿 电压 击 穿 电 正 击 穿 电压 电 流 
矿 (8R)CBO 产 (aR)yCEO 广 (5R)EBO 人 
总 Pei 7 | Tc | Rn Tan 7 7 Tcso | cs 
( 友 ) | (Hz) | (A) | CC7VWD) CCV) (全 ) 《Y ) (A) (V) (A) (A) (V) 
三 二 站 1 屿 四 
工 3AD563 50 1J3 0.7 80 15 昔 45 | 0.1 20 15 了 0.8 锯 10 
2 3AD56 了 B 50 3 5 0.7 80 1415 但 435 0.1 20 15 钥 0.8 卫 10 
3 3ADD56 了 3 30 3 下 了 0.7 80 15 卫 45 0.1 20 15 匡 0.8 10 
4 3AJD50BB 50 3 15 0.7 80 13 王 45 0.1 20 15 血 0.8 也 10 
5 3AD56B 50 3 15 0.7 80 15 联 | 45 0. 工 20 15a 0.8 如 10 
0 3AD563 530 3 15 0.7 80 15 血 45 0.1 20 了 3 坦 0.8 了 全 10 
7 3A D56B 30 3K 15 0.7 20 13 锯 45 0. 工 20 T5 茵 0.8 鱼 10 
8 3AD56B 30 3 大 15 0.7 80 195 全 45 410 好 20 15 缮 0.8 卫 10 
9 3AD56B 50 |100K$| 15 0.1 80 1 于 435 0.1 40 15 纪 0.8 血 10 
10 3AD563 50 15 0.7 80 5 绽 45 0.1I 20 IT5 0.8 乌 10 
了 3AD56B 30 3 15 0.7 80 T5 手 45 0 .1 20 15 症 0.8 灵 10 
12 3AD56BB 50 3 1 80 15 瑞 45 0. 工 20 T5 纪 0.8z 10 
T3 3ADI8 也 30 3 I5 100 T5 旭 50 0.1 50 工 3 垃 工科 10 
了 4 3A 了 19 忆 30 3 了 5 4100 20 卫 50 0.2 50 20 马 革 纪 10 
15 3AD18C 50 3K 15 80 15 匡 60 0.1 40 15 印 工 世 10 
16 3AD18D S0 3 13 120 5 组 60 0.1 80 15 纪 工 细 10 
IT7 3AD19C 30 3 15 80 20 耳 00 0.2 40 20 纪 工 珀 10 
18 3AD19D 50 3K 15 120 2 也 00 0.2 00 20 拍 3 了 10 
19 3AD35C 50 5 下 15 100 5 2 60 20 卫 20 5 也 0.2 世 20 
20 3AD565C 50 3 T5 100 二 5 到 00 0.1 20 5 也 0.8 垃 10 
21 3AD35C 50 3Kk 工 3 0.7 | 100 15 刀 60 0 ,1 20 415 也 0.8 刀 10 
22 3AD18C 50 |100K 15 荆 80 了 5 耳 60 30 也 40 1 也 1 10 
23 3AD18 了 D 350 |100k 15 工 120 15 弓 60 50 伺 80 T5 卫 工 垃 10 
24 3AD19C 50 |100K 15 1 80 16 陡 60 (0.2 40 T6 茵 1 垃 | 10 
25 3AD568 50 3 1 0.7 | 100 15 姻 00 0.1 20 T5 了 0.8z 10 
26 3AD18C 50 |100k$| 15 80 15 妈 60 0.2 40 20 如 工 志 10 
27 3AD18C 50 |100kS$| 区 1 80 20 如 60 0.2 40 20 了 工 王 10 
28 3AD18D 50 |100k$| 415 120 20 生 60 0.2 80 20z 工 世 10 
29 3AD18D 50 |100 蔬 | 5 工 120 20 如 060 0.2 81 20 据 工 和 T0 
30 3AD19C 50 |100KS| 三 0.8 80 20 也 60 0.2 40 20 姻 工 世 10 
31 3AD19C 30 3K T15 0.7 | 100 5 也 60 20 盏 20 5 匡 0.2 拭 20 
32 3AD190C 30 3 15 0.7 80 20 细 60 0.2 40 20 匡 工人 10 
33 3A 也 19 了 50 | 100K$| 15 0.8 | 120 20 0 0.2 80 20 垢 3 了 60 
34 3AD19D 50 3k 15 0.7 | 120 20 刀 00 0.2 60 20 荆 工 蕊 10 
35 3AD56C 50 15 0.7 100 15 切 00 1. 工 20 二 5 耿 0.8 伍 10 
30 3AD56C 30 15 0.7 | 100 15 坟 00 0.1 20 15 竹 0.8 匡 10 
37 3AD56C 50 15 0.7 | 100 15 卫 60 (1.1 20 了 3 地 0.8 芋 10 
38 3ADS6C 50 15 0.7 | 100 15 匡 00 0.1 20 15 王 0.8 联 10 
39 3AD56C 50 15 0.,7 | 100 15 卫 60 0. 20 45 了 0.8 亚 10 
40 3AD56C 50 15 0.7 | 100 二 5 弓 600 0.1 20 15 地 0,.8 纪 10 
41 3AD56C 30 3k 15 0.7 | 100 15 凶 60 和, 工 210 5 0.8 十 410 
42 3AD56C 30 3 太 15 0.7 | 100 15 卫 060 0.1 20 15 刀 0.8 全 10 
43 3AD56C 30 3K 二 95 0.7 100 15 志 60 10 锯 20 15 如 0.8 扯 10 
44 3AD560C 30 3K 1 0.7 | 100 15 卫 60 0.1 20 15 匡 0.8t 10 
45 3AD56C 50 3 大 15 0.7 | 100 15 卫 60 0.1 20 15 也 0.8 癸 10 
46 3AD56 30 3k 15 0.7 | 100 了 3 乌 00 0.1 20 35 垃 0.8 垃 10 
47 3AD56C 50 |100k $| 了 芒 0.7 | 4100 15 组 60 0.1 20 15 包 0.8 切 10 
48 34AD56C 50 15 0.7 | 100 15 锯 60 中 .1 20 153 血 0.8 嫩 10 
49 3AD356C 30 3 15 0.7 | 100 95 地 60 010. 20 15 血 0.8 癸 10 
50 3AD18 50 3 15 0.7 1 4120 1415 和 80 502 | 40 15 卫 工科 10 
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te 一 


寻 
贡 | 
所 


集 电极 最 
外 序 
- 发 射 极 高 
反 疝 截止 结 
电 流 温 
CEO | 大 cp 了 JU 
ee 形 号 
(入 ) (Y) | 了 ia Jm8X (Y) 〈《 太 ) 《VD) (3)| (CD) 
了 T5 联 1T0 2 140 2 5 二 村 90 工 
35 押 10 20 140 2 5 工 2 12 20 人 2 
5 垃 10 20 140 2 5 二 2 12 90 3 
工 5 世 10 20 140 2 5 090 4 
了 5 匡 10 20 140 5 2 12 90 上 62 | 
了 5 匡 10 20 140 E 5 1 工 20 也 2-01 了 6 
5 了 10 20 140 2 5 | 之 12 20 了 B2-013B 7 
1T5 人 10 |) 20 140 2 5 了 20 8 
T5 蕊 10 20 140 2 5 上 2 12 20 太 62 9 
15 缮 10 20 140 人 5 T 2 12 90 IT0 
15 世 TI0 20 1T40 2 5 由 020 A62 1 
5 好 IT0 20 140 2 5 工 1 12 12 
1I0 攻 屯 工 .2 2 13 13 
20 2 5 工 .2 2 12 C3-02C 14 
20 2 5 工 2 TI2 T5 
25 2 5 0.9 2 12 16 
5 2 5 工 2 12 C3-02C 17 
20 60 多 3 0.7 2 12 C3-02C 18 
20 2 5 工 工 10 中 2-01C I9 
15 了 对 1I0 20 140 2 5 工 2 12 20 
15 纪 10 20 140 2 5 让 95 21 
12 搓 10 开 9 2 5 0.9 2 12 40 22 
12 垃 10 25 2 5 0.9 2 了 2 90 23 
16 联 10 15 2 5 了 2 12 20 24 
15 廿 10 20 140 2 5 工 2 IT2 90 23 
T2 匡 10 20 2 5 工 2 12 90 20 
153 1I0 10 2 5 了 2 12 90 人 62 27 
T2 匡 1I0 25 2 5 0.9 2 12 090 28 
10 20 2 5 0.9 40 A62 29 
5 二 H5 2 5 工 95 C2-03A 30 
0.5 亚 10 20 TI40 2 5 工 工 I0 90 了 2-01C 31 
了 工 .3 垃 10 15 10 2 工 儿 12 290 CD3-02C 32 
20 60 2 5 0.7 95 C2-03AA 33 
工 .5 二 10 20 60 2 5 0.7 2 12 90 34 
工 5 雪 10 20 140 2 工 90 A62 35 
1 也 10 20 40 2 5 工 90 B2-01C 36 
5 耳 10 20 140 2 5 工 20 人 37 
5 二 10 20 2 | 工 90 人 38 
13 茵 10 20 140 | 5 工 2 IT2 90 39 
15 人 组 10 20 140 2 5 灿 90 40 
T5 纪 10 20 140 2 号 2 12 和 人 
15 匡 10 20 140 过 5 工 2 12 
15 也 10 20 140 2 5 荆 人 
了 5 所 IT0 20 140 2 5 二 人 
5 茵 10 20 140 2 5 工 
工 5 了 10 20 . 140 2 了 工 2 12 
工 3 纪 10 20 140 2 5 和 2 12 
15 吉 10 20 T40 2 5 下 2 了 2 
5 I0 20 140 2 避 工 : 
1 5 了 10 20 140 5 工 


2. 低 频 大 功 
2.1 钳 PNP 型 低 颖 


1 

最 截 最 热 集 电 福 集 岂 极 发 射 极 集 电极 
三 型 大 大 

耗 止 | 多 - 惹 极 

获 | 页 | 和 将 | 反 向 截 上 

功 顽 电 旧 

矿 (BR)CBO 六 (BR)GEO 矿 (8R)RBO 人 
二 PcMH| | Tc 王 4 7 下 w 了 了 喜 Tca0 | 矿 ca 
《而 ) (Hz) | (A) | (7V 看 )[ (CVD) (入 ) (Y) (A) 《Y) (A) (人 A) 《VD) 

1 | 3ADz75 7 | 3k | | 05 in im | inor 20 | 5m 15m | 100 
2 | 3AD75 75 | 3K 15 | 0.5 100 15m 60 0.1 20 15 阵 0.8m 19 
3 3AD75D 73 |1100k$| 15 0.8 120 了 6 下 90 20 联 3 人 T6 阳 用 .5 弓 20 
4 | 3AD57A 100 30 0.35 60 | 20m 30 | 0.15 20 20 姻 工 .2 如 10 
号 3AD57B 100 30 0.35 80 20 了 如 45 人 .15 20 20 联 了 工 .2 人 和 10 
6 0.35 | 100 | 20am 60 | 0.15 20 | 20m 1.2 了 10 
7 0.35 T100 20 匡 60 0.15 20 20 刀 T.2 世 I0 


3AD570 100 30 
3AD57 100 3K 30 


esaj uiarmaoeremraaeger revrmrmrreepeerreeetlwweeeeereeereercnal rroerm 一 wen no 一 ccceerieeer 一 一 二 or 


Ha 


区 As。 
率 三 极 管 
大 功率 三 极 管 
集 电 报 电 流 多 前 谭 ， | 尘 演 | | 
二 
- 发 射 极 和 降 | 高 | 
放 大 ] 
反 向 窟 了 目 压 时 结 
电 流 系 数 降 还 旗 间 温 
Jcgo | Frcz HP 大 cFE Tc | cgs 厂 BFS 7 Tc | 1 了 rw 吕 司 | 
[ET 反 
(A) | ov) amnial mar | VCA | CO | CA CA Cs) CC) 
0.1 60 | 20 140 | 3 S 1 90 及 62 开 
15 芋 0 20 T40 1 号 了 90 A62 了 
0.6 志 * 10 荆 S T40 2 5 工 2 工人 2 85 3 
20m | 10 | 20 140 | 32 10 1.3 90 4 
20m | 10 | 20 140 | 2 10 1.2 90 5 
20m | 10 | 20 140 : 2 10 1.2 90 6 
20m | 10 | 20 140 2 10 1 .2 90 A62 7 | 
8 
0 { 


2. 低 频 大 功 
2.2 氏 NPN 型 低 频 


最 特 最 热 集 电 极 集 电 极 发 射 极 集 电极 
本 。 征 ， 基 极 
耗 多 ”于 
获 | | 洗 - 基 极 | -发 射 极 | - 其 报 让 
功 | 生 | 电 

率 这 流 阻 击 穿 电压 庄 穿 电 讨 者 穿 电压 出 流 
斑 (aR)CBO 矿 C5R)CEO 六 CR)EBO 0 
电 Pei | JJ | 7Icr RR 大 7 ycaso 严 cp 
( 玖 ) | (Hz) | CA) CD 到) (7) (入 ) (V) (大 ) (VD) (A) (A) (YV ) 
了 BED7 7 2 30 5 了 2 5 专 0.2 志 20 
3BD50B 10 3 3.5 30 5 拉 IT5 了 0 二 号 呈 节 0 .3 了 旭 20 


全 
率 二 极 管 
大 功率 三 极 管 
集 电 极 能 演 饱 前 向 主 最 
外 序 
- 发 射 极 和 降 | 高 
放 大 
反 疝 藏 止 压 时 结 
正 降 
电 流 系 数 降 间 | 温 
czgo | cz FF Freg| Fe rcsgs | rss| 了 ic | 了 到 一 
AI 和 有 多 人 
(A) | (V) | mia | max |(V) | (A) OO | CA CA Cs cc) 
和 |10|30| 4180 | 1 1 06 | 1 01 | 1 90 B2-01B 了 
2.5m | 10 | 20 140 | 2 2 08 |”0.8 0.2 | 32 90 B2-01 了 2 
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ACE 


最 | 特 最 
型 0 
耗 | 征 | 多 
划 频 许 
芒 人 电 
次 束 流 
Pow | 六 | Tc 
” (和 ) | Hz) | (A) 
| 3SCD0OIA | 工 工 
CX205 信 1 
8550 工 1.5 
BC369 工 40M 2 
A683 了 工 
全 工 8550 工 1.5 | 
8550 1 | 1.5 
C 和 X205 避 T | 1 
3C DO01 及 丰 式 
CG3955 1 1.5 
世 立 S783 工 3 
BC636 工 50MS$| 1.5 
3CG504 工 30M 2 
3CA15F 工 50M 0.1 
| BC640 | 工 S0M| 1.5 
| 
工 立 5680 1 30M 工 
3C D317 工 4M 了 .5 
LY4931 T |20M | 50m 
| 3GBD511S-C 1.35 1.5 
| 3CGD5S 扩 入 1.5 1.5 
3SCDSITA 工 .5 1.5 
DD205 入 工 .5 0.7 
C D215A 1.5 0.5 
CQ D215A 1.3 0.5 
35C 了 82A 工 .5 5M 工 
人 也 205 也 了 .5 0.7 
CD2153 工 .5 0.5 
已 卫 215 也 工 ,5 0.5 
3C ES511B 了 .5 二 ,3 
3C D5STLD 1.5 1.5 
3C PP3953 革 ,5 二 ,5 
380C 了 3955 1.5 1.5 
3C D3955 1.5 1.5 
3C D82B 1.5 | 5M 1 
C 及 205C 工 .5 0.7 
CD2150C T.5 0.5 
30C D5s11C 间 汉 工 .5 
3C DS11CG 1.5 1.5 
30 D82 1.5 | 5M 1 
3C TD834 1.5 5M 3 
RG25S 8B834 | 1.5 9M 3 
3C D1F 1.5 | 5M 1 
3C D940 1.5 | 4M 1.5 
3C D940 工 .5 4M 
30CG940 .5 4M 工 .5 
3CG9540 工 .5 4M 1.5 
3C D940 1.5 | 4M 1.5 
3CDo940 工 .5$ 4M T.5 
民 G25 具 940 | 1.5 4M 工 .3 
RG2SB51L | 175 | 8M 1.5 
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大 
2.8 硅 PNP 型 低 频 


集 电 家 案 电极 发 射 极 集 电极 
- 基 概 
-~ 天 极 -~ 发 射 极 - 基 极 
反 向 截止 
击 罕 出 上 压 击 窗 电 正 击 穿 电 压 虹 流 
广 (BR)CBO 六 (BR)CEO 六 (BR)E5O 和 
了 TcB ic 了 1c80 广 cs 
(Y)》 (A) 《VY》 (AD) (了 ) (A) ( 妥 ) (YV) 
15 0 .工科 5 必 . 工 乌 SR 了 0 
多 必 , 工 位 13 0.1 志 二 自 , 工 血 5 有 T10 
2 0.1 20 1 0.f 公 0 . 卫 纪 们 . 王 忆 10 
23 20 | 0.1zm 5 10 甩 25 
30 0 忆 25 2 匀 5 0 只 0. 了 忆 20 
30 0. 工 了 23 2 位 和 上 , 工 刀 癌 .三民 30 
30 | 0.1m 25 ，0.1 了 6 0. 了 也 0.1R 20 
30 |0ftm | 23 |0tm | 4 | 人 im 5&R | 10 
3 0. 工 坦 吕 0 .了 工 位 5 内 10 
30 | 0.1m 30 10 了 6 0. 工 了 0.1 25 
45 40 
45 0 . 工 也 45 0. 工 坦 候 , 王 只 30 
80 和, 工 60 1 人. 工 2 0 .了 纪 于 必 50 
90 工 班 80 工 雪 5 工 三 工具 I0 
100 人 . 工 血 80 0.TI 5 0.I 30 
1T20 0 .型 120 工程 人 0. 工 也 开具 120 
160 了 160 5 纪 1 也 10 40 
250 可 工具 300 
50 避 .3 二 5 0.5 刀 20 15 
T5 0.3 伍 5 人 .5 人 20R 10 
15 0.5 纪 5 人 .5 蔚 20 只 10 
15 0. 工 坦 4 0. 工 血 5 有 10 
13 | 0.1z 4 | 0.1m 5 10 
5 0. 工 伺 0. 工 刀 3 10 
30 工 血 2 工程 6 0 .工艺 各 . 王 弓 10 
25 0.1 垃 竹 眉 , 工 锯 5 有 10 
25 | 0.1 细 人 4 0.1 匡 5 10 
35 | 0.1m 4 | 0.1m 5h | 10 
30 .35 地 6 0.5 纠 28 具 20 
30 | 0 5m S | 0.5m 20R | 20 
30 唱 , 了 工科 才 0.1 世 15 肌 10 
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20 只 10 | 5 400 | 50 匀 | 0.5 
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B2-013 
号 2-01 了 
B2-0 了 1 


了 2-01 吾 中 * 
了 2-01 卫 中 * 
了 3-07 入 
了 2-01 吾 
卫 2-01 了 


3-01A,B2-01 卫 


中 2-01B，C3-01A 
F3-07A 
昌 人 0 六 让 # 
五 2-0 司 
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oem roomereeseeortr ricecrreeeoon 


2. 低 


大 功 


2.3 夸 PNP 型 低 频 


最 特 最 热 集 电 极 溪 电 极 发 射 裤 集 电极 
序 型 大 站 大 点 二 
才 洗 - 基 极 - 发 射 极 - 起 极 
间 频 反 和 刁 截 上 
来 | 率 | 流 阻 | 才 窜 由 上 讨 | 击 穿 电 下 | 者 察 电 在 电流 
亚 (BR)CBO 矿 C5R)CEO 六 (BR)EBO 2 
| 号 忆 CC 亲 | 7ca | Rn 7ce 了 CR 了 1cas0 /ce 
| (到 ) | (Hz (CA CCA 人 WOV CA VCA 和 COV) | (4A) (人 A) (V) 
了 3C 人 3E 5 |3M |05 | 30 200 1m | 200 工科 5 1 也 50n | 20 
2 | 3CRF05E 5 0.5 200 2m | 200 2 4 | 0.5 也 
3 | 3CE05RE 了 0.5 250 2mm | 250 2 2 4 |」 0.5m 
4 3CF05G 5 0.5 300 2m | 300 2 4 | 0.5 盏 
3 | XGRFp1 入 TM 4 90 1 联 55 1 7 工科 了 90 
6 | 3CA4 也 7.5 | 30M 0.75 | 13.3 50 3 如 50 3 匡 4 3 0.5 匡 20 
17 | 3CA4C 7.3 | 30M 0.75 | 13.3 80 3mm 80 3 了 4 3 了 匡 0.5 如 20 
1 8 3CA4 忆 7.5 | 30M 0.75 | 13.3 | 100 3 了 | 100 3 锯 4 3 了 80.5 刀 20 
9 XG309 卫 7.5 | 20M 0.5 13.3 | 110 3tmn | 110 3m 3 3 了 0 .5 匡 20 
| 功 入 和 309B 7.5 | 20M 0.5 110 3m | 440 3 严 3 3 芋 .5 区 20 
1| 3CA4E 7.5 | 30M 工 15 130 1m | 130 | 1 5 工 世 0.5 了 20 
人 2| 3CA4E 7.5 | 30M 0.75 | 413.: 130 3 亚 T31f 3 本 3 也 0.5 摆 20 
上 13 XG309C 7.5 | 20M 0.5 13.3 | 4140 3m | 140 3 巧 3 3 了 0.S5mm 20 
| 营 3C0D3G 7.5 | 5SM 六 12 140 JIm | 140 工 和 5 1 钙 0.2 反 10 
15 | 3CA4F 7.5 | 30M 15 T50 TIm | 150 工 5 1 ma 0 .5 了 20 
16 | 3CA4F 7.5 | 30M 0.75 | 13.3 | 450 3i | 150 3 4 3 鱼 0.5 20 
7 XG309D 7.5 | 20M 0.5 13.3 | 170 3m | 170 3 甸 3 3 了 0.5z 20 
18 XG309 己 7.5 | 20M 0.5 13.3 |] 200 3m | 200 3 年 3 3 卫 0 .5 也 20 
19 CD473 8 30 1m 30 2 卫 5 | 0.5 备 20 愉 30 
20 | 3CD1I0A 10 1.5 7.5 25 | 0.5 耳 4 IT 弓 工 垃 20 
21 | 3CD4A 10 10M 2 10 30 工 王 了 工 
22 | 3CD473 10 |100MS | 3 ， 30 30 5 工 上 20 
23 | 3CD511 10 3M 1.5 ，35 | 0.1m 30 1 卫 4 | 0.5 志 0.1 联 | 30 
24 | 3CD3A 40 1TM 了 30 了 了 4 3 和 
25 | 3CD4A 10 1 50 3 了 30 3 也 4 5 弓 
26 | 3CD4A 10 1.5 35 Iia 30 工 乌 4 1 
27 | 3CD02A 10 2M 2 8 30 2 了 4 2 刀 
28 | 3CD1I0A 10 1M 1.3 30 2 也 30 2 了 4 1m 
20 | 30CD010A 110 1500 了 .5 10 30 工 中 | 0.5m 
30| 3CD010A |10 1500K 1.5 10 1 30 T 匡 5 | 0.5 了 和 
31 | 3CEFIA 1I0 I 30 2 如 30 2 缮 4 1 也 
32 CS10 10 工 30 IT 了 5 1 
33 CS11 I0 3M 30 3 匡 人 4 3 了 
34 SC1A 10 工 30 2 了 30 2 开 4 工 王 
35 | 3C D02A 10 2M 1.5 30 2 王 不 I 甘 
36 | 30 D3A 10 工 30 3 了 4 3 了 
37 | 30 D104A | 10 1.5 30 2 了 3 4 也 
38 | 3CD104A | 20 5M T.5 10 30 2 3 4 匡 30 
39 | 3C D51IL 10 3M 1,5 35 | 0.1 血 30 工 工 4 | 0.5 0.1A |， 30 
40 CS1L 10 3M 工 30 1m 30 1 志 4 工 0,1ma 
41 | 3CD51 10 10M 1.5 12.5 35 | 0.1m 35 | 0.1 血 S | 0.1 和 m 0.1z 35 
42 CD715 10 3 35 Im 35 2 了 S | 0.5m 20 妈 35 
43 | 3C D02B 10 2 1.5 40 2 了 4 1m | 
44 | 3CD4B 10 1.5 | 45 1 和 40 十 4 工 血 
45| 3CD02B 10 2M 2 8 40 2 蔬 4 2 了 
461 3CD108 10 1.5 7.5 40 | 0.5 母 工 血 1 血 20 
47 CSt I0 1 45 工 开 5 工 于 
48 CSTL 10 1.5 45 45 4 15R 10 
49 | 3CD4B 1 10 2 10 50 工 巴 放 了 
50 | 3CD512C | 细 4.5 | 2 50 | 0.5 醒 | 0.5 相 40 只 15 


下 -704 


辣 二 
率 三 极 管 
大 功率 三极管 
ee 
集 电 极 电 流 亿 前 间 下 | 最 
-~ 发 射 狼 条 降 高 
放 大 
反 向 截止 下 时 | 绕 
电 流 系 数 降 压 降 闻 漫 
Tcgo | 太 cF PE 广 Cc5 Jc | Frcgs |FES 了 7B yc | | 了 rw 
(A) | (V) lmin | max | (V) | (CA) (V) | (V) | (CA | (As (opP) 
0.2m | 20 | 40 | 450 20 | 0.1 1 了 20m | 0.1 | 450 | 
了 20 | 10 10 | 0.75 工 1.5 | 12.5aa | 0.125 150 
1 20 | 10 19 | 0.75 了 1.5 | 了 .5 和 ma | 0.125 150 
lm | 20 | 3 了 10 | 0.75 1 1.5 | 12.5m | 0. 妈 175 
In | 5 3 | 100 4 | 0.5 0.5 | 1.5| 02 | 1 175 
工 细 20 | 3 10 | 0.2 1.5| 60m |0.3 175 
Im 20 | 10 10 | 0.2 1 15| 60m | 0.3 175 
Im | 20 | 如 10 | 0.2 I 1.5| 60m | 0.3 175 
培 | 20 | 20 10 | 0.2 1.5 | 1.5| 40m |0.2 175 
Ia | 20 | 10 10 | 0.2 45 | 1.5| 40m |0.2 175 
工 如 20 | 40 | 450 10 | 0.2 2 1 60 如 | 0.3 150 
Tama 20 | 2 10 | 0.2 1 1.5| 60m | 0.3 175 
1 缮 20 | 20 10 | 0.2 1.5 | 1.5| 40m |0.2 175 
0.5 姻 40 | 40 | 450 10 | 0.5 1 1I 0.1 1 150 
Im 20 | 40 | 3450 10 | 0.2 2 1 60m | 0.3 150 
1 | 20 | 2 10 | 0.2 1 4.5| 60am |0.3 175 
Jam | 20 | 2 10 | 0.2 1.5 上 1.5| 40m | 0.2 175 
Im | 20 | 20 10 | 02 1.5 | 1.5| 40m |0.2 17S 
40 | 270 2 | 1 I 
Jam | 20 | 20 10 | 0.5 4.5 | 1.35| 0 1 155 
0.2m | 20 | 全 | 270 10 | 0.5 0.8 50a | 0.5 150 
70 | 240 2 | 0.5 0.8 0.2 |2 150 
40 3 | 0.5 0.5 50 了 1 0.5 150 
2ma|20|110 | 270 10 | 0.5 15 | 15| 0.1 |10.5 150 
2m | 20 | 3 10 | 0.75 I 1 | 0.15 | 0.75 
工 组 10 | 20 10 | 0.5 15 | 15| 50m |0.5 475 
工 a 20 5 | 工 0.9 0.1m | 1 4850 
Im | 20 | 45 10 | 9.5 15 | 1.8| 50m |10.5 150 
Im | 2 | 5 5 | 0.75 I 1.5 | 0.75 | 1.5R| 175 
Ja | 20 | 巧 5 | 0.75 1 1.5 | 0.7 |1.5 世 | 175 
1ma | 20 | 10 10 | 0.5 15 | 15| 50m |0.5 150 
0.{tma | 20130 | 250 TI0 | 0.5 1 50zm | 0.5 150 
2 镁 20 | 30 | 250 10 | 0.5 15 | 1.5| 530m | 05 158 
Im | 20 40 | 200 10 | 0.5 15 | 15| 50m |0.5 T50 
1lmn |320|20 | 270 5 | 工 工 150 
0.5m 20 | 乒 | 180 10 | 0.5 1 
工人 世 20 | 3 3 | 0.75 1.5 75 如 | 0.75 175 
Jm | 20 | 10 3 | 0.75 1.5 75 包 | 0.75 | 175 
40 3 | 0,5 0.5 50z | 0.5 1.5R| 150 
30 10 | 0.5 1.5 50m | 0.5 150 
Im | 35 | 40 2 1 0.15 | 1.5 150 
40 | 279 2 2 和 了 0.2 | 2 150 
了 二 20 20 2710 号 工 0.1 生 1T50 
工 匡 10 | 20 10 | 0.5 15 | 1.5| 50m |0.5 175 
1m | 20 | 20 站 村 0.9 0.T | 1 150 
Im | 20 | 20 10 | 0.5 15 | 41415101 11 175 
gm | 20 | 30 」 250 10 | 05 了 50m | 0.5 150 
30 上 10 | 5 | 400 10 | 0.5 0.3 | 12| 5S0m |05 150 
0.2m | 2320 | 5 | 270 10 | 0.5 0.8 50m | 0.5 150 
0.1 荆 1 | 40 | 328 5 | 0.5 1 1.21 0.1 了 T7 
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2413CD106 
25 | 3GD36 


26 | 38DI04C 
27 | 3C D104Y 
28 | 3C D4C 

29 | 3CD010V 
30 | 3CD0I0C 


3C D10R 
3C DO1OE 
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萝 | 症 | 生 

Peagl 17Tci | 瑟 于 
(元 》 | xz》 | (AAA) CAN ) 
i0 5M | 15|1 10 
140 15| 10 
10 IM | 1 

了 8 工 

TB TIM .3 

10 1500 于 工 .5 10 
10 |500k5 | 1.5| 2 
1 了 

了 9 2M 工 .5 

.0 上 

了 工 .5 

10 1.5 

10 工 .3 

1 2M | 2? 8 
了 0 工 .5 了 .8 
410 芋 

了 f 3M 荆 

10 1 | 

10 工 了 
1 41M 寺 

了 1 于 

19 1.5 | 

芽 2M 分 8 
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10 

II0 工 .8 

10 5SM | 15 | 40 
10 10M 2 10 
JTJ0 1500& 了 .5 IT0 
10 |500k | 1.5 | 340 
10 工 

T0 工 7.5 
10 于.3 

下 2M 2 8 
10 1500K 于 .3 10 
10 1500K 开 .5 EL0 
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J10 王 
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TI0 TI0M 2 I0 
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120 0.5 匡 
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120 工 血 
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= 一 人 
率 三 极 各 
大 功率 三 极 管 
集 电 极 电 流 饮 
-= 发 射 极 利 
放 灾 
反 向 帘 灶 压 
电 流 系 数 降 
了 cpo | 三 cz PPFE 矿 cE TC | 入 cgS 
《A) (YY) | min Taa 式 (Y) (A) (Y) 
了 工 拍 20 10 3 0.75 4 .5 75Z | 0.75 | .5 只 | 175 
1 人. 工 冬 配 40 320 3 0.5 工 .2 0.1 工 150 
2 了 20 了 10 270 了 10 0.5 了 .5 了 ,5 0.1 0.5 150 
2 了 20 10 10 0.795 了 了 性.15 0.75 
om 20 15 10 0.5 1.5 .3 50m | 0.5 150 
工 伍 20 15 呈 0.75 了 0.15 0.75 | 1.5 册 1 IT75 
1m 20 15 5 0.75 工 0.15 0.75 | .5 其 | 175 
工 匡 20 40 200 10 0.5 了 工 .5 1 .5 50 如 | 0.5 I50 
工 联 20 20 270 5 1 工 0.1 工 150 
引 苑 20 15 180 10 0.5 工 
了 工 m 20 TI0 3 0.75 工 .5 75I | 0.75 175 
了 过 20 20 270 5 了 工 0.1 了 了 15 人 1 
工 了 各 了 0 20 10 0.5 工 ,5 工 .5 50m | 0.5 TI75 
了 王 20 20 5 工 0.9 0 .1 二 150 
工 位 20 20 10 0.3 工 .5 1.5 0.,1 二 T75 
1 20 10 10 0.5 1.5 工 .5 50 专 | 0.5 150 
2 联 50 50 200 10 0.5 了 .5 ,5 50m | 0.5 150 
与 生 50 50 200 10 0.5 0.6 S0nm | 0.5 150 
工 征 20 20 10 0.5 工 .5 工 .5 0.1 工 175 
2 如 20 T0 270 10 0.5 工 .5 .5 0.1 0.5 150 
2 和 20 20 10 0.75 上 工 0.15 0.75 
1 了 20 20 10 0.5 1.5 1.5 S0m | 0.5 175 
工科 10 10 工 0.9 0.I 工 T50 
工 血 20 15 10 0.5 1.5 1.8 50m | 0.5 150 
.SI 20 15 180 10 0.5 工 
工 匡 20 I0 3 0.75 .5 75 刀 | 0.75 T75 
了 20 0 3 0 .75 了 .5 75 | 0.75 | 工 .5 175 
.2 20 15 270 10 0.5 0.8 0.05 0.5 
了 二 50 T5 9. 0.75 工 0.15 0.75 | 1.58| 17S 
1 50 15 5 0.75 上 0.19? 0.75 | 1.5 此 | 175 
工 伺 20 40 200 1I0 0.5 T.5 T.5 50m | 0.5 150 
1 茵 20 20 10 0.5 1.5 1.5 0.1 1 175 
1 10 20 10 0.5 1.5 1.5 50tm | 0.5 175 
二 了 20 415 号 二 0.9 站 ,1 革 T50 
1 50 15 5 0.75 工 0.15 0.75 | 1.5 中 | 175 
工 茵 50 15 0.75 二 0.15 0.75 | 1.5& | 4175 
T.5 血 50 20 10 0.5 2 0.1 下 175 
于 芽 20 10 10 0.5 工 .5 工 .5 50m | 0.5 T50 
2 地 20 TI0 270 TI0 0.5 于 二 工 .5 0.1T ，| 0.5 150 
2mm 20 10 10 0.75 1 I 0.15 0.75 
1 20 15 10 0.5 1.5 1.8 50ta | 0.5 150 
二 地 20 40 200 1I0 0.5 了 .5 工 .5 S0z | 0.5 dT5S0 
53 十 20 T5 180 10 工 
I 了 20 10 3 0.75 1.5 75 也 | 0.75 175 
2 20 15 270 10 0.5 0.8 50z | 0.5 150 
工 生 20 10 3 0.75 工 .9 75 也 | 0.75 | 1.5 且 | 175 
工 菇 20 20 10 0.5 工 .5 工 .5 人 .1 工 175 
I 妈 50 15 5 0.75 了 0.15 0.75 | 1.5R | 175 
工 卫 50 了 5 5 0.75 了 0.15 0.75 | 1.5Uu| 175 
了 工地 50 40 4150 5 0.2 0.8 丰 .1 工 150 
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铅 现 民 员 详 ” 演 局 针对 如 


本 本 和 天 大 殉葬 天 区 让 大 轴 呈 村 通 
全 


开本 了 现 梧 忆 


克 而 大 
Po Fo FD 


最 特 最 
序 型 大 
耗 | 征 | 狗 
散 许 
功 最 电 
率 率 流 
Pei | | Tc 
导 号 
(W) | (CHz) | (A) 
1 | 30D4E TI0 110M | 2 
2 | 3CD3E 10 了 
3 | 3CDI104 己 TI0 1.5 
4 3C D3E JI0 1IM | 1 工 
5 | 3CD4E 10 并 
6 | 3CD10E 10 1M | 1.3 
7 | 30CD010E 10 |500k | 1.5 
8 | 3CD010F 10 1500kK | 1.5 
9 | 3CRIB 10 1.5 
10 | 3CRF1D 10 1 
1 CDOTA 10 4M | 工 
12 1 3CD104E 10 5M | 1.5 
13 CDOIA 10 4M | 1 
14 CD0OtB 10 4M | 1 
了 5 CD01B 10 4M | 1 
16 | 3CD1L0F 10 1M | 工 .3 
417 3CD0t0G 10 1500KE | 工 .5 
18 | 3CD104RE 10 5SM | 1.5 
19 | 3CDoI0G 10 1500k | 1.5 
20|1 3CF1C 10 .5 
21 | 3CF1TE 10 工 
22 CDI0LD 10 4M | 1 工 
他 CD01D 10 4M | 1 
24 | 3CD010G 10 1.5 
25 | 3CD104F 10 1.5 
26 | 3CA10D 10 | 30M | 1 
27 | 3CAI0EE 10 |130M | 工 
28 | 3CEFTIEF 10 5SM | 2 
20 1 3CRFID 10 1.5 
30 | 3CRFIEF I0 
31 | 3CRFI1E 10 1.5 
32 | 3CRFKI1G 10 工 
33 | 3CD3A 15 3M | 2 
34 | 3CD3A 15 2 
35 | 3CD3B 15 2 
36 | 30CD338 15 2 
37 | 3CA5SB 45 130M | 1.5 
38 | 3CA5C 下 |30M | 1.5 
39 XGEp614 15 |30M | 2 
40 XG310A 415 |20M | 1 
41 CS15 了 5 3M | 1.5 
42 | 3CASD 1 他 30M | 1.5 
43 XG310B 15 |20M | 1 
44 | 30CA5E 1 |30M | 1.5 
45 XG310C 15 |20M | 工 
461 3CD4G 人 5M | 2.5 
47 | 3CD153G 15 5M | 2.5 
4 30C0A5FR 1 |30OM | 2 
49 CST6 15 3M | 1.5 
50 FS940 了 5 1M | 2 
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10 
10 
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10 
I0 


10 
410 


集 电极 
- 基 极 


击 守 电压 
斑 (5sR)CBoO 


了 c8 


(DOV/ 友 )| CCV) | 《CA) 


150 2 了 芋 
150 | 0.1 严 
150 | 0.1za 
T80 0 .1 也 
180 | 0.1 
200 29 
200 2 姻 
200 | 0.1m 
200 0. 工 了 
| 

200 工 卫 
2510 工 志 
250 工 霸 
250 2 茵 
300 2 地 
40 工 匡 
40 工 阵 
60 工 开 
60 工 志 
50 3 匡 
80 3 了 
80 3 茵 
80 3 押 
100 3 好 
110 3 匡 
130 3 乌 
140 3 匡 
140 


2. 低 


频 大 


功 


2.3 硅 PNP 型 低 频 


集 电 娄 发 射 极 集 电极 
- 基 极 
- 发 射 极 -~ 基 极 
。 反 向 截 正 
击 穿 电压 击 穿 电压 电 流 
六 CaR)CEO 矿 (BR)EBO 
人 7 JTJcso | 大 c8 
(Y) (A) (Y) 〈《AJ) (A) (V) 
150 卫 王 4 工 Im 
150 3 位 作 3 挂 
150 2 3 4 匡 
150 3 了 4 3 灵 
150 3 严 4 与 阴 
150 2 了 王 人 工 也 
150 姐 3 0.5 
150 工 班 5 0.5 人 币 
150 卫青 帮 工 姬 
150 21 信 工 伺 
150 0 . 工 5 0 . 工 卫 10R 50 
150 2 3 4 
150 0.1m 0 .1 如 10 具 50 
180 0 .1 了 5 0.1 TO 
200 0 .1 5 0 .1 10h 30 
200 2 2 4 工 竹 50 
工 世 5 0.5 拒 
200 2 3 4 亚 
200 工 班 弛 0.5 了 二 
200 工 垃 4 工 征 
200 2Z 他 工 位 
200 0.1m 5 0 .1 10R 5 
200 0 . 工 王 生 0.I 灵 10 必 50 
200 工 5 0.5 丘 
208 2 拉 3 1 4 人 也 
200 工夫 5 工 也 工地 50 
250 工 征 5 工 也 工 得 50 
250 工 址 5 工 王 0.5 20 
250 十 班 4 工科 
250 2 了 级 工 
300 工科 4 1 
300 2 垢 引 工 二 
20 工 左 5 工 班 0.1 押 20 
20 工 世 5 工 馆 0 .地 20 
40 工 志 5 工 卫 0 .1 了 20 
40 工 刀 5 工 亚 0 .II 地 20 
50 3 了 4 3 匡 10 ,5 了 20 
80 3 地 4 3 全 0.5 了 20 
80 3 了 刀 3 姻 0 .5 如 20 
80 3 了 3 3 持 工 了 得 20 
100 3 了 4 3 地 
100 3 也 4 3 耳 - 0 .5 抽 20 
110 3 地 3 3 了 0,.5 卫 20 
130 3 卫 4 3 也 0.5 折 20 
140 3 舞 3 3 了 0.5 了 20 
号 工 耳 0.5 好 20 
5 工 租 0 .5 如 20 
吕 工 也 0.5 王 20 
帮 3 所 
5 0.5 卫 


= 一 As 
率 三 极 富 
大 功率 三 极 管 
集 电 根 电 
外 
-~ 发 射 极 
放 
反 向 截止 
电 流 系 数 
Tcgo | Fep| prg rcg | Te | Frcsgs |Fsgs| 7 zc 过 
(A) | (7) | min | max | (Y) | (AI) TD De Te 
2 汪 
二 二 RS ER 二 人 
0.2m | 20|1 | 270|320| 05 0.8 . 50am | 0.5 150 B2-013 1 
05m | 20 | | 318 |310| 605 1 B2-01 马 3 
im | 20 | 2 3 | 075 | 15 75m | 0.75 175 B2-07B 3 
3m|20|10| 20| 贡 | 05 | 15 145|o71 165 150 B2-01 旭 4 
3m | 20 | 3 1 | .05 | 1 1 ”|o. 生 | 0 有 B2-01C 5 
fa | 20 | 5 10 | 0.5 15 | 1.8| 50m |05 150 B2-01B 6 
tm | 100 | 五 5 | 0 | 1 0.5 | 0 | 1.5pn| 175 B2-01B 7 
tm | 100 | 五 5 | 075 | 1 0 丰 |075 |158| 175 C3-9TA 8 
1.5m | 50 | 邢 10 | 65 2 041 | 1 175 下 2-0TC 9 
im | 20 | 2 10 | 05 15 | 15| sm |03 150 B2.n7 世 4。 | 2 
sk 150 |125| 23270110|05 1 B2-01B | 1 
tm | 20 | 320 3 | 0375 | 1.5 75 | 0.75 | 1.5p| 175 32-01B | 也 
350 有 50 25 270 T0 0.5 工 人 J13 
50k | 5 | 和 5| 20|1 05 1 B2-01B | 了 3 
50k | 5123] 2 1 和 | 05 1 人 35 
tm | 20 | 35 10 | 0.5 15 | 1.8| 50m |05 150 B2-01B | 46 
fm | 100 | 瑟 5 | 075 | 1 0. 生 |] 975 | 1.5n| 175 B2-07B | 了 
lm | 20 | 3 3 | 075 | 15 75m | 0.73 | 1 5k| 175 B2-0IB | 18 
tm | 100 | 35 5 | 075 | 1 0. 瑟 | 075 | 王 | 5 C3-0fA | 了 9 
1.5m | 50 | 开 1 | 05 2 0 |1 175 E2-0IC | 20 
1m | 20 | 240 10 | 0.3 15 | 15| 55m |0.35 150 B2-01Cb。 | 21 
50k | 5 12 270 10 | 035 1 B2-01 吕 | 22 
5 | 50 | 和 | 270|20 | 05 1 入 23 
lm |100 | 和 5 5 | 六 35 175 C3-01A 上 | 24 
tm | 20 | 九 3 | 075 | 15 75ama | 0.75 155 BE2-01 卫 | 35 
lm |50|14| 1 5|03 0.8 | 1 | 6oa|o3 150 B2-01B | 26 
Im | 5|4| 01 | 032 08 | 1 | 6om|o03 150 B2-0I8 | 27 
fm |20 14 | 30 | 了 1 1 1 |o2 |1 150 B2-0IB | 28 
1.5m | 50 | 20 10 | 0.5 2 bo1 | 175 8B2-0fC | 29 
tm | 10 | 3 10 | 03 15 | 15| 55m | 0.25 150 B2-0fB | 30 
lm | 50 | 20 10 | 05 2 0.1 | 1 175 B2-01C | 3! 
tm | 30 | 所 10 | 03 15 | 1.5| 芭 m | 0.35 150 8B2-01 昌 机 。| 32 
0.5sm | 320 | 30 | 270 | 10 | 05 1 0 |] 1 150 B2-0]3 | 33 
05m | 20 130 | 20 110 05 1 150 32-01B | 34 
05m | 20|30 1 370 1120|o035 1 1450 B2-018 | 55 
0.5m | 20 | 30 | 270 11410105 I 01 |1 150 B2-0IB | 36 
im | 30 | 30 10 | 05 15 | 2 |01 |05 175 B2-01 了 3 | 37 
tm | 20 | 10 10 | 05 1I5 | 2 |01 |05 175 B2-01B | 38 
fm | 20 | 55 2 | 0 15 | 15|01 |05 175 F3-03A | 39 
2m | 20 | 恕 10 | 05 2 12|101 1035 175 40 
3 | 50|14| 201310|104 15 | 415| sm|04 150 B3-03A | 41 
Im | 20 | 3 10 | 05 15 | 2 |01 |05 175 B3-0IB | 红 
1.5m | 20 | 2 10 | 035 12 |2 01 |05 175 B2-01B | 4 
lm | 20 | 2 10 | 0 15 | 2 |01 |05 175 B2-01B | 44 
1.5m | 20 | 2 10 | 05 12 13 |101 105 1 B2-01B | 5 
fm | 20|40 1 3450 | 10 1 1 1 |02 |1 150 B2-01{ 昌 | 姑 
im | 20|40 | 150 | 了 I 1 1 |02 |1 伍 0 B2-01B | 47 
Im |320 40 3401320105 3 1.5|01 |05 150 |B2-018,G3-01A | 48 
2 | 50|40| 200| 2 |03 15 | 1 20m|02 150 FE3209A | 49 
im |10| 4 | 30| 5 | 350m| 3 50m | 95 150 BF3-034 50 
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集 电极 


-~ 藏 


击 穿 电压 
矿 (BR)CBO 


| ze 


CR 


150 3 

6 170 3 了 

1T80 1 也 

6 200 3 所 

60 工 世 

100 工 也 

150 工 志 

180 工 茵 

200 4 如 
,5 

30 2 

30 2 世 

30 2 也 

40 工地 

50 工 世 

30 工 世 

呈 40 号 扣 

50 人吉 

5 2 志 

30 工 世 

50 和 钙 

50 呈 人 

红 于 吉 

上 60 号 训 

5 60 

5 

100 工 二 

80 2 匡 

2 垃 

80 2 和 


功 
2.3 硅 PNP 型 低 频 


2. 低 频 
集 电 极 发 射 极 
- 发 射 极 - 基 极 
击 穿 电压 击 穿 电压 
矿 (BR)CEO 广 (BR) 已 BO 
TCE 了 PE 
《Y) (A) (Y ) (A) 
150 3 了 tm 4 3 了 世 
170 3 了 3 3 匡 
180 荆 昔 5 工 世 
200 3 了 3 3 地 
60 工 也 5 工 三 
100 卫衣 5 工地 
T50 工 匡 5 工 组 
180 工 蔚 3 工 世 
200 工 志 5 工 也 
25 |10.5 也 相 革 t 
30 5 误 胡 5 匡 
30 和 得 4 2 匡 
30 马 垃 4 工人 
30 工 他 号 T 世 
30 工夫 3 工 姻 
30 2 了 工 各 
30 2 地 4 工 垃 
30 5 地 好 5 匡 
30 入 志 
30 S 拉 红 5 
40 2 匡 5 工 世 
40 尺 理 5 工 菇 
40 2 坦 4 了 二 
4f 咏 坦 4 5 全 
40 5 划 4 吕 
40 0.3 二 4 于 所 
S0 号 了 好 号 3 
3f 仿 细 不 下 贡 
50 工 了 得 5 于 J 
50 荆 茵 吕 工 垢 
50 乡 鹉 4 工 切 
50 工 坦 号 所 
50 公 垃 好 王 I 
50 了 已 开 4 二 乌 
SO 呈 | 3 
50 号 种 才 3S31 
中 2 证 
560 与 3 帮 己 世 
6 5 择 作 号 细 
60 在 
60 今世 丰 2 过 
6Q 10.5 理 在 2 王 
70 10.5 世 4 站 各 
73 工 得 呈 1 
8 3 圾 骨 5 匡 
80 和 地 如 人 也 
80 忆 志 如 工 志 
80 工 志 5 工 坦 
80 工 组 5 工 志 
2 二 本 工地 


集 里 极 
~ 基 极 
反 向 截 引 
电 流 
Tcao0 广 c8 
(A) (Y ) 
0.5 刀 20 
0.5 黄 20 
人 .5 伍 20 
0.5 王 20 
0.1H 20 
5 20 
10 届 20 
10D 20 
10 员 20 
之 二 20 
0 ,工科 40 
恬 . 工 但 40 
5 有 20 
T 二 20 
驴 全 20 
人 .2m 30 
了 ,号 区 29 
工 志 20 
和 ,工作 60 
2 卫 20 
了 给 20 
0.2 红 50 


ax 


大 区 这 三 桥 
你 电极 电 
-~ 发 射 极 
放 
反 站 截止 
TcEo | 三 ce 下 有 刀 
《A) (YY ) | 也 得 了 8 区 
生地 20 10 
5 也 20 T0 
王 志 20 40 150 
_.tn 20 10 
了 及 交 30 人 
二 用 20 38 150 
工 革 20 马 T50 
于 攻 20 38 150 
工 上 2 30 150 
2 二 20 28 
2za 20 10 270 
革 组 20 20 
工夫 20 了 
工 Da 20 3 
工 志 20 工 35 
革 垃 20 40 200 
工 也 20 40 200 
和 二 20 15 180 
工地 20 30 300 
呈 级 20 1 180 
工 伺 30 40 280 
工 二 30 340 240 
了 地 20 2 
2 了 王 20 1 0 30 
怠 二 20 10 100 
忆 了 地 20 2 
2 地 20 10 23 
工 王 20 地 
工 坦 20 工 S 
工作 20 工 5 
引 刀 才 D 5 了 80 
号 卫 30 30 了 20 
了 了 王 20 40 200 
工 垢 20 40 200 
号 坦 20 了 180 
号 志 20 工 5 80 
于 2 30 300 
了 组 20 了 由 30 
St | 好 站 站 100 
39 | 0 5 3230 
工 王 20 过 
台 获 2 28 
2 组 20 2 和 
总 玛 5 38 52 
2 但 2 8 270 
主 青 28 280 
工 绵 20 工 5 
荆 坦 50 工 5 
工 焉 5 3 
工 理 20 4 200 
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馆 前 向 下 最 
外 序 
皇 
芷 册 媒 
降 压 活 间 温 
egs | apgs |，78 Tc | 才 | 7 本 可 
攻 党 
(V) | (Y) | (CA) | aa) | so) 
于 了 提 : 芋 0.5 175 了 2-01 号 
革 .2 2 0., 工 0.5 175 了 2-01B 
2 工 .5 0 .1 昌 .5 150 | 昌 2-01 中 ，C3-01 和 
荆 .2 注 0.T 0.5 T75 了 B2-01 吕 
0.0 二 之 50t | 0.2 175 也 2-0I 卫 
0.8 工 .2 50m | 0.2 工 75 也 2-0[ 吾 
0.8 下 .分 50 妞 | 0.2 175 号 2-01 允 
0.8 工 .2 50 了 | 0.2 T75 卫 2-0T 吾 
0.8 2 SO | 0.2 1T75 了 2-0I 电 
了 2 1.2 丰 75 
下 . 革 工 , 应 0 .2 工 150 也 2-01 
0.9 0.15 二 :和 T5f 吾 2-0T 号 中 * 
工 .5 .8 有 . 工 了 15f0 也 2-01R 
卫 0.2 工 .5 只 | 175 召 2-0E 隔 
工 站 .2 工 工 .5 有 | 175 C3-014 
下 ,5 于 过 必 , 工 工 50 E3-03 信 
二 .要 荆 .5 站 .二 工 150 A69 
工 了 2-0L 篆 
工 .5 0. 工 于 150 FF3-03A 
于 80m | 0.8 175 召 2-0TC 
1 工 .5 50z | 0.5 175 FE3-03A 
工 二 ,六 50m | 0.5 15f 开 3-03 太 
0.9 | 0.15 I.5 | 15S0 号 2-01TB 中 * 
工 2 工 4179 了 2-0T 号 
半 0.15 和 .75 工 79 了 2-0TC 
2 强 0.2 的 | 工 7 号 召 2-01C 
和 工 .5 0.2 工 150 号 2-07 下 
二 .5 .8 人 有 . 工 二 TS0 了 2-01C 
站 0.2 业 工 .5 上 | 175 也 2-0 工 关 
工 .2 工 1.5 只 | 175 邓 3-01 人 A 
上 
15| 01 11 175 B2-01B 中 
TI 01 |1i 150 已 3-03AA 
15 | 15| 0 11 150 R3-03 信 
是 = 了 工 .5 0. 于 [58 A69 
由 吾 2-0T 虽 
了 80m | 0.8 175 B2-01C | 
烛 。 0.1 了 159 FF3-03 扩 
工 0 .六 工 75S 孜 2-01 吾 
于 人 .15 站 .7 75 了 2-0T6 
1.5 125 宪 3-03 太 | 
1 
和 .9 和 .15  ， 了 .5 15f 妃 2-01 了 中 必 
2 3 0.2 工 173 82-01C 
2 2 | 02 | 175 B2-01C 
了 1 0 了 150 了 F3-03 信 
工 .5 二 .和 0.2 人工 150 | 了 2-01B | 
0.9 0.15 ,了 .5 5f 了 2-01 了 中 * 1:46 
15 | 4148| 041 | 150 号 2-01C 47 | 
开 0.2 工 T75 2-01 吕 3 48 
下 0.2 工 工 .5 共 | 175 DC3-01A 49 
十 光 省 洁 工 . 工 工 工 .5 有 | 150 BR3-03A 50 
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2. 拭 


最 极 

型 大 

允 

许 7 极 交 发 射 援 

电 
流 阻 击 穿 电压 击 穿 电压 
三 (BR)C8O 六 (BR)CEO 
Tcaf | 玲 珈 7 了 
(A) | (7 到 )1 (CCV) (A) 《VD) (A) 
SC2C 20 2 80 80 2 所 
3C D4C 20 2 80 5 世 
3CD5C 20 2 80 5I 
3CD20C 2 1M 几 4 工科 80 2 了 
3CA6D 20 30M 2 7.5 80 5Ia 80 引 t 
3CD4C 20 | 2 80 5Ita 
3C D20 也 20 2 3.5 90 5 地 
3C D03E 20 2M 3 二 100 2Ta 
3C D020DD 20 1500E 2 5 100 二 
3C D020D 20 1500K 2 5 100 工 蔬 
CD77-2B 20 1M 2 9 J00 2 I 100 2In 
C823 20 2 150 十 100 工 巧 
3C D4D 20 2 100 5 搓 
3CD5D 20 2 100 5 了 
3C DB4D 20 1M 2 1I00 5 人世 
3C A6 瑟 20 30M 2 7.5 100 5 茵 100 引 垃 
3C D4D 20 1M 2 II10 2 巧 1T10 5 了 
30CD20D 20 1M 2.6 110 2 志 110 2 王 
5 C2D 20 2 110 2 了 110 2 位 
SC2D 20 2 110 2 匡 
3C D20D 20 1M 2 4 工 王 IT10 2 
3C D5 也 20 2 120 5 乌 
3C A6F 20 30M 2 7.5 120 5 了 120 5 匡 
3C A6E 20 30M 2 10 120 3 垢 120 3 志 
3C D20EF 20 多 3.5 120 5 也 
3C D020 已 20 1500K 2 5 120 工 伺 
3C D020 忆 20 1500 攻 2 5 120 荆 廿 
3CD4 卫 20 1M 2 21 150 5 匡 
3C D20E 20 1M 2.0 TI50 4150 2 
30CD020R 20 1500k 2 5 150 工科 
3CD020E 20 1500 友 2 5 150 工 弓 
C 也 77-2C 20 TM 2 3 150 2 了 T50 2 匡 
CS24 20 2 200 rm 150 二 世 
3CA6G 20 30M 几 10 150 3 纪 150 3 和 
3CD4 孔 20 TM 2 150 3 
3CD4E 20 2 J150 5 Im 
3CD5R 20 2 150 5 地 
3CTD20E 20 1M 2 4 工 世 T50 2 蔬 
3CD20R 20 TM 2 4 工 伺 200 2 垃 
3CD20RF 20 TM 2.6 200 2 切 200 2 二 
3CD020G 20 1500 玫 分 5 200 工 志 
3C D020G 20 1500k 2 号 200 1 症 
3C FR2A 20 2.5 200 3 缮 
CD77-2D 20 1M 2 3 200 2 200 2z 
3C FE2B 20 2.95 250 5 世 
3CEF2PF 20 5M 2.5 3 250 荆 茵 250 工 伺 
3CF2C 20 2.5 300 5 卫 
30CD5A 25 2 30 地 
30C 也 5A 25 2 50 5 30 5 匡 
3CA10B 25 30M 2 30 工 5 王 30 了 5 地 
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号 嫩 
工 CD32 
12 36&i00 
| 3 3CD5B 
1 4 3CD5B 
号 3C D614 
| 6 CD32A 
7 3CA10D 
8 六 区 上 P3741 
9 3CD5S5C 
810 3CD5C 
;1 CD328B 
i12 | 3CD546B 
113| 36AIOE 
| 14 GD32C 
15 3CD5D 
116| 3cD5D 
117 | 30D546A 
1198 | 28A940 
119 | 3CA9d0 
120 | 30 二 949 
| 231 36 D546 
| 22 38 D546 
123 | 3CDo40 
1 人 tf 940 
125 | 306D940 
(26 | 3CDo40 
127 1 306Do40 
| 28 Bo40 
129 | 3CA940 
1 30 3C D546 
:311 3CD546 
E 32 CDS46A 
33 3C D5S546A 
i 3 3CP940 
3 CAo46 
136| 3CD5E 
1 37 3C A940 
| 38 3 948 
|) 39 人 A940 
4 40 电 546 二 
上 
4 中 546 入 
) 42 RG28 B546 
1 43 3C B105A 
1 4 3C DP5 人 入 
1 45 30C D313A 
146| 3CD030A 
47 | 39D030A 
48 38 FE3A 
49 CS3f 
5 35C 有 SA 


到 特 热 集 电极 集 电 家 发 射 极 集 电 极 

医 | 征 | 从 - 基 接 

散 许 - 基 极 ~ 发 射 极 - 基 极 

区 频 志 反 阿 截止 
京 率 流 蛆 击 穿 电压 出 穿 电 压 击 穿 电压 电 流 

六 (BR)CBO 矿 (BR)CEO 矿 C5R)EBO 天 国王 

eu 说 | Tc Rn 7op 了 四 Jc80 | cs 
(而 ) | (Hzy| (AAA) 1(C/ 殉 )1 (0V) (和 A) 《Y) 〈(A) 《V)》 (A) (入 ) (《V》 
253 3M 3 二 0 荆 垃 40 2 与 0.5 握 和 . 工 芭 30 
25 130M 2.5 50 15 志 50 了 3 所 3 T5 地 工 坦 24 
25 史 50 组 3 呈 纪 

25 2 80 5 所 50 5 所 4 了 0 了 

25 3 80 0,5 伺 55 10 组 习 0.5 纪 50 几 50 
25 3M 3 60 了 工 弓 60 2 3 0.5 刀 站 ,工程 30 
25 130M 多 9 70 T5 拉 70 开 5 位 3 了 5 他 工 答 24 
25 4M 得 80 3 了 80 3 了 7 3 了 企 . 荆 伍 20 
25 2 80 引 垃 3 号 手 

25 2 120 5 也 80 5 纪 帮 10 伍 

25 3M 3 80 了 80 2 位 0 .5 位 有 .工科 30 
25 5 2 120 0.5 纪 80 40 了 3 0.5 节 5 人 1 及 408 
25 130M 2.5 90 T5 地 90 15 珀 3 T5 二 工 王 24 
25 3M 3 T00 工程 100 2 全 站 0.5 弓 . 工 王 38 
25 110 5 3 号 弓 

25 了 180 5 地 TI10 3 垃 和 10 据 

25 SS 了 160 0 .5 了 120 40t 避 f .5 人 志 50 贞 100 
25 了 玫 了 MI 工 .5 150 T150 号 T0 电 120 
23 了 二 M 半生 150 0.5 纪 150 号 地 避 0.5 世 410 了 120 
5 4M 工 .5 150 工 也 150 工 世 号 了 也 10 搓 4120 
25 SM 委 200 0 .5 全 150 10a 和 0.5 世 50 150 
25 SRM 2 200 0.5 垃 150 0 也 ?3 0 .5 垢 5 人 此 100 
25 4MM 5 150 工 垃 150 工 弓 忆 工 志 10 只 120 
2Z5 二 M 工 .3 吕 150 十 纪 150 工 世 号 与 缮 30 150 
25 个 岂 1 .5 号 150 工地 1510 卫 垃 呈 工科 0 1 
25 4 了 区 5 150 工地 150 卫 缮 5 工 茵 10 有 150 
25 | 4M 1.5 150 150 5 140 

入 工 .$ 150 并 垃 二 组 1 120 
之 4MS| 1.5 150 0 .1 如 T50 工 志 号 了 0 上 120 
25 3M 馆 150 了 工 所 150 了 1 5 工人 508 150 
么 9 200 450 5 530 县 150 
人 号 2 200 150 5 30 只 150 
25 SNM 2 200 0 ,5 了 5 人 410 了 5 0 .35 纪 3 T50 
2 4M 站 5 老 5 开刀 150 了 人 徊 5 和 ,3S 钙 10 具 TI20 
2 于 150 150 5 40 120 
呈 区 150 5 所 3 3 押 

2 4 了 工 .5 避 150 工 位 4130 工 垃 5 工 伺 了 0 妇 120 
25 | 4 以 T.5 150 和 弓 15 了 弓 纪 工 垢 10R 120 
25 4M 于 150 工 志 150 工 志 5 工作 了 0 县 120 

3 SN 党 200 工 纪 1350 掏 地 5 工 垃 与 0 具 150 
23 3S 隐 了 2 200 了 班 50 工 垃 5 荆 伺 50 忆 200 
25 | 5M 2 200 | 60.5 如 | 150 | 410 了 5 | 0.5 弓 530 150 
3 SM 3 六 30 地 3 0 芭 

30 了 和 汪 3 30 与 组 全 总 了 

了 了 3.9 30 5S 志 30 5 地 不 2 纪 

3 500 琅 3 JS 30 工 垃 9 下 所 

30 |500 芭 3 3.3 30 工 志 5 工地 

3 3 30 5 节 30 与 雪 4 2 二 

30 3 30 中 垃 了 于 地 

30 | 3 38 了 m 媳 Sm 


2 低 


频 


大 


功 


2.3 夸 PNP 型 低频 


大 功率 三 
- 发 射 极 
到 回 帘 止 
也 流 
icEO | 大 cB 
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了 世 20 30 

2 二 20 18 

2 位 20 了 0 
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2 佐 


基 特 最 热 集 电 极 
大 区 大 
多 
人 许 - 天 极 - 发 射 极 
频 吾 
功 电 
率 | 率 | 这 阻 击 穿 电压 击 穿 电压 
产 (5R)C80 广 (BR)CEO 中 
PPceN| 厅 | 7cuyk | RN 到 沁 下 
( 友 ) | (Hz) | (ATCCVWD)CV) (A) (Y) (A) 
30 工 M 3 30 了 二 
30 1M 3.9 30 荆 弄 
30 习 30 5 人 
30 3M 荆 40 30 匡 40 30 缮 
30 5M 3 3 50 5 也 
30 SM 3 80 王 50 2 地 
30 1M 3 80 工 位 50 工 卫 
30 3 50 5] 垃 
30 1M 3 50 了 组 
30 1M 3.9 50 了 了 
30 3 50 5 纪 
30 3 80 5 地 50 5 过 
30 10M 2.5 6.6 50 5 志 50 5 所 
30 工 M 3.9 3.3 30 3 了 za 50 号 纪 
30 |1500 契 3 50 工 弓 
30 1TM 3 50 5 所 
30 |1500 女 3 3.3 50 1 了 
30 3 60 呈 世 60 5 过 
30 3 100 工 了 60 工 世 
30 0M 3 60 1 60 1m 
30 8M 3 60 由 .5 也 00 10 卫 
30 9M 3 60 0.1 亿 60 301 
30 | 9M | 3. 60 60 | 50m 
30 | 5M | 3 60 | im | 60 5mm 
30 9M 3 60 1 位 00 工 位 
30 9M 3 4.2 60 0 .1 纪 00 0 .1 志 
30 3 60 3 卫 60 3 了 
30 3M 3 3.3 60 60 
30 3 了 3 3.3 60 060 
30 3M 3 3.3 60 60 
30 3M 3 3.3 60 60 
30 9M 3 60 工科 60 1 缮 
31 3 60 60 
30 1M 3 4.16 60 60 50 缮 
30 工 M 3 4.16 60 0.1 征 60 工 蔬 
30 5M 3 00 1 纪 00 工 弓 
30 SM 3 80 于 茵 00 了 人 血 
30 3 60 60 
30 10M 2.5 6.6 70 512 70 3 二 
30 3 120 53 细 80 5 地 
30 3M 4 4 .2 80 30 六 80 工科 
30 4 80 1 和 80 Tt 
30 5M 3 353 80 5 全 
30 8M 才 80 工科 80 3 了 癸 
30 工 财 3 80 与 地 
30 1M 3.9 80 5 垃 80 5 了 3 
30 1500k 了 3.3 80 工 纪 
30 1500k 3 | 80 工 世 
30 3 80 5 玲 
30 工 M 当 80 工 纽 
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2.3 硅 PNP 型 


功 


低 频 
和 集 电极 

-~ 基 极 
反 疝 惟 止 

也 流 
Jeao 矿 CB 
(A) 《YY) 
1.3 阵 4 
[0 . 工 玛 60 

工 志 30 

了 也 20 

3 各 20 
0 .工地 60 
0 .全 20 
0 .1 了 60 
0. 工 竺 60 
0.1 二 60 
0 . 工 阵 60 
0.1 荆 60 
0 .1 世 60 
0. 工 王 60 
0 .1 60 
0 .1 地 60 
0 .1 60 
0.1R 60 
0. 工 生 日 
0.1 拭 60 
0 .I 王 60 
0 . 工 猎 60 
0.1 匡 60 

3 绒 20 

工 位 20 
30 愉 80 
30 册 80 


率 三 极 管 
火 功率 三 极 管 
集 中 裤 电 流 饱 前 阿 下 最 
外 序 
~ 发 射 极 利 降 高 
放 天 
上 友 向 截 正 卜 时 结 
纪 流 系 数 降 卜 降 间 温 
Tczo | Fecg | HzB 矿 CE Tc 矿 cFS 天 BES TB dc 好 了 7M 
(Alan | ma vaA OO | AcA)|cs) CD) ” 
1.sm | 20 | 和 6 S | 1.5 IT 0.3 | 41.5 175 B2-01C | 1 
1 5m | 20 | 咎 3 | 3T3 | 03 | 5 175 B2-01C | 2 
fsm | 20 | 折 3 | 3 0 15 | 工 5 175 B2-01G | 3 
区 1 1 0.7 0.125 | 工 150 4 
15sm 20 | 了 3 | 4.5 1 2 0.15 | 15 |1.5h| 4175 B2-01IC | 5 
0tm | 40 | 4 280 5 0.5 1 1.5 | 0.05 | 0.5 175 F3-03A | 6 
Im | 30 | 40 120 3 | 1 1 02 |2 1 | 150 F3-03A | 7 
zm | 20 | 2 180 | 了 于 T.5 1 B2-0IC  ，8 
15m | 20 | 了 5 1 1 0.3 |1.5 175 B2-0lG | 9 
15m | 20 | 3 | 了 5 1 0 3 |15 175 B2-01C | 20 
1.5m | 20 | 轩 0 3 | 15 | 1.2 0.15 | 1.5 175 B2-01C | 拉 
2m | 20 | 20 5 1 1 15 | 03 |515 175 B2-01C | 了 2 
sm | 20 8 10 I 3 02 |1i 175 B2-01CG | 和 3 
2m | 20 | 瑟 10 1.5 1.5 1.8 | 015 |1.5 150 B2-01C | 扫 
15s5m | 20 | 人 奶 5 | 15 1 03 15 | 4.5u| 170 B2-01C | 瑟 
和 | 20|1101 3270 110 1.5 T.5 15 | 03 | 4.5 150 B2-01C | 16 
1.5m | 20 | 35 5 15 | 1 03 | 15 | 1.5| 3175 C3-01G | 17 
2m | 20 | 寻 2 节 1.5 15 | 0315 |15 150 2-01iCh。 | 18 
0.5m | 80 | 下 200 | 20 [5 06 0.05 | 0 5 150 F3-03A | 19 
50 200 | 05 I 03 | 3 F3-03A | 2 
5m | 60 | 40 320 | 3 1 15 | 02 | 2 150 F3-03A | 引 
0.jm | 60 | 60 120 5 05 | 1 1 03 |3 150 F3-03 人 入 ;22 
60 200 5 05 0.5 0.5R | 150 23 
0.2ma | 20 | 60 320 5 | 0 I 0.3 |3 |08n| 150 F3-03A | 24 
25 5 05 | 1 03 |3 I150 F3-03 和 | 35 
60 200 5 05 | 1 03 |3 0.5n| 150 E3-03A | 26 
30 5 | 0 1.5 150 F3-03A | 27 
sm | 60 | 2 80 2 1 125 F3-03 人 | 28 
sm | 60 | 6 120 2 | I 了 125 F3-03A | 29 
5m | 60 | 100 200 2 I I 125 F3-03 和 | 30 
sm |60 110 | 320 | 2? I 1 125 F3-03A | 31 
60 | 200 5 0.5 1 15 | 03 |3 150 F3-03A | 32 
5 | 300 5 0 3 1 150 F3-03A | 33 
0tm.| 7 | 可 300 5 0.5 I 0.3 | 3 0.5h | 1530 F3-03A .| 34 
im | 6 | 70 200 5 0 5 1 15 | 02 |2 150 F3-03 人 | 35 
235 | 270 S 0.5 1 15 | 0.3 |3 0.8h | 150 F3-03A | 36 
0.2m | 40 | 60 300 | 5 0 | 工 03 |3 150 F3-03 人 | 37 
01m. | 7 | 60 300 S 0 5 1 03 |3 150 F3-03A | 38 
sm | 20 8 匡 I 3 02 |1 175 B2-0C | 39 
2m | 20 | 340 5 1.5 1 15 | 03 11.5 175 B2-01C | 40 
位 |80|140 | 3 S 05 | 417 | 3 03 |3 150 F3-03A | 41 
0.tm | 50 | 40 240 5 0 5 1 03 13 150 F3-03 人 | 42 
1 sm | 20 | 340 3 | 工 5 .2 015 | 1.5 | 5h| 175 B2-01C | 43 
0 2m |320|40 | 400 5 0 5 工 2 03 |3 150 F3-03A | 4 
和 | 20 18| 20 | 切 | 45 1 5 15 | 03 1315 150 B2-01C | 45 
2m | 20 | 后 10 | 1.5 1.5 18 | 0.15 |1.5 150 B2-01C “| 46 
43m | 2 | 天 5 1 03 |15 115 4175 B2-01C | 47 
15m | 50 全 5 | 5 IT 03 |15 | 5 175 C3-01G | 48 
2m | 20 | 革 180 | 如 1 B2-0TC | 49 
150n | 50 | 3 村 | 了 5 1 0.3 |1.5 175 B20fC | 50| 


2. 低 频 大 功 
2.3 硅 PNP 型 低 频 


站 生生 下 生生 和 一 一 一 一 - 
昌 | 人 最 狼 集 电 凶 | 和 集 电 报 | 发射 极 公 电 裤 
序 型 大 定 大 
耗 多 加 
巩 诈 - 基 家 - 发 射 极 - 苇 极 
频 反 疝 截 目 
项 电 
3 率 流 阻 出 穿 电 正 击 穿 电压 击 穿 电 压 电 流 
三 CBR)CBO 天 (BR)CEO 太 (C3R)EBO | 
号 寻 ECcU| 丘 | Tc | Ra Tcp Tc 了 FEB Tcao  ) 万 cB 
( 填 ) | Hz | (ACTVY  (A) TO (A) 7) (A) (A) (了 ) 
】 国生 SS ] ] 加 
1 | 3CD30C 30 1IM | 3.9 80 卫生 S 1 所 
2 | 3CDi0sC 39 3 80 SHU 3 1 和 
13 | 3CA7D 30 | 10M | 2.5 6.6 90 5 9{ 5 3 Sm | 3 2 
4 SC41BB | 30 IIM | 3 150 Ta | 100 和 1 5 mm | 1 | 3 
5 3CD030D 30 1500k | 3 3.3 100 工 吉 号 工 理 
6 | 3CD0303D 30 |500kK | 3 3.3 100 了 下 工 坦 
本 3CF3C 30 3 100 5 和 | 100 号 二 4 2 
8 C 8S33 30 3 250 5 刀 | 100 弛 8 工 开 个 .5 弛 150 
9 | 3CD030D 3 1M | 3 100 工 世 S 07 | 
10 | 36 D30D 30 1M | 3.9 100 工 世 号 1 | 
| 
41 | 3C6D5D 30 3 110 号 志 4 了 
12 1 3C@D10sD 30 3 110 号 二 3 05 
13 1 3CD5D 30 3 180 Sm | 410 号 功 4 号 到 工 过 20 
144 」 3C 和 7 已 30 | 10M | 2.5 6.6 | 110 Sm | 110 5 芭 3 号 芋 3m | 20 
1 和 | 3CD105D 30 5SM | 3 3.3 110 忠志 3 40 王 | 
16 CD5 30 TIM 3 110 了 二 4 5 了 | 
17 | 3CD313D 30 TM 3.9 110 3 地 310 弛 地 4 2 理 
1 | 3CD030 世 30 |500kK | 3 3.3 120 工种 5 工 和 
19 C D030 瑟 30 |500 女 3 3.3 120 并 芋 如 了 下 | 
20 | 3C D030 瑟 30 1M | 3 120 了 志 S | 1 
2 | 3CD30 世 30 | 1M | 3.9 1 5 Ti 
22 | 3CA7E 30 |10M | 25| 66 | 3430 5 姐 | 30 S1 3 与 组 3 忆 
23 | 3CD5G 30 5M | 3 3.3 |」 140 5 匀 | 440 S 王 号 号 伺 了 2 
241 30CDi55G 30 5M | 3 3.3 | 140 5 纪 | 3140 号 世 5 引 王 荆 理 2 
25 | 30CD5E 30 3 250 5 | 450 m 4 3 ma 20 
26 | 30CD105 五 30 5M 3 3 150 已 二 3 了 也 
27 | 3C D105R 30 5M | 3 3.3 | 3450 5 也 3 0 了 
28 ATi33 30 3M | 2 200 ma | 150 工 纪 6 了 组 3 县 200 
29| SC4iBC | 30:| 1M | 3 200 IE | 158 工 世 5 工 班 卫 荆 30 
30 | 3C D5E 30 IM | 3 150 5 世 4 号 科 
3 | 3GD313 互 30 1IM | 3.9 T50 sm | 150 Sa 4 2 匡 
32 | 3CDn30F 30 |500gk | 3 3.3 150 (组 S 工 组 
33 | 3GCD030B 30 |500kK | 3 3.3 150 和 世 号 荆 二 
34 | 3CEF3D 30 3 150 Sm | 150 引 焉 性 2 oa 
35 | 3CD5E 30 3 150 号 吉 旧 5 位 
36 | 3CBD030B 30 1IM | 3 150 也 5 荆 各 
37 | 3CD30EF 30 1M | 3.9 450 工 全 5 工 得 
38 | 3C D105 忆 30 ， 3 150 5 3 02 
39 | 3C D0306 30 JM | 3 200 荆 但 号 工程 
] 40 | 3C D30G 30 1M | 3.9 200 荆 王 5 和 呈 
| 3CD105EF 38 3 200 5 组 3 守 0 于 
42 | 3CD313R 30 1IM | 3.9 200 5m | 200 5 三 如 2 得 
43 1 3CD030G 30 |500k | 3 3.3 200 工地 ?地 | 
44| 3CA7 30 | 10M | 2.5 3.3 | 200 20o | 200 20aa 3 20 匡 和 皇 20 
45 | 3CF3A 30 2.5 200 引 锯 3 10 丘 2 下 50 
46 | 3CE3E 30 3 200 5 刀 | 200 5 组 4 2 刀 
47 SC41BPD | 30 1M | 3 250 1m | 200 To 5 卫 匠 工 坦 30 
48 | 3CA7E 30 | 10M | 2.5 3.3 | 240 S 纪 | 240 可 位 ， 玫 0 .5 革 20 
49 | 3CA7 忆 30 |340M | 2.5 3.3 | 250 5 | 240 3 | 5 上 号 细 2 
50| 3CE3R 30 5M | 3 3.3 | 250 1 | 2350 让 ; 可 开 剑 2 


集 电极 中 站 彻 训 疝 下 | 最 
外 序 
~ 发 射 和 降 凯 
放 大 _ 
反 向 裁 目 压 时 结 
肝 流 系 数 降 于 降 间 | 温 | 
Tcpo | 大 cz PE Fe | Tc | Fecgs | 入 sFs 了 7p 1c 上 1 了 本 
-一 - Ta 形 寻 
(A) 《YV > aj 世 扫 3 习 (YY)》 | (和 》 《YY) (Y) 《A) (Ai1(s 1 () 
了 .3 也 50 15 S | 工 .5 0.3 1.5 175 B2-01C 工 
了 .3 细 20 3 3 | 1.5 .2 8.15 | .5 175 号 2-01C 2 | 
地 2 8 10 | 工 3 0.2 工 175 了 2-01C 3 | 
二 30 40 120 5 | T f.2 多 Tu | 150 FE3-03A 4 | 
子 纪 50 后 号 | 各. 家 了 0.3 1.3 |1.5 | 175 了 2-01C S | 
.与 了 50 了 3 S | 工 .5 于 0.3 1.5 |1.5 | 4175 C3-01C | 
2 织 38 T0 10 | 4.5 工 .5 了 .5 0.15 | 工 .5 150 了 B2-01C dn 7 | 
3 了 2 S | 2 工 .5 1.5 0.3 3 工 必 | 150 PF3.03A 3 | 
.1 5 35 总 | 工 . 于 0.3 1.5 173 B2-0TC 9 | 
.5 贡 58 15 5 | 工 .5 工 0.3 工 .3 1235 B2-01C 10 1 
2 了 20 10 280 10 | 了. 工 也 20 全 刘 
号 二 2 10 3 |.5 工 .2 0.15 | 工 .5 175 了 2-01C 412 
之 职 20 10 引 | 1.5 4 1.5 0.3 1.5 175 有 2-61C 13 
引 20 8 10 | 3 0.2 1 了 75 32-01C 14 
.了 表 20 410 3 |1.5 工 .2 0.15 | 1.5 |1.5 革 | 475 了 2-01C 15 
2 位 28 10 270 10 | 4.5 1.5 1.5 0.3 于 . 当 450 B2-01C 16 
2 了 20 415 10 | 1.5 1.5 1.8 0.15 | 1.5 150 了 2-01C 417 1 
工 ,5 瑾 50 了 5 引 | 1.5 世 0.3 1.3 |1.5Rh | 175 B2-01C 18 | 
工 .S 亚 引 0 1 5 | 1.5 0.3 1.3 11.5R | 475 C3-02C 19 | 
工 .5 王 S0 5 中 | 了 .5 0.3 工 .3 1735 B2-01C 20 | 
1.SH5 50 15 S | 工 .5 I 0.3 1.5 173 了 2-01C 241 | 
S 吉 20 8 410 上 主 3 0.2 开 175 了 2-01C 22 | 
2 阻 20 4 150 410 1.5 0.2 I 350 日 2-01C 23 1 
2 十 20 | 40 TS 0 | 1.5 0.2 和 150 引 2-01C 24 
2 地 204 | 1 5 | 4.5 工 工 .3 0.3 了 .5 73 召 2-071C 23 | 
.号 这 罗 10 3 | 了 .3 工作 0.15 |1.5 村 .5 | 175 了 2-01P 26 
.Sa 20 0 | 卫生 工 0.1435 | 1.3 .5 有 | 175 PP2-01C 人 
6 200 10 | 0.4 1.2 1.5 0.05 | 0.5 175 FF3-03A 28 
了 荆 焉 30 4 120 引 | 工 工 0.2 2 于 | 150 BF3-03A 29 
2m 20 20 270 10 | 1.5 二 1.5 0.3 .3 150 了 2-04C 30 
2 也 26 15 106 | 15 1.5 1.8 0. 人 1 | 1.S 150 了 2-01C 3 
Sa | 108 145 5 | 1.5 证 0.3 1.5 |1.5RL | 175 了 2-01C 32 
sm | 100 了 3 | 1.5 工 0.3 1.5 .5 | 175 03-01C 33 
2 了 2 1 10 | 1.5 1.5 1.5 0.45 | 1.5 150 了 B2-0IC8 | 34 
2t 28 10 480 10 | 1.5 工 了 B2-04C 3 
.3m | 100 了 5 S | .5 工 0.3 1 .5 475 B2-01C 36 ; 
.Sa | 100 5 S | .5 工 0.3 .5 175 B2-0LC 37 
全. 号 夫 20 了 3 |1 工 .3 1.2 0.13 | 1.5 75 呈 2-01C 38 } 
Sm | 100 15 S 115 于 0.3 了 .5 175 B2-045C 39 | 
5 | 400 芒 5 | 3 工 0.3 | 1.5 475 了 2-01C 40 jj 
.52 | 2 3 | 于 二 工 .3 1 0.13 | 工 .5 175 也 2-01G 41 
2m | 20 | 和 5 40 | 1 1.5 | 8 ;0.13 | 了.5 150 B2-01C 42 
+.S5m | 100 43 | S | 了 工 .3 工 | 10.3 于 .5 175 呈 2-01C 43 
号 垢 20 全 10 | 工 3 | 0.2 工 1.5 及 3175 B2-01C 44 
30 40 | 工 1 .5 | 0.2 工 175 了 2-01C 45 
2 如 | 20 10 10 | 本 1.5 | 0.075 | 0.75 150 | 了 2-01Cdbe | 46 
工 王 30 40 120 S | 工 于 1 0.2 且 1 1150 FF3-03A 47 
了 卫 20 40 150 10 | 0.75 入 41.5 1 0.15 | 0.75 150 |B2-01C,C3-02C 148 
工地 20 40 150 140 | 0.75 2 1.5 0.15 | 0.75 150 |B2-01C,C3-02C | 49 
2 王 20 40 15S0 10 1 1.5 了 0.2 于 150 | 了 2-01C 50 
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癌 \ co \ 中 人 人 iD 
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一 一 一 


最 等 最 

型 大 大 

耗 | 征 | 尔 

散 许 

功 遇 电 

Pei 7 | 7Tcx 

号 

( 克 ) | (Hz) | (A) 

3CE3B 30 2.5 
3C E3RF 30 3 

3CF3C 30 2.5 
3CEF3G 30 3 
了 了 口 66 35 | 20M 2 
C D32 40 3 
X GED5193 40 2M 二 
工 工 P32 40 3M 3 
30C D242 40 3M 3 
CTD42 40 3M 6 
3C D242 40 3M 3 
3C D242 40 3M 3 
中 D950 40 3M 8 
XGFD242BR 40 3M 5 
CD42A 40 3M 6 
CD42B 40 3M 6 
CD42C 40 3M 6 
3C D50A 50 5 
3C.D6A 50 1M 5 

3C D6A 50 7.5 
30C D6A 50 5 
3C D05A 50 2M 3 

30C D850A 50 1M 6.5 
3C D106A 50 5M 5 

30 D6A 50 6.5 
3C D6A 50 1M 5 
3C D106A 50 5 
3C D050A 50 1500k 5 
3C D050A 50 |500 芭 5 
3C TDP50f1A 50 3 
30C D502A 50 5 
3C FE5A 50 5 
3C D05B 50 2M 5 
3C D50B 50 5 
3C A8A 50 30M 5 
3C D6A 50 5 
3CDP6B 50 TM 5 
3C D106B 50 S 
3C DT106B 50 5M 

3C D6B 50 6.5 

3C D6B 50 TM 了 
3C A9B S0 10M 4 
30 D6B 50 TM 5 

3C D6B 50 7.5 
3C D63 50 5 

3C D850B 50 工 M 6.5 
3C D050B 50 |500 太 S 
3C 忆 050 户 50 1500 灰 号 
3C 有 501B 50 3 
3C D502B 50 5 
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2 低 


频 


大 


功 


2.3 硅 PNP 型 低 频 


执 集 下 极 集 电 概 发 射 极 集 电 极 
~- 基 极 
- 基 极 - 发 射 极 - 基 根 
反 疝 截止 
阻 击 穿 电压 击 穿 电 扑 出 穿 电 压 电 流 
三 (BR)CBO 矿 (aR)CEO 矿 (5R) EBO 加 
帮 Tc 7cE 1EB 7cao | F 太 cp 
(7 页 )| (VD) (A) (《Y) (和 ) (Y) 〔( 太 》， (A》 ( 立 ) 
250 5 所 3 102 2 了 50 
250 5 250 号 世 4 2 也 
300 5 所 纪 10 妈 2 垢 50 
300 号 各 300 5 拉 和 4 2 姻 
邓 200 150 6 
40 40 呈 1 3 
40 3 如 呈 3 所 0., 工 严 20 
40 30 了 ma 40 30 好 5 工 蔚 0.3 伺 40 
3.125 55S 49 30 了 如 5 
50 工 志 30 2 茵 5 0.5 细 0 .1 这 30 
3.12 70 1 和 .2 荆 60 1.2 撕 S 0.2 如 各 ,2 十 70 
3.12 70 0.2 人 如 00 昌 .2 握 5 0 .2 二 0.2 地 70 
3.12 60 60 T0 插 5 50 具 60 
80 0 .1 和 5 0. 了 人 弓 0 .2 了 80 
70 了 血 70 2 姻 5 0.5 姻 0.1 弓 
90 工 I 90 2 生 3 0.3 握 0.1 锯 30 
110 工科 110 2 丘 5 0.5 据 有.1 30 
工 .5 25 工 古 胡 2 地 弓 20 
30 5S 垃 4 5 了 
工 .2 30 5 也 3 2 
50 7 所 30 7 全 | 10 联 
30 5 卫 4 与 昔 
30 5 缮 30 5 亚 4 2 嫩 
2 30 5S 绽 2 了 如 
50 30 4 
50 7 弓 30 7 弓 3 10 了 
30 5 如 3 10 志 
2 30 2 如 性 2 
2 30 2 也 二 2 切 
30 7 所 3 茹 也 
30 7 匡 5 10 刀 
30 3 二 30 5 所 4 2 位 
40 D 和 4 细 吕 志 20 
1.5 40 工 莫 4 2 卫 
3.3 40 43 所 4 135 了 2 刀 20 
40 10 刀 4 T0 卫 3 蔚 20 
80 了 二 50 7 如 3 IT0 丘 
50 5 匠 3 10 拓 
2 530 5 所 2 0 缮 
80 50 妈 
50 10 锯 4 0 二 
2 50 25 巧 50 25 和 迎 3 25 世 5 专 20 
工 .2 50 号 1 4 引 
1 50 5 御 3 2 人 血 
80 7 拉 50 7 了 氏 人 4 10 匡 
50 包 50 5 血 友 2 过 
2 50 2 了 3 2 
又 50 2 过 5 2 弓 
50 7 匡 3 10 匡 
50 7 了 Ia 3 10mm 


了 


2 一 在 卜 
率 二 极 六 
大 动 率 三 极 管 
集 电极 电 流 饱 前 铅 
- 发 射 极 独 
放 大 
反 回 截止 压 
也 流 和 数 降 邯 降 
7CEO | 大 c5 RF 忆 FecF | 71c | Frcgsg | Fepgs | 7 Tc 
(A) (YY) | 巧 各 TIn8X (VY) | (A》 (Y》 (Y) (A) (A) 
10 10 了 | 工 .3 0.2 荆 
2 20 10 10 工 .5 了 .5 0.075 | 0.75 
TD 10 工 .5 0.2 工 
2 ta 20 10 10 王 站 ,入 下 .075 | 和 .75 
了 0 所 150 10 5 工 
.3 拉 30 25 人 于 王 .了 0.375 | 3 
. 工 班 20 20 100 10 0.I 2 0.13 工 .3 
10 4 3 求 汉 0.375 | 3 
3 了 30 25 才 工 工 .2 
40 270 4 工 于 .2 0.25 2.5 
,3 二 60 60 | 200 4 0.5 T.2 工 .S 0.6 3 
,3 地 60 60 不 0.9? 工 .2 工 .5 0.6 3 
. 工 班 30 4 271 生 0.5 工 夏 . 之 2 
25 地 工 于 .2 必 , 3 
40 27f 4 开 于 . 芝 人 ,25 2 .5 
40 270 4 工 二 > 汉 0.25 2.5 
40 270 4 工 工 ,2 六 .25 2.5 
呈 垃 20 20 10 2 人 2 和 .2 2 
2 卫 20 10 270 10 2.5 工 ,5 0.? 2.5 
2 十 20 T0 号 2.5 工 .5 0.5 2.5 
2 刀 20 10 10 | 2 2 2 0.4 2 
2 20 20 号 0.9 0.25 2.5 
2 地 20 工 5 10 2.5 .3 .8 各.25 2 
2 十 20 10 3 光 便 。 工 .3 0.25 2.35 
2 皇 20 20 了 Tb 2 二 .5 革 .8 0.25 人 :9 
2 二 20 10 270 10 2 2 2 0.4 2 
2 王 20 30 3 2.5 了 .5 0.25 2.5 
2 王 20 15 | 2.5 ,5 0.5 3 
人 垢 20 J5 3 2.5 工 .S 0.5 2.5 
2 地 20 10 10 2 2 0.4 分 
2 20 10 0 2 2 0.4 2 
2 钥 20 10 10 2.5 工 ,5 了 .5 .25 2.5 
23 20 20 号 2.3 0.9 姓 .25 2.5 
中 二 20 20 10 吃 2 光 0.2 少 
纪 捍 20 了 0 6 风 2 2 0.4 网 
吕 垃 28 T0 30 10 2.5 2 2.5 0.5 2.3 
2a 20 10 270 10 2 2 2 0.4 2 
公 壹 28 T0 2.5| 3 二 六 0.25 2.5 
2 了 20 9 3 259 工 .5 0.25 2.5 
2 匡 20 20 10 2 下 9 工 .8 人 zx25 世人 
2 | 2 10 10 | 35| 15 15 | 05 |25 
7 拉 20 7 5 凤 3 4 0.4 2 
2 位 20 了 270 10 2.5 1.5 1.5 0.5 2.5 
2m ji 20 10 1 马 2.5 了 .5 0 .95 2.5 
2t 20 了 0 TO 2 2 必 0.4 2 
2 了 20 和 T0 么 .5 > 1.8 0.25 2.5 
2 地 20 了 3 5 2 .3 了 .3 0,5 2 .5 
2 也 20 1 5 忆 : 浊 了 .5 0.5 2.5 . 
2 匡 20 TI6 410 2 2 0.4 又 
2 也 | 20 40 0 2 2 0.4 2 1 


名 oo wmRwhs 


人 
上 > 


j F | 玉 > 
(站 人 iD 


上 > Fa 
v3 


ha 户 呈 > 
包间 0 


上 


2 wa 
上 


1 ， 1 


至 王 
让 让 


ki 
人 昌 口 口 吕 关口 口 D 


iD 产生 


C> 


已 
二 
口 
全 - 
书 


lvwivrepise voicesvsavsiensslisv| 


FS FoFbok3 tu io Fo ho NO tohoibho Fo Cn FS Fo Co 


负 站 遂 驳 鸭 轴 届 罗 邓 


对 coow 愉 ww 


rainyperesiltcmpe- -ec 
Fihiohi hit Ps 卢 
Go 个 


AD 
所 


3C D05D 
3C D050C 


《AD 
CR 
区 加 巴 己 辣 品 台 怠 可 
0 GCCL se 
全 口 
己 


CC 
过 已 总 


CD CD TD 


ccOc2> 


ep 
避 
Cn 
二 


3C D6 也 
3C UD50BE 
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集 极 
~ 机 
击 穿 电压 
六 (BR)C5O 
了 CB 
( 立 ) ( 太 ) 
100 5 再 
060 中 地 
70 25 地 
120 
120 7 位 
120 7 芋 
90 25 所 
TI00 5 
T150 
180 
110 25 二 
180 7 地 
TO0 呈 地 
140 芭 
140 5 各 


2， 低 


集 时 极 
-~ 发射 极 
击 穿 电压 
产 (BR) CEO 
:6 
(又 )》 《及 ) 
50 号 王 
60 51a 
60 王 t 
60 3 全 
60 15 世 
60 10 纪 
70 工 血 
70 25 人 地 
80 
80 T0 纪 
80 5 乌 
80 5 雪 
80 10 垃 
80 7 巧 
80 号 世 
80 15 卫 
80 5 了 匡 
80 SI 
80 7 所 
80 5 了 
80 2 了 
80 2 地 
80 7 刀 
80 7 搓 
90 了 工 铂 
90 25 媚 
100 IT5 也 
100 5 也 
100 2 世 
100 2 刀 
100 5J 
100 5 拉 
100 31n 
100 0 所 
110 与 地 
1 了 0 SS 地 
10 
110 T0 纪 
110 25 所 
110 5 所 
110 7 切 
T110 3 垃 
110 7 人 垃 
110 7 位 
120 5ta 
120 1T0 纠 
TI20 土地 
120 2 切 
140 号 二 
140 5 红 
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发 射 报 
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矿 (BR) EDO 


功 


集 电极 
- 基 极 
反 向 截 正 


3 了 


5 世 


5 人 理 
2 地 


工 得 
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20 


20 


20 
20 


20 


20 
人 


只 ce 全 

率 二 极 管 

大 功率 三 极 管 

集 电 裤 电 流 饱 井 下 最 站 床 

- 发 射 极 加 和 降 高 

反 向 裁 止 车 时 | 绑 

电 流 寺 数 降 降 间 | 温 

7TCIEO | 大 CE FE cp | 7Lc | Fecagsil 天 ps| 7 1C | 和 | 7 烛 

站 形 学 
(人 A) | (7Y)| mia | max |(VY) | CA CV CVD CA (As (DC) 
上 
2m | 30 20 5 | 2? 1.5 175 B2-01C 1 
2in | 20 20 5 | 2.5| 0.9 0.25 | 2.5 150 B2-01C 和 es | 2 
5m | 20 20 10 | 2? 2 2 0.2 2 175 了 B2-01C 3 
2m | 20 10 1 | 2.5| 415| 15| 0.235 | 2.5 150 B2-01Ce” | 4 
sm 1 20 10 6 | 2 2 2 0.4 2 175 B2-01C 5 
So | 20 1 30|13410125| 2 2.5 | 0.s 2.5 175 了 2-01C 6 
5 | 20 20 10 | ? 2 2 0.2 2 175 了 B2-01C 7 
7z | 20 7 5 | 2? 3 4 0.4 2 175 了 2-01C 8 
2m | 20 20 10 | 2 15| 1.8| 0. 和 5 | 2.5 450 FE3-03A 9 | 
2m | 20 10 10 | 2.5| 15| 15| 0.5 2.5 175 B2-0LC 了 0 
2m | 20 10 3 | 2.5 | 1.5 0.235 | 2.5|2h |3475 B2-01C 持 
2m | 20 25 120 | 10 | 2.5 B2-01C 12 
5m | 20 10 30 | 10 |25| 2 2.5 | 0.5 2.5 175 B2-01C 13 
2m | 20 10 270 | 1 | 2 | 2? 2 0.4 2 175 C3-02C 伍 
2zm | 20 10 3 2.5 | 1.5 0.25 | 2.5 175 了 2-01C 全 
5m | 2 10 6 | 2 2 2 0.4 2 175 B2-01C 括 
2m | 20 10 270 | 20 | 2325| 15| 15| 05 2.s 15 B2-01C 17 
2m | 20 10 5 | 2.5 | 王 5 6.5 2 130 了 2-01C 18 
2m | 20 10 10 | 3 2 2 0.4 2 了 2-01C 19 
2m | 20 20 5 | 2.6| 0.9 0.25 | 2.5 450 B2-01B b* | 20 
2m | 50 15 5 | 2.5 | 1.5 0.5 2.5 | 2hk | 175 也 2-01C 21 
2 | 50 15 5 | 2.5 | 工 5 0.5 2.5|28 | 175 C3-02C 22 
2m | 20 30 10 | 2? 2 6.4 2 175 吕 2-01C 23 
2 了 nm | 20 10 10 | 2 2 0.4 2 175 B2-01C 24 
5m | 20 20 10 | 2 2 2 0.2 2 475 B2-01C 和 5 
7 如 | 20 了 5 | 2? 3 4 0.4 2 175 B2-01C 26 
5m | 20 10 6 | 2? 2 2 0.4 2 175 8B2-01C 27 
2m | 20 15 5 | 2.5 | 0.9 0.25 | 2.5 4150 B2-01C 和。 | 28 
2 | 50 15 5 | 2.5 | 1.5 0.5 25|2k |34175 B2-01C 29 
2 刀 | 50 15 5 | 2.5 | 1.5 0.5 2.5|2hR | 4175 C3-02C 30 
2m | 20 10 10 | 25| 415| 415| 025 | 2.5 150 B2-01Cd。|31 
2 | 30 20 270 5 | 2.5 | 4.5 175 B2-01C 32 
2 | 20 10 10 | 2.5| 1.5| 15| 0.5 2.5 150 B2-01C 33 
5am | 20 10 30 | 10|13235| 32 | 0.5 2.5 175 B2-01C 34 
2 | 20 10 3 | 2.5| 41.5 0.25 | 2.5 175 8B2-01C 35 
2m | 20 410 3 | 2.5| 开 .5 0.25 | 2.5|28 |3475 32-01C 36 
2m | 20 20 10 | ?3 15| 1.8| 0.25 | 2.5 150 F3-03A 37 
2m | 20 10 10 | 235|15| 15| 0.5 2.5 175 B2-01C 38 
7 | 20 7 .5 | 2 .| 3 4 0.4 2 175 了 2-01C 39 
2m | 20 10 5 | 25| 415| 2 0.5 2.5 130 B2-01C 40 
2zm | 20 10 10 | 2? 2 18| 04 2 B2-01C 41 
2m | 20 15 10 | 2.5| 1.5 0.25 | 2.5 4150 B2-01C 42 
2 | 20 10 10 | 2 2 0.4 2 175 B2-01C 43 
2m | 20 10 10 | 2? 2 0.4 2 4175 了 2-01C 44 
2 如 | 20 25 120 | 120 | 2 2.5 45 
5 垃 | 20 10 30 | 10 125| 2 2.5 | 0.5 2.5 175 B2-01C 46 
5 如 | 20 20 10 | 2 2 0.2 2 175 B2-01C 47 
2m | 50 | 和 | 55251415| 415| 05 | 35|2k |355 B2-01C 483 
2 匡 20 40 150 | 10 | 3 2 2 0.4 2 150 B2-01C,C3-02C | 49 
5 和 | 2 40 50 | 6 | 2 0.4 2 150 | 8B2-01C,C3-02C | 50 
有 


了 
| 
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2.3 硅 PNP 型 低 频 


sr 一 


1 最 和 圣 服 热 集 电 根 集 电极 发 射 极 
序 型 天 大 
征 
| 。 - 基 极 | -发 射 设 | - 天 极 
项 且 电 
到 座 流 理 击 穿 电压 击 窗 电 有 压 击 守 电压 
大 (BR)CB3O 六 (BR)CEO (BR) EBO 
琶 攻 Per 订 | 7Tc | 天 尖 7 7 
(W) | Hz | (Apy 友 | YA VD CA GOV (OA) 
_ | 本 | 
1 | 3C6D1s7G | 50 5SM | 5 15 | 140 sm 下 44 引 纪 5 S 疆 
2 | 3CBD6E 50 6.5 250 150 4 
3 | 36P6E 50 1M | 7.5 50 | iom 4 外 器 
4 | 3CBP106BE | 50 SM | 5 2 150 志 2 10@ 
5 | 3CA9 50 | 10M | 4 2 150 | 25m | 3150 | 250 | 3 | 25 
6 | 3CD6E 50 1M | 5 全 引 甸 4 5 
7 | 3CD6 互 50 7.5| 1.2 150 5 3 2 刁 
8 | 36CP6E 50 5 250 | 7ym |3450 7 科 4 10mm 
9 | 3CD850E | 50 1M | 6.5 150 | 5m | 50 5 4 2 
10| 3CD650E | 530 |5005 | 5 2 45 2 S 2 
于 | 3CDosORF | 5 |5ook | 5 2 150 2 吧 5 2 
12| 3CD50IBE | 50 3 4150 7 丘 3 10am 
13， 3CD502E | 50 5 150 7 细 3 40 如 
到 | 3CESD 50 3 150 | 5am | 450 Sa 了 2 了 
15 CD77-1C | 80 1M | 5 13 | 200| sm |150 sm | 4 Im 
匠 | 3CD6F 50 5 150 | 10m | 4 | 10m 
17 | 3CD106E | 引 S 150 细 3 10 姻 
18 | 3CA8SE 50 | 30M | 5 2 160 | sm | 460 Si 5 5 弓 
19 | 3C 人 9 50 | 10M | 4 2 190 | Sm | 19 5m | 3 5 
20| 3CD1I06F | 5 引 200 5 3 10m 
21| 3CD106F | 50 5SM | 5 2 200 sm | 2 410m 
22 | 3CD850R | 5 1IM | 6 200 | sm | 200 5m | 4 2 了 
23| 3CD050G | 50 |500k5 | 55 2 200 2 咽 5 2 血 
24| 36CD0s0G | 50 |50ok | 5 2 200 2m | 5 2m 
23 | 3CBE5A 530 引 200 5 im 3 
26 | 3CEFSEE 50 引 200 | sa |]200 5 全 4 2 了 
27 CD77-1D | 50 1M | 5 13 | 250| 5m |200 sm | 4 Im 
28 | 3CA9F 50 | IOM | 4 2 220 | Sm | 220 Sa 5 5 细 
29 | 3CR5 5 SM | 5 1.5 | 250 | fm |250 了 细 5 1 1m 
30 | 3CF5B 50 5 250 5i 3 
31 | 3CFSE 50 S 250 | Sm | 250 Sm | 4 2 
32 | 3CF5C 50 5 300 5 细 3 
33 | 3CF5G 50 引 300 | sm | 300 5 了 4 2 细 
34 于 立 1942 50 6 41500 800 | 10am 6 10m 
35 再 496 60 | IOM | 7 400 10.1m | 200 | 0.1m 6 | 0.1m 
] 36 HY407D | 60 | 10M | > 330 | 0.1m | 330 | .0.1am 6 | 0.1am 
37 HY466D | 60 | 10M | 7 400 | 0Im |400 | 0fm 6 | 0.1m 
38 下 TP42 65 3M | 5 40 | 30m | 40 | 30m 5 1m 
39| 3CGD00A | 克 2M | 10 30 | 10am 4 10zma 
40 | 3CD7A 75 7.35 50| ga | 30 8a 4 15 血 
41| 3CDorsA | 5 |50ok | 75| 13 30 了 am S S 姻 
4| 36Db73A | 7 1500k | 75| 工 3 30 5 茵 S S 玛 
43 | 3CEF7A 75 7 30|」 5m | 30 5 4 | 35ma 
44 | 3CD010B | 75 2M | 扣 40 | 10m 4 10mm 
45| 3CD7B8 75 7.5 80 | sm | 50 8 4 T5 
46| 3CDorzs5B | 75 |500k | 7.5| 1.3 50 引 世 5 5 
47| 3CD075B | 75 |500k | 73| 工 3 50 5m | 5 S 细 
48 30C DOIGC 75 2M | 10 60 10 了 4 10 拍 
49 | 3CE7B8 75 7 60 | 5ma | 6 5 组 用 S 
5| 3CDpozscC | 75 |500k | 75| 1.3 80 sm | 5 5 旭 


集 电极 
- 基 极 
反光 截止 
电 流 
7CBO 斑 C3 
(A) 《YY) 
卫 弓 20 
3 20 
工 理 50 
3 芋 20 
工 世 20 
工 王 20 
了 筷 51f 
工 理 20 
工地 20 
芭 L 1 600 
2 地 100 
2 也 100 
2 亚 工 00 
人 .7 他 40 


地 


管 
渡 人 饱 前 章 下 最 
外 
和 降 高 
大 
压 时 鱼 
数 到 压 降 间 温 
cg | Tc |Frcgs|FsEs| 7 cc | 和 | 了 7 了 
tax |(V)1(A) (VCV CA) OA) Cs) CD) 
150 10 | 2 2 1.5 | 0.4 2 150 |B2-01C,C3-02C 
10 |2 1.5| 1.8| 0.25 |2.5 150 FE3-09 和 
10 | 2.5 1.5| 1.5 | 0.5 人 3 I75 B2-01C 
3 2.5 1.5 0.25 | 2.5 2h | 4175 B2-01C 
270 5 12 3 4 0.4 2 175 B2-01C 
10 ， 2.5 15| 1.35 | 0.5 2.5 150 B2-01C 
5 | 2.5 1.5 0.5 2.5 130 B2-01C 
10 |2 2 2 0.4 2 B2-01C 
10 | 2.5 1.5| 1.8| 0.25 | 2.5 150 B2-01C 
5 !12.5 1.5 0.5 2.5 2 | 175 C3-01C 
5 |12.5 | 1.5 0.5 |]12.5 2 | 175 B2-01C 
10 | 2 2 0.4 2 175 B2-01C 
10 | 2 2 0.4 2 175 了 2-01C 
10 | 2.5 1.5| 1.5 | 0.25 | 2.5 150 B2-01C 中 
5 |2 1.5 175 B2-01C 
30 10 | 2.5 2 2.5 | 0.5 2.5 175 B2-01C 
3 | 2.5 1.5 0.25 | 23.5 175 B2-01C 
150 6 | 2 2 2 0.4 2 150 |B2-01C ,C3-02C 
150 5 | 2 2 2 0.4 2 150 |B2-01C ,C3-02C 
3 |2.5 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 
3 |2.5 1 1.5 0.25 | 2.5 2 有 | 175 B2-01C 
10 | 2.5 1.5| 1.8| 0.25 1 2.5 450 B2-01C 
3 | 2.5 .5 0.5 2.5 2 有 | 175 B2-01C 
5 |2.5 1.5 0.5 2.5 2R 1! 175 C3-02C 
10 |2 2 0.4 2 175 B2-01C 
10 11.3 1.35| 1.351 0.125 | 1.25 150 B2-0C1 由 * 
5 |2 .5 175 “了 B2-01C 
150 5 | 2 2 2 0.4 2 150 B2-01C ,C3-02 
150 10 | 2 2 1 | 0.4 2 150 B2-01C 
10 | 2 2 0.4 2 175 B2-01C 
10 | 1.5 1.5，13| 0.125 | 工 25 150 B2-01C 由 * 
10 | 2 2 0.4 2 175 B2-01C 
10 | 1.5 1.5| 1.5| 0.125 | 工 25 150 B2-01C 中 * 
5 1.5 | 0.8 2.5 是 3-03AA 
T 12 0.5 5 FE3-03A 
1 13 0.5 5 F3-03A 
工 13 0.5 5 F3-03A 
4 |3 T.5 0.6 6 150 F3-03A 
5 |5 0.9 0.5 5 150 B2-01C 中 * 
10 |3 2 2 0.6 3 B2-01C 
5 |3.75 | 1.5 0.75 | 3.75 | 20 | 175 B2-01C 
5 |3.75 | 1.5 0.75 |3.75 | 208& | 375 C3-02C 
10 |3.5 1.5 0.35 | 3.5 150 日 2-010 中 
5 |35 0.9 0.5 5 150 B2-01C ， 
10 | 3 2 2 0.6 3 B2-01C 
5 |3.75 | 1.5 0.75 |3.75 | 20N | 175 B2-01C 
S |3.75 | 1.5 0.75 | 3.75 | 20u | 175 C3-02C 
5 |15 0.9 0.5 5 150 B2-01C 由 ， 
10 | 3.5 1.5 0.35 | 3.5 150 B2-01C 由 
5 |3.75 | 1.5 0.75 |3.75 | 20k | 475 B2-91C 
aa ee 和 aa Ra 


2. 低 
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入 
入 
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热 集 电 极 


最 | 等 | 最 
序 | 型 大 间 大 
上 上 颖 站 
功 电 
率 束 流 阻 击 穿 电压 
| 矿 (BR)CBO 
加 训 Pei| 有 | Tc | Km 六 
(而 ) | Hz) | (A) CVD CCV) | (CA) 
1 RE 一 . 二 四 和 0 
工 3CBP075C 75 |500k | 7.5 | 1.3 
2 30BP7C 735 7.5 120 本 8 
3 30 D010D 75 | 2M | 10 
1 4 | 36Dol0E 75 | 2M | H0 
1 5 | 30D0758 75 1500 大 | 7.5| 1.3 
6 3C D075D 75 500k | 7.5 | 1.3 
1 7 30E7C 75 7 100 吕 
| 8 3CD7D 75 7.5 180 8 如 
5 3CD075 忆 75 |5008 | 75| 13 
10 | 3075E 75 1500k | 7.5 | 1.3 
1 3CD76G 7 | 5M 7.5| 13 | 4140 5 血 
2 | 3CD7EE 735 7.5 250 8 
13 | 3CD075 忆 E 73 1500K | 7.S5 | 3 
14， 36GB075E 73 1500k | 75| 1.3 
151 3CBD075G 75 |500k | 7.5| 4.3 
416 | 3CD07sG 75 |500k | 7.5 | 1.3 
和 | 3CR7B 75 7 200 5 细 
148 | 3CR7ER 75 7 250 1 5 
1 | 3CF7 75 | 5sM 7.5| 13 3250 1 
20| 3CEF7G 7S 7 300 5 
1i21 | 3CDio0A | 100 10 0.75 
22 | 3CD8A 100 | 4M 1340 
23 | 3CD8A 300 10 50，| 340m 
24| 3CBD015A 1100 | 2M | 
25| 30D1004A | 100 500K | 15 了 
26| 3CD100A | 100 1500k | 20 了 
27 3CR310AA T100 10 1 30 5 地 
28| 3CD108A |300 | 3M | 10 工 
29| 3CDf08A |100 | 3M | 3120 
30 3C D8A | TI00 工 10 5 410 三 
31 | 3CDi08A | 100 10 
32 | 3CD8A 100 10 
33| 3CD015B | 100 | 2M | 
34| 3CDP100 瑟 | 100 10 0.75 
35| 3CD8B 100 | 1M | 10 
36| 3CD8B | 100 10 80 | 10m 
37 | 36D300 呈 | 3100 1500k |310 了 
38| 3CDt0B | 100 |500k | 10 工 
39 | 3CDi08B | 100 | TIM HE 工 
140| 3CDt0sB |1100 | 1M 110 工 
| 和 3cCD86 11 | Ma 80 | 10m 
42 | 3CD108B | 100 10 
43 | 3CD8SEH 100 10 
44| 3CD8B 100 | 1M | 10 
4| 3CDoISC |100 | 2M | 15 
46|1 35CD100C | 100 10 0.75 
47| 3CF10B 400 30 60 Si 
48 | 3C D3100D | 100 7 0.75 
49 1 3CD8C 100 | 1M |a20 
5 3CP8G 100 30 120 | 4140 于 


集 出 极 
- 发 射 极 
击 罕 电 斤 
广 C(BRyCEO 
7 CE 
(Y) (和 ) 
80 号 也 
90 83 
00 了 到 
100 | 6 坦 
TD00 S1 
100 3 
300 S 匡 
4410 8 地 
120 号 后 
了 210 号 位 
了 40 得 
150 号 经 
36 三 组 
150 号 理 
200 号 钥 
200 5 坦 
200 5 生 
250 与 也 
250 工 f 
300 5 名 
23 工 血 
30 了 0 全 
30 和 人 了 
30 了 0 所 
30 中 会 
30 号 1 
30 号 也 
30 10 纪 
30 10 垃 
30 10 锯 
30 T0 生 
40 20 卫 
40 109a 
40 工 弓 
30 109a 
S0 10 血 
50 S 垃 
50 5 地 
50 TI0 纪 
50 10 了 
50 10 
50 10 鱼 
60 20 纠 
60 20 匡 
60 IT0 匡 
60 于 得 
60 5 也 
70 工 二 
I0 拭 
81 了 T 


击 穿 遇 压 


扩 ( BR) EBO 


人 


内 福 妆 人 全 罗 庆 nm 有 Sm 人 人 
《mL 
串 
仅 


Co Co 会 
9 
忆 
对 


站 wm 和 人 人 入 本 加 
3 
< 
台 


了 7480 


《0 


工科 
了 0 亚 


与 蕊 


10 卫 


功 
2.3 硅 PNP 型 俱 频 


集 电 设 


上 


六 ceB 
(了 7) 


2 


20 
20 


20 
20 


让 和 


= meama 
“= 六 全 
大 芒 宫 
集 电 家 
- 发 射 极 
到 辐 截 止 
也 流 
cpO | cp 
(A》 《YY 》 
玫 村 和 生生 

3 刀 50 
2 沁 20 
2 位 20 
2 坦 20 
3 世 50 
3 也 50 
SHT 20 
2 志 20 
33 50 
3 和 50 
3 了 王 20 
2 地 20 
3 了 20 
3 卫 20 
3 位 100 
3 100 
台 垃 20 
引 志 28 
3 耳 20 
5 地 20 
10 全 20 
3 和 20 
2 也 20 
2 垃 20 
3 开 20 
3 位 20 
马 王 20 
3 了 20 
3 和 20 
2 了 20 
3 也 20 
10zm 20 
2 了 20 
10 撕 20 
3 也 20 
2 了 20 
3 地 20 
3 也 20 
3 也 20 
3 也 20 
3 二 20 
3 也 20 
JT0 荆 20 
TI0 了 a 20 
2 也 20 
T0 理 20 
5 卫 20 
II0 弓 20 
3 所 20 
2 下 20 


二 双 


450 


270 


270 


30 


270 


270 
30 


270 


到 
演 亿 前 下 | 最 
外 序 
刑 活 高 
大 
卜 讨 鱼 
数 降 | 压 辽 问 | 温 
大 CE yc 矿 cPBS 三 BES 了 zc 引 了 了 7 呆 用 
(VIA CVI)TCOV) CA) | As) GD) ， 
3 |13.75 | 1.5 0.75 |3.75 | 20p | 4175 C3-02C 
10 | 3 2 2 0.6 3 B2-01C 2 
S | 5 6.9 0.5 5 150 B2-01C 中 * 3 
小 避 0.9 0.5 3 130 B2-010 中 * 4 
5 |3.75 】 工 .5 0.75 |3.75 | 20hk | 175 B2-01C 5 
53 | 3.75 | 41.5 0.75 |3.75 | 20h | 175 C3-028C 6 
10 | 3.5 工 .5 0.35 | 3.5 50 了 2-01C 中 7 
拘 : | 汉 2 0.6 3 了 B2-015 8 
S | 这 .28 卫生 0.75 |3.75 20 | 175 B2-01EC 9 
中 沁 73 下 二 0.75 | 3.75 | 20j | 175 C3-02C 10 
1I0 |5 村 下 | .人 各 3 150 B2-031C,C3-02C | 革 
10 |3 2 2 0.6 3 B2-015 12 
5 |3.75 | 1.5 0.75 |3.75 | 200 | 175 B2-01C 413 
| 全， 证 洛 0.75 | 3.75 | 20 有 | 175 C3-02C 414 
3 |3.75 | 1.5 0.75 | 3.75 | 208 | 175 了 2-041G 35 
5 |3.75 | 1.3 0.75 |3.75 | 20 上 | 175 C3-02C 16 
10 | 2 工 .5 0.173 | 1.78 150 B2-01C 中 47 
人 1.5 0.175 | 1.75 TS0 32-01C 小 18 
10 | 5 2 1.5| 0.6 3 T30 B2-01C 19 
410 | 2 .5 0.175 | 1.75 150 B2-01C 中 20 
10 | 5 3 3 0.5 了 75 马 3-02 隐 21 
10 | 5 2 2 开 呈 150 B2-01C 22 
10 |5 2 2 开 5 B2-01C 23 
5 | 7.5 0.9 0.75 | 7.5 150 B2-01Ch | 24 
5 | 3 2 1 5 2.5h | 175 B2-01C 25 
SS | 3 2 1 S 2.5h | 475 C3-0TC 26 
310 |5 .5 0.5 5 150 了 2-01 中 27 
3 |7.5 2 0.75 |7.5 12.58 1475 B2-01C 28 
3 |7.5 2 0.75 | 7.5 |2.5 | 4175 EC3-02D 29 
| 2 工 5 175 63-02D 30 
7.5| 3 2 0.75 | 7.5 175 B2-0TC 3 
10 | 5 2 3 开 5 175 了 2-01C 32 
5 |7.8 0.9 0.75 | 7.5 158 B2-0LC 中 ee | 33 
10 | 5 3 3 0.5 5 475 C3-02D 34 
10 |5 2 2 二 5 150 C3-01C 35 
10 5 2 2 皇 5 B2-01C 36 
5 |5 2 5 2.5h | 175 C3-01C 37 
5 | 5 2 工 5 2.5R | 175 63-02C 38 
3 |7.5 2 0.75 | 7.5 12.5R | 4175 B2-01C 39 
3 |7.5 2 0.75 | 7.5 12.5 | 4175 C3-02D 40 
410 |] 3 2 2 工 3 175 C3-02 了 D 4 
3 1 了 站 2 0.75 | 了 .5 175 B2-0TC 42 
10 |5 2 3 工 5 475 B2-01D 43 
10 5 2 3 二 5 175 B2-01D,C3-02D | 44 
5 | 了. 入 0.9 0.75 17.5 150 B2-01C rr 145 
10 | 弛 3 3 0.5 5 175 C3-02D 46 
10 | 5 工 .3 0.5 5 150 32-01C 中 47 
10 | 5 3 3 0.5 5 735 B2-01D 48 
10 | 5 2 2 工 3 150 B2-01C 49 
10 | 才 2 纪 工 3 B2-01C 50 
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2. 低 频 大 功 
2.3 硅 PNP 型 低 频 
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芝 特 最 热 集 电 极 焦 电 极 发 其 极 集 电极 
序 于 大 灾 
耗 征 人 _ - 基 极 
频 反 向 截止 
功 电 
这 浴 流 阻 击 穿 电 压 击 罕 出 压 出 穿 电 上 讨 电 流 
| 斑 (BR)CBO 矿 (BR)CEO 矿 (BR) EBDBO 
导 号 4 人 | 人 人 JcB CE 了 TEB Tcso 太 cB 
1 有 ) | BE CA OCR COY) OA CCY) (A) (入 ) | (A) (VD) 
和 站 一 站 工 1 一 罗 “ 国 站 | 下 市 和 
I 3CDP01s5D 100 2M | 瑟 80 10 了 ma 4 10z 
2 3CD100C 100 1500 攻 10 4 80 5 和 5 S 世 
3 3CD100C 100 1500 芭 了 了 80 5 世 3 5 世 
4 3CDi08C 100 1M 1 10 了 80 10 姻 3 20 二 
5 3CD3108C | 100 1TM 阳 1 80 10 了 3 20 如 
6 3CD8C 100 1TM 10 80 20 生 4 20 sm ，20 
7 3CD8C 100 10 8 20 姻 4 20 纽 5 了 20 
8 3CD8C 100 1IM | 310 120 IT0 血 80 10m 3 20 
9 3CDP108C 1400 10 - 80 10 细 3 20 如 
10 3C 了 D100 巨 100 7 0.75 | 90 Im 4 2 T0 坦 20 
11 3C D015 孔 100 2M T5 100 10 匡 4 10 生 
12 3CD100D | 100 1500k 10 了 100 引 菇 5 5 组 
13 3CD4100D 100 1500K 10 本 100 5 功 5 与 世 
14 3CEF1i0C 100 1 10 100 5 给 | 100 5 如 4 5 细 
15 3CD8D 100 1M I0 100 20 如 4 20 细 5 地 20 
16 3CD8D 100 5 100 20 邱 条 20mm 5 拍 20 
17 3CD108D | IT00 10 110 10ima 3 20 纪 
18 3CD4108D | 100 1M | 10 工 | 110 10 征 3 20ama 
19 3CD108D 100 JIM | 10 工 110 10 血 3 20 组 
20 3CD8D 100 1M | 10 110 10 了 mm 4 10 芭 
1 
21 3CD8D 100 10 18f 10 亚 110 10 了 年 二 20 征 
22 3CD100E | 100 1500k 10 420 引 Im 5 5 弓 
23 3CD100 卫 100 1500E 10 120 Ja 5 Sm 
24 3CD100F 100 7 0.75 120 It 不 2 地 T0 20 
25 3CD8A ， 100 10 | 120 10 生 
26 3CD8E 400 5 120 20 了 十 4 20 鱼 3 细 20 
27 3CD8E 100 1M | 30 120 20 匡 和 20 亚 5 开 20 
28 3CD86G 100 5M | 10 1 140 5 垃 | 140 5 纪 5 S 世 工 血 20 
29 3CD162G 100 5M | 10 1 140 5 | 140 引 茵 5 5 1 纪 20 
30 3CD8P 100 1M | 10 1Sf 20 了 地 和 20 血 5 匡 20 
31 3CD108E | 400 1M | 410 工 150 10 卫 3 20 纪 
32 3CD108 巧 13400 1IM | 30 1 150 10m 3 20a 
33 3CD8B 100 10 150 10 纪 
34 1 3CD8EF 100 5 150 20m 4 20 荆 3 志 20 
35 3CD108E 100 | 10 150 10 丘 3 20 地 
36 30CD8PE 100 1TM 10 150 10 | 1 T0 弓 
37 3C D8E 100 TI0 250 10m | 150 10 姻 4 20mm 
38 3CD100E 100 1500 攻 10 1 150 5 志 5 5t 
39 3CD100E 100 1500 10 150 5 纪 5 5 
40 3CF10D 100 10 150 5 志 150 必 4 4 5 伺 
41 3CD100G 1400 1500K 10 1 200 5 全 5 5 刀 
42 1 3CDI100G 100 1500k 10 T 200 | 5 5 5 纪 
43 3C 10BE 100 10 200 5 | 200 1 Sm 4 5 弓 
44 3CD108EF 100 1IM | 10 1 200 10 姻 3 20 了 
45 3CD108E 100 1M | 如 1 200 10 乌 3 20 纪 
46 30C D108F 100 10 200 世 0 症 3 20 mm 
47 3CPR10 100 5M | 10 工 250 1m | 250 1 引 1zm 1m 20 
48 3CEF10E 100 10 250 5m | 250 号 I 引 5 志 
49 3CE10G 100 | 10 300 5 1 300 5 细 4 5 摆 
50 CD2955 115 |2.5M | 后 员 i 100 6 0.7 血 100 
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= -一 名 
率 三 极 党 
大 功 认 三极管 
集 电 极 开 流 借 前 向 下 最 区 
-~ 发 射 极 利 隆 豆 
放 大 
反 向 截 赴 于 时 鱼 
电 流 系 数 降 讨 降 亲 漫 
cpo | cz FF | Frce Tc | cgs| 矿 BES 7 7c 好 | 了 TV 地 
(A) |(V) | mia maxz |(V) | (A)ICV CVD) AAA Cs oo》 
_ 可 1 _ | 
2 也 20 20 | 5 7.5 | 0.9 0.75 7.5 150 B2-01C 由 * 
3 于 50 了 5 3 与 伙 二 5 2.5 有 只 | 175 B2-01C 
3 50 35 5 5 2 了 5 2.5p | 175 C3-02C 
3 二 20 40 3 7.35| 2 0.75 7.5 | 2.5 | 175 B2-01C 
3 20 0 3 了 又 0.75 7.3 | 2.5 且 | 175 C3-02 了 了 
10 伍 20 10 10 5 2 3 1 5 475 B2-01C,C3-02D 
10mm 20 0 30 10 5 2 3 I 5 175 B2-01C 

3m 20 0 270 10 5 2 2 1 5 175 C3-02D 

3 焉 20 0 3 ?7.3 2 [0.75 7.5 T75 B2-01C 
0 20 20 TG 5 3 3 f.5 5 二 75 3-02D 

2 址 20 了 工 5 5 7,5 0.9 目 .75 7 .号 150 B2-01C 申 * 
3 地 50 工 5 5 5 | 王 5 2.5j | 175 了 2-01 了 

3m | 50 5 引 5 2 了 5 2.5R| 175 B2-02C 

5 了 20 10 10 5 工 .5 0.5 5 150 B2-01C 和 
10 征 20 10 10 呈 2 3 工 吕 T75 B2-01D,C3-02D 
10 地 20 10 30 工 0 5 2 3 工 5 175 了 B2-01DD 

3 全 20 1I0 3 7.5 吧 和 .75 7.5 175 B2-0L1C 

3 匡 20 10 3 7.5| 2 0.75 7.5 | 2.53| 175 B2-01C 

3 和 20 10 3 7.35| 2 0.75 7.5 | 2.5i | 175 C3-02DD 

3 了 20 IT0 270 0 号 2 2 工 5 T150 B2-01C 

2 弓 20 10 19 5 2 工 5 了 B2-01C 

3 王 50 5 8 忆 2 开 号 2.5 此 | 175 B2-01D 

3 全 50 二 5 3 号 3 开 5 2.5 六 | 175 C3-02C 
10 也 20 20 工 [0 5 2 0.5 号 T75 C3-02D 

3 匡 20 25 120 10 5 .了 B2-01C 

10 坦 20 TI0 30 10 司 了 3 工 号 175 了 2-01C 

0 了 20 10 10 局 归 3 下 5 1T75 B2-01D,C3-02D 
3 志 20 40 130 10 号 2 于 工 5 150 B2-016 ,0C3-02D 
3 了 20 40 150 10 5 2 工 .5 荆 | 1T50 B2-016 ,C3-02D 
10 鱼 20 了 10 10 5 2 3 工 5 1475 B2-01D,C3-02 了 
3 严 20 10 3 大 2 @ .75 7.53 | 2.5RR| 175 B2-01C 

3 也 20 10 3 7.35| 2 0.75 7.5 | 2.5| 175 C3-02D 

3 二 20 25 120 10 引 B2-01C 

了 0 得 20 10 30 10 5 2 3 王 5 T75 B2-01C 

3 经 20 10 3 7.5 2 到 才 T75 B2-01C 

3 地 20 H0 270 1 5 2 3 于 5 150 了 2-01C 

2 了 20 10 10 S 2 2 工 5 B2-61C 

3m | 100 15 5 5 2 2 上 5S 2.3u 1 375 B2-01C 

3 地 4100 5 3 5 2 主 5 2.5j | 175 C3-020C 

5 所 20 I0 I0 号 1 .5 0.5 避 50 B2-01C 中 

3 严 20 15 5 5 2 T 5 2.5H| 175 B2-01C 

3 亚 20 15 3 2 工 3 2.5 上 及 | 175 C3-02C 

5 过 20 了 0 JT0 3 工 .9 0.25 2 .5 150 B2-01C 中 

3 午 20 10 3 | 7.5| 2 0.75 | 7.5 | 2.5&| 175 | B2-01C,B2-01C 中 
3 了 ma 20 10 3 7.S| 2 0.75 7.3 | 2.5h | 175 C3-02D 

3 卫 20 了 0 3 7 了 .5 2 0 .75 了 7.S 175 了 2-01C 

3 了 二 20 40 TS 了 0 5 2 工 .5 工 与 150 B2-01C 

5 抽 20 10 IT0 3 工 ,3 0.25 2.5 150 且 2-016C 中 

与 志 20 TI0 于 3 工 ,5 0.25 2.5 150 了 B2-01C 中 

20 100 引 5 1.5 | 0.5 5 150 HB2-01C 


2. 低 频 大 功 
2.3 礁 PNP 型 低 频 


| 最 | 特 | 最 执 集 电 极 集 电 极 发 射 极 集 电极 
| 新 型 大 .小 起 ea 
耗 征 多 -~ 基 忆 
让 党 -~ 基 极 - 发 射 极 - 第 极 
| 反 旧 截止 
巧 电 
率 | 率 | 注 | 上 盘 | 击 罕 电 压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 谎 电流 
| 广 (BR)C8O (BR)CEO 大 (BR)EBO 呈 于 殉 旺 
机 有 Pei 订 rc | 丽 计 8 太 寺 | 7 二 | Fe 
| (更 ) | (Ho (AKCG7 邢 )| CTV) (A) 17) (A) | (COV) ( 扩 ) ( 太 ) | (TY) 
人 | | _ 忆 
1| 3CDi09A 1150 |] 1IM | 下 10.66 30 | 10m 3 20 
2| 3CDi0A |10 | 1IM | GE | 6 30 | 10am 3 20 生 
3 | 3CD9A 150 | 1M | 瑟 30 | 3 扣 n 4 10m 
4 | 3CD150A | 150 |500k | 和 | 0.7 30 7 姻 5 7 茵 | 
5 | 3CD9A 150 | 4M | 折 30 | 10tm 3 20 了 ma 
6 3CD9BH 450 | 1M | 扰 5 10 了 m 3 20 严 
7 | 3CD109B |10 | IM | 瑟 ，0.66 50 | 10m 3 1 20m 
8 3C 了 109 了 | 450 1M | 5 0.66 50 10 奸 3 | 20m 
9 | 3CD9B 150 | TIM | I 50 | 的 4 | 10m 
10| 3CD10B |3410 |500f | 瑟 07 50 7 严 5 7 备 
上 
11 | 3CD9C 450 | 4M | 后 80 | 1 4 1 
人 2 3CD150C | 450 sk | 1 | 07 | 80 7 全 5 7 卫 
43| 30CD9C 150 | 1M | 80 | 4110 3 20 | 
1 3CD19C 14130 | 1M| | 0.66 80 | 1 3 20 卫 
15| 3CD109C |150 | 1M 4 0.66 80 | 10nm 3 20zm 
16| 3CAl295A | 150 | 20M | 17 150 | 25 和 | 100 | 和 细 5 工 可 0 .1 了 100 
17 了 | 3CD150D |450 500k | 1 0.7 100 7ma 5 7 也 
18 | 30D9D 159 | 工 了 110 | 10m 1 10a 
19| 3CD109D |410 | 1M| 6 | 0.66 110 | 20m 20 姻 
201 3CD19%D | 4140 | 1IM | 1 | 0.66 110 | 10m 3 20 耳 
21| 3CD150E | 150 1500kE | 1 | 0.7 120 7 所 5 7 也 
22| 3CD9G 150 | 5M 45 107 |3440 5m | 140 S 匠 S 5z 也 20 
23 | 30CD164G 110 | 5M | 1 | 07 |440 5 | 140 5 可 3 号 1 28 
4| 3CAl295B | 450 | 20M | 了 7 200 | 25a | 150 | 25 血 5 1 姻 0 了 本 150 
25 | 3CD9FE 10 | 1IM | 5 | 450 | 现 吕 4 40 了 
26| 3CD150F | 4140 |5ook | 蕊 | 07 150 7 地 5 7 也 
27 | 3CD1I00E | 410 | 1IM 1 5 | 0.66 150 | 10 3 20 茵 
28| 3CD109E | 410 | 1IM | 瑟 | 0.66 150 | 1 3 20 卫 
20| 3CDt9RE 1120 | 1M | 1 | 0.66 200 | 2 3 20 纪 
30| 3CD109BE | 10 | 1M | 五 | 0.66 | 200 | 10m 3 20 卫 
31| 3CD150G | 450 |5ook | 15 | 0.7 1 200 了 细 5 7 志 
32| 3CD10G 200 5sM | 2 和 |105 | HH0 | 40mn |440 | 10om S 10 耳 1 20 
33| 3CD200G | 200 | 5M 20 05 | 410 | 10m |140 | 10@ 和 10m 工 了 20 
引 | 3CA1295 |200 |20M | 17 230 | 25m | 230 | 233 S Tama 0 .1 地 230 
3| MI1023 | 250 | 4M | 30 | 07 |350 200 | 0.1 | 0.5 姻 
下 
36 MIls023 | 250 | 4M | 30 | 0.7 |3530 200 | 6.1 5 | 0.5m 
37 MT15027 | 250 | 5M | 32 | 0.7 |200 200 | 20m 5 阵 
38 MT15027 | 250 | 1M | 32 | 07 | 20 | 200 | 20m 5 Jam 
39| 3CDTG 1300 | 5sM | 30 104 | 350 | 10m |350 | 310m 5 加 am 1 20 
40| 3CD12G 500 | 5M | 5 03 |350 | 10m |350 | 10 虽 5 10m ， 1 20 
[ 
二 


率 二 极 管 
大 功率 三 极 管 
集 电 朱 电 演 饱 前 日 
外 序 
- 发 射 角 和 
放 大 
反 向 裁 止 于 
也 流 系 数 了 长 降 
Tcpgo | 大 ce 站 PE | Fe jc | 矿 cgs 矿 pES 了 7c 
(A) | (V) | ain | mar | ylay| (yy | (CA CA) 1 
4 到 20 410 3 10 2 工 10 C3-02D 工 
4 所 20 1 3 10 工 10 B2-01C 2 
3 卫 20 10 270 10 7.5 2 史 1.5 ?7.5 卫 2-01C 3 
攻 垃 20 了 5 5 7.5 2 1.5 7.5$ C3-02D 4 
3 全 20 10 270 10 7,.5 罗 2 .5 3 C 3-02 了 已 
3 联 20 1J0 270 10 不光 2 2 1 .5 7.3 175 C3-02 了 了 6 
4 位 20 IT0 3 10 又 工 10 2.5 用 |175 了 7 
4 也 20 0 3 TI0 2 工 10 2.35 用 | 175 且 2-01C 8 
3 了 20 10 270 10 7.3 以 2 了 工 .3 7.5 150 了 2-01C 9 
才 王 20 15 5 ，7?7.5 吧 .5 7.5 | 2.5 有 | 175 C3-02D 10 
3 也 20 10 | 270 10 区 2 2 芋 雪 7.5 150 了 2-01C 了 1 
纹 王 50 15 3 7.5 2 二 .5 7.5 | 2.5 册 |175 C3-02D 12 
3 了 20 10 270 10 7.5 2 2 了 .3 了 . 疙 1T75 C3-02D 13 
4 全 20 10 3 10 2 工 10 2.5 上 只 | 175 C3-02D 埃 
4 了 20 TI0 3 10 汉 下 10 2 .5 贡 | 175 B2-01C 15 
40 4 六 2.5 0.5 5 150 有 A6L 16 
4 过 50 15 5 2 和 2 .5 7.5 | 2.5 册 1175 C3-02 了 T7 
3 如 20 10 270 T0 7.5 2 2 .5 了. 150 了 2-01C 18 
4 了 20 10 3 10 2 工 10 2.5 愉 475 C3-02PD 19 
4 羡 20 10 3 IT0 2 了 10 2.5 必 |T75 B2-015 20 
4 位 50 15 吕 7.5 2 1.5 7.5 | 2.5 有 |1475 C3-02 卫 21 
3 20 40 150 了 0 7.5 2 工 .5 了 .5 大 150 | B2-10C,C3-02D| 22 
3zn 20 40 150 10 7.5 2 工 .5 工 .5 7.5 150 | B2-10CC3-02D| 23 
40 不 吕 2.5 0.5 呈 150 A61 24 
3 和 20 410 2710 1I0 9 2 2 .95 7.5 T50 了 B2-01C 25 
4 志 100 15 号 和 2 .5 7.5 | 2.5 有 1175 C3-02 了 26 
4 红 20 10 了 10 2 工 10 2.5 用 | 475 C3-02 也 27 
4 全 20 IT0 3 10 2 工 19 2.5 共 | 175 B2-01C 28 
二 科 20 10 3 10 2 工 T0 2,.5 了 |175 C3-02 也 29 
4 刀 20 10 3 10 2 开 10 2.5 基 | 175 RB2-01C 30 
4 位 TI00 15 号 5 2 .5 7.5 | 2.5 有 | 了 75 C 3-02DD 31 
3 好 20 40 150 10 T[ 2 工 .5 2 TO0 150 B2-01D,C3-02D] 32 
3 全 20 40 150 卫 10 2 下 .5 2 10 ， 150 | 8B2-01D,C3-02D| 33 
40 人 互 2 0.5 5 150 A61 34 
0 .5 了 150 15 60 故 8 工 .4 200 卫 2-01C 35 
0.5 姻 15 5 二 6 1.4 200 了 2-01C 36 
了 组 120 25 150 各 史 了 200 了 2-01C 37 
了 工 班 120 全 本 T6 工 200 了 2-01C 38 
3Ta 20 20 100 190 TS 2 1.5 3 15 J50 B2-01D 39 
3 过 20 28 100 19 25 2 工 .5 占 25 T50 了 了 201D 40 
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2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


tr 一 -一 一 seerreeemm 人 airse ee Te 


最 最 集 电报 发 射 报 集 电极 
型 大 大 1 
有 - 基 极 - 发 射 报 - 基 棚 
动 频 电 反 向 截止 
率 | 率 | 注 阻 击 穿 电 压 击 穿 电 放 击 穿 电话 电流 
太 (BB)C80 | 天 (BR)CEO | 天 CaR)EBO 后 
Pcy| 订 | 7cw | Ra 7 汪 苹 末 7Tcao | Fopg 
( 柚 ) | (Hz | CA) oOV) | (CA) | (A) | vvy | CA) (A) | CCV) 
二 人 < 
3D D01A 1 1 1 |otm | 5 |0.4tm 5 1 
3DD1A 1 0.3 20 1m 4 Im 
8050 1I 1 5 25 |0.tm | 20 | 0.4m 4 |0ftm | 0 10 
BC368 1 |40M | 3 25 20 tm | 5 10n 25 
D S01A 1 1 25 了 m 4 Ta 
3050 1 1 30 |0tm | 2 |0tm | 6 |otm | on | 20 
C1383 1 1 30 | 1i0n | 务 2m | 5 108 | 0 20 
GTL8050 1 1.5 30 |0.4m | 和 5 2m | 6 |034m | 0 30 
DG3850 I 15 30 |0tm | 23 tm | 6 | om | oftn 20 
3DA804A 1 | 10M1| 1 30 | 0.5am 30 。 5 0.5 细 25 10 
3D DTA 1 MI 1 30 | tm | 35 1 各 
3DD01B 1I 1 30 10.1m | 5 |0.1m 5 10 
3DA804A | 1 11 1 30 |05m | 30 105m | 5 |05a 23 革 
3D D50A 1 1 30 和 3 工 茵 
3DD350A 1 | 10M | 1 100 30 | Im | 3 1 如 
3DD5IA 1 10M| 1 100 30 tm | 3 Tam 
3D D5TA 1 1 100 30 tm | 3 1m 
D A03 信 1 | 10M1T TI 30 |0.5m | 30 | 05m | 3 | 0.5m 25h 10 
3DD1A 1 1 100 30 tm | 3 1 
3DDIA 1 1 100 30 tm | 3 Tam 
3D D1A 1 4 100 30 fm | 5 1 
3D D1A 1 0.5 30 tm | 于 |0.5m 
3DD1A 工 工 30 工科 3 2 姻 
3D D1A 1 |4M| 05| 410 30 fm | 5 | 0.fm 
3D D13B 1 0 3 30 | tm 4 Ta 
3D D50A 1 1 100 30 fm | 3 了 各 
3D DS0A 1 1 30 Im 3 Ta 
3D D3 信 1 I 30 Ta 3 Tam 
3D 了 DSTA 1 1 100 30 fm 3 Tam 
3D D3T 人 1 1 100 30 Tm 3 1z 
3D D51A 1 1 100 30| tm | 3 1 
3DD51A 1 1 30 Im | 3 Ta 
3DDS5IA 1 1 100 30 了 mm 3 Ta 
3DD5IA 1 30 fm | 3 1 
3 了 了 强人 AA 1 MI 1 100 30 tm | 5 Tm 
2G424 1 |1M| TI 40 |0im 130 |otim | 4 |otm | 05n 20 
3D D1C 1 0.3 好 tm 4 工 am 
2G425 1 |310M | 1 60 |01p | 4 |0fm 4 |0.tm | 0.5n 20 
3D DTA 1 0.5 80 1m | 引 fm | S 10tam 
3DDIA 1 0 .5 80 TIm | 50 Im | | 01om 
3DD1B 1 1 100 50 | 0.im | 5 | 0.4aa | 
3D D1B 了 0.5 5 im | | 0m5m 
3DDT1B 1 了 50 1m 3 2am 
3DDIB 1 0.5| 3100 50 1Jm | 3 1 如 
3D D1B 1 05| 100 50 im | 3 1am 
3DD1B 1 4Ml 05| 3400 50 Im | S | 01am 
3DD50B 1 1 100 50 im | 3 1Tm 
3DD50B 1 1 50 Im | 3 Tam 
3DD51B 1 I 50 Im | 3 1 了 
3DD51B 1 I 100 50 im | 3 Ta 
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集 电 极 
-~ 发 射 极 
反 向 截止 
电 流 
TcEo | Fce 
(A) (Y) 
20 10 
人 .4 娃 20 
0.2h 25 
50 只 10 
0.4 开 20 
20 且 10 
50 上 10 
0.4 卫 20 
0.4 搓 20 
人 和.4 了 志 20 
0.4 印 20 
S0R 10 
0.4 怒 20 
0.4 王 20 
0.4 蕊 20 
0.5 开 30 
0 .5 卫 20 
0 .5 卫 30 
8.4 了 20 
0.4 荆 20 
和 .4 匡 20 
0.4 匡 20 
0.4 20 
0.4 刀 20 
0.4 姻 20 
人 .4 荆 20 
0 .4 了 20 
和 .4 了 20 
工具 20 
工 攻 20 
0.5 王 30 
10.5 蕊 30 
10,4 开 20 
0.5 圣 50 
0.5 鱼 20 
0.4 据 20 
0.4 刀 20 
0.5 王 30 
和 .4 弓 20 
0.4 姻 20 
0.4 弓 20 
0.4 锯 20 


200 


270 


180 
270 
180 
180 
180 
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FEF3-02B 
了 2-01B 
人 A3-07 人 A 
人 A3-07 人 入 
F3-02A 


A3-07 人 入 
A3-09A 
A3-09A 
人 A4-02C 
上 3-02B 


B2-01B 
了 3-02 了 B 
了 3-02 了 
C3-01 人 入 
C3-01A 


了 2-01BB 
卫 2-01 昌 
A4-02 虽 
也 2-04 了 B 
C3-01A 


了 2-01B 
了 2-01B 
卫 2-01 
了 2-0138 
了 2-01 昌 8* 


C3-01A 
63-01A 
了 2-01 卫 
了 2-01 了 
了 2-01B 


了 2-01B 
了 2-01B 
了 2-01C 
B2-01B 
了 B2-01B 


3-04B 
了 23-01B* 
F3-04B 
了 B2-01B 
了 2-01C 


了 2-01BB 
了 2-018B 
卫 2-01B 


C3-01AA 


了 2-01 了 
LC3-01A 
C3-01A 
了 2-0TB 
了 B2-0TB 
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2.。 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 
最 竺 最 狼 集 电 执 集 电 极 发 射 极 集 电极 
型 大 证 大 
征 - 基 极 
， 电 和 - 基板 | -发 射 极 | - 臣 报 呈 
功 蝶 电 反 回 稚 止 
密 这 流 阻 击 穿 电压 击 穿 电压 青 穿 电压 电 流 
六 5 BR)cBO 六 (BR)CEO 六 (BR)EBO 
四 Pei 厅 | Tc | Ra 人 让 7 Tc5o 大 
[ (四 ) | (Hz) | CA CD 可 | VCA) DCA) CVD CA) (人 A) 〈(YV) 
全 风 国生 本 四 下 芭 加 二 
I 3DD5IB 1 I 100 50 1 弛 3 工 联 
2 3D D3LB 了 1 50 工 如 3 工 也 
3 3D D51BB 50 Tt 引 I 卫 
4 3D D51B 1 1 100 50 1 弓 3 工匠 
3 3D D51B 工 TM 了 100 50 工科 5 工 征 
6 D S01B 1 50 工 姻 4 工 蔚 
7 D404A 1 5M | 工 100 1 50 Ta 6 | 0.1m T0 愉 50 
8 3DD50B 1 50 Im 3 1 
9 3D D50B 1 |310M | 1 100 50 Tim 3 工 和 
10| 3DD51B 1 11M | 1I 100 50 工 细 3 Im 
3D D51LB 工 了 100 50 Tt 3 1 到 
D S01B 工 四 125 50 “| 0.5a 3 | 0.5 姻 
3DD1B 1 4M | 工 50 Tt 4 1 如 0.5m 20 
3D D51LB 了 1 50 4 
3D D52B 1 0.5 50 5 
16 | 3DPDi 工 1IM | 工 50 了 S 1m 
1 | 3DD804B 1 |10M | 1I 60 | 0.5 血 60 | 0.5 细 5 | 0.5 人 好 25 10 
18 | 3DG78B 1 |50M | 2 100 | 0.1m 60 | 0.1 生 16 | 0.1am 了 50 
19 | 3DD1D 1 工 60 Toma 4 1 和 
20| “DDdB | 1 | 10M| 60 |05m | 60 |05m | 42 |05m | 28 10 
21 | 3DA8043 1 |1I0OM | 1 60 | 0.5 血 60 | 0.5 血 弛 | 0.5 志 23 1 
22 DA03B | 1 |10M1| 1 60 | 0.5 姻 60 | 0.5 血 3 | 0.5m 25 10 
23 | 3DD50C | 1 |310M | II 100 80 | “im 3 | Tam 
24| 3DDS5LC 下 工 100 80 工 细 3 1 姻 
25| 3DD5IC 1 1 | 1M | 1 100 80 1 3 1m 
26 DSoIC 125 80 | 0.5am 3 | 0.5 血 
27 | 3DDIiI 4M | 工 80 了 阵 4 1 了 0.5 耳 20 
28 | 3DD5L 工 80 4 
29 3D D52 工 0.5 80 5 
30 BCG63 1 |130M | 1.5 100 | 0.1m 80 | 0.1m 5 0.1 30 
31 | 3DDI1C I 0.5 | 100 80 1m 3 IT 了 
32 | 3DDILC 工 0.5 | 4100 80 Tam 3 1 
33 | 3DD1C 1 1 100 80 Ttm 5 | 0.1m 
34 ， 3DD1C 工 0.5 80 了 9 5 | 0.5 严 
35 | 3DD1C 1 1IM | 0.5| 100 80 1 | 0.1m 
36| 3DDIE 1 0.3 80 可 4 1 姻 
37 | 3DD50C 本 I 100 80 Tt 3 工 血 
38 3DD50C 工 工 80 了 工科 3 工 蕊 
39 | 3DD51C 1 1 380 1am 3 1 
40 3DD51C 工 工 T100 80 了 名 3 工 位 
4L1 | 3DD516 了 100 80 Tt 3 工 和 
42 3DD5LC 工 1 80 工 御 3 荆 志 
43| 3DD5IC 1 1 80 1 5 工地 
44| 3DD5SLC 1 工 100 80 1 如 3 工 坦 
45| 3DD51C 1 1IM | 革 100 80 1 如 5 工人 
46 DSOLC 工 1 80 工 位 4 1 二 
47 | 3DD1C 了 1 80 工地 5 IT 
48 | 3DA804C 1 |310M | 1 100 | 0.5 锯 | 100 | 0.5 了 ma 弛 | 0.5 血 25 只 410 
49 | 3DD1iE 1 |1I0M | 0.3 T10 Im | 100 工科 4 工 坦 0 .Tt 20 
50 DA03C 1 |I0M | 1i 190 | 0.5m | 100 | 0.5zm 5 | 0.5 姻 25m 10 
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举 : 王 极 
太 劲 率 三极管 
焦 也 裤 也 
- 发射 极 _ 

放 

反 疝 堆 止 
丝 注 系 
Zero | 广 CE 号 要 上 FE 
(yY) (A) Tin Ta8X 

一 sw 
和 .4 姻 20 时 
0.4 耳 20 10 
0 4 也 20 30 
0 .了 4 嫂 20 15 
0.4 组 20 5 
0 .4 也 20 20 

50 | 50 39 150 
眉 ,4 寻 20 1 
0 和 .4 锯 20 工 0 
0.4 匡 20 10 
0.4 世 20 10 
50 有 20 2 
0,5 卫 20 10 
由 .4 了 绒 20 20 
0.5 地 20 20 
1 .4 也 20 10 280 
350 以 10 40 400 

1 | 40 4 270 

3 270 
50 也 T0 30 200 
50 T0 40 400 
50 必 10 40 200 
路 .4 蕊 20 10 
0.4 嫩 20 10 
0.4 卫 20 10 
50 必 20 20 
0.5 开 20 10 
0.4 纪 20 20 
和 .5 好 20 20 
40 270 

0.4 了 匡 20 10 

人 和 .4 了 20 10 

.4 也 20 10 

0.5 世 50 4 

0.5 刀 50 T3 
5 270 

0.4 锯 20 J10 

0.4 纪 20 10 

0.4 位 20 10 

0.4 也 20 工人 

0.4 地 20 10 

0.4 锯 20 10 

0.4 志 20 30 

0.4 纪 20 T0 

0.4 妇 20 工 3 

0 .4 了 20 20 

0.4 20 [0 280 

30 只 10 4 400 
0.4 纪 20 60 
50 了 10 40 200 


1 
| 


官 
流 馅 前 了 屿 下 最 
外 序 
和 降 | 将 
大 
正 时 | 续 
数 降 下 降 间 | 温 
JrepRP | Tc | cps | 太 pES 了 4c | ZJM 
乡 攻 
下 (CV) (了 ) (A) (A) |1(s)》 | (CC) 
9 0.2 了 75 了 32-013 于 
5 0.2 了 40 了 0.2 工 75 了 2-01 了 有 2 
3 0.2 卫 2-01T 了 3 
与 0.2 工 175 B2-01C 4 
5 四 : 汉 工 40 吨 0.2 4175 了 32-01B 5 
5 0.5 工 40 孟 1 .2 150 FE3-02A 6 
10 0 .1 人.8 0.8 50 0 .5 73 上 4-02C 了 
5 0.2 了 40 位 0.2 1753 C3-01A 8 
5 0.2 工 40 了 0.2 了 175 C3-01A 9 
3 0 2 二 4 和 0 直 0.2 75 了 32-018B 10 
5 |0.2 | 0.6 | 4175 | 892-01B | 1 
3 0 .2 0.4 工 5f FE3-02A I2 
5 10.25 工 30 Ia 0.25 75 A4-02B 13 
5 0.2 了 工 75 了 2-01B 了 4 
5 0.4 王 175 了 2-01 呈 I5 
5 0.2 工 175 B2-01B 10 
302 二 5 于 125 F3-02 了 有 I7 
2 0 .5 0.7 0 .95 .1 工 TI73 A4-02C 18 
9 0.2Z 0.7 175 卫 2-01 也 19 
5 50 十 0.5 50 联 0.5 175 Ad4-02 吕 20 
0.3 工 50 媚 0.5 IT25 了 3-02 叱 2 
0.3 工 40 普 0.2 175 C3-01A 22 
5 0 .2 工 40 地 0.2 175 C2-01A 23 
了 0.2 0.6 I75 了 2-01L 卫 24 
5 0.2 工 40 二 0.2 175 了 2-013 23 
所 0.2 0.4 150 了 3-02A 20 
5 |10.25 开 50 和 0.25 175 A4-02 卫 27 
5 0.2 工 175 也 2-01 卫 28 
5 0.4 工 175 了 B2-01E 29 
2 10.15 0.5 50 韦 0.5 1T50 A3-07A 30 
5 0.2 荆 40 0.2 T75 也 2-01 也 3L 
5 0.2 工 40 耳 0.2 175 C3-01A 32 
了 0.2 了 20 匡 0.2 175 也 2-01 阳 33 
10 0.2 0.5 20 上 0.2 173 吾 2-01 了 34 
5 10.25 工 T75 了 2-013 35 
5 0.2 0.7 75 了 2-018B 30 
5 0.2 工 40 亚 0.2 IT75 C3-01A 37 
5 收 .2 工 40 0.2 75 P3-02 了 B 38 
5 0.5 荆 40 症 0.2 175 也 2-01 了 了 39 
0.2 工 40 志 0.2 75 了 2-01 了 40 
了 0,2 王 175 了 2-01 41 
9 0.2 了 40 颈 0.2 175 B2-01B 42 
号 0 ,2 且 2-013 43 
5 0 ,2 工 了 75 了 B2-01C 44 
5 0.2 于 40 卫 0.2 了 75 了 2- 人 也 45 
3 0.5 开 40 了 乌 0.2 150 FE3-02A 46 
0 .2 王 T75 中 2-01B 47 
30 血 开 50 伺 0.5 125 人 3-02 也 48 
5 0.2 0.5 工 .2 40 磋 0.2 1S0 也 2-01 卫 49 
30 折 工 | 50 瑟 0.5 175 有 4-02 了 50 
站 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 特 最 集 电极 
序 型 大 训 大 人 
靳 多 E 
获 . | 舌 | 许 人 
区 测 本 反问 截止 
率 率 流 阻 埋 察 电 庄 击 穿 电压 击 穿 电压 电 流 
大 CsR)CBO | 广 CBR)CEO 广 (BR)EBO 
导 导 cu 厅 | 7c | Ra 7cB TcR 了 TBB 了 TcBO0 矿 cp 
( 驳 ) | (Hz)| (AD CA VD) (VC (AAA) (A) (Y) 
了 3DD1B 0.5 150 工 100 1 茵 5 | 0.1a 
2 3DD1B 工 0.5 150 工 | 100 二 志 号 0 .也 
3 3DD1EF 了 0.3 100 工 血 4 工 坦 
4 DD001C 工 10M 工 100 贡 0.5 匡 100 0 .5 茵 12 人 .六 十 25 册 10 
5 DG44A 工 20M 0. 工 100 0.1 耳 100 0. 工 纽 8 0. 工 科 0.5 攻 25 
6 用 404 也 工 5 0.8 1T50 工 100 工 坦 6 0. 工 世 10 有 u 100 
7 3DA804C 1 |310M | 1 100 | 0.5m | 100 | 0.5 姻 5 | 0.5 卫 25 10 
8 3DD50D 工 工 110 工地 3 了 也 
9 3D D50D 1 |10M | 工 ， 100 110 工 tm 3 | 1 
10 3DD5STLD 工 工 。 100 T10 工 世 3 二 弓 
11| 3DD51D 1 |1M | 1 | 3400 110 | 1 3 | 1 
了 2 D S01D 工 和 125 110 | 0.5 姻 3 | 0.5 征 
13| 3DD1ID 1 4M | 工 条 110 工 二 4 本 0.5 匡 20 
14 3D D1D 工 0.5 T00 110 工 王 3 4 世 | 
135| 3DD1D 站 0.5 100 110 1 3 工 茵 
16| 3DD1D I 1 | 310 110 | tm 5 | 0.1ama 
17 3D D1D 了 0 .5 了 10 工 志 5 0 .5 也 
18 3D DID 工 工 110 工 垃 3 2 全 
19 3D DTD 工 TM 0.5 100 110 了 工 匡 号 0.1 据 
20 3DD50D 工 工 100 110 工科 3 二 年 
21 3DD50D 工 工 TT10 了 二 工 三 
22 | 3DD51D 1 1 JT10 并 3 工 血 
23 3 功 了 51 了 工 工 100 10 二 十 3 工 得 
24 | 3DD51D 1 工 110 To 3 1 
25| 3DD5LD 1 110 1 引 Ia 
26 3DD51D 工 工 100 TI10 工 位 3 工科 
27 3DD 有 51D 工 1M 了 100 TI10 工 卫 3 工 坦 
28 D 5S01D 人 工 TIL0 工 匡 4 工 坦 
29 3DD1D 上 工 10 工 刀 5 1 纠 
30 | 3DD1RF 1 | 410M | 0.3 130 1m | 120 1 4 工 蔬 0.1 了 和 20 
31 | 3DD1G 幸 0.3 | 120 工 细 4 T 血 
32| 3DDIC | 1 0.5 200 1m | 1350 1 引 | 0.1am 
33 | 3DDI1C 1 0.5 200 Im | 150 1 志 5 | 0.1t 
34 3D DIE 工 1M 0.5 100 150 王 切 5 0 .IT 
35 3DDL1E 二 工 100 150 工 也 3 0.1 了 
36 | 3DDIE 1 0.5 150 了 了 5 | 0.5amm 
37 | 3DDIE 1 1 150 了 也 3 2 姻 
38 3D DTIE 工 0.5 100 150 工匠 3 工 切 
39 | 3DDIR 工 0.5 | 100 150 1m 3 1 细 
40 3D DIE 开 0.3 150 工程 和 荆 耳 
41 | 3DD50E 1 I 100 150 1 茵 3 1 了 
42 3D D50 卫 卫 站 150 工 垢 3 了 工 志 
43 | 3DD51E 1 I 150 了 也 3 1 
44 3 了 D51E 上 工 100 150 二 血 3 工 伍 
45 | 3DD51EE 于 150 并 细 3 T 卫 
40 3D D5TE 开 工 100 | 150 工 血 3 工 垃 
47 | 3DD51E 了 1M | 1 100 150 TI 5 工地 
48 DD00LD 1 40M 站 150 1 人 .5 茵 150 0.3 专 12 人 ,5 所 25 有 10 
49 D S01 孔 二 工 150 了 细 4 工 伯 
50 DG44 瑟 了 20M 0.1 50 0 和 .1 了 T50 0. 工 世 8 0. 工 王 0.35 具 25 
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睛 对 症 革 电 


上 上 广 愉 和 和 和 和 人 人 


革 匡 半生 


冲 定 定局 天 和 ve 帮 sa ] 


> 汪 > 才 = 省 = 省 = 


Cr > 
人 心 尼 柱 司 人 


巴 安 ， 牢 定 定 
交 - 于 


禁 生 世间 


管 
流 亿 前 名 下 最 
外 序 
利 活 球 
大 
压 时 嫩 
数 玫 压 降 间 温 
Frcmg | Tc | cgs | ss ZLB Tc | 好 |] 了 JW 天 _ 
这 史 导 
了 号 工 (V)1 (CA) 《了 ) (V) (A) (As) CC》 
18f 10 10.25 开 - 工 25 伺 0.25 T73 了 2-01 了 B 上 
1T80 10 10.25 荆 工 25 耳 0.25 173 了 2-01C 2 
270 呈 3 0.2 175 了 B2-0f1B 3 
200 50 钳 工 30 地 0.5 75 A4-02B 才 
25 10 焉 工 .S 0.8 工科 0.81 175 A4-02B 5 
150 10 10.1 0.8 50om | 0.5 175 A4-02C 6 
400 30 于 于 30 如 日. 有 T25 3-02 了 7 
吕 0.2 工 40 卫 0.2 175 C3-01A 8 
5 0.2 工 40 卫 0.2 T735 C3-01A 9 
5 0.2 0.6 1735 32-01B 10 
5 人 .2 工 40 拉 0,.2 475 了 2-01B 了 
站 .2 0.4 158 FE3-02 人 A 12 
5 |0.25 于 50 廿 0.25 175 A4-02B 13 
站 .2 于 开 73 了 2-01B 14 
了 0.2 工 20 匡 0.2 175 C3-01A 15 
S 0.2 工 75 了 2-01 靖 16 
10 0.2 0.5 20 芋 0.2 175 了 2-01 了 17 
5 |0.25 工 510 位 0.23 T75 了 2-01 了 18 
5 |0.25 工 175 了 2-01B 19 
5 0.2 工 40 鱼 人 ,2 T753 C3-01AA 20 
5 0.2 工 40 耳 0.2 175 21 
5 0.5 工 4 了 0.2 T75 了 2-01 吾 22 
5 有 .2 工 40 卫 10.2 175 了 2-01B 23 
5 0 2 工 40 吓 0.2 1T735 了 B2-01 了 24 
5 | 0.2 B2-01B | 和 5 
5 0.2 工 175 B2-01C 26 
5 和 .2 工 40 十 0.2 173 了 2-01B 27 
5 0.5 工 40 耳 0.2 150 E3-02A 28 
280 5 0.2 工 1735 B2-01B 29 
3 0.2 0.5 于 40 弓 0.2 150 了 2-01 卫 30 
270 5 0.2 0.7 173 B2-01B。e 31 
180 10 |10.25 竹 于 25 弓 0.25 175 了 2-0133 32 
180 410 10.25 于 工 25m |， 0.25 173 了 2-01C 33 
3 |10.25 二 173 也 2-01B 34 
5 0.2 工 20 细 0.2 175 了 2-01B 35 
10 0.2 0.5 20 人 也 0.2 173 B2-01B 36 
5 |10525 于 50 六 ,25 47S 了 2-01 了 37 
号 0.2 了 40 亿 0.2 T75 了 2-01 且 38 
5 0.2 工 40 耳 0.2 175 C3-01A 39 
270 5 0.2 0.7 175 了 2-01 卫 * 40 
5 0.2 于 40 弹 0.2 175 C3-01A 4 
号 0.2 工 40 握 1.2 T75 C3-01A 42 
5 0.5 工 403 10.2 175 B2-01B .| 43 
5 0.2 工 40 基 0.2 T73 也 2-013B 44 
5 0.2 工 40 伍 0.2 75 了 2-01B 45 
5 0.2 荆 T7S 了 B2-01C 46 
5S 0.2 工 40 芹 175 了 2-01 3 47 
200 5 350 组 工 50 弓 T75 A4-02B 48 
呈 0.5 工 4 各 耳 150 E3-02A 49 
25 40 所 1 工 .5 工 钮 75 A4-02B 50 
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频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


2。 低 
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这 


名 虽 co 岂 人 wh 


1 
最 | 特 | 最 | 热 | 梨 电视 | 入 电极 | 慨 英 肢 集 电极 
型 大 | 六 
耗 得 多 - 基 
其 受 | 蔡 条 
动 里 册 上 友和 疝 截 止 
率 | 率 | 广 | 阴 | 坦 穿 电导 | 者 穿 电 牙 | 击 罕 中 正 电 。 踢 
广 (BR)CBO 广 CBR)CEO 太 (BR)BEBO 
号 Pow | 万 | 7ca | 下 Tcs Ze | 了 TzB Tc50 天 c 人 8 
《而 ) 1 CE ARCVR)| (CVD) 【 太 )》 (YY) (A) (YY) 《及 ) (A) (YV ) 
也 404C 了 5SM 10.8 200 工 乌 150 工 征 6 0. 工 班 工 0 1L00 
3D DIE 4 了 150 工 租 3 工 垃 
3 了 D 了 DIE 荆 4M 了 50 工 芋 4 工科 1 人.5 二 20 
3 了 D DB51E 工 工 30 了 
3DG415 了 50M |50 人 和 150 0.1 世 5 人 和 , 工 伍 工具 5 
3D D50E 了 工 TI50 工 生 3 王 王 
3D D50E 了 10M 工 100 131 工 雪 3 荆 鱼 
3D D51E 工 工 100 150 工 丘 过 工 乌 
3D D571 也 汪 10M 上 100 TI50 工 王 3 工 二 
也 501 也 了 习 . 述 IT25 150 人 .5 拉 3 0.5 卫 
3D D318 了 4M | 1.5 160 5 印 160 S 妇 5 让 10 40 
3D DIEF 工 5M 于 100 200 工 开 T80. 荆 志 3 王 晤 用 ,2 型 20 
3 了 D D5TLIF 工 工 180 4 
3D D52 忆 了 0.8 180 号 
3DDTEEF 于 0.5 100 180 工 伍 3 王 十 
3DDLE 生 1 人 .5 T100 180 工 纽 3 工 过 
3 了 D DTE 荆 0.5 T80 于 也 号 0.5 弛 
3DDTD 工 0.5 250 工 垃 200 工科 号 各 , 工 垃 
3DD TDT1D T 0.5 250 1 纪 | 200 工地 5 0 .1 世 
3DDITER 上 工 T100 200 荆 吉 5 站 . 工 志 
3 有 也 TE 开 1M | 0.5 100 200 工 抽 号 站 .5 二 
3 了 DD1I T 0.3 | 200 工 了 王 4 工 二 
3DDS51RE 了 工 | 208 工 生 3 工 班 
DG445C 工 20M | 0.1 200 | 10. 200 | 0.1 担 8 但 . 工 世 0.5 闪 25 
3DD50E 工 1I0M 荆 TI00 200 工 坦 当 工科 
3DD51TE 于 10M 工 I00 200 工 锋 3 于 二 
3DD1IRF 于 4M 工 200 工地 4 卫生 和 .5 所 20 
GLQG1573 工 50M ;| 70 250 200 7 2 
3D D51G T 寺 230 旧 
3D D52G 工 0.5 2380 3 | 
3D DT1G 工 4M 工 250 卫 坦 4 工 二 上 .5 垃 20 
3 了 了 1T 吕 0.5 350 于 坦 250 工 坦 矣 1. 工 经 
3 了 用工 忆 王 0.5 350 工 世 250 荆 惠 号 他 .1 全 
3DD1G 工 1TM | 0.5 4100 250 工 坦 号 [0.1T 王 
DG44D 工 20M | 0.1 250 0 .也 250 0. 工 王 8 D.IL Za 0.5 25 
3BDDTE 于 0.5 400 工 纪 300 荆 钮 5 [ .1 二 
3DDTE 于 0.5 400 1 也 300 荆 熏 5 0 .1 二 
3 也 DT1 瑟 工 1M | 0.5 100 300 工 理 5 和 . 工 伺 人 .5 只 | 25 
DG44 忆 了 20M | 0.5 300 0.1 志 300  ，0. 工 下 8 上 8. 工 蕊 人 有 .5 忆 25 
SG301A 1 0 .1 300 0 . 工 二 号 日 .工科 
S G311A 1 50 世 300 0. 工 鞍 号 0.T 志 
3D GT573 工 50M 70 匡 300 | 0.7 扯 7 Tu 2 12 
了 DG2482 了 50M | 0.1 300 0.I 也 300 | 0.71 提 8 自 . 工 也 1 和. 工具 240 
2N3742 卫 30M 50 卫 300 fC.1h 300 0 内 3 0. 工 此 人 .2 必 30 
DG44E 了 20M | 0.1 350 如 . 工 生 350 0.1 坦 8 0.1 卫 0.5 忆 25 
9 G301 卫 了 0.1 350 [0. 革 组 号 0. 工 过 
SG311B 荆 50 刀 350 .工人 如 5 0.1 也 
3 也 了 TITG ] 0.5 600 二 垃 400 1 夫 3 人 .工地 
3D DT1G 了 于 0.5 600 工科 400 工程 电 0.1 刀 
3DD1I 工 2 100 400 Tt 如 0. 工 莫 | 


率 


ea 


火 功率 三极管 
集 电 极 开 流 煌 前 加 下 最 
处 序 
- 发 射 极 和 降 高 
放 大 

反 向 和 鹤 止 压 时 绪 

电 流 系 数 隆 压 降 间 温 

TecgoO | CE 天 PP 忆 Freg | Te | Frcgs | pgs | -7B zc | 三 | To 是 

5 导 

(A)》 (V ) 二 8 (V)1(A) (Y) 《了 ) (A) (A) (Cs) | () 

50 50 30 150 10 0.1I 0.8 0.8 50 10.5 了 75 A4-02C 工 
修 .4 世 20 10 280 号 0.2 于 1T75 | 了 B2-01B 2 
人 1.5 生 20 1I0 3 |10.25 工 50z 10.25 TI75 A4-02B 3 
0.4 如 20 20 5 0.2 小 1175 了 2-013B 4 

2 50 40 240 20 10 押 于 1.2 2 二 20 细 150 E3-01A 马 
0.4 科 20 10 5 0.2 工 40m 10.2 73 C3-01A. 6 
0.4 匡 20 10 5 0.2 工 402m 10.2 工 75 C3-01A 7 
0.4 也 20 10 5 0.2 0.6 175 了 2-01 了 8 
0.4 荆 20 T0 号 0.2 工 40 如 |10.2 175 了 2-01B 9 

50 及 20 20 吕 0.2 0.4 150 E3-02AA 10 
人 0. 工 缮 40 40 200 3 0.3 1.5 50 垃 |10.5 150 了 II 
0.4 地 20 40 T150 3 0.2 如 0.5 平 20 了 10.2 150 |1B2-01B,C3-01A| 12 
0.4 人 和 20 20 号 0.2 工 173 B2-01B 13 
必 ,5 全 20 2 对 0.4 工 175 B2-01 14 
0.4 开 20 10 与 0.2 工 408 10.2 4175 .了 2-01B 15 
人 0,4 垃 20 10 3 0.2 工 40 垃 |10.2 175 C3-01A 16 
人 .5 征 5f0 40 10 0.2 0.5 20 了 mm 10.2 T75 了 B2-01B IT7 
0,.5 卫 30 15 IT80 10 10.25 工 于 25f 10.25 75 了 2-01B 1T8 
05ma | 30 | 5 180 | 30 |0235 | 1 1 25mm |0.25 175 B2-0fC | 19 
人 .4 地 20 IT0 号 0.2 工 20m 10.2 175 B2-01B 20 
0.5 针 1T00 了 5 5 |10.25 下 175 B2-01B 21 

15 270 5 0 .2 0.7 T75 了 2-01 吾 * 22 

(0.4 十 20 1T0 5 0.5 工 40tzmn 10.2 175 了 2-01 召 23 
0.5h 25 20 25 10 纹 工 .5 工科 TI0m T75 A4-02 也 24 
0.4 芭 20 10 避 口 .2 工 40m 10.2 T75 C3-01A 25 
0.4 垃 20 T0 与 0.2 于 d40mm 10.2 75 了 32-01B 26 
0 ,5 地 2 10 3 10.25 S0t 刀 |10.25 T75 A4-02B 27 

30 270 工 ( 5 1 5 AAA3-09A 28 
， 昌 ,4 20 20 3 ,2 下 工 795 用 2-01B 29 
| 0.5 人 组 20 20 5 0.4 于 175 了 2-01B8 30 

0.5 纪 20 IT0 5 10.25 工 50 刀 10.25 75 A4-02B 31 
0.5 雪 30 45 180 1410 10.25 了 工 252 10.25 175 了 32-01LBB 32 
0.5 二 30 15 IT80 10 10.25 是 工 25 了 zi 10.25 75 吕 2-0T 已 33 
0.5 手 T00 15 5 | 上 0.25 工 75 了 2-01 卫 34 
0.5 比 25 20 25 了 0 刀 .5 于 二 和 丰 过 175 A4-02 了 B 35 
0.5 地 30 13 1T80 10 10.25 1 工 25 纪 10.25 175 也 2-01 吾 36 
T .5 所 3n 15 T80 10 10.25 1 工 25I 10.23 175 了 2-01C 37 
重 .5 二 00 15 5 10.25 了 工 75 也 2-01B 38 
0.5 卢 25 20 25 工 0 荆 .5 了 和 了 [和 T783 A4-02B 39 

5 只 20 30 25 23 世 工 号 I 5 人 8 全 疙 A4-02C 40 

5 上 20 IO 25 25 如 工 .5 5 匡 5 和 蔚 175 A4-02C 4T 

30 220 TI0 3 位 工 .2 中 垃 50 卫 150 A3-09 太 42 

40 80 10 20 卫 0.8 工 .2 工 也 TI0 卫 150 A3-07A 43 

0.2 愉 30 20 200 10 30 卫 于 1.5 2 匡 20 也 工 75 A4-028 44 
0.5 愉 25 20 23 了 0 扭 下 芋 组 0Dt 4175 A4-02B 45 
5 有 20 30 25 25 垃 工 己 50 了 175 A4-02C 46 

5 几 20 410 25 25 所 工 .5 5 他 50 菩 175 A4-02C 47 

人 .5 区 30 工 ? T80 {t0 10.25 工 工 25 了 10.25 175 有 2-0133 48 

上 .5 了 王 310 153 180 10 10.25 了 25 人 也 10.25 175 了 2-01C 49 

和 .5 这 1T00 7 5 10.15 工 175 B2-01B 50 


ws sa wma itsteecsyiaenes overirecawm eaee size nen 
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2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


热 集 电 家 集 电 裤 发 射 极 集 电极 
- 基 根 
- 装 极 - 发 射 极 - 天 栅 
反 向 截止 
阻 击 穿 电 压 击 窜 电压 击 穿 电压 电 流 
矿 CBR)CBO 六 (BR)CEO 矿 (8R) BBO 
号 人 TcB Tc 了 8 7cso 
(7/ 妈 )| CVD) (A) (YY) ( 太 ) (YY) ( 太 ) (A) (YV ) 
工 3SDD413000| 工 10M | 0.3 83 500 400 9 0. 工 位 500 
了 DG44G 工 20M | 0.1 400 人 .1 400 | 0.1 姻 8 10. 工 纪 
3 3 G301C 工 0,1 400 | 0.12a 5 [. 工 印 
丰 5S G311C 工 50 鱼 400 | 0.1 匡 5 0 .1T 了 
5 DG44 互 荆 20M | 0.1 450 人 0. 工 垃 4350 | 人 .1 纪 8 但. 工科 0.5 上 25 
看 5G301D 下 0 .1 450 | 0.1 所 5 f. 工 伺 
7 5G311D 工 50 卫 450 | 0.1 卫 5 0.1z 
8 3DD1I 于 1M |0.25 100 500 了 也 5 1 . 芋 生 
9 DG44T 工 20M | 0.1 500 人 , 工 各 500 | 0.1 人 年 8 0.1 癸 日 .5 上 25- 
10 SG301 也 工 0.1I 500 | 0.1 纯 S 入 . 工 垃 
41 3 G311 了 EE 工 50 如 500 | 0 .1 5 0 .I 妃 
12 SG301EF 二 0.1 550 | 0.1I 刀 3 0 ,1 志 
13 5G311E 工 50 匡 550 | 0. 了 工 刀 5 0. 工 媚 
14 3D D1I 攻 K 工 1M |0.25 100 600 了 年 3 0 .1 二 
T15 5G301G 工 0.1 600 | 0.1 锌 六 0.1z 
16 5G311G 和 50 志 600 | 0.1 姻 0 .位 
17 3D DT1TL 工 TM |10.25 100 700 工 菇 S 0.1z 
18 SG302A 工 0.1 700 | 0.1 姻 对 0 ,了 也 
19 5G312A 工 50 了 700 |」 0.1 了 号 0.1z 
20 SG302 阳 B 工 0. 工 800 | 0.1 刀 3 0 .1 刀 
21 SG3 人 2 了 于 50ma 800 | 人 .Ti 3 人 .工科 
22 SG302C 工 0.1 900 | 0.1 丘 5 0.1 刀 
23 SG312C 工 50 位 900 | 0.It 5 人.1 荆 
24 SG302D 工 0.1 T000 | 0.1I 也 局 0. 工 志 
25 SG312D 工 50J 1000 | 0. 工 了 5 人 在 . 工 
26 5 G302 司 工 0. 1100 | 0.I 刀 5 0. 工 也 
27 SG312 忆 工 50 世 1100 | 0.1z 0 .1 也 
28 SG302 1 0.1 1200 | 0.1 科 5 0.1 卫 
29 S 人 312 了 下 工 50 纪 1200 | 0 .1 如 吕 0.1 
30 3D A2481 1.2 | 20M | 1.5 150 0. 工 位 TI50 0 志 6 T0 负 工具 150 
31 3DA2481 1.2 | 20M 1 1.5 150 0 组 T50 工 志 6 上 @. 工 生 工具 TI00 
32 3A2481 1.2 | 20M | 1.5 150 工具 T50 10 志 6 工 忆 工 R 150 
33 C2481 1.2 | 20M | 1.5 14150 150 10 拼 如 工 上 1T50 
34 SDD13001| 1.25| 10M | 0.3 100 500 400 8 0 . 工 如 500 
35 3DD0IA 工 .5 5M 工 15 工程 10 工 4 0 . 工 纪 和 .工人 10 
36 3DD511A 工 .5 .5 45 | 0.5 刀 0 .5 20 民 10 
37 D D205A 工 .5 0.7 145 | 0.1 志 4 0 .1 位 5 只 1T0 
38 下 D215A .5 0.5 15 | 0.1 卫 攻 0 .工科 5 有 10 
39 卫 了 215A 工 .5 0.5 15 | 0., 工 了 荆 4 0 .工程 5 有 
40 3DD013 1.5 5M 了 30 工 伺 20 工 生 4 0 . 工 世 1 .1 
才 1 3DD06A 了 .5 2 40 工具 20 2 几 6 于 具 IT0 只 
42 3DD801A 再 :5 1T.5 30 人 . 工 匡 20 | 0.2 妃 号 0.1zm 0.5j 
43 D401A 工 .5 5M 工 30 工 了 于 20 工科 3 矿工 刀 信 . 卫 过 
44 D401A .5 5M 工 30 了 了 王 20 工 生 本 全. 工 蔚 0 .1 了 20 
45 D401A 并 .5 SM 于 30 工 伺 20 了 了 4 [0.1t 0.1 
46 D403A .35 5M | 1.5 30 工 志 20 了 二 5 0 .二 人 .1 人 生 
47 SDD09A 工 .5 2 40 工 得 20 工 乌 5 工 专 0.1 刀 
48 D D205B 工 .5 0.7 295 | 0.1t 4 0.1ma 5 
49 卫 D215B 工 .3 0.5 25 | 0.1 了 竹 0. 工 血 5 长 
50 D D215B .5 0.5 25 」 0.1za 4 0 .了 5 了 
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流 
大 
数 
F 广 cz | Tc 
号 
(V) 1 CA) (VY) (V) 
起 本 Re < 汪汪 人 
0.1m | 400 8 40 rS 20 姻 | 1.5 1.5 2 了 | 20 卫 | 0.7|1 1425 A3-09A 1 
0.5 上 25 20 | 25 10 茵 | 1.5 1zmE | 10 姻 175 A4-02B 忆 
5 20 30 25 25 了 | 工 5m | 50 了 175 A4-02C 3 
3 20 10 | 25 25 如 | 工 .5 5 世 | 50 姻 175 A4-02C 4 
0.5h 25 20 25 10 姻 | 1.5 1 妞 “| I0 甘 175 A4-02 了 引 
5 此 20 30 25 25 生 | 工 5 | 50z 175 A4-02C 6 
号 20 10 25 25 姻 | 1.5 Sm | 50 据 175 A4-02C 7 
0.5ti | 100 7 5 |0.15 工 175 了 2-01B 8 
0.5 愉 25 20 25 20 和 | 1.5 工 垢 10 刀 175 A4-02B 了 9 
5 上 20 30 25 25 了 | 工 5zm | 50 血 175 A4-020C 10 
SA 20 10 25 25 刀 | 1.5 5 贡 | 50z 175 A4-02C II 
5 20 30 25 25 生 | 1 5 | 30 联 175 A4-02C 12 
5Q 20 10 25 25 纪 | 1.5 5 如 | 50mm 175 A4-02C 13 
0.5m | 100 7 5 |0.15 1 175 B2-01B 14 
5 了 20 30 25 25 姻 | 工 5 刀 | 50 甸 175 A4-02C 15 . 
5 20 10 25 25 世 | 1.5 SHE | 30 血 175 A4-02C 16 
0.5m | 100 7 S 10.15 1 175 了 B2-01B 17 
5 上 20 30 25 25am| 工 2.5 妞 “| 25 卫 175 A4-02C 18 
5 20 1I0 25 25za| 1.5 2.5 纪 | 25 刀 175 A4-01C 19 
5h 20 30 25 25 和 | 工 2.5 姻 | 25 姻 175 A4-01C “| 20 
SR 20 了 0 25 25 刀 | 1.5 2.5 姻 | 25 茵 175 A4-02C 2 
Si 20 30 25 25za| 工 2.5 伺 | 35 如 175 A4-02C 22 
S 20 10 25 25 如 | .5 2.5 姻 | 25 姻 175 A4-02C 23 
5 上 20 30 25 25| 工 2. 如 | 25 纪 173 A4-02C 24 
5 有 20 10 25 25 如 | 1.5 2.5 双 | 25 了 和 175 A4-02C 25 
5 20 30 25 25 刀 | 1 工 2.5 刀 “| 25 如 175 A4-02C 26 
S 吧 20 1 25 25 生 | 1.5 2.5Z | 25 175 A4-02C 27 
5 世 20 30 25 25Z| 工 2.5 匡 25 了 和 175 A4-02C 28 
SR 20 10 25 25z| 工 .5 2.5zn | 25 了 za 173 A4-02C 29 
60 200 5 | 0.2 0.8 工 50 生 |0.5 150 F3-01A 30 
Th 100 60 320 5 | 0.2 0.7 1.3 | 0.2 1 150 FE3-01A 31 
60 320 | 0.2 全 50 科 |10.5 BR3-01A 32 
60 320 S |0.2 本 50 和 |0.5 150 ERF3-01 和 人 33 
0.1m | 400 8 60 3 20zn| .5 .5 2m | 20om |0.70| 125 A3-01A. 34 
10 如 5 55 5 |0.2 0.5 0.5 50m |10.5 175 A25 35 
50 用 10 40 1 320 东 川 耻 二 0.5 0 50m 10.5 175 A25 36 
20 10 55 400 二 咱 刘 0.5 37 
20 只 10 55 400 工 50 纠 | 0.5 也 2-01B 38 
20 睛 10 55 400 于 50m| 0.5 人 39 
10 锯 10 55 5 | 6.5 0.5 50 10.5 175 A25 40 
和 .1 了 10 30 200 和 .< 0.5 175 人 41 
1 10 55 270 2 |0.5 0.35 173 人 42 
0.12m 10 40 200 区 0.5 0.8 50m 10.5 T75 43 
0 .1 10 50 200 3 | 0.2 0.6 50m 10.5 175 44 
0.1z 10 530 200 3 |0.2 0.6 50 锯 10.5 175 A25 45 
0.1H 10 40 150 3 |0.5 0.6 50 匀 10.5 175 A25 46 
0.5 盏 20 40 270 10 |0.5 工 150 47 
20 上 10 55 400 于 本 外 站 < 0.5 48 
20 忆 410 55 400 50mm| 0.5 32-01BB 49 
20h 10 55 400 上 50 科 | 0.5 人 50 


2, 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


preROTE rr rmermrirrryairmromerrrourponwomeomvorsmnanveemmci merrvnyrywrrromsuae-oruanaaarmrrrreraalr 


最 最 热 集 电 棚 集 电 报 发 射 极 集 电 援 
序 型 大 
厅 加 - 基 棚 
竹 许 - 基 极 - 发 身家 - 基 家 0 
萄 电 2 
率 流 阻 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 电 流 
大 (BR)C5O 矿 (5R)CEO 六 (5R) BEBO _ 
号 号 4 开 dcB 了 CE 7FB 1cso 矿 cB 
(页 ) (7 页 )|(V) | (A) (VCA》 1 (AAA) (及 ) (V) 
1 13DD06B8 工 .S 名 60 工具 30 2 上 5 工 内 10 有 1T0 
2 | 3DD511 了 H 1.5 1.5 - 30 | 0,5 志 5 0.5 匡 20 几 20 
3 | 3DD5S11B T.S 1.5 30 | 0.5 血 5 0.5 血 20 20 
4 | 3DD801B 1.5 工 .5 60 | 0,.1 和 30 | 0.2 了 和 弛 0.I 茵 0.5 必 10 
5 | 3DD3850 1.5 1.5 1 30 | 0.1 征 4 0.1 锯 10 上 10 
6 | 3DD3850 1.5 1.5 30 | 0.1 癸 4 |」0.1 嫩 f .和 10 
7 | 3DD3850 1.5 1.5 30 | 0.1 了 和 4 0 .工科 10 愉 10 
8 | 3DD0OLC 1.5 5SM | 工 50 工 匡 40 工人 4 0.1 世 0 .1 位 40 
9 |3DD06C 工 .5 2 80 工科 40 2 6 工具 10 具 I0 
10 | 3DD801C 1.5 T.5 60 | 0.f 40 10.2 玉 5 0 . 工 卫 0.5 此 10 
1 DD205C 工 .5 0.7 40 | 10,1 纪 4 0 .1 姻 引 皮 10 
12 DD215C 1.S 0.5 40 | 0.1 如 4 0.1 茵 工具 10 
13 DD215C 1.5 0.5 40 | 0.1ta 4 0.1 卫 工具 10 
14 D401B I.5 5M | 1 50 工 世 40 工 弓 弛 0.,1 如 0.1m 20 
15 D401B 1.5 SM | 工 50 下 志 40 1 匡 引 0.1 了 0 .1 人生 40 
16 | D401B 11.5 5SM | 1 50 如 40 了 也 4 | 0.1 和 0 .1 血 40 
417 D403 了 1 工 .5 5M | 1.5 50 工 世 40 1 工 锯 5 0 .IT 了 0.1ta 20 
18 SDD09B 1.5 2 60 fm 40 工 位 5 工 血 0 . 姻 20 
49 SDDSLC |1.5 1.5 S0 | 0.5 了 5 0.5 如 20 具 20 
20 | 3DD511C 1.5 1.5 50 | 0.5 细 弛 0.5 志 20 只 20 
21 | 3DD06D 1.5 2 100 工 组 60 2 地 6 工具 10k 1410 
22 D402A. 1.5 5M | 0.5 120 mm | 100 工 志 4 0 , 工 纪 0 .1 100 
23 D402A 1.5 5M | 工 120 ITm | 100 工 但 5 0 .1 二 0.1mm 100 
24 D402A 1 SM | 0.5 120 1 芭 | 100 工 位 4 0 .各 0.1m 100 
25 D4030C 1.5 SM | 1.5 120 1m | 100 工 纪 4 0 .1 如 0.1m 100 
26 了 402B 1.5 5M 1 工 150 1 | 120 工 世 5 0 .1 和 0.I 细 100 
27 D402 了 3 1.5 5M | 0.5 150 mn | 150 工 弓 5 0 ,1 得 1. 工 细 100 
28 D402B 1.5 5M | 0.5 150 Tm | 150 工作 5 0.1 缮 0.1 纪 100 
29 D403D 1.5 5M | 1.5 150 1m | 150 工作 4 0.1 1 和 .1 和 100 
30 | 3DDP2073 1.5 4M | 1.5 150 15f 5 40 120 
31 | 3DG2073 .5 4M | 1.5 150 150 S 10 愉 120 
32 | 3DG2073B 1.5 | 20M | 1.5 150 10.4m | 150 | 0.1 细 6 0 .1 细 工具 100 
33 | 3DD2073 1.5 4M | 1.5 150 150 5 10 120 
34 | 3DD2073 1.5 4M | 1.5 150 5 | 150 引 扣 5 工 所 10 mh 120 
35 | RG2SC2073 | 1.5 4M | 1.5 83 | 150 1T50 3 10 几 120 
36 | RG285D325 | 1.75 | 8M | 1.5 35 35 5 0.1m 20 
37 | RG2SD313 | 1.75 3 60 60 5 0.1m 20 
38 | 3DD325A 1.8 1.5 38 工科 4 0 .5 如 
39 | 3DD325A 1.8 1.5 38 工 十 4 0.5 癸 
40 | 3DD325A 1.8 工 .5 30 工科 4 0 .5 
41 D325 1.8 8M | 2 45 1 纪 33 工夫 S 0.5 世 0.3 纯 30 
42 D652 1.8 5M | 3 35 工科 35 10 刀 5 0 .工科 0.1 20 
43 | 3DD325B 1.8 1.5 50 工 和 4 0.5 细 
44 | 3DD325B 1.8 1.5 50 工 组 4 0.5 茵 
45 了 D313 1.8 8M | 1,5 50 工 特 4 0.5 纠 
46 D478A 4.8 | 20M | 1I 150 | 0， 100 50 姻 6 号 各 工具 120 
47 D478A. 1.8 | 20M | 工 150 | 0.1m | 100 50 了 Ia 有 6 写 专 Th 120 
48 D478B 1.8 | 20M | 工 200 | 0.1m | 150 50 细 6 5 细 1 120 
49 D478B 1.8 |20M | 1I 200 | 0. 150 5 6 Sm 工具 4120 
50 | 3DD407 1.8 | 10M | 7 70 330 T50 6 
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(和 AA) 

0.1 拍 10 30 200 
50 几 20 40 320 
50h 20 40 320 

工具 10 25 270 
20 10 355 400 
20 10 55 400 
20 《0 55 400 
10 卫 20 59 

人 ,二 匡 0 30 200 

工 10 25 270 
20 IT0 53 400 
20k 10 55 400 
20h 10 535 400 

0.1 世 20 40 200 

0.1 20 50 200 

0 .1 所 20 50 200 

0. 工 了 1I0 40 150 

0.5 功 20 40 270 
50 收 20 40 320 
50 必 20 4 320 

0.1 2 30 30 200 

0, 工 和 50 50 150 

0 ,1 姻 50 40 200 

人 0 . 工 弓 50 50 150 

0 .1 蕊 50 40 150 

0.1 荆 50 40 200 

0.5 荆 100 35 100 

和 .5 专 100 35 100 

0 .了 50 40 150 

40 140 
40 140 
2 400 50 270 
40 1T40 
40 200 
40 140 
40 320 

5 垃 60 60 320 

0.1m 15 350 200 

0.1Lt 】5 25 270 

0.1 恕 二 5 50 200 

0 .5 也 20 40 320 

工 志 20 55 270 

0. 志 15 25 270 

0.1 拒 15 50 200 

0.1 如 5 50 200 

55 270 
355 
55 270 
S 
30 

| 


(YV) 


全 
荆 
于 
2 
二 
业 
工 。 
5 
工 . 
2 
荆 
荆 
荆 
5 
3 
3 
3 
0 
上 
工 


呈 > 


睹 > 


FA 
( 它 居 尼 必 LDLo ni 王 cwi 


mL 


wet LI 


(A) | 《YY) (Y) (人 A) (A)1(s)| (5) 

了 0.5 T75 和 人 
0.5 0.5 0.9 530 了 (035 175 各 25 
0.5 0.5 0.9 50 卫 0.5 T75 FE3-02 入 
0.5 0.35 175 和 
0.5 0.5 1 .2 50 印 0.95 150 FF3-01A 
0.5 0.5 工 .2 50 刀 0.5 150 BE3-01A 
0.5 0.5 IT.2 50 切 |0.5 150 E3-03AA 
0.2 0.5 0.9 50 匡 1 有 ,5 175 A25 

工 0.5 173 和 
0.5 0.35 175 人 
0.1 0.5 人 
50 生 | 0.5 也 2-01 细 
50 了 | 0.5 人 
0.2 0.5 0.8 50 世 0.8 175 人 
0.2 0.0 50 和 0.3 175 人 
0.2 0.6 50 耳 人.3 175 A24 
0.5 0.6 30 垃 0.5 175 入 24 
0.5 工 了 75 人 
0.5 0.35 0.9 50 邱 0 .5 175 A25 
0.5 0.9 0.9 530 也 0.3 175 FE3-02A 

荆 0.5 75 人 
[0.1 工 175 斥 24 
0.1 0.7 0.8 50 名 0.5 175 人 
f, 工 荆 30 卫 0.5 195 上 24 
0.5 工 50 颈 0.5 AAA24 
0. 工 0.7 0.8 350 匡 0.5. 173 
0. 革 2 175 A24 
0.1 2 50Z 0.5 175 凤 24 
0.5 2 3510 世 0.2 A24 

0.5 1.5 350 匡 0.5 150 FF3-04 于 
0.5 工 :3 0.65 | 50 卫 0.5 150 BE3-03 信 
0.3 0.8 1.2 50 世 0,.5 175 R3-03A 
0.5 工 .5 350 所 0.5 T50 E3-03 人 入 
0.5 二 .3 150 FE3-03A 
0.5 1.5 50 匡 人.5 150 F3-03A 
荆 工 0.15 玛 150 E3-03 么 
了 了 0.2 2 150 FE3-03A 
0.5 0.5 50 如 0.5 150 FEF3-03AA 
0.5 0.5 50 耳 0.5 150 E3-02 也 
0.5 0. 30 弓 0.5 150 E3-03 各 
0.5 了 0.15 工 .3 T50 了 3-03A 
工 工 0.2 2 125 E3-03A 
0.5 0.5 50 刀 0.,5 150 上 3-02 了 
0.5 0.3 350 也 0.5 了 3-03A 
0.5 0.5 50m 0.5 150 FE3-03A 
50 姐 | 31.5 工 350 垃 0.3 T50 E3-03A 
0.5 1.5 荆 50I 0.5 150 E3-03AA 
50 和 鱼 | 1 了 .5 工 30 耳 0.5 150 了 3-03A 
0.5 了 .5 工 50 匡 0.5 130 BE3-03A 

2 工 1.2 0.5 5 0.75 愉 | 150 BFR3-03 入 


人 cn 2 
丙 基 人民 民 产 旺 间 m 代 全 CS | | - 
机 
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Le 一 mr 一 mc cas 


中 


挛 ， 
台 间 cc wanwis 上 


号 


RG29D1138 
了 U406 
3DD406 
3 了 TD D408 
3 了 D202 人 和 


了 D DTI05A 

DBD105A 
3D D202A 

也 402A 
3D D27A 


3D D202 
DD105B 
了 DD105B 

3D D202 B 
D402B 


3DD278B 
3D D27C 
3DD202C 
DD105C 
了 BDI105C 


D402C 
3D D201A 

DD105D 

卫 D105 也 
3DD201B 


又 GEa3997 
3D D102AA 
3D A72 
3D TD102B 
3DA73 


3DD102C 
3DDI02 了 
3DD102T-A 
3DD102T-B 
3DDT102T-~( 


3DD102 了 -了 
3DD1021- 卫 
DA84 
也 A84 
3D A29A 


3DD2A 
DSS03A 
D 8$03A 
3DD2A 
3DD2A 


3DD2A 
3DD2A. 
3D D2A 
3D D2A 
3DD2B 


阳 -744 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


报 
人 征 
二 - 发 射 衣 
获 | 频 反 向 裁 止 
功 电 
率 率 流 阻 击 穿 电压 击 穿 电压 出 穿 电 压 电 流 
CR)cBO 六 (BR)CEO 矿 (BR)BBO 
Pei FTca | Ra 了 评 洒 7 7cso | reg 
( 辆 ) | (Hz) (人 /WOV) CA) CTY) ICA) CVD) | (CA) (A) (TY) : 
1.8 2 200 3150 50 卫 | 6 引 细 1IhR |420 
T.8 | 10M | 生 400 5 了 200 5 各 6 Ttm ， 
1.8 | I0OM | 7 70 400 | 2 2 | 
1.8 | 10M | 7 70 400 | 
2 1 | 15 0.1zn 和 | 0. 芽 10L | 10 
2 2 15 | 0.5zm 4 | 0.5z 0.1 了 血 10 
2 2 15 | 0.5 刀 4 0.5m 0.1 姻 了 
之 1.5 5 20 | 0.1m 4 0.1 50m 10 
2 工 30 |】」0.5 茵 20 | 0.5 4 0.5 地 0 ,1 10 
2 1.5 20 | 0.1 4 0.1 癸 5350 10 
2 工 25 | 0.1 科 4 0. 工 乌 10R 10 
2 2 | 25 | 0.5 姻 4 修 ,5 世 人 和. 工 血 10 
2 2 | 25 | 0.5m | 4 |0.5 刀 | 0 i 10 
2 1.5 30 | 0.1 4 0 .了 了 50 只 10 
2 1 0.5m |， 4 ;0.5 | 0.1m 茹 
2 .5 0 .1 4 0.1 50 几 10 
2 二 .5 0 .1 4 0 .位 50h 1 10 
2 1.5 0.1 4 0.1 50 10 
2 2 | 0.5 4 0.5 姻 0.1z 10 
2 2 0. 4 0.5 也 0.1 生 10 
2 工 0. 作 0.5 茵 0.1 组 | 了 0 
2 工 0. 4 0.1m ， 50k | 10 
2 2 0. 4 0.5 如 .1 如 10 
2 2 0， 4 0.5m ， 0.1m 10 
2 1 0 4 1 0.1m 50 10 
1 

2 40M | 5 0， 8 0.1m 1 5 及 20 
2 1M | 5 4 | 5 荆 坦 | 5 引 0 
2 50M | 0.2 0. 5 0.2m |， 10p 25 
2 1M | 5 4 与 工 血 50 
2 |20M |0.2 0. 5 民 IO | 5 
2 | MI|5 4 5 组 1 50 
2 1M | 3S 4 号 纪 1 1 50 
2 2M | 0.5 6 于 地 
2 2M | 0.5 各 工 阵 
2 2M | 0.5 6 荆 伺 | 
2 2M | 0.5 6 工 血 
2 2M | 0.5 提 工 了 所 
2 20M | 0.05 6 0.1ma 122 300 
2 20M |10.05 ， 6 0 .1 世 12 几 | 300 
2.5 |30M | 2.5 村 2.5 切 0 .5 全 | 24 

| 
入 2 4 0.5 茵 | 
3 1.5 3 0.5 血 
3 0.8 | 3 2 茵 
3 ) .8 | 3 | 2 刀 
3 0.8 1 5 | 0.5 全 
3 1.5 3 入 
3 二 .5 3 2 地 | 
了 1M | 0.8 5 0.1 卫 
3 0.5 4 2 了 

1 


总 
册 中 
Il 
阔 
哮 


到 部 


喧 


压 


电流 湿 
] 
Tcgo | 太 cF 六 cas | 矿 5ES: 7B Tc 本 
(A) | (V) (V) | (V) | (CA) |(A) | (0s) 
| 
60 320 4 1 50mn|l 3 | 50m | 0.5 150 ER3-03A 1 
40 : 200 5 5S | 工 1.2 :| 0.5 5 BR3-03A 2 
| 30 本 2 1 1.2 ;| 0.5 5 |0.75n | 150 F3-03A 3 
| 30 本 2 工 1.5 1.2 6 |0.4R| 150 | 了 3-03A 4 
0.1m | 10 40 400 :10.2 0.5 80m | 0.8 150 了 3-03 信 5 
0.1m | 410 40 400 1 |0.5 | 0.5 150 BR3-02AA 6 
0.1m | 10 40 400 | 1 |0.5 0.5 150 F3-02B 7 
0.ftm | 10 | 25. 270 | 工 10.2 0.5 0.9 | 0 0 灾 150 F3-03A 8 
02m | 10 20 ， | 5 :02 | 1 | 40m |0.2 150 1 9 
0.1m | 10 | 25 270 1 | 0.2 05 | 091 01 |， 0 让 150 F3-03A 10 
0 .1 10 40 400 1 工 |0.2 | os 80m | 0.8 150 F3-03A 1 
0.im | 10 1 40 400 1 | 0.5 | 0.5 150 | 了 3-02A 12 
0.tm | 10 40 400 1 1， 0.5. 0.5 150 | BFR3-02B 13 
0tm | 10 25 270 1 | 0.2: 0.5 0.9 | 0.1 0 穴 150 R3-03A 14 
0.2m | 10 20 | 5|02.| 1 40i | 0.2 150 全 
0.1m | 10 25 270 | 1 | 0.2 0.5 0.9 | 0.1 0 充 150 R3-03A 16 
0 tm | 10 25 270 1 1102 6 5 09 | 0.1 0 亦 150 F3-03A | 17 
0tm |10 1 35 270 ;| 工 | 0.2 0.5 0.9 | 0.1 上 4 窒 150 :， 了 3-07 信 18 
0.1m | 10 40 400 | 工 |0.5 0.5 150 | RF3-02 信 19 
01m | 10 40 400 | 工 上 0.5 0.5 1 150 BF3-02 了 20 
.2 | 10 | 20 号 二 40aa | 0.2 150 2 
0 im | 10 25 270 1 | 0.2 0.5 0.9 50m | 0 页 150 F3-07A 22 
0.1m | 10 40 400 1 | 0.5 0.5 E3-02AA 23 
0Inm |3i| 4 | 40 | 1|05 | 0.5 ER3-02B | 24 
0.1m 10 ， 2 站 270 1 | 0.2 0.5 0.9 | 0 次 150 ER3-07 人 A 25 
10 20 60 | 2 | 50mal 10.5 1 0.1 1 175 | B2-01B 26 
2m 50 20 | 5 2.1 0.8 175 B2-01C 27 
50h 25 15 150 | 10 | 50m 1 10m | 0.1 175 B2-01A. 28 
2zm | 50 20 1 | 5 2 0.8 175 | B2-0LC 29 
50R 25 15 150 | 10 | 50nm 1 10aa | 10. 175 B2-01A 30 
2 | 50 20 3 2 1.5 175 B2-01C 3! 
2m | 50 20 5 2 1.5 175 B2-01C 32 
0.lm |10 | 2 10 1 1 5m | 50am 150 B2-01Cw | 33 
0 tm | 100 12 10 于 1 5 如 | 50zma 150 B2-01C。 | 34 
0.1m | 100 12 10 了 1 Si | 50m 150 B2-0LCs | 35 
0.1{m | 100 | ]2 10 1 1 Sa | 50 和 150 B2-01C。 | 36 
0 Tt | 100 12 10 1 工 Sm | 50 了 150 B2-01C。 | 37 
50nk | 300 40 200 | 20 | 410 二 | 1.2 415 | 310mj| ri 150 38 
50R | 300 40 200 | 20 | 10ml 12 | 1415 | 340m | 0. 150 FE3-03A 39 
0.25m | 24 2 | 3 3 0.2 2 175 C3-01C 40 
1 1 
1 15 270 5 | 0.5 0.7 175 B2-01C。 | 帮 
0.5m | 20 20 1 | 0.5 1 50m 1 0.5 150 BE3-02A 42 
0.{m 1 20 20 5 | 0.5 0.4 150 FE3-03A 43 
0.5mm | 20 10 S | 0.75 | 工 80m 0.4 175 B2-01B 44 
0.5m | 20 10 s |0.75 | 工 80 姻 0.4 175 C3-01A 45 
0.5m | 30 40 10 0.3 0.5 30m 1 0.3 175 B2-013 46 
(0.5 了 20 20 1 5 |0.381 :1 50 甸 0.25 175 C3-01A 47 
0.5m | 20 20 5 |0.38| 1 50m | 0.25 175 B2-01B 48 
0 3m | 30 所 有 5 0.4 1 ] 了 2-01 49 
1 | 5 . .7 75 | 2-01Be | 50 
| IE、 


浊 


号 oo 人 mwi 王 


2.4 硅 NPN 
ee 
最 特 最 热 集 电极 集 电 报 发 射 各 
型 大 浊 大 
尘 开 体 
中 医 。 - 落 极 | -发 射 极 | - 时 家 
敬 蜂 许 
1 功 电 
素 来 流 阻 击 穿 电 乓 击 穿 电压 击 穿 电压 
太 (CBR)C5O 矿 CBR)CEO 广 (BR)EBO 
Pei 亲 TIca | 而 寺 关 有 Tog 站 
] (区 ) | (Hz) | (AGOO7AW) VCA) GTV) A 1 7) | (A) 
3DD03AA 3 1.5 30 | 0.5mm 4 | 0.5am 
3DD03B 3 1.5 30 | 0.5m 4 | 0.5i 
3D A152 人 3 |20M | 03 38 1m 4 | 0.5zm 
也 S03 3 5M | 0.3 30 | 0.5 生 4 0.5 姻 
3DD2C 3 0.5 45 Tt 4 2 姻 
3D D2B 3 0.8 50 5 
3DD2B 3 0.8 50 1 细 3 2 妈 a 
3DD2B 3 0.8 50 To 3 2 缮 
3D D2B 3 1M | 0.8 33 50 T 经 5 | 0.1m 
3DD2B 3 0.8 50 了 细 5 | 0.5m 
3DD2 了 3 3 1 50 1 了 3 2 也 
3DD2B 3 1.5 5S0 1 3 2 了 
D $03 卫 3 2 50 | 80.5m 4 | 0.5 姻 
D S03B 3 | 1.5 | .42 50 | 0.5m 3 | 0.5 和 m 
3DD2P 3 0.5 60 了 ma 4 2 
D 504 3 5M | 0.3 60 | 0.5m 4 | 0.1am 
3DD2C 3 0.8 80 1m 3 2 
3DD2C 3 0.8 80 1 3 2 
3DD2C 3 1IM | 0.8| 33 80 1 3 | 0.5m 
3DD2C 3 TI.5 80 ITm 3 2 了 ta 
3DD3C 3 0.8 80 工 纪 5 | 0.5 锯 
3DD2C | 3 1.5 80 Ta 3 2 了 
3DD2E 3 0.5 80 1 姻 4 2m 
D 603C 3 2 80 【0.5 4 | 0.5m 
DSS03C 3 1.5 42 80 | 0.5m 3 | 0.5m 
3DD2F 3 | 20M | 0.5 100 IT 4 2 
3D A152B 3 0,3 100 Tt 4 | 0.5 和 
3DD2D 3 0.8 110 Tm 3 2 症 
3DD2D 3 0.8 110 Ta 3 2 姻 
3DD2D 3 0.8 110 1 王 5 10.5m 
3DD2D 3 1.5 110 IT 3 2 了 
3D D2D 3 1.5 110 1m 3 2m 
3DD2D 3 1M | 0.8 33 110 TIa 5 | 0.1m 
D S03BP 3 2 110 |」 0.5m 4 | 0.5m 
D S03D 3 工 .5 4410 人 ,5 血 3 10.5 志 
3DD2D 3 0.8 110 5S 
3D D2G 3 0.5 120 1 了 4 2 姻 
3D D2E 3 0.8 150 1 ma 3 2 了 
3DD2E 3 0.8 ， 1 415 Tta 3 2m | 
3DD2E 3 0.8 150 Ta 5 工 细 
3D D2E 3 T.5 150 1ma 3 2 
3D D2EE 3 1.5 150 Ttm 3 2 细 
3D D32RE 3 1M | 0.8 33 450 1 5 0.1 
3D 2 3 0.5 150 1 4 2 了 
3DA1452C 3 |20M | 0.3 150 工 茵 4 |0.5m， 
D S03 互 3 2 150 | 0.5m 4 | 0.5ma 
D S03E 3 1.5 42 150 | 0 .Sm 3 | 0.5oa 
3DD2F 3 0.8 180 5 
3DD2R 3 0.8 180 1 3 2 了 
3DD2F | 3 0.8 180 1 3 2 


下 -746 


率 三 极 管 
极 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


大 功率 三 管 
ms aa er om: riipeeeiiea 
焦 岂 极 电 流 饮 前 击 下 节 过 
- 发 射 袖 秆 降 | 高 
和 放 大 四 
反 血 截 目 压 时 -| 鳍 
电 流 系 数 活 上 庄 降 亲 温 
到 古人 | 
cgoO | Frcz BE eg dc | Frcps | 588 TB Tc | 有 | 
(A) (Y) | tmin taX (V)| CA) CCY) 《VD) (A) (Ai (Cs) | (CC) 
0.5 卫 | 40 40 270 5 | 0.5 1.5 0.9 | 50m | 0.5 E3-02B 1 
0.Im | 410 40 270 5 | 0.5 0.5 0.9 | 50m | 0.5 F3-02B 2 
0.2m | 50 30 250 | 10 |0.03| 1 10m | 0.1 150 | ER3-02B 3 
0.5m | 20 30 250 | 10 |0.15 | 4.5 150 | 了 3-02 了 4 
15 270 5 | 0.5 0 . 175 | B2-01B。 | 5 
0.5m | 20 | 20 10 | 0.3 1 175 | B2-01B 6 
0.5m | 20 10 5 | 0.55 | 二 80m | 0.4 175 | C3-01A 7 
0.5m | 20 10 5 |0.733 | 1 80m | 0.4 175 | B2-01B 8 
0.5m | 30 15 5 | 0.4 1 175 | B2-01B 9 
0.5Sm | 50 | 40 10 | 0.3 0.5 30z | 0.3 175 | B2-01B 10 
0.5m | 20 20 5 |0.38 | 1 50 血 | 0.25 175 | B2-01B 11 
0.5m | 20 20 5 |0.38 | 1 50im | 0.25 175 | C3-01A 12 
0.5m | 20 20 1 | 0.5 工 50m | 05 150 | 下 3-02A 13 
0.1m | 20 20 5 | 0.5 0.4 150 | E3-03 信 14 
15 270 5 | 0.5 0.7 175 | B2-01B。 | 415 
0.5m | 50 50 200 | 10 |0.55| 0.6 150 | E3-02 了 16 
0.5 和 m | 20 10 3 | 0.75 | 1 80m | 0.4 175 | B2-01B 17 
0.5m | 20 10 | 0.75 1 80m | 0.4 175 | C3-0IA 1 18 
0.5 科 | 50 15 5 1 0.4 1 | 150 | B2-01B 19 
0.5m | 20 | 2 5 |0.38 | 工 | 50m 10.25 | 175 | G3-01A 20 
0.5 甸 | 50 4 10 | 0.3 0.5 30m | 0.3 175 | B2-01B 21 
0.5 了 | 20 20 5 | 0.38| 1 50m | 0.25S 175 | 了 B2-01B 22 
15 270 5 | 0.5 0.7 175 | B2-01Cr， | 23 
0.5m | 20 20 1 | 0.5 1 50m | 0.5 150 | BE3-02A 24 
0.Im | 20 20 5 |0.5 0.4 150 | BE3-03A 25 
1 270 5 | 0.5 0.7 175 | B2-01B。 | 26 
0.2m | 50 30 250 | 10 |0.03| 1 10m |0.1 | 150 | F3-02B 27 
0.5H | 20 1 5 |0.75| 工 80m | 0.4 75 | 吾 2-01B 28 
0.5 卫 | 20 10 5 |0.75| 1 80m | 0.4 175 | C3-0TA 29 
0.5m | 50 40 10 | 0.3 0.5 30m | 0.3 175 | B2-01B 30 
0.5m | 20 20 5 |0.38| 1 50 生 | 0.25 175 | 了 2-01B 31 
0.5za | 20 20 5 |0.38| 1 50m | 0.25 | 475 | C3-01A 32 
0.5f | 50 15 5 | 0.4 I 175 | B2-01B 33 
0.5m 20 20 1 | 0.5 1 50a | 0.5 150 | BR3-02A 34 
0.tm | 20 20 3 | 0.5 0.4 150 | RE3-03 有 35 
0.5m | 20 20 | 10 | 0.3 1 175 | B2-01B 36 
15 270 5 | 0.5 0.7 475 | 中 2-0TB* | 37 
0.5m | 20 10 3 10.75| 工 80m | 0.4 175 | B2-01B 38 
0.5 和 | 20 10 5 | 0.75 | 1 80m | 0.4 175 | C3-01A 39 
0.5m | 50 40 10 | 0.3 0.5 30m | 0.3 175 | B2-01B 40 
0.5m | 20 20 5 |0.38| 1 25aa | 0.5 175 | B2-01B 41 
0.5 实 | 20 20 5 | 0.38| 工 50 和 mm | 0.25 175 | C3-01A 42 
0.5zm | 100 15 s |0.4 工 175 | 8B2-01B 43 
15 270 5 | 0.5 0.7 175 | B2-01Bse | 44 
0.1m | 50 30 250 | 10 | 0.93| 1 | 40m | 0.41 150 | BR3-02B 45 
0.5 卫 | 20 20 1 | 0.5 I 50m | 0.5 150 | 了 3-02A 46 
0.{ma | 20 20 5 | 0.5 0.4 150 | RE3-03A 47 
0.5m | 20 20 10 | 0.3 1 175 | B2-01B 48 
0.5m | 20 10 5 | 0.75| 1 30m | 0.4 175 | B2-01B 49 
0.5 芋 | 20 10 5 |0.75 | 工 80m | 0.4 175 | C3-0TA 50 


序 型 
- 发 射 设 

者 穿 电 尾 | 击 穿 电 压 

矿 (BR)CBO 矿 (BR)CEO 
号 号 7C5 

( 太 ) 

了 3DD2EF 3 0.8 180 工科 
2 3D D2E 3 1M | 0.8 33 200 工 世 
3 3DD2I 3 0.5 200 工 志 
4 3DA152D 3 20M | 0.3 200 工 乌 
5 3D D26G 3 1TM | 0.8 33 250 1 了 
6 3D Al152 瑟 3 20M | 0.3 250 工 伺 
7 3DTD2I 3 1M 1 0.8 33 300 工 匡 
8 3DDBD2I 3 1M | 0.4 33 400 工人 年 
9 3DD21J 3 1M | 0.4 33 500 工 也 
10 3DD2K 3 1M | 0.4 33 600 1 工 弓 
1 3DD21 3 1M |0.4 33 700 了 工 甘 
12 DD300A 8 3 ， T5 0.5 志 
13 3DD3A 本 0.75 20 工 弓 
14 D D3003 3 25 0.5 卫 
15 D 505A 5 2 25 工 血 
16 D3905A 5 2 25 25 工科 
17 D5905A 5 2 25 25 工人 
18 3DD53AA 5 TO0OM | 2 20 30 工 匡 
19 3D354A 3 2 30 工 垃 
20 3DD54A 5 LO0M | 2 20 30 工 位 
2 3D 了 54A 5 2 20 30 过 
22 3D DTD3A 5 1M 12 30 荆 芽 
23 3DD54A 5 1M | 2 30 鞋 弓 
24 3DD3A 5 2 20 30 工科 
25 3DD3A 5 2 20 30 工 垃 
26 3DTD3A 5 2 20 30 二 
27 3DD3A 3 ITM 工 20 30 1 aa 
28 3DD3A 5 2 30 工 弓 
29 3D D3A 5 工 30 工 志 
30 3D D3A 5 1M 工 20 30  . 荆 科 
31 3DD3B 5S 0.75 30 1 
32 3DD53AA 5 2 20 30 工科 
33 3D D54A 5 2 30 也 
34 3DD54A 5 2 20 30 工科 
35 3D D54AA 5 2 20 30 工 志 
36 3D D54A 5 2 20 30 工 蔬 
37 3DD54A 5 2 20 30 工人 匡 
38 3DD54A 5 1M | 2 20 30 工 蔬 
39 3D D54 人 入 5 工 20 30 工 理 
40 3D D55 人 入 5 工 20 30 2 全 
41 3DD55A 5 工 20 30 2 垃 
42 3 也 DD205A 5 工 .9 30 0.5 了 2 
43 DDO1LA 5 3M | 1.5 50 工 世 30 工 联 
44 DS05 5 SM | 0.5 30 0.5 志 
45 5D05A 5 0.75 30 2 了 30 2 馈 
46 D403 信 5 5M | 工 40 工科 30 工程 
47 DD300C 与 3 2 40 0.5fm 
48 3DD3C 5 0.75 45 工 但 
49 3D 了 iD205 卫 5 1.9 媳 5 有 .5 所 
50 3DBD3A 5 工 80 工 卫 30 工 二 


2， 低 


集 时 极 


大 功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


发 射 极 


基 


极 


击 穿 电 诗 


三 (5R)BEBO 


了 有 B 
《A) 


集 . 电 极 
- 基 极 
反 向 截止 
电 芒 


JTJc5o 
( 太 》 


让 六 和 六 La 人 三 人 WGL 


忆 em 基 一 党 夺 富 扣 己 王 已 


三 cs 
(V) 


ER 形 过 

(A)》 | (V) | min | max | (Y) (入 )》 (Y ) (YY 》 (A) |(A)| (0s) 
0.5 卫 50 40 I0 0.3 0.5 30 对 | 0.3 173 卫 2-01B 荆 
0.5zm | 100 15 5 0.4 了 二 75 了 2-01B 2 
15 270 0.5 0.7 1735 孔 2-01 了 # 3 
0.2 世 530 30 250 | 10 0.03 工 102 | 0.1 150 上 3-02B 4 
0.5 垃 | 100 13 5 0.4 于 173 了 2-01B 3 
0 .2 了 50 30 250 | 1 1 ,03 工 10 卫 | 0.1 1590 上 3-02 阳 6 
0.5 志 | 100 工 3 3 0.4 了 175 了 2-01 卫 7 
0.5 刀 | 100 7 10 0.2 了 173 了 2-01 了 8 
0.3 刀 | 100 了 10 0.2 工 173 了 2-01 卫 9 
0.5 乌 | 100 了 7 10 0.2 工 175 了 B2-013B 10 
0.35 芋 | 100 7 T0 0.2 工 T73 娃 2-01 旨 1 
0.1 纪 10 40 400 于 0.75 0.5 150 了 FE3-03A 2 
TS 270 5 .0.3 工 1735 了 2-01B* 13 
0.1 钳 了 0 40 400 工 有 和 ,75 0.5 150 E3-03 人 A 14 
0.5 卫 | 20 20 了 0,5 半 昌江 0.5 150 BE3-03A 15 
人 .5 地 20 20 5 0.5 0.6 150 了 3-02A 16 
0.5 世 | 20 20 5 0.5 0.6 150 了 3-03A 17 
4.3 生 | 20 10 5 0.5 荆 0.1 和 .5 T75 C3-01A 18 
0.5 钮 ， 20 10 5 0.5 上 0.1 0 .5 75 卫 2-01 避 19 
人 .5 切 20 410 5 0.5 0 工 0.5 1735 了 2-01 旨 20 
0.5 匡 20 IT0 S 0 .5 0.0 T75 了 2-013 2 
50 玉 20 10 300 5 0.5 工 T75 了 2-013B 2 
30 也 20 10 3 0.5 革 0.f 0.5 173 旦 2-01 吾 23 
0.5 巧 20 10 了 0,.5 工 0.1 人 0.5S T75 了 2-01 24 
0.5 拟 20 10 5 0.5 工 0.1 0.5 73 LU3-01A 25 
0.5 耳 20 I0 5 0.5 工 50 拉 | 0.5 T7S 了 2-01 旦 26 
0.5 卫 | 3 40 10 0.5 二 工 .2 50 了 | 0.5 |1.5 | 175 了 2-01 吾 27 
0.5 了 年 | 20 20 3 0.5 了 0. 工 0.5 173 了 2-01 如 28 
0.5 妞 | 20 10 5 0.5 工 0.1 0.5 TS 了 2-01B 29 
0.3 卫 30 13 3 0.5 工 173 卫 2-01 30 
15 270 5 自 .5 工 175 卫 2-01 吾 *# 3 
0.5 锯 | 20 I0 所 0.5 工 0.1 0.5 1735 C3-01A 32 
0.5 生 | 20 10 3 0.5 荆 0.1 0.5 开 73 B2-01B 中 33 
0.5 型 | 20 10 2 0.5 工 0.1I 0.5 175 了 2-01 了 了 34 
有.5 卫 20 10 5 0.5 175 也 2-01B 35 
0.5 鱼 | 20 了 0 5 上.5 和 0 0.5 1735 B2-018 36 
0.5 卫 20 10 5 0.5 工 173 了 2-01 昌 37 
0.5 卫 | 20 15 3 0.5 工 0.1 0.5 73 了 2-01B 38 
0.35 刀 | 20 10 2 0.5 计 50 了 9 | 0.5 75 了 B2-01B 39 
0.5 世 20 20 10 0.4 工 80z | 0.4 175 了 32-01B 40 
0 .5 王 20 10 TI0 各 .了 了 80om | 0.4 175 卫 2-01B 41 
4.5 刀 | 20 40 200 | 10 人 和 .25 工 50 苹 | 0.5 4150 全 41 42 
9.5 人 也 | 20 30 10 0.5 0.8 50 钙 | 0.5 175 了 2-01B 43 
0.5z | 20 30 250 | 10 0.25 工 .5 150 了 3-02B 44 
工地 20 40 200 | 10 0.35 1.5 1.5 35 伍 | 0.35 150 FE3-03A 45 
0.1 妞 | 30 40 200 5 0.3 0.6 0.8 350 科 | 0.5 175 了 2-01 百 # 46 
0.I 缮 10 40 400 工 0.75 0.5 150 了 3-03A 47 
5 270 5 0 和 .5 工 175 B2-01B* 48 
0 .5 世 20 40 200 | 410 0.25 工 530 和 | 0.5 150 上 3-03A 49 
0.5 乞 30 15 180 | 140 0.5 荆 工 50 和 mm | 0.5 T75 了 2-01B 30 


ER 


下 -749 


2. 低 


大 功 


2.4 硅 NFN 型 低 频 


最 特 最 热 集 电 极 集 电 极 发 射 角 
序 型 | 大 
。 许 - 项 极 - 发 射箭 - 基 极 
切 全 电 
率 率 流 阻 出 罕 电压 韦 穿 电压 击 穿 电 正 
广 (BR)C5O 广 (5R)CEO 矿 (BR)EBO 
局 Per | Jr |7rcMh | 责 坟 Te Tep 六 
( 轴 ) | Hz) | CA) OAW) TOCV CA CVD) CA CVD) | (CA) 
1 | 3DD3A 5 80 .| 1am 50 1 位 | 5 0 .1 
2 | 3DD3A 5 1M | 1 20 80 工科 50 1 也 5 0 .1 严 
3 | 3DD3B 5 2 20 50 1m| 3 2 地 
4 | 3DD3B 5 2 20 50 1 3 2 匠 
5 | 3DD38B 5 2 20 5 引 0 1 和 5 0 .1 亚 
6 | 3DD3B 弛 1M | 工 20 50 工科 引 革 开 
7 3DD3B 5 2 50 了 二 垃 3 2 地 
8 | 3DD38B8 弛 . 串 潮 50 1 | 4 工 烟 
9 | 3DD3B 5 1IM | 20 50 1m | 5 全, 工 匡 
10 | 3DD53 了 3 S 2 20 50 T 弓 3 工 
1| 3DD53B 5 2 20 细 1ta 3 二 
121 3DDS54B 5 2 0 1 了 3 2 了 
13| 3DD54B S 2 20 3 工 各 3 2 生 
14| 3DD54B 5 2 20 50 工 om 3 2 姻 
15 | 3DD53B 5 2 50 4 
16| 3DD54B 5 2 引 0 4 
417 | 3DD55B 5 1 50 5 
18 | 3DD151A 5 1M | 工 20 80 二 50 Ta 5 0 .1 oa 
19 | 3DD151A S 1M | 1 80 50 5 
20 | 3DD533 3 |10M 12 20 50 工 己 3 2 了 
21| 3DD54B 引 2 50 工 得 3 2mm 
22| 3DD54B 5 |340 | 2 20 50 工 匡 3 2 了 
23 | 3DD54B 5 2 20 50 1 垃 3 2 如 
24 | 3DD151A 5 1IM | 1 20 80 也 50 To 5 0.1 ma 
25 DS805B 引 2 25 50 工 和 3 2 和 
26 DS0s5B 5 2 25 30 了 了 3 2 弓 
27 | 3DD3B 5 JIM | 2 50 Im 5 1 纯 
28 | 3DD54 了 5 1M | 2 50 fm | 4 2tm 
29 | 3DD152A 5 1IM | 1 80 工 位 50 1 5 0 .1 
30 | 3DD54B 5 2 20 50 了 3 2 
31 | 3DD543 5 1M | 2 20 50 1 5 2m 
32| 3DD54B 5 1 20 50 TI 如 | 2 志 
133 | 3DD55B 5 1 20 50 2m | 4 2 了 
34| 3DD5SB | 5 1 20 50 2m 了 2 细 
35 | 3DD1I51LA 5 1M | I 100 工 伺 50 和 5 0.1m 
36 | 3DD151A 5 1 汉 20 80 IT 也 50 lm | 3 0.1 细 
37 | 3DD152A 5 TIM | 1 80 Im S0 荆 碍 引 0.1 姻 
38 | 3DD152A 引 1M | 1 20 80 工 弓 50 工 但 5 0 .1 年 
39 | 3DD152A 引 1IM | 2 20 80 1 各 50 工 租 5 0.19a 
40 | 3DD152A 5 TM 20 80 Tt 50 工 血 5 0.1 细 
441 | 3DE05A 5 0.7 20 80 Ti 3S0 1 位 | 6 0.5 如 
| 42 DS05 了 5 2 50 工 弓 3 2 了 
| 4 3SD05B 5 0.75 50 2 了 50 2m | 4 0 .5 如 
44 D403B 5 5M | 1 60 1 垃 50 工 志 S 0.1m 
45|1 3DD3D 5 0.75 60 1Tm | 4 2 
146 | 3DD205C 5 1.5 60 0.5 了 | 4 人 .5 也 
1 47 DD01B 引 3M | 1.5 100 1 了 60 lm| 4 工地 
148 | DD300D 5 3 60 | 0.5mm | 4 | 0.5 细 
1 49 DS06 5 5M | 0.5 60 0.5m | 了 4 0 .5 本 
孔 3DD3C 引 2 20 80 1m | 3 2 和 


上 集 电极 
-~ 基 极 
反 疝 截止 


电 流 


Tc5o 
(和 ) 


0. 工 匡 


矿 ca 
(Y) 


40 


20 
10 


极 管 
极 管 
电 流 饱 前 柯 的 最 几 
和 隆 高 
放 大 
压 哇 结 
系 数 狼 上 压 降 河 漫 
FF 矿 cz 7c 到 三 BFS 75 7c 厅 | 了 yw 呈 
人 
maxr | tyV)| CA GD TO OA Acesy en 
180 | 20 | 0.5 1 . 江 50zm | 0.5 125 
: 270| 5 | 05 I 1.2 50m | 0.5 |1.5a| 175 |  B2-01B 
， 引 | 0 1 0.1 | 0 175 | 下 2-01 记 
0.5m | 20 | 10 5 | 0 0.1 |05 175 | 6G3-01AA 
0.5m | 20 | 10 5 | 0 1 50m | 05 173 | 。 卫 2.01 卫 
0.5 姻 | 50 | 40 10 | 0.5 1.2 50m | 9.5 |1.58| 175 | 了 2-013 
05m| 20 | 20 5 | 0 1 0.1 |05 175 | 。 妖 2-01 吾 
0.5m | 20 | 30 5 | 05 1 01 |05 175 | 。 妊 2-01 召 
0.5 和 | 30 | 4 5 | 05 工 1735 | 如 2-01 召 
0.s5m | 20 | 3 3 | 035 1 0.1 | 0.5 175 | 妊 2-01B 
0.5ma | 20 | 10 5 | 0.5 1 0.1 |0.5 175 | 03-01 信 
0.5m | 20 | 和 5 | 65 1 01 |05 175 | 了 B2-01 了 
0.5m | 20 | 10 5 | 05 I 175 | 32-013 
0.5m | 20 | 2 5 | 05 1 0.{ 0.5 175 | 。 刁 2-01 包 
0.5m | 20 | 30 5 | 0 1 173 | 有 3- 抽 人 
0.5m| 20 | 20 5 | 0.5 I | 175 | 8B2-01B 
0.5oa | 20 」 20 5 | 034 1 175 | 如 2-013 
0.5m | 30 11 | 270| 3105 1 1.2 S50m | 0.5 |1.5k| 4 |  B2-0tB 
0.5m | 30 | 5 | 05 工 .2 1I 50 妞 | 0.5 175 |  B2-01B 中 
0.5m | 20 | 胃 | 5 | 05 1 0.1 | 05 175 | C3-01A 
0.5m | 20 | 1 5 | 0.5 1 0.1 | 0.5 475 |  B2-01B 
0.5m | 20 | 2 S | 0 1 0 | 05 175 | 82-01 了 3 
0sm | 20 | 如 5 | -035 0.6 175 | 了 2-07 了 3 
0.5ma| 30 | 15 | 2701 5 | 0 1 .2 50m |0.5 |1.5k| 4173|  B2-01B 
0.5m | 20 | 320 S | 035 0.6 150 | 了 3-02 信 
0.5aa| 20 | 20 5 | 0.5 0.6 150 | 。 F3-03 和 人 
0.5sm | 20 | 1 1300| 5 | 05 1 175 |  B2-01B 
0.5m | 20 | 10 5 | 05 1 0.1 |0.5 175 | 了 B2-0TB 
0.5m | 30 | 1 | 270| 5 | 0 1 1.2 50m | 075 175 | 32-01 也 
0.5m | 20 | 2 5 | 05 1 1755 |  B2-ofC 
0.5m | 20 | 45 5 | 0.5 0.1 |0.5 175 | 了 2-01B 
0.5m| 20 | 轩 5 | 05 I 50a | 0 5 173 | 32-07B 
0.5om | 50 | 320 10 | 0 1 80m | 03 1735 | 3B2-07B 
0-5m |， 20 | 3 10 | 04 1 80m | 04 175 | 8B2-01 了 
0.5m | 30132 2320 5 1 05 1 1.2 50 和 | 0.5 | 1.58| 4175 | 32-07Bb 
0.5m | 30 | 本 5 | 0.5 1 1.2 50 匀 | 0.5 | 1.58| 475 | 32-01B 中 
0.5mn | 30 | | 270| | 05 I 1 2 50m | 0.5 | 1.5R| 175 | 了 2-01 呈 * 
0 5m | 30 S | 270| 了 | 05 1 T2 50m | 0.5 | 25 15 32-01Bs 
0.5m | 30 | | 270| 5 | 05 1 1 50m | 0 175 | ，B2-01B* 
0.5m | 30 | 妃 5 | 05 1 1 2 50 和 | 0.5 | 1.5g| 1753 | 号 3-01Bs 
0.2z | 30 | 45 10 | 0.5 0.8 5s9m | 0.5 175 |  B2-01B 中 
05m | 20 | | 85 0 |05 150 | 。 RR3-03 信 
im | 20|40|200| 3 | 035 1.5 1.5 35 如 | 0.35 150 | 了 3-03 肝 
0.Ia| 30|1 40 | 20| 2 103 0 .6 0 8 50m | 025 175 |  B2-01B，* 
1 | 270| 了 | 035 1 175 | 。 曙 2-01 呈 * 
0.5m | 20 14 120|310 1 055 1 50z | 0.5 150 
0.5m | 20 | 30 10 | 0 0.8 50nm | 0 175 |  B2-01B* 
0.1a | 10 14 和 | 40| | 让 0.5 150 | BE3-03 太 
0.5m | 5 | 35013200| 1 |0 0.6 150 | 了 3-023 
0.5m| 20 | 3 5 | 0 1 0.1 |0.5 175 |  B2-01Bs* 


Coast oa ac inc -ora hunan ua， 


2 
23 
24 


号 当 oo 人 办 术 cio 广 


半 、 
和 


[5 


<“ 浊 S\ 


是 


12 | 


3DD53C 
3DD535C 


3DD54C 
3DD54C 
3DDS4C 
3DBD54C 
3DD54C 


| 3DD55C 
3DD5S5C 
3DD151B 
DS0s5C 
D234036 


35D05C 
3D D3C 


Cu 
己 启 
二 司 
KK 
心心 
CC 


Co w 
eneenen wn 
人 还 性 局 
2 
广 F 


过 


CA LDLOCLOCD CD 


己 己 局 与 已 避 局 己 忆 癌 
回避 四 中间 局 马 避 产 癌 : 
ps ePie| 


《D 请 定 尼 避 


(LO ED 
过 


3DD3B 
3DD3B 
3DD3R 
| 3DD1518 
3DDH52B 


1 | 3DBD1528B 


3DD152B 
| 3DRF05B 
| DD01C 
D403D 


3D BDI151 吾 
3 了 DTD152 卫 
3DD152B 
3D D3DD 

3D D5s4DD 


和 下 -752 


报 特 
大 加 
耗 | 征 
获 频 
闫 
Pcxy | F 
(页 ) | (Hz) 
5 

] 

5 TM 
5 

号 1TM 
5 

5 

5 

5 

3 

5 

5 

5 1M 
5 

5 

5 1TM 
| 

号 5M 
5 

5 1TM 
号 1M 
5 

5 

5 | 20M 
5 | 20M 
5 10M 
5 | 10M 
5 

5 

5 

5 

3 TIM 
5 

3 
5 1 
5 

5 1M 
5 1M 
5 1M 
号 1TM 
5 

二 3M 
5 5SM 
5 1M 
5 1M 
1M 
5 工 M 
5 1M 


ee 


上 吓 广 睛 


2， 低 


频 


大 


功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 涩 集 电 概 集 电 家 发 射 报 集 电极 
大 
多 -~ 基 极 
许 - 基 衫 - 发 射 极 - 天 极 
人 反 向 截 耻 
流 阻 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 电 流 
产 CBR)CBO 矿 CBR)CEO 矿 (CBR)EBO 站 一 一 
7CM | 下 肌 和 7 Tcs0 | Fecp 
(Al CD/ 下 )| (YY) (A) (六 ) (A)》 (V)|:(A) 《 太 ) (Y) 
2 20 80 工 阵 3 之 组 
2 20 80 工 垃 5 0 . 工 所 
2 80 工科 3 2 王 
工 20 80 工 直 5 工 王 
工 80 工 也 4 工 联 
开 20 80 也 3 0 1 刀 
工 20 80 工 王 4 2 也 
0.75 80 工 铂 媳 2 了 
20 80 工 王 3 工 位 
2 280 80 工科 3 工 纪 
2 80 工 卫 3 2 全 
2 20 80 二 也 3 2 弓 
2 20 80 工科 3 2 也 
台 20 80 了 和 3 2 细 
2 20 80 工科 9 了 姬 
工 20 80 2 刀 2 弓 
工 20 80 2 如 5 2 弓 
工 150 主 zm 80 工 所 5 0.1I 世 
2 80 2 了 3 2 志 
工 90 革 I 80 工科 5 0.1I 世 0 .1 组 40 
0.75 80 2m 80 2 组 4 0.5 纪 
2 80 工 切 5 了 过 
2 80 工 垢 太 2 巩 
2 80 4 
工 80 5 
8 2 80 7 折 胡 I0 纠 
8 2 80 7 也 4 10 妈 
也 20 80 工 联 3 2 所 
2 20 80 工 世 3 2 也 
2 80 了 所 3 2 细 
2 20 80 工科 3 2 乌 
了 25 80 工科 3 2 缮 
2 25 80 工 伞 3 2 坦 
1 20 150 工程 100 工 各 已 0 .1 纪 
1 150 工 黄 100 工 世 9 0.1tm 
150 工科 1I00 工 世 5 0., 工 弓 
20 150 工 志 100 工 血 5 0 和 .1i 
73 100 工 但 本 2 全 
20 1 50 二 100 工 伺 9 有. 工 耳 
20 150 了 位 100 工 世 5 人 ,1 刀 
2 20 150 工 班 100 工 阵 5 妨 . 工 纪 
20 150 了 二 廿 100 工地 5 0.1 押 
0.7 20 150 工 位 100 工 刀 6 0 .5 所 
1.5 150 二 开 100 工地 攻 工 志 0 .2 了 20 
工 120 工 组 100 也 3 0 ,1 了 9. 工 垃 40 
工 5 0.1 
1 5 
工 相 0.1 血 
2 9 工 伺 
人 4 2 了 


TcEO | 亚 CPP 珍 F 忆 了 太 cF 
(A) | (Yatmia | max |(V) 
0.5 芭 20 了 0 号 
0 .5 了 20 10 号 
人 0.5 所 20 20 蕊 
0.5 巧 50 40 1 
避 .5 耳 20 10 S 
0 .5 刀 50 5 5 
人 ,5 如 20 10 5 
生 纯 270 5 
人 ,5 二 20 10 5 
0 .5 20 10 5 
0.53 志 20 10 5 
0 .5 全 20 10 号 
四 .5 垢 20 0 5 
0.5 坦 20 10 局 
0.5 匡 20 TS 3 ， 
0.5 纪 50 20 10 
0.5 也 20 10 10 
0.5 匡 50 了 工 3 270 5 
0.5 锯 20 20 5 
0.13 30 40 200 5 
工 志 20 40 200 10 
0.5zn | 20 10 300 5 
0.5 卫 20 10 3 
0 .5 了 20 20 3 
0 .5 世 20 20 5 
了 二 20 20 
工 垃 20 20 5 
人 .5 据 20 10 3 
0 和 .5 也 20 10 5 
0.5 志 20 10 5 
0.5 志 20 10 5 
0.5 伍 20 20 S 
0.S$ 世 20 20 5 
[和 .5 志 50 T5 270 3 
0.5 生 30 了 5 180 10 
0.5 弓 30 工 5 180 1 
人 .5 地 50 IT5 270 9 
TS 270 邓 
眉 .5 伺 50 35 
0.5 志 50 5 270 号 
和 .5 二 50 工 5 270 $ 
0.5 刀 50 了 5 5 
0.2 握 50 J9 10 
人 .5 所 20 30 410 
日 . 工 世 30 40 200 号 
人 .SI 50 了 5 270 5 
0.5z | 100 3 5 
0 .5 所 50 二 9 270 S 
0.5 地 20 10 300 S 
0.s 姻 20 :10 5 


sc 


呈 呈 二 二 呈 呈 2 人 92 SS 有 二 
mwmmwm 由 贡 帮 mm mmnanm mnnmm mmrmm 不 mn mwmmmm mmmman wm 


广 CES 矿 BES 75 了 7c 好 了 7 
《YY》 《Y) (有 A) (A)|(s)i(PD) 
工 0.I 0.5 T75 
1 59 姻 | 0.5 175 | 
工 0.1 0.5 T75 | 
工 了 .2 50 王 | 0.5 1.5 只 | 175 
工 0. 工 0,5 475 
1 175 | 
工 50 握 | 0 和 .5 T75 
工 75 
工 0.I 0 .5 75 
上 0.1 0.5 175 
工 0. 工 0.5 175 
工 人 和 0. 工 0.5 了 75 
竺 75 
二 0. 工 0.2? 工 75 
荆 0.1 0.5 工 7 
工 80m | 0.4 了 73 
工 80 刀 |， 0.4 75 
于 工 .2 50za | 0.5 了 .5L| 175 
王 0.1 | 0.5 1T50 
0.8 0.8 50m8 |0.5 175 
工 .3 工 .8 35 乌 | 0.35 150 
于 T75 
工 0 .1 0.3 T75 
了 工 75 
工 175 
于 工 5 T75 
工 .5 工 5 工 75 
工 0.1 0.5 75 
于 1. 工 0.5 TI75 
工 0.1I 0.5 175 
0.6 工 73 
f.6 150 
0.6 150 
工 工 .之 50 世 | 0.5 .5 用 | 了 75 
工 卫 50 志 | 0.5 T75 
业 工 50m | 0.5 T75 
工 工 .2 50m | 0.5 工 .3 北 | 175 
工 75 
于 于 .2 50 垃 | 0.5 工 .5 只 | 工 75 
到 工 .2 50z | 0.5 T.35 基 | 175 
了 .2 50m | 0.5 .35 上 | 175 
工 ;| 没 50 | 0.5 1T.5 具 | 175 
0.8 350 垃 | 0.5 T75 
0.8 50m | 0.5 二 75 
0.8 0.8 5s0m | 0.5 75 
工 1.2 50 蔚 | 0.5 了 .5 长 173 
工 .2 工 50m | 0.5 175 
工 .2 50 | 0.5 了 75 
了 -| 75 
工 0. 0.5 T75 


卫 2- 


了 2- 
卫 2- 
卫 2- 
卫 2- 
卫 2- 


一 > 一 一 -一 一- 一 一 -一 一 = 一 一 一 tvetameeeimeesesearpormrrirnime rasrreameeeseesr romeaeeseuesamneeeesemense 


me maam_aaeuecaimeepetriaraerrerseroeeeeee: 


acemvme areeemirnraneeme ve 


形 号 
01TA 工 
0171 了 B 有 
了 1 攻 3 
0 了 和 
人 01I 马 $ 
工 也 6 
0 及 7 
0 工 且 # 8 
01 人 9 
01 8 10 
01B 小 皂 
01B :二 
01C 13 
0 也 4 
0 了 15 
0138 16 
0 了 17 
01 了 由 1 
01A. 19 
0 工 电 # 2f 
03 A 1 21 
0 了 也 
0 了 23 
0I 吾 24 
01B 25 
01C 26 
02C 27 
01A | 28 
0d 了 了 1 29 
0 了 下 30 
01B 3 
02A 32 
03A 33 
01B 34 
01B 二 
01C 36 
01B | 37 
0 了 下 38 
01B 39 
0 也 六 40 
01 了 B 二 
01B 42 
0 了 中 43 
01 了 如 44 
0 了 | 45 ] 
013 | 46 
0fiBA 47“ 
0 了 了 48 
01 娟 49 
01T 了 3 
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ko xD 
KAI 习 【《 


上 > 
CC 


Co IN kN 9 Note 是 F Fa hs 
它 忆 器 六 吕 忆 全 -站台 贡 革 兵 抽 失 贡 站 上 只 旺 ooNC ww 二 


DCLD CD (LD 
> CD ko 上 


(以 
(CR 宁 


LN 
Cn 


37 


心 尽 
9 


3DBD53 有 了 
3 了 7 也 54 乃 
3D DSS 下 
3D D53DD 
3 了 六 54 了 


3D 了 D54 了 D 

3DD354D 
D 905 也 
用 805 闻 

3DD3D 


3DD3D 
3DD3D 
3DD3D 
3DD3 
3DD3D 


3DD35D 
3DD5SDD 
3D 也 54 慷 
3DD5S4DD 
3D 了 3 了 


3DD54DD 
3D D3S4 也 
3DD54D 
3DD54D 
3DD5D 


3TL D3S5 了 TD 
D505D 
S 了 D05D 

3 了 TDP3G 

3DD3C 


3 了 TD TD3EE 
3 了 D3E 
3D 了 3 也 
3 了 D3 世 
3DD3E 


频 大 


功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


2.， 低 
节 圣 最 热 集 岂 报 集 极 
局 汪 大 
耗 全 
册 - 甘 根 - 发 射 极 
慌 疾 十 
切 志 
求 京 流 阻 击 穿 电压 击 穿 下 压 
六 BR)CBO 三 (BRCEO 
Pei | Fr Tcar | 下 5 
(页 ) | (Hz)| (AAA) CA 07) (A) 《 允 ) 《 太 ) 
总 2 110 
5 2 110 
号 了 110 
10M | 2 20 110 了 工 伍 
5 2 110 工 世 
5 10M | 2 20 110 了 所 
3 2 20 110 工 弓 
引 2 25 1I0 1 和 
5 2 25 110 工 世 
5 2 20 I10 了 荆 位 
瑟 2 20 110 工 细 
号 2 20 1 押 0 芋 志 
1M | 工 20 110 工 锯 
5 2 110 工 也 
荆 110 了 丘 
5 TIM | 工 20 110 工 缮 
呈 2 20 110 于 各 
5 2 110 荆 血 
S 2 20 110 工地 
5 2 20 110 ! 工 蔚 
3 2 20 TI10 工 也 
5 后 20 Tt10 工科 
9 TIM | 2 20 110 了 工 人 
5 工 20 110 | 工 伺 
3 工 20 110 2 了 tn 
5 工 20 140 2 他 
5 2 110 工 世 
号 0 .75 110 2 110 2 地 
3 0.75 T120 工 位 
号 1M | 1 20 200 1 了 150 工 茵 
避 2 20 150 工 位 
5 TM 2 20 150 工 得 
5 忆 20 150 工 全 
和 TIM | 工 20 150 工 他 
5 了 150 工 丽 
9 TIM | 工 20 150 工 伺 
5 0.735 5 工 垃 
1 200 工 志 150 工 组 
工 1 200 1 也 15f 工 垃 
3 2 20 1510 工作 
2 150 如 
5 2 20 
5 忆 20 
2 20 
5 了 20 
瑟 荆 20 
号 1M | 2 20 
5 工 20 
5 JM | 1 
总 1M 20 


发 射 极 
-~ 基 报 


击 罕 电压 
广 (BR) BEBO 


了 FB 
《六 ) (A)》 


am mmmmwm mm 必 mmm 妆 本 人 mm mowmmm 宇 mm mmmwmwm mm 认 
[ 
旨 


集 电极 
- 基 级 
反 向 篇目 
电 。 泪 


5 攻 

率 二 极 管 
大 功 计 三极管 

0 元 2 
集 出 极 也 流 饱 前 区 下 拒 
- 发 射 极 利 | 霸 高 
电 演 系 数 淆 | 目 降 闻 | 温 
7c5o | rcz 户 FE 六 CE Tc | Fcss 了 5BS 7B Te | 五 | Tu 
(A) (V) min | max |(V) (A) 《YY) (《Y ) (六 ) (和 |(s>1(i) 
.5 纪 20 20 0.5 于 上 75 
0.5 纽 20 20 邓 0.5 工 T79 
0.5 刀 | 20 | 2 3 | 0.4 1 | T75 
fG.35 志 20 10 3 10.5 了 习 . 工 0.5 1 开 75 
和 .3 组 20 T0 5 0.5 工 0.1IL 10.S 了 75 
0 . 纯 二 20 IT0 吕 0.5 卫 0. 工 和 .5 78 | 
各 .5 王 20 10 号 0.5 (0 6 T17S | 
引 . 5 地 20 20 号 0.5 04.6 TI50 
0.5m | 20 20 邓 0.5 0.6 150 
和 .3 全 20 T0 | 人 .5 示 | 昌国 人 @ ,5 175 
| 

自 . 5 各 20 10 号 和 .5 世 0. 工 0.5 175 
0.5zm | 20 | 了 0 5 | 0.5 1 | 50a | 0.5 175 
和 ,5 地 50 40 0 0.5 了 ”5 50a | 0.5 了 .5 有 | 工 75 
人 和 .35 垃 20 20 5 0.5 也 0. 工 0.5 175 
0.5 弓 20 10 5 0.5 于 0. 工 昌 .5 工 75 
0.5 纪 50 了 5 9 和 .5 王 75 
0.5 纽 20 10 号 0.5 了 和 @. 工 0.5 了 75 
人 0.5 地 20 10 号 0.5 并 . 工 人 和 .5 工 75 
和 .5 二 20 10 0.5 也 0, 工 0.5 了 175 
0.5 卫 20 10 S 0 .5 荆 了 73 
0.5 钙 20 10 瑟 0.5 记 工 73 
0.5 志 20 10 3 0.5 工 人 0. 革 0.5 二 95 
0.5 志 20 工 3 芝 身 . 5 工 信 . 工 .5 75 
0.5 世 20 0 号 0.5 芋 30 垃 | 0.5 75 
人 .5 50 20 10 0.4 了 88H | 0.4 十 75 
0.5 志 20 10 T0 0.4 工 80 垃 | 0.4 工 73 
0.5 乌 20 20 5 0.5 了 0 . 工 如 ,5 170 

工科 20 40 200 J0 0.35 主 . 5 得 . 汪 35 | 0.3 70 

5 270 0.5 十 了 7 呈 
0.5 绊 | 100 15 270 3 0.5 工 2 30 垃 | 0.5 王 .5 47S 
0.5 纪 20 10 5 0.5 了 和 . 工 人 .5 T75 
0 .5 弛 20 10 9 0.5 工 站 . 工 0.5 工 7S 
0 和.5 纪 20 10 号 0.5 了 30 卫 | 0.5 工 75 
0.5 纪 50 40 10 0.3 工 上 .2 59 二 | 0.5 | .于 9 
4.5 人 也 20 10 5 0.5 工 0. 工 0.5 T75 
0.5ma | 100 5 0.5 汪 于 73 
15 270 5 0.5 1 T75 

0.5 伍 30 工 3 180 10 0.5 了 下 50 志 | 0.5 175 
0.5 包 30 15 180 10 0.5 了 工 50 了 | 0.5 工 73 
0.5 世 20 10 0.5 工 0. 工 四 .5 工 7 了 
0.5 人 二 20 10 马 0.3 汪 0.1 0 ,5 了 73 
1 和 .5 了 20 10 5 0.5 工 0.1 0.5 于 73 
0.5mm | 20 10 S 0.5 工 工 73 
0.5 世 20 TI0 号 0.5 工 由 . 渤 .5 于 7 和 
0.5 纪 20 I0 了 0.5 二 工 7 号 
0.5 纪 20 10 号 0.5 卫 50 妈 | 0.5 工 7 
上 .5 了 20 工 5 5 0.5 荆 0.T 0.9 179 
0.5 乌 20 I0 IT0 0.4 工 8 地 | 0.4 了 7 
0.sfm :100 工 S 278 号 人 .5 了 工 .2 5 但 | 0.5 荆 . 吕 只 | T7 
0.5 纪 | 100 :| 洽 和.23 工 于, 59 世 | 0.3 王 .号 其 9 


外 序 
C3-07 和 工 
B2-01B 2 
召 2-01B 3 
fC3-0fT 太 4 
卫 2-04 归 3 
卫 2- 人 0 了 扣 
了 2-01B 7 
3-02A 8 
RF3-03A 9 
了 2-013 10 
3-01A 了 
B2-01B 了 2 
B2-01B 13 
B2-01B ]4 
B2-01B 了 5 
了 2-01B 16 
C3-01AA 17 
了 B2-0tB 中 了 8 
了 2-01 有 19 
32-01B 20 
B2-01C 2 
召 2-03 22 
召 2-01C 23 
妖 2-01C 24 
了 2-01 25 
B2-01C 26 
FE3-03 人 A 27 
BF3-03A 28 
召 2-0 吾 # 29 
召 2-01 了 * 30 
B2-01B 31 
C3-01A 32 
B2-01B 33 
卫 2-01 吾 34 
B2-01B 35 
B2-01B 36 
对 2-01B* 37 
如 2-018 38 
娃 2-019 39 
C3-01A 40 
B2-018 中 41 
B2-01B 42 
B2-01B 43 
B2-01B 44 
B2-016 45 
B2-01B 46 
B2-01B 47 
了 2-01B 48 
也 2-0 昌 中 49 
B2-0LB 中 号 


wii 一 


上 0 = 本 
忆 必 50C 


ko > 
Di 


KE T> 


LO CD 


人 


3 


3DD152C 
3DD152C 
3 用 了 152C 
3DD152C 
3DE05C 


已 DOID 
| 卫 805 耳 

3D D53 己 
3 了 也 54 书 
3D D54 也 


3D D54 蕊 
3DD151C 
D 8$05 世 
D 505 忆 
3D D54 蕊 


3D D35 囊 
3D D151C 
| 3D DIS51C 
3D DT52C 
3DDD3 蕊 


3D D54 已 
3D DTH52C 
3DD3E 
3D D3E 
3D D3EF 


3DD52F 
3D D54P 
3DD55R 
3DD2EF 
| 3DD3R 


| 3DD151D 
| 3DD151D 
3D DIS35IDD 
3D D152 了 D 
3D D152D 


3D D353 
3D D534E 
3D D152 了 
3D LDLD3D 
3D D3D 


| 3DD3D 

3DD3E 
3DD3F 
| 3DD3E 
| 3DD31 


| 3DD54F 
3D D151D 
3DDI51D 
3D D152 了 
3D D152D 


下 -756 


| 了 co 
(全 ) 
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2。 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 
特 上 热 集 电 极 集 电 极 发 射 极 集 电极 
征 | 侈 本 - 藏 家 
许 - 基 极 ~ 发 射 极 - 基 极 
频 站 反思 截止 
讲 流 阻 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 电 流 
及 (BR)CBO 矿 (BR)CEO 广 (BR) E8O 1 
六 | Tc | Ri 六 了 六 7cao 矿 CB 
(人 z)| (ADCV) CA TOVY | (AAA) V) | (入 ) 〈《Ay》 (VD) 
二 和 Re Le 人 1 - ea 
| | 放 ns 吉 
1M | 工 200 工 切 150 工人 有 ., 工 组 
1M | 工 20 200 工 黄 150 工 匡 5 和 .于 各 
1M | 2 20 200 工 乌 30 工科 5 昌 . 工 姻 
1M 20 200 工科 150 二 也 5 0 . 工 志 
0.7 20 200 二 三 T50 工 世 6 0.5 撕 
3M | 1.5 200 工 弓 T50 工作 卫 工 己 [0.2 垃 28 
2 150 工地 3 2 志 
10M | 2 20 150 工 织 3 2 匡 
2 150 1 3 21n 
10M | 2 20 150 了 切 3 2 刀 
| 2 20 T50 工 血 3 2 位 
1M | 工 20 200 工科 150 工 世 5 0.1 切 
2 25 T50 了 地 3 2 垃 
| 2 25 150 | 19m 3 2m 
| 2 150 4 
工 150 5 
1M | 工 200 150 5 
TM | 工 20 200 工 弓 150 工 志 5 0. 工 和 
TM | 工 200 150 3 引 
1M | 2 150 | im | 5 Ta 
1IM | 2 150 | 1 4 2 纪 
1M | 工 200 To 150 工 茵 5 0 .1 志 
2 20 180 工 垃 3 2 详 
2 20 180 工 世 3 2 纪 
1M | 工 20 180 1 了 ] 工 匡 
2 180 4 
| 2 180 4 
| 工 180 3 
5M | 2 33 200 工人 二 180 工 锤 5 也 0.3 握 20 
5SM | 2.5 20 200 工 锯 180 十 租 5 工 伺 0.3 所 20 
1M | 工 250 200 5 
1M | 1 20 250 工 垃 200 二 0.[ 世 
SM 12 33 250 工 了 十 200 工 专 5 了 和 弓 0.3D 20 
1M | 1 250 200 S 
5M | 2 20 250 工科 200 于 弓 9 工 垃 0.3 联 20 
10M | 2 20 200 卫 志 3 2 和 
I0M | 2 20 208 于 卫 3 2 人 垃 
1M | 工 250 工 志 208 开征 0.1 荆 
荆 250 工 专 200 工 蔚 5 0. 工 姻 
1 1 250 开征 200 工 切 5 0 .工科 
1 汪 | 革 20 250 工 纠 200 工 匡 5 0 .TI 艺 
2 20 200 工 志 局 性 , 工 血 
了 200 荆 Ia 4 工 志 
1M | 1 20 200 工 匡 5 0. 工 蕊 
0.75 200 二 乌 帮 ” 2 组 
交 200 工 坦 3 2 二 
1M | 工 250 工 志 200 工科 5 0 .IT 
TM 20 250 工地 200 工地 5 0U, 工 世 
1 11 250 工 蔬 200 工 志 5 作 ., 工 也 
1IM | 1 工 20 250 工地 200 二 了 5 1,1 了 


大 功率 三 
集 电 极 
- 发 射 极 
反 回 截止 
也 流 
JecBO 六 ce | pp 矿 C 
《入 ) (YY) | 各 和 | inax | (YI) 
5 | T00 5 270 5 
sm | 100 15 | 270 5 
与 全 100 T5 270 5 
5 | 100 工 5 5 
2 | 100 15 JI0 
号 过 20 30 了 0 
sm | 20 | 20 | 引 
号 Ia 28 了 0 5 
5 地 20 10 5 
5 卫 20 10 5 


.5m | 100 13 270 


0.5 生 | 100 5 270 
0 .5 所 1 20 10 
入 .3 地 20 10 
0.5tm | :100 T5 | 
T35 270 
20 10 
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3 人 


卫 忆 呈 呈 近 之 已 书 己 己 己 握 一 所 王 人 一 包 忆 二 二 守 己 王 呈 一 SEE 
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上 上 庆 上 和 和 人 请 六 二 二 
Co 


岂 内 天 


耿 亚 广 一 


挛 王 二 上 天 放手 一 广 


广 广 一 


二 


请 计 : 上 -> | 一 
khihoi 


tv 


了 8 了 Tc 厅 | 了 rm 
(A) | (As (D) 
50 垃 | 0.5 115 1275 
50z | 0.5 」 41.5 | 1475 
50a | 0.5 175 | 
50m | 0.5 | 1.5h1 175 
50m | 0.5 175 
50 匀 | 0.5 175 
0.1 0.5 150 
0.1 0.5 175 
0 0.5 175 
0.1 f 5 175 
175 
50a | 0.511.5h 175 
150 
150 
175 
| 1 175 
50m | 0.5 | 1475 
50m | 0.511.5hi 175 
50 生 | 0.5 175 
175 
0.1 0.5 175 
50m | 0.5 175 
0.1 0.5 175 
0.1 0.5 175 
50 纪 | 0.5 | 1.5p1 375 
175 
175 
175 
0.1 0,5 150 
0.1 0.5 150 
50m | 0.5 
50m | 0.5 | 1.5H| 175 
0.1 0.5 150 
50z | 0.5 175 
0.1 0.5 150 
0.1 0.5 175 | 
0.1 0.5 175 
50 如 | 0.5 1 175 
50 世 0.Ss | 1 工 75 
50ia | 0.5 175 
50mm | 0.5|1.5nh| 175 
50m | 0.5 175 
0.1 0.5 173 
175 
173 
0.1 0.5 175 
S0ta | 0.5 | 1.5 只 | 173 1 
50m | 0.5 11.54| 1735 
50m | 0.5 | 1.5ul 175 
50m | 0.5 115 173 
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E3-03 入 
台 2-01 吾 


卫 2-01B 
B2-01B 中 
了 2-01B 
了 2-01B 
卫 2-01 吕 


也 2-01 卫 
孔 2-01B 
了 2-01 了 | 
C3-01A 
了 2-01 了 


C3-01A 
也 2-01 了 | 
也 2-01 卫 


B2-01B ,C3-01A| 
B2-01B，C3-01A 


也 2- 呈 了 中 


ET 


SS 
FD 
es 
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频 


大 


功 


2.4 天 NPN 型 低 频 


报 等 最 故 集 电 报 集 电极 发 射 级 集 电极 
| 序 瘟 大 大 人 
后 | 征 - 
， - 基 被 | -安身 梳 | - 巷 名 本 
四 频 昌 反 疝 
形 罕 流 阻 者 穿 电 压 击 窗 由 压 庙 窗 出 下 电波 
| 矿 (BR)CBO 矿 (BR)CEO 及 (BR) BEBO ii 
有 Eee 
下 本 Pei| 让 | Tc | 开打 元 十 2 7 TcC8BO | 亚 c6 
| ( 丙 ) | (Hz)|(A) CAW) CCV 1 CA CVD CA | 7) (全 ) (全 ) | (7) 
一 | 二 - 
1 | 3DD42D | 号 1M | 2 20 250 了 二 20 了 5 0.1 生 
12 1 3DD352BD S 1IM 20 235 了 细 200 1 了 引 0.1a 
| 3 | 3DE05D 引 0.7 | 20 250 Tta 200 To 6 0.5za 
1 41 3DDi1D 5 1JM | 工 20 250 1a 200 | 1m 5 0. 1 
| 3DD2G 3 0.8 230 5 
16 | 3DD53G 5 2 230 4 
17 | 3DDS4G 2 230 4 
| 8 | 3DD55G 号 了 230 5 
|9 | 3DDIS1B 引 1M | 工 350 250 5 
| 10 | 3DDI15IB 5 IM | 1 20 350 To 250 1 S 0.1m 
| 1 3DD152 也 弛 1M | 工 350 250 
112 3D 了 3 匡 号 工 380 工 250 工 世 5 位 , 荆 垃 
| 13 | 3DD3E 和 工 350 1 250 Ta 5 0.1 
1 3DD3E 引 JIM | 工 20 350 1 250 To 5S 0.1m 
上 |15| 3DD3G 引 JIM | 工 20 2510 工 位 5 0.T 茵 
| 16 | 3DD451 卫 5 1M | 工 350 1m 25 1 纪 引 0.T 弓 
| 17 | 3DD151E 5 1M 20 350 各 250 1 S 0 .1 
18 | 3DDi5s2G 5 IJM | 工 350 IT 和 250 了 中 5 0.1Hma 
119 | 3DPDPiS52 卫 吕 1M | 工 20 350 Tim 250 工 志 S 0 .1 坦 
| 20 | 3DD152 互 与 1M | 2 20 358 Ttm 250 1 了 引 0.1a 
1 21 | 3D DI152 孔 5 1M 20 350 | ”fm 250 」 1 5 9. 
| 22 |， 3DEF05 也 S 0.7 | 20 350 1m 250 1 6 0.5 茵 
| 23 | 3DD154 甩 5 TIM | 革 20 350 Ta 250 T 志 5 0.1 址 
24 | 3DD152Z 引 1M | 工 350 Ti 250 Tt 5 0.1 细 
125 | 3DD152F 引 1IM | 1 工 450 Tt 300 Tim 5 0.1 王 
126 | 3DD3E 5 工 | 400 I 纪 300 工 志 5 0.1 地 
27 | 3DD3FR 玫 400 oa 300 工 om 引 人 和 ,1 茵 
238 | 3DD3R 引 1M | 工 2 4S50 Tam 300 工 弓 5 0,1a 
| 39 | 3D D3 豆 s | 1M | 工 20 300 1 fm | 5 | 0.1m 
| 30 | 3DD154P 5 IM | 工 450 1 300 了 组 5 0.1 志 
| 
| 3 3DDISIE 5 TIM 20 400 Tt 300 工 坦 S 0.1 了 
32 | 3DDI4S2E 号 1IM | 2 20 450 | ”1m 300 世纪 5 0.1 姻 
:33 | 3DD152B 引 1M | 工 450 1tn 300 1 5 0.1m 
134 | 3DD152R 引 1IM | 工 20 450 1 如 300 Tt S 0.1ma 
3 | 3DD1s28B 5 IM 20 400 Tm 300 Tt 5 0.1 了 
| 56 | 3DF0SE 5 07| 20 |40| im |300| lm | 6 | 0.5m 
1 37 | 3DD3HS1R 5 1M | 1 400 300 5 
138 | 3DD15LR 引 1IM | 工 20 450 1 如 300 1 5 0.1 酉 
, 39 | 3DDI1STR 引 JIM | 1 20 400 1ma 300 1 志 5 0.1 刀 
1 40 | 3DDB34541G S 1JM | 1 20 600 | Ta 400 To 5 0.1 细 
| 311 3DD152G 5 1M | 工 600| 和 ma | 400| 1m 5 0.1ta 
142 3DDI41S1G 5 1M | 工 600 400 弛 
143 1) 3DD151G | 1M | 工 20 600 工 弓 400 并 纪 S 和 .工地 
144 上 3DD3G 5 工 600 工 组 400 1 也 5 0.1 纪 
1451 3DD3G 品 了 600| Jom | 400| 1 5 0.1a 
| 4 3DD3G 吕 1IM | 工 20 600 T 姓 400 了 地 5 | 0.4 纪 
147 | 3DD31 与 1IM | 0.5 28 400 荆 锯 弛 0.1D 
148 | 3DD15LG 5 1M | 工 600 Tm 400 了 到 5 0.1 芭 
,49 | 3DDi5LG 邓 TM 20 600 | 1 400 工 世 引 0 .1 
| 50 | 3 PT152G 号 1IM | 工 600 | 1 和 400 1 得 引 0.1 细 


| 
f 了 包 


一 


二 aa 所 

率 二 极 沼 
火 芒 这 三极管 
集 记 极 也 流 饱 前 向 下 最 

外 序 
- 发 射 极 和 降 赢 
放 关 

反 向 截止 压 时 结 
电 流 系 数 降 于 降 间 漫 
TcEo | 大 cF pp 入 CE Tc | 丰 cgs 太 BES 7B Tc | 才 | 7 要 
(A) | (V) min | max (V)| (A) | (VCA) | CA) | 0s) | (CD) 
0.5ma |f100 | 113270| 5 | 0.5 1 | 1.2 | 50m |0.5 173 | B2-01B 工 
03m | 100 | 345 5 | 0.5 1 T2 | sm 1035 115 175 | B2-01B* 2 
0.2ma |100 | 扎 10 | 035 0.8 s0m |05 175 | B2-01B 中 3 
0smli0 | 411 3270| 5 03 1 12 | 50m |05 |15p| 475| 3B2-01B 4 
0.5m | 20 | 2 10 | 0.3 I 4175 | 胖 2-03133 5 
0.5m | 20 | 20 引 | 0.5 1 175 | C3-01A 6 
05m| 20 | 20 引 | 05 1 175 | 了 2-0 卫 7 
05m | 20 | 2 S | 0.4 1 175 | 了 2-01 卫 8 
05m | 100 | 15 了 | 05 1.2 1 50m | 0.5 175 | 32-0138 中 9 
05m|10 1115 | 270| SS | 035 1 12 | 50m |105 |141.5a 475 | 了 B2-013 10 
0.5m | 100 | 4 S | 0.5 1.2 1 50@ | 0.5 175 | B2-01B 信 1 
0 53m | 3013 | 14180110 | 05 1 1 50m |05 | | 3475 | 也 2-01B 12 
0 sm|30 | 和 | 110 | 05 工 工 50m | 05 175 | 2-01C 13 
05m|10 | 1 | 270| 5 | 05 1 12 | 50m |05 |15n| 175 | 了 2-04 了 B 三 
05m | 100 | 各 S | 0.5 了 175 | 了 2-01B 1 
0.sma|10 | 1 | 270| 5 | 0.5 工 1.2 | 50m |0.5 175 | B2-01B 16 
0 sm |10 | 535 S | 0.5 1 12 | 50m |05 |15h| 175| 8B2-01B 17 
0s5m |10 | 2 | 270| 5 | 05 了 T2 | 50m |105 | 5 1475 | 82-01B 小 18 
05m|10 | 和 | 270| 了 | 05 工 12 | 50m |05 | 工 5h| 175 | 了 2-01 孔 # 19 
05m|10 | | 320 5 | 05 工 12 | 50m |0.5 175 | B2-01B 20 
0.sm | 100 | 45 SS | 0.5 1 12 | 50m |05 |15p| 455 | B2-01B* 2 
0.2m | 100 | 5 10 | 0.5 0.8 50m |05 175 | 了 2-01B 中 22 
0 sm |10 | 全 |270| 5 | 0.5 了 12 | 50m |05 115n 4175 | 8B2-01B 23 
05m|1I0 | 5 | 20| 5S 10.5 Tt 12 | 50m |05 175 | 了 2-013 24 
0 sm |10 | 全 | 270| 5 | 05 了 12 | 50m |10.5 175 | 了 2-01 了 3 25 

sa | 30 | 1 和 | 4180| 101 0.5 了 1 50m | 0.5 175 | E2-01B 26 

sm 30| 瑟 | 10| 10 | 0.5 T 1 50m | 05 175 | B2-01C 27 | 
0.5m |10 | 和 石 | 370| 5 | 0.5 1 1.2 | 50m 10.5 | 4.5 475 | 了 2-03 召 28 
0Sm | 100 | 纯 S | 0.5 了 175 | 卫 2-01 了 3 29 
05ma|10 | 1 | 270| 5 105 和 12 | 50m |0.5 1115 3473 | 有 2-04B 小 30 
0.sm | 100 | 也 S | 0.5 [ 12 | 50m |05 115n| 4145| B2-01B 31 
05m | 100 | 和 | 270| 5 | 0.5 f 12 | 50m |0.5 175 | 了 2-01B 3 
0.sm | lo | 瑟 | 270| 5 | 0.5 1 12 | 强 了 |105 |150 475 | 了 2-01B# 33 
05m |100 | 在 270| 5 | 0.5 了 12 | 50m |05 |15n| 175| B2-018B* 3 
05m | 100 | 4 S | 0.5 了 12 | 50m |05 115u| 475| 32-01B 35 
0.2m | 100 | 丝 10 | 0.5 0.8 50 了 | 0.5 1735 | 了 2-01B 由 36 
05m | 100 | 生 s | 0.5 下 2 了 50m | 0 3 4175 | 绊 2-01B 37 
0.5zm | 100 13 | 270 引 0.5 1.2 50m | 0.5 |1.5nl 1475 | 了 2-019 38 
0 sm | TI0 | 8113270|1 5 | 035 T 12 | 50m |05 1715 175 82-0LB 39 
0 5mj|ldl0 | | 270| 5 | 0.5 了 12 | 50m |05 115 3455 | 了 2-01B 40 
0.sm | 100 | 1 | 2701 5S | 905 下 1.2 | 50m |0.5 175 | B2-01B 4 
0.5m2 | 100 | 45 S | 0.5 1.2 1 50m | 0.5 175 | 32-01B 4 42 
05ma 10 | 1 | 270| | 0.5 T 12 | 50m |05 115 4 832-01B 43 
0 5 30 | 全 18 410 | 05 下 1 173 | 332-01 卫 4 
0 30 | 人 | 3180| 410 | 0.5 了 1 30 和 | 0.5 175 | 也 2-01 了 45 
0.5a | 100 | 王 | 270| 5 | 0.5 1 12 | 50m |105 115 475| 8B2-01B 6 
0 3 | 100 7 1 | 0 25 1 173 | 再 2-01BB 47 
0.5m | 100 | 工 270 | S | 05 412 | 50m |05 |1138 475| 了 2-01B 中 48 
059 10 | 1 5 9. 12 | 50m |105 | 45 42 2-01B 49 
0 5 10 | 1 270 | | 0 12 | 芭 二 |105 | 15 1 B2-01B* 5 


| 
| 


|] 
1 
4 
| 
1 
3 
} 
| 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


| 最 特 最 热 集 电极 集 电极 | 发 射 极 集 电 被 
| 型 大 | | 大 
新 多 四 
直 - 基 航 | -发 射 极 | - 基 
欧 频 电 反 疝 截 
率 率 流 阻 击 穿 电压 岩 穿 电压 击 穿 电压 流 
1 (BR)C8O 六 (BR)CEO 六 (BR)EBO ] 
本 最 fei| 厅 |7Tcz| Ra Top Ter 元 7cao | ca 
〈 玖 ) | (Hz) | (A) CA) | (V) 《A) (YY) 《(A) ( 允 ) 〈(A) 《人 Ay》 (V) 
开 3D 152G 5 1M 工 20 600 1 | 400 工 弓 5 上 . 工 了 
2 3D TD152G 5 1M 2 20 600 IT2 | 400 了 耳 5 0.1 刀 
3 3DD15s2G 5 1M 20 600 1Tm | 400 工 切 5 0.1 世 
4 3D PFCO5G 5 0.7 20 600 1m | 400 工 纪 6 0.5 卫 
时 3DBD3IJ 吕 TM 中 .3 20 500 工 世 5 0.1 搓 
6 | 3DD3K 5 | 1M| 0.5| 2 600 tm | 5 | 01am 
7 3DD3L 5 1TM 0.5 20 700 工 匡 3 0.1 了 
8 3DD1426 7.5| 1M | 3.5 1500 600 5 
9 3DDI427 7.5 TM 5 1500 60f 5 
10 3DD1431 7.5| 1M | 5 1500 600 S 
1 3DD512A I0 工 .5 TI0 JTJ5 | 0.5 志 5 和 ,5 纪 40 忆 15 
12 3DD4A I10 20M | 4.5 2 3 | 20 3 了 4 3 0.5 拉 20 
13 3D 了 Da404A IT0 2 40 工 细 20 工 弓 5 工 志 20 了 20 
14 3 了 TD4A IT0 1.5 20 3 世 4 引 纪 
15 | D51L0A 10 3 25 3 3 纪 
| 
16 D10A 10 工 .5 30 | 0.01a 25 2 十 5 0.01 纪 0.1 20 
17 DSS10A 10 3 12.5 25 3 他 3 5 了 
3 | 3DD4A 10 | 4M| 45| 30 30 fm | 5 | 0.5a 
19 3DD57A 10 3 30 1 3m| 3 5 
20 3DD57A 10 3 10 30 3 耳 3 5 细 
2 3DD325 10 3M 1.5 35 0.T 联 30 | 工科 全 0 .5 细 0.1h 30 
22 刀 S11 I0 3SM 工 30 工科 30 工 姻 二 工科 修 . 工 弓 20 
23 3DD57A 1I0 3 30 1 二 
24 3D D58A I0 工 .5 30 | 5 
25 3DD325 10 3M | 1.5 35| 0.In | 30 | Im | 4 0.5 纪 0 .1 30 
26 3D 了 TD512 邓 10 IT.5 10 30 全 .5 世 5 0.5 世 40 册 15 
27 3DD4A 10 3 30 3 地 5S 工 纽 
28 3DD4A 10 9 30 3 茵 3 5 所 
29 3DD4A 10 3 10 30 | 工 姐 5 人 ,5 鱼 
30 3DD4A 10 3 30 3 所 3 5 弓 
31 3DD34A 10 1M 工 .5 410 30 了 人 弓 5 工 垃 
yy 3D D4A 10 3 30 2 了 1 3 地 
33 3 了 DD4A IT0 下 :3 T0 30 3 纪 3 5 妞 
34 3DD4A 10 1.5 | 10 30 3m | 3 5 
35 3DD4A 10 工 .5 30 3 也 4 工 位 
36 3DD4A 10 1M 1.5 10 30 工 弓 S 0.5 纪 
37 3DD3B 10 1.5 3 3 志 人 4 5 垃 
38 3DD5S6A 10 3 1I0 30 3 也 3 5 所 
39 3DD56A 10 3 10 30 3 了 征 3 5 地 
40 3DD57A 10 3M | 1.5 9 30 3 | 3 5 所 
41 3D37A 10 10M 3 3 5 区 
42 3D D57A 10 3 30 3 引 姻 
43 3DD57A IT0 3 : 3 5 所 
44 3DD57A 10 3 3 5 所 
45S 3DD57A 10 ] 3 5 所 
| 3 了 D57A 10 | 4 2 垃 
47 | 3DD57 | 10 1IM | 3 S 3 也 
48 3DD58。 | 0 站 号 3 好 
49 3DD58A 10 二 入 5 3 妃 
[本 3DD58AA 10 了 号 3 于 


Tczo | 大 ce PPFB 矿 cB Tc | Frcgs | 7Bgs 7B Tc | 纺 
(A) (V) | 和 | max | (YI) 《A) (Y) 《VD) (A) (A)1(C3sy) 
0.5 包 | 100 Ts 270 5 0.5 工 IT.2 50m | 0,.5 工 .3 
0.5 刀 | 100 了 3 270 本 0.5 工 了 ,2 50Z | 0.5 
0.5 刀 | 100 T5 5 0.5 工 1.2 3502 | 0.5 了 ,5 
0.2 刀 | 100 TS TI0 0.5 0.8 50m | 0.5 
0.5 锯 | 100 了 10 0.25 寺 
0.5 科 | 100 7 I0 0.25 工 
0.5m | 100 7 10 0,.25 工 
8 | 30| 5 | 05 8 15 | osg8 |3 1 
8 30 5 工 5 工 .5 0.8 4 工具 
8 5 | 1 5 1 | 08 |4 1 
0lml 345|40|320| 5 105 12 | 12 01 |11 
工科 20 20 120 5 0.75 1 
0 .Ti 15 40 270 5 0.5 工 0.1 二 
15 270 5 0.75 上 
工 蕊 20 20 号 0.75 工 0.15 ,75 
35 340 1I10 0.2 
本 王 20 20 5 0.75 0.6 
0 .535 年 20 10 3 0.75 75tm | 75Sm | 工 .5 上 
荆 志 20 10 3 0.75 于 0,15 0.75 
工 坦 20 10 5 0.75 0.6 
40 3 0.5 0.5 50 伍 | 0.5 
30 10 0.5 二 50m | 0.5 
工 妞 20 20 5 0.75 】 
1.5m | 20 | 20 10 | 08 1 
40 3 0.5 0.5 50m | 0.5 
0. 寺 匡 15 40 320 3 0.5 工 1.2 0.1 工 
志 20 10 270 3 0.75 工 
工 霸 20 10 号 0.75 工 1 人 .15 0.75 
0 .5 撕 20 410 3 0.75 1 75m | 0.75 
工 也 20 10 9 和 .75 上 0.15 0.75 
上 ,5 地 30 40 10 0.8 工 1.5 80n | 0.8 芋 .5 此 
了 班 20 20 5 0.75 工 0.15 0.75 
工地 20 10 5 0.75 引 0.15 0.75 
工 位 20 10 2 必 .75 工 0.15 0.73 
并 了 王 2 10 5 0.75 1.5 0.75 IT.5 
0 .5 插 30 了 5 0.75 工 
了 5 270 5 0.75 下 
工 垃 20 TO0 5 人 .75 了 
工科 20 10 5 0.75 工 
工科 20 了 0 T150 5 0.75 工 
工 位 20 20 5 0.75 工 
工 志 20 10 5 0.75 二 
工 也 20 10 5 0.75 工 
工 也 20 410 上 由.73 荆 
工 位 20 10 5 0.75 工 
人 .5 二 20 10 5 0.75 工 
于 钥 20 15 总 收 . 75 工 
工 纪 20 20 了 5 0.8 1 .2 
了 工 开 20 TU0 40 0.8 工 .5 
工 王 20 了 0 10 0.8 二 


150 
175 
175 
175 


150 
150 
175 
175 
150 


150 
175 
179 
175 
175 


卫 2-01B* 


工 

了 2-01B 2 
了 2-01 吾 ” 3 
B2-01B 中 4 
了 2-01 了 B 5 
了 2-01B 6 
B2-0TB 7 
8 

2 

10 

了 2-01B 1 
卫 2-0T 也 12 
且 2-01 肪 1T3 
了 2-01B* 14 
FE3-03A 15 
16 

E3-03A 7 
卫 2-01 卫 18 
了 2-0f 也 19 
了 2-01B 20 
了 3-03A 21 
BF3-03AA 22 
B2-01B 23 
B2-01B 24 
FE3-03A 25 
了 B3-0[ 卫 20 
了 2-01 了 27 
C3-01A. 28 
了 2-01 了 29 
了 B2-01B 30 
了 2-01B 31 
32 

了 2-013B 33 
C3-0A 34 
了 2-018 35 
了 2- 人 了 吾 306 
了 2-01 了“ 37 
孔 2-01 了 38 
C3-01A 39 
了 2-0 也 40 
有 2-01B 41 
B2-01B 中 42 
B2-01B 43 
了 B2-01C 44 
B2-01B 45 
B2-01 了 46 
了 2-01 了 47 
B2-01B 48 


下 -761 


避 


Crt 人 CoO iD 呈 


~ \D oo CN 


一 


最 特 - 
型 小 、 
表 
功 交 
率 | 率 
Pei 厅 
号 
( 歼 ) | (Hz) 
3D D210A 10 
3D D300 10 
3DD300M 40 
D D1M 10 
| D810 10 
| 了 D5Ii 10 SM 
| 3D1IA 10 
S D1A 10 
3DD325 10 
3D325 10 | 10M 
3D D325 10 | 10M 
D10B 10 
D10B 10 
D652 10 | 5M 
3D D404B 10 
| 3DD43 10 | 20M 
3D D4( 10 
| 3DD210B 10 
了 911 Et0 
DS1i 10 
| 3DD4A 10 
| 3DD4A 10 
3DD34A 10 | 1M 
3DDzA-T | 10 | TIKM 
3DD4B 1 10 
| 3DD43 10 
3DD4B 10 
| 3DD4B 10 | 1M 
3DD4B 10 
3DD4B 0 
| 3DD3B 0 | 4M 
| 3DDs56B 30 
| 3DD56 吾 10 ， 
3DD57 息 10 | 3 
3DD57 如 10 
3DDs73 10 | 10M 
3DD57 10 
3DD357B 10 
3DD57B 10 
3DD57 了 31 
| 3DD57 吾 10 | 1M 
3DD5s8 有 3 10 
3DD58B 10 
3DD153A 1M 
| 3DD153A 10 |， 1M 
| 3DD453A 10 | 1M 
| 3DD133A 10 ， ITIM 
3D DT133 人 入 10 | ITM 
| 3DDIT54 信 10 | 1M 
| 3DD134A 10 ITM 


Tc 
(Ay) 


天 关 上 


ho co Fr 


Co 和 ha Pa hai 和 


> HCL CD CD 《CD CD 二 二 CD LDL 


FE CFA 


《六 CE 《UL CC 


Ki et CANL 


& 


CE 


At 


热 集 电 裤 
- 基 极 

阻 击 穿 电压 
矿 (BR)CBO 

下 Tcs 

(人 / 友 ) | (YY) | (A) 

50 工 也 
50 工程 
50 工 位 
30 2 丘 
30 2 了 

12.5 35 0.1 血 

42.5 35 0 .1 
45 工 址 
45 工 伍 
335 工 位 
60 1 十 | 
45 3 姻 
45 
80 工 纪 
80 卫生 

10 80 工 和 全 

10 80 工 匡 

10 

10 

10 

T0 

10 

9 

TI0 1 

T0 

10 | 

10 | 

10 

10 

9 80 工种 
80 工科 

10 | 80 革 纪 

10 80 工地 

加 80 芋 专 
80 工 志 

10 80 了 他 


2. 低 


频 


大 


-~ 发 射 狼 ~ 基 

击 穿 电 压 齐 穿 电压 
六 (BR)CBO | 六 (BR) BEBO 

Tc 了 5B 
(7 | (4) | 47) | (CA 
-| aa It 7 二 二 WA 

30 0.5 垢 4 0 .5 也 
30 于 组 5 工 弓 
30 工 刀 号 了 也 
30 工科 4 工 得 
30 工 生 与 工科 
30 1zm 4 工 志 
30 2 匡 4 堪 
30 2 也 4 工 生 
30 革 血 4 0.5 了 
35 0. 工 位 避 1 , 工 所 
35 0.1 乌 | 吕 0.Tt 
38$ 2 伺 

35 4 坦 

35S 1T0 锯 3 0. 工 锯 
40 革 但 | 5 了 位 
45 3 伺 4. 3 红 
45 3 地 人 4 3 凶 
45 0 和 .5 也 4 有 .5 各 
45 | 4 

43 工 锌 5 荆 垢 
50 】 罗 5 0.5St 
SO 工 匡 5 00.3 王 
50 工 志 5 0.5 丘 
50 工 租 5 f@.S 荆 
0 3 | 3 号 组 
50 3 位 3 与 耳 
50 工 组 5 0.5 包 
50 1 垃 5 工 王 
SC 2 人 3 5 专 
30 3 好 人 二 王 
8 工 巧 5 0.5 切 
S0 3 垃 3 号 姐 
50 3 陋 3 3 志 
50 3 了 二 3 5 也 
50 3ma | 3 5 钮 
50 3 血 3 5 地 
5 3 匡 3 5 纪 
50 3 所 3 5 地 
350 3 了 王 3 5 卫 
5 息 1T 垃 | 4 2 过 
350 3 了 | SS 3 也 
50 3 也 】 5 3 二 
50 3 王 | 5 3 了 
50 To | 5 0.5 纪 
5 卫 卫 5 0.5 蔬 
50 工地 5 0.3 志 
50 卫士 局 吕 .5 反 
50 工地 5 0D.5 缮 
50 二 开 号 0.5 联 
了 得 5 0. 引 得 


功 


2.4 硅 NPFN 型 低 频 


集 电 极 
- 芝 裤 
反 向 截止 
电 流 


Tcso 矿 cB 


(A) (TY) 
0.1 35 
0.1 35 
0.1 20 
0.1R 20 
0.1I 了 好 20 

20 
0.5 20 
10 10 


| 集 电 投 电 流 饱 前 外 下 | 最 | 
网 | 证 
| -发 射 桥 利 降 高 | 1 
旗 大 j 
反 向 截止 压 时 结 
电 流 系 数 降 压 降 亲 温 让 
| | 
JcFo | cz PEFE 广 ce | yc | Frcgs | 太 pgs| 7 Tc | 三 | 了 Tw 加 | 
(A) | (V) | mia |amax | ev) | (上 ) (T) (Y) (A) | (s) | (和 ) | 
| | | 
0 强 | 允 | 各 | 20| 10 | 93 | 0.8 50 巴 | 0.5 150 大 1 | 
0.5z ] 25 50 | 200| 10 | 05 0.6 - 50 血 | 0,5 150 B2-01B 2 | 
35 250 | 10 | 0.5 0.6 50m | 0.5 450 B2-01 日 3 | 
0.5m | 20 50 | 200 | ;10 | 0.5 0.6 S0zma | 0.5 150 也 2-01B 4 | 
0.1 刀 | 20 | 30 1 320| 10 | 05 1 S0m | 0.5 150 B3-03A 5 | 
0.5m | 20 | 30 | 2350| 10 | 0.5 150 F3-03A 6 
IJm | 20 | 40 |， 200| 10 | 05 1.5 下 S0 志 | 0.5 150 BR3-03A 7 | 
1 世 | 20 40 200 | 1 0.5 T.5 TI.5 50a | 0.5 150 人 69 3 | 
0.Jma| 10 | 30 | 320 S 0.5 0.6 150 A69 9 | 
41m | 35 40 | 320| 2 | 1 1 0.15 1.5 150 F3-03A 10 | 
Im|35|40320| 311 0.15 | 1.5 150 了 3-03A 1 
0.1m | 20 | 60 | 340110 1 05 0.5 BE3-01A 2 
0.1ama | 20 60 | 340| 10 | 0.5 0.5 E3-02AA 13 
1 也 | 20 | 号 | 270| 2 05 工 1T5 | 0.2 2 125 F3-03A 14 | 
0.1m | 和 40 270| 5 | 0.5 工 人 .1 了 150 B2-018 15 | 
Tm | 20 20 | 120| 5 1 0.73 | 工 175 B2-01B 6 
45 | 270| 5 0.7S5 | 工 175 了 B2-01B* 417 | 
0.5 如 | 20 | 40 | 200| 10 | 0.35 | 0.8 S0m | 0.5 150 人 18 } 
20h | 30 55 | 400| 10 | 0.5 0.5 下 2 50 垃 | 0.5 150 B3-03 六 19 | 
0.Im|l 20 130 230| 10 1 05 工 50 血 | 0.5 150 EF3-03 和 人 20 | 
本 
0.5za | 30 15 180 | 340 (0.75 工 工 75 生 | 0.75 175 B2-01B 21 
0.5m | 30 15 180 | 10 | 0.75 1 工 1 75 卫 | 0.75 175 B2-01C 2 | 
0.5m | 30 15 | 270 S5 | 0.73 | 工 T.5 75 生 | 0.75 | 1.5 有 | 1475 B2-01B 23 j 
0.5zm | 30 15 270 : 0.75 工 1.5 75z | 0.7S5 | 1.5R | 175 B2-01B 24 | 
Jam | 20 10 5 | 0.75 荆 0.15zm | 0.75 175 B2-01B 25 | 
1a | 20 10 5 0.75 | 工 0.15 吉 | 0.75 173 C3-01A 26 
和 .5 也 20 10 5 1 0.75 了 75 志 | 0.75 175 了 2-01 27 | 
0.5m | 50 | 40 10 | 0.8 1 1.5 80 刀 | 0.8 | 1.5u| 1475 B2-01B 28 | 
Im | 20 20 5 0.75 | 1 工 0.15 0.75 175 29 | 
Jam | 20 10 5 0.75 | 41.5 0.75 | 1.5 B2-01 昌 30 | 
0.5 锯 | 30 15 引 0.75 | 1 175 B2-013 31 | 
ft | 20 10 S 0.75 | 工 0.15 0.7: 175 B2-01B 32 | 
Tom | 20 10 5 0.75 | 工 0.15 0.75 175 C3-01A 33 | 
Tam | 20 10 150 5 0.75 I 1 0.15 | 4.75 175 B2-013 34 | 
Tama | 20 10 5 0.75 | 工 0.15 | 8.75 17 引 B2-01B 35 | 
| 
tma | 20 | 20 5 1055 | 1 0.15 | 0.75 4175 |  B2-01B 36 | 
1 | 20 10 S 0.75 | 1 175 了 2-01 了 37 
Im | 28 10 5 0.75 | 工 175 B2-01C 38 | 
Jam | 20 1 5 0.75 0.15 0.5S 175 | 。 82-01B 39 ， 
0.5 妇 | 20 10 5 0.75 1 0.15 0.75 | 1273 了 娃 2-01B 10 
Ttm | 20 15 20 03753 | 工 0.15 10.78 175 B2-01P 41 | 
1m | 50 20 10 0.8 1.2 80 垃 | 0.8 175 B2-01B 42 | 
Iama | 20 10 10 | 0.8 1.S 0.46 |0.8 175 B2-01B 43 | 
0.5 血 | 30 15 120 5 | 0.75 1 1.5 75 科 | 0.75 | 1.5t| 14175 B2-01B 44 
0.5 志 | 30 45 | 270 5 0.75 丰 I.5 75H | 0.75 | 1.5A | 175 B2-01B 小 45 
1ama | 350 15 270 引 | 0.75 工 1.5 25 了 | 0.75 | 32-01BB | 46 | 
0.5m | 30 15 270 5 150.75 | 了 15 | 75m | 0.75 | .5 475 B2-01B 47 | 
0.5 妃 30 13 5 | 0.75 工 工 .5 75 租 | 0.75 | 工 5 75 32-018 中 8 
0.5m | 30 15 270 5 0.75 1 1.5 75m | 0.75 | 1.5 | 4175 B2-01 昌 * 49 | 
0.5m | 30 瑟 5 |E 0.75 1 1.5 75 如 | 0.75 | 1.5| 3475 B2-0tB* 1501 
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2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 热 集 蝶 极 集 电 极 发 射 极 集 电 极 
序 测 2 
儿 人 
许 - 基 报 - 发 射 极 - 基 极 
四 反 疝 截止 
流 | 阻 | 省 窜 电 压 | 者 穿 电压 | 击 罕 电压 电流 
广 (BR)CB50 矿 (BR)CEO 矿 (BR)EBO  : 一 一 一 
加 Pcu| 亲 | Tc | Rn 7 7 Tzp Tcao | 入 ca 
( 克 ) | (Hz) | (CA) CD 页) GOV) CA) CVD CA CD CA (CA) (Y) 
国有 
工 3 了 DTDT54A TO 1M 工 .5 10 80 工 也 5f 工 垃 5 0.5 锯 
2 3D D154A 10 1M I0 80 工 也 50 工 全 5 0.5 缮 
3 3DD401A 10 1500Kk 3 7.35 80 工 卫 50 工 了 S 0.35 位 
攻 3D FIA. 410 工 .5 TI0 80 1 了 世 50 工科 6 0.5 人 也 
5 了 了 01AA 10 5M 了 50 荆 拉 50 了 匡 S 工 位 0.5 征 50 
6 DDI0IA 10 5SM 工 50 工 从 50 二 了 血 5 工 世 
了 D39410B 10 3 50 3 了 3 5 所 
8 3SD1B 10 工 30 2 了 50 2 了 茵 4 工 专 
9 5 D1B 10 于 50 2 匡 50 2 十 4 工 纪 
10 3DD4- 了 人 入 10 工 .3 50 3 
4 3DD5s56B 0 3 50 4 
12 3DD153A IT0 1M 工 .5 80 50 5 
13 3DD153A 0 ITM 工 .5 10 80 二 50 工 垃 5 0.3 弓 
14 3DD162A 10 IM 工 .5 | 80 50 避 
5 3DD512C I0 .5 10 50 0.5 人 和 忆 [0.5 好 40 15 
折 3DD5sl25-C 10 ,5 10 50 0.5 志 5 人 ,8 卫 40P 15 
17 3DD4B 10 TM .5 10 50 工 弓 5 D.5 据 
18 3DD573B ID 3 50 3 和 3 3 也 
19 3DD573B 10 3 10 50 3 年 3 5 所 
20 3DD153AA I0 1M 工 .5 10 80 工 刀 50 了 搓 号 0.5 姻 
21 D9510B 10 3 12.5 50 3 卫 3 5 也 
22 3DD4B 10 3 50 3 茵 旧 ] 工地 
23 3DD154A 10 ITM 工 .5 80 了 工 血 30 工 也 5 0.5 世 
24 3DD48C TI0 20M 工 .5 60 3 了 60 3 了 4 3 所 0.5tm 20 
25 3 了 DTD203 10 工 100 了 工 得 60 了 卫 了 4 于 全 
206 DD0OLA. 10 SM 荆 100 工 乌 60 工 所 9 0.35 垃 0.5 志 50 
7 也 DT11 10 00 上 上 纪 5 工 联 
28 D5010A TI0 工 100 荆 姻 600 工 垃 妆 0.5 扔 0.,5 拉 50 
29 3DD4B 10 于 9 10 60 3 地 3 5 王 
30 3DD4H I0 工 .5 10 60 3 纪 3 5 细 
31 3DD4D 10 工 .5 60 3 了 4 号 坦 
32 3DD203 0 工 100 了 所 60 工 耳 了 工 志 
33 3 了 也 203 1 开 100 工 生 60 工 垃 4 鞋匠 
34 3DD210C TI0 2 60 人 ,3 也 4 f.5 卫 
35 3D D300A TI 灶 : 沁 T00 工 王 60 工 雪 3 工 筷 
36 了 ED0L 10 工 100 工 阵 60 于 垃 44 工 拦 
37 DDOLA 了 了 了 00 工科 60 工 志 4 工 志 
38 DD0OIA 10 上 100 工 隘 60 工 拉 4 工 钙 
39 DD03B 10 荆 100 工程 60 工 世 4 了 二 垃 
40 DD03B 10 3 T00 3 刀 60 3 世 4 工 志 工人 组 20 
4 DD03B 1 工 100 工 妞 60 工 垃 4 工 卫 1. 5 了 50 
42 DD30B 10 卫 7.5 100 与 也 60 5 垃 4 工 了 
43 DS312 1 SM 工 100 工 卫 60 工 世 4 工 弓 
44 D 312 IT0 了 100 工 也 60 工科 5 工 氏 
45 3DD203 J10 了 下: 汉 100 工 00 工科 4 工 位 
40 3DD203 IT0 SM 开 10 100 工科 60 工科 4 工 也 0. 5 也 50 
47 3DD203 了 王 TI00 了 荆 钮 60 工 弓 4 荆 狂 
48 | 3DD2035 10 了 100 工 弓 60 工 ta 人 4 工 血 
49 3DBD4C 10 1M 工 .5 10 80 工 垃 3 0.5 姐 
50 | 3DD4C 10 3 80 3m | 3 引 世 


henan 一 一 
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人 
极 管 
极 管 
-一 一 -一 一 一 一 人 2 
电 家 电 流 乌 前 、 
- 发 射 航 和 
放 大 
压 
流 系 数 降 压 
矿 cP REF 大 cz Tc | Frcgs 矿 pES 75 


时 


(V)| mia | max |(V)| (CA CCV) CVD CA CA)Cs GD) 


己 忆 二 二 乙 玫 二 二 
Fo Cr On CE CR Kneencn CI 
半 半 电 日 


此 只 上 且 辣 且 


| 
| 
| 


30 | 引 270 | 0.75 1 1.5 75m | 0.75 | 1.5A| 175| B2-01B* | 1 
30 】 5 270 5 | 0 I 15 75m | 0.75 | 1.5R| 175 | B2-01B 2 
30 | 36 5 | 0.75 不 1 75m | 073| 3 1410|1 3B2-01B 3 
30 | 瑟 10 | 075 0 8 175 | B2-01B 和 | 43 
50 | 4 10 | 0.3 1 50m | 0.5 B2-01B 5 
50 | 30 S | 0.5 1 I 50am | 0.5 B2-01B 6 
20 | 30 5 | 0.75 1 0.15 | 075 T50 | 3-03A 7 
20 | 40 200 | 巧 | 65 1.5 1.5 50m | 0`5 150 | 了 3-03A 8 
20 | 40 200 | 10 | 05 1 5 5 50t | 0.5 150 及 的 9 
30 | 10 10 | 他 和 TS 150 | B2-01B 1 
20 | 320 5 | 0.75 175 | C3-01A 侍 
30 | 1345 3 | 075 1 1.5 75m | 0.75 175 | B2-0tB | 也 | 
30 | 和 270 5 | 073 1 世 5 75m | 0.75 | 1.5R| 175 | B2-01B 13 | 
30 | 后 5 | 3775 1.2 15 |0.38 |3.75 175 | B2-01C 五 
1 | 4 320 5 | 0.5 于 1T2 | 01 | 150 | 了 32-01 罗 15 
15 | 40 320 5 | 0.5 1 12 |0 11 150 |  F3-03A 16 
20 | 40 5 | 0.75 1 75m | 0.75 | 1.5n| 175 | B2-01B 17 
20 | 10 5 | 073 1 0.15 | 0 75 175 | 了 32-01BB 18 
20 | 10 5 | 0.75 0.6 175 | B2-01B 19 
30 | 45 270 3 | 075 1 1 8 75m | 0.735 | 1.5R| 175 | 如 2-01B 20 
20 | 20 5 | 0.75 0.6 150 | BR3-03 人 A 24 
20 | 10 270 3 | 075 1 175 | 了 2-01 了 3 22 
30 | 270 5 | 人 075 1 15 75 血 | 0.75 175 | 3B2-013 23 
20 | 2 120 3 | 075 工 175 | 尾 2-01B 和 4 
50 | 50 200 | 1 | 05 0.6 50ia | 0.5 150 | 3B2-01B 25 
50 | 40 250 5 | 0.5 0.8 153 | B2-018 26 
20 | 30 270 5 | 05 1 175 | 了 习 2-01B 27 
50 | 4| 3 5 05 0.8 175 | PB3-0gA | 28| 
20 | 10 3 | 0 1 0.15 | 0.75 175 | 8B2-01B 20 | 
20 | 30 5 | 0.75 1 0 1 |075 175 | C35-0TA 30 
15 270 5 | 0.75 175| B2-01B* | 31 
30 | 宛 200 | 1 | 05 0.8 5s0m | 0.5 150 | 了 2-01B 32 
50 | 5 200 | 10 | 05 0.6 50m | 0.5 150 | 8B2-913 33 
20 | 加 200 | 10 | 035 0.8 50m | 0 5 150 人 34 
50 | 50 200 | 10 | 05 0.6 50m | 0 3 150 | 8B2-01B 35 
50 | 红 200 | 10 | 0.5 0,6 150 | B2-01B 36 
50 | 红 200 | 10 | 05 0.6 0.6 50m | 0.5 1350 | B2-01B 37 
50 | 5 200 | 10 | 05 0.6 50m | 0.5 150 | 了 翌 2-01T 33 
50 | 50 200 | 10 | 05 0.6 175 | 32-01B 39 
20 | 30 10 | 2 1.5 0.25 | 23.5 175| B2-0oiC 40 
50 200 | 10 | 0.5 0.6 150 | B2-01C 4 
50 | 引 0 200 | 10 | 05 0.6 150 | 3B2-01C 42 
50 | 80 200 | 10 | 05 06 150 | FF3-03A 43 
50 | 8 200 | 10 | 0.5 0.6 50tm | 0.5 150 | 了 3-03 太 村 
50 | 细 200 | 10 | 05 0.6 50m | 0.5 150 | 尾 2-01B S | 
30 200 | 10 | 0.5 0,6 50zm | 0.5 150 | 8B2-01B 46 | 
5| 5 20|1310|05 | 06 50zm | 0.5 150 | B2-o1B | 47| 
0 | 50 200 | 10 | 05 0.6 50 志 | 0.3 150 |  R3-03A 48 ; 
30 | 3 5 | 0 和 5 工 75m | 075 1415 175 | 妊 2-013 49 
20 | 10 5 | 0.73 I 0.15 | 0.75 175 | 3B2-01B 50 
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2. 低 频 大 功 
2.4 夸 NPN 型 低 频 


本 rrrrreaerrvyesmrr icerrreesr etrprirreimemwrmwrrrirremTrereereeerororrrrrrir 人 oo 


最 圣 最 热 和 集 电 棚 集 呈 棚 发 射 极 守 电极 
序 型 大 证 大 二 
名 多 . - 基 
功 频 电 反问 截 芷 
率 | 率 | 济 | 阻 | 者 穿 电 屋 | 击 穿 电压 | 者 察 电 压 电流 
广 C8R)CBO 六 (8R)CEO 广 CBR)EBO 一 
时 有 cl 订 | 7Tcar | 下 于 了 7 Tcaso | 太 ca 
| (机 ) | (Hz CA ob/ 到 ) VCA VC Y) |  (A) (上 A) [2 
E 二 了 二 二 一 一 一 - 台 二 
1 | 3DDs7C 10 3 80 3 丘 3 了 二 
12 | 3DD57C 1 3 410 30 3ama 3 5 地 
1 3 DS10C 10 3 42.5 80 3 二 3 所 
4 | 3DD4C T0 3 80 3 姻 3 5 了 
15 | 3DD46 10 3 380 | 3m | 3 5 
6 | 3DD4C 细 0 3 30 80 I 和 5 0.5 血 
7 | 3DD4C 1 | ML15| 10 80 1 1 弓 
18 | 3DD4C 30 3 80 2mma 3 中 吉 
9 | 3DD48 从 全 > 80 1 了 必 了 地 
110 | 3DD4C 10 1IM | 1.5| 40 80 工科 引 5 垢 
11 | 3DD4R 了 1 80 3 如 4 S 伺 
12 | 3DD56C 10 3 10 80 3 生 3 5 了 
13 | 3DD56C 10 3 30 80 3a 3 双 | 
14| 3DD5C 10 | 3M| 15| 9 80 3 生 3 引 志 | 
| 瑟 | 3DD57 人 1 |TM| 3 | 2 8 | 3m | 3 细 
16 | 3DBDS7C 10 3 80 3 细 3 号 te 
17 | 3DDS7C 加 3 10 80 3a 3 引 茵 
18 | 3DD57C 30 3 10 80 3 地 3 引 世 
:19 | 3DB570. 伯 3 10 80 3 和 3 号 za 
20 | 38D57C 10 | TIM | 3 10 80 3 引 3 了 
1 21 | 3DD57C 10 | 4.5 | 340 80 于 也 人 人 二 
122 | 3DDS8C 10 15 | 10 80 3m | 5 3 垢 
1 23 | 3DDSSC 10 1 5 | 10 80 3 和 a 3 经 
| 3DD58C 车 15| 1 80 3m | 5 3 姻 
125| DS10C 10 3 80 3 细 3 5 全 
26 S DC 10 1 80| 2 各 m | 80 2 了 4 1 和 
| 27 3 D1C 10 1 80| 2 | 80 2 了 有 1 也 
| 28 | 3DD54C 10 3 80 3 了 om 
120 | 3DD4E 40 |20M | 1.5 80| 3m | 80 3 显 人 3 | 0.sm | 20 
|30 | 3DD576C 10 3 80 4 
131| 3DDs8C 10 1.5 80 5 
| 32 DDHIA 10 [15 100 有 
1 33 | 3DD4B 10 1 100 2 细 5 2 纪 
| 34 | 3DD1533 10 4M | 1.5 150 100 5 
135 | 3DD1533 10 | IMTS| 3 150 | fm | 100 1am 5 0 .5 二 
136 3D D15438 10 | 4M | 15 150 100 引 
|37 | 3DF1B 10 | 4M | 15 150 100 5 
] 38 | 3DB4E 10 | 20M | 1.5 100 | 3m | 100 3 细 后 3 | 0.5m | 30 
1 39 | 3D 客 1354 耻 10 | 1M | 1.5 150 | tm |100 1 3 0.5 了 
DBDalB 0 | 5SM | 1 150 | 1m 1100 1 S 0.5m | 0.3 姻 58 
1 41 DS61038 40 工 150 1ma | 100 工 但 号 0.5 匡 0.5zma 50 
142 | 3DD4B 1 | Mi| 15| 10 150 | lm | 3100 Ta | S 0.5 了 
143 | 3DD4B 410 15 150 | 31m | 100 1 za S 0.5 科 
44| 3DD48 折 1.5 150 | io | 100 工 红 吕 0.5 弓 
(| 3DD4B-T | 切 |IM| EL5| 30 150 | TITm | 100 Tam 5 0. 5 了 
146| 3DD4R 10 1.5 100 3 细 5 细 
147 | 3DD21 10 | 1IM | 06| 50 100 Ta 引 工 
148 | 3DD1533 1 IMTLS| 9 150 | fom | 108 Ta 引 0.5 锯 
,49 | 3DD1s3B 10 | 1M | 5 150 | Tom | 108 Ta 5 0 5 了 
50 | 3BBD453 召 10 1TM IT0 150 tm | 100 于 也 0.5 芭 
1 _ ER | 匣 | 有 
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集 电 极 也 流 也 前 所 下 也 新 
-~ 发 射 慌 得 斤 病 
旗 大 
友 况 埠 下 压 站 
十 流 系 数 恬 上 了 亲 温 
_ 二 
7cEO | 三 CE PRF 矿 cF Tc | 和 了 cs 矿 5EBS | 7 Tc | 1 | 了 7 二 
(人 ) (YY) | 刘 | zax | (YY) (及 ) 《VD) (YV) 《大 》 (A)|1(s)| (CC)》 
工地 2 1 5 0.7S 工 0.15 0.75 二 753 了 2-01 卫 
工 理 20 10 5 人 0.75 0.6 了 175 了 2-0T 卫 
工 坦 20 20 号 0.75 0.6 1 人 E3-03A 
二 雪 20 T0Q 上 有 .75 工 0.1415 0.75 T75 C3-01A 
工 也 20 40 号 0D.75 工 0.15 和 .75 75 了 2-01 
和 .5 了 2 0 了 人 .75 王 75 和 如 |0.795 T75 了 2-01EB 
0.5 坦 50 4 扫 0.8 工 于, 弛 80B 10.8 15 175 了 2-01 且 
工 组 20 20 号 各 .795 二 0. 了 S 0.75 179 
工 纪 20 0 导 如 ,75 1 0.75 工 .5 75 了 2-01 了 
0,5 耳 5 了 5 35 6G.753 王 175 了 2-01 卫 
工 3 270 号 和.75 工 75 也 2-0 尹 
工 卫 20 T10 号 0.75 工 ,TS 0.75 了 T75 了 B2-01B 
J 工 乌 20 1 3 f.75 工 0.15 由 7 号 175 C3-01A 
了 工地 20 T0 150 5 0.75 下 开 和. 工 S .73 4175 了 2-01B 
工 伍 20 20 5 0.75 工 0.15 0.75 175 了 2-01B 
工 班 20 TI0 5 0.75 于 人 .15 0.73 二 75 B2-01B 中 
二 二 20 T0 号 0.73 工 735 也 2-01 卫 
工 垢 20 10 三 有 .75 工 75 了 2-01C 
王 20 10 5S 0.75 于 0.15 {.75 了 173 了 2-01 且 
荆 联 20 15 3 0.75 王 0.15 0.759 T175 了 2-01B 
0 .5 地 20 I0 汪 0.75 工 0.15 0.75 175 也 2-01 了 
工 志 50 20 TI0 0.8 于 .人 80z 10.8 175 也 2-01 且 
工 红 20 IT0 10 0.8 了 0.16 0.8 173 且 2- 人 0 且 
工 耳 10 1T0 0.8 1.5 0.16 0.8 75 了 2-01 呈 
工 志 20 20 5 8.75 工 0.15 0.753 1350 E3-03A 
工 志 20 40 200 10 0.5 了 .5 下 , 生 50z | 0.5 150 E3-03A 
工 纪 20 | 40 200 10 0.5 工 .5 上 .8 50 芭 | 有 .5 TS 人 A69 
工 菇 20 20 270 5 0.75 工 175 也 2-01 号 
TI | 20 20 120 5 0.75 于 75 了 2-0 了 
工 联 20 20 5 0.75 工 175 卫 2-01B 
工 .5 组 20 20 10 0.8 荆 75 且 2-01 卫 
工 也 50 20 1D0 0.8 T.5 了 75 B2-01C 
0.5 志 30 20 I0 0.8 下 809 10.8 175 也 2-01 也 
0.5 也 50 5 号 0.75 工 了 .3 75 妈 |0.75 175 了 B2-01B 
0 .5 所 50 TS 270 吕 0.75 荆 上 上 .9 75I8E |10.75 .581 475 了 2- 人 了 
0.5 匡 50 T5 瑟 f.75 了 上 ,5 75 垃 |10.75 175 卫 2-01 且 
0.5 幸 50 20 5 0.75 王 175 召 2-61 卫 
工 匡 20 20 JT20 瑟 0.73 簿 1T75 了 2-01B 
0.5 了 二 50 了 5 270 本 0.75 工 工 .5 75 垢 |0.75 了 75 了 2- 代 也 
0 和 .5 也 50 40 250 和 0.5 0.8 了 75 了 且 2-01 了 
0.5 时 40 250 和 .5 0.8 T75 E3-03A 
0.5 缮 50 了 5 270 5 有 ,73 1 于 75 生 10.75 .5 了 | 175 了 2-01 下 
0.5 世 30 15 180 工人 0 73 工 75 了 98 10.75 工 79 也 2-01 是 
0 和 .5 也 30 了 5 180 10 0 75 工 75 世 10.75 T75 B2-01C 
[0.5 卫 50 15 | 270 号 [0 79 工 工 .5 7S5 志 10.7S 1 ,3 及 | 175 B2-01B 
队 270 0.75 工 78 了 2-01 且 # 
0.5 包 | 100 ]15 20 人 ,75 起 15 志 |10.15 工 75 B2-0L1C 
和.5 握 50 号 20 3 0.75 工 1.3 75 世 |10.75 1.5 及 | 175 吾 2-01 电 
0.5 芽 50 下 270 号 和 ,75 工 工 .5 7S 细 10.75 1.5 基 | 了 75 也 2-(0L 卫 中 
0 .5 纪 50 了 8 270 了 0.75 工 工 .5 75 握 10.795 T75 了 2-801 了 
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号 
| 
1 | 3DD153B 
2 | 3DD1533 
3 | 3DD154BB 
4 | 3DD154B 
5 | 3DD154B 
6 | 3DD154B 
7 | 3DD300B 
8 | 3DD401B 
9 | 3DEFT1B 
10 DD0LB 
1 DD0LB 
12 DD0OLB 
13 | 3DD153B 
14|1 3DD4D 
15 | 3DD57D 
16 | 3DD57D 
T7 D S10D 
18 | 3DD56D 
19 | 3DD4C 
20 | 3DD4C 
21 | 3DD4D 
22 | 3DD4D 
23 | 3DD4D 
24 | 3DD4D 
25| 3DD4D 
26 | 3DD4D 
27 | 3DD4D 
28 | 3DD4D 
29 | 3DD4D 
30 | 3DD56D 
31 | 3DD56D 
32 | 3DD57D 
33 | 3DD57D 
34 | 3DD57D 
35 | 3DD57D 
36 | 3DD57D 
37 | 3DD57D 
38 | 3DD57D 
39 | 3DD58D 
40 | 3DD58D 
41 DS10D 
42 S DTtD 
43 S D1D 
44 | 3DD4D 
45 3D D4G 
46| 3DD4G 
47 | 3DD4C 
48 | 3DD4C 
49 | 3DD4C 


50 | 3DD4C-T 
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特 好 热 集 电 极 
大 
征 多 
主 ” 基 家 
频 
了 电 
座 流 旺 击 穿 电压 
三 (BRE)CBO 
AT | VC | 责 扩 记 
(Hz) (CAI CC CVD) | CA) 
1M 10 150 了 他 
TM 10 T150 了 了 
TM 10 135[ 工 志 
TM 站 10 150 工科 
IM 30 150 | 1m 
1TM 下 150 工 黄 
革 200 了 缮 
300 碌 二 9 150 了 位 
工 .5 0D 150 工 世 
sM | 工 150 了 组 
上 150 T 联 
下 150 工 专 
1M | 了 工 .3 10 150 和 
1M 1.3 10 
3 
3 10 
3 12.3 
3 
工 .5 TU 
工 .5 10 | 
3 
3 
3 10 
1.5 0 
工 .7 10 
工 .7 了 0 
工 .3 
1M 工 .5 10 
3 10 
3 10 
3M 荆 .5 9 | 
10M 3 10 | 
3 
3 10 
3 10 
TM 3 10 
1.3 10 
工 ,5 10 
工 .5 10 
3 
工 TI10 2 茵 
卫 110 2 二 
3 
20M T.3 120 3 匡 
了 .5 
了 .5 200 工 世 
二 寺 200 和 
1M 有 10 200 工 伺 
1M T.5 10 200 工 纪 


2。 低 


频 


功 


2.4 硅 NPFN 型 低 频 


集 电 极 发 射 极 集 电 极 
- 天 级 
-~ 发 射 极 - 基 极 
反 图 截止 
出 穿 电 压 市 穿山 虐 电 流 
广 (3B)CEO 太 (REBBO 本 
Ce 吉庆 
了 二 CBO 三 C5 
(了 ) (A) GY (A) 〈(A) (VD) 
T00 了 也 了 和.5 卫 
100 工 坦 5 0.5 芋 
100 卫 伍 与 0.5 垃 
100 工人 5 0.5 世 
1T00 工 征 5 虽 . 5 所 
100 工 乌 5 0.5 芭 
TI00 了 组 号 工 志 人 .工科 530 
[00 荆 亚 二 0.5 志 
100 于 十 各 0.5 纪 
10 工 青 5 工人 0.5 刀 530 
100 了 组 3 工 志 | 
100 工 但 5 了 也 | 
100 工 坦 了 0.95 了 地 
110 工科 5 0.5 世 | 
110 3 了 3 弛 | 
T10 3 伺 3 了 世 
110 3 过 3 5 所 
10 4 
110 3 十 号 5 | 
110 了 竺 3 3 位 
110 3 纪 3 5 专 
4110 3 钙 3 | 5 了 
1T10 工 征 5 @.5 生 | 
110 2 二 3 5 钙 
110 | Im 5 | dm 
TH10 3 折 3 吕 壹 
T10 3 红 3 3 了 
110 3 如 4 工 乌 
110 工 竹 了 0.5 纪 
110 3 苹 3 5 王 
TI10 3 所 3 5 志 
110 3 志 3 5S 纪 
10 3 氏 3 5 志 
110 3 多 3 3 如 
110 3 也 3 5 全 
T10 3 志 3 5 二 
TI10 3 二 5 3 也 
T10 工 香 才 2 也 
110 3 过 5 3 刀 
110 3 地 5 3 志 
TI10 3 垃 5 3 所 
110 驻 下 4 工科 
110 2 4 工 志 
于 1 3 耳 5 卫 垃 
I20 3 了 4 3 了 (0 .3 和 20 
120 3 卫 4 工 生 
150 二 二 7.5 0.5 刀 
150 工 了 全 7.5 0.5 匡 
150 工 垢 5 0.5 位 
150 工 疆 3 0.5 弓 


1 


大 功 极 
集 电 极 由 饱 
- 发 射 根 利 
放 
反 疝 截止 压 
也 流 系 降 
TcEO | jcE AP 三 CPS 
(A) (Y ) InaX (Y ) 
0.5 世 50 270 5 工 
0 .5 了 50 5 了 
0.3 王 50 3 工 
0.5 扣 50 270 5 工 
0.5 匡 50 270 汐 工 
0 .SI 50 3 工 
0.5 姻 50 200 10 0.6 
0 .5 50 5 工 .5 
0.2m 50 I0 0.8 
0.5 刀 50 TI0 工 
0.,5 呈 51 5 工 
0.5 耳 50 200 10 0.8 
0 .5 全 3 270 5 工 
0.5 红 50 号 工 
工 弓 20 必 了 
Im | 20 5 0.6 
工 血 20 5 0.6 
二 志 20 5 工 
工 蔚 20 5 工 
荆 血 20 5 工 
1 20 5 工 
1 坦 20 5 了 
0.5 弓 20 5 工 
工 联 20 5 上 
0.5 匡 50 10 荆 
工 纪 20 5 工 
和 伍 20 5 中 
工科 20 5 了 .5 
0.5 伍 50 9 工 
工程 20 5 工 
工 弓 20 5 工 
工地 20 150 5 工 
工 世 20 5 工 
工地 20 5 了 
工科 20 5 工 
工 世 20 坊 站 
工 联 20 20 和 
0.5 匡 20 5 工 
工 志 50 10 工 ,2 
T 志 20 10 工 .5 
工 缮 20 5 开 
工地 20 200 10 1.5 
工 垃 20 200 10 王 .5 
工科 20 270 5 工 
了 组 20 120 5 1 
270 工 
0.5 地 30 180 二 
0.5 纪 30 180 于 
0 和 .5t | 100 270 工 
0.5 绊 | 100 270 工 


己 它 局” 书生 忆 二 一 


| | 一 
KE et 


六 F > 二 


最 
外 
这 
结 
7Zc 了 7 
形 
(人 A) 《TD) 
0.75 | 1.5 上 | 173 了 2-01 理 
履 .7 了 .5 | 175 了 2-01B 
0.75 | 1.5 册 有] 了 2-01B 
0.75 | 1.5R| 4175 B2-01B 
0.75 | 1.5 | 175 B2-01B 
0.75 | 1.5n| 175 B2-01B 
0.5 150 卫 2-01B 
0.75 | 3 450 B2-01B 
173 了 2-01B 
0.5 了 B2-01B 
0.5 了 B2-013 
0.5$ 150 了 B2-01B 
0.73 | 工 ,S 上 175 了 2-04B 
0.75 | 1.5h | 4175 了 B2-01 了 B 
0.75 175 了 2-013B 
175 了 B2-01B 
150 E3-03 人 和. 
173 C3-01AA 
0.75 T75 了 B2-01 了 
0.75 75 C3-01A 
人 .75 175 卫 2-01 了 了 
人 .7? 175 C3-01A 
0 和 .73 175 了 2-01B 
175 
0.8 175 了 B2-01B 
0.75 73 了 2-01B 
0.75 173 C3-01 信 
1,5 175 了 2-01B 
175 B2-01B 
0.75 1753 了 B2-01B 
0.75 工 7S C3- 叶 人 A 
0.75 175 了 2-01 了 3 
0.75 175 了 2-01 了 
0.75 175 B2-0L1B 
175 也 2-01B 
75 175 B2-018 
75 175 了 2-01B 
75 4175 了 2-01B 
8 175 B2-01BHB 
8 175 B2-01B 
73 150 FE3-03A 
5 T50 FE3-03A 
5 1350 A69 
175 了 2-01 也 
175 B2-01B 
175 B2-01C# 
75 T175 了 B2-01T3 
75 175 B2-0LC 
75 175 吾 2-01 吾 
795 175 了 2-01 了 


一 一 一 一 一 一 一 一 


-G- 愉 书后 - | 
| 


二 


号 oo 人 ww 


34 
335 


36 
37 
38 


39 


40 


41 
42 
43 
44 
45 


46 
47 
48 
49 
50 


由 -769 


蕊 oo wii 


《4 


3 了 了 4 也 
3DD4E 
3 D4 了 
3D D4E 
3 了 TD 了 4 已 


3 已 也 4 吾 

3 了 也 4 百 

3D BT13540C 
DDIOLC 
DS0L0C 


3DD4C 

3 了 也 4-TC 
3 用 也 4 也 

3 乃 了 57 忆 
3D D57 卫 


3D DB153C 
了 8S10 孔 
3 也 D57 也 
3 用 D358 瑟 
3D D153C 


3 了 了 1530C 
3 了 D D4E 
3D D4E 
3D 了 4 孔 
3D D4E 


3 也 了 D4 瑟 
3D 也 56 屯 
3D D56 世 
3DD57 已 
3D DB357 书 


3DD57 瑟 
3D D57 也 
3 也 也 57 已 
3DD57 已 
3D D57 已 


3DD57 也 
3 了 DTD58 书 
3DD58 蕊 
3DD4153C 
3DD153C 


3D 了 D153C 
3DD153C 
3D 了 1536 
3 也 D153C 
3 了 TD1354C4 


3DL 154C 
3 了 DBD154 必 
3 也 1154(C 
3D DIS4U 
3 TD300C4 


业 -770 


T4 


(FEz)》 


TM 
TM 
TM 
TM 
1TM 
1TM 
3M 
10M 
TM 


2。 低 频 大 功 
2.4 夸 NPN 型 低 频 
汪 状 集 岂 极 集 电 极 发 射 极 . 集 电 极 
多 曙 了 
辣 友 向 截止 
洲 阻 让 穿 出 压 击 驱 电 讨 击 妹 电 卜 了 流 
矿 C5R)ycBO 矿 CaR)CEO 矿 CBR)EBO S 
7cHM | 5 7e 而 六 7ca0 | 大 cB 
(AT 向 ) | (YY) (大 ) 《VD) (入 ) 《Y ) (A) (A) (Y ) 
3 T50 3 垃 3 5 地 
站 150 工 血 5 0.5 了 
3 130 3 匡 3 与 垃 
3 1350 2 所 3 3 位 
了 150 了 3 茵 三 工 过 
3 1350 3 垃 5 工科 
工 .S 150 3 耳 150 3 匡 4 3 班 人 .5 所 20 
工 .5 200 主 匀 1350 工 志 呈 U.5 妈 
工 200 工 蕊 150 耳 织 5 四 .号 包 0.5 人 多 50 
了 200 工本 150 所 5 0.5 红 f.5 了 50 
.3 150 24 志 5 2 所 
二 .5 150 3 
1.5 | 340 150 | 了 和 S 0.5 卫 
3 | T50 3 地 3 3 人 
3 10 150 3 志 3 5 卫 
工 .5 于 200 Ta 150 工 伺 如 0.5 这 
3 了 2.5 150 3 全 3 5 地 
3 1350 4 
了 .53 T50 号 
了 .3 208 150 9 
工 .5 10 200 fita 150 工 凸 3 人 .5 
.5 10 150 3 卫 攻 5 理 
1.5 | 10 150| 3m | 35 5 纪 
1.5 T0 150 工 世 5 工 王 
了 .5 40 150 工地 号 0 .5 组 
| 
1.5 150| 3m | 4 5 组 
3 1I0 150 | 3 了 芋 3 SS 所 
3 了 0 150 3 十 3 5 撕 
了 .3 9 150 3 蕊 3 本 匡 
3 10 150 3 卫 3 5 卫 
3 10 150 3 切 5 5 芋 
3 T50 3 外 3 引 志 
3 TI0 150 3 所 3 呈 志 
3 410 150 了 地 3 吕 志 
3 10 15f0 3 二 3 5 茵 
卫 0 150 于 年 4 于 二 
1 .5 10 150 3 专 与 3 匡 
1.5 TI0 150 3 扣 5 3 也 
二 .8 9 200 卫 垃 T50 工 弓 全.5 世 
1.5 200 卫 缮 了 50 工 全 瑟 0.5 卫 
200 二 纤 150 5 0.5 志 
I0 200 工 也 T50 了 3 0.5 耳 
10 200| lm | 40| tm | 5 | 0 5 
了 0 200 工 十 JT50 | 工 志 号 0 .5 垃 
工 .3 200 二 狂 T50 | 1 工 包 5 0.5 乌 
T0 200 工 但 150 十 隔 5 0.5 氏 
工 .与 10 200 并 人世 1450 | 4 0.5 节 
TI0 200 工 伺 15 工 所 5 0.5 纪 
10 150 工 诅 3 昌 .S 诅 
工 .5 150 如 5 工 伺 人 .工程 50 


200 卫生 
| 300 工科 


| 
1 
} 


1 
? 
1 
了 
了 


极 


浴 全 国 
大 功 训 三 极 管 
人 Re 
集 电 极 记 流 外 前 
- 发 射 极 和 
放 大 
反 向 截止 压 
纪 流 系 数 降 在 
Tecrzo | 太 cp 玉 PF 吾 矿 CB ce 矿 cFs 三 BES 
(A) (Y) | 了 in | max |(V) (A) (VD) (Y ) 
2 和 了 上 了 有 和 2 
而 
于 到 20 If0 5 0.75 了 
| 20 10 5 0.75 上 
二 了 20 10 折 0.75 工 
荆 吉 20 20 所 0.735 和 
二 二 20 10 5 0.75 工 . 5 人 
工 全 20 JT0 270 5 旭 .755 荆 
1 20 20 120 5 0.75 工 
0.5 妞 1 100 5 270 5 0.75 工 工 .5 
收 ,5S 开 50 40 250 5 0.5 0.8 
人 ,3 全 50 40 250 5 0,5 0.8 
人 ,35 诈 30 20 10 0.8 工 
乡 地 30 1I0 10 0.75 工 .5 
(0 .5 级 50 TI0 呈 0.73 工 
工 匀 20 TI0 5 0.75 于 0. 
于 世 20 10 5 0.75 和 0.6 
0.5sm | 100 15 270 5 0.75 工 1.5 
工科 20 20 汪 0.75 [, 昌 
工 切 20 20 5 0.75 工 
,5 过 20 20 10 0.8 工 
0.5 刀 | 120 15 5 0.75 工 了 .5 
0.5 纽 | 100 15 270 5 0.75 工 二 9 
工 也 20 10 5 0 ,73 生 
工科 20 10 5 0.75 工 
由 .5 茵 50 40 10 0.8 下 工 .5 
0.sm | 100 5 5 0.75 工 
15 270 3 0.75 工 
了 工 世 20 10 9 0.75 工 
了 20 10 5 0.75 工 
工 卫 20 I0 270 5 0.75 工 上 
工匠 20 20 3 0.75 了 
工 纪 20 15 5 0.735 荆 
工 垃 20 10 5 0.75 上 
工 联 20 10 5 0.75 工 
工 握 20 10 5 0.75 工 
工科 20 10 5 0.75 卫 人 
0.5 据 20 TI10 5 0.75 了 
工 划 30 20 10 0.8 了 .2 
荆 刀 20 10 I0 0.8 工 ,5 
0.5zm | 100 15 120 5 0.75 工 二 ,5 
0.5 | 100 143 270 3 0.753 汪 了 工 .5 
0.5zn | 100 15 纪 0.75 疙 六 
0.5 刀 | 100 15 270 5 0.75 工 二 5 
0.5z | 100 5 270 呈 0.735 工 工 .5 
0.5 包 | 100 15 5 0.75 生 ] 了 .5 
0.5m | 100 15 270 0.75 了 工 .5 
0.5z | 100 15 己 0.75 工 了 工 ,5 
0.5 刀 | 100 5 270 5 0.73 工 .5 
0.5 世 | 100 工 5 270 5 0.75 工 了 .9 
0.5m | 100 15 5 0.735 工 工 .5 
和 .5 也 50 50 200 10 全 0.6 


3 呈 所 二 二 礼 刁 


1 


了 


75 切 


CE op 肌 er 和 < 各 co 


-75 


0. 
0 
0， 
0. 
01. 


工 .5 册 


hj 


一 二 | f | 上 广 、 一 
GOn wa en 《Cn cn WwWI Ce 
到 王 玄 二 下 下 下 至 至 下 
人 -> 
ws 
Ca 


ececeeroaecemee em 


外 


了 2-01 情 
B2-01B 


B2-0 了 3 


于 


也 2-01 


了 2-01 


| 
| 


Doo 必 小 cn 人 CD Fo 广 
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2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


、 特 热 集 也 极 集 电 极 发 射 极 集 电 极 
耗 征 多 -~ 基 极 
散 加 许 - 基 航 ~ 发 射 极 - 基 极 
功 刀 电 反 疝 截止 
率 率 流 了 击 穿 电 压 击 穿 电 压 击 穿 虫 压 电 流 
(BR) CBO 广 (BR)CEO 六 (BR) BEBO 2 
和 Pear| Frcur | Ra Top | 了 全 1cso | Fca 
( 丙 ) | (CRz) (ATECA 丰 ) | (7) (A) CY) (人 扩 ) (了 ) (和 A)》 (A) (CY ) 
1 as 二 | -一 一 -一 一 Rs 
汪 3DD401C 10 |500k | 3 7.5 | 200 工 匡 150 了 志 5 0.5 刀 
2 3D FTC IT0 1.5 | 3 200 工 联 150 工 了 6 0.5 弓 
3 DD0LC 10 二 200 十 亚 150 工 匡 5 工 刀 
4 DDOLC 10 5M | 1 了 50 工 位 150 | 。 工 世 5 了 也 0.5 弓 50 
5 DT11A 10 区 200 工 世 150 了 纪 4 工 征 0.3 邢 30 
6 D 510 卫 TI0 3 150 3 缮 3 5 弓 
7 3D D4F IT0 3 180 3 也 3 3 二 
8 3DD4E IT0 3 180 3 姻 3 5 也 
9 3DD4EF 10 1M | 1.5 | 3 纪 180 工 开 5 工科 
I0 D 9510F IT0 3 180 3 匡 3 5 也 
TL | 3DD4P T0 5M | 3 了 0 200 工 联 180 工 组 5 工地 0.5 如 20 
12 | 3DD56F I0 3 180 帮 
13 | 3DD57F 10 3 180 4 
14 | 3DDS8 了 10 .5 180 5 
15 也 D01D 10 5SM | 1 工 10 200 工地 200 工 世 5 工 世 0.2fn 50 
16 DD341C 10 1.5 200 5 
17 | 3DD4- 了 TD I0 .3 200 了 
18 | 3DD4D 了 0 .5 200 2 匡 5 2 也 
19 | 3DD1453D TI0 1M| 1.5 | 40 | 250 工科 200 了 联 5 0.5 卫 
20 | 3DD153D 卫 5M | 3 了 250 于 种 200 于 王 5 工 但 0.5 20 
21 | 3DD154D 10 5M | 3 10 250 工 弓 200 Ttm 5 工 芽 0.5tm 20 
22 | 3DD3454D 10 TIM | 1.5 250 200 5 
23 | 3DE1D 10 1M | 1.5 230 280 5 
24 | 3DD4D 10 工 .5 250 工 锌 200 工科 5 0 .3 全 
25 | 3DD4D 10 IM | 1.5| 3 如 250 工 瑟 200 了 组 5 0.5 节 
26 | 3DD4D-T 10 1M | 1.5 | 40 250 工 志 200 工科 5 0.5 匡 
27 | 3DD41 10 1.5 200 | 3 了 tm 4 5 茵 
28 | 3DD4E 10 3 10 200 工人 2 0.5 绊 
29 | 3DD4E 10 .5 200 3 刀 全 工 也 
30 | 3DD4E 10 IM | 1.5 | 20 200 工 匡 3 0.5 氏 
31 | 3DD21B 10 1IM | 0.6 | 如 200 工 了 得 5 荆 蕊 
32 | 3DD357EE 10 3 200 3 茵 3 5 所 
33 | 3DBD5S57F 了 3M | 3 10 200 3 了 200 3 芭 3 5 也 0.5im 20 
34 | 3DD153D 10 1M | 41.5 9 250 工地 200 了 位 5 0 .5 了 
35 | 3LD0D153D 了 1M | 1,5 250 卫 世 200 工 们 5 0.5 刀 
36 | 3DD153D T0 1M 10 250 工 丛 200 工 但 5 0.5 世 
37 | 3DD153 卫 了 工 M 也 250 二 型 200 工 世 5 [0 .5 切 
38 | 3DD153D 10 1M 10 | 250 工 狸 200 卫 茵 5 0.5 志 
39 | 3DDI54 卫 了 0 1M | 了 .5 250 了 工 开 200 了 各 5 0.5 蔬 
40 | 3D 了 TD154 卫 了 1M 10 250 工 但 200 了 mm 5 0.35 了 
41 | 3DD154D 10 1M | 1.5 | 30 250 二 莹 200 工 位 3 0.5 据 
427 | 3DDI1S4 卫 10 了 TM 10 200 工科 200 了 如 5 0.5 匡 
43 | 3DD154D 10 1M 10 250 十 甸 200 工 匀 5 0 .5 
44 | 3DD401D 10 | 500g | 3 7.5 | 250 工 锯 200 工夫 站 0.5 如 
45 | 3DEF1D I0 1.5 | 2 加 250 工 也 200 了 了 6 0.5 世 
46 | 3DE101A 10 工 TU 350 工艺 200 工 惠 5 了 
47 | 3DE101A 10 1 了 0 300 了 200 | Jam 5 工科 
48 也 卫 01 疙 0 5M | 1 200 工 也 200 工科 5 工科 0.5 刀 50 
49 DD0L DB 了 0 工 250 工 得 200 了 伺 5 荆 科 
50 Di1LB 10 1.3 250 工科 200 工 所 中 工 茵 0.3 刀 30 
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weneaeerereaae ses naneorrriomaiiangranaeams 一 inaneeogqg 


大 三 管 
集 也 援 电 流 饱 前 钠 下 最 
外 | 序 
-发 射 极 | 和 隆 高 
| 放 3 
反 向 截止 压 时 结 
电 这 系 数 降 压 降 间 温 
上 
JTJcgo | cz 六 F 忆 矿 cFE Tc |Fcgs 矿 pPS 了 7 Tc iT | 7 记 本 
攻 号 
(人 A) (YY) | 如 得 | max | (VD) (人 A) (Y) (YV) (A》 (A》|(0s (CD) 
108 15 5 0.75 工 .5 工 75 人 如 | 0.75 3 150 B2-01C 1 
0.2m | 100 15 10 0.75 f.8 175 了 2-01 CC 2 
0.5 世 50 0 200 10 和 ,5 0.8 50 刀 | 0.5 150 了 B2-01C 3 
0.5 刀 30 40 10 0.5 二 50m | 0.5 B2-0C 垦 
0.3 纪 50 TI0 5 0.75 并 二 0.15 0.75 175 B2-01C 5 
工 生 20 20 与 0.75 卫 全.15 f.,75 T50 FE3-03A 6 
二 血 20 10 9 f.75 工 0.195 0.75 T75. 了 2-01B 7 
工 徊 20 TI0 5 0.75 工 0.15 0.75 175 C3-01A. 8 
0.5 妃 50 40 10 0.8 工 二 .5 80m | 0.8 1.5h | 175 B2-01C 9 
工 蕊 20 20 9 0.75 工 0.15 0.75 | 1.5 | 150 FE3-03 人 入 10 
工 纪 20 40 150 5 0.75 工 工 0.15 0.75 150 | B2-01B,C3-01A | 扩 
工 血 20 20 5 0.75 工 175 C3-01A 12 
工 所 20 20 5 0.75 工 175 B2-01B 13 
工 .5 了 20 20 TI 0.8 工 73 了 B2-0TB 14 
0.5 伍 50 40 1T50 工 0 0.5 工 工 50 也 | 0.5 150 B2-01B 15 
工 伺 50 20 10 0.8 了 .3 工 75 了 2-01C 16 
2 弓 30 10 10 0.75 工 .3 150 B2-01B 17 
0.5 妈 30 20 10 0.8 工 80tn | 0.8 75 了 2-01B 18 
0.5m | 100 15 270 5 0.73 工 1.5 75m | 0.75 | 1.5 只 | 175 了 2-01D TI9 
工 得 20 40 150 5 0.75 工 工 0.15 0.75 150 B2-01B 20 
工 弓 20 40 IT50 5 1 和 .75 工 1 0.15 0.75 150 B2-01B 21 
0.5m | 100 15 5 0.75 工 工 .5 75 如 | 0.75 T75 了 2-01 了 22 
0.5 刀 | 100 20 3 0.79 工 175 了 B2-01 了 23 
0.5m 30 15 180 | 10 0.75 工 1 75 刀 | 0.75 175 B2-01B 24 
0.5zm | 100 15 270 5 0.75 工 1 .5 75m | 0.75 | 了 .SR 173 B2-01B 25 
0.S 刀 | 100 了 3 270 5 0,.75 业 二 .5 75m 10.75 | 1.5 此 | 75 B2-01B 26 
工 5 270 5 0.75 工 175 B2-01 了 # 27 
0.5 缮 20 10 5 0.75 工 75m | 0.75 175 了 B2-013 28 
工 志 20 10 5 0.75 1.5 0.75 工 .5 175 B2-01B 29 
0.5m | 100 了 3 5 0.75 并 了 75 也 2-013B 30 
(0.5 和 | 100 15 20 0 ,75 1.5 15m | (0,15 175 B2-01B 31 
1m | 20 I0 5 0.75 工 0.15 0.75 T75 B2-01B 小 32 
二 世 20 TI0 40 5 0 ,75 工 工 .5 0.15 0,.75 工 73 B2-01B 33 
0.5aa |， 100 了 5 4120 5 0.75 工 工 .5 75 姐 | 0.75 | 1.5H| 175 B2-01B 34 
0.5m | 100 5 270 5 0.75 工 了 .5 75Z | 0.75 | 1.5 睛 | 175 B2-01B 中 35 
0.5m | 100 15 5 ,75 1 1.5 75 世 | 0.753 | 工 .5 只 | 173S B2-018B 中 36 
0.5m | 100 5 270 5 0.75 了 工 .5 75mm | 0.75 175 B2-01B 37 
0.5m | 100 了 5 270 5 .75 工 了 .5 75 | 0.75 | 工 5h| 175 了 B2-0 了 38 
0.5 | TI00 15 270 5 .75 工 .3 75m | 0.75 | 工 5 具 | 175 卫 2-01B* 39 
0.5m | I00 了 5 3 0.75 工 1 .5 75Sm | 0.75 | .5 有 | 173 了 2-01 了 7 40 
0.5m | I00 了 5 270 了 ,75 了 工 .5 75m | 0.75 | 1 5 上 | 工 73 了 2-01 了 * 胡 1 
0.5m | TI00 15 270 5 0 .7 了 .5 75m | 0.75 | 1.5 且 | 175 B2-01 了 > 42 
0.5m | 100 了 3 5 0.735 工 工 .5 75mm | 0.75 115 175 B2-01 了 BF 43 
100 了 3 号 0.75 1.5 工 75 和 | 0.75 3 Tt50 吾 2-01 号 44 
0.2m | 100 T5 TI0 0.75 0.8 75 垃 | 0.75 I75 B2-01B 中 45 
0.5z | 100 到 80 10 0.5 .2 0. 0.5 工 735 B2-01B8， 40 
0.5 刀 | 100 7 T80 10 0,5 工 .2 0.1 0.5 T75 了 2-01C> | 47 
0.5 刀 50 40 T0 0.5 工 50imn | 0.5 了 B2-01B 48 
0.5 了 如 50 40 200 TO 0.5 1.8 | 5350 位 | 0.5 150 3B2-018 49 
0.3 媚 50 10 5 0.75 工 了 0.15 0.275 B2-01C 50 


2. 低 频 大 功 


2.4 夸 NPN 型 低 频 


刘 特 学 热 集 中 宜 电极 发 射 模 集 电 极 
替 征 -~ 基 极 
， 人 - 天极 | -发 出 报 | - 蒜 报 
欧 频 二 到 向 截止 
率 率 流 阻 赴 穿 到 压 击 穿 中 压 省 穿 岂 下 由 流 
三 Cap)Ca0 | 天 (BRyCEO | 天 CBR)BBO 人 
Zew| 妆 |7cw | Ra Tep 7 7 7caBo | ca 
(了 现 ) | 《Hz (上 ) (7 页) 157 ) (Ay》 (了 )》 ( 太 ) (Y ) (A) (Ay》 (Y) 
了 3DD4R 10 1M .5 10 200 工科 5 0.5 功 
2 3D D153 卫 10 工 玛 了 .5 10 231f 工 笠 200 工科 纪 0.5 地 
3 3DD4I I0 20M 工 .5 200 3 200 3 押 帮 3 如 0.S 吉 28 
4 3D D154 卫 10 IM .5 25f 工 刀 200 工科 5 0.5 姐 
5 DDI0OLD 10 5M 了 250 工科 200 了 人 科 5 0.5 切 0.5 切 50 
6 DS010D 10 20M 工 250 工 刀 200 工 m 号 (0.5 世 0.5 人 雏 50 
7 3DD41 140 工 .5 220 3 如 220 3t 丰 3 拉 0 .5T 20 
8 3DD56G 10 3 230 丰 
9 | 3DD57G 10 3 231 二 
TI0 3D D58G 了 0 下 5 230 号 
了 3D D4-T 工 下 10 工 .5 250 3 
了 2 3DD4E 1T0 了 .5 250 之 9 号 2 位 
1I3 3 了 了 D153 卫 TI0 1M 工 .5 350 250 S 
14 3DD153 已 10 1M 工 .5 40 35S0 1 如 250 了 好 了 0.5 伍 
15 3D4E 1I0 1TM 工 .5$ 10 2350 并 切 5 0.5 拍 
1T6 3DD4E T0 1M 1 .5 10 350 工人 弓 250 工 伺 二 0.5 纪 
17 3D D4E 了 0 工 .5 350 二 组 250 卫 姻 3 和 .5 所 
18 3 下 4 五 TI0 .5 350 工 织 250 工 0.5I 
19 3DD4 世 -下 10 工 M 工 .3 10 350 工科 250 工 也 5 站 .5 了 
20 37D DT153 了 五 20 1TM 工 .3 9 350 1 和 250 工 伺 5 .5 组 
21 3DD DJ153 区 10 TM 工 .5 350 荆 纪 250 工 卫 5 10.S5I 
22 3DD153 世 10 1TM 10 350 了 三 250 工 和 猩 直 10.5 拉 
23 3 孔 D14153 了 已 140 4 10 350 工 匡 250 工 世 5 0,5 了 组 
24 3D D1S3 忆 1I0 TM 1 和 350 工科 250 工 廿 号 0.5ta 
25 3 也 也 4154 忆 T0 1TM 了 .5 350 工 位 250 了 地 5 f 和 .5 刀 
26 3 了 DTDPT54 了 10 TM 10 350 工 血 250 革 科 S 0 .5 世 
27 3 也 DT154 已 0 TM 了 10 350 1 全 250 二 zm 5 人 .5 二 
28 3 有 DIS4 五 TI0 了 M 10 350 工匠 250 工 志 5 人 .35 锯 
29 3 也 D401 已 10 1500k ! 3 7.5 350 也 250 了 志 5 0.5 姻 
30 3D ET 蕊 ITD0 了 .5 了 1 350 工 刀 25 丫 工 坦 站 (0 .5 也 
31 了 卫 叶 也 10 了 250 了 苹 250 工 但 5 工科 履 .5 了 匡 50 
32 DD0OLE 10 5M 工 250 王 志 250 了 组 5 也 0.5 姻 S0 
33 3D D154 匡 10 ]M 了 .5 350 工 全 250 工 班 5 中 ,5 也 
34 DD0OILE 10 5M 工 350 250 工 班 5 [0.5 了 0.5 锯 5S0 
35 DS010E 10 】 350 了 二 250 了 人 十 5 0.5 也 必 .5 血 5S0 
36 3DD4B 10 1M 工 .8 了 T0 250 工夫 5 和.5 昔 
37 3D DT153 书 10 1M | 1.5 0 350 工 切 250 荆 疗 0 .5 甸 
38 3DD4 二 10 1TM 1.5 10 300 工 妇 3 了 0.5 
39 3D DT153F 10 TM .3 了 0 400 工 组 300 工 1 吕 0.5 好 
40 3D D4- 开 玉 T0 1.5 300 3 
41 3DD4E 10 1.S 400 了 工 阻 300 工 芒 8 0.5 过 
42 3D TDP4FE 10 下,S 400 工科 300 工 雪 号 0 .5 拉 
43 3DD4RE 10 TM 二 .$ 10 450 位 300 卫 姐 8 0.5 了 地 
44 3 也 D4 已 -了 I0 1M 1.5 10 5S00 卫 菇 300 工程 5 0.5 刀 
45 3DD4 囊 10 1M 1.s 10 300 了 了 号 站 ,5 也 
46 3DD21C II0 1M 0.6 10 300 工 坦 3 了 工 他 
47 3DD1353G 10 TM 了 .5 600 工 姬 300 二 韦 纪 0.5 志 
489 3DD1S3FR 10 1M 1 .5 9 400 TI 300 工 耶 号 人 .5 二 
49 3D DP153 刁 了 0 1IM 工 .3 450 工 垃 300 工 租 5 0.5 级 
50 3DD153ER 10 1IM 10 450 1 了 300 工程 吕 0 .5 地 


一 -en wecesev 


功 率 三 极 
集 昌 极 电 
- 发 身家 
放 
到 商埠 下 
由 流 系 
Tcgo | Fep| prg 
(A) (和 ) | 了 得 | ax 
0.5m | 100 I0 
0.5m | 100 13 270 
0.5m | 100 13 270 
0.5m | 50 | 40 | 350 
0.5m | 50 | 40 | 250 
Ia| 20 120 | 120 
1m | 20 20 
1m | 20 20 
1.5m | 20 | 20 
2m | 30 了 0 
0.5zm | 30 20 
0.5m | 100 15 
0.5 志 | 100 15 270 
0.5m | 100 | 委 
0.5m | 100 | 后 | 270 
0.5m | 30 | 乒 | 180 
0.5m| 30 | 4 | 180 
0.5 联 30 15 270 
0.5 刀 | 100 刁 120 
0.5 茵 | 100 1 15 270 
035m | 100 | 和 
0.5m | 100 | 邱 | 270 
0.5m | 100 后 270 
0.5m | 100 切 270 
0.5m | 100 | 后 
0.5ta | 100 了 2 
0.5m | 10 | 后 | 270 
100 | 345 
0.2 鱼 | 100 | 345 
0.5m | 50 | 20 
0.5aa | 50 | 4 
0.5z | 100 人 270 
0.5zma | 50 | 40 | 250 
0.5 科 | 50 | 40 | 250 
0.5am | 100 | 10 
0.5m | 100 10 
0.5m |10 | 15 | 270 
2 如 | 30 | 2 
0.5m | 30 工 5 180 
05ma | 30 | 1 | 180 
05m | 100 ，45 | 270 
0.5 科 | 100 T 270 
0.5 握 | 100 全 
0.5 如 | 100 | 后 
0.5m | 100 3 270 
0.5m | I00 | 15 | 120 
0.5m | 100 | 45 | 270 
0.5m | 10 | 15 | 270 


矿 CE 
《Y) 


Cen CO Mn 


hj 
王 


Ia 上 > 
《ne 吕 居 


放 
王 OIL 


天 忆 
呈 mwmwmwm mwwmwwm ww 


六 
C 


10 


了 了 
管 
0 -一 一 一 一 一 
饱 前 | 
外 厅 
和 | 
疏 
泪 压 降 
Tc 三 cCES 六 BES 7P 7c 
形 号 | 
(入 ) (V) (V) | (A) | (CA) | 
ER 本 | EEC | 
0.75 1 75am | 0.75 | 1.5k| 1275 | 号 23-013 1 
0.75 1 1.5 75m | 0.75 | 三 5h| 3475 了 2-03 卫 2 
0.75 T 75 芭 | 0.75 175 B2-07 卫 | 3 
0.75 了 1.5 175 B2-01B 1 4 
0.5 0.8 175 B2-01 号 5 
0.5 0.8 175 B3-034 6 
0.75 1 175 B2-01 了 B 7 
0,75 1 175 C3-01TA 8 
0.75 1 175 B2-01B 9 
0.8 1 175 呈 2-01B 10 
0.75 1.5 150 B2-01B 打 
0.8 了 80m | 0.8 175 了 2-01 12 
0.75 1 1.5 75 了 | 0.75 4175 B2-01B 13 
0.75 工 1.5 75 旭 | 0.75 | 1.5n| 175 B2-01B 314 
0.75 工 175 B2-01B 15 
0.73 1 1.5 75A | 0.75 | 1.58R| 175 8B2-01B 16 
0.75 1 1 75 阵 | 0.75 175 B2-01B 17 | 
0.75 1 1 75m | 0.75 175 B2-01C 18 ! 
0 .75 工 1.5 75ma | 0.75 | .5 175 B2-01B 19 
0.75 I 1.5 75 茵 | 0.75 | 1.5| 4175 B2-01B 20 
0.5 | 工 1.5 75m | 0.75 | 1.58| 175 | B2-otBd |21| 
0.75 工 1.5 73 生 | 0.75 | .5 只 | 175 B2-01B 中 22 1 
0.75 工 1.5 75 联 | 0.75 175 孔 2-01 吾 ] 23 | 
0.75 1 1.5 75 科 | 0.75 | 1.5| 175 且 2- 呈 电 24 | 
0.75 了 1.5 75 生 | 0.75 | 1.5 | 175 B2-01B* 和 5 
0.75 1.5 75 姻 | 0.75 | 了 .58| 4175 | 8B2-01B* 26 1 
0.75 了 1.5 75 了 | 0.75 | 工 S | 175 也 2-01 了 3* 27 | 
0.75 1.5 75m | 0.75 | 1.5| 175 了 2-01 卫 28 | 
0.75 .5 了 75z | 0.75 | 3 150 B2-01 了 29 ; 
0.75 0.8 73 姻 | 0.75 170 B2-01B3 中 30 
0.5 了 50z | 0.5 170 也 2-01 也 31 | 
0.5 工 50m | 0.5 B2-0f 阳 32 | 
25 也 了 1.5 75m | 0.75 175 B2-01B 33 | 
0.5 0.8 175 了 2-01 了 34 | 
.5 0.8 175 下 3- 扫 和 2 
0.75 1 752 | 0.75 | 1.5 | 175 B2-01B 36 
0.75 I 1.5 75m | 0.75 | .5 呈 | 175 B2-01B 37 | 
0.75 75amm | 0.75 | 1.5 呈 | 175 B2-01B 38 | 
0.75 1 1.3 75 生 | 0.75 | 1.5 有 | 475 B2-01B 35 ， 
0.75 1.5 150 了 2-01B 40 | 
0.75 1 75 科 | 0.75 175 B2-01B 4 
0.75 1 75Z | 0.75 175 了 2-01C 42 |; 
0.75 1.5 75m | 0.75 | 了 .Su | 1475 也 2-07 如 43 | 
0.75 1 1.5 |0.15 |0.75 | 1.5h| 175 了 2-01 如 44 
0.75 1 175 B2-01B 45 
0.75 1.5 175 B2-01C 46 
0.75 1.5 175 也 2-01 旦 小 47 
0.75 1 1.5 175 了 2-01 了 了 48 ! 
0.75 1 1.5 175 了 2-01B 小 49 ! 
0.75 1 1.5 175 B2-01B 50 


| 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 
天 
东 
若 
功 
京 击 窗 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 电 流 
矿 (BR)CBO 矿 (BR)CEO 六 (5R)EBO _ Ta 
号 /ex | 六 * Tcao 矿 cB 
CW》 | (Hz) (V) | (CA) | ev CA | ov CA) (A) | kV) 
1 小 由 Si 人 _ ee 
1 | 3DD153FE 10 TIM 10 450 1m 300 1m 5 0.5zm 
2 | 3DD1S3F 10 TM 10 400 1m 390 1m 5 0.5mma 
3 | 3DD154E 10 1IM | 141.5 450 1 300 1m 5 1.5 二 
4 | 3DD154F 10 1M 10 450 Im 300 1m 5 0.5zm 
5 | 3DP24S45 10 1M | 1.5 | 10 450 1am 300 1ma 5 0.5ma 
6 3D D1s54F 40 TIM 10 450 1 300 1 5 0.5 王 
7 | 3DDIS4RF 1】 32 1M 10 400 1 300 1m 5 0.5z 
8 | 3DD253A 10 1IM | 1 10 500 工 世 300 1m 引 0.5m 
9 | 3DD253A 10 1M 10 500 1 了 300 1m 5 0.5 和 
10 | 3DD254A 10 TM 10 500 1 300 Im 0.5ma 
11 | 3DD401F :] |500k | 3 7.5 450 工 到 300 工 了 5 0.5 纪 
412 | 3DTRT10IB 10 1 10 500 工 茵 300 Tim 5 Im 
13 | 3DEF101B 10 1 10 500 1 如 300 1 细 5 1 
14 | 3DEFIEF 10 141.5 | 10 450 1 也 300 1 6 0.5 姻 
15 DDIOLE 10 SM | 1 300 1 300 1 号 1 了 0,.5zm 50 
16 D31AA 10 工 500 工 王 300 了 和 S 0.5 
17 DJ41C T0 1.5 400 1 300 荆 茵 4 工科 0.3 缉 50 
18 | 3DD154P 提 1M | 45 450 了 300 1m 引 0.5m 
19 DDOLF 10 SM | 1 450 Im 300 了 和 3 0.5 了 ma 0.5 姻 50 
201 DS010R TI0 | I 450 1 如 300 1 了 5 0.Sm 0.5 志 50 
21 | 3DD4PF T0 1.5 300 2 和 5 2m 
22 | 3DD153 电 10 1M | 1.5 400 300 5 
23 | 3DD153E 10 IM | 1.5| 140 450 Ta 300 1 了 5 0.5mm 
24 | 3DD154F 10 1IM | 1.5 400 300 5 
25 | 3DD253A 10 1IM | 1 500 300 5 
26 XGREn3439 | 10 | 45M | 1 450 5 世 350 5 组 7 5 王 20 必 20 
27 | 3DD153G 10 1IM | 工 10 600 1m 400 1m 5 0.5 人 也 
28 | 3DD154G 10 1M | 1.5 600 1m 400 1 了 5 0.5z 
29 DDIO1G 10 5M | 1 600 了 也 400 工 血 5 0.5 地 0.5 匡 50 
30 DS010G 10 工 600 1 细 400 1 5 0.5zn 0.5 鱼 50 
31 | 3DD46G 10 1IM | 1.5| 40 600 1 和 400 工 伺 5 0.5 了 ma 
32 | 3DD46 10 1.5 600 1m 400 1 和 5 0.5 了 Im 
33 | 3DD4G 10 1.5 600 工程 400 工 和 5 0.5 姻 
34 | 3DD4G - 工 10 IM | 1.5| 40 600 1m 400 Im 5 0.5 了 
35 | 3DD41I 10 1IM | 1 10 1 400 工作 5 0.5 细 
36 | 3DD21D 10 1M | 0.6 | 10 1 如 400 1 姻 5 Tm 
37 | 3DD153G 10 1M 10 600 1 瑟 400 Im 引 0.5zm 
38 | 3DD153G 10 1M 10 600 Ti 400 Ttm 5 0.5za 
39 | 3DD153G 10 ITM 10 600 1 400 1m 引 0.5zm 
40 | 3DD453G 10 1M TI0 600 1azn 400 1m 5 0.5aa 
41 | 3DD154G 10 1M | 1.5 600 Ta 400 工 纪 5 0.5 细 
42 | 3DD154G 10 IM | 151| 1I0 600 1 400 1 5 0.5z 
43 | 3DD154G | 10 1M 10 600 1 400 工科 5 0.5 细 
44 | 3DD154G 10 1M 10 600 Ti 400 1 5 0 .5 
45 | 3DD253B 10 1IM | 1 10 700 1m 400 I 5 0.5 纪 
46 | 3DD253H 1J0 1M 10 | 700 工 志 400 1m 5 0.5 伺 
47 | 3DD254BB 10 TM 10 700 工人 400 Ta S 0.5 
48 | 3D FRI1G 10 1.5 | 10 600 工 400 1 细 6 0 .5 纪 
49 | 3DF1l0IC ， | 40 工 10 800 Tm 400 Im 5 Tm 
50 | 3DR1L01C 10 I 10 800 IT 400 工地 5 了 全 
L 


下 -776 


集 1 电 流 亿 前 调 ， 下 | 最 
| 外 子 
之 刘 和 降 说 
放 大 
压 了 时 顷 
系 数 旗 压 降 间 温 
态 古 已 三 CE Zc 玉 gg 广 58S 7B Tc 夺 了 1 
这 
tin | max |(Y) ( 太 ) 〈《Y) 《YY )》 (A) (A)|(s)| (Gy》 
0， 15 270 5 0.75 工 工 .3 75 钳 | 9.75 | 45 75 了 2-01 开 工 
0. 15 S 0.75 T.5 75 姻 | 0.75 |1.5 | 3475 B2-01B 小 2 
0， 工 5 270 5 1 和 .75 了 工 ,S 75 征 | 0.75 | 有 T75 吾 2-0 荆 瑞 # 3 
0， 15 5 0.75 . 于 村 :5 75 阴 | 0.75 | 工 .S 具 475 且 2-01 也 # 才 
0. 15 270 5 0.75 工 .5 750 | 0.75 | 1.5 愉 了 75 日 2-01 卫 # 5 
0， 5 270 5 f.75 荆 工 .5 75 联 | 0.75 | 1.5 具 175 了 2-018 6 
0. 了 3 5 .75 于 .5 75 耳 | 0.75 |1.5 175 卫 2-01 刀 #* 了 
0， 7 180 5 0.5 了 .2 工 .5 0.1 0.5 | 1.5h 175 了 2-01 了 由 8 
0. 7 10 0.5 工 .2 1.5 0.1 0.5 |1.5h | 175 B2-0TB 中 9 
0. 他 10 0.5 王公 工 .5 0.1 0.5 工 .5 用 175 卫 2-01 防 # 0 
0. 15 5 0.75 1.5 工 75z | 0.75 | 3 | 450 也 2-01 记 
人 0， 7 180 10 0.5 于 ,分 0.1 0.5 1 刘 了 S 也 2-01 孔 二 
0， 7 80 30 0.5 于 汉 0.1 人 .5 T75 县 2-01C 
0. 了 5 10 0.75 0.8 75 和 | 0.75 了 75 B2-01B 小 
1 40 10 0.5 工 50 缮 | 8.35 了 B2-01 了 B 
7 120 10 0.5 .2 于 0.1 0.35 T75 B2-01C 
10 | 5 | 0.75 工 0.15 | 0.75 B2-01C 
3 270 3 0.75 1 二 .5 75 委 | 0.75 75 了 2-01 了 
40 250 5 0.5 0.8 175 了 2-01 了 
40 250 S 0.5 0.8 175 E3-03 人 六 
20 10 0.8 于 80 志 | 0.8 4175 B2-01B 
了 5 引 0.75 1.5 75 卫 | 0.75 175 B2-01B 
15 270 5 0.75 T 1.5 75z | 0.75 |1.5h | 475 B2-01B 
15 5 0.75 ， 工 1.5 75 姻 | 0.75 175 B2-01B 
7 180 10 0.5 于, 了 .5 0. 荆 f.5 75 了 2-01 吾 
40 160 10 0.02 0.7 1” 30 | 3 1T75 
开 5 270 5 0.735 王 了 .5 75 生 | 0.75 |11.5 只 T75 B2-01B 
T5 270 5 1 0.75 工 5 75 如 | ,75 75 了 2-01B 
40 250 5 0.5 0.8 工 73 了 2-01 了 
40 | 250| 了 | 05 0 8 | 175 | BF3-03A 
153 270 5 0.75 工 工 .5 75 姐 | 0.75 | 工 .5 愉 于 75 了 2-01 了 
15 180 | 10 0.75 了 工 7Sm | 0.75 175 B2-01B 
1 180 | 30 0.75 工 工 75 如 | 0.75 175 B2-01C 
7 180 40 0.5 于 工 2 T.5 0.IL 0.5 工具 75 了 2-01 卫 
7 10 f.5 2 工 73 B2-01EB 
工 5 20 0.15 1.5 15t 0.15 工 75 了 B2-01C 
15 5 0.75 I 1.5 75z | 0.75 |1.5R | 175 B2-01B 小 
15 270 : 5 0.75 工 1.5 75zn | 0.75 175 B2-01B 
15 270 5 0.75 1 1.S 75z | 0.75 |1.5h | 175 B2-01B 
15 5 0.75 工 1.5 75 妈 | 0.75 |1.5 | 175 B2-01B 4 
5 270 0.75 工 工 .5 795 纪 | 0.75 | 1.5 具 75 下 2-01 再 *# 
了 270 5 人 和 .75 工 工 .5 75 纽 | 8.75 | 1.5 且 工 75 也 2-01B# 
15 278 5 0.75 1 1.5 75 | 0.75 11.5 | 4175 B2-01B 
5 5 [0.75 工 于 .5 75 刀 | 8.75 | 工 .5 175 了 2-01 了 8 
肥 180 5 f.75 元 工 .5 0 .了 0.5 工 .5 必 79 B2-01B 
7 T0 上 .5 于 : 汉 工 .5 0.1 页 .3 | .3 上 工 75 了 2-01B 由 
7 10 0.5 1.2 1.5 0.1 0.35 11.5 | 475 也 2-01B* 
T5 10 0.75 0.8 75tn | 0.75 175 B2-01B 4 
7 180 10 0.5 二 全 0. 工 上 .5 175 了 2-01 责 # 
7 188 10 0.5 于 学 1. 工 [0.5 175 了 B2-01B 


站 加 人 mi 


本 
ct -he 上 庆 忆 


也 了 吕 

了 DT TD 
3D D4- 了 EGG 
3D D153G 
3D D153S 


3D D134G 
3D D253B 
3D 了 D254 了 3 
3D RTG 
3D D4- 于 瑟 


3 了 万 254 忆 
3 了 D D4 互 -T 
3DD4j 
3BDP21 也 
3D JJ)253C 


3D 253 
3DD2546 
3DE101D 
3DET101BD 
DT1LC 


D41C 

了 1 也 
3DD4I-T 
3DD4 收 
3DD21E 


3D D253 甩 
3D D253 吕 
3DD254 吕 
3DE101 鸡 
3DE101 瑟 


D11DD 

也 1 了 
3DD4- 和 人工 
3DD253 避 
3DD254PP 


3 了 D 了 253 开 
3D TD4L 

3D 瑟 21G 
3D 也 253 
3 了 了 253 忆 


3D 了 D254 己 
3D RH01E 
3D FT101LP 
D11 瑟 


3 了 D254 1 
3DEI101LG 
3DE101G 
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2， 低 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


频 


大 功 


最 热 集 忠 报 集 电 根 发 射 极 集 电 极 
大 
外 -~ 基 极 
ng - 基 极 ~ 发 射 极 - 和 克 极 
反 向 截止 
了 | 
流 阻 击 穿 电压 击 穿 电压 出 窗 了 电压 电 流 
| 广 CBR)CBO 斑 CBR)CEO 矿 CBR)BBO 国 
J7 Tc | 下 于 大 7 Tpp | Tcso | Feca 
《A) CDV 确 ) 人 (A) | (VCA) CCV) 1 (CA) (A) (V) 
于 700 1m |400 工 了 茵 S 0.5 纪 
9 3508 于 纪 400 工 伺 4 工匠 0 .3 和 50 
1.5 400 3 
TM ij 了 T.5 500 400 5 
1M 1.5 了 [ 600 卫 租 400 工 志 引 0 .5 了 
1M11.5 500 400 5 
1M 1 1 2?00 400 5 | 
1TM j 1I 700 400 5 
TM | 工 .5 600 400 5 
1.5 500 3 
1M II 900 500 5 
1IM | 1 10 900 巧 300 邵 5 0,.S 
1M iiL 10 工 更 500 工 志 呈 0 ,5 所 
1M 1 0.6 10 工科 500 工 所 5 二 王 
414M LI 10 900 所 500 也 5 人 ,3 但 
工人 对 10 900 工 开 500 工 据 号 1 和 .5 所 
工 M 10 900 了 得 500 工 拭 5 0.5 世 
省 1T0 1000 工科 500 荆 垩 5 于 所 
10 |41000| 1m | 500 1 旭 5 工科 
工 900 于 各 3500 圭 年 5 人 .5 印 
ji 工 900 工 姻 500 工科 5 0 ,5 了 
工 .5 600 二 班 500 工 垃 4 工 茵 0.3 评 S0 
1M 1 1 10 1100 | 1m | 600 工 班 5 | 0.5m 
1TM | 1 10 600 革 血 5 | 0.5m 
1M1I0.6 10 600 工科 5 工 坦 
Mi LI 10 1100 据 600 址 3 必 ,5 垃 
MI 340 1T100 工人 租 600 工 鱼 3 0 .5 二 
1IM 10 1100 1 血 | 600 工 生 3 0.5 了 王 
| 工 10 1200 并 组 600 工 阻 5 了 于 阴 
人 10 1200 但 600 所 3 了 了 三 
全 1100 工 伍 600 王 5 0.5 刀 
;， 110 人 圭 羡 600 1 如 5 人 0 .5 专 
| 了 工 . 600 孔 
1M 1|1 1100 600 5 
工 M | 烛 1100 600 5 
1M 1 1300 700 5 
了 入 汪 10 700 工 号 0 ,3 开 
1M | 0.6 10 700 | 工 握 5 1 位 
1TM1i TI 10 1300 荆 垃 700 工 巧 5 0.5 
1 M 10 1300 了 再 700 二 位 上 0.5 刀 
TIMI T0 T300 工 血 700 工 租 3 0 和 .35 记 
| 荆 10 1400 工 姻 700 ] 钳 5 工 位 
T 10 1460 工 功 “| 700 1 担 3 1 
1 1300 于 卫 700 和 红 3 0.5 世 
| 了 1300 工 地 700 工 垃 5 0.5 纪 
TM | 工 10 1500 工 昏 800 了 也 5 上 .5 所 
1 M | 业 1500 工 血 800 和 锯 5 0 .5 巧 
1 对 | 10 1500 工 垢 800 了 和 9 0.5 伺 
| 1 10 |is00| Im |800 1 和 5 Ta 
工 10 1500 3 钮 8060 工人 姐 5  :;， 了 工 血 
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心 池 二 人 一 = | en 四 下 SN 和 人 一 愉 we 二 ee 
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2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 等 最 热 集 电 极 集 电 极 发 射 执 集 电极 
谋 型 大 全 大 生 各 
耗 | 1 多 = 
鞭 儿 国 | 反 加 裁 正 
率 | 素 | 流 | 蛆 | 击 罕 电 焉 | 击 察 电 压 | 击 穿 电 拒 电流 
矿 (5R)CBO 矿 (BR)CEO 天 (BR)EBO 和 
帮 Pei 订 | 7Tcy | 下 有 和 天 Tcao | 矿 c85 
( 罗 ) | (Hz) | (AD 页)| (CCY)》 (A) (YY ) (A) (Y ) (A) (A) (Y) 
求 DPI1LTEF 10 于 :| 1500 工 坦 800 了 地 3 0.5 坦 
2 DT1LEF 10 上 1500 了 于 科 800 工 坦 汶 0 .与 芋 
3 3D D253 忆 1 Mi 工 1500 800 3 
帮 ， 3DD254F 10 工 夺 | 工 1500 800 5 
5 DD680 12.3 1IMI 2 280 工 生 IT20 工 二 扣 0 . 工 坦 和. 工 1 40 
6 了 AT1569 T2.5 40M| 0.15 308 300 5 工具 100 
了 了 D01 3 5M| 于 .5 30 工 Da 2 工 1 5 工地 0.5 组 25 
8 DD0L 工 3 5MI 1.5 30 组 28 工 坦 吕 于 匡 0.5 弓 25 
9 DD09A 15 2 40 工 缮 20 工 班 工 坦 0. 工 艺 
10 3DD22A 了 3 了 2 40 工 弓 30 工 伺 5 开刀 0.1 志 20 
1 | 3DD22A 了 5 2 40 工 位 30 工 垃 5 工 0.1 纪 20 
T2 3D DO0OTM 工 ? 3MI| 工 30 二 二 30 工科 5 工地 0.5 纪 30 
13 D DO 工 5 1M| 工 50[ 30 4 
414 DD0LA. 工 5 10M| 工 30 | 8.5 了 30 有 .5S1 二 0.5 王 25 及 10 
I5 了 DO0OITM 工 ? 于 30 工 垃 30 工 得 4 于 组 和 .7 垃 50 
16 D7710A 工 3 工 .3 50 3 王 30 3 好 6 工 组 
17 DD01A 工 5 5M| 工 .5 50 工 志 4 工 租 5 工 刀 0.5ta 25 
18 DDI0TA 工 ? 5 了 | 工 .3 5 工 垃 40 工 志 二 工 组 80.5 地 25 
19 了 DBD093B 5 劝 060 工 从 40 工 弓 5 工 坦 0.1 垃 
20 | 3DD223B 15 2 60 工科 45 于 纪 5 工 匡 0.T 纯 20 
2 3DD22B T5 2 600 工科 45 工地 号 工 开 和 .工科 20 
22 D9A 工 ? 3MI 工 .5 局 工 划 5 工科 
23 D DO01LA. 工 5 3 5 
24 3D DO01A TS 工 50 工 弓 5f 工 志 6 了 于 0.5t 50 
25 3DD01i 工 ? 开 3 工 刀 5 工 血 号 工 伺 外 ,5 年 25 
26 DD01A TS 3M| 工 50 工 阻 50 工 in 5 工 开 0.5 伺 3 
27 了 了 DOTA 工 5 3M| 工 5 50 工 王 50 工 垃 5 卫生 0.5 匡 20 
28 DD0OIA T3 上 50 工 了 位 50 工 志 5 二 王 上 .5 了 50 
29 DD01A T3 工 50 了 全 5 工 志 5 工 伍 0.5 握 50 
30 DDIOIA TI 下 50 工地 50 工科 5 工 理 人 .5 卫 3 
3T DD0ITA 15 下 50 工 垃 50 工匠 3 工程 0.5 世 50 
32 DDIO1TA 15 工 50 工地 50 了 荆 纪 [和 .5 巧 和 .5 二 50 
33 DDO1A 13 下 50 工 垃 50 工 征 3 0 和 .5 好 0.5 垃 50 
34 DDI0TA 工 5 工 50 工 撕 50 工地 5 0.5 芋 和 .5 志 50 
35 ， DD01A 工 5 工 50 工 匡 50 工 租 5 Ti [和 .5 50 
36 DDI0IA IT5 于 50 工地 50 工 所 3 二 匡 0.5 世 50 
37 D DO01A. 工 5 工 50 工科 5 二 芋 3 工 但 0.5 垃 50 
38 DDIOTA 半 呈 工 50 工科 5f 工 垃 5 工 红 [0.5 所 50 
39 DBD01A 5 上 80 工 了 科 50 于 垃 S 工 了 0.5 了 50 
40 DD01A 工 ? 工人 | 工 50 二 二 50 工地 3$ 工地 0.5 弓 50 
41 1 DBD0OLA 5 500K | 荆 3 830 了 工 也 51 了 工 耶 S 工 位 0.2 垃 50 
42 | DD0OIA 15 5M| 1.5 50| 1m | 5 | 1m 5 | 1m | 0.5m 50 
43 DDIOIA TS 3MI| 工 50 工 垃 50 工地 5 也 人 .5 二 50 
44 也 D0TA 15 于 30 工 菇 3 工 笑 5 圭 壹 0.5 志 29 
45 DD0TA 工 3 3SM| 1I.5 50 工 世 5 人 1 地 1 5 工科 0. 5 地 50 
46 3DD203 13 TITM| 1.5 5 100 工科 60 工 也 0 .工人 组 [0.5 人 地 50 
47 3DD203 15 1MI| 1.5 5 100 工 垃 60 工地 5 0.1 地 0.5 拉 S0 
48 DDIOIA SS MI 工 60 6 4 
49 DD0IA 工 5 3M1 工 .3 5 80 工 弓 60 工地 工 班 人 .2 坦 30 
50 DD01B 开 5 到 | 工 .5 100 工 雪 60 工 王 5 十 人 ,5 和 25 
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《用 
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工具 


要 __ 吉 
率 三 极 管 
大 功率 三 极 管 
集 电 极 电 流 饱 前 8 
- 发 射 极 利 
族 并 
反 向 截止 压 
中 流 系 数 话 
| 
Lc50 | 矿 cF AP 克 大 cg zc 三 CES 
(A) | (7Y) min | max |(V) | (A) (YV ) 
0.5 革 100 7 120 1 18 0.5 了 .2 
0.5 人 组 100 光 120 18 0.5 1 .2 
0 和 .5 二 100 7 180 TI0 0.5 工 ,人 
和 ,5 纪 100 7 180 10 0.5 于 .2 
40 200 人 1 汪 
40 1790 I0 50 匡 工 
于 吐 25 20 10 0.5 工 
工 得 25 20 10 0.5 工 
0.5 世 40 270 10 0.5 1 
0.513 20 40 270 10 0.5 于 
20 40 270 10 0.5 了 
0 .5 50 20 10 1 和 .5 业 
0.5 地 20 工 
50 攻 10 30 200 9 50 缮 卜 壹 
0.7 纪 50 20 T0 0.5 了 
0 .5 了 20 40 10 0.5 0.8 
工 位 25 20 10 0.5 工 
工 伺 25 20 10 0.5 荆 
0.5 人 地 40 270 10 0.5 开 
0 .5 了 20 40 270 1 0.5 于 
0 和 .5 也 20 40 270 10 0.5 
妖 .5 世 50 20 200 10 0.5 工 
50 20 0.5 
0 .5 组 50 20 200 10 0.5 | 
0.5 驯 25 25 10 0.5 于 
0.5 亿 50 20 10 0.5 工 
0.5ta 20 30 10 0.8 滥 
0.5 红 50 T0 1.5 于 
[0.5 王 50 20 10 0.5 工 
0.5 弓 50 40 JT0 0.2 二 
作 .5 世 50 20 10 0.5 于 
0.5 世 50 20 5 0.5 直 
0.5 丘 50 20 5 0.5 
0.5 了 50 20 9 人 .5 于 
0.5 刀 50 20 10 人 .5 芋 
0.5 人 组 50 20 10 0.5 王 
0.5 弓 580 50 10 0.5 0.8 
和 .5 50 20 200 10 0.5 和 
0.5 刀 50 40 10 0.5 工 
0.5 扭 50 40 200 10 0.5 人 .8 
0.5 扭 30 20 JT0 0.5 于 
0 .5 位 50 20 10 0.5 和 
0 .5 红 50 20 10 0.5 1 
0.5 纽 295 30 10 0.5 荆 
0.5 刀 50 20 人 @ 0.5 工 
0.5 志 50 40 200 I0 0.5 0.6 
和 .5 红 50 40 200 10 和 上 .5 0.6 
0.5 世 30 0.8 
0.5ta 30 40 200 3 0.5 工 
工 垢 25 20 10 0,.5 烛 
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了 B2-01B 
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上 3-03A 


上 3-03A 
了 2-01B 
了 B2-013B* 
A4-02 昌 
B2-01B 


了 2-01C# 
也 2-01 旦 
人 0 
了 2-01E 
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FF3-03A 
F3-03 信 


了 2-01B 
F3-03 和 人 
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2. 低 频 大 功 
2.4 姨 NPN 型 低频 
加 晤 | 由 | 最 | 热 | 梨 电 最 | 和 集 盟 视 | 发射 极 集 也 斤 
序 型 大 大 
4 征 多 一 
， | 和 - 基 设 | -发 射 枚 | - 基 投 ee 
频 癌 鹤 
动 电 
束 | 率 流 阻 者 穿 电 肘 者 穿 电压 出 穿 电 著 电 流 
六 (BR)CBO 矿 (sR)CEO 大 (BR)EBO nn 
二 了 Pei ji 厅 | 7ca | 记 | reg TB | Tcao | Frca 
| ( 玉 ) | Hz (Ay|e/WJ YA GO CA) OO CA CA) | CCV) 
1 1 DD01B 45 5M | 1.5 100 IT 于 60 1 工 甘 5 1 | 0.5 血 25 
| 2 | DD0lB 1 | 1M|1 3.3 |100. | 10 | 6 工 血 4 1m | 0.5mm | 5 
1 3 | Do9A 415 | 3M | 1.5 100 1m | 60 工 血 5 1m |0.2m | 5 
1 4 | D7710B 15 1.5 100 3 | 妈 3 好 6 1 二 
引 | 3DD203 15 | JIM | 1.5 弛 100 1 60 也 5 | 0.1m | 0.1o 50 
6 |3DD880 1415 | SM | 3 60 60 7 0 .1 
7 | 3DD203A 15 | 1M | 41.5 5 150 1m | 100 1 血 5 |0ftm |0.fm | 5 
8 3DD205A 工 5 工 .5 号 200 了 王 100 工 也 5 工 乌 0. 工 缮 号 
9 D9B 13 3M | 1.5 100 工务 号 人 0.2 鱼 50 
1013DD0LB 工 95 5M | 工 JT00 T 蕊 100 工 匡 5 上 地 0.35 垃 50 
11 | 3DD205A 15 1.5 200 100 5 
12 | 3DD205A 15 1.5 200 1 | 100 1 全 5 1 | 0.fm | 缉 
113 | 3D D205A 15 1.5 200 1m |100 工 ma 弛 lm |0fm | 50 
1413DD205S-A | 145 1.5 200 T 姻 | 100 1 笑 5 1m | 0 .1am 50 
15 | 3D D1624 15 工 150 Sm | 100 5 | 5 Sa fm 50 
146 | 3DD01B 145 | 3M |1 100 Ta | 100 工 生 5 im | 0.5m 吧 
17 | 3D D0tB 1 | 3M|1 5 100 1m | 100 1 和 5 1 10.5 和 | 50 
| 48 | 3D D203A 15 | 1M | 1.5 5 150 | 1Tm | 100 工 细 5 | 0.fm | 0.1aa 引 
1 19 | 3D D203 信 了 1M | 1.5 5 150 1ma | 100 工 梓 5 |0.fm |0.1m | 纯 
20 | 3DD205A 1 1.5 200 T 了 | 100 工 和 5 1m | 0.1m 5S0 
24 | DDOLA 1 1.5 150 工 血 | 100 1 血 5 1 
22 卫 D0LB 工 3 工 100 工地 100 工 匡 5 工 刀 0.5 所 50 
23 | DD01B 1 1 100 工 卫 | 100 1 5 TIm |0.5E 50 
24| DDO1B 15 1 100 Im | 100 工科 5 1 本 | 0.5m S0 
25| DD01B 15 1 100 Im | 100 二 茵 5 1m | 0.5mm 50 
126 DDotB 15 1 100 | ftma |io | 1m | 5 tm | 0.5m | 50 
127 | DDoOLB 15 1 100 | 工 m | 100 革 志 5 10.5 | 05m | 细 
28| DD0LB 15 1 100 1 工 姻 “| 100 工 茵 5 |05m | 0.5m S0 
29| DPotB 15 1 100 Iam | 100 工 血 5 |0.5m |0.5m | 50 
30 | DDOLB 1 工 150 Ta | 100 了 如 5 1m 105m | 50 
31 DDI0OLB 工 5 工 1T50 工 癸 100 工 纪 5 卫生 0.5 纪 S0 
32 | DD01B 415 1 100 1 1 100 工 如 5 1m |0.5m | 50 
33 了 D013 也 人 工 100 工科 100 了 地 5 工 垃 0.5 弓 屯 
34 | DDO1B 45 | 1M |1 100 100 4 
351 DD01B 15 | SM | 41.5 引 150 TI 生 | 100 1 雷 5 1 | 0.2 细 50 
36| DDotBE 15 | SM | 1. 100 1 如 | 100 1 5 1 生 | 0.5 生 | 50 
37 | DDolB 15 |500k | 1 3 150 1zm | 100 工 血 5 1ma | 0.2m 50 
1 38 | DBD01B 2 TIM| 1 100 1 | 100 1 血 5 1m | 0.5 细 5 
39 | DDOTB 1 | 3M|1I 100 1 | 100 工 细 5 1m |05m | 50 
放 DD01BB 15 | 5M | 1.5 100 1Tm | 100 I 曾 5 1 | 0.5om 50 
4 DDoC 15 | 5M | 1.5 150 1 纪 | 100 1 血 5 41m | 0.5m | 50 
142 | DDOTC 15 | 5M | 1.5 150 1ma | 100 工 卫 5 1 | 0.5zm | 8 
1 43 | DS815 15 5M | 1.5 200 工 也 | 100 工 世 引 1 也 | 0.1aa S0 
144 | D9B 1 | 3M | 芋 5 200 T | 100 Ta Im 102m | 5 
| 45 | D7710C 15 ] 1.5 150 3 丘 | 100 3 所 6 1 也 
四 
41 FA433A 1 | 10M |1.5 100 1 也 | 100 工 茵 弛 {m |0.5m | 50 
147 | 3D DO01C 45 | 3M 1I 150 工 | 150 工 姻 5 1m |0.5om | 50 
;48 | 3D DO1LC 15 | 3 | 1 5 150 1tn | 150 了 ma 5 1m |0.5aa | 5 
1 49 | 3D D205A 1 | TIM | 1.5 S 250 二 | 3150 工 血 S |10.fm 10.1im | 50 
50 3DD205 了 315 1.5 300 1 | 150 并 各 5 1m |0tm | 50 
本 ee II DO 四 
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| 


en 2 
率 极 官 
火 功率 三 极 管 
集 电极 也 流 饱 前 向 下 县 
外 序 
~ 发 射 极 简 降 高 
放 大 
肥 四 截止 压 时 结 
束 党 系 数 降 压 降 闻 温 
Tcro | Frcr PP Freg | Te | Frcgs | 7Fpps 7 Tc | 本 | Tu 村 
CE 导 
(A》 (人 ) | 雪 和 让 了 各 工 (V》 ( 太 ) 《Y) (Y ) (A) ( 太 ) |(s)》| (他 ) 
| 本 Eee | 国 
了 过 25 20 10 0.5 工 50 芭 0.5 175 A3-09 太 工 
50 200 工 50 纪 0.5 1 | 150 卫 2-01 号 * 2 
0。.5z 50 20 10 0.5 0.8 50 血 0,5 175 了 2-01B 3 
0.5 纪 50 40 T0 0.5 0.8 工 .5 50 0.5 150 了 2-01C# 4 
0.5 功 230 50 200 TI0 人 .5 0.6 150 了 2-01 吾 号 
60 300 5 3 工 150 E3-03A. 6 
0 .5 也 50 50 200 T10 虱 .5 0.6 150 32-01B 7 
0.5 纪 50 40 200 10 蜂 . 工 工 20 弓 0.2 Ts0 了 32-01 了 8 
{.5 亿 50 20 200 10 0.5 上 0.1 机 了 3-03 太 9 
人 .5 了 匡 50 20 10 0.4 工 50 生 0 ,5 475 了 B2-01B 10 
和 .5 了 50 40 200 10 0.1 工 工 50 了 2-01B TI 
0.35 匡 30 40 200 10 0.1 工 20 了 了 0.2 T50 B2-01B 12 
四 .5 地 10 40 200 40 必 . 工 了 20 了 荆 0.2 1T50 也 2-01 吾 13 
0 .3 位 50 40 200 了 0 0, 工 工 20 据 0.2 150 PP3-03A 14 
2 志 5f0 2 200 5 人 0.15 了 50 J 0.5 175 RE3-03 人 入 15 
但 .3 地 50 28 10 0.5 工 工 75 了 2-0TB 16 
0.5 血 50 38 了 0 0.4 工 50 吉 0.5 150 了 2-01H 17 
0.5 茵 引 0 40 200 了 0 0.5 0.6 150 了 B2-01B 8 
0.5 垃 引 0 40 200 了 0 0.5 0.6 150 卫 2-01 了 #* 19 
0 .5 丘 50 40 2J0 10 0.1 上 20 刀 0.2 150 了 2-01 卫 20 
人.5 垃 50 20 1T0 人 .5 工 下 0.1I 工 B2-01B 也 下 
0 .5 位 50 20 I0 0.5 工 50I 上 .5 T75 了 2-01 了 22 
0.5 世 50 20 TI0 0.5 工 75 了 2-01 卫 *# 23 
0.5 位 50 40 工 0 0.2 工 50 0.5 175 24 
0.5 了 z 50 50 10 0.5 0.8 175 卫 2-01 25 
上 .5 全 30 20 0 0.5 站 150 B2-01BB 26 
几 .53 匡 3 20 95 0.5 工 50 地 0.5 175 了 2-01 如 27 
0 .5 了 姻 50 20 5 0.5 工 50 匡 0.5 了 T75 FE3-02A， 28 
0 .5 茵 50 20 5 0.5 工 50 茵 0,.5 4175 A69 29 
0.5 匡 50 40 10 0.3 工 150 卫 2-01T 必 地 30 
.5z 30 20 200 TI0 0 和 .3 工 350 他 0.5 450 B2-01B 31 
和 .5 刀 30 20 10 人 .5 于 50 也 0.5 175 了 2-01 旦 32 
0.5 垃 50 20 410 用 .5 了 50 弓 0.5 150 了 2-01 也 * 33 
0.5 拼 30 工 150 了 2-01 也 # 34 
0.5 伺 50 40 200 3 0.5 玫 工 50 刀 0.5 |1.5h | 175 了 2-01 下 * 35 
0.5 如 50 20 10 0.5 工 1T73 B2-01B 36 
0.5 350 20 10 人.5 工 工 .5 0.1 了 工 j | 175 了 2-01 了 B 37 
0.5zm 50 40 200 了 0 0.5 0,5 0 .8 50 癸 0,5 175 了 2-01B 38 
0.5 担 50 20 10 0.5 工 175 B2-01DB 39 
0.5 扫 50 20 10 人 .5 工 50a 尹 .5 T795 了 2-01L 3 40 
工 季 50 20 TI0 0.5 工 30 好 0.5 175 B2-01B 41 
工 妞 50 20 1I0 0.5 工 50 地 0.5 T75 A3-09A. 42 
0.5 茵 50 40 200 10 0.1 工 1T50 E3-03AA 43 
(0.5 刀 30 20 10 0.5 0.8 50 了 a 0.5 175 B2-01B 44 
0.5 世 50 40 10 0.5 0.8 交 . 3 530 也 0.5 150 了 2-01C* 453 
25 10 0.1 了 0 细 0. 工 150 如 2-01 40 
0 和 .5 也 5 20 1I0 0.5 了 175 B2-018 47 
0.5 锯 50 30 10 0.4 工 50 了 0.5 150 中 2-01B8 48 
姓 .,S5 志 50 40 200 了 0 0.1 0,.6 150 卫 2-01 有 7 49 
作 , S 红 51f 40 200 10 0.1 和 水 20 垃 [0.2 TIT50 了 B2-01B 50 
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2 一 一 一 天 一 
| 最 | 特 | 最 热 集 电极 集 电 报 站 和 二 | - 深 记 而 
型 关 大 
耗 | 征 | 名 - 基 极 
坟 许 汪 基 极 发 射 极 汪 ， 基 极 
频 也 反 向 截止 
项 电 
率 率 流 前 出 穿 电 压 击 窗 电压 击 穿 电压 电 流 
矿 (BRyCBO 矿 (5RyCEO 矿 (CBR) BEBO 六 本 
是 Pei | 六 | Tc | 丽 于 了 天 二 7TCBO ” 厂 CB 
(及 ) | (Hz (ACTOCV 1 CA VCA) COV) | (A) (A)》 (V) 
DDo1B 15 1.5 200 1m | 150 1m | 5 工 细 
DDIOLC 15 工 150 1z | 150 Ta 5 1m | 0.5m 50 
DD01C 15 工 150 1om | 150 1 人 5 1m | 0.5am 50 
DD9LC 15 工 150 1 | 4150 工 姻 5 1m | 0.5mm 50 
DD01C 15 工 150 1m | 1450 Im 5 1 | 0.5 如 5 
DD0O1C 15 纪 150 m | 150 1 好 5 |0.5 绊 | 0.5 包 50 
DD01C 15 工 150 TIm | 150 1 3 | 0.5a | 0.5 刀 250 
DDI0O1C 15 工 150 1m | 150 tm | 35 0.5m | 0.5 了 年 50 
DD0O1C 15 工 150 1m | 4150 1 姻 5 Tt 刀 | 0.2 50 
DDI0LC 15 工 200 1tm | 4150 工 弓 1m | 0.5m 50 
DD0O1C 15 攻 200 1 | 150 工 刀 5 tm | 0.5z 50 
DDI0O1C 15 工 150 1 和 | 150 1 与 1m | 0.5 姻 50 
DDIOIC 15 5M | 1.5 5 200 1mn | 450 1 S 1m |0.2m | 100 
DD01C 15 1M | 1 150 150 5 
DD0O1C 15 5M | 4.5 150 1m | 150 工 志 5 1 | 0.5t 50 
DD01C 15 3M | 工 150 1 | 4150 工 志 引 1 如 | 0.5 刀 50 
DDoLC 15 TIM | 工 150 1m | 14150 1 卫 5 It 如 | 0.5 了 50 
DDI0O1C 45 |500k | 工 3 200 Tam | 450 了 和 引 1 妞 | 0.2 如 50 
DD0OIC 15 1M | 1.5 3.3 | 200 T 纽 | 150 工 但 5 Tom | 0.1m 50 
DD0O1C 15 5M | 1.5 150 1 和 | 150 Im 5 1m | 0.5 姻 50 
| D5S146 | 15 5M | 1.5 300 1 姻 | 150 1 也 引 1m | 0.1m 50 
| D9C 1 15 3M | 1.5 300 1m | 150 1m 5 IT 组“ | 0.2 姻 50 
| D9C 5 3M | 1,5， 150 工 世 5 1 | 6.2 了 mn 50 
| DDOoiC 15 1M | 工 150 1m | 450 工科 5 工 血 
| FS2073 15 3M | 2 150 . 5 组 5 | 0.5z 
| 3DDotc 15 5SM | 1 150 工 血 “| 150 工 纹 5 1 | 0.5 姻 50 
3DD2035B 15 1.5 300 150 5 
3DD205B 15 1.5 300 1m | 150 Tt 5 工 舞 “| 0.1 细 50 
3DD205B 15 1.5 300 工 如 | 150 1 二 5 IT 茵 “| 0.1 姻 50 
3DD205S-B | 545 1.5 300 1Im | 150 1 了 5 To | 0.1 姻 50 
| GLC1913 13 |120M | 工 150 150 5 工具 
3D D205AA 15 1M | 1.5 250 1 纽 | 150 工作 5 | 0.1 和 | 0.1 据 50 
3DD205B 15 .5 5 ,300 Im | 150 工 世 5 1m | 0.1mm 50 
3DD205B 5 1M | 1.5 350 1m | 200 工 世 5 | 0.1m | 0.1m 50 
3DD0O1D 15 SN 200 1m | 200 Tt 5 [ 志 | 0.5mma 50 
D71LC 15 6 200 5 
3DD01D 15 3M | 工 200 1ma | 200 1 血 5 Ta | 0.5 细 50 
3DD0IT T5 3M 工 5 200 工 地 200 工科 5 工科 0.5 弓 50 
3DDI01E 15 3M | 1 200 工 也 “| 200 1i 5 1 | 0.5 匡 50 
3DD01EF 15 3M | 1 工 200 1 刀 | 200 1 弓 5 1 弓 | 0.5 匡 50 
3DD205B 15 1M | 1.5 5 350 1 | 200 工 垃 5 |0.1 如 | 0.1a 50 
DDOIC 15 1.5 250 1m | 200 工人 5 工 世 
DD0oLD 15 工 200 1m | 200 工 茵 5 1 | 0.5 联 50 
DD01D T15 工 200 1 全 20[ 1 也 5 1 | 0.5 姻 50 
DD01D 15 工 200 也 | 200 工科 5 1 | 0.5m 50 
DD0LD 15 200 1m | 200 1 5 1 | 0.5m 50 
DD01D 15 工 200 1m | 200 工 位 5 1 所 | 0.2 缮 50 
DD01D 15 工 200 1 | 200 工 I 5 | 0.5m | 0.5m 50 
DD0LD 15 工 200 1m | 200 1 茵 5 | 0.5 刀 | 0.5 纪 50 
DD041D 15 工 200 1m | 200 工 血 5 | 0.5m | 0.5 拉 50 
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(4A) | (YY) 1 min ra | ms 5 加 (A) 


50 20 
50 20 
50 20 
50 40 
50 20 
50 20 
50 20 
50 20 
50 50 
50 40 
50 25 
50 20 
100 40 
20 

50 20 
30 20 
50 40 
50 20 
50 40 
50 20 
530 40 
50 20 
50 20 
50 20 
100 40 
50 20 
20 40 
10 40 
50 40 
50 40 
65 

30 40 
50 4 
50 40 
50 20 
50 20 
5 各 20 
50 30 
50 20 
50 20 
50 40 
50 20 
50 20 
50 20 
50 20 
50 20 
50 50 
50 20 
50 20 
50 20 


200 10 
200 3 
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10 

200 ]10 
10 

200 
10 

200 10 
10 

200 10 

180 10 

300 5 
10 

200 10 

200 10 

200 I0 

200 10 

330 

200 10 0. 

200 10 0. 工 

200 10 有 .1 
10 0.4 
革 0 3 
10 0.5 
10 0.4 
10 0.5 
10 0.5 

200 10 0. 工 
] 0.5 
10 0.5 
10 0.3 
10 0.2 
10 0.2 
IT0 0.3 
3 0.2 
0.2 
5 0.2 


工 工 
工 

1 

工 

工 

工 

工 
0.8 
工 

荆 

荆 工 
了 

了 

工 
0.8 
工 二 5 
荆 

了 

工 
0.8 
了 

工 

3 

了 

工 

工 

工 

工 
0.5 
0.6 
工 

上 .6 
了 
oa 
工 

工 

工 

工 
0.6 
荆 工 
了 

工 

工 

工 
0.8 
荆 

荆 
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530 地 


形 号 

() 
工 \ 了 2-01 了 如 工 
0.5 J75 也 2-01B 2 
175 了 2-01 了 +# 3 
0.5 175 4 
150 了 2-01 了 B 5 
0.5 175 B2-01B 6 
0.5 175 FE3-02A 7 
0.5 175 69 8 
175 B2-013B 9 
0.5 150 怠 2-01 也 # 10 
0.5 150 B2-01B 1 
0.5 150 也 2-01 了 地 T2 
0.5 |15RI175 了 2-01 也 * 13 
150 了 2-01 了 * T4 
175 B2-01B 15 
175 B2-01B 16 
0.5 175 B2-01BH 17 
1 | 1275 了 2-01B 18 
0.5 工 上 | 150 了 2-01 吾 ” 19 
0.5 175 B2-01B 20 
150 E3-03A 2 
0.5 175 了 B2-01 了 22 
工 BE3-03 信 23 
175 B2-01C 24 
0.5 150 F3-03 人 入 25 
0.5 1T75 B2-018 26 
150 B2-01B 27 
0.2 150 B2-01B 28 
0.2 150 B2-01B 29 
0.2 -150 BE3-03A 30 
0.5 150 E3-01A. 31 
150 了 2-01B 32 
0.2 150 B2-01B 33 
150 卫 2-01 了 了 34 
0.5 175 B2-01B 35 
175 了 2-01C 36 
T75 了 2-01B 37 
0.5 150 了 2-01B 38 
175 了 2-01B 39 
175 了 2-01B 40 
15f 了 2-0T 吾 # 41 
二 了 2-01 了 B 42 
0.5 175 了 2-01B 43 
175 卫 2-01B*# 44 
0,.5 J4175 45 
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最 | 和 | 最 | 射 核 集 电极 
序 型 大 六 
了 慌 : 村 家 发 射 报 东 字 的 
呈 -~ 基 莘 ~ 儒 ， ~ 基 谈 
证 里 许 反问 稚 目 
| 芒 电 
1 率 率 流 眼 击 穿 电 乓 击 穿 电 压 刘 穿 电导 屯 访 
矿 (3R)CcB5O 产 (5R)CEO 矿 CBR)EBO 站 
| 有 瑟 
| Pei 挛 | 7cw | RN 7 7 Tpp | 7Tcso | FcB 
(多 ) | (Hz) | (A) CCY) CA) CCV | (OA | (7) (A) | (A) | (V》 
1 | DDpotD J5 了 250 1 刀 | 200 工 血 5 1ma | 0.5 阵 50 
2 | DDO1D TS T 250 1zm | 200 工 匡 5 1 | 0.5Z 50 
3 | DDpotD 15 1 200 1m |200 工 细 引 Tm | 0.5 5 
4 | DD0OtD 45 1 200 Iim | 200 工 备 引 I 廿 | 0.5 了 m 50 
,5 | DDoID 全 5M 1.5 250 1m | 200 工 志 5 1 妈 | 0.5 丘 50 
6 | DD01iD 15 5M 1.5 250 1zm |200 1 血 引 1m | 0.5m 50 
7 | DDI01D 15 5M 1.5| 3 250 1 包 | 200 工 阳 5 1m |0.2 如 | 100 
3 | DD01D 全 3M 1 200 工 血 5 Im | 0.5 姻 50 
9 | DD0OLD 了 5M 1.5 200 41m |200 工 血 5 Tom | 0.5 了 50 
1 10 | DD0LD 1M 工 200 1 如 | 200 工 各 5 Tem | 0.5 细 50 
11 DDolD 全 | 500K 3 250 工 冯 “| 208 1 血 5 | fm |0.2a 50 
| 12 D9D 15 3M TI.5 400 1zm |200 1 了 号 IT 如“| 0.2 50 
| 1 已 A4338 好 | 10M 1.5 200 1 如 | 200 工 也 5 ta | 0.1ta 50 
| 54 | D9D 15 3M 1.5 200 工 秋 S 1m | 0.2 妈 S0 
115| DDotD 5 1M 开 200 工科 | 200 工 亚 5 工 生 
146 | Do9E 415 M 1.5 250 工 坦 5 1 全 | 0.2 细 50 
7 | DDOLE 1M 1 250 1 | 250 工 细 5 1 如 
| 18 | 3DD001 15 5M 了 250 1m | 250 工 坟 5 Tom | 0.5 甸 50 
1 19 | 3D DO1 忆 15 5M 工 250 Tom | 250 ] 担 5 1om | 0.5m 50 
罗 3D D01E S 3M 工 5 250 了 250 工 二 5 IT 和 | 0.5 壬 50 
| 21 | DD01D 15 1.5 300 250 工 血 5 组 
122 | DD0LD 15 TM 15| 3.3 |350 1 如 | 250 工人 得 5 Im | 0.1mm 50 
;23 | DD0O1E 15 了 250 1zm | 250 工 坦 5 [| 0.5 血 50 
24 | DD0O1E 和 5 1 250 1m | 250 工地 5 工科 “| 0.5 姻 50 
25 | DD0OIE 1 1 250 Tim | 250 1 十 5 | 1{m |0.5 严 50 
136| Dppotg 条 1 250 TIm | 250 工匠 3 | 0.s5m | 0.5H 50 
已 ， DDO1E 15 1 250 1m | 250 工 记 5 | 0.5 和 | 0.5 伍 50 
28 | DD0IE 全 这 250 工 垃 | 250 T 5 | 0.5 和 | 0.5 50 
| 29 | DD01E 15 1 300 1 工 z | 250 工 锯 引 Tom | 0.5m 50 
30 | DBD01E 15 1 250 1 世 | 250 所 5 1m | 0.2mm 50 
31 D D041E 15 1 250 Tt |23s0 组 5 了 Ta | 0.5 纪 S0 
32 | DDI0IE 15 5M 15| 5 300 工 血 | 250 1 地 5 tm | 0.2zm | 100 
33 | DD01E 15 TIM 250 1m | 250 1 也 中 1om | 0.5 姻 50 
34 | DD01E 15 TIM 1 250 1 也 | 250 工 细 5 1 急 “| 0.5 卫 50 
35 | DD0O{E 15 5M 1.5 250 250 1 垢 引 1m | 0.5 细 50 
36 | DDOIE 15 5M 1.5 250 1 250 $ 1m | 0.5 生 S0 
37 | DD01EE 15 | S00k 1 3 300 荆 m | 250 1 血 5 To | 0.2 刀 50 
38 | Do9K 15 3M 1.5 400 Im | 250 备 5 1m | 0.2 联 50 
39 | 3D DO01LE 15 3M 工 5 300 1m | 300 工 和 引 1 纪 | 0.5 地 50 
4 | DDolE 415 1 300 | 1 300 1 二 5 1 | 0.5 孟 50 
41 | DDOLE 1 1.5 400 1 妞 | 300 血 5 工 姻 
42 | DDOLE 全 了 300 1zm |300 工 血 引 1ta | 0.5 姻 50 
143 上 DDOIE 15 1 300 1m |300 垢 引 Tim | 0.5 孟 50 
44 | DBDOIRE 15 了 300 1m |300 工 血 3 | 1 | 0.5 也 50 
43 | DDOIE 15 于 350 mm | 300 工 弓 引 Ta | 0.5 卫 50 
146 | DD0O1F 15 1 300 Im | 300 1 他 5 | 0.5 锯 | 0.5 姻 50 
147 | DDOLE 15 300 Im | 300 工 血 5 | 0.5 和 | 0.s 了 m 50 
48 | DDOLE 15 I 300 Im |300 工 组 5 | 0.5 好 | 0.5 50 
49 | Do9M 15 3M 1.5 300 T 组 5 1 了 
50 |13DDOITE 15 5M 工 300 1m | 300 TI 卫 S 1m | 0.5 纪 引 0 
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率 三 家 管 
大 功率 三 极 管 
焦 电 报 电 流 人 也 前 
-发射 极 | 区 和 和 
| 放 大 
反 贞 截止 | 压 
电 流 | 系 数 降 正 
ES 和 
TcEO | 入 cz ER 则 厂 cF Jec | 大 cgs 矿 BES 了 TB 
(A) | (Y) | mia max |(V) | (OA | Yov | CA) 
-一 二 一- 上 - 
但 . 5 年 50 | 40 10 0.5 工 5S0 刀 
0.5 丘 50 5 200 10 0.5 了 50 癸 
0.5 刀 50 20 10 0.5 工 50 
0.5 坦 忆 20 10 0.2 荆 50 刀 
工 t 5 20 10 0.5 并 50z 
卫 志 5 人 2 10 0.5 于 50 位 
0 .5 人 卫 100 40 2800 忆 作 .S 工 工 50 了 
0.5 垃 50 2 10 0.2 工 
0.5 纪 S0 20 10 0.5 工 
0.5 匡 50 40 200 工 0.3 0.8 50 弓 
0.5 匡 50 20 10 0.5 了 .5 0.1 
四 ,5 所 50 20 10 0.5 0.8 350 了 
40 10 人 .1 工 TI0 如 
0 .5 志 50 20 200 If 0.5 工 0.1 
0.5 据 50 20 180 10 0.5 工 
0.5 志 SG 20 200 10 0.5 工 0.1 
0. 5 也 3S0 20 1T80 10 0.5 
人 .5 全 50 20 10 0.5 工 50 人 
0.5 邱 5 20 10 0.4 工 50 拉 
0.5 人 也 50 30 10 0.4 工 50 纪 
人.5 卫 50 20 10 0.5 于 灿 0.1 
0.5 搓 5S0 40 200 10 0.1 工 530 纪 
0.5 耳 50 20 10 0.5 工 30 如 
0.5 姻 50 | 20 10 0.5 
0.5 弓 350 20 10 0.2 工 50 志 
0.5 刀 50 | 20 5 0.2 了 50z 
.与 垃 50 | 20 9 0.2 工 350 如 
0.5 各 50 | 20 5 0.2 50am 
收 .5 匡 50 40 10 人 .5 二 50 握 
0.5 世 50 5Q 1I0 0.5 0.8 
0.5m s0 | 20 10 0.2 1 50 台 
0.s5m | 100 | 40 200 5 0.5 1 1 50 上 m 
0.5 刀 5 人 20 10 0.2 工 
0.s 世 50 40 200 10 和 .5 0.8 50 也 
[0.5 蕊 50 20 工 
0.5 耳 5 全 10 人 .5 工 50 志 
0.5ma 50 | 20 10 0.5 工 15 |0.1 
人 .SS 了 了 2 10 0.5 0.8 50 
0.5 握 50 ! 30 10 0.4 】 50 红 
和. 5 青 50 | 20 10 0.5 工 50 纪 
0.5 纪 50 2 TI0 0.5 工 下 人 .1 
0.5 艺 50 20 10 0.5 工 
0.5 疆 50 | 20 | 10 0.2 1 50m 
0.5 伍 50 | 320 | 10 0.2 了 
0.5 姻 50 | 4 | 10 0.5 了 50am 
0.5 全 50 20 号 0.2 荆 50 和 m 
0.5 丘 50 | 20 5 0.2 了 50 
0.5 巧 50 20 3 0.2 工 350 所 
人 .5 垃 50 20 200 10 0.5 于 收 . 革 
0.5 舞 50 20 10 0.4 工 
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下 可 
由 序 
降 高 
时 结 
间 漫 
行 “| 了 rw 
形 号 
(3S)》| (和 ) 
1T50 也 2-01 卫 六 
II50 了 2-01B 2 
175 了 2-01B 3 
150 召 2-0T 卫 # 4 
175 了 2-01 也 弛 
173 A3-09A 6 
工 .SEE | 4173 且 2-01 且 * 7 
179 了 B2-01B8 8 
175 了 2-01B 9 
173 B2-01B 10 
工 册 | 173 也 2-01 电 了 
175 也 2-018 2 
150 B2-01B 了 3 
E3-03A 14 
175 了 B2-01C 5 
FE3-03A T6 
175 B2-01C 了 T7 
175 了 2-01 了 HB 18 
175 了 2-01 也 T9 
150 号 2-01B 20 
了 2-01B 2 
T | 150 也 2-01 再 # 22 
二 2 了 2-01 了 8 23 
175 也 2-01 再 * 24 
175 25 
173 了 B2-01B 26 
175 3-02 和 27 
175 有 69 28 
150 有 2-01 了 8#* 29 
173 B2-01 了 8 310 
T50 如 2-0 工 中 3 
工 .5 | 175 卫 2-0 再 # 32 
IT50 用 2-01 避 33 
173 吕 2-01B 3 
175 员 2-01 8 35 
T75 了 2-07 卫 36 
工 ) | 1473 也 2-01 吕 37 
工 7 了 2-018 3 
工 5 也 2-01 吾 3 
175 了 2-04 了 4 人 0 
再 2-01 41 
IT73 了 及 2-01 肌 # 42 
75 43 
150 了 2- 代 吾 44 
工 5 了 2-01 吾 *# 45 
73 孔 2-01 了 46 
了 73 E3-02A 47 
175 A69 48 
节 3-03AA 49 
4173 B2-01 50 


2。 低 


报 特 最 热 集 电 极 集 电 极 
六 型 大 这 大 

人 - 基板 | -发 射 袖 

频 
功 电 
素 率 流 阻 击 穿 电压 击 穿 电 肘 
六 (BR)CBO 六 (BR)CEO 

攻 当 PowN| 姜 | Tc | Ra 加 了 

(而 ) | (Hz) | (ADVWD) YY CA) CVD) (A) 
二 DD018S-F| 145 1 300 科 | 300 工 
2 |3DD1507 15 10M 0.2 300 缮 | 300 5S 世 
3 DDOIF 15 1 300 1 |300 工 征 
4 DD0LR 15 300 T 搓 | 300 工 如 
S DDOLP 15 1M 1 300 1 如 |300 工 茵 
6 DD0OLIT 15 SM 1.5 300 Tz | 300 二 志 
7 DD01E 15 500K 1 3 350 工 世 | 300 工 二 
8 PRA4330C 15 IO0M 1.5 300 工匠 |300 1 垃 
9 DDOIF 15 1 5 500 Toma | 400 工 血 
10 | 8SD2A 20 2 30 2 血 30 2 血 
11 3SD2A 20 2 30 2n | 30 也 
12 | DD12 20 30 工 血 
13 | 3DA96A 20 30M 2.5 5 40 5S 声 30 了 匡 
14 | 3D D325A 20 5M 2 530 工 匡 40 2 匡 
15 | 3DD1S6A 20 IM 2 5 80 1 和 ji 0 工 血 
16 | 3DD155A 20 工 M 2 80 工 也 50 人 王 
17 | 3D D156A 20 1IM 2 80 工 据 50 工 也 
18 | 3DD156A 2 21M 2 80 工 王 50 二 
19 | 3DD155A 20 TIM 2 4.35 80 工地 50 工 征 
20 | 3DD15SA 20 1TM 2 80 工 志 | 50 工 血 
21 | 3DD155A 20 TIM 这 5 80 工地 50 工 纪 
22 | 3DD155A 20 IM 5 80 工 坦 30 工 血 
23 | 3DD156A 20 TIM 2 80 工 也 50 工 所 
24 | 3D D156A 20 1M 2 5 80 工地 50 工 如 
25 | 3DD156A 20 1M S 80 工人 5S0 工 王 
26| DS-21 20 2 80 工地 50 所 
27 | SD2B 20 2 50 2 也 50 2 了 
28| SD2B 20 2 S0 2 了 30 2 如 
29 | 3D D155A 20 1M 2 5 80 了 所 50 得 
30 | 3DD303B 20 3 100 60 
31 | 5DD335 2 2.5 60 60 
32 | D3BOI 5 60 匡 60 3 血 
33 DS501 5 60 3 茵 600 3 区 
34 | 3DDI100M 1.5 60 工匠 60 1 血 
35 | DS-22 2 100 1 血 75 1 也 
36 SSD2C 2 80 2 也 80 2 姻 
37 | SD2C 号 80 2 如 80 2 蕊 
38 | FR2N3767 4 7.5 | 100 工地 80 工 纪 
39 | 3DD100A 1.5 3 150 1zm | 1400 二 各 
40 | 3DD1563 2 5 150 IT 血 | 100 1 位 
41 | 3DD155B 2 10 工 纪 
42 | 3DD156B 2 100 工 细 
43 | 3DD156B 2 T00 工 生 
44 | 3D D100A 1.5 | 100 
45 | 3DD155B 科 引 100 工 王 
4613DD303C 3 100 
47 | 3D D22A 工 引 100 工 甫 
48 13DD100A 工 .5 100 1 乌 
49 | 3D DT100A 才 3 100 二 王 
50 | 3DD100A 3 100 工 组 


频 


大 功 


2.4 硅 NFPFN 型 低 频 


-~ 基 和 极 
- 基 报 
反 向 截止 
击 穿 电 压 电 流 
矿 (BR)EBO 加 和 二 二 
六 均 JTJcso | 帮 cp 


他 


忆 全 GCC nm 和 人 修 作 性 (人 福 CO Cn 刀 必 人 上 CO nencneaeCI Ce CR tri 刘 革 人心 及 Ge KU 所 


mo 


怪 信人 忆 修 


工 耳 0.2 址 30 


工 姐 
呈 抽 

0.1 匡 00 
工 但 工匠 25 
工科 工 他 25 
工地 工 甫 50 
并 了 0.2 耳 50 
工 垃 
工 和 如 


0.2 了 地 50 


大 功率 三 
集 记 极 
- 发 射 极 | 
反 向 裁 止 | 压 村 | 缚 
电 流 系 数 降 压 降 间 
TcEO | 矿 cB RE Fecg| Tc Frcepgs | Vsps| TB Tc | 琳 | Tu 
(A) |](V min | max | (VY) | (A) (V》 (Y) (A) | (As ) | (CC， 
汪 
0.5 卫 50 20 S 0.2 工 50 5 150 A69 工 
2 了 50 20 200 10 10 1.5 20z 0.2 175 E3-03 人 2 
0.5 姻 50 50 10 0.5 0.8 175 了 B2-01 也 3 
0.5 匡 S0 20 10 0.5 工 50 卫 0.5 175 8B2-01B 4 
0.5 茵 50 | 40 200 10 0.5 0.8 50mm 0.5 175 B2-01B 5 
0.5 芋 50 20 了 0.5 50m 0.5 175 B2-01B 6 
0.35 50 20 也 0.5 工 1.35 | 0.1 下 工 | 175 B2-01B 7 
40 TI0 0.1 I 10m 0. 了 150 了 2-01B 8 
0.5 了 所 50 20 10 0.5 I 了 0.1 工 卫 2-01B 9 
工 蔚 20 40 200 10 IT.5 1.5 | 0.1 工 150 FE3-03A 了 
工 世 20 40 200 10 工 1.5 13 |0.I 工 150 A69 了 1 
2 20 30 270 5 工 1.5 175 B2-01C 12 
1. 引 ma 20 了 引 0.75 2 0.3 1.5 175 B2-01C 13 
0.1 姻 30 40 5 0.5 1 1.5 | 引 寺 0.5 175 FE3-03 入 14 
0.5 细 30 15 270 5 I 1 1.5 | 0.1 I 1.5 | 175 B2-013 15 
0.5 丘 30 15 200 5 1 下 13 | 0.1 I 175 B2-01B 中 | 16 
0. 引 了 30 15 200 5 工 市 1.5 | 0.1 工 175 B2-01B 17 
0.5 细 30 15 270 5 工 工 1.5 | 0.1 工 175 了 2-013 18 
0.5a 30 TI5 120 5 工 工 1.5 | 0.1 工 1.5h | 175 B2-013 19 
0.5z 30 15 270 5 工 1 1.5 | 0.1 工 1.5| 375 B2-01B8 |20 
0.5 志 38 15 270 号 工 工 1.5 | 0.1 了 1.5 | 175 B2-018B 由 121 
0.5 匡 30 下 5 工 了 1.5 | 0.1 工 41.58| 175 B2-01Bd | 22 
0.5 细 30 15 270 5 I 工 1.5 | 0.1 工 1.5 中 | 175 了 2-01 了 * 23 
0.5 荆 30 15 270 5 工 I 1.5 |0.1 1 | 1.5 愉 | 175 了 2-01 了 BY 24 
0.5 了 30 15 邓 I 1.35 | 0.1 工 1.5 且 | 175 也 2-01 囊 * 25 
0.5 荆 30 30 | 420 3 0.5 0.5 0.1 工 150 下 3-03 人 A 26 
工 阵 20 | 4 200 | 410 1 T 0.1 1 | 150 BF3-03A 27 
1mm 20 | 40 200 | 40 工 工 0.1 1 | 150 A69 | 28 
0.5 节 30 15 270 5 1 1 0.1 1 TAR| 175 B2-01 卫 29 
0.5 如 50 50 200 | 210 0.5 0.6 150 B2-0tC | 30 
3 了 60 50 320 2 工 1.5 125 FE3-03A 31 
2 25 70 250 5 3 工 175 B2-01B 32 
2 匡 25 70 250 S 3 工 175 F3-03 们 33 
工科 50 20 5 0.5 0.5 0.1 1 175 B2-013 34 
0.5 了 50 30 120 引 0.5 0.5 0.1 150 BR3-03 人 35 
也 20 40 208 10 工 工 0.1 开 150 FE3-03A 36 
工 姻 20 40 200 10 工 1.5 0.1 工 TI50 A69 37 
40 180 10 0.5 1.25 50 了 如 0.5 175 B2-01A 38 
0.5 血 50 20 S 0.5 于 0.1 I 175 B2-01B 
0.5 匡 50 15 270 5 工 0.1 1 1.5j | 225 B2-013 
0.5 世 50 和 200 5 工 工 0.1 工 475 B2-01B 
0.5 匡 50 15 | 200 5 工 1 0.1 工 175 B2-01B 
0.5 血 50 15 270 5 工 1 0.1 工 175 B2-01 了 3 
0.S 了 50 20 5 0:5 工 175 B2-01B 
0.5 匡 50 15 278 5 I 工 0.1 I 1 375 B2-01B 
0.5 王 50 | 30 120 2 1.5 150 B2-01C 
0.35zaa | 100 | 20 0.1 2 60 mi 0.3 175 B2-01C 
0.5 了 ma 50 20 5 0.5 工 0.1 工 175 了 2-01 了 
0.5 卫 S0 40 5 0.5 工 | 475 B2-01B 
0.5m | 50 | 26 5 0 5 1 175 B2-01B 
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2. 低 频 大 功 有 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 特 最 热 集 电 极 集 电 极 发 射 级 集 电 极 
序 型 大 总 天 二 
耗 | 亿 | 多 人 
贡 许 站 基 极 人 发 射 极 人 基 
动 频 电 反 商 截止 
率 率 流 但 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 电 滤 
广 CBR)CBO 广 CaR)CEO VCBR)EBO 1 
光 S 此 
站 三 CH 厅 |7Tcy | 7 元 Tpp | Tcao | ca 
(到 ) | (Hz) (AICCV 页 )| YY) CA) CVD CA CVD) (A) 〈(A) (Y ) 
本 | 了 和 人 全 间 | 本 本 于 
工 3DD100A 20 3M .5 3 | 150 工科 | 100 工 乌 本 工地 0.2 如 51 
2 3DDI100A 20 3M | 1 工 .5 | 150- Tm | 100 工 茵 4 1 锯 | 0.2 弛 30 
3 3DD100A 20 3M 3 150 工 纪 100 荆 证 4 工 但 0.2 卫 50 
4 3D D100A 20 3M 3 3 50 Im | TI00 工 垃 4 了 于 0.2 卫 50 
9 3D D100A 20 3M 了 50 工科 00 工 志 二 荆 志 0.2 卫 350 
6 3DD155B 20 TIM | 2 4.5 | 150 Im | 工 00 工 志 5 位 钮 
7 3DD1455BB 20 1M 5 T50 工 乌 T00 工 匡 所 企 .5 地 
8 3DD1455B 20 TM 2 150 1 了 TU00 工 匡 5 0.5 人 组 
9 3DD1455B 20 1M 2 5 150 于 血 100 工 王 0.35 壹 
10 | 3DD156B 2 TM 5 150 工 姻 T00 工 王 5 0.5 如 
1 | 3DD156B 20 TIM 2 150 1Tmn | 4100 于 弓 5 0.5 卫 
12| 3DD156B 20 1TM 2 J50 1m | 100 了 年 5 0.5 印 
13 | 3DD1456B 20 1M 5 150 Im | I00 工 卫 5 0.5 握 
14 了 5 -23 20 2 30 1m | 1I00 工 但 3 工 生 0.2 王 50 
1 3SD2D 20 2 了 10 2 伺 110 2 匡 4 了 所 
16 8SD2D 2 2 TI10 2 缮 | 140 2 纪 | 1 志 
47 | 3DD1i+00B 20 3M 了 .5 200 工科 150 工 三 本 工 亚 10.2 耳 30 
18 3D D155C 2 上 M 2 200 工 匡 T50 了 了 3 和.5 卫 
19 | 3DD156C 20 IM 2 200 了 得 150 工科 5 0.5 
20 | 3DD100B 20 3M IT.3 3 200 工 卫 4150 工 十 二 于 也 0.2 氏 50 
21 | 3DD156C 20 1TM 2 5 200 1zm | 150 工 纪 S 0.3 纪 
22 | 3DD761 2 5 180 | 0.5 和 了 50 10 卫 0 0.5 切 0.35 几 50 
23 | 3DD2481 20 | 20M 二 .5 了 50 工 功 150 工 生 6 工 王 了 上 150 
24 | 3DDP2481 20 | 20M .9 150 工 匡 工 50 工 也 0 工 伞 工具 IT50 
25 C2481 20 | 20M 工 .3 9.6 | 120 0 .工地 工 50 芋 志 6 1 . 工 生 本 具 4158 
26 了 30 也 20 工 .5 T50 了 鱼 0.3 呈 工 上 150 
27 G25D401 20 SRM 2 200 | 0.5 担 150 50 志 5 0 .3 二 50 必 T50 
28 | 3DD100B 20 3M 工 ,5 昌 200 荆 卫 了 50 工 耳 4 L.3 志 (0 .2 了 S0 
29 3DD100B 20 3M 3 200 工 弓 150 工 志 本 了 也 0.2 名 50 
30 | 3DDI100B 2 3M 工 .5 3 200 1m | 150 工 乌 4 卫生 0.2 缮 50 
31 | 3LDD100B 2 3M 了 .5 200 工 刀 | 1450 于 兽 4 二 地 0.2 切 350 
32 3DD100B 20 3M 工 .5 3 200 工 全 150 工 志 生 荆 位 [2 名 间 
33 | 3DD100BB 20 3M 了 200 工程 150 工 匡 4 了 于- 江 0.2 证 30 
34 | 3DD100B 20 3M 3 3 200 汪 150 工 开 人 卫生 U. 志 50 
35 3DD100B 20 3M 200 工 二 I50 工 但 4 工 也 息 .2 如 58 
36 | 3DD1455C 20 TM 2 4.5 | 200 工 志 4150 工地 3 0 .5 伺 
37 | 3DD1415SSC 20 TM 如 5 200 工 王 150 十 也 5 0. 了 型 
38 | 3DDI15SC 20 工 M 5 200 工 蔚 150 工 耳 3 人 ,3 也 
39 3DD156C 2 1TM 所 | ， 200 工 志 150 工 位 5 0.5 匡 
40 | 3DD156C 20 1M 2 5 | 200 工 征 150 工 十 5 0.5 艺 
4L1 | 3DD13S6C 20 1TM 5 200 并 也 150 工地 5 0 .5 全 
42 D5-24 20 2 200 工 切 T350 工 但 3 二 二 人 .2 卫 50 
43 | 3A2481 2 20M .5 130 工 志 150 工 包 6 工 十 工 150 
44 | 28 了 D401 20 2 | 150 50 
45 | 3DDI100B 20 3M .5 200 | 150 下 0.2 纪 31 
46 | 3PD155C 20 TM 2 5 200 工地 4150 工 租 5 0 .5 多 
47 | 3DD156C 1 20 21M 了 200 工 世 50 荆 世 已 0.3 
48 了 了 D02C 20 工 M 3 3 呈 所 工 350 号 组 了 也 
49 3DP155D 20 1TM 2 250 工 弓 200 工 坦 3 0.5 卫 
50 3D5156D 20 工 M 的 230 工匠 200 并 纪 3 0 .5 二 
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一 ji 
率 二 极 宫 
大 功率 三 极 管 
集 电极 电 流 饮 前 问 下 最 
外 序 
- 发 射 级 和 托 高 
放 大 
反 疝 截止 压 时 结 
地 流 系 数 降 甘 隆 间 漫 
co | cz HPE Frcp| rc |Fresgs | Fogsl 7 Tc | 婕 | Tryw 下 
站 全， 号 
(A)》 (Via | max |(VY) | (A) (Y) (7) (A) | (4A) Cs) GCC) 
0.5 世 30 20 号 0.5 工 开 7 有 2-01B 中 了 
0.5 地 5 20 号 0.5 业 0. 工 王 上 73 有 2-0T 也 *# 2 
人 .5 他 5 20 上 0.5 工 0. 工 和 75 了 2-01 瑟 3 
0.5 蕊 ” 58 20 5 0.3 工 0.1 二 75 了 2-01 有 4 
0.5 坦 3f0 20 5 0.5 工 0.1 工 175 了 2-01 也 5 
0.53 卫 50 T153 120 5 工 工 T.5 f.1 了 .3 只 | 75 卫 2-01 下 6 
TO.3 志 50 | 号 工 工 了 .5 0.1 工 1.5 愉 | 179 瑟 2-01B 中 7 
0.5 刀 50 5 270 瑟 工 二 工 .5 0.1 下 .5 有 75 了 2-01 了 员 8 
[0.5 世 SO Ts5 270 号 工 于 1.5 0 1 二 1.5 此 | 475 瑟 2-01 卫 中 9 
0.5 纪 30 T5 与 工 工 .5 0 工 工 1T.5 有 | 175 了 2-01 卫 # 10 
0.355 ST0 T5 270 5 工 业 1.5 0,. 工 工 工 .5 及 | 175 了 2-01 下 #* 了 
0.5 纽 50 5 270 3 下 结 .5 0.1 二 工 .5 只 73 了 肪 2-0T 芒 * 了 2 
和.S5 世 5Q 5 5 二 工 工 .5 0. 出 工 .5 县 | 173 瑟 2-01 吾 # 13 
0.35 垃 50 30 120 号 0.5 工 0.1 于 5 EFE3-03AA 14 
工 妞 20 40 200 10 卫 工 ,5 1.5 0.T 工 (135 人 了 3-03A IT5 
工科 20 40 200 10 工 工 .5 .5 0. 王 了 50 太 69 16 
0.5 十 30 20 9 0.5 工 0.1 工 75 也 2-01 号 T7 
0.5 纪 5 于 5 300 号 工 业 1.5 0.ft 工 75 B2-01B 由 了 8 
0.5 锯 5 好 13 300 号 工 王 了 ,5 0.f 工 795 了 2-01 也 19 
0.5 所 51f 20 5 0.5 工 0.1 工 1735 B2-01B 20 
0.5 血 100 15 270 吕 工 工 了 0. 工 让 T.5 基 75 B2-01B 21 
40 200 3 0.3 0.35 工 30fml 0.3 150 了 3-03AA 22 
0 攻 60 320 3 0.2 王 作 50 芋 | 0.5 TI5f 了 E3-03A 23 
I0 瑟 60 320 号 0.2 二 500| 0.5 150 已 3-01A 24 
60 320 了 0.2 T50 了 3-03AA 235 
0.3 匡 135 60 200 号 人 .2 工 .5 E3-03A 26 
40 248 10 0.4 瑟 于 50m| 0.5 5 也 3-03 信 27 
0.5 纪 50 480 屯 0.5 工 175 呈 2-01 了 28 
0.5 纪 350 280 号 0.5 工 175 了 2-01B 中 29 
0.5 世 50 20 5 0.5 于 工 75 也 2-01B 中 30 
人.S 弓 3 20 宁 0.5 工 人 1. 工 于 了 73 卫 2-01 了 31 
0.5 媚 50 20 与 0.5 王 0.I 工 75 也 2-01 也 # 32 
f 和 .5 地 50 20 人 .5 了 人 T. 工 工 75 了 B2-01 了 B 33 
上 .5 拉 5 他 280 号 0.5 王 0 工 1173 了 2-01 了 34 
0,.35 伺 50 29 吕 0.5 玫 f. 工 于 173 了 2-01 如 35 
上 .5 位 TI00 寺 5 120 3 工 再 .9 0. 了 下 工 75 了 2-01C 36 
人 .5 王 TI00 工 5 270 3 工 了 于 .8 0U. 工 二 工 5 只 | 3175 B2-01B 中 37 
站 . 弛 霸 I00 IT5 3 由 王 工 .5 0.1 工 T.353 人 IT75 了 2-01 吾 中 38 
和 ,5 所 100 T3 270 5 工 上 1.5 0.1 工 工 .5 及 | 75 了 瑟 2-01 再 # 39 
0.5 廿 T00 工 5 270 3 工 了 了 .与 [. 工 了 于 5 人 | 3475 了 2-01 了 # 40 
0.5 了 I00 153 和 工 灿 工 .5 f.1 荆 工 .5 卫 | 479 有 2-0 理 幸 4 
0.5 世 50 30 120 5 0.S 工 0 .了 了 150 E3-03 扩 42 
10 只 60 320 5 0.2 了 .2 50 锯 | 0.5 150 E3-01A 43 
40 200 140 了 3-03A 44 
0.5m | 50 | 2 5 0.5 175 8B2-0138 45 
位. 5 开 IT00 T5 270 号 于 各 下 0.1 工 了 工具 1 75 卫 2-0f 吾 46 
05ma | 5 6 | 270 引 T 15 0.1 | 1 175 B2-01B 47 
0.5 志 3 2 180 1 工 . 工 .5 75 B2-0TC 48 
05sm | 5s50138 | 200 5 1 工 1.5 0.1 1 B2-01B 中 | 49: 
[5 王 ta 230 开 200 和 工 二 ,53 人 ,1 工 二 75 了 2-01 吾 50 
.了 
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2. 低 


频 大 功 


2.4 夸 NFN 型 低 频 


号 | 知 | 委 热 汪 | 发 射 航 集 电极 
耗 | 征 | 人 多 - 基 家 
散 加 洗 -~ 基 极 - 发 射 家 : 基 极 
“区 网 反 上 疝 截止 
率 | 率 | 流 阻 击 穿 电 压 击 穿 电压 者 : 穿 电 * 压 电 党 
素 (BR)CBO 六 (8R)CEO 矿 (BR) BEBO 人 
上 Fear| 万 17c | Ra 了 | 了 7 Tpp | icao | Fca 
(页 ) | (Hz) | CA) | CoXW) CCA) 7 CA VD CA | CA | COV) 
吕 二 _ -1 E 一 一 
1 | 3DD156D 20 |2M | 2 250 | 1 |200 和 血 
2 DD02D 20 | 1M | 3 200 |-. sam |20 | 5a ; 
3 | 3DD22B 20 | 3JM| Li 5 200 1m | 5 1{am 
4 | 3DD100C 20 | 3M | 15| 3 250 T 芷 | 200 了 各 4 |0.5m |0.2mn | 50 
5 | 3DD100C 20 | 3M | 15| 3 250 | 1Tm |200 工 am 4 1am | 0.3m | 50 
6 | 3DD100C 20 | 3M 3 250 | 1 人 
7 | 3DD100C 20 | 3M | 15| 3 250 | fm |20 | 证 攻 : 1 0.2a 3 
8 | 3DD100C 20 | 3M | 1 工 5 250 | Tam |200 | 工 冲 4 lm |0.2m | 50 
9 | 3DD100C 20 | 3M 3 250 1m | 200 工 血 4 Tm |0.2m | 50 
10| 3DD100C 20 3M | 3 3 250 工 纽 2 工 姻 4 T 也 “| 0.2 灵 50 
1L| 3DD100C 20 | 3M 250 工 血 本 1 4 1 |0.2 | 50 
12| 3DD155D | 20 | 1IM| 3 45 |250 | Ta |20 | fm | 5 |05m | 
13 | 3DD155D 20 | IJM | 2? 250 | fm |300 | am | 5 |03m 
|14| 3DDI155D 20 | 1IM | 2 5 |350 | fm |320 | 1m | 5 1105m 
| 瑟 | 3DD1550 20 | ITM 引 250 1m | 200 工 血 5 | 0 和 
| 16| 3DD156D 20 人 
17 | 3DDI156D 20 | 1M 引 250 工 血 2 1 血 5 由 
18 | 3DD156D 20 | 1 | 3 5 250 | 1ma |3200 | Im | 5 |05am 
19 | 3DD156D 20 | 1M 5 250 am | 200 了 血 5 | 0.5m 
| 20 | 3DD100C 20 | 3M | 1.5 250 200 4 0.2m | 50 
| 刀 3DD155D | 20 | My 引 | 2350 | | Ta | 5 |05a 
|22| 3DDI55D | 20 | 5SM | 4 5 |250 | im |200 | tm | 5 1 姻 | 0.5 双 | 20 
123| 3DD156D | 20 | 5M | 4 5 |20| 1am |20 | 1m | 5 tm |0.5a | 20 
24 | 3DD100C 20 | 3M|15| 3 |3550 | fm |36 | Im | 4 Im | 0.2m | 中 
25 | 3DD156D 20 | 1M | 2 250 | 工 m | 200 工科 4 | 0.5nm 
26 | 3DD100D 20 | 3M|1415| 3 300 1 | 1 4 全 
| 妇 | 3 了 16 20 | 1M | 2 5 1 
| 2 3D D100D 20 | 3M | 15| 3 300 1m | 230 工 姻 4 |05i |02m S0 
29 | 3DDI100D 20 |3M|15| 3 |300 | Tam |230 | tm | 4 Im |0.2m | 50 
30 | 3DD100D 20 | 3M 3 300 工 半 35 | 了 am 4 1m |0.2m | 50 
31 3DD100D 20 3M | 1.5 300 1 六 | 工 血 4 1 表 ， 80.2 弓 30 
3 3DD100D 20 3M | 1.5 3 300 1 如 | 250 了 才 1m | 0.2 刀 50 
33 |」 3DD100D 20 | 3M 3 300 T 刀 | 250 | 卫 细 4 1m | 0.2 呈 | 80 
34 | 3DD100D 20 | 3M | 3 3 300 Ta | 250 汪 王 4 lm |02nm | 50 
35| 3DD1I00D | 20 | 3M 300 | 4a | 把 | Im | 4 | 可 |032m | 50 
36 | 3DD155 开 20 | 1M | 2 2 | 330 | | 1am | 5 |05am 
37 | 3DD155E 20 1IM | 2 2 350 Ta | 250 于 也 5 | 0.5m 
38 | 3D D155 也 20 1M 5 350 1m | 250 二 对 5 | 0.5 甸 
39 | 3DD155 瑟 20 14M | 2 5 350 工 血 | 250 二 本 5 | 0.5 血 
40 | 3DD155 也 20 1 名 5 350 工 卫 和 5 0 .5 了 
4| 3DD16E | 20 | MI| 2 350 | Ta 05 
42 | 3DD156 书 20 | 1M 弛 350 1am | 250 了 各 S | 0.5m 
| 43 | 3DD156 巴 20 | 1M 1 2 5 350 1 和 | 250 荆 S | 0.5 和 m 
44 | 3DD155 卫 20 | 1M | 2 350 Tam | 250 1 am S | 0 
45| 3DD156 孔 20 | 1M | 2? 350 TI 严 250 TI 年 5 | 0.5m 
46 | 3DD156 孔 20 |21M | 2 350 工 血 1 和 5 | 0.5am 
47 | “DD02 瑟 20 | 1M | 3 250 Sm | 250 S am 3 1m 
48 | .3D D155 恒 20 | 1M | 2 5 350 1m | 250 工 和 S | 0.5m 
49 | 3DDi00D 20 | 3M | 1.5 300 250 4 0.2m | 50 
50| 3DD1S5FR 20 | 1M | 2 5 450 1m | 25 了 mn S | 0.5m 
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F 产 cp Te | rcgs | 和 BES 7B | 上 | 了 rr 


(Y ) (V) (A) 


(A)|(s)| CD) 


05m | 5 | 20 


0.5 刀 50 20 
0.5 芭 30 20 
0.5 对 30 20 
0.35 弓 100 了 5 120 
0.5 姻 100 15 270 
0.5 鱼 | 100 1 270 
0.5 了 100 15 
0.5 也 100 5 270 
0.5m | 100 15 
0.5 刀 | 100 15 270 
0.5 刀 | 100 5 
0.5 亿 30 20 
0.5z | 100 15 270 


工 垃 20 40 150 
工 世 20 40 150 


5 芋 | 100 15 270 


SS 和 100 5 270 


5m | 100 5 120 
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二 上 证 天 同一 听政 罗 人 尼 呈 它 一 己 己 睛 挛 
0 人 人 人 人 
ho 
人 
Fe 睛 王 


睛 记忆 呈 呈 全 车 二 睛 玫 


上 上 庆 关 全 关上 庆 并 上 站 人 二 上 卢 上 庆 上 由 中 由 上 上 并 并 二 由 关 岂 站 着 凡 靖 站 由 睛 
世代 


局 呈 Se 二 二 = 一 = 一 
站 2 2 一 
FF 六 


FF FF 


CA 
Js 


形 号 
B2-01B I 
B2-01C 2 
B2-01C 3 
B2-01B 4 
32-01B 5 
B2-01B 6 
B2-01B* 7 
B2-01B 8 
HB2-01B 9 
B2-01B 10 
B2-01B 人 
B2-01B 12 
了 2-01B 中 | 了 3 
B2-01B 中 | 了 4 

2-01B 中 | 5 
B2-01B# 16 
B2-0LIB* 17 
B2-01B* 18 
B2-0L1B* 19 
B2-01B 20 
B2-01BB 21 
了 B2-01 了 3 22 
B2-01B 23 
B2-01 也 24 
B2-01 也 25 
B2-01LB 26 
了 2-01B 27 
B2-013 28 
B2-01Bd | 29 
B2-018 中 |30 
B2-01B 31 
B2-01B* 32 
B2-01B 33 
了 B2-01B 34 
B2-01B 35 
B2-01B 36 
B2-01B 中 | 37 
B2-01B 中 |38 
B2-01B 中 |39 
B2-01B 中 | 40 
B2-01B* 41 
了 2-01B* 42 
B2-01 了 * 43 
B2-01B 中 |44 
B2-01B 45 
B2-01B 46 
B2-01C 47 
了 2-0 了 48 
B2-018B 49 
B2-01B 各 


名 刘 co ci 


上 FF FF 
(人 Coib 性 


| 一 二 上 
Co “JJ SG 


反 3 己 、 
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2。 低 频 大 功 
2.4 和 奎 NPN 型 低 频 
最 竺 最 热 集 极 集 了 电 极 发 射 极 集 电极 
型 大 下 六 证 设 
耗 人 允 所 
频 昌 
荔 | ”| 二 
| 率 豆 流 阻 击 穹 电压 击 穿 鹿 压 击 穿 电压 了 妥 流 
| 斑 (CaR)CHO 矿 CBR)CEO 矿 (5R) BEBO 人 
本 ] 写 矿 
本 cl 万 |7c | RRB 人 7 了 Tc50 CB 
(页 ) | (Hz | (CA CAWJ COV | CA GD) CA OGA (CA | (COVY) 
有 一 一 一 二 本 - 要 
3D D255 信 20 | 1M 1 415 500 300 5 
3DD100E 20 | 3M | 工 5 250 300 4 0.2 姻 50 
3DD256 信 20 | 1M | TI5 500 300 5 
3D DIS5SF 20 | 1M | 32 400 1om | 300 1 人生 5 | 0.5 姻 
3DPD3456E 20 | TM | 2 400 1m |300 | 工 m 5 | 0.5a 
3DD156F 20 |21IM | 2 400 1m | 300 了 曾 5 | 0.5 血 
DD20F 20 | 1M | 3 300 | 5m |300 | 5a 4 了 am 
3DD22C 20 | 4M | 1I 5 300 1 和 5 了 
3DD100E 20 | 3M | 15 350 1 | 300 工 问 4 1Tm | 0.2am 50 
3DD100E 20 | 3M| 15| 3 350 1om | 300 Ta 4 | 0.5 | 0.2 如 50 
3 也 D100E 20 | 3M | 15| 3 350 1zmn | 300 了 血 4 1am | 0.2 姻 50 
3PDI00E 20 | 3M 3 350 Tomn | 300 工 血 4 1m | 0.2mm 50 
3 了 PD100E 20 | 3 LS 3 350 Tom | 300 工科 4 1m | 0.2am 50 
3 已 了 DT100E 20 | 3M 3 350 Ti | 300 工 姻 4 Tam | 0.2 了 tm 50 
3BDT100E 20 | 3M | 3 3 330 Ta | 300 1 和 4 Tm | 0.2am 50 
3DD100B 20 | 3M 350 Tom | 300 IT 血 4 Tam | 0.2 姻 30 
3DD155E 20 | 1M | 3? 4.5 | 400 Tm | 300 1 和 5 | 0.5 姻 
3DBD155E 20 | 1M | 32? 400 1 | 300 工 曾 5 | 中 5 
3 了 了 人 5 20 | 1M 5 450 | 工 aa | 300 1 am 5 | 中 5 和 
3 了 D155F 20 | 1IM | 2 5 450 Tam | 300 工地 5 | 05m 
3DD455B 20 | 1M 5 140 | 1m |30 | 1m | 5 |0.5m 
3 了 也 156 了 20 | 1TM 5 400 1m | 300 T 各 5 | 0.5 和 
3 了 BD156E 20 | 1M | 2? 450 | 工科 上 300 mm 5 | 0.5m 
3DD156F 20 | 1TM 5 450 本 | 300 1 人 S | 0.5am 
3DD156EF 20 | 1M | 2 5 450 Tm | 300 1 和 5 | 0.5z 
3DD235A 20 | 1M 5 500 | Tam |300 二 血 5 | 0.5a 
3D D3256 信 20 | 1IM | 2 S 500 Tam | 300 1 了 5 | 0.5a 
3DD256 人 20 | ITM 引 500 | Tam |300 工科 5 | 0.5a 
3DD100E 20 | 3M 1353| 3 350 1Tm | 300 1 4 1 如 | 0.2 50 
3D DB156 正 2 1M | 3? 引 400 | 工科 | 300 1 种 5 | 0.5 卫 
3DD1456G 20 | IM | 3 5 600 | 工 m | 400 血 5 | 0.5m 
3 了 D22D 20 | 1IM | 1 5 400 了 各 5 Im 
3DD155G 20 | 1M | 3 600 | Tam |400 工 血 5 | 0.5am 
| 3 了 DD155G 20 | TIM 5 600 Tom |400 T am 5 | 0.5m 
3DBPI155G 20 | 1M | 2? 600 1Tm | 400 了 S | 0.5 征 
3DD155G 20 | 3M 5 600 1m |400 工 王 5 | 0.5a 
3D DT156G 20 | 1IM | 2? 600 1am |400 | 工 各 5 | 0.5am 
3D DT56G 20 | TM 5 600 Tom | 400 了 5 | 0.5m 
3DD16G 20 | Mi 2 5 600 Tam |400 | 工 姻 5 | 0.5a 
3DD156G 20 | TM 600 TIm | 400 | Tam 5 | 0.5am 
| 3DD255B 20 | 1M 5 700 | Tam |400 | 工 中 5 | 0.5am 
| 3D D256 阳 20 | JIM | 3 引 700 1zm | 400 二 儒 5 | 0.8m 
3D D256 孔 20 | TIM 5 700 Tim | 400 IT 和 5 | 0.5 了 
3D DT15CG 20 | 1M | 3? 600 1m | 400 工本 5 | 0.5m 
3BDD156G 20 1M 2 GD00 1 也 400 二 和 5 0.5 纪 
| 3D D156G 20 |2M | 2 600 工科 | 400 T 地 5 | 0.5 和 ma 
3D DT155G 20 | TIM | 2 5 600 了 am | 400 T 和 5 | 0.5am 
3D D255 卫 20 | TIM | 1.5 700 400 5 
3D D256 忆 20 | TM | 15 760 400 5 
3DD255CG 20 | 1M | 15 900 5060 S 
| - 人 


率 管 
大 功率 三极管 
集 电 极 电 流 
-~ 发 射 极 
放 大 
反 轴 截止 
电 流 系 数 
TcEO | 大 cz 玫 FE 矿 cP 
(入 ) (YY ) | 如 记 inaa 式 (YV ) 
本 _ 
0.5 匡 10 7 了 180 10 
0.5 症 50 20 5 
0.5 纪 10 7 180 410 
0.5 匡 50 15 200 5 
0.5 匡 50 15 200 5 
0.5 卫 100 15 270 5 
0.5 垃 50 20 180 1410 
08.5 刀 100 TI5 20 
0.5 芭 50 20 5 
0.5 丘 50 40 
0.5 匡 50 20 5 
0.5 姻 50 20 5 
0.5 卫 50 20 5 
0.5 全 50 20 呈 
0.5 垃 50 20 5 
0.5 了 地 50 20 5 
0.5 耳 100 15 120 5 
0.5 卫 100 15 270 5 
0.5 纪 100 15 5 
0.5 弓 100 了 15 270 5 
0.5 人 也 TI100 JT5 5 
人 .5 匡 1I100 15 5 
0 和 .5 全 100 15 270 5 
0.5 了 100 JIT5 5 
1 和 .5 了 100 1T5 270 5 
旧 ,5 王 100 15 5 
0.85 垃 1I100 7 180 1 
0.5 耳 TI100 7 10 
(0.5 卫 50 20 5 
0.35 纪 100 15 270 5 
0.5 生 100 15 270 5 
0.5 握 100 T5 20 
0.5 苹 100 1T5 270 3 
0.5 卫 100 15 3 
8.5 世 1I00 15 270 5 
0.3 弓 100 15 5 
0.5 匡 1I100 15 270 5 
0.5 耳 100 5 号 
0.5 纪 100 15 270 2 
0.5 纪 100 15 5 
0.5 垃 TI00 7 10 
0.5 伍 1I100 7 180 10 
0,.5 妇 100 7 10 
0.5 芭 50 1T5 200 5 
0,.5 荆 50 5 200 5 
0.5 卫 100 15 270 5 
0.5 廿 100 15 270 3 
0.5 拉 I0 7 180 10 
0.5 匡 了 0 7 180 1I0 
0.5 卫 了 0 7 180 10 
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2。 低 频 大 功 
2.4 礁 Q NPN 型 低 频 
ES 有 
最 最 和 集 电 极 发 射 裤 集 电极 
序 型 大 大 基 家 
。 - 发 射 极 - 基 农 en 
芒 电 
率 率 流 阻 击 穿 电压 击 察 电 正 击 窒 忠于 电 渡 
天 (BRyCcB5O 六 (BR)CEO 六 (BR)EBO 站 
最 攻 Pearl | Tc | Ri 了 To 六 Tcso | 王 cB 
() | (Hz CA) CCW) CVD CA) VCA) CVD CA CA | (YY) 
1 | 3DD322 马 20 | 1M | 1 5 500 1 5S 了 组 
2 | 3DBD255C 20 | 1M S 900 和 | 500 地 S | 0.5mm 
3 | 3DD256C 20 | 1IM | 2 5 900 | Tam |500 Ta 3 | 0.5m 
4 | 3DD256C 20 | 1M 5 900 im 500 开 科 5 | 0.5z 
5 | 3DD22F 20 | 1JM1] 1 引 600 Tom 所 | 5 1 匡 
6 | 3DD255D 20 | 1M 引 1100 600 工 血 5 | 0.5 姻 
7 | 3DD3256D 20 | 1M1| 2? 5 1100 | 工 才 | 600 工 旭 | 0.5mm 
8 | 3DD256D 20 | 1TM 5 1100 im | 600 了 了 S | 0.5 和 ta 
9 | 3DD255D 20 | 1M | 1.5 11400 600 5 
10 | 3DD256D 20 | 1M | 1.5 1100 600 S 
持 | 3DD255 互 20 1M | 4.5 1300 700 5 
12| 3DD22G 20 | 43M | 工 5 700 了 和 S Tam 
13 | 3DD255 20 | 1TM 5 1300 | 1m | 700 工科 S | 0.5oa 
IT| 3DD256 五 20 | IJM | 2 5 1300 | Tom | 700 Ia 引 | 0.5 卫 
五 | 3DD256 荆 20 | 1M 5 1300 王 | 700 工 圈 弛 | 0.5ta 
16 | 3DD255R 20 | 1M 5 1500 800 Ia S | 0.5am 
17 | 3DD256 了 20 | 1M | 2 5 1500 | Tom | 800 I 廿 了 | 0.5 姻 
18 | 3DD256E 20 | 1M 5 1500 800 工人 5 | 0.5ma 
2 | 3DD255F 20 | 1M | 1.5 1500 800 引 
20 | 3DD256F 20 | IJM | 1.5 1500 800 弛 
21 | 3DA29A 25 |50M | 2.5 40| 5m | 30 引 茵 3 S 志 
22 | 3PD5A 25 5 30 5ta 3 10 姻 
23 | 3DD5A 25 S 30 5 3 10ama 
24| 3DD5A 25 引 4 30 3 了 ma 工 如 
25 | 3DD5S5A 25 | 1IM| 25| 4 30 5 5 工 中 
26 ， 3D DSSA 25 5 30 5 也 3 10a 
27 | 3DD5A 25 2.5| 4 30 5 如 3 10za 
28 | 3DD5A 25 2.5| 4 30 5 了 3 10ta 
29 | 3DD5A 25 | 1M| 25| 4 30 3tm 引 工 茵 
38 | 3DD59A 25 S 30 引 茵 3 10 生 
31 | 3DD59A 25 5 30 5 和 3 | 40 和 
32| 3DD59A 25 S 4 30 5 茵 3 
33 」 3D D59A 25 5 4 30 5 了 a 3 10tm 
34 | 3DD60A 25 | 3M | 2.5| 3.6 30 引 世 3 10 了 
35 | 3DD60A 25 |I0M | 5 3 30 5 3 10aa 
36 1 3DD60A 和 5 4 30 5 茵 和 10ama 
37 | 3DD60A 25 5 4 30 5 刀 3 10a 
38 | 3DD60A 25 5 30 5 了 3 10 血 
39 | 3DD60A 25 5 4 30 引 卫 3 TI0m 
40 | 3DD60A 25 5 4 30 5 茵 3 T0m 
41 | 3DD60A 25 | 1M | 5 4 30 引 茵 5 5 
42| 3DD60A 25 3 4 30 Sta 不 5 如 
43 | 3DD61A 25 2.5| 4 30 弓 S 2 匡 
44 | 3DD61A 25 2.5| 4 30 S 姻 5 5 细 
45 | 3DD61A 25 2.5| 4 30 5 血 5 5 
46| 3DD301 25 5 390 | 10am 4 5 缮 “| 0.5 了 和 50 
47 | 3DD5A 25 | 1IM | 5 4 30 工程 S 1 茵 
48 | 3DD59A 25 5 4 30 5 了 3 10 了 m 
49 | 3DD60A 25 5 4 30 3 各 3 10 了 
25 3 30 5 5 引 垢 


下 层 
(人 ) (YY) | ai 了 8 区 《了 六) (A) 1 (V) (Y) (AAA ) (Ai(0s)| CC) 
| 
1 
0.5 姻 | 100 15 20 0,.! 2 0.06 | 0,3 175 B2-01C | 1 
0.5i | 100 7 10 | 0.75 1.2 1.5 | 0.15 | 0.75 | 1.5 呈 | 175 B2-01B 中 | 2 | 
0.5zn | 400 7 180 10 0,.73 I.2 1.5 0.15 | 0.75 | 1.5H| 175 B2-01B* 3 
0.5am | 100 7 10 0.75 1.2 1.5 0.15 | 0.75 | 1.5 | 175 B2-0tB* 4 | 
0.5 和 包 | 100 15 20 0.1 2 0.06 | 0,3 175 B2-01C 3 | 
| 
0.5 如 | 100 7 10 0.75 1.2 1.5 0.15 | 0.735 | 1.5R| 175 B2-01Bdh 161| 
0.5m | 100 7 180 10 0.75 1.2 1.5 0.15 | 0.735 | 1.5n| 175 B2-018Ba 7 | 
0.5m | 100 ? 10 0.75 1.2 1.5 0.15 | 0.75 | 1.5R| 175 了 2-01B# 8 | 
0.5 匡 10 7 180 10 0.75 1.2 1.5 0.15 | 0.75 | 175 B2-01B | 9 | 
0.5 10 了 180 10 0.75 452 1.5 0.15 | 0 75 175 32-0138 | 101 
0.5 匀 40 了 7 180 T0 0.75 I.2 1.5 0.15 | 0.75 175 8B2-01 台 11 
0.5 如 | 100 15 20 0.1 2 0.06 | 0.3 4175 B2-01C 12 | 
0.5zm | 300 7 10 0.75 工 .2 1.5 0.15 | 0.75 | 1.5 | 175 B2-01B 413 | 
05m | 100 7 180 | 10 | 0 了 1 2 135 | 0 瑟 |075| 工 5 175 B2-01B* 4 
05m | I00 7 1 | 0 方 | 12 13 | 0 |075|15a|275 | 3B2-olBr | 45| 
0.5in | 100 7 10 0.75 工 .2 1T.5 0.15 | 0.75 | 1.5R| 175 B2-0 了 和 | 46 
0.5z | 100 7 180 10 0.75 .2 1.5 0.15 | 0.75 | 开 .5 忆 | 175 也 2-01 也 * 17 
0.5m | 100 7 20 0.75 工 .2 1.5 0.15 | 075 | 了 .5 75 B2 01 了 B* 18 
0.5 如 I0 吕 180 10 0.75 1.2 T.5 0.15 | 0.75 73 也 2- 叫 马 了 9 
0.S 姻 10 7 180 40 0.7 1.2 1.5 0.15 | 0.7 4175 B2-01B 30 
0.25I 24 415 5 0.15 1.5 2 2 B2-01C 寻 
工 .3 全 20 10 5 工 .25 1.2 0.25 | 1.23 | 175 B2-01C 22 
1.5 位 20 10 5 工 ,25 1.2 0.25 | 1.25 TI75 C3-01C 23 
工 茵 20 10 5 习 2 0.125 | .25 175 B2-01C 24 
工人 30 40 10 工 1.5 1.5 0.15 | 1.5 | .Sa| 175 了 B2-01C 25 
1.S 纪 20 10 5 1.25 1.2 0,25 | 1.25 175 B2-01C 26 
1.5 了 1 20 10 5 工 .25 1.2 0.25 | 1.25 4175 B2-01C 27 1 
1,5 志 20 10 5 工 .25 1.2 0.23 | 1.25 175 C3-01C 28 |】 
工 .Tim 30 15 引 工 .25 工 175 B2-01C 29 1 
1.5 卫 20 10 5 1.25 1.2 0.25 | 1.25 175 B2-0LC 30 | 
.5 姻 20 10 5 1.25 .2 0.25 | 1.25 175 C3-02C 31 | 
1.5za 20 10 5 1.25 1.2 0.25 | 1.25 175 B2-01C 32 | 
工 .号 间 20 10 5 1.25 1.2 0.25 | 工 .25 175 C3-01C 33 1 
工 世 20 10 150 5 1.25 .5 1.5 0.25 | 1.25 175 B2-0LB 34 8 
工 .SJ 20 20 5 | 1.25 1.2 0.25 | 1.25 150 B2-0LC 35 
工 .5 徊 20 10 5 1.23 1.2 175 了 2-01C | 
1.5 征 20 10 5 1,25 1.2 0.25 | 1.25 175 B2-01C 37 | 
.5 和 20 20 5 1.5 1.2 0.5 2.5 175 了 2-01C 38 
1.5 匡 20 10 5 1.25 1.2 175 B2-01C 39 
1.5 细 20 10 5 ,25 了 .2 0.25 | 1.2 175 B2-01C 40 
1.5 细 20 15 3 1.25 1.2 0.25 | 1.25 T175 B2-01C 41 
二 血 20 210 5 1.25 工 .2 0.25 |] 1.25 175 B2-0LC 42 
2 细 20 20 410 1 TS 0.1 工 175 B2-01C 43 
2 和 20 10 10 I 2 0.2 工 175 B2-01C 44 
2 20 10 10 工 2 0 ,1 工 175 B2-01C 45 
个 S | 3 3 0.3 |3 175 | B2-01C 46 | 
0.5 纪 20 10 5 IT.25 1.2 0.125 | 1.25 | 1.5| 175 B2-01C 7 | 
1.5 垢 20 10 5 1.25 0.8 175 B2-01C 48 | 
工 .5 细 20 10 5 1.25 0.8 175 3-02C 49 
工 .5 了 20 10 200 5 1.25 2 175 B2-01C 50 


mr 


序 


< 


全 \covc mmswir 


亚 - 


站 
洱 
号 
1 
站 


2。 低 


频 


大 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


功 


集 电极 
基 极 
反 向 鹤 企 
Tcaso | 和 cp 
(AD) (Y ) 
0. 荆 全 30 
| 
| 
[0. 工 弓 100 
5 地 30 
0,.5 地 50 
3 匠 50 
0 .5 了 50 
350 有 40 
50 旧 50 
30 此 80 
于 下 60 
1. 工 担 60 
1.3 拉 70 
0. 工 租 林 


最 最 集 电 极 发 射 家 
开 大 | 二 | 去 
耗 多 
地 浊 
功 的 电 
率 率 流 阻 击 穿 电 疏 击 穿 屯 压 击 窒 忠 压 
矿 (BR)CBO 六 CaR)CEO 天 (BR)EEBO 
号 few | 万 | 7cu | Ra 了 ce 了 ce 了 EB 
( 厂 ) 1 (Hz2) 1 (AD 两 )| CCV)》 (AAA (Y ) (和 太 ) (Y) (A) 
3DD59A 25 5 30 3 节 3 140 全 
D D31 25 3M 3 40 于 地 4[ 坦 5 0.5 弓 
3D EDB5B 25 5 3f 了 十 3 5 拉 
3D Ds9B 25 3 50 5 他 3 IT0 了 地 
3D TDP60B 25 TM 9 50 3 也 4 10 刀 
3DD5- 了 了 A 25 2.5 50 3 
3DA29 吾 235 50M 2.5 60 5 30 弛 蔚 3 3 如 
3 了 DA29D 25 |100M | 2.5 60 了 人 50 5 世 3 5 世 
37D ED5s9 了 25 5 5S0 地 
3DBD60 了 25 3 50 4 
3DD61B 25 2.5 5 号 
3DBD5A- 25 工 M 人 .5 3.6 50 3 志 3 工 锤 
3 也 DsB 25 5 不 50 3 也 与 工 志 
3DD5B 25 革 EM 2.5 4 50 屯 芋 3 于 姐 
3DD5R 25 5 50 纯 仔 3 T0 坦 
3DD5 了 HB 25 5 50 弛 地 3 10 人 给 
3DBD5B 25 2.5 1 50 也 3 TI0 地 
3DD5B 25 2.5 4 50 S 世 3 ,| 10 志 
3 也 有 5 卫 25 TM 2.5 不 50 3 所 呈 工 垃 
3 了 DBD59 了 25 瑟 50 5 地 3 10 和 十 
3 了 了 59 也 25 所 50 了 地 习 10 鹉 
3DD59B 25 5 生 50 呈 3 10 十 
3TD 了 59 了 25 也 如 50 于 所 3 T0 组 
3DBD60BB 25 3M 2.5 3.6 50 号 垃 3 10 人 地 
3 了 也 60 且 25 10M 5 3 50 纯 雪 3 了 0 了 
3DBD603B 25 5 4 50 5 所 3 410 卫 
3DDBD60BH 25 3 < 50 忆 卫 3 1410 了 
3DD60B 25 号 50 5 纪 3 10 癸 
3DD60B 25 5 帮 50 3 世 3 10 丘 
3DBEB60B 25 5 从 50 5 地 3 T0 拭 
3 六 DBD60B 25 3 友 50 S 拉 3 到 
3 了 TD60B 25 3 级 50 5 也 姐 53 地 
3 访 玫 6 有 卫 25 44 50 总 了 号 2 全 
3 也 B6TB 25 2 4 50 5 抽 号 号 拉 
3 了 妇 64 卫 29 2.5 生 50 5 地 号 5 志 
3DD301 入 25 1TM 与 100 号 了 垃 50 5 拥 号 号 锂 
3DDD301T 雪 25 80 T 垃 50 10 伍 4 呈 了 
3 了 PT301AA 25 5 80 10 卫 50 T0 据 胡 全 
3DD3013 25 号 80 10 荆 59 TI0 卫 4 号 如 
3BD301B 2 5 80 TI0 理 50 10Ha 人 5 惑 
3DDsBB 25 TM 93 4 50 于 得 己 工 垃 
3 了 TD59 了 B 25 吕 4 50[ 呈 折 号 40 所 
3DD603 259 5 本 50 5 世 3 0 所 
3DD288 25 3 80 0 ,3 提 55 0 也 5 0.5 切 
3 了 DBD288 25 3 80 各 .5 红 53 T0 包 号 0.5 垃 
3DTED288 25 35M 3 马 80 人 .5 珀 55 5 垢 上 .与 弓 
3DD1406 25 3 了 3 呈 6 工 志 60 了 10 也 7 工 志 
驰 2058 25 3M 3 号 860 工 但 060 10 纪 的 工科 
防 654 25 5M 5 4 70 0.3 班 60 工 班 6 和 . 工 弓 
也 有 31A 25 3M 雹 60 工程 60 2 也 号 [和 .5 细 
ivriceeeeaeiaisnace Caiiuicoaemaioes iuun ee 
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二 本国 


局 浊 oo 各 避 5 


大 功率 三极管 
集 电 极 电 流 馅 前 阿 下 最 
外 序 
~ 发 射 极 条 降 高 
放 大 
反问 和 裁 止 压 时 嫩 
电 流 系 数 降 讨 少 间 浊 
| | ee | 
cago | 大 cz PPF 吾 Freg | rc Jrcps | 大 BES | 了 TB Tc | 王 | 7Tw 呈 国 
(A) | (YY》| 外 刘 | 和 maX 【各 汪 1 (YY ) (Y ) (A) | (A)|(Cs) CC) 
民 二 上、 区 | 】 时 
工 .5 地 20 20 3 .25 下 (0.25 了 ,25 T75 C3-026 
490 2780 了 工 半 光 0.25 2 150 了 3-03AA 
工 .5 20 10 200 5 工 .23 下 .2 T75 了 3-01C 
荆 .S 志 20 29 习 工 ,25 .2 0.25 工 .25 T73 C3-02C 
工 .Sa 20 10 150 5 下 5 1.2 工 .5 0.25 工 .25 了 75 了 2-01C 
2 坦 30 10 10 革 .25 工 .3 T50 B2-01B 
0.23 包 24 15 5 0.15 工 .5 2 了 B2-01C 
0 23 耳 24 了 | 5 0.15 1.5 2 世 了 2-01C 
0.5 芋 20 20 5 工 .25 再 ,这 T75 C3-01C 
工 .5 伺 20 20 了 .25 国 工 7 了 2-01C 
2m | 20 | 20 10 | 1 2 175 B2-01C 并 
1m | 30 15 270 5 .5 1 IT.5 0.25 | 1.25 | 了 .和 中 | 175 了 2-013 
Im | 20 10 引 .25 二 汤 0.125 | 芋 .25 了 75 且 2-01C J3 
工 征 50 40 了 1 工 了 .5 1.5 二 工 .5 于 .三 下 | 175 B2-01C 14 
1 .5 弓 20 10 3 .25 工 .2 0.25 工 .25 T75 了 2-01C 15 
了 瑟 锭 20 10 5 .25 1 .2 0.25 工 .295 了 75 C3-01C 16 
工 .5 20 10 3 工 .25 1.2 人 .25 1.25 | T75 了 2-01C T7 
.5 如 20 10 5 1.25 了 .2 0.25 11.25 | 75 C3-01C 18 
荆 纪 30 工 S 3 .25 工 175 了 2-01KC 19 
工 .5 血 20 9 5 工 .25 1.2 0.25 工 ,23 175 了 B2-01C 20 | 
1.5m | 20 10 5 1.25 1.2 0.25 | 1.25 175 C3-02C 2 
工 .5 专 20 10 号 1.25 工 .2 0.25 工 .23 了 75 马 2-01C 22 
工 .5 匡 20 10 5 工 .25 .2 由 ,253 工 .29 75 C3-01C 人 
工 垢 20 I9 150 5 工 .25 工 .3 了 工 ,5 日.25 工 .25 工 75 了 2-01 卫 24 
了 .5 联 20 20 3 工 .25 1.2 和 .25 了 .25 工 50 了 32-01C 25 
了 工 .5 及 20 10 5 工 ,295 工 .2 T75 卫 2-01C 20 
.3$ 匡 20 10 5 了 工 .25 .2 0.23? 工 :25 175 了 B2-01C 27 
工 .5 人生 20 20 5 .53 工 .2 0 和.25 工 .25 173 也 2-01C 28 
工 .5 了 20 10 3 工 ,25 1 .2 173 了 2-034C 29 
工 .5 忆 1 5 ,25 有 0.25 T.25 上 75 B2-01C 30 
工 .5 也 20 T5 号 工 .25 工 .2 0.25 工 ,25 75 B2-01C 31 
工 匡 20 10 ] 二 ,25 Ts2 0.25 工 .295 工 75 B2-0TC 32 
2 刀 30 20 10 二 工 .5 0.1 了 175 了 2-01C 3 
2 人世 20 10 10 二 2 0. 2 荆 T75 B2-01C 34 
2 廿 20 1L0 10 工 2 0.1 了 175 了 日 2-01C 35 
(0.5 了 50 30 10 3 工 .3 1.5 人 .3 3 150 B2-01C 36 | 
30 号 3 ] 0.3 3 1510 了 2-01C 37 
30 5 3 3 0.3 3 175 了 2-01C 38 
30 3 2 0.3 3 150 B2-01C 39 
30 5 3 2 f.3 3 T75 了 2-01C 40 
0.5 地 20 10 5 工 .25 工 .2 0.125 | 1.235 | 1.5| 175 B2- 叶 C 4 
工 .5 茵 20 0 5 工 .25 0.3 173 也 2-01C 4 
工 .5 世 20 10 5 工 .25 0.8 工 75 C3-02C 43 
0. 30 40 270 5 0.5 荆 工 .5 0.1 工 工 5 E3-03AA 44 
40 240 5 0.5 了 0.1 工 150 匡 3-03 信 45 
0.5 工 工 0.1 工 5 FE3-03 信 46 
5 0.5 工 0.3 3 0.8 | 150 了 3-03 信 47 
号 0.5 工 0.3 3 0. 人 | 150 PF3-03 人 入 48 
3 2 工 1.2 0.25 2.5 1258 已 3-03 斥 49 
可 工 工 写 10.2 如 150 已 3-03A 50 


E 
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上 
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序 型 
1- 

1 | DBD476 

2 | 3DD302 
3 | 3DD302 
4 | 3DA29C 
5 | 3DA29 世 
6 | 3DDs9C 
7 | 3DD60C 
8 | 3DD6lC 
9 | 3DD5C 
410| 3DD59C 
1I1 | 3DD60C 
12 | 3DD4013B 
13 | 3DD5C 
14 | 3DD59C 
1 | 3DD60C 
16 DD31B 
17 | 3DD5C 
18 | 3DD5C 
19 | 3DD5S5C 
20 | 3DD5C 
21 | 3DD5C 
22 | 3DD5C 
23 | 3DD5C 
24 | 3DD59C 
25 | 3DD59C 
26 | 3DD5soC 
27 | 3DD59C 
28 | 3DD60CG 
29 | 3DD60C 
30 | 3DD60C 
31 | 3DD6oC 
32 | 3DD60C 
33 | 3DD60C 
34 | 3DD6b0C 
35 3DD60C 
| 5 3D D61C 
137 | 3DD61C 
38 | 3DD61C 
39 | 3DD61C 
40 | 3DD5B-TT 
41 | 3DD301B 
42 | 3DD301C 
43 | 3DD301C 
44| 3DD5-TB 
45 5DDd401 
46 D025A. 
47 DD31C 
48 | 3DD5D 
49 | 3DD59D 
50 | 3D7D60 孔 


L 


下 -800 


2 


大 


功 


长 总 琉 注 半 好 


三 ci 
《好 ) 


2.4 夸 NPN 型 低 频 
特 最 热 集 电 极 集 电 级 发 射 极 集 电极 
大 
征 | 克 | ” 基 极 
许 - 基 极 - 发 射 极 直 ” 极 
邓 | 了 反 向 截止 
电 
率 | 流 阻 击 穿 出 压 击 穿 号 肘 击 穿 电 虐 电流 
矿 (5R)CBO 三 (BR)CEO 广 (aR)EB0 让 
后 | 7cw | 于 Top 博克 了 cso0 三 C8 
(Hz)| (AGOC/)| CCV) (全 ) (V) (A) 《Y) (A) (入 》 (Y ) 
全 四 由 本 和 3 
| TMI 5 70 3 志 60 T0 所 6 0. 工 科 信 . 工 王 40 
| 和 100 5 JI 70 5 世 4 工程 人 .5 所 100 
下 400 号 匡 70 5 所 攻 工科 0.5 节 100 
50M| 2.5 80 5 世 70 5 所 3 弛 纪 
100M| 2.5 80 5 I 70 5 也 攻 : 5 了 匡 
| 5 80 生 
3 80 4 
2 80 5 
TIM 5 二 80 工 刀 5 工 血 
5 | 4 80 5 如 3 140 了 
3 巡 80 5 全 3 10 癸 
5MI 2 120 和 .5 二 80 10 拓 53 0.5 了 于 50 忆 TI00 
5 80 5 世 号 Ia 
5 | 80 5 坦 3 I0 联 
1MI 5 | 80 5 了 4 10 荆 
| 
3MI 3 80 工科 80 2 SS 10.5 阻 | 0.1 包 
5 80 5 地 3 T10 了 za 
5 4 80 3 世 工 纪 
1TM| 2.5 卫 80 5 所 5 上 1 
避 80 5 了 3 TI0 拭 
| 
2.5 4 80 5 记 3 了 0 也 
JTJMI 2.5 4 80 5 王 3 IT0 匡 
25 4 80 3 所 工科 
5 80 S 纪 3 10 匡 
5 80 1 5 也 3 10m 
局 4 | 80 中 二 3 10m 
| 3 4 80 号 强 3 10 卫 
3M| 2.5 3.6 80 5 匡 3 TI0 握 
| 10M| 5 3 80 引 也 3 1 了 
| 5 | 80 贡 3 10 耳 
5 80 S 卫 3 10 如 
3 | 80 所 3 了 T0 了 
3 4 80 5 王 3 1T0 了 2 
可 生 80 号 了 帮 5 全 
| 1M| 5 4 80 5am | 5 5 了 
2.5 4 80 5 志 和 2 了 
2.5 4 80 5 地 5 5 茵 
2.5 4 80 5 二 5 己 J 
5 4 80 5 也 3 了 0 了 
TIM| 2.5 3.6 100 3 5 工科 
1M| 5 4150 3 细 100 5 也 5 5 所 0.,1 缮 100 
5 200 10 蔬 100 410 扭 6 呈 地 工 位 50 
| 5 200 10m | 100 IT0 如 6 5 二 | 0.1 细 50 
| 2.5 1I00 3 
| 5M|I 2 4 | 150 100 号 0 . 工 世 150 
1 了 1| 3 300 5 纪 | 100 3 全 | 工 荆 0 .1 了 
3 3 100 TDm | 4100 2 位 号 0.5 癸 0. 工 二 30 
5 T10 5 折 5 号 阵 
5 了 10 5 搓 3 了 0 坦 
TMI 5 J110 瑟 了 术 TI0 后 


届 


与 虽 ooc om 


:Re Eee 人 有 
这 三 极 管 
大 功率 三 极 管 
集 电 朱 也 流 包 前 加 | 下 最 罗 
~ 发 射 极 条 降 高 
放 大 
反 宙 鹤 籼 二 时 结 
电 演 系 数 降 正 降 间 温 
TcFEo | 天 cg AP 玉 cF Tec | FFcag 太 BES 7B Jc | 妇 | 7 玫 
(A) | yy|lain | max | tv | A) | V | CV) (A) | (As) 1) 
了 可 - 
55 220 3 | 1 1 12 | 0.2 |2.5 4150 FE3-03 入 
30 10 | 0.1 了 王 如 | 0.15 25 B2-01C 
30 10 0.1 了 | 芋 咱 | 0.415 175 B2-01C 
0.25m | 24 | 45 5 | 0.415 工 5 2 | 2 B2-01C 
0.25za | 24 | 5 5 0. 1.5 2 2 B2-01C 
0.5m | 20 | 30 5 | 1.25 1.2 175 C3-01C 
15m | 20 | 20 S | 工 委 1.2 175 日 2-01C 
2m | 20 | 20 10 | 工 2 175 B2-01C 
0.5m | s0 | 10 5 | 工 委 1.2 0.125 | 1.25 | 1.5| 175 B2-010C 
1.5 刀 | 20 和 呈 4 0.8 175 B2-01C 
1.5n 了 | 20 410 S | 1.25 0.8 175 C3-02C 
40 240 | 10 | 0.4 1 50 垃 | 0.5 | 150 了 3-03 么 
1.5z| 20 | 10 200 5 | 1.25 1 .2 175 了 2-01C 
1.5z | 20 | 20 5 | 1 工 .25 1.2 | 0.25 | 1.25 175 C3-02C 
1.5m | 20 | 10 150 5 | 1.25 1 2 1.5 25 | 1.25 | 175 B2-01C 
| 
40 270 4 | 工 1.2 0.2 | 2 150 F3-03A 
1.5 | 20 | 0 5 | 工 .25 1.2 .25 | 1.25 475 C3-01C 
fm 20 | 10 5 | 工 .25 1.2 0.125 | 1.25 175 B2-01C 
Im 50 1340 10 | 1 1.5 15 | 0.45 141.5 | 341.5| 175 B2-01C 
1.Sm | 20 | 纪 引 | 1.25 1.2 | 0.25 | 1.25 175 B2-01C 
1.5 呈 | 20 | 3 3 | 1.25 1.2 | 0.25 | 1.25 175 B2-01C 
1.5m | 20 1 5 1.25 1.2 ! 0.25 | 1.25 175 f3-01C 
Tom | 50 | 和 5 | 1.25 175 B2-010 
Tsmal 20 | 8 5 | 1.25 1.2 | 0.25 | 工 .和 5 175 也 3 
1.5 位 | 20 | 10 5 1.25 1.2 j 0.25 | 1.25 175 C3- 
1sm jl 20 | 2 5 | 1.25 1.2 | 0.25 | 1.25 175 B2-01C 
15m | 20 | 如 3 | 1.25 1T.2 | 0.25 | 1.25 175 C3-01C 
1Jm | 20 | 10 150 3 | 1.25 1.5 1.5 | 0.235 | 1.25 175 B2-01B 
15sm | 20 | 20 5 | 1.25 全 0.25 | 1.25 150 B2-01C 
1.5m | 20 | 10 5 | 1.25 1.2 175 B2-01C 
| 
1.52 | 20 | 20 号 | 5 三 2 0.5 | 2.5 175 | 也 2-01C 
15z | 20 | 3 5 | 1.25 1.2 0.25 | 1.25 175 B2-01C 
IJml 20 | 细 S | 工 25 1.2 175 B2-01C 
1m | 20 | 如 SS | 1.25 了 22 0.25 | 1.25 175 B2-01C 
1.5 | 20 | 5 5 | 1.25 T.2 0.25 | 1.25 175 B2-01C 
| 
2 | 50 | 20 10 .1 1.5 | 让 六 本 注 175 B2-01C 
2m | 20 | 细 10 1 1 | 2 | 0.2 | 1 175 B2-01C 
2 垃 | 20 10 10 1 1 区 0.1 | 工 175 了 B2-01C 
1.5m| 20 | 10 5 | 1.25 1.2 0.235 | 工 .25 175 B2-01C 
{maa | 50 | 4 270 5 | 工 .5 工 15 | 0.25 | 1.25 | 1.5z | 175 B2-01B 
0.5m | 30 | 30 10 | 3 1.5 1.3 0.3 |3 150 B2-01C 
30 5 | 3 2 0.3 |3 | 150 B2-01C 
30 5 | 3 2 0.3 |3 175 B2-01C 
2m | 30 | 3 10 | 1.25 1.5 150 B2-013 
0.5m | 100 | 40 200 | 10 | 0.4 T 1.5 50zm| 0.5 | 125 F3.03A 
1.5m | 50 | 120 270 | 10 | 1 2.2 150 B2-01C 
40 270 4 | II 1.2 0.2 | 3 150 F3-03A 
15m | 20 | 1 200 3 | 1.25 .2 175 B2-01C 
1.5 生 | 20 | 20 5 | 1.25 和 2 0.25 |1.25 | 175 f3-02C 
15aaa| 20 | 2 150 5 1.25 工 .2 415 | 0.25 | 433 | 1 B2-01C 
SS 
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后 对 和 ch 六 


3 了 了 5 
3DD5D 
3D DS39 有 了 
3D D60D 
3DD61D 


已 
阳 
台 


本 与 局 马 巴 已 已 已 
CT CA 有 


(LrLCnSn CR 


蕊 
As 


Co etnci LUD CO CD cm 
已 局 局 局 局” 与 局 吉 所 总 


局 司马 马 马 志 马 


世人 
KR Cn tn 

2 避 

已 局 


3D D60D 
3 了 TD60D 
3 也 也 60D 
3 了 也 60DD 
3DD61D 


3D PD64 了 D 
3D 了 D61lD 
3D D60D 
3DD401A 
23SC2073 


3D A2073 
3 也 A2073 
3DD5 卫 

3DD59 瑟 
3DD60E 


3DD401 
3DD401 
3DD401 
3D 了 D401A 
3D D2073 


3 了 D2073 
3DD2073 
3 也 了 2073 
3D 了 2073 
3D D2073 


C2073 


( 交 ) | Hz) | (AAA) 


1M | 


TM 


7cw 


《AL 


newn w En 


LI Km CR CI 


CUT 


《nm MRI Cn 


Cn ho Cu ho 


hPaha uhoo mm Fiewmnbi Nmmmum hamummm wii mmamum hnunwn 


2. 低 频 大 功 
2.4 奉 NPN 型 低 频 
热 集 电 炎 集 电 极 发 射 极 和 集 电极 
~ 基 宜 
- 热 极 | -人 发射 该 | - 基 衣 _ 
反问 截止 
由 | 击 穿 电 压 | 击 穿 电压 | 考 穿 电导 电流 
广 CBR)C50 六 (5R》 CEO 矿 (5R) BRBO 一 
7cB 7cP 75B “eao | “cs 
(7/W)| (YY) 〈( 玉 ) (V ) (AAA) (Y 》 (A) 〈(A》 (V) 
轴 人 加 | 
110 3 3 了 0 
| TI10 己 如 T0 卫 
10 二 
110 帮 
了 10 9 
4 | 0 | fm | 5 | 1m 
本 T10 号 志 3 TO0 据 
了 1 3 了 9 工 王 
TI0 5 人 3 了 0 志 
110 呈 也 3 I0 乌 
4 10 5 人 纽 95 工 匡 
了 4 410 呈 了 3 10 匡 
台 110 了 坦 3 了 0 匡 
4 10 3 耳 5 工 姻 
4 110 吊 4 S 志 
了 10 号 位 3 10 垃 
10 5 坦 3 10 了 血 
本 T10 位 3 10 匡 
4 T110 5 人 匡 二 10 纯 
3.6 JT10 引 古 3 了 0 了 巧 
3 110 引 全 3 10 了 
4 TI10 3 拍 3 T0 匡 
4 寺 30 5 也 3 10 荆 
| 110 引 乌 纪 引 十 
4 1T10 3 了 5 弓 卫 
攻 1T10 忠志 5 2 也 
寻 TI10 5 匡 5 5 了 
4 110 5 级 3 了 0 志 
160 0.5 卫 120 10 刀 吕 0.5 坦 350 100 
150 TI150 5 10I 120 
150 工 刀 150 T0 垃 3 工科 410 据 120 
150 日 .1 工 匡 150 0.1 卫 5 人. 工 纪 10R 120 
4 150 工 皇 5 工 芋 
4 150 了 工 伺 3 18 巧 
4 150 工 钳 3 10 耳 
200 f.5 刀 150 10 了 5 0.5 匡 50 此 100 
200 0.5 卫 150 10 如 5 和 .5 过 50 下 150 
200 0 .5 了 150 5 王 5 0.5 耳 30 也 150 
200 30 匡 150 JT0 皇 5 10 严 50 引 150 
号 dl50 工 刀 150 工 生 工 匡 I0 情 1250 
5 150 工 菇 150 工 垃 5 工 纪 ITI0 此 150 
150 了 工 匡 150 工 生 号 工 匡 1 小 120 
5 150 工 刀 T50 工 组 5 位 30 册 150 
150 工人 茵 150 工 于 5 工 蔬 T0U 120 
450 150 5 40 120 
150 工科 150 工 缮 6 工 世 10 120 
200 工 王 150 10 了 皂 3 工 弓 50 其 150 
200 5 组 150 3 凶 5 荆 切 50 HK 1S0 
200 工 茹 50 2 凶 5 工 切 350 以 200 
4 350 虽 .3 二 151 工人 得 提 和 . 工 匡 人 .3 普 350 


j 


高 
寻 
温 
Teczo | cp 产 关 矿 eF Te Jrepgs | 六 BES 了 了 J 对 
(A) | (Vanin | mar |(V) | (ACT | YA) | (A) () 
| 小 4 
1.5m | 20 | 40 5 | 1.23 1.2 0.25 | 1.28 4175 
1sm | 20 | 困 3 | 江 : 人 3 1 2 0.25 | 工 25 175 
05m | 20 | 2 5 | 工 25 开 2 175 
15m | 20 | 20 引 | 工 25 1 2 175 
2m | 20 | 20 位 | 1 2 175 
0.5am | 50 | 1 5 | 1.25 1.2 0.125 | 1.25 | 1.5h| 175 
fsm | 20 | 320 3 | 开 25 0.8 反攻 173 
lm | 20 | 20 5 | 开 25 1 2 0.25 | 1.25 175 
1.5m | 20 | 20 5 | 三 好 下 05 | 2.5 175 
15sm | 20 | 320 针 | 工 呈 工 2 0.25 | 工 25 173 
1m | 50 | 40 10 | 1 1.5 | 1.5 0.15 | 1.5 |1.5p| 1475 
Tsm | 20 | 210 5 | 开 .25 1 2 025 | 开 25 | T2p| 3 
TSm | 20 | 320 5 | 工 和 5 1 025 | 1 25 | 12| 175 ， 
lm | 5 | 3 5 | 工 25 1 173 2-01C 
im | 20 | 3 世 3 | 夺 即 1.2 0.25 | 1.25 175 2-01C 
f5m | 20 | 140 5 | 1.25 1.2 0.25 | 1.25 175 2-01C 
?15m | 20 | 20 5 | 开 25 12 0.25 | 1 工 25 175 3-02C 
1 sm | 20 | 2 5 | 开 和 3 1 0 25 | 革 25 175 2-01C 
人 5 | 20 | 2 3 | 125 1 2 0.25 | 工 25 175 3-015C 
im | 20 | 10 150 5 | 工 乞 15 | 1.5 0.235 | 工 25 175 2-01B 
1.5m | 20 | 20 5 | 1.25 1.2 0.25 | 1.25 450 CC 
1 sm | 20 | 2 引 三 和 5 1 2 175 C 
Tsm | 20 | 320 3 | 开 25 1 0.25 | 1.25 175 C 
15m | 20 | 区 5 | 三 和 5 三 2 0 六 25 | 人 25 173 C 
2m | 20 | 了 人 | 1 2 02 | 1 175 C 
2m | 50 | 20 10 | 1 1.5 0.1 11 175 C 
2m | 20 | 10 10 | 工 2 0T | 1 175 C 
1.5m | 20 | 10 引 汪 5 0.8 175 
40 240 | 划 | 04 了 0.05 | 0.5 150 
75 10 | 05 150 
1.5ma | 5s0 | 40 440 | 10 | 0.5 1.5 123 
40 140 | 10 | 05 1 5 0.05 | 0.5 150 
0.5m | 850 | 320 5 | 了 25 1 0 125 1125 | 1.5R| 175 
15m | 20 | 10 了 | 工 25 0.8 175 
LSsm | 20 | 10 | 了 5 0.8 175 
40 240 | 20 | 0.4 1 0.05 | 0.5 150 
40 240 | 10 | 04 I 0.05 | 0 150 
0Jm |3100 | 30 400 | 10 | 04 I .2 005 | 05 150 
40 200 | 10 | 04 1.5 0.05 | 05 175 
1 | 1450 | 40 140 | 10 | 05 15 | 0.85 | 005 |05 150 
1 |450 | 40 140 | 10 1 05 1.5 | 0.85 | 0.05 | 0.5 150 
0im | 100 | 40 200 | 10 | 05 1 005 | 05 150 
40 1t0 | 10 105 1 5 0205 | 05 150 
25 10 | 05 1 0.05 | 0 150 
40 140 | 10 | 05 1 5 150 
40 140 10 | 0.5 1.5 | 1.5 0.05 | 0.5 175 
gtim | 50 | 40 10 | 03 0205 | 05 150 
40 200 | 10 | 04 1 
50 | 150 | 40 200 | 1 | 04 12 | 1.5 0.05 | 0.5 175 
1m | 150 | 40 100 3 | 2 1 1 2 025 | 2.5 1 425 


总 ov wmoirm 


一 一 一 一 一 RE 


2 低 


频 


大 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


功 


最 特 最 热 集 电 极 集 电 极 发 射 极 集 电 极 
序 型 大 大 玫 
狂 | 多 四 
济 所 
芒 | 让 | 
率 率 流 阻 击 穿 电压 击 穿 电 正 击 穿 时 压 蝶 流 
三 (5R)CBO 天 (BR)CEO 广 CBR)EBO | 
二 Peir| Pr |7rcw | Ri 和 了 郊 二 7c8o | 三 cp 
(页 ) | (zz (ARVN)|() (人 ) 《六 ) ( 太 》 (YY) (A) (A) (Y) 
二 册 二 RE 
工 了 2073 25 4M | T50 5 如 150 5 专 工科 10 已 IT20 
2 29 0C2073 25 4M 二 .5 150 150 5 
3 2502073 25 4M 工 .53 5 150 0.5 全 150 0.5 和 地 号 0.5 人 10 有 120 
丰 3 了 D5- 开 CC 25 2.5 150 3 
5 3 呈 了 59 匡 25 5 150 4 
6 3D D60 五 23 5 150 4 
7 3A2073 25 4M 工 .5 5 T50 工 得 4150 于 各 5 工程 了 0 上 120 
8 5 DD401A. 25 5M 几 4 200 150 5 0.Im 200 
9 3DD2073 25 4M .5 200 3 组 150 5 垃 3 3 地 工 志 50 
TI0 3D TD61EE 25 2.5 150 5 
工 3D D302A 25 工 300 150 4 
及 3D D401 23 3M : 2 150 工 世 150 于 二 5$ 工 联 50 有 150 
T3 3 也 407 25 3M 2 号 200 150 5 50 几 200 
14 3DD401 25 5M 2 200 150 5 50 愉 150 
5 3DD40IA 25 5M 2 200 0.5 拉 150 了 0 如 号 0.5 志 30 只 150 
了 6 3D D2073 25 3M 工 .5 5 150 150 S 10 120 
了 7 3 了 D 了 2073 25 4M 工 .5 TI50 了 工 纪 150 荆 世 3 工 开 10 几 120 
18 了 DA2073 25 了 ,5 15[ 150 5 TI0 120 
19 卫 了 401A 25 2 200 150 5 50 也 150 
20 3DD5EE 25 5 150 与 卫 5 5 弓 
2 3 了 DBD59 忆 235 5 1510 5 巧 3 10 了 
22 3DD60 刁 25 TM 5 150 3 地 4 IO 地 
23 D2073 25 工 .3 150 工 志 15f 革 联 5 工人 I0 120 
24 3DD5C- 开 25 TM 2 3.0 150 3 如 5 工 世 
25 3DD5 了 玉 25 5 450 5 组 3 工 I 
26 3DD5 已 25 5 150 呈 吉 3 工 世 
27 3DD5 卫 25 和 信 15 介 3 了 5 工科 
28 3DD5 卫 25 5 150 SS 垃 3 T0 垃 
29 3DD5 世 25 吃 15[ 5 如 3 10 蕊 
30 3 也 TD5 世 25 1M 2 4 150 与 吉 5 工地 
31 3D D5 瑟 25 2.5 4 . 150 5 所 3 IO0 巧 
32 3DD5 孔 25 见 :5 二 TI50 5 如 3 开 0 匡 
33 3D 了 5 也 25 1M 2.5 4 1950 3 世 5 工 所 
34 3D 也 59 虑 25 5 150 号 地 3 T0 拉 
35 3 了 DTD59 瑟 25 5 150 3 如 3 10 如 
36 3D D59 了 25 5 4 T50 5 所 3 10 征 
7 3 了 ED D59 互 2 5 4 150 5 垃 3 I0 缮 
38 3D DP60EE 25 3M 2.5 3.6 150 5 科 3 工 0 匡 
39 3D D60 玉 25 10M 5 | 150 5 2 3 10 锯 
40 3D B60E 25 3 4 150 5 所 3 1410 所 
41 3DD60E 25 1M 5 4 150 5 地 邓 呈 坦 
42 3D D60EE 25 5 4 150 5 如 3 10 匡 
43 3DBD60E 25 3 4 150 5 世 攻 5 垃 
44 3 也 D61 卫 25 2.5 4 150 5 诅 5 2 也 
45 3 卫队 61 五 25 2.5 才 150 5 匡 5 5 也 
46 3 了 了 61 瑟 23 2.5 几 150 9 画 身 号 王 
47 3D D301C6 25 TM 5 200 5 了 150 5 也 对 垃 0 .1 100 
48 3DD301D 25 5 300 了 [了 150 10 荆 6 5 乌 10 也 50 
149 | 3DD301D 25 5 300 10zn | 150 10 血 6 5 蕊 | 0,1 卫 50 
50 3DD302A 25 工 .3 300 二 了 150 工科 生 工 伺 0. 工 伍 T00 


下 -804 


大 功率 三 
渤 本 
集 电 极 最 
外 庆 
- 发 射 极 高 | 
反 疝 截止 缚 
所 流 温 
| 
Tcgo | reg | jF rcp|j Te Frcegs | Fegs| 了 yc | 五 | Torr 志 
(A) | (V) min | ax | (V) | (A)》 (V) (了 ) (A) |(A) | (Ca (CC) 
40 140 | 2 | 0.5 工 .5 E3-03A 了 
40 40 140 10 0.5 1.5 0.05 | 0.5 F3-03A | 2 
0.1m | 100 40 200 10 0.5 工 0.05 | 0.5 150 F3-03A 3 
2 30 了 0 10 1.25 1.5 150 B2-01B 4 
0.5 了 am 20 20 5 1.25 1.2 175 C3-01C 5 
1.5 细 20 20 5 1.25 也 175 B2-01C 6 
TI | 120 40 140 10 0.5 1.5 0.85 0.5 0.05 150 F3-03 入 7 
0.5m |150 | 40 200 10 0.4 工 1.5 0.05 | 0.5 125 BE3-03A. 8 
2 地 50 20 200 10 0.5 1.5 0.05 | 0.5 175 F3-03A 9 
2 20 20 1 T 2 175 B2-01C 10 
1m | 100 30 1 0.1 I 175 B2-01C 谋 
0.1{m | 150 40 200 10 0.4 I 1.5 0.05 | 0.5 5 E3-03A 12 
0.1m | 150 40 200 引 0 0.4 I 1.5 0.05 | 0.5 150 BF3-03 人 13 
40 240 10 0.4 工 150 R3-03A 革 
40 240 10 0.4 工 0.05 | 0.5 15f EF3-04B 15 
10n* 5 40 140 10 0.5 1.5 0.05 | 0.5 150 R3-03 入 16 
25 10 0.5 1.5 0.05 | 0.5 150 F3-03A 17 
10R* 5 40 140 10 0.5 1.5 0.05 | 0.5 150 F3-03A 18 
50R* 4 | 40 200 10 0.4 1 0.05 | 0.5 15f P3-03 信 19 
1.5 姐 20 10 200 弛 1.25 1.2 175 了 2-01C 20 
下 .了 玛 20 | 20 引 1.25 1.2 0.235 | 1.25 175 C3-02C 21 
工 ,5 芭 20 ，10 150 纪 T.25 1.2 1.5 0.25 | 开 .25 175 了 2-01C 22 
| 40 140 | 410 1.5 0.25 |0.5 F3-03A 23 
fa | 100 上 415 270 5 1.5 1.5 0.25 | .25 | 下 引 | 175 B2-01B | 24 
T.5 阵 20 10 5 .25 1.2 0.25 | 工 .25 175 2-01C | 325 
| 
1.5 珀 20 10 5 1.25 1.2 0.25 | 工 .25 175 C3-016 26 
Im 20 10 5 1.25 1.2 0.125 | 1.25 175 了 B2-01C 27 
工 .5 志 20 10 1.25 1.2 0.25 | 1.25 175 B2-01C 28 
1.5 茵 20 20 5 1.5 .2 0.5 2.5 175 B2-071C 29 
I 和 50 40 10 I 1.5 1.5 0.15 | 15 | 1 175 B2-01C 30 
1 .5 也 20 | 10 5 1.25 1.2 0.25 | 了 .25 175 B2-01C 31 
了 .5 20 10 5 1.25 1.2 0.25 | 1.25 175 C3-01C 32 
im | 100 15 5 1.25 工 175 B2-01C 33 
1 .5 芭 20 10 5 1.25 1.2 0.25 | 1.25 T7 B2-01C 34 
工 .5 旭 20 10 5 1.25 1.2 0.25 | 工 .25 175 C3-02C 35 
1 .5 匡 20 10 | 3 1.25 1.2 0.25 | 于 .25 175 B2-01C 36 
1.5 积 20 10 1 T.25 工 .2 0.25 | 1.25 175 C3-01C 37 
了 ma 20 TI0 150 ; 5 工 .25 1.5 1.5 0.25 | 1.25 175 B2-01C | 38 
].5 姻 20 20 5 .25 1.2 0.25 | 1.25 150 B2-01C 39 
工 .5 20 10 5 1.25 1.2 175 B2-01C 40 
,5 荆 20 15 5 1.25 工人 0.25 1 1.25 175 B2-01C 41 
工 . 弓 20 10 5 1.25 1.2 0.25 | 1.25 175 B2-01C 42 
工 缴 20 10 5 工 .25 1.2 0.25 1 工 .25 175 B2-01C 43 
2 和 am 50 20 10 了 1.5 0.1 1 175 B2-01C 和 4 
2m 20 10 10 1 2 0.2 工 175 B2-01C 45 
2 纪 20 10 10 1 2 0.1 工 175 B2-01C 46 
0.5 了 ma 50 30 10 3 1.5 1.5 0.3 3 150 B2-01C 47 
30 S 3 2 0.3 3 150 | B2-0IC |481 
30 5 3 2 0.3 3 175 |  B2-01C 49 
30 10 0.1 { 0.015 | 0.15 150 B2-01C 50 | 


| 


司 虽 oo mm 


序 型 
号 嫩 
3D TD302A 
3D D302A 
3D D302A 
了 401AA 
也 2373 
3 了 DD5E 
3DD5E 
3 了 TD5E 
3 了 D D5R 
3D DBD5s9 开 
11 | 3DDP60E 
12 | 3DED6LE 
13 | 3DD5- 代 D 
和 | 3DD60R 
D025B 
16 | 3DD5RE 
1 | 3DD5D-T 
18 | 3DD5E 
3D DSE 
3D D59 
21 | 3DD59P 
22 | 3DD60E 
23 | 3 了 301 了 D 
31 了 59G 
3TD60G 
26 | 3DBD6LG 


27 | 3DB5- 瑟 
28 | 3DD5 卫 - 开 


29 | 3DD5G 
30 | 3DD5G 
31 | 3DD5 


32 | 3DD5- 工 卫 
33 | 3DD302 


34 号 025C 
35 | 3BDD5SE-T 
36 」 3D DB5 百 


37 | 3 也 也 302 吾 
38 | 3DD302B 
39 | 3DD302B 
40 | 3DD302B 


41 | 3DD302C 
42 | 3DD302C 
本 3 3BDPBDPSG- 开 


44 3DBD5I 

45 | 3DD206 
46 3D PS5-TSG 

47 3 了 TD D206 

48 也 025 卫 

j 49 了 025 羽 
3 了 了 5- 下 


下 -806 


最 等 最 
大 大 
耗 | 年 | 多 
散 许 
慌 全 电 
率 | 率 | 流 
Pei | 厅 | 7rcu 
《下 ) | GHz)|(A》 
25 二 ,号 
25 工 .5 
25 了 .3 
23 5M 2 
25 电 
25 
25 5 
25 了 M 2.5 
23 5M | 
253 5 
25 5 
25 2.5 
25 255 
25 工 M 5 
29 工 M 3 
25 工 M 5 
25 工 M 2.5 
25 5 
25 4M 2.5 
25 5 
25 5 
25 3M 号 
25 TM 5 
25 5 
25 5 
25 之 
25 2.5 
25 工 M 六 :3 
25 1M 2.5 
2 工人 5 
25 工 M 5 
25 人.3 
25 工 
25 工 计 3 
25 JIM | 2.5 
25 工 刘 .5 
29 Je 
25 了 寺 .5 
25 二 .3 
2 玉 
25 了 .8 
25 王 
25 开导 荆 .5 
25 于 M .8 
25 十 浊 
25 工 -5 
25 工 .8 
25 TM 3 
25 1M 3 
25 TM 工 .5 


| 
| 


开 击 


击 穿 电 正 
三 CBR)CBO 


《ce 


(WCG (CA) 


人 信 


心心 CD 必 


入 必 人 ww 


人 5 


3.6 


300 3 位 
300 呈 钮 
300 与 也 
200 
350 5 如 
200 3 所 
300 号 垃 
200、 5 所 
300 5 芭 
500 
600 5 世 
500 工 组 
500 引 匡 
3500 引 弓 
500 5 地 
1000 工 和 组 
T000 5 地 
800 5 钮 
800 5 匡 
800 5 伺 
1000 5 到 


2。 低 


频 大 功 
硅 NPN 型 低 频 


集 电极 

-~ 基 极 

反 遍 截止 

击 流 
Tcso | 大 cs 
《和 ) 《Y ) 
10. 了 于 二 300 
0. 工 了 00 
0 , 工 得 100 
50 只 150 
和. 工 志 200 
个.3 全 20 
有 .二 征 100 
0. 工 苹 100 
0 .Ta 100 
1 有. 工 坦 100 
0 .工地 TI00 
0 . 工 委 300 
0 ,工科 100 
和. 工 伺 100 
0 .If 们 100 
人 0. 工 位 00 
0 . 工 纽 100 
总 . 荆 垃 3500 
0. 工 妞 500 


2.4 
集 虫 极 发 射 极 
- 发 射 极 -~ 基 极 
者 穿 电 压 | 省 穿 电压 
广 (BR)CEO 产 (5R)EBO 
Tcg 了 TBB 
( 允 ) ( 太 ) (YY ) (和 太 》 
150 己 弓 人 中 二 
I50 5 也 4 二 了 
TI510 5 帮 二 了 班 
150 5 
150 10 垃 各 0. 工 也 
180 号 葵 3 T0 姻 
180 3 地 3 10 也 
JT80 号 I 号 于 匡 
180 3 纪 号 3 也 
180 4 
180 攻 
180 纺 
200 3 
200 号 也 攻 T0 联 
200 3 芋 4 了 工 m 
200 和 了 5 工 匡 
200 3 所 5 工 匡 
200 3 5 工 生 
200 3 了 号 工 耳 
200 3 卫 3 白雪 
200 1 5 茵 3 人 0 二 
200 5 王 3 了 0 十 
200 5 了 3 引 们 
230 么 
230 帮 
230 | 5 
250 3 
250 3 了 5 于 志 
250 3 锯 芋 全 
250 工人 号 工 三 
300 工 志 3 工 位 
300 3 
300 二 
300 | 3 缮 4 工 王 
300 3 垃 3 于 但 
300 3 蕙 5 工 志 
300 工 刀 和 4 革 志 
300 | 引 二 帮 王 
300 号 扣 呈 志 
300 5 和 丰 工 乌 
350 了 组 和 工 垃 
350 | 5m | 6 了 和 
400 3 节 号 了 
400 3 卫 避 工 垃 
400 5 组 和 工 刀 
400 六 
400 5 所 百 革 纪 
400 3 耳 帮 工 组 
500 3 刀 不 工 弓 
3500 3 所 和 


| 


肖 


了 ea 区 
率 < 极 管 
大 功 窗 三 极 
集 电 极 电 流 饱 前 ;向 下 | 最 交 
- 发 射 极 和 降 ， 帘 
放 大 
反 疝 截 正 压 寺 结 
电 流 系 数 隆 压 降 间 | 温 
TcEo | 大 c 玉 P 玉 cg Tc 大 cgs 矿 pFS 了 Te 夺 | 7 下 
(4A) | (7Y) | aia | marz |(VY) | (OA) (V) (V) (A) | (As)|oD) 
-一 一 Ra | 了 
0.5m | 100 | 30 10 | 1 1 15m | 1.5 150 B2-01C 
30 10 | 0.1 I 15 血 | 0.45 175 B2-01C 
30 10 | 0 1 15m | 0.15 125 了 2-01C 
40 200 | 10 | 0 1.5 50m | 05 B3-03AA 
| 40 100 | 2 1 1.2 |0.25 |25 1 | 450 下 3-03 信 
1.5m | 20 | 10 5 | 1.25 1.2 0.35 | 1.25 175 B2-01C 
15m | 20 | 10 5 | 工 33 | 天 0225 | 三 25 175 |  C3-0TC 
im | 50 | 4 10 | 1 1 5 15 10 115 | 1415n| 5 B2-07C 
tm | 30 | 40 150 5 | 128 1 15 | 035 | 工 吕 150 |C3-01C.B2-01C 
0.5 生 | 20 | 2 5 | 于 和 1.2 175 C3-01C 
1.5am | 20 | 20 5 | 1.25 1.2 175 B2-01C 
2m | 20 | 20 10 | 1 2 175 B2-01C 
2m | 30 | 如 10 | 1.25 1.5 150 耻 2-01 了 了 
15m | 20 | 2 150 5 | 工 25 1 2 1.5 50 刀 | 工 .和 175 B2-01C 
15m | 50 | 3 270 | 10 | 1 2.5 150 B2-07C 
0.5m | 100 | 10 5 | 1.25 1.2 0.125 | 1.25 | 1.5 | 175 B2-01C 
1ma | 100 | 各 270 引 | 工 5 1 15 1025 | 235 | 15 3175 也 2-01 了 
Ia | 20 | 国 5 | 1.25 1.2 0.125 | 工 25 173 32-01C 
1m |100 | 后 S | 工 25 1 175 B2-01C 
1.5m | 20 | 扔 5 | 1 工 25 1.2 0.25 | 1.25 175 B2-01C 
T.5 血 | 20 | 20 5 | 12.5 1.2 0.25 | 1.25 175 C3-02C 
15a | 2 | 320 5 | 14125 1.2 175 3B2-01C 
05m | 3 | 30 10 | 3 TS 15 |0.3 3 150 B2-01C 
0 sm | 20 | 20 5 | 开 25 12 173 C3-01C 
1 5 地 | 20 | 20 5 | 工 25 1 2 175 B2-01C 
2m | 20 | 20 10 | 1 2 175 B2-01C 
2m | 30 | 如 10 | 1.25 1.5 150 B 引 2-01B 
41m | 100 | 和 270 5 | 开 有 1 5 1 0.25 | 1.25 115n| 175 B2-01B 
1om | 100 | 茹 3 | 革 2 1 175 B2-01C 
0.5ma | 100 | 5 | 125 | 12 0.125 | 1.25 | 15m| 175 B2-01C 
0.5ma | 100 | 40 5 | 4.25 1.2 0.125 | 1.25 115 175 B2-01C 
2 | 30 | 和 10 | 工 25 1 5 150 B2-0tB 
Jam | 10 | 30 10 | 03 1 175 2-01C 
1.5m | 50 | 10 270 | 1 | 1 2.5 150 B2-01C 
1ma | 100 | 5 270 旦 :| 1 5 1 0.23 | 41.25115n| 175 B2-01B 
lm |100 | 5 5 | 1.25 1 175 B2-01C 
30 10 | 51 1 15m | 0.15 150 B2-01C 
30 10 | 0 1 15m | 0 全 125 B2-01C 
0.5m | 100 | 30 10 | 1 1 0.15 | 15 4150 32-01C 
30 10 | 0 1 15aa | 0 15 175 B2-0TC 
30 10 | 0.1 1 15 和 | 0.15 150 B2-01C 
30 10 | 01 1 15am | 0 了 175 B2-01C 
1om | 100 7 180 | 10 | 1.2 15 |0.5 |0.75 115u|175 B2-01B 
1m | 100 7 10 | 09 工 2 175 B2-01C 
30 10 | 01 1 15am | 0.15 150 B2-01C 
2m | 30 | 2 10 | 0.73 1.5 150 B2-01B 
30 10 | 01 了 15 生 | 0.15 150 B2-01C 
1.5m | 50 | 3 270 | 和 | 工 2.5 150 B2-01C 
15a | 82 | 3 270 | 1 | 1 2.5 450 B2-01C 
im | 100 7 180 | 10 | 0. 1 2 15 |0.15 |0.75 115p| 175 B2-01B 
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27 


一- 


号 


3DD5jJ 

3DD302C 
| 3DD302C 
| 3DD5-T 二 
| 3DD5S-TI 


了 208 
3DD5I-T 
3DL TD5sK 

也 025F 

只 025G 


了 D850 
刀 951 
3 了 了 D5L 

3D850 
3DD850 


卫 850 
GD 有 850 
了 025 了 
也 025 
D025 了 


D025 开 
3DD951 
3DD5 匡 
3DD5EF 

D478 


3DD5A 
DD03 
用 吃 03 
DS30A 
D 5S30A. 


D 530A 
3DD19 
3DD207 
3 也 了 D207 
3DD207 


3D D207A 
3DKE3AT 
3 了 D 玫 3A1 
3DRKR3ATI 
3DD19 


3D D207 

3D 也 207 和 人 
DD03A 
也 DO03A 
D5030A 


3DD5A 
3D D5A 
3DD5B 
3D D03A 
3D D207 


有 下 -808 


2.4 
最 集 电极 
大 
耗 
散 发 射 极 
项 
率 率 击 窗 电 有 压 击 穿 电 压 
六 CaBRyCEO 广 CBR)CEO 
Pei 订 | Tc | Ra | 交 
( 友 ) | (Hz | CA) /| CCV) CA) | (A) 
二 | 四 的 
25 | 1M 1.8| 4 500 | ”3 
25 1.5 1000 |” 5m 500 | 5 
25 1.5 1000 | 5 位 500 | 5 血 
25 1.5 500 
25 1.5 600 
25 | 1TM 3 1500 | 10za 600 | 10m | 
25 | 1M 1.5| 3.6 600 | “3 了 
25 | TIM 1.8| 4 600 | ”3 
25 | 1M 3 1200 | 5 姻 600 | 3mm 
25 | 1M 3 1500 | 5 了 700 | 3am 
25 5 1500 | ma | 700| 5m | 
25 4.5 1500 | 工科 700 | 5 了 
25 | 1M 1.8| 4 700 | 3m 
25 5 1500 | 1m 700 | 5mm 
25 3 1500 700 
25 3 1500 700 
25 5 1500 700 
25 | TIM 3 1500 | Sm | 800 | 3mm 
25 | 1M 3 1500 | 5mm 900 | ”3m 
25 |1M | 3 1500 | 5m | 1000 | 3m 
235 |1M | 3 1500 | 5 |1500| 3m | 
25 5 1500 1500 | 
25.5|10M 2.5 160| 5m | 150 | 5m 
25.5|10M 2.5 200 纪 专 180 引 王 
30 200 与 蔚 
30 2.5 20 5 如 
30 | 5M 3 30 | 3 了 20 | ”3m 
30 | 5M 3 30 | 3am 20 | 3nm 
30 5 25 | mm 
30 5 25 ， 
30 S 4.2 25 | 了 
30 3 30 5 氏 
30 3 30 | 5 
30 3 2.5 | 30 | 5 和 
30 3 2.5 | 30 | 5m 
30 3 30 ， Sm 
30 5 4 30 | 5a 
30 5 4 30 5 蔚 
30 5 4 30 | 5 年 
30 3 30| Sm | 
30 3 30| sm | 
30 3 30 Sm | 
30 3 30 | 1 和 30 | ”lm 
30 | 5M 3 30 | ”3m 30 | 3am 
30 3 30 | 1 和 30 | Tam 
30 2.5 30 | 3 血 
30 2.5 30 ， 3 
30 2.5 30 | 5 
30 3 30 | 5 细 
30 3 30 | ”5 


集 电 极 


~ 基 极 
反 疝 截止 
击 穿 电压 电 流 
矿 (BR)EBO 
站 Tcso | 了 cB 
(YY ) 《 太 ) (A) (YV ) 
| 
6 fm 1 0.1 严 100 
各 5 I 0.I 茵 300 
3 
3 
5 工人 血 50 由 750 
5 工 租 
5 工 王 
4 工 锯 0 .了 500 
胡 工 蔬 0 . 工 扎 500 
瑟 10 刀 S0 忆 1500 
3 T0 如 50 几 1500 
5 工 织 
5 了 0 二 50 忆 750 
5 工 王 1500 
5 10 和 工科 1500 
5 了 也 
4 了 茵 人 . 工 世 500 
44 工 匡 吕 . 工 垃 500 
| 工 垃 0.1 耳 500 
帮 工 刀 0 .1 如 500 
5 工 王 1500 
示 号 了 | 工 联 20 
| SS 工 开 20 
6 1 工科 工 上 120 
4 10 
5 3 所 工 芽 25 
5 3 了 工 竹 25 
3 3 地 
3 
3 5 了 王 
6 卫生 
4 了 如 
二 工 茵 
6 工 志 
各 工 垃 
5 各 
5 3 了 
号 5 位 
6 工 世 
二 工 组 
6 4】 弓 
4 |」0.5m | 0.5 和 5 
5 1 工 王 于 卫 25 
4 | 1m |0.5m 25 
| 工科 
4 Im ， 
4 0 嫩 
4 工 垃 
4 工 志 


1 
Zcgo | cp | 户 P 亚 cr ec 矿 cF3S 矿 BES 了 了 Te 好 | | 二 
一 一 一 = | ] 形 | 
(A)》 | (7) | min | ax 7 ) | (A) (Y) (V) (A) | (A)|1(0s)》 (0 
一 ~ 站 0 -1 由 - 人 
Im | 100 7 10 0.9 工 .2 175 B2-01C 工 
30 10 和.1 1 0.015 | 0.15 125 B2-01C 2 
0.5ZmE | 100 30 10 I 了 0.15 1.5 150| ， B2-01C 3 
2 和 30 10 10 CE.23 了 3 150| ， B2-013 4 
2 征 30 10 10 人 .75 1 .5 B2-01C 5 
4 30 10 2 4 1.5 | 0.8 2.5 Thl10| 8B2-01C 6 
1 | 100 7 180 10 0.75 IT.2 1.5 |」0.15 0.75 | 1.5h|475| ” 了 B2-01B 7 
1 | 100 7 10 0.9 1.2 175 B2-01IC | 8 
1.5 姻 50 | 10 270 10 了 2.5 150 B2-01C 9 
1.5 科 | 50 10 270 ! 10 工 | 5 150 B2-01C 10 
| | 1 
Ta | 750 9 18 10 儿 | 4 1.5 | 0.8 2.5 B2-01C 于 
1m | 700 3 8 10 2 5 1.5 | 0.75 2 B2-01C 12 
1m | 100 7 10 0.9 工 | 175 B2-0TC 13 
Tt 如 | 750 4 15 10 2.5 5 1.5 | 0.8 2.5 1 | 130 B2-01C | 弓 
4 15 10 2.5 4 1.5 | 0.8 2.5 Th|130 B2-01C | 瑟 
| 了 4 15 10 2.5 4 | 45 |0.8 2.5 ITR|130| ! 8B2-01C | 46 
了 王 | 5 45 | 10 | 3? 5 | 18| 150 | B2-01C,FE3-04B | 17 
1 .5 世 50 | 410 1 270 10 工 5 | 150 B2-01C 18 
1.5 匡 50 | 340 270 | 10 | 工 | 王 | 150 B2-01C 19 
| 50 | 3 270 10 本 | 三 150 3B2-0tC | 20 
| ] | | 1 
1 .5 如 50 10 | 270 10 1 SS | ， 150 B2-0TC | 21 
3 12 10 2.5 中 1 5 | 0.8 2.5 | 0.9RI130 B2-01C 22 
3 姻 20 20 5 1.5 1 1.5 0.25 |1.25 居 | 150 B2-01C 23 
3 了 20 | 20 | 3 弛 1.5 1 TI.5 0.25 |1.25k 1150 B2-01C 24 
| 60 | 320 4 0.5 于 BF3-03A 25 
15 270 5 工 ,25 2 175 B2-01B* | 26 
2 纪 25 20 10 0.5 0.8 175 A3-09A 27 
2 | 25 20 10 0.5 0.8 0.05 0.5 175 B2-01C 28 
1.5 姻 | 20 20 1.5 1.2 0.3 1.5 4150 E2-05 人 29 
1.5m | 20 | 20 1 5 1.5 了 150 F3-03A 30 
工 .5 也 20 20 5 开 .5 0.8 150 F3-03A 31 
0.1zmn | 25 40 400 2 1.5 125 A69 32 
0.1m | 25 40 250 引 2 了 .5 0.3 3 150 B2-01C 33 
0.1m | 25 40 400 5 2 1.5 0.3 3 150 B2-01C 34 
0.1Im | 235 | 40 250 3 2 1.5 150 B2-01C | 
0.1 了 25 | 100 400 弛 Y 1.2 150 B2-01C 36 
工 .5 卫 20 20 S 3 0.8 0.3 3 175 E3-03A 37 
工 .5J 20 20 5 3 0.8 0.3 3 175 B2-01C 38 
1 5m | 20 | 20 5 | 3 08 0 3 3 175 C3-02CG | 39 
0 im | 25 | 40 400 5 | 2 15 | 0.3 3 125 A69 | 4 
0.1 了 25 40 250 5 2 .5 0.2 2 150 B2-01C 41 
0.1aa 25 | 10 400 | 5 2 1.2 150 B2-01C 42 
0.1 卫 25 40 250 10 2 1.5 | 0.25 2.5 175 | B2-01C 143 
2 了 25 | 40 250 10 2 工 .5 150 B2-01C 44 
0,1 了 aa 25 40 250 | 10 | 2 1.5 | 175 F3-03AA 用 
工 . 细 20 | 10 | 5 工 ,25 了 .5 0.25 1.25 175 B2-01B 46 
工 .5 茵 20 10 | 5 工 .25 1.5 175 B2-01C 47 
| 45 270 | 5 工 .25 2 1735 召 2-01 呈 * 48 
0.1 台 25 40 250 5 2 1.5 150 B2-01C 49 
0.1 了 25 40 250 5 2 了 工 .5 1.5 | 0.3 3 B2-01C 50 
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频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


2. 低 


池 


oo 个 人 Coke 六 


最 特 最 热 集 对 凶 集 电 极 发 射 级 集 电极 
和 。 征 罗 基 极 
耗 多 四 似 
加 
功 四 电 
率 | 率 | 流 | 划 | 击 窜 电 压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 电 流 
产 (BR)yCB8O 矿 CBR)CEO 六 (BR)BBO 
号 Eee | TcB Tc 了 BEB 7cao | cs 
| ( 丽 ) | (Hz) | (ACID CVD) ( 太 》 (Y) (大 》 ( 交 ) 〈( 太 ) (A) 《YY)》 
1 
3 也 了 D207 30 3 30 也 好 工 全 
坟 D03AA 30 TM 3 3.3 30 “ 3 所 30 3 也 3 工 锯 了 地 25 
有 63 人 30 弓 30 5 位 帮 工 卫 
DBD603A 30 3 2.5 30 3 了 30 3 了 如 工 茵 
DD03A 30 3 2.5 30 3 30 3 刀 作 于 地 
卫 D03A 30 3 30 也 4 工 垃 
也 DP03A 30 3 50 工 弓 30 工 生 瑟 了 工 卫 0.5 卫 25 
了 了 03A 30 3 50 3 缮 30 3 琢 号 工 二 开征 25 
了 083 入 30 3 50 3 二 30 3 也 3 工 级 工 开 25 
口 怠 83A 30 3 30 班 全 工 匡 
DBD03A. 30 TM 3 30 3 全 30 3 垃 8 工 也 工 生 25 
六 D03A 30 3 30 3 地 30 3 了 5 于 也 工 伺 25 
也 琅 03 入 38 3 30 与 二 4 工科 
DD03AA 30 3 30 3 二 30 3 钥 号 于 坦 工 王 23 
DD03A 30 3 30 3 氏 30 3 二 5 了 开 于 也 25 
DD03A 30 3 38 3 所 30 3 也 5 工 工 也 3580 
也有 03A. 30 3 380 3 全 30 3 耳 4 工 也 工 也 20 
DD63A 30 3 30 3 巧 30 3 也 5 工 世 工 到 25 
芒 瑟 03AA 30 3 30 3 位 30 3 联 忆 工匠 芋 王 25 
卫 D03A 30 3 30 中 组 4 工 缮 
了 DO03A 310 3 600 号 姐 30 5 卫 6 工 芋 
了 了 03A 30 3 30 3 卫 30 3 了 与 工 也 工 钮 25 
了 了 03 信 30 3 30 3 也 30 3 父 5 工 三 [.8 了 得 25 
了 DDD03A 30 3 40 5 也 30 5 地 1 工友 [0.5 了 班 15 
DD03A 30 |500 契 3 3.3 30 3 也 30 3 卫 3 二 所 工 得 25 
再 D03A 30 3 30 3 了 30 3 也 工 缮 工 垃 25 
DD03M 30 3 30 3 氏 30 3 卫 5 工 王 芋 如 25 
DSS31 30 TM 3 380 3 弓 帮 工科 
D S31 380 3 30 5 扣 5 工 世 
BPU31 30 1M 3 30 3 所 如 工 耳 
] 
DRE03 30 3 40 5 如 30 号 才 工 也 
DERE03A 30 3 390 3 氏 30 3 所 地 工 垃 工 垃 25 
3DD03A 30 4M 3 50 5 IE 30 3 位 卫 工 专 工 王 5 
3 也 D207 30 3 30 5 芭 志 王 匡 
3DD2079 30 3 30 3 地 二 开垦 
DGU31 380 3 30 4 
3SDD207 30 汉 30 
SDD207A 30 2M 屯 35 
3DD207A 30 3M 3 之 35 和 . 芋 志 和 0. 工 血 
3D B303A 30 3 了 60 工地 40 荆 锯 三 开刀 
工 工 了 29 30 3M 工 40 30 拭 40 30 伍 5 工 伺 和 .3 于 490 
3D D207 30 3 40 5 垃 廿 工 血 
3DD207 38 3 2.,35 40 5 人 组 6 工 也 
3DD303A 30 3 40 5 舞 4 了 开 
3DD303AA 30 S 60 ?地 40 5 王 二 荆 匡 如 .5 二 50 
DD03A 30 5M 3 50 3 地 40 3 地 S 3 所 工地 25 
DD03A 30 S 了 时 3 50 3 坦 40 3 地 5 3 地 工 二 25 
DBD03A 30 3 50 呈 匡 40 地 6 工 志 .5S 世 25 
DD38A 30 3 .5 S0 中 地 48 5 卫 攻 二 纪 
SD3SA 30 3 00 3 地 40 3 地 6 了 位 


ec 名 呈 瑟 


流 饱 前 问 下 报 
和 降 嵩 下 
二 
压 时 结 
数 降 引 活 问 温 
产 c8 | 7c | cgs | 入 pgs -75 Tc | 好 | 2 有 
(YV) | (A) 《YY) (Y) (人 ) (A)1(s)j] (CC) 
5 | 2 15 0.3 3 | 150 | 8B2-01C 
10 3 土 .9 了 .5 0.03 3 工具 150 了 2-01Cx# 
号 亏 工 .5 T75 了 2-01C*#* 
号 2 于 .六 0.3 3 于 县 150 了 2-01C 
了 2 工 .3$ 0.3 3 工具 150 太 69 
3 3 工 .5 175 了 2-01 了 
2 | 于 人 0.3 3 工具 T75 了 2-01C 
TI0 2 工 .5 0.25 2.5 1350 了 2-01C* 
IT0 名 了 二.S$ 工 . 5 0.25 2.5 工具 350 了 B2-01C 
号 2 工 ,5 0.3 3 工具 50 B2-01C 
0 2 工 .5 0.25 2.5 工具 T50 了 2-01C# 
T10 之 工 .5 0.05 0.3 工 有 350 B2-01C 
5 了 工 .5 0.3 电 150 1 了 B2-01C 
IT 2 1 .5 0.25 2 .5 150 卫 2-01C 
10 妆 工 .5 工具 175 卫 2-01C 
T0 2 于.5 0.25 2.5 150 了 2-01C 
TI0 人 1.5 0.25 2.5 1795 了 2-01C 
10 2 二 :9 0.25 2.5 于 有 B2-01C 
TU 旋 生 了 2-01C 
5 2 .5 村 150 B2-0IC 
5 2 工 .5 工 .5 0.3 3 了 2-01C 
了 0 0.5 工 .3 0.295 2.5 工 共 150 了 2-01C 
1 2 工 .2 173 了 2-01C 
T10 了 工 .S 0.23? 2 150 了 2-01C 
10 2 工 .5 1.5 0.15 二 工 拉 150 B2-01C 
10 2 至 ,S 0.25 2.5 工具 150 了 2-01C 
T10 2 了 二 ,5 0.235 分 ,有 了 2-01C 
5 2 了 ,3 T50 了 3-03A 
5 家 荆 .3 0.3 3 BE3-03A 
3 2 二 TS50 B2-01C: 
| 2 于.S 0.3 3 T50 
10 的 二 0.25 2.5 150 了 2-01C 
10 于 .5 工 .S 0.3 攻 ; 175 卫 2-01C 
号 2 二 .5 0.3 3 150 了 2-01C 
3 2 二 ,了 0.3 3 150 E3-03A 
5 2 了 荆 ,3 5 有 卫 2-01C 
BE3-03A 
BE3-03A 
5 2 二 .2 工 .5 0.3 3 T30 了 2-01C 
S3 了 工 .5 0.3 3 5 人 了 B2-016 
姓 于 0.7 0.125 站 工 30 下 3-03A 
5 了 工 .5 0.3 久 150 了 B2-01C 
3 乞 工 350 B2-01C 
马 1 50 B2-01C 
和 2 光 150 了 2-01C 
1T0 0.5 0.8 和 .05 0.5 工 75 了 B2-01C 
10 0.5 0.8 0.05 0.5 工 73 A3-09A. 
5 2 5 15f 了 2-01C 
5 又 二. 号 5 了 2-01C 
0 2 荆 .5 1.5 1 人 ,23 2.5 工具 工 5 人 上 3-03A 
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2.4 夸 NPN 型 低 频 


3 了 313 


TELIEREIEEEEEEEERGIEREEEEEEEEEEEEETEEIREIIEREI 和 和 
最 :| 转 | 最 | 热 和 集 电 极 | 佘 电极 发 射 极 
序 型 大 十 1 | 大 
、 . ， - 基 极 - 发 射 裤 - 基 极 
荔 | 力 | 电 
束 | 率 | 流 | 险 | 者 穿 电压 | 击 穿 电 讨 | 者 穿 电 压 
六 (BR)CBO 广 (5R)CEO J(BR)EBO 
号 电 Fe 厅 | icw | Ra 7ce TcRg 了 
(W) | Hz (AT V) CA CO CA VD) CA) 
下 - 站 一 加 | 
1 | 8SD3A 30 3 60 3 和 | 4 3 茵 6 | fm 
2 |13DD5C 30 ， 勾 洁 1 45 5 细 4 | 10m 
3 | 3DD5A 30 3 80 3 | 5 3m 弛 4 兽 
4 ,3DD5B 30 2.5 | 50 3ma 4 工 世 
15 13DD5B 30 2.5 50 3 鱼 4 1 了 
16 ，3DD304 30 | 3M | 3 100 5m | 50 5 细 4 5m 
7 ' 3DD30A 30 | 3M | 3 100 5 刀 | 50 5 细 4 5 卫 
| 8 .3DD157A 30 | 1M | 3 80 3m | 5 3 匡 5 1m 
| 9 | 3DD157A 30 | 1M ， 3.3 | 80 3m | 50 3 细 5 Tom 
| 10 1 3D D157A 30 ji100K 3.3 | 80 3m | 50 3 5 1m 
11| 3DD157A 30 | 1M 33|180| 3ma|5| 3m|5 1 
12 13DD158 信 30 | 1M | 3 80 3m | 5 3 5 1 人 
| 13 | 3D D158 入 30 | TM 3.3 | 80 3m |501 3a | 5 TI 和 亿 
| 14 | 3D DT58 入 30 | TM' | 3 3.3 | 80 3m | 50| 3m | 5 Tm 
15 | 3D D158A 30 | 1M 3.3 | 80 3m15| 3m| 5 1m 
| 16 | 3DD301A 30 | 1M | 3 15 | 80 S 包 | 50 5 匡 4 Ta 
117 | 3DD301B 30 引 80 Sm | 50 Sa 4 了 工 细 
| 18 | 3D D302A 30 2 17 | 50 Sm | 50 5 血 4 Im 
| 19 | 3D FR3AA 30 3 80 3m | 50 3 了 6 Tama 
120; DS30B 30 5 3.3 50 50 | 3 5 组 
| 21 | 3DK3A2 30 5 4 50 5m | 5 | Sm 
| 22 | 3D 开 3A2 30 5 4 50 5 地 3 5 刀 
| 23 | 3DK3A2 30 5 4 50 5 种 5 Sm 
24 | 3D DPI157A 30 1M 3 3.3 80 3 细 50 3 了 5 工 志 
25 | 3DD207 30 1 3M | 3 80 5m | 50 5 茵 6 工科 
| 26 | D288 30 | 5SM | 3 80 | tm |50| 2m | 5 1 
27 | D5930B 30 5 4.2 50 5 和 3 | 5m 
223 | 8SD41BA 30 1M | 3 80 4m | 50 1 | fm 
| 29 | 3DD157 入 30 | 1M ， 3 3.3 | 80 3m | 5 3zm | 5 Ttm 
30 | DSS30B8 30 3 50 | 3 
31 | 3D D158A 30 | 1M | 3 80 3 了 | 50 3 和 5 Ta 
| 32 | 3DD18 30 3 100 | 1m | 6 1 6 Ia 
| 33 | 3DD320 30 3 60 | Sm | 6 5 血 6 1 
34 | 3D D204 30 3 100 | 1m | 60 1 功 4 1 
| 35 | 3D D204 30 3 10 | If 如 |6| 各 | 4 | fm 
| 36 | 3D D3l10 30 5 | 60 | 20 血 | 1m 
| 37 | D880 30 | 3M | 3 | 6 1m | 60 lm | 7 Ta 
| 38 | DD03B 30 3 100 1m | 60 Tam 4 | 0.5m 
| 39 | DD03B 30 | 5SM |， 3 100 3m | 60 3 血 5 1m 
140| DD03B 30 3 100 3m | 60 3 姻 5 1 和 
j 1 
141 | DS030 30 3 | 100 1m | 60 Tm 4 1 
42 | DS30 30 2 | 60 5a | 60 5 也 
| 43 13DD18 30 3 100 1 | 60 了 6 工 细 
44 | 3DD20 30 3 60 sm | 60 5 6 工 志 
| 45 | 3DD204 30 3 2.5 | 100 1m | 60 了 生 6 工 细 
| | | 
146 | 3DD204 30 | 5M | 3 3.3 | 100 1m | 60 | fm 4 1 
47 | 3DD204 30 3 2.5 | 100 1 | 6 Tim 4 1 
1 48 | 3DD3033 30 3 100 Tm | 6 Ta 4 Tt 
49 | 3DD310 30 5 60 | 10m | 60 | 10m 5 1 和 
50 30 | 8M | 3 60 | 6 | 5 
站 


集 下 极 

- 基 极 

反 了 疝 和 截止 

电 流 
caBO 矿 cz 
《入 ) 《V) 

于 纪 50 

工人 50 

| 0.5 弓 50 

0.5 志 50 

0. 圭 妃 30 

0. 工 地 60 

工 乌 30 

| 0.5m 50 

T.3 切 30 

0. 工 世 60 

0.5 510 

工地 25 

} 工 志 50 

0.5 所 S0 

[. 工 纪 5S0 

0.5 血 50 

和 .3 了 30 

人 .于 王 20 


饱 aa 
浮 
-~ 发 射 极 和 
放 大 
反 向 鹤 目 压 时 结 
记 流 系 数 降 压 间 温 
了 
CEO | 大 cE 在 rcB | Le | czs | 三 55S 7B dc | 呈 | 7 司 
_ ES 六 导 
(A) | 了 1 108 殿 (VY)|(A) (Y) (Y) ( 太 ) (A)1(C0sS) | CDD) 
荆 志 20 40 250 10 2 下 8 工 .9 0.295 2.5 工 150 A69 工 | 
15 270 5 .25 六 175 号 2-041 吾 * 2 
工 切 30 19 1890 10 工 .5 工 工 0.15 工 .5 175 了 2-01C 3 
工 .5 年 20 10 5 工 .25 .53 0.25 工 .25 75 了 2-01B 4 
工 .3 二 20 10 5 ;1.25 工 .5 0.25 工 .5 175 了 2-01C 4 
2 巧 50 20 10 | 1.5 工 0.3 T.5 T75 有 2-01C 6 
2 二 S0 20 10 工 .5 工 0.3 二 5 175 王 3-09AA 了 
1m | 30 15 270 5 11.5 I 1 0.15 | 1.5 |15h | 175 1 B2-0lChb | 8 
1 弓 30 15 本 1.5 工 了 .5 0.15 .5 |1.5 疙 175 B2-01C 中 9 
工 匡 30 T5 270 5 站 5 工 .5 0.15 T.5 |1.5h 75 了 2-01 昌 TI0 
工 征 30 15 5 1T.5 卫 下 ,5 0.19 41.5 人 性 .5 有 175 了 2-01C 中 II 
工 垃 380 15 270 .5 了 下 53 0.15 T.5 |1.5 上 h 175 了 2-01 了 >* 12 
工 二 3 45 5 1 本 工 工 .5 0.15 工 .5 175 了 2-01 卫 + 13 
工 钙 30 了 5 270 5 工 .5 工 了 开 .,S 0.15 1.5 |1.5 必 175 卫 2-01B+* I4 
二 对 30 15 必 工 .5 工 1T.5 0.15 1.5 14.5 上 及 175 了 2-01 CC # TI5 
30 200 5 3 疙 150 了 B2-01C T6 
30 250 5 3 2 0 .3 3 150 了 2-01C 17 
0.2 切 50 15 270 10 0. 工 于 175 卫 2-01C* 18 
0.5 耳 30 15 10 TI.5 0.8 0.15 41.5 175 了 B2-01C 中 19 
圭 . 9 钙 20 20 5 工 .5 寺 : 0.3 工 .5 150 E3-03AA | 20 
1 .3 功 20 20 5 3 0.8 0.3 3 工 75 FE3-03A 21 
工 .5 雪 20 20 5 3 0.8 0.3 过 T175 了 B2-01C 22 
.5 二 20 20 与 3 0.8 0.3 3 175 CC3-02 了 TD 23 
工 也 30 1T5 270 5 工 .5 工 二 3 (0.15 于.,3 11.5 用 75 了 2-01C 24 
0. 工 二 259 40 5 光 IT.2 .5 0.3 3 了 2-01C 25 
0.1 丘 40 40 5 0.5 工 二 0.05 0.3? 175 了 FE3-03A 20 
1 工 .5 地 20 20 5 十 河 0.8 150 E3-03A 27 
工 和 也 30 40 120 5 工 1 0.2 2 工具 150 FE3-03A. 28 
寺 垃 30 5 270 5 工 3 工 工 .5 0.13 T.5 |{L.5 175 了 2-01C 29 
工 .5 全 20 20 5 工 .3 了 150 FE3-03A 30 
工科 3 15 270 号 .5 工 工 .5 0.15 基本 1739 了 2-01LC 31 
0.5 姻 50 1 59 270 10 0.5 0.6 0.05 0.5 125 A69 32 
0.1 节 23 30 2 工 ,5 0.3 3 125 A69 33 
0.5 地 5 绊 5 有 200 10 0.5 0.6 0.05 0.5 150 卫 2-01 34 
50 200 10 0.5 0.6 TI50 2-01C 35 
工 钙 30 310 4 | 1 人 1.8 0.3 TS0 FF3-03A 30 
60 300 5 0.S 工 0.3 3 了 3-03A 37 
0.35 疆 50 50 200 10 0.5 0.8 175 了 2-01C 38 
2 垃 25 40 200 10 2 0.8 于 0.23 2.5 150 了 B2-01C 39 
2 十 50 25 200 10 0.5 0.8 175 了 2-01C 40 
0.5 纪 50 30 200 10 2 0.8 175S E3-03 人 和. 41 
荆 甘 20 60 180 5 0.5 0.1 工 42 
0.5 匡 50 55 270 10 0.5 0.6 125 A69 43 
帮 . 工 志 25 30 5 |2 .5 125 A.69 44 
0.5 包 50 55 200 10 0.5 0.6 T51 了 2-0L1 C 45 
50 200 10 0.5 0.6 0.05 0.5 |2,.5h 150 了 2-01C 40 
人 .5 了 果 50 200 10 0.5 0.6 0.05 0,5 150 也 2-01C 47 
0.5 了 人 50 50 200 10 0.5 0.6 0.0s 0.5 150 了 2-01C 48 
1 二 汪 卓 25 生 1 工 ,3 工 ,8 0.3 3 1T50 E3-03 太 49 
各 60 40 320 多 由 工 0.2 也 150 下 3-03 入 51 


一 一 一 -一 一 一 
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过 四 避 局 咏 壕 


二 
局 
RM 上 
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开 


3DD313 
3DD880 
3DD880 


| 3D D880 
| 3 D880 


1 3DD830 


3D D880 


ho 
总 


二 
上 
人 

1 
习 


Co keD co 


3D B303AA 
3D LU310 
3 了 D313 
3D D313 
3DBD313 


3P D313 
3 了 880 


3DD15 么 


DD8S80 
P U32? 


最 
大 
多 
许 上 
电 
流 阻 才 穿 电 正 
矿 (BR)CBO 呈 
开拓 太 
(JW) CVD) CA) 
30 8 M 3 60 工 志 
30 3M 3 60 
30 3M 3 60 
30 3 60 马 二 
30 3M 3 00 十 组 
30 3M 3 4.2 60 ,工地 
30 3M 3 60 - 工 耳 
30 5M 3 60 工 垃 
30 38M o0 5 也 
30 20M 60 5 世 
30 3M 60 5 了 匡 
30 3 2.5 60 5 卫 
30 3M 3 60 
31 3M 3 3.3 60 
30 3M 3 3.3 60 
30 3M 3 2333 60 
30 3M 3 3.3 60 
30 3 60 3 伺 
3 3M 3 60 与 匡 
30 3M 3 
30 8M 3 80 工 世 
30 3 60 3 姻 
30 1 工 M 3 100 号 巧 
30 4M 5 60 3 匡 
30 3 100 工 耳 
30 100 5S 世 
30 5 60 :二 
30 2M 3 4.2 60 
30 5M 3 4.10 60 
30 8M 30 60 
30 8M 3 60 工 握 
30 1M 3 4.16 00 工 撕 
30 1M 5 了 2 80 5 所 
30 1M 3 4.16 | 60 
30 5M 3 060 
30 5M 3 60 工 弓 
30 7 60 号 莘 
30 3 60 
30 3 100 
30 2.5 
30 3 100 3 了 
30 3 60 3 也 
30 1M 5 了 
30 3 100 工 缮 
30 3 100 十 姻 
30 3 100 1 工 垃 
30 3 4100 S 匡 
30 3M 3 2.5 60 2 好 
3 3 100 工 圾 
30 3 100 3 人 年 


2.4 奉 NPN 型 


发 射 极 
- 大 执 


击 穿 电 压 
矿 ( BR)EBO 


了 BEB 
(《A) 


学 
2。 低 
祭 电 极 
-发射 极 
击 穿 帅 压 
矿 (BRyCEO 
了 Tc 
(位 ) | (A) 
60 工 坦 
60 
60 50 了 和 
60 3 所 
60 工 志 
60 0. 工 癸 
00 5 如 
60 邓 垃 
60 号 联 
60 弛 地 
60 引 茵 
60 垢 
60 50 拼 
0600 
60 
60 
60 
60 3 所 
60 号 In 
60 
60 0.5 伺 
60 3 亚 
60 马 垃 
60 3 过 
60 了 工 垃 
00 所 
60 1T0 红 
60 
60 
60 
60 工 匡 
60 荆 纪 
60 荆 也 
60 50 了 
60 
60 工 全 
60 5 如 
60 
60 
60 5 垢 
60 3 丘 
60 3 卫 
60 5 世 
60 也 
00 工 全 
60 工 世 
60 5 绒 
60 2 纪 
60 工 征 
6 3 全 


了 拍 


工作 
工 垃 


- 工 
0. 工 乌 
5 全 
工 伺 
荆 姐 


Te “~ va 
这 
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mu mmwmwm 必 下 性 人 ev 


T0 纪 
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低 频 
集 电 极 、 
- 基 极 
反问 鹤 上 灶 
员 流 
《c50 六 cs 
(A) (V) 


昌 呈 是 上 是 


全 上 电 片 台 基 芒 日 总 节 


台 


口 吕 ” 忆 吕 呈 呈 一 一 二 呈 
上 FF 


上 > 
| 


基 基 世上 台 


卢 居 关上 关上 关 上 天 


台 呈 此 是 


已 己 己 己 侵 己 己 一 
DR 生生 


细 
25 


| 


3 
bbho ko hb ww ww hohowum mmwhe 


[1 


ka 
《PC 呈 UL no ch Ch 心 人 己 届 王 一 CR 


上 


1 工 

0.5 | 1 工 

0.5 | 0.25 

0.3 | 1.5 

0.3 | 工 

0.5 | 工 

0.5 | 工 工 
0.5 | 工 

工 0.4 

2 0.9 

0.35 | 1 

2 工 .5 

0.3 | 工 

工 工 

工 工 

工 工 

工 工 

2 1 .5 

0.5 | 1 工 

0.5 | 工 

2 1.5 

1.3 | 1.5 

2 1.5 

0.3 | 0.6 

2 .5 

I0 1.3 T.8 
工 了 

工 工 

0.5 | 工 

工 1 

0.3 | 工 工 .3 
2 0.8 了 .2 
0.5 | 工 

0.353 | 工 

0.5 | 工 工 .5 
3 

0.35 | 工 

0.5 | 0.6 
1T.23 | 3 

0.3 | 0.8 

2 站 光 

2 .5 

0.3 | 0.6 

0.5 | 0.6 

0.5 | 0.6 

2 0.5 二 
0.5 | 工 

0.5 | 0.6 

2 0.8 


| 


0.3 


之 一 
] 
Cn 


《 几 


ar aa 罗 生 ecrck cn em， 
Fo FS CD Echo ww 
Cn wtL 


oo 
cohoito 
Cn 


0.3 
0.3 


Cn WE WUT 


0. 
0. 
0， 
0， 
0， 
0. 
0. 


X3 Con 它 < 它 CD 
《AL 


2 
3 
0.8h 
3 
3 0.8R 
3 
3 0.8h 
3 
2.3 
3 
3 
2.3 
3 
2.5 
0.5 
3 工具 
3 
2 
2 
2 
2 
2.5 工具 
3 0.8h 
3 
3 
工具 
了 只 
2.5 
0.5 
0.5 
0.5 
3 
3 
2. 


下 3-03 人 
上 E3-03A. 
FE3-03A 
FE3-03A 
FE3-03AA 


FE3-03AA 
上 上 3-03AA 
FE3-03A 
了 3-03AA 
FF3-03A 


上 3-03AA 
了 2-01C 
下 3-03 信 
上 3-03AA 
FEF3-03A 


上 3-03 人 入 
FE3-03 和 A 
了 2-01C 
上 3-03 信 
了 3-03A 


上 3-03A 
F3-03 和 人 A 
B2-01C 
上 3-03 A. 
了 B2-01C 


F3-04 了 
上 3-03 和 人 
FE3-03A 
F3-03A 


E3-03AA 
上 3-03 信 
了 2-01C 
上 3-03A 
下 3-03 人 


B2-01C 


总 站 oN wmRwimbm 


一 一 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 
| 人 
特 人 热 集 电 报 集 电 根 发 射 极 集 上 电 极 
征 多 ~ 基 极 
许 -~ 基 极 = 发 射 极 - 基 极 
频 和 反 虑 巷 目 
求 | 流 | 上 胃 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 甘 | 击 穿 电压 | 电 站 
六 (BR)CEO | 太 (BR)CEO 斑 (BR) BEBO 有 
Pei | 麻 | Tc | 天 让 了 Tc JEB Tcaso | Fca 
(到 ) | (Hz) CA) GD 到 )| (YY) (人 斥 ) (Y) (A) 《 允 ) ( 丽 ) (A) (V) 
工 DD03B 30 3 100 5 也 60 5 切 6 工 缮 1 和.5 钙 50 
人 DD03B 30 3 100 工 折 60 工 王 避 工 级 0.5 卫 25 
3 DD03 了 3 30 3 100 3 60 3 所 5 工本 工 二 50 
4 DD03B 30 3 100 与 锯 60 号 血 6 工 志 
5 马 D033 30 3 100 3 狸 600 3 联 工 垃 0.8 匡 25 
夏 DD03B 30 3 T00 3 锯 60 3 了 血 3 了 人 季 工 弓 25 
7 DD033B 30 3 100 3 卫 00 3 了 5 工科 工科 50 
8 DDP03B 30 3 100 5 所 10 4 工 坦 0.5 锯 150 
9 DD83B 30 3 J100 3 也 60 3 了 5 工 世 工 乌 50 
10 DDn3B 30 3 100 工 伺 60 工 世 4 工科 
下 DD033 30 3 100 3 所 60 3 了 号 工 垃 荆 季 50 
了 2 DD03B 30 3 100 工 志 60 工 世 4 工 世 
了 3 DD03B 30 5M 3 100 3 刀 60 3 了 号 3 锯 工 纪 25 
44 DDl3B 30 | 引 100 3 姻 60 3 了 号 3 了 工 血 25 
15 DD03B 30 1TM 3 3.3 100 3 了 60 3 所 | 工 垃 工 蕊 50 
16 DD03B 30 3 2.5 4100 3 血 60 3 垢 4 了 了 
了 7 了 D D03 了 30 3 2.5 100 3 年 00 3 地 4 垃 
18 DD03B 30 3 100 了 荆 血 00 工 志 才 工 蕊 
19 DD03B 30 3 100 3 如 60 3 如 工 纪 工 志 50 
20 DD03B 30 |1500 丰 3 3.3 100 3 耳 060 3 所 点 工 韦 工 乌 50 
21 DD03B 30 TM 3 100 3 坦 600 3 志 8 工 纪 工 也 50 
22 DD0O3M 30 3 2.5 60 科 600 5 垃 6 工 乌 
23 DD03M 30 3 60 3 志 60 3 如 5 工 蔬 工 志 25 
24 DD03M 30 过 60 3 卫 60 3 所 5 工人 二 工 世 25 
23 卫 D03M 30 3 60 了 3 了 60 3 了 茵 5 芋 坦 工 匡 25 
20 DD03M 30 3 60 3 所 00 3 捍 5 工 伺 工 志 30 
27 DD03M 30 1500 下 3 3.3 60 3 了 印 60 3 了 5 工 廿 工 纪 25 
28 DD03M 30 1M 3 60 3 了 奸 00 3 如 8 工 志 工科 25 
3 3 地 5 工科 工 志 5[ 
3 工科 4 工 志 
3 工地 与 于 志 
开 记 4 工 垃 
3 3 了 5 荆 坦 工 志 3f 
4 3 所 和 二 匡 0.5 匡 ] 
3 3 世 6 工 蔬 
3 3 了 6 工 蔬 
5 工 匡 提 工程 
2. 3 卫 4 卫生 
2 3 匡 4 工 志 
2. 5 也 | 10 匡 
引 5 伺 4 各 0.5 锯 50 
5 5 | 3 5 弓 
3 f. 工 王 5 0. 工 志 30 只 80 
3 耳 沁 工 纪 0.I 志 20 
3 0.1 包 5 0. 工 匣 30h 80 
如 3 也 5 5 了 王 30 有 80 
中 号 垢 5 号 纪 
3 引 纪 5 5 刀 
5 引 姻 5 5 到 
S 工 垃 30 第 80 


拯 


率 三 极 管 
大 功率 三 极 管 
ii iii rarairaea anraargrrapET1， me -加 
集 电 极 电 流 饱 前 疝 平 下 
~ 发 射 极 和 除 | 
放 大 
到 向 截止 压 剧 结 
也 流 系 数 降 压 ， 了 降 闻 温 
cgo | Frcg| jp Fecg | Tc | Fecgs | 亚 BFs 了 TB zc | 杂 | 7 
(A) | (7Y》| mia max |(VY)|(A) | (V) (《Y) (A) |(A)|(s) | Co) 
中 和 本 全 | 
1z 50 40 200 5 |2 1.5 1.5 0.3 3 150 B2-01C 
0.5 了 A 和 5 40 200 5 |2 1.5 0.3 3 1 | 3475 了 2-01C 
2 姻 50 40 200 10 |0.5 0.8 50 科 | 0.5 150 B2-01C 
2 了 50 50 200 10 |0.5 0.5 0.5 50Z 上 | 0.5 了 B2-01C 
1 25 50 10 |2 0.8 175 | B2-01C 
2 了 25 40 200 10 0.5 0.8 1.5 50 科 | 0.5 150 | 了 B2-01 人 * 
2 了 50 30 10 | 0.5 1.5 | 0.25 2.5 |1R1| 340| B2-01C 
0,5 好 50 50 200 10 | 2.2 1.5 0.25 2.5 150 | 3B2-01C 
1 也 50 30 200 10 |0.5 0.8 50Zm | 0.5 150 | B2-01C 
0.5 芭 50 50 200 10 | 0.5 0.6 0.1m | 1 150 8B2-01C 
2 了 50 40 200 10 | 0.5 1.5 工具 了 2-01C 
0.3 了 50 50 200 10 | 0.5 0.6 150 B2-01C 
2 25 20 10 | 0.5 0.8 50 血 | 0.5 175 |  B2-01C 
2 刀 25 20 10 |0.5 0.8 50 联 | 0.5 175 | A3-09A 
2 了 50 40 200 1I0 | 0.5 0.8 0.8 50 刀 | 0.5 1 | 150 了 2-01B* 
0.5 了 z 50 50 200 5 | 0.5 0.6 50iE | 0.5 | 1 | 3150 B2-01C 
0.5 人 也 50 50 200 5 | 0.5 0.6 50 和 |0.5 | 1h | 150 和 69 
0.5 卫 50 50 200 10 10.5 0.6 50m | 0.5 1350 | B2-01C 
2 了 5 引 0 40 200 10 | 2.5 0.8 | 0.25 0.5 150 | 了 B2-01C 
2 了 50 40 200 10 |0.5 0.8 1.5 | 0.15 1.5 | 1 410| 8B82-01C 
2 了 50 40 200 10 | 0.5 0.8 50za | 0.5 | 1 | 450 B2-01C : 
0.1 了 25 30 5 |2 .5 150 了 B2-01C 
2 功 25 30 10 -| 0.5 1.5 0.25 25 | 1 101| 8B2-01C 
2 也 25 30 40 10 |2 T.5 0.25 2.5 150 也 2-01C 
1.5 了 25 20 10 |2 1.5 175 | 了 2-01C 
2 了 50 30 40 10 |2 1.5 | 0.25 2.5 150 | 了 B2-01C 
2 了 25 30 40 10 |2 1.5 1.5 | 0.15 1.5 | 1 | 410| 32-01C 
2 了 25 30 40 10 |2?2 工 .5 0.25 2.5 | 1 工 | 4150 了 B2-01C* 
2 了 50 40 200 10 ;0.5 0.8 50 镁 | 0.5 旦 2-01C 
0.5z 50 50 200 10 | 0.5 0.6 F3-03A 
0.3 好 50 50 200 10 | 0.5 0.6 50 如 | 0.5 150 | BR3-03A 
0.5 50 50 200 10 | 0.5 6.6 150 | B2-01C 。 
2 50 40 200 410 | 0.5 0.8 50 如 | 0.5 150 B2-01C 
1 25 40 200 10 | 2 工 .2 1.5 | 0.25 2.5 150 .| 了 B2-01C* 
工科 50 40 250 10 | 2 T.S 1.5 | 0.25 2.5 | 1 3410 PR3-03A 
工 鱼 50 40 250 10 | 2 1.5 1.5 | 0.25 2.5 | 1 | 4150 入 69 
0.5 开 75 60 200 10 | 0.5 0.5 150 | 8B2-01C 
.5 位 20 10 5 | 1.25 1.5 0.25 1,.25 175 | B2-01B 
了 .5 20 TI0 5 |1.25 8 0.25 1.25 T735 了 2-01C 
| 15 270 5 | 1.25 2 175 B2-01B* 
工 也 50 30 200 5 |3 .3 1.5 0.3 3 175 | 了 2-01C 
.5 如 20 20 5 |1.5 2 0.3 1.5 T50 E3-03A 
0.1ta 80 40 240 S | 0.5 .5 T.5 0.3 3 150 | ER3-03A 
2 耳 60 40 320 2 |1 工 1.5 0.5 5 150 | 了 3-03AA 
0 .1 纪 80 40 240 5 | 0.5 工 . 引 1.5 0.3 3 150 FE3-03A 
0.2 革 20 40 400 5 | 0.5 1.2 0.3 3 150 | B3-03A 
1.5 弓 20 20 5 |3 0.8 0.3 3 175 | BE3-03A 
.5 也 20 20 5 |3 0.8 0.3 3 175 | 了 2-01C 
1.5za 20 20 5 |3 0.8 0.3 3 175 | C3-02C 
40 240 3 | 0.5 ER3-03A 
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2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 特 最 热 集 电极 集 电 极 发 射 轻 集 电极 
学 型 大 大 
| 耗 征 多 - 天 极 
蕊 | ”| 电 区 
率 率 流 阻 击 穿 电 压 出 穿 电 压 击 窗 电压 世 流 
斑 (8R)C8O 产 5R)CEO 广 CBR)BBO 
生 fc 万 | Toy | Ra 了 Tcp 7cz 758 TcCBo 矿 cz 
(页 ) | (Hz (ACT1| A VCOA) COV) CA) (A) (Y) 
_ 到 RE | | 本 十 | 汪 全 上 
DS30C 30 3 4.2 80 | Sm 3 下 
25D526 30 4 80 | 0.5 印 80 | 0.5 和 5 0.5 刀 
3D D526 30 3M 4 4.2 80 | 30 80 | 0.5 血 5 0.5 名 30 愉 80 
DS30C 30 S 80 3 
D831 30 2 100 5 也 80 | 5 所 0.1 开 100 
3DD17 30 3 250 5J 100 | 引 刀 6 工 垢 0.5 姻 150 
3DD158 卫 30 TM 3 150 3 人 T00 | 3 所 5 工 弓 
3D D200 30 3 250 5 垃 100 | 5 刀 6 工 班 0.5 世 150 
3D D200E 30 3 250 5 了 王 100 | 5 和 了 工 志 0 .4 地 150 
DD03C .30 3 250 工 包 100 | 工 弓 6 0.5 蕊 0.5 了 150 
DD03C 30 5SM 3 250 3 所 100 | 3 了 S 工 垃 工 班 25 
DD03C 30 3 250 3 组 100 | 3 和 5 工 坦 工 班 50 
DS030C 30 3 250 工 匡 100 | 工 夺 6 工地 0.5 了 50 
3 了 DBD37 30 3 250 5 地 100 | 3 也 6 工地 0.5 生 150 
3D D157 也 30 ITM 3 3.3 150 3 了 100 | 3 了 5 工 缮 
3DD200 30 3 2.5 250 5 也 100 | 5 血 6 工 世 0.5 了 150 
3DD208 30 3 250 5 和 100 | 5 包 扣 二 茵 0.5 世 150 
3DD200 30 3 2.5 250 与 茵 100 | 5 也 6 工 得 0.5 缮 150 
3DD200 30 5M 3 3 250 5 如 100 | 5 了 6 工 班 0.5 联 150 
3 了 了 D200 30 3M 3 250 引 血 100 | 5 好 6 号 志 0.1z 150 
2 3DD303C 30 3 250 工 组 100 | 芋 6 工 租 
22 SD41BB | 30 1M 3 150 1 如 100 | 工科 5 工 志 工 志 30 
23 3D TD5 了 30 3 150 3 过 100 3 征 5 工 坦 
24 3DD5SR 30 2.5 100 | 5 也 4 10 荆 
25 3DD03C 30 3 250 3 姻 100 3 纪 5 工 伺 工地 50 
26 3DD03C 30 3 250 5 100 | 引 了 6 工 也 0.5 妈 150 
27 3DD15B 30 1IM | 5 3.3 100 | 5 纪 4 下 匡 
28 3DB23A 30 1M 5.1 3.3 100 1 和 5 于 芭 
29 3DD30B 30 3M 3 200 5 了 100 | 5 如 代 号 细 于 垢 50 
30 3DD30 卫 3 3M 3 200 Sm 100 | 5S 细 4 5 切 工 专 50 
31 3DD4578 | 30 1M 3 150 3m TI00 世 S 工地 
32 3PD3457B 30 TM 3.3 150 3 了 100 | 3 如 5 各 
33 3DD157 也 30 1t00K 3.3 150 3 二 100 | 3ama 引 1T 志 
34 3DD157 台 30 1M 3.3 150 3 地 100 | 3 血 5 工 志 
35 3DTDT138 玉 30 TM 3 150 3 了 108 3 纪 荆 生 
36 3 了 PP PH4158B 3 1M 3.3 150 3 缮 100 | 3 血 5 了 蔚 
37 3 乃 了 158 也 30 TIM 3 3.3 150 3 了 100 | 3zm 5 芋 世 
38 3DD158B 3 1M 3.3 150 3 地 100 3 钥 了 工 纪 
39 3 了 TDPD200 | 30 5 2.5 300 5 了 100 | 5 如 6 工匠 0.15 姻 200 
40 3DD200 30 3 250 5 了 100 | 5 引 m 和 工 志 0.5 耳 150 
41 3D D200 3 3 250 3 了 100 | 引 耳 6 工 理 0.5 所 15 
42 3DD35018 30 5 200 引 姐 100 | 引 卫 6 工 伺 0.1m 50 
43 3D BD301C 30 1M 3 1.5 200 5 葵 100 | 5 血 6 工匠 0.1 如 350 
44 3DD302B 30 2 .7 150 5 蔽 100 | 5S 匡 4 1 十 0.1 姻 108 
45 3DD303C 30 3 250 号 垢 100 引 匠 各 工 纪 0.5 了 150 
46 3DEF3B 30 3 3.3 T150 3 卫 100 3 耳 6 工 弓 
47 DD03B 30 3 250 5 了 王 100 | 纪 6 工 位 0.5 了 150 
48 DTD03 30 3 250 3 也 100 3 丽 5 二 工 亚 S0 
49 DD03C 30 3 250 引 匡 100 | 5 血 6 工地 
5 了 DO03C 30 3 250 下 组 108 5 钥 5 工 切 0.5 位 15S0 
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大 功率 三 极 管 
集 电 籽 甩 流 饱 前 辐 下 最 
外 序 
~ 发射 极 和 降 高 
放 大 
反 疝 截止 压 时 结 
电 洲 系 数 降 压 降 间 温 
icpgo | cs 放 cg | Tc 1 cgs | 三 BBS 了 | Ze 有 | 7 中 
尼 全 
(入 ) 《YY ) ai inaX (7 )|(A) 《YY) (VD) 《A) 吃 (s)| CD) 
工 .了 王 20 20 5 1.5 0.8 150 FE3-03A 工 
0.1 耳 50 40 240 5 0.5 工 0.3 3 150 FE3-03A 2 
0.5 匡 80 40 240 5 0.5 1 .5 2 0.3 3 T50 FF3-03A 3 
工 .5 匡 20 20 5 于 于 15f F3-03A 4 
2 匡 0600 60 180 3 工 0.5 0.2 2 5 
30 120 .9 2 1T.5 工 .3 0.3 3 T25 太 69 6 
T 血 S0 | 全 270 5 T.5 工 1.5 0.15 | 1.5 175 了 2-01C 7 
30 120 5 |2 1.5 1.5 0.3 3 150 B2-01C 8 
30 120 5 2 1.3 0.3 3 TI50 卫 2-01C 9 
3 30 120 IT0 2 工 .5 IT75 卫 2-01C 10 
2 25 25 120 10 2 工 5 1.5 0.25 2.5 4150 B2-01C T 
2 了 二 50 25 200 10 |2 0.8 175 了 2-01C 12 
1 50 30 120 10 |2 1.5 175 | 了 3-03A 13 
30 120 5 2 1.5 1 .5 0.3 3 工 RL 工 25 A69 14 
工 联 | 50 T5$ 270 5 了 .3 工 了 0.15 1.5 1.5 只 TI75 卫 2-01C 415 
1 30 T20 5 2 了 T.5 1.5 .| 0.3 3 1 41450 了 2-016 16 
30 120 S | 2 1.5 0.3 3 1 TI50 了 B2-01C I17 
30 120 5 2 1.5 于 和 0.3 3 工 上 | 150 B2-01C 18 
30 120 5 2 工 .3 2 0.3 3 工 | 175 B2-01C 19 
0. 工 垃 | 100 30 120 5 2 工 .2 1.3 0.3 1 175 卫 2-01C 20 
0.5 耳 150 30 120 5 2 1.5 0.3 3 T150 了 2-01C 21 
十 刀 30 40 120 5 工 工 0.2 2 工 ” | 50 F3-03AA 22 
工 细 30 15 180 10 | 1.5 1 工 0.15 | 1.5 了 75 B2-0LC 23 
15 270 5 | 1.25 2 175 B2-01 了 24 
2 纪 50 25 120 10 2 1.5 工 内 | 73 卫 2-01C 25 
30 120 5 2 证 3 工 .5 0.3 3 | 450 了 2-041C 26 
2 刀 50 20 10 |2 0.25 | 2.5 175 B2-01C 27 
0.5 伍 100 7 20 0.15 2 0.09 0.45 175 卫 2-01C 28 
2 了 50 20 10 | 1.5 工 0.3 1.5 175 B2-01C 29 
2 伍 50 20 JT0 了 工 .3 工 四 .3 了 ,5 175 A3-09A 30 
工 也 50 15 270 人 小 二 工 浊 0.15 |1.5 | 1.5h| 4175 B2-01C 3 了 
工地 50 15 七 1.5 工 工 .5 0.15 1,5 1.5L| 475 了 2-01B 中 32 
工 镁 50 15 270 S | 1.5 1 1.5 0.15 |1.5 |1.5hhl 475 B2-01B 33 
工 50 15 5 | 工 .5 工 1.5 0.15 | 1.5 | 41.5nl 1475 B2-01C 34 
十 亚 S0 15 270 5 | 1.5 工 1.5 0.15 |1.5 1141.5 有 | 175 B2-01 也 * 35 
1 | 50 15 5 1.35 工 1.5 0.15 了 ,5 工 .5 用 | 175 了 2-01 了 * 36 
工 弓 50 15 270 5 ，1.5 工 1.5 0.15 |141.3 |141.5h| 475 B2-01B* 37 
上 二 50 T5 3S | 工 .5 于 工 .3 0.15 工 .5 1.5 具 | 175 B2-01C# 38 
40 100 5 | 2 工 .5 0.3 3 I| 150 8B2-01C 3 
30 120 5 2 工 .5 1.5 0.3 3 1 1350 B2-01C 40 
30 120 35 |2 1.5 3 0.3 3 工 H， 150 了 2-01C 4 
30 250 3 |3 2 0.3 3 150 台 2-01C 42 
工 生 50 3f 200 5 13 1.2 工 .5 0.3 3 175 B2-01C 43 
0.22 1 100 15 270 10 0 .1 二 T75 B2-01C#* 44 
30 120 5 2 工 .5 和 0.3 3 Th 150 了 B2-01C 45 
人 .5 了 50 15 10 | 1,5 0.8 0.15 | 1.5 T75 B2-0tC 46 
30 28 5 2 下 .5 0.3 纪 450 47 
2 耳 50 30 430 | 0.5 1.5 0.25 | 2.5 1 | 150 B2-01C 48 
2 人 号 30 120 5 | 2 工 .5 .号 0.3 3 B2-01C 49 
放 4120 5 2 工 ,5 二 有 | 475 再 2-0 扣 50 
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3D D303 


也 1128 

了 D1740 

D U33 

D530D 
3DK3A4 


3 了 天 3A4 
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2。 低 


频 


大 


功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


Ce wk hbhoenwtti wm cn eebww 权 加 有 Co co oo wo Co Co un 


ho kD 
< UL 


LDLD 
的 


Co Co 


集 电 极 集 电 极 发 射 极 集 电报 
- 基 极 
- 基 极 ~ 发射 极 ~ 基 极 
反 向 截 耻 
者 容 电压 击 罕 电压 击 穿 电压 电 流 
大 (BR)C5O 矿 (BR)CEO 六 (BR) BBO 
4cB CBE 了 TBEB cs0 三 cB 
(y) (及 ) (V)| (A) (A) (V) 
250 3 血 100 3 也 5 了 血 工 但 25 
250 3 了 100 3 了 6 工 如 0.5 阻 | 150 
250 3 拉 100 3 志 6 工 廿 0.5 仔 150 
250 5 所 100 号 也 6 工 弓 0.5 了 50 
250 工 媚 100 5 匠 6 工科 0.5 廿 150 
1 
250 3 刀 100 3 5 二 工 阻 30 
250 3 地 100 3 地 5 工科 0.5 地 25 
250 3 了 匡 100 3 了 5 工 刀 工 坦 25 
250 3 了 100 3 茵 3 了 了 工 租 50 
250 组 100 5 地 6 了 工 垃 0.53 150 
250 3 匡 100 3 媚 5 了 匡 了 地 50 
250 忠和 100 5 和 6 工 翅 0.35 地 150 
250 3 地 100 3 丘 4 工 各 十 垃 50 
250 3 也 100 3 如 5 工 蕊 二 到 50 
250 5 扣 100 5 了 6 工 症 (1.5 节 150 
250 3 茵 100 3 了 5 了 了 二 了 30 
250 号 各 100 号 血 6 荆 血 0.5 垢 150 
250 3 100 3 5 工 蕊 工 王 50 
250 3 据 T00 3 地 5 二 全 并 如 50 
250 3 卫 100 3 了 8 工 茵 工科 50 
250 3 垃 100 5 匡 6 工科 0.5m 150 
250 号 班 100 5 耳 5 工 年 0.5 扣 150 
250 中 伺 100 5 地 6 开刀 0.5 垃 150 
200 3 王 100 3 妇 5 工 妞 工 蔚 50 
200 3 位 100 3 所 6 工 刀 0.5 卫 
250 3 王 100 3 组 0 工 也 
250 3 伍 1T00 3 组 6 工科 
250 号 垃 100 5 如 4 工本 工 蕊 50 
1T00 号 志 4 5 志 工人 二 50 
150 3 王 100 引 纪 秋 5 纪 
T50 3 志 1T00 3 所 5 3 锯 工 垃 T100 
150 己 征 100 | 工科 5 工 蔚 0.5 卫 50 
50 3 伺 J100 3 王 8 工 位 
250 引 开 100 引 志 6 工程 0.5zm | 150 
250 引 妇 100 5 了 6 工 如 
150 号 王 100 S 世 7 了 工 甘 ta | 150 
13 作 5 圾 100 5 了 琢 水 工程 
250 100 6 0.5 垃 | 150 
110 3 
110 3 专 5 呈 也 
110 号 节 呈 5 志 
1T10 5 也 5 5 也 
了 10 5 人 3 5 所 
1T10 3 了 4 工 刀 
110 3 全 4 工科 
I10 引 志 3 3 坦 
120 5 坦 4 10 了 
120 | 5 匡 4 5 好 
250 了 卫 120 5 所 6 工地 [0 .5 全 50 
25f 了 位 120 工 丙 5 二 如 0.5 理 25 


2 一 一 一 一 一 一 一 一 
集 岂 极 电 流 和 饱 前 禹 下 最 
外 序 
- 发 射 要 得. 降 高 
放 大 
反 曾 截止 正 时 结 
电 流 系 数 降 压 降 闻 温 
Tczo | Fecg | FF Frcg | Te | 入 cags | 大 8EB8 TB 7c 弛 | 了 7 二 
j 


. | 号 
(A) | CV) | mia max | (V)|eA 7 | | A | A) cs) coc) 
2m | 25 10 2 1.5 0235 |25 |1n|340| 82-016 1 
120 | 30 5 | 3 工 5 0.3 |3 18 | 50| 32-6C 3 
120 | 30 S | 3 工 5 03 | 3 1 | 350 A69 3 
fm | 50| 19 | 和 5 |32 12 | 415 | 03 |3 1 | 30| 8B2-00C 4 
120 | 3 3 | 3 15 1503 |3 1k | 35| 32-01 呈 |5 
2 和 ms50| 1302 11310132 1.5 0.25 | 2.5 150 | B2-01C 6 
Im | 中 5 | 10 2 . 瑟 175 | B2-0tC |.7 
2m | 和 即 120 | 30 ，320 |32 15 | 15 102 1125 |1n130| 382-01C 8 
2m | 绚 1 | 3 131 13 15 13503125 111 350| 382-01C 9 
0sm | 5 1013 12122 | 5 025 | 25 10 | 3B2-01C 10 
2 | 5 314102110|1? 15 | 0.35 | 2.5 150 | B2-01C 全 
t20 | 30 5 | 2 15 | 15 | 03 |3 1 | 30| 382-o7C 二 
2zm | 50 30 | 2 |3 并 3 0. 息 | 2.5 175 | 32-0fC 友 
2m | 5 420| 2 | 1 12? 1 025 |25 | Tu B2-01C 王 
120 | 3 5 | 3 工 Da3 13 1 | 150| 8B2-07C 切 
二 
2m|3|31o|235 11 |， 0.8 1 B2-01C 16 
120 | 30 5 | 2 15 | 15 | 03 |3 Th | 40| 332-0iC 17 
2m|s| 15 | |3s T5 | 5 3 03 | | 50| 3B2-0tBe。 | 18 
| 5| 30 号 | 3 缉 | 1 1 1 0 2-01C 19 
2m |53| 3131 |3 工 5 03 |3 1 | 10| 8B2-01C 20 
120 | 3 |11s 15 | 15| 03 13 | FoA |31 
120 | 30 5 | 2 15 | 13 | 03 |3 1 | 450| F3-03 人 | 22 
120 | 30 S | 2 15 | 75 | 03 |3 Th | 30| 32-000。 | 323 
和 ma | 50| 1 4 和 | 2 划 13 1 5 0. 息 | 2.5 150 | 8B3-016C 24 
Tam 200 | 4 | 1|32 12 | 15 10 | 382-0ot6。 | 和 5 
fm | 5 3 3 11132013 15 | 135 | 035 |2.5 | 450| F3-03A | 56 
Im |5| | 3 1310 2 1 0 2 110 A69 27 
Zm | 50 40 10 |15 1 15 03 13 175 | ，B2-01C 28 
2m | 50 20 10 | 3 IT 5 0. 和 5 | 2.5 173 | B2-0TC 29 
2m | 中 20 S | 2 1 5 0.25 | 2 150 | BF3-09A |30 
2m | 100 15 5 15 | 1 15 | 0 141.5 175 | B2-01C 3 红 
tm | 50 30 10 | 3 108 | 12 | 0 125 | 310 8B2-0C 32 
工地 50 15 270 3 | 1.5 工 工 .号 0.15 | 1.5 |1.5p 175 了 2-01C 33 
30 | 120 5 | 3 5 | 5 0.3 | 3 1 | 401 82-016 34 
0.2m | 50 40 | 250 5 | 2 1 15 | 03 |3 1 | 40|1 82-916 35 
700 4 |1 15 | 41.8 50aa| 1.5 
700 | 4 |1 
30 | 120 | 3 15 | 415 0.3 | 3 
15sm | 20 20 3 |15 | 
3m | 20 20 弛 | 3 0.8 03 |3 
1.5m | 20 20 5 |3 0.8 0.3 |3 
5m | 20 20 5 |3 0 8 03 |3 
f5m | 20 20 3 |15 | 108 
1 Sm | 20 1 5 | 开 25 | 5 0.35 | 1.33 
T5m | 20 苇 5 | 125 | T5 0 六 25 | 开 25 
1. 引 弘 20 20 5 |1.5 1.2 0.3 11.5 
270 | 1 3 125| 3 
2m | 50 2 | 人 如 | 3 2.5 
im 35 10 | 3 5 | 32 1 3 
0.5 mm 25 200 | 如 5 | 2 工 3 
ls | 


| 
| 
4 


2。 低 


频 


大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 特 最 热 集 电极 集 电极 发 射 极 集 电极 
序 型 大 全 大 人 
， ~ 基 极 ~ 发 射 极 - 天 极 
频 友 向 截 正 
功 电 
率 率 流 阻 击 穿 电 有 压 击 穿 电 扑 击 穿 电压 也 流 
斑 (BR)CBo 矿 C(5R)CEO 大 (8R) 5BO 人 
Pei | 7c | 乓 于 天 汪 翅 地 7 Tcso | Fcp 
(下 ) | (Hz | (CA GCT 不 )| 07) (A) (VY) (A) (yy) 《入 ) 《 太 》 (Y)》 
于 3DD206 也 30 3 300 号 坟 TI20 5 伍 7 工科 0.4 了 1 150 
2 3DD1S93-C 30 TM 5 20f0 与 王 320 引 二 4 习 
3 3D D338 30 |10MS$| 4 320 120 各 0 ,5 地 150 
4 3D 了 526 30 8M 才 250 卫 妃 4120 工 志 5 卫 志 38 R 80 
3 了 Do941 30 3M 7 4.17 140 120 3 3 人 县 140 
右 ESC30C 30 |40MS$| 5 330 3130 6 0. 工 坦 100 
7 DBD30C 30 3 2.5 270 3 所 130 5 6 于 弓 0.5 茵 150 
8 3DTD5C 30 3 200 3 也 150 3 王 S 了 工 志 
9 3DD5E 30 2.5 150 3 全 妊 荆 乌 
I0 3DD5E 30 2 1580 3 所 如 芝 乌 
1 3 了 了 5 互 30 2 150 3 专 全 40 所 
了 12 3DD30C 30 3M 3 300 D5 组 IT50 5 伺 他 9 人 得 50 
13 3DD30C 1 30 3M 3 300 II 150 I8 | 5 地 工 50 
T4 3 了 了 157C 30 TM 3 200 3 手 4150 3z | 3S 1 
T5 3D DT4157C 30 1TM 3 200 3 氏 150 3 世 工 但 
1 3DD157C 30 |100k 3 200 3 伍 415 人 0 3 垃 3 王 十 
17 3DD157C 30 1TM 3.3 300 3 王 T50 3 型 5 工 纪 
18 3DDI158C 30 1TM 3 200 3 二 1T50 3 二 5 工 三 
19 3DD158C 30 TIM 3.3 200 3 地 T580 了 3 钥 5 开刀 
20 3DD458C 30 1M 3 3.3 200 3 全 了 50 3 志 号 于吉 
2 3DDf58C 30 TM 3.3 200 3 所 150 3 阻 5 王 组 
22 3DBD301D 30 5 300 弓 弓 150 世 和 工 志 0. 工 理 50 
23 3D D301D 30 TM 3 入 :3 300 5 拉 4350 5 铂 6 工 志 人 站 . 工 全 50 
24 | 3DD302C 30 2 工 .7 200 5 地 381 巩 丰 工 生 0.1 弓 100 
25 3DEF3C 30 3 3.3 200 3 垃 3450 3 地 台 也 
26 D D03C 30 SM 3 250 3 所 150 3 搓 3 3 纪 工地 50 
27 D D036 30 SM 3 250 3 诅 150 3 地 了 3 纪 了 坦 50 
28 D 9503 互 30 5 5 手 5 世 3 5 垃 
29 SD3D 30 3 250 3 证 150 3 垃 如 工人 
30 S D3D 30 3 2350 3 人 也 150 3 亚 6 工 弓 
31 BD31A 30 3 200 了 所 T50 工地 术 工 匡 
32 D7312C 30 帮 350 3 人 钥 T150 3 卫 6 工 志 0 .5 匡 引 
33 3DD158C 30 1TM 3 200 S 王 IT50 3 了 5 工 王 
34 3DA1138 30 110M 2 200 | 0.1 地 150 | 0.1 工 垃 6 0. 工 所 开县 T20 
35 3DDI157C 30 TM 3 3.3 200 3 组 T50 3 耳 9 工 芭 
30 3DD200 五 30 3M 3 350 号 缮 T50 5 地 台 5 弓 0. 工 纽 150 
37 3D 玫 3A5 30 5 帮 150 5 垃 5 5 也 
38 3DK3A5S 30 5 本 158 3 地 了 引 世 
39 3DK3A5 30 9 二 158 了 5 5 雪 
40 了 1138 30 2 200 了 种 T59 50 纪 吾 号 二 开县 120 
41 了 1138 30 110M 200 5 全 50 3 地 7 荆 全 
42 甩 330 忆 30 号 4.2 T50 号 志 3 3 理 
43 5 D41BC 30 TM 3 200 荆 垃 150 皇 细 5 荆 坦 1 组 30 
44 3D DTI5C 30 1M 9 兄 200 5 专 150 工 也 号 工 二 0.5 纪 50 
45 3DD1I5C 30 TM 要 150 号 纪 作 号 工 纪 5 人 
46 3D D157C 30 1M 3 3.3 200 了 纽 T5f0 3 世 5 了 人 坦 
二 7 3D DT157C 30 TM 3 200 3 拍 50 3 志 8 3 匡 工 伺 ID00 
48 3D D301 30 5 308 5 型 150 5 志 人 工地 
49 DSS36 玉 30 号 T50 3 
30 呈 D1sD 30 300 3 二 830 了 于 5 上 二 
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” 


4 
， 机 9 。 


[ 寺 
流 饱 前 拥 | 平 显 
外 入 
羽 | 老 高 
大 
压 时 | 结 
数 降 压 聊 赣 温 
Frcg | 7c | czs | 入 sFES 7 Tc | 三 | 7 
汪 
(V) | (A) | (V) (V) (A) |(A)|(s) | CC) 
二 
5 12 0.8 0.3 3 150 B2-010 工 
5 |2 1.5S 0.25 | 2.5 150 PR3-03A 2 
5 | 2 1.5 0.3 3 0.75h| 150 B2-01C 3 
人 2 0.3 上 150 |B2-01C,FE3-03A| 4 
2 10.15 0.6 0.1 上 150 F3-03A 5 
5 |2 丰 0.5 5 150 PE3-03A 6 
有 2 .5 工 .5 0.3 3 1 43450 PB2-01C 7 
10 | 1.5 了 .418 | 工 浊 175 B2-01C 8 
5 | 1.25 1.5 0.25 | 工 25 175 B2-01 了 9 
5 | 1.25 1.5 0.25 | 1.25 175 B2-01C 10 
5 | 1.25 2 175 HB2-01B* 11 
10 | .5 了 0.3 1.5 175 B2-01C 12 
10 | .5 了 0.3 1.5 175 | A3-09A 13 
5 | .5 1 0.45 115 |1.5| 175 B2-01C 中 14 
| 医 匡 : 工 1.5 0.15 | 1.5 | 了 4.5r| 175 B2-01 了 中 15 
S | 工 .5S 1 了 .5 0.15 |1.5 |1.5a| 175 8B2-01 引 16 
5 | 工 .5 I 1 .5 0.15 11.5 |41.5 175 R2-01C 中 17 
5 | 1.5 1.5 人 5 | 也 2-01 了 s 18 
S | 41.5 工 1.5 0.15 | 1.5 14 1475 B2-01 卫 * 19 
S | 工 .3 4 于 .5 0.15 |1.5 |1.5 | TI55 了 2-01Bx 20 
S 1.5 1 1.5 ，0.15 | 141.5 4.5 | 175 B2-01Cx 2 
S | 3 4.5 0.3 -了 Th 150 BR2-01C 22 
5 |3 下 8 0.3 3 Th | 1475 B2-01C 23 
10 |0.1 了 175 B2-01C* 24 
10 | 1.5 0.8 0.15 | 1.5 175 B2-01C 中 25 
10 | 0.5 了 二 0.05 | 0.5 175 B2-01C 26 
10 1」0.5 1.5 ， 0.05 | 0.5 175 | 和 A3-09A 27 
5 | 1.5 1 .2 0.3 1.5 150 FE3-03A 28 
10 | 2 .5 ,5 0.25 | 2.5 Th 450 FE3-03 人 A 29 
10 | 2 TI.5 了 .5 0.25 | 2.5 1 130 上 69 30 
3 | 1.5 1.5 1.5 0.3 T. 邓 B2-01C 31 
10 | 2 工 .2 工 .5 0.35 | 3.5 Th 150 B2-01C， 32 
引 | 1.5 工 1.5 0.15 | 1.5 175 B2-01C 33 
4 | 0.05 150 了 P3-03A 34 
5 | 1.5 工 工 .5 0.135 | 1.5 | 了 .581 175 B2-01C 35 
3 | 了 2 工 :2 了 .5 0.3 3 1 175 B2-01C 36 
号 | 当 0.8 0.3 3 175 了 3-03A 37 
S5 13 0.8 0.3 3 175 B2-01C 38 
3 |3 0.8 0,3 3 175 C3-02C 39 
4 | 0.05 3 0.05 | 0.5 150 FE3-03A 40 
t0 | 0.5 1.5 F3-03AA 41 
5 | 1.5 0.8 150 了 3-03 入 了 
| 工 0.2 2 Th 150 了 PP3-03 人 入 43 
?0 1 3 0.8 于 0.25 | 2.5 1 150 了 2-01C 44 
10 | 2 1.5 0.25 | 2.5 175 耻 2-01C 45 
5 | 1.5 | 人 1.5 0.15 |1.5 |1.5h| 175 B2-01C 46 
旺 由 55 | 工 工 .5 0.15 | 1.5 175 了 2-01C 47 
5 |3 2 了 | 150 B2-01C 48 
5 1145 1 1 150 | 下 3- 史 入 49 
1I0 | 2 工 .5 0.25 二 人 5 175 用 2-01RC 50 


] 
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与 当 co 人 Rio 


上 
上 > 


12 


D1264A 
3D D157DD 
3 了 DK3A6 
3 也 开 3AD 
3D 玫 3A6 


5D41BD 
3 了 也 卫 了 D 
3DDI1SD 
3DD155-D 
3DD137D 


3 了 DD157D 
3DD157 了 
3DD158D 
3DD303C 
3DDs05B 


六 GEFEn5664 
3DD5D 
3DD5E 
3DD5S5I 
3DD45D 


3DD238 
3DD30DD 
3DD30DD 
3DD157D 
3DD157D 


3D DJ457 了 
3 了 D 卫 157 卫 
3 了 158 了 
3DL D4158D 
3D D458 了 


3D D4138D 
3D DBD302D 
3 了 DERE3D 
3 了 ET103AA 
了 D03DD 


DD03D 

卫 830F 

D313 

队 7312 7 
3DD158D 


3D DI58 已 
3DD5B 
3DD30E 
3D D30 忆 
3 了 了 D357 忆 


3DD157 瓦 
3D DT57 已 
3 户 卫 T57 卫 
了 3 了 也 158 耻 
3DD1589 也 
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er 一 rpm pymmirrr 一 ovirorra orerunrrgeeca 


1M 


(A) 


Cu 


CO CO CD LO Cu 人 CD Un Cu ho Co bn 


KU kbitow en < 心 性 Co Cn ea an Mn wm 


(mL 


(有 7/WW) 


热 


阻 


慌 寺 


上 > 


CD 


LD 


LD CD CD 


Co wo 


人 


和 


CO (CD CD 


Lib op 


CD Un 上 《CD 


Ceoco 


人 


集 电极 
-~ 扰 极 
击 穿 里 下 
矿 (BR)CBO 

Tcs 
(V)》 (及 ) 
260 | 0.5 志 
250 3 纪 
250 工 班 
300 5 位 
300 5 地 
250 3 也 
250 3 匡 
250 工 垃 
250 工 世 
350 SI 
600 
250 工 弓 
250 3 匡 
400 5 2 
400 5 了 
230 3 了 
250 3 包 
250 3 锯 
250 3 卫 
250 3 世 
250 3 也 
250 3 了 
250 3 荆 
300 5 过 
250 3 也 
300 3 也 
300 | 3 志 
300 3 地 
250 工 志 
400 3 了 
250 3 瑾 
350 3 也 
350 3 乌 
500 5 垃 
500 5 锯 
350 3 地 
350 3 匡 
350 3 匡 
350 3 于 
350 3 荆 
350 工 志 


2。 低 频 

2.4 硅 NPN 

集 电 极 发 射 级 
- 发 射 极 - 基 极 
击 径 电压 和 击 宗 电压 
六 (BR) CEO 产 (BR)EBO 
ZC 了 TBEP 

(YY ) (A、 (V》| (A) 

_ 四 
T80 3 志 6 0 .5 二 
200 3m 5 工 弓 
200 呈 二 5 号 I 
200 5 世 5 5 也 
200 3 5 5 垃 
200 TO 5 工 m 
200 了 匡 号 工 世 
200 号 科 4 5 
200 Sm 攻 5 
200 3 地 5 3 锯 
200 3 纪 5 工夫 
200 工 m 9 工 弓 
200 工 志 5 工 伺 
200 5 地 6 工人 
200 4 

200 开 弓 6 0 . 工 姬 
200 3 志 5 工 蔬 
200 3 切 母 工 蔬 
200 引 垢 4 40 也 
200 号 班 人 SI 
200 工 纪 5 工科 
200 引 垃 妈 纪 阻 
200 5 琢 表 5 如 
200 3 弓 3 工 世 
200 3 二 引 工本 
200 3 姻 S 工 二 
200 3 二 5 工人 坦 
200 3 年 5 工 蔬 
200 3 所 5 工 垃 
200 3 匡 5 工 匡 
200 3 弛 工 纠 
200 号 纪 3 工 
200 3t 6 工科 
200 3 刀 引 1 
200 3 鱼 5 弛 二 
200 3 全 5 3 纪 
200 3 也 3 5 专 
200 于 世 4 工 世 
200 3 所 6 工 乌 
200 3 刀 5 工 匡 
250 3 弓 5 并 弓 
250 3 也 5 工 也 
250 号 志 才 引 二 
250 5 志 帮 引 伺 
25 急 汪 5 工人 刀 
250 3 5 工 世 
250 3 人 5 工 茵 
250 了 生 5 工 缮 
250 了 人 契 5 工 垃 
250 工 放 号 工程 


低 频 
基 极 
反 占 截 止 
电 菠 
capo 三 ce 
(A) (Y) 
50 记 200 
工科 30 
[0.5 也 了 5f 
了 伍 50 
工 了 血 100 
0 .5 证 20 
(0.3 了 20 
0.5 王 50 
工 联 250 
工地 50 
工 坦 50 
工 . 工 姐 100 
工 竹 50 
工 垃 50 
0.5 钙 
工 志 58 
工 茵 50 


1 


大 功率 三 极 管 
集 由 裤 卫 
~ 发 射 被 
放 
皮衣 地 上 耻 
册 流 和 
TCEO | 生 c 四 
《人 A) (了 Y) 纪 j 了 各 习 
可 es 谤 
00 240 
工 世 T00 了 5 270 
芷 .5 了 20 20 
工 .5 也 28 20 
了 .5 了 20 20 | 
工科 30 40 1T20 
工 绍 150 30 
2 如 1 50 20 4 
2 50 20 | 
2 位 108 IT 
工 世 100 工 ? 270 
工 蕊 20 40 150 
Tta 20 40 1T50 
40 150 
工 缮 50 20 
工 志 200 40 
工 世 30 15 180 
工 .5 也 20 10 
T5 270 
2 坦 50 20 
号 垃 100 7 
2 tn 50 20 
2 如 50 20 
工 世 100 15 270 
工 癸 TI00 15 
了 二 100 T5 270 
工 也 100 15 
工 刀 100 15 
工 伺 100 15 270 
工 匡 100 5 
Im 1T00 15 270 
.2 垃 100 15 270 
0.5 世 100 15 
Tt 14100 7 180 
2 艺 50 20 
2 也 50 20 
1.5ZmE | 20 20 
.5 地 50 10 
工 媚 30 120 
工 弓 1T00 IT5 270 
工 垃 100 15 270 
工 乌 30 15 180 
2 50 20 
2 错 3f 20 
也 100 15 270 
工 专 100 15 
工 缮 100 15 270 
1 垃 100 T5 
工 世 100 TI5 270 
工 弓 1I00 15 
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二 


| 


全 
Shi 一 mn 过 三 局 


Lo ut 上 庆 定 


上 FF Riosoko 上 
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CC 


心 


忆 人 关中 上 六 
cr 
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上 F 忆 民居 9 
ko to 
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人 
wm mmuwuwu on 


之 和 一 一 站 之 一 一 二 
人 > 
《ETE 


己 局 
上 
CR 


人 一 王 一 一 一 te 之 一 十 一 二 一 瑟 定 一 一 一 一 ED 
人 SEN 
们 5 
CT 


Ha ko ho roho 《DLA CD 和 


《上 二 


上 } CD 


rm 


ko Fo Cn 《CC 


工 .3 上 攻 


产 所 产 产 亚 忆 往 广 
wa mmwmwmwm nm 
人 


1 


-str-ewrwermemerrrereev | 


外 邱 
| 

形 。 

了 3-03 信 了 
B2-01C 2 
F3-03A 3 
B2-01C 4 
C3-020 5 
了 3-03AA | 6 
B2-01C | 了 7 
B2-01C 8 
FR3-83A 9 
B2-01C 10 
32-01C 1 
B2-01C 12 
了 B2-01C 了 
14 

B2-01C 15 
B2-01C 16 
B2-01C 17 
B2-01C 18 
也 2-01 也 # 19 
B2-01C 20 
B2-01C 21 
B2-01C 22 
A3-09 扩 23 
B2-01C 由 24 
了 2-01 了 中 25 
HB2-01B 26 
B2-01C 中 27 
B2-01C* 28 
B2-01B* 29 
了 2-01 了 > 30 
B2-01Bx 31 
B2-01C* 32 
B2-01C 33 
了 B2-601Cx 34 
了 2-01C 35 
A3-09A 36 
F3-03AA 37 
B2-01C 38 
B2-01C* 39 
B2-01C 40 
B2-01C 41 
B2-01C 42 
了 2-01C 43 
A3-09A 44 
B2-01C 中 45 
B2-01B 中 46 
B2-01B 47 
呈 2-01C 由 48 
B2-01 阳 s 49 


也 2-01 吾 * 50 
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2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NFN 型 低 频 


ie 一 一 -rn errrremmerrrrroarar armgmamrraoamramrroeem 


最 最 热 集 电 极 集 中 棚 发 射 极 集 由 极 
序 型 大 . 大 - 最 
和 | 答 | 全 - 基 
加 上 - 兹 极 - 发 射 极 - 起 报 
频 | 了 到 向 以 止 
功 电 
率 | 认 流 阻 省 穿 电 压 话 穿 电压 进 穿 了 电 还 册 广 
矿 (8R)CBO 六 (BR) CEO 亚 (BR) REBO 下 
红 池 品 和 ] 1 
导 虽 | | | 了 TcB Tc 了 5B !cao | Fe 
| (而 》 | GE | (ATGDV 下) CCY) {《 太 ) (了 Y) (A)》 《V、 ( 太 ) (A) (《yY) 
| 
工 3 了 D158 吕 30 了 时 3 350 | 3 地 250 3 埋 号 工 匡 
2 3 了 及 458 也 30 TI 时 冯 3 350 3 得 250 3 拍 5 工 理 
3 3 也 下 3 已 30 ) 了 .3 350 3 了 250 已 钥 6 工科 
4 3 用 有 157 已 ， 30 1TM 四 3.3 | 350 3 手 250 3 所 5 工 位 
5 3 也 也 1527 瑟 JTM 了 2.3 3310 3 所 280 3 二 号 工 葵 
6 3DPD157 也 30 1M 3 3.3 1 400 3 鱼 300 了 也 5 工 王 
7 3DD158E 30 | TM 3 1 450 3 和 红 300 3 匀 号 荆 细 
8 3 了 有 SP 30 3 | 400 3 纪 300 了 外 上 工 坦 
9 3 也 了 D 世 30 1IM | 5 了 | 400 号 阻 300 工 纪 吾 了 1 0 .5 也 工 510 
410 3 也 有 15 于 3 JTM 5 300 呈 钥 不 号 组 荆 绊 5 
了 3 也 DD15S95~ 匡 30 TM 5 400 引 组 380 吕 垃 帮 呈 组 
IT2 3 了 万 15S7 瑟 30 TM 号 350 3 卫 300 了 二 5 了 了 工艺 了 00 
13 3 有 DT1S7 忆 ]M 3 ， 3.3 400 3 钥 300 3 也 3 芽 斌 
414 3 且 了 257A 30 了 了 2 500 308 号 
15 3 了 PD PD258 太 30 1M 光 500 300 5 
16 3DD505C 30 3 709 300 如 人 .5 了 S0 
17 3 也 了 DT15 瑟 30 1M 5 3 300 号 各 扩 马 垃 
18 3 了 DTD23C 30 TM 工 .全 3.3 300 工夫 5 王 青 
19 3DD30E 30 3M 3 000 夫 300 忆 垃 各 引 开 了 工 他 5[ 
20 3 用 已 30 下 30 3M 3 600 包 300 S 地 各 5 了 珀 工 王 50 
21 3 了 也 157 己 30 工 M 3 435f 3 和 | 300 3 氏 习 工 理 
22 3 防卫 157 已 30 TM 到 450 3 | 308 3 如 5 王 弓 
23 3 了 妃 457 忆 30 1100 3 450 3 于 300 3 红 号 工 如 
24 3DBD157 辟 30 1M 3.3 40f 和 二 300 3 所 忆 工 专 
25 3 有 158P 30 1M ; | 4S0 3 细 30N 她 号 工 开 
26 | 3DD158F 30 | 1M 33 1450| 3 和 | 300| 3 3 了 
27 3 用 了 158 下 30 | 1TM 3 3.3 450 3 也 300 3 如 避 工 从 
28 3 也 芒 158 下 380 TM 3.3 400 3 匡 300 3 了 S 了 姻 
29 3 开 D2 37A 30 1M 3 二 本 500 3 组 300 了 名 避 工 生 
30 3DD257A 30 了 M 3.3 S00 3 证 300 | 3 班 1 已 工 茵 
31 3DD258A 30 TM 3 3.3 | 500 ， 3 300 全 坦 | 3 工 也 
32 3 了 DBDP253A. 30 | 1TM 3 这 | 500 | 3 纪 300 3 大 1 3 工 三 
33 3 也 了 了 302 已 30 沁 于 600 5I2 300 总 年 8 了 也 六. 工 纪 T00 
34 3 了 DR3E 30 3 3.3 1 450 3 地 300 季 袜 四 荆 租 
33 3DRYL03 吾 30 2 号 3 S0 人 3 刀 300 了 位 5 工地 
36 |  D31A 30 | 50| sm | 3s00| 3m | 5 工 志 
37 了 EDP31C 38 3 | 400 工 旨 300 卫青 颖 工 乌 
38 3D 下 1 世 38 了 M 号 中 本 0 350 | 得 入 节理 
39 31 DBD30G 30 3M 3 700 地 350 | 访 丛 如 瑟 拉 了 纽 50 
40 3DPB30G 30 3M 人 700 地 350 垃 各 5 位 了 也 50 
41 3D15R 30 1M 5 2 500 S 世 330 ] 得 5 工 志 人 .5 二 150 
42 3 卫 了 157FE 30 1TM 了 450 3 二 330 卫衣 号 3 所 工 垃 100 
43 3 也 有 157G 30 TM 3 3.3 600 切 400 号 坦 5 工 众 
44 3 D257 品 3 1TM 儿 700 400 号 
45 3 有 了 258 了 30 41M 2 ]】 700 400 5 
40 3 防 有 505 瓦 30 3 900 400 4 0.5 人 钥 50 
47 9 也 有 405 30 TO0M 号 3.3 500 400 了 0 .Im 500 
48 3 了 4157G 30 工 M 3 汪 和 轩 600 3m cd00 | 让 5 于 和 
49 3 158 30 了 让 | 6800 3 如 400 本 工 5 了 TH 
50 | 3 玫 耕 SG 30 3 400 3 型 400 有 过 号 和 纪 
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率 三 极 管 
大 功率 三极管 


RISE 


集 中 援 归 注 饱 前 辣 下 最 
- 发 射 极 各 降 | 高 
族 天 
反 向 截止 巫 时 攻 
电 流 系 玫 降 压 隆 问 温 
Tc5o | ce pp Fecg | Tc | rcgs | 和 pgES 了 TB Tc | 1 17 这 


(A) | ev lania | aar | VCA | GV | (OVY)| (A) | (5) | (CC) 


虹 


tm | 1001 45 270 5 |1.5 1 1.5 0.135 |1.5 1141.5p1 4275 B2-018B* 
1 | 100| 45 3 | 1.5 1 1.5 .15 |1.3 11.5t| 175 B2-01C >。 
0.sSm | 100 | 好 10 | 1.5 0.8 0.15 | 1.5 175 B2-01C 由 
fm | 41001 45 270 5 | 1.5 了 了 .5 0.15 | 1.S5 | 41.58| 175 B2-01C 
Tam | 100 | 扣 270 5 |141.5 1 1.5 0.15 |1.5 |1.5z| 175 B2-01C 
1 所 | :400 3 270 5 | 1.5 了 15 104 1415 1414.5p1 475 了 2-015 
ia | 100 1 折 270 5 | 4.5 1.5 0. 丰 | 了.5 175 B2-01C 
卫 备 30 】 5 180 10 | 1.5 工 了 0.15 | 1.5 175 台 2-91C 
1 | 3430 | 30 1 30 132 0.8 T.2 0.25 | 2.5 1&| 150 B2-01C 
2 坦 50 | 20 10 |2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 
2 王 S0 | 20 5 |2 工 .3 0.35 | 2.5 150 PF3-03A 
2 妇 | 100 | 巧 5 |1.5 工 1.5 0.15 | 1.5 175 32-01C 
Ta | 100| 345 270 | 1.5 工 TI.5 0.15 |11.5 |1.5| 175 B2-01C 
1 如 | 100 了 180 10 | 1 工 .2 1.5 0.2 工 175 B2.01C 
1 | 100 7 180 10 | 1 1， 1.5 0.2 175 8B2-01C 
了 组 50 | 20 10 |114.5 3 175 B2-01C 
2 各 S0 | 20 40 | 2 0.25 | 2.5 175 B2-01C 
0.sSm | 100 7 20 | 0.15 2 0.09 | 0.45 175 B2-01C 
2 王 S0 | 20 TI0 | 了 .5 2 0.3 1.5 175 B2 01C 
2 50 | 20 10 | 1.5 2 0.3 1.5 175 | A3-09A 
0.1 | 100 | 把 270 S | 1.5 工 1 0 二 11413 111.5k 175 B2-01C 由 
1m | 100 | 15 S | 1.S 和 工 ,S 0.4 |1.5 |1.5R| 175 了 B2-01B 小 
tm 1t00| 45 270 5 | .5 1 1.5 0.15 11.5 |1.5| 175 B2-~01B 
Jo | I001 3 5 | .5 了 1 .5 0.4 11.5 |1.5| 175 B2-01C 由 
1 | 100」 45 270 引 | 1.S 工 .5 0.15 11.5 | 1.5&| 475 B2-01Cr* 
J | 4100 向 2 小 于 沁 1 1.5 0. 和 | 1.5 114.5| 1735 B2-01 卫 * 
ta | 3100| 扣 270 S | .5 工 1.5 0.15 | 1.5 | 1.5& | 175 B2-01B* 
1 了 a | 100 号 | 1.5 1 1.5 0. 生 | 1S 11.5| 1475 B2-01C， 
; 垃 100 的 180 10 下 工 .2 0.2 生 荆 ,5 呈 | 175 B2-01C 小 
1 和 | 100 10 11 了 1.5 0.2 工 1.5R| 175 B2-01C 由 
1 108 180 14 | 工 工 .2 了 .5 0.2 1.5N 475 B2-01Cy 
lm | 1001 7 10 | 1 .2 1.5 6. 1 1.5H | 475 B2-01C* 
0.2 二 | 1090 | 45 270 10 |0.1 1 175 B2-01C* 
0 5m | 34001 5 10 | .5 0.8 0.15 | 1.3 17 引 B2-0C 
3 | 400 7 180 10 | 1 1.2 0.2 站 175 B2-01C。 
Ta | 100 7 120 站 这 工 .2 1.5 0.2 1 32-01C 
0.5 摆 50 | 40 引 | 工 .3 1.5 1.5 0.3 了 B2-01C 
2 姻 50 1 20 这 175 B2-01C 
2m 50 | 30 10 | 3.5 2 0.3 .5 47S | 和 3-09 和 
2 细 5 20 10 | 1.5 2 0.3 1.5 175 了 2-0LC 
f | 150| 30 10 | 2 0.8 1.2 0.235 | 2.5 1 450 了 2-01 
2 | 100 | 把 对 | 了.5 1 1.5 0.15 | 1.5 175 B2-01C 
lm | 1001 如 270 S | 1.5 上 1.5 0.1 14.5 11.5 员 | 1475 B2-01C 
Im | 10| 7 180 | 10 11 1.2 1.5 | 0.2 | 1 175 | 8B2-04C 
1m | 100 7 180 10 11 1.2 工 .5 | 0.2 175 了 B2-01C 
工科 50 | 20 10 | 4.5 3 175 B2-018 
0.1Ima | 400 | 30 60 5 | 0.3 I 1.5 0.3 1.5 |0.16pR| 125 | 了 3-03A 
了 ma | 100| 了 270 S | .5 TI 1.5 0.145 1415 | 15 175 了 2-01C 
1ma | 100 | 扰 270 5 | 1.5 1.5 0.15 | 15 175 B2-01C 
于 了 30 | 了 180 10 | 41.5 1 1.5 0.15 | 1 175 B2-01C 
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2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 最 集 电极 发 射 援 集 中 摄 
风 征 其 报 
新 人 多 TS | 
六 | 枯 | 四 反 向 裁 止 
率 率 流 阻 击 穿 电压 击 穿 电 讨 击 穿 趾 压 形 渡 
产 (BR)CBO 六 (BR)CEO 三 CBR) EBO 
导 号 LU 万 | 7cw| 5 Tca Tc 了 8 Tcao | cp 
(到 ) | (Hz) | CA co 四 | (CA OA mA OA | ceow 
上 3DD23PD 30 1M | 1.3 3 400 工人 组 3 了 工 得 
2 3D 30 囊 30 3M | 3 800 3 好 400 53 6 茸 工 捍 50 
| 3DD30 瑟 30 3M | 3 800 下 位 400 引 芹 6 5 了 1 Sf 
二 3D D157G 30 1M | 3 000 3 也 400 3 人 3 工 姐 
上 3 了 DBD157G 30 TM 3.3 600 3 了 400 3 5 工 荆 
各 3D DIS7G 30 |100K 3 从 600 3 了 400 3 耳 号 工 域 
7 3 了 DBD157G 30 TIM 3.3 600 3 地 4080 3 了 5 工 志 
& 3DD34158G 30 1M | 3 600 3 乌 400 3 也 5 工 了 
9 37DD1458G 30 工本 3.3 600 3z 400 3 也 吕 工 租 
10 3 了 DD158G 30 1M | 3 3.3 600 3 垃 400 3 志 3 工 志 
工 3DD158G 30 TM 3.3 600 3 耳 400 3 所 号 工 垢 
2 3DDD257B 30 IIM | 3 3.3 700 3 也 400 3 所 3 工 班 
13 3DD25S7 叫 30 TM 3.3 700 3 卫 400 3 但 号 于 廿 
14 3DBD258 了 3 30 41M | 3 3.3 700 3 志 400 3 垢 5 工地 
15 3 了 TDP258 也 30 1TM 3.3 700 3 也 400 3 了 5 工 珀 
10 3 昌 D302E 30 2 工 .7 800 53 刀 400 避 地 0.T 纪 98 
了 7 3DR3G 30 3 3.3 600 3 也 400 3 垢 6 工 纽 
18 3DEI103C 30 2 3.3 800 3 400 3 地 5 工 翰 
19 D31B 30 2 700 3 也 400 3 人 5 工 蔚 
20 137DD 30 3 500 工 苹 400 工 蔚 4 工 也 
21 | 3DD301 30 | 3M | 3 900| sm | 40| sm | 6 5 了 im | 580 
22 3D D23 了 天 30 1M | 3 3:3 500 工 二 号 工 答 
23 3 日 D301 了 30 3M | 3 T000 5 也 500 5 位 和 51a 于 纪 50 
24 3DD257C 30 1M | 3 3.3 900 3 址 S00 3 地 工 二 
25 3BD D257C 30 TIM 3.3 900 3 蒋 500 3 反 5 工科 
26 3DPD258C 30 1M 13 3.3 900 3 所 500 3 纪 5 工地 
27 3D P258C 30 1TM 3.3 900 3 也 500 3 全 5 了 人 
28 3DBE103D 30 人 3 1000 3 弓 500 3 芭 瑟 工 垃 
29 D31C 30 2 900 3 也 500 3 钮 5 工 弓 
30 D31 瑟 30 3 000 于 纪 500 工 各 4 于 匡 
31 3D D258C 30 1M | 2 900 500 5 
32 3D D257D 30 1M | 2 TL00 600 5 
33 3D D820 30 1M | 5$ 1500 | 606 5 
34 3DD870 30 1M | 5 41500 600 号 
35 3 了 TD87L 30 1M | 6 1T1500 600 呈 
36 3DD819 30 3M | 3.5 2.5 1500 于 坦 600 工 生 5 T0 纪 10 有 500 
37 3 了 DBDP869 30 3M | 3.5 双 , 史 1500 工 阻 600 荆 细 3 T02a 10 具 500 
38 3 了 D23E 30 1M | 1.3 3.3 600 荆 纪 号 工 世 
39 3 也 也 257 卫 30 1M | 3 和 .3 T100 3 所 600 3 组 呈 于 过 
40 3 也 了 257 也 30 TM 3.3 T100 3 了 巧 600 3 所 号 工 世 
41 3DD258D -30 1tM | 3 3.3 1100 3 似 600 3 全 5 王 开 
42 3DD258D 30 1M 3.3 Tt100 3 了 600 3 所 5 工 王 
43 3DD302G 30 1M 12 工 .7 1300 5 了 680 3 组 0, 工 位 100 
44 3DER103 孔 30 人 3.3 1200 3 了 鱼 600 3 全 电 工 也 
45 D31D 30 人 1100 3 所 600 3 拍 号 工 世 
由 D 3D D23G 30 1M | .3 3 700 工 纽 5S 工 琢 
47 3DD257 忌 30 1M | 3 3 .3 1300 3 刀 700 3 得 5 工 王 
48 3D D257 瑟 30 1M 3.3 1360 3 了 700 了 组 可 工种 
49 3TD25s8 瑟 30 1M | 3 3.3 41300 3 联 700 3 S 了 二 
5 3 也 卫 258 忆 30 3.3 700 于 人 志 号 工科 


| 


丰 -828 


集 电 极 电 流 亿 前 
序 
发 射 极 和 
训 大 
反 和 疝 截 止 撕 
邮 流 系 数 降 压 
TcEo | Feg | 产 cF | Tc | Fi | 大 网 
CA) | vlan | nar | ya or | ov 


| 


| 

0.5 姻 100 7 20 | 0.15 | 0.09 | 0.45 175 | .8B2-01C 工 
2 匡 50 | 20 10 | 1.5 2 0.3 1.5 175 B2-01C 2 

2 也 5 | 20 10 | 工 .S 2 0.3 1.5 175 3 

工 刀 100 | 邱 270 5 | 工 .5 工 IT.5 0.15 |15 11.58R | 4125 B2-01C 中 人 4 
工科 100 | 45 :5 | 工 .5 1.5 0.145 |1.5 |1.5 | 475 B2-01B 中 5 
4 100 | 和 270 5 | 1.5 】 1.5 0.15 |1.5 j1.5h | 1475 B2-01B 中 6 

了 如 T00 | 45 5 | 1.5 1.5 0.15 11.5 11.3h | 175 B2-01C 中 了 
1 100 | 270 5 |1.5 1.5 0.15 |1.5 11.5R | 4155 B2-01B* S 

工 世 100 | 45 S | 1.3 1 1.5 0.15 | 1.5 |1.5 | 175 了 B2-01B* 9 

工 世 100 | 15 270 S | 1.5 1.5 1.5 0.15 |15 11.5 | 175 B2-01B* 10 

工 和 100 | 55 5 |1.5 IT.5 1.5 0.45 |1.5 |11.5n | 175 B2-01Cx 了 1 
To 100 7 180 吉 - | 卉 工 0.2 1 1.5u | 175 B2-01C 中 | 12 
工科 100 7 10 | 工 工 1.5 0.2 了 .5 只 175 B2-01C 中 13 

开 m 100 7 180 10 | 工 1.5 0.2 工 1.5h | 175 B2-01Cx 14 

荆 弓 100 7 10 | 1 本 TI.5 0.2 工 1.5R | 175 B2-01C 。 全 
0.2 缮 100 | 后 270 10 |0.f 工 175 B2-01C>* 16 
0.5m 100 | 瑟 寺 07” 二 于 号 0.8 0.13 | 1.5 175 B2-01C* 17 
1 细 100 罗 180 1 | 汉 2 0.2 工 175 B2-01C* 18 
工 世 100 ” 120 10 | 1 二 TS 0.2 于 B2-01C 19 
0.5 艺 350 | 10 5 1.5 1.5 1.5 0.3 1.5 175 B2-01C 20 
2 了 50 | 20 10 | 1.5 2 0.3 1.5 175 FE3-03 信 21 
0.5 伍 100 7 20 | 0.15 2 0.09 | 0.45 175 了 2-01C 22 
2 mm 30 | 20 10 | 了 5 2 0.3 1.5 175 | A3-09A 23 

了 了 100 7 180 汪 由 中 于 币 有 0.2 下 1.5 有 | 4175 B2-0T1C 中 |24 

工 世 100 7 410 11 1.2 .5 0.2 工 1.5 有 175 B2-01C 中 25 

了 王 100 7 180 10 | I.2 1.5 0.2 工 二 | 75 B2-01C， 26 

1 了 100 了 0 过 1 六 1.5 小 汉 1.5hu | 175 B2-01Cs 27 

了 各 100 了 130 10 | 1I 生 光 0.2 175 B2-01Cx# 28 

工 芋 100 训 120 10 | 1 十; 汉 下 | 1 了 2 工 B2-01C 29 
0.5 好 50 | 10 S | 工 .5 1.5 1.5 0.3 1.5 B2-01C 30 
工 位 100 矢 。 180 10 | T.5 0.2 于 175 B2-01C 31 
IT 100 了 180 10 | 1 1.2 1.5 和 2 了 17S B2-01C 32 

8 25 | 工 引 1.5 0.8 4 1 | 150 B2-01C 33 

”省 30 | 5 1.5 0.8 4 1 | 4150 B2-01DC 34 

8 30 3 | 1 5 1.5 了 5 1 | 4150 B2-01C 35 

8 30 3 | 0.5 1.5 0.8 3 TI | 4150 B2-01C 36 

8 30 5 |0.5 有 1.5 0.8 3 TIR | 4150 B2-01C 37 

0.5 了 二 100 ? 20 0.13 2 0.09 | 1.45 175 B2-041C 38 
工 匡 100 5 180 10 1 .2 0.2 了 下 | B2-0ICd |39 

工 血 100 7 0 1T.2 1T.5 由 人 芋 1.35h | 175 B2-01C 中 14 

工 刀 100 7 180 村 人 | 潮 1.2 1.5 0.2 1.5h | 175 B2-01Cx 41 

工 联 100 池 人 十 , 籽 1.5 2 1 1.5hk | 175 己 2-01 季 * 42 
0.2 刀 100 | 45 270 07 | 帮 汉 王 | 175 B2-01C > 43 
工 也 100 7 180 站 .2 人 1 175 了 B2-01C* 44 
工作 100 7 120 10 11 人 1.5 0.2 和 B2-01C 45 
0.5 丘 100 7 20 | 0.45 2 0.09 | 0.45 175 召 2-01C 46 
工 贡 100 7 180 10 | 了 1.2 0.2 工 1.5 尼 | 175 B2-01C 中 47 
工 志 100 7 10 |1 1.2 1.5 0.2 1 1.5R | 175 B2-010 中 48 

工 志 100 7 180 10 11 工 .2 二 0.2 1 1.5R | 175 B2-01C> 49 
1a 110 7 10 1 忆 1.2 1 .5 | 0.2 1.5n | 178 B2-01C， 50 
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2,4 硅 NPN 型 低 频 


一 rr raaeraepamererrr raw 


最 特 最 热 集 也 裤 集 电报 发 射 极 集 中 极 
序 型 大 大 二 
吕 人 允 2 
洗 - 落 极 | -发 身 报 | - 基 报 
荫 | 烦 机 反讽 截止 
率 | 率 | 流 | 阻 | 击 容 电 压 | 省 穿 电 压 | 者 穿 电压 电 党 
六 (BR)CBO 大 (BR)CEO 广 CBR)B5O . 
加 Pewij 六 |7rc | 民 a 7 7 7 Tcso 太 c 
( 凡 ) | (Hz) | (A， 和 (7V) | (CA GD CA VCOA)》 (A) | (VY) 
工 3DERYT103R 30 2 3.3 1400 3 坦 700 3z 呈 上 芭 
几 六 31 卫 30 2 1300 3 卫 700 3 位 导 了 志 
了 3DP257 卫 30 了 让 2 1300 700 
4 3 也 也 256 已 30 1M 2 1300 700 号 
泡 3 已 也 258 下 30 1 对 2 和 800 汪 
6 3DD257E 30 TM 3 3.3 T500 3 也 800 3 如 5 二 韦 
7 3DD257 卫 30 1TM 3.3 T500 3 300 3 切 5 上 垃 
8 3D BD258 了 30 1M 3 3.3 1T500 3 了 800 3 志 呈 工科 
9 3DD258 30 1M 3.3 1500 3 匡 800 3 匡 号 和 
10 3 也 D302 蔚 30 2 了 工 .7 工 5010 5 所 800 5 他 种, 工 位 了 100 
了 LT 3DRT03G 30 2 3.3 1500 3 卫 800 ， 3 专 5 工 伍 
TI2 D31EF 30 2 41500 3 了 800 ， 31m 5 工人 
1 了 3 93DD441 31.2| 20 玉 工 25 | 
14 也 了 可 X67 35 10 聘 2 5 200 150 
15 183 了 13003 40 5M 工 .5 工 弓 700 
10 D D31 40 3 4 40 5 了 zi” 5 
I7 也 310 40 5 4d40 工 位 40 5 过 6 工 垃 0.3 志 30 
18 丰 工 P31 40 3M 3 40 30m 40 30 匡 9 工 如 有 .3 40 
1T9 3 了 D241 40 3M 3 3.125 55 “ 本 5 30 了 二 5 
20 DD41 40 3M 扣 50 ma 50 2 二 5 和 .5 (0.1 和 30 
2 D DBP476 40 了 TM 5 70 了 50 2 世 6 0 .5m 0 工科 40 
22 D310A 40 5 60 了 工科 60 5 专 5 工 丛 0.3 匡 30 
23 29S0C2233 40 8M 4 200 30 拟 60 30ta 5 工 世 10 共 170 
24 3D 了 241 40 3M 3 3.412 720 | 0.2 了 mn 60 0.2 了 2 5 0.213 0.2 世 70 
225 3D 了 241 40 3 届 3 3.12 70 | 0.2 了 对 00 0.2 纪 5 中 .2 地 ,2 世 70 
26 笠 工 P31A 40 5M 3 60 工 弓 60 了 纪 和 工 各 
27 也 了 949 40 3M 8 3.12 60 了 二 60 10m 5 50 了 00 
28 D366 40 7 60 5 弓 60 5 垢 了 了 
29 | 3D1D352 40 10M 号 3.2 TS 了 匡 70 1 了 症 8 工 蔚 工 过 50 
30 3 了 D362 40 10M 5 150 工 匡 70 20 妇 如 工 位 20 几 IT00 
31 DD41A 40 3M 厂 70 工 王 70 2 专 5 0.5 匡 和 .工科 30 
32 D310B 40 80 卫 垢 80 号 号 工 垃 0. 工 妈 30 
33 D531 40 帮 TI00 5 了 80 忆 了 7 了 如 1. 工 二 20 
34 DS31 40 丰 100 80 7 0 .1T 耳 20 
35 DEB41B 40 3 和 90 工 茵 90 2 5 0.5im 0 ,1 匡 30 
36 D340C 40 5 100 二 王 100 1 卫 3 工 匡 个. 工 得 30 
37 3D 了 D823 40 3 了 昌 250 了 1I100 避嫌 7 工 伺 0 .工科 40 
38 DSS33 40 4 250 5 了 媒 100 号 和 7 工 匡 50 有 170 
39 已 2373 40 罗 ; 3 250 工 纪 100 划 0 也 7 工 也 I0 匡 150 
40 D 531 40 4 100 3 了 二 100 号 I 7 工 蔬 0 .1 也 20 
攻 ! D 533 40 4 250 5 地 4100 号 1 7 工 刀 10 1710 
42 DA2373 40 7.5 200 100 7 0 上 150 
43 DSS33 4D 3 了 人 4 250 T00 7 50 上 170 
44 个 工 E31C 40 3M 3 T00 100 5 
45 XGRPFn241C 40 3M 5 100 间 . 工 仁 5 0.1 和 0.2 TI00 
46 又 GERa362 本 0 J0M 8 150 5 缮 100 5 3 8 5 人 乌 20 恨 100 
? DTD41C 40 3M 6 110 工 110 2 了 5 0.5 世 咏 . 工 耳 30 
48 DSS33 如 0 2 400 5 弓 140 3 班 0. 工 也 200 
49 了 也 2373 10 10M 7.3 300 了 王 150 2 伍 人 0.51z 0.1ma 150 
50 3D D407 下 [0 5 330 | 0.1m 150 0 .TI 所 5 0.1z 也 100 
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用 -830 
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E 
ka 
台 革 


号 台 王 


站 
所 
koD 
下 是 


Cn vv 


FE 


270 
200 


200 


130 
180 


140 
240 


270 
200 


200 
270 


120 
70 
180 


120 
70 


50 
240 
270 
120 


必 
相 
一 


Fe 


名 二 Fa 秋天 


己 定 广 关上 上 上 四 产 户 定 上 族 


4 Cn 


CD 下 CC 公司 人 On 人 六 全 人 人 ho Cn 


户 靖 本 FF 关上 六 请 睛 王 wo 安 王 


三 ww 人 wmum ibmwmu 和 hi 和 en 


SS 
Fo ko 局 上 庆 避 


1 


加 下 
降 
| 计 
降 | 亲 
7B Lic | 和 
(名 ) (和 A) 1(S) 
工 .2 人 -了 工 
工 .分 0.2 了 
本 ;过 0.2 王 
.2 0.2 工 
1 .2 0.2 荆 
1.2 0.2 工 工 .5 用 
1.2 0.2 工 了 工 .5 上 只 
工 .2 0.2 | 工 工 .5 遇 
下 2 | 0.2 荆 1.5 上 只 
荆 
1.2 0.2 1 
1.2 0.2 
3 荆 
工 0.25 上 
下 : 光 0.3735 3 
.5 0.3 3 
二 由 .373 3 
工 .2 
人 0.25 2.95 
工 0.25 2.5 
二 .3 0.3 3 
工 0.34 本 
下 0.6 3 ;| 
工 .2 0.6 3 
I.5 0.35 3 
工 0.2 2 
工 0.5 5 
工 0.5 5 
2 0.25 2.5 
工 .5 0.3 3 
0.5 工 
0.5 
.2 0.25 2.5 
工 .5 1.8 |0.3 3 
1.5 1.5 10.5 工 工具 
0.8 工 v 0.4 44 
IT.5 1.5 | 0.5 5 荆 忆 
0.5 1.5 | 0.2 2 
0.8 工 .5 0.4 二 0.3 
工 .S .5 | 0.5 5 
人 .8 工 .5 0.3 3 
工交 
工 .2 0.6 3 
二 .3 0.5 人 4 
工 .2 0.25 2.5 
> 0.3 3 
工 站 .25 2.5 
工 0.5 3 


150 
150 
150 


130 


150 
150 
150 
150 
150 


B2-01C 
电 2-01C 
且 2-01C 


时 2-018C 由 
B2-01C 外 
了 2-0LC* 
了 2-01Cr* 
旦 2-0TC# 


卫 2-018* 
了 2-01C 
下 3=03 闪 
了 2-01C 
FE3-0TA 


E3-03A 
3=03A 
了 3-03A 
了 3-03 人 入 
FF3-03 信 


FE3-03A 
卫 3-03 太 
E3-03 人 入 
ER3-03AA 


REF3-03A 


RE3-03A 
了 3-03A 
E3-03 人 A 
了 3-03A 人 A 
3-03A 


卫 3-03 信 
FE3-03A 
FF3-03A 
也 3-03A 
FE3-03A 


E3-03 人 入 
PR3-03A 
了 3-03 人 入 
PE3-03A 
PP3-03A 


FT3-03A 
F3-03A 
E3-03A 
了 F3~03A 
PEF3-03A 


E3-03 人 
F3-03A 


工 用 382 

2 D982 

3 | 3DD408 

4 | 3DD408 

5 | 3DD408 

6 D408 

7 D 9$35 

8 D386 

SS 了 DI13003 
10 BU408 
H1 了 有 53 

12 也 玫 53 

13 了 发 55 

14 | 3DA2502 
15 |  D365 

16 | 3D1554 

17 3DD1554 
18 SDD1554 
19 ESD1554 
20 |  D208D 
21 D208D 
22 | 3DA97A 
23 |  D409 

24 DD14s3 
25 | 3DD31 

26 | 3DD406 
27 | 3DA50A1 
28 | 3DA5SOAL 
29 | 3DD6A 
30 | 3DD62A 
31 | 3DD63A 
32 | 3D 玫 5AL 
33 | :DPKSAT 
34 上 31D6A 
35 | 3D D6A 
36 | 3DD62A 
37 | 3DD64A 
38 | 3DD6A 
39 〗 3DD6A 
40| 3DD6A 
41 1 3DD6A 
42 | 3DD6A 
43 | 3DD6A 
44 | 3DD6A 
45 | 3DD6A 
46 | 3DD6A 
47 | 3DD6A 
48 | 3DD6A 
49 | 3DD6A 
5 3 只 6AA 


亚 -832 


2. 低 


2.4 硅 NPN 型 低 


频 大 功 


是 电极 集 电 极 发 射 极 集 电 角 
征 多 ~ 基 极 
许 ~ 基 极 - 发 射 极 "” 基 极 
频 了 反 回 截 赴 
率 流 队 击 罕 电压 击 穿 电压 庄 穿 叫 卜 电 流 
六 (BR)c8O 及 (CBR)CFO 矿 (58R)B50 四 
好 | cr | Rn cp CE 了 8 TcBO 矿 CB 
(Hz) | (A) TCDAW) CCV) (A) 《已 》 (A) (YY) (A) (A) (VD) 
国 | | 
5 200 5 了 二 180 5 志 7 工 卫 
5 200 5 志 180 5 地 7 工科 
10 400 了 200 5 地 日 工科 0.5 匡 50 
1T0 400 号 世 200 5Iza 6 工 但 0.5 也 150 
了 I0 400 5 刀 200 号 芭 6 了 了 0 .35 匡 IT50 
T0 400 5 如 200 5 地 6 革 志 0.5 也 150 
10M 了 400 5 地 200 5 地 0 .1 了 荆 400 
4 300 5 ta 300 5 雪 7 工 匡 
4M 工 ,5 70 500 400 9 0 .1 了 500 
20M 局 700 400 了 7 
4M 了 工 .5 700 工 妇 400 E09a 9 了 了 700 
4M 3 700 | 0.5 纠 400 工 世 9 荆 血 工 世 700 
5M 了 700 了 所 400 10 荆 5 了 弓 
20M | 6 2 500 4 也 | 400 4 7 4 匡 0 .1 也 200 
8 450 5 了 450 5 地 7 二 
3M 3,.5 3 让 1500 5 了 000 由 . 工 志 5 0.2 卫 T0RR 500 
3M 3.5 1500 000 5 IT0 岂 500 
3M 3.5 J1500 600 47 
3M | 3.5 3.1 | 1500 5m |600 |0.1m ， 5 0.2 呈 TI0 500 
1IM 3 1500 1500 5 
1M 3 0.9 TI500 了 10 了 号 Ta 30 以 750 
30M 5 2.2 40 20 垃 4 20 匡 5 折 24 
1M 8 2 T500 | 0.5 刀 8 0.4 0.5 垃 1500 
3 1500 折 0.2 
10M 5 2.5 400 | 0. 了 缮 20 人 . 主 9a 号 0.I 垃 0.5 卫 250 
1I0M | 5 2.5 400 | 0.1 和 mn 20 | 0.1z 5 | 0.1m 0.5a 250 
20M | 8 2 30 7 妈 4 10 了 
20M 8 2 30 7 卫 d 10 刀 
1M 7.5 2 30 3 也 5 3 卫 
7.5 2 30 7 二 3 10 
7,.5 2 30 7 地 3 TI0 菩 
?7.5 2 30 7 也 5 IT0 地 
7.5 2 30 7 地 5 10aa 
5 30 5 纪 30 5 也 人 4 5 联 工薪 20 
1TM 7.5 30 7 地 呈 工 匡 
7.5 30 7 也 3 了 T0 纪 
5 30 10mm 5 1T10 联 
7.5 30 7 了 芋 3 了 0 世 
759 30 7 志 3 10ma 
30 7 4 IT0 锯 
7.5 2 30 3 5 工科 
7.5 2 30 3 了 5 工 卫 
7 了 .5 30 5 如 3 10 姻 
7.5 2 30 7 和 3 10 卫 
5 30 5 地 4 工 刀 
3 30 5 地 4 工 位 
5 2 30 7 了 王 3 I0 细 
5 2 30 了 地 3 10m 
TM 5 2 30 号 多 了 工地 
1】 厅 7.5 2 50 5 扣 30 引 世 4 10za 
人 


率 一 极 管 
大 功率 三 极 管 
集 电 极 电 流 他 前 向 下 | 最 
外 序 
-~ 发 射 极 和 和 降 | 高 
放 大 
反 向 和 帘 止 上 压 时 结 
电 流 系 数 降 著 隆 间 | 温 
Tczo | 大 cz PP Frcg | Tc | cgs | 了 BES 7 Tc | 有 | 7 瑟 
(A) | ov) | min max | VCA)| vv CA GOA Ce) |) 
700 4 | 3 | F3-03 信 1 
700 4 | 1 EF3-03 从 2 
15 5 | 2 1 1.5 | 0.3 3 150 |  F3-03A 3 
15 5 | 2 1 0.3 3 150 | FE3-04BB 4 
15 5 | 2 1 1.5 | 0.3 3 150 | 了 F3-03A 5 
Ia | 100 20 5 | 2 1 1.5 | 0.4 4 150 | F3-03A 6 
Im | 60 20 5 | 3 0.8 | 0.4 4 7 
1000 2 FE3-03 信 8 
0.1 弓 | 400 8 40 5 | 0.2| 0.5 1 0.1 0.5 |0.7R | 125 | 了 3-01A 9 
10 5 | 3 1.5 1.5 | 0.8 4 150 | 3-03A 10 
8 40 | 10 105| 1 12 | 0235 | 1 |08R | 4350| E3-03A 11 
0.1 刀 | 100 5 60 2 | 05| 1 12 | 0.25 | 工 1 | 1450 | FE3-03 人 入 12 
lm | 300 1 10 | 0.5| 1 0.2 1 150 | 了 3-03A 13 
15 2 | 3 0.7 0.3 3 0.7 | 450 | 了 3-03 入 14 
500 2 | 3 F3-03A 15 
8 12 5 1 05| 8 1.5 | 0.8 3 1 | 4150 | 了 3-04B 16 
8 5 105| 8 1.5 | 0.8 3 150 | E3-04B 17 
8 -| 光 工具 后 
8 12 5 0.5 8 工 .5 0.8 3 1h | 150 A70 19 
50R | 250 3 30 | 10 | 2 5 15 | 0.75 | 2 |0.93 B2-01C 20 
3 30 | 10 | 2 5 15 | .0575 | 2 |09n 1 150| 82-01C 21 
7 5 | 15|1 3.5 01.6 3 175 | 了 2-01C 22 
5 5 1 | 45|16 15 | 315| 82-01C |23 
5 15 | 0.8 2.5 |0.3h | 150 | 3-04 且 24 
10m | 100 80 140 5 | 2 2 1.2 | 0.3 3 :Th | 150| FE3-03A 25 
1m | 100 30 140 5 | 2 1 1.2 | 0.3 3 Th | 150 | 3-03 信 26 
Tom | 20 20 5 | 3.5| 工 .5 1 5 B2-01C 27 
lm | 20 20 5 | 23.5| 1.5 1 5 C3-02C 28 
fm | 20 10 5 | 2.35| 工 2 0.25 | 2.5| 2 | 3475| 832-01C 29 
2m | 20 10 5 | 2.5| 0.8 175 | 8B2-01C 30 
2m | 20 10 5 | 2.5| 0.8 175 | 5C3-02C 31 
2m | 20 10 | 3 0.8 0.5 5 175 |  C3-02C 32 
2m | 20 10 5 | 5 0.8 0.5 5 175 | 了 B2-01C 33 
2m | 20 20 | 120 125| 3 173 | 了 B2-01C 34 
2m | 20 10 270 5 | 2.5| 1.5 175 | 9B2-01C 35 
2m | 20 20 5 | 2.5| 工 .5 05 | 2.5| 175 | C3-02C 36 
3m | 20 10 270 | 10 | 2 2.5 0.4 和 175 | 了 B2-01C 37 
2m | 20 10 S | 23.5| 1.5 0.5 2.5 175 | 了 32-01C 38 
2m | 20 10 5 ，2.5| 1.5 0.5 2.5 175 | C3-02C 39 
5 270 5 | 25| 3 175 | 8B2-01B*。 | 40 
fa | 20 10 5 | 2.5| 1.5 0.25 | 2.5 175 | 8B2-01C 41 
lm | 20 10 5 | 2.5| 1.5 0.25 | 2.5 175 | C3-02C 42 
1.5m | 20 20 5 1 2.5| 1.5 0.5 2.5 175 | 8B2-01C 43 
2m | 20 10 5 | 2.5| 1.5 0.5 2.5 175 | 了 2-01C 44 
2zm | 20 10 5 | 2.5| 1.5 0.5 2.5 175 |  B2-01C 45 
2m | 20 10 5 | 2.5| 1.5 0.25 | 2.5| 175 | 8B32-01C 46 
2m | 20 10 5 | 2.5| 1.5 0.5 2.5 175 | 82-01C 47 
2m | 320 10 5 |] 2.5| 1.5 0.5 23 | 175 | C3-02C 48 
2 | 30 40 10 | 2 .2 15 | 0.25 | 25| 2 | 1475| 3B2-01C 49 
Im | 30 10 5 | 25| 41.5 1.5 | 0.25 25i5h | 175| 8B2-01C 中 * | 50 


| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
j 
1 
| 
1 
1 


[| 


台 \ 


序 
层 
马 
3 
涂 | 
6 
1 
4 


Co Co on oo 0 
芝 志 已 避 
已 这 


3D D62A 
3D D63A 
3DD63A 
3DD63A 
3DD63A 


3DD63A 
3DD63A 
3DD63A 
3D D63A 
3D D64A 


3DD64A 
3DD64A 
3 了 DD64A 
3236G730 从 


24730A 


也 D62A 
3DD30A 
3 了 D24 点 
3BDD207 
3DD15A 


3DD24A 


3DD160A 
3DD161A 
3DD601A 
3DD602A 
3D D603 太 


3DD605A 
了 了 D15 人 入 
3D A50 了 1 
3DAS0BD1 
3DD6B 


地 特 最 热 集 电 极 
大 大 

~ 藏 琢 
功 电 

宁 率 流 阻 击 穿 也 虑 

矿 C5R)CBO 

7 
Perl 亲 | 7Tcar | Ra 
( 克 ) | (Hz | (A) 1 (7 而 ) | (CCVY) (A) 
- 本 
号 工 M 5 

50 工 M 5 2 

5 1 订 7.5 2 

全 7.5 

50 7.5 2 

Sf 1 了 .5 2 30 7 地 
5 7.5 

弛 0 | 了 .5 2 

人 了 .5 仑 

SC 5 2 

50 3M 5 1.8 

50 10M 7.5 1.5 

50 JTM 7.5 2 

30 3M 7.5 2 50 7 二 
3S0 5 2 

30 | 忆 

汪 5 2 

50 7.5 2 

30 10M 5 30 3 地 
50 10M 5 30 5 卫 
50 7.5 

50 30M 5 40 10 耳 
5 人 TM 5 

50 2M 5 2.5 

50 5 060 5 了 
SN TM 5 .2 

50 1M 5 80 5 二 
50 5 

590 1M 3 45 号 他 
50 7.5 

50 7.5 

50 5 

50 TM 3 80 3 匡 
5 1M 于 80 3 卫 
50 1TM 80 3 了 
350 1TM 5 80 3 纠 
50 1M 5 80 3 刀 
50 7.5 

50 7.5 

50 7.5 

50 7.5 

50 

50 20M 8 2 

50 20M 8 2 

50 TM 7,.5 2 

350 1] 2 

50 755 2 

50 M S 2 80 3 姻 
50 | 1IM | 5 2 80 3 鲁 
5 卫 聘 3 2 80 3 证 


2， 低 
集 出 


极 


证 委 屯 大 


六 C5RyCEO 
ZLCcB 
(了 ) ( 扩 ) 
30 弛 垃 
30 3 也 
30 了 详 
30 7 得 
30 7 理 
30 7 地 
30 了 地 
30 7 也 
30 7 地 
30 5 垃 
30 7 二 
30 7 地 
30 7 也 
30 7 了 二 
30 5 所 
30 了 0 
30 了 人 到 
.30 7 垃 
30 了 0 芭 
30 10 王 
30 
30 TO 了 3 
40 所 
40 3 地 
40 5 所 
40 5 所 
40 5 地 
d5 7 匡 
435 3 了 
50 7 也 
50 7 钙 
50 了 0 卫 
50 3 所 
530 3 王 
50 3 王 
50 号 二 
530 3 全 
50 5 匡 
50 呈 所 
50 5 耳 
50 5 纠 
50 3 地 
50 7 志 
50 7 也 
50 3 志 
5 7 垃 
50 7 也 
50 3 世 
3 3 全 
3 人 了 巧 


2.4 硅 NPN 型 


TMP 而 pnmrr room 


发 射 极 
极 


者 完 电 谎 


广 C5R) EDBO 


(CD CR UTC 
六 
纪 


Co mm 娄 六 人 CGO en CoCo 
广 :> 
Go5 


SU Co Cn 广 和 全 Do 请 CI 
于 
基 


大 功 


低 频 

上 
集 也 家 
由 二 交 吉 

| 
| 反 站 截止 
| 岂 流 
caBo F 广 cp 
(人 》 (YY) 


fm | 24 
tm | 24 

| 3m | 4 
工 妈 30 
0.3m | 4 

im | 30 

ta | 20 

0.5 王 | 缉 


率 三 极 管 
大 功率 三 极 管 
集 电 野 电 济 
外 序 
- 发 射 航 
族 大 
反 向 截止 
电 流 系 数 
Tcsgo | 六 cF 六 FE Fecg | Te | cgs | 三 sgs 1 Tc | 二 | 形 号 
(A) |(V)》 | mia max | (V) | (A) | 〈VY) (Y) (A) | (A)|(s) 1 CD) 
一 - nt Se 
荆 廿 30 10 号 2 1 .5 175 B2-014 工 
lm | 30 10 5 2.5 1 .2 173 C3-020 2 
2 20 了 9 号 2.5 .5 0.5 2.5 175 C3-02C 3 
2 血 20 10 5 2 .5 1.5 0.5 2.5 7S C3-02C 4 
2Zm1 20 10 5 2.5 了 .5 0.5 2.5 T75 63-02C 号 
2 了 20 10 5 人 地 工 .5 0.5 2.5 175 C3-02C 6 
2 了 20 10 5 2.5 了 .5 0.5 2.5 175 B2-01DC 7 
2 所 20 10 二 2.5 工 .5 0.5 2.5 175 如 2-D01C 8 
2 如 20 10 5 人 78 工 .5 T75 了 2-01C 9 
2m | 20 10 5 2.8 1.5 0.3 3 173 了 2-01C 10 
2 人 20 10 130 5 人 鸭 工 .5 工 .5 0.5 2.5 175 了 32-01C 1 
2 20 20 5 2.5 1.5 0.5 必 .3 150 了 B2-01C TI2 
2 如 20 15 5 2.5 工 .5 0.5 2.5 175 B2-01C 13 
2 位 20 1I0 3 人.5 IT.5 173 呈 2-0iC 14 
2tn 20 20 10 2 2.5 0.4 2 T75 吕 2-01C 15 
3 荆 20 10 10 学 2.5 0.4 色 175 了 2-0 也 
3 于 20 T0 10 史 2.5 0.4 2 175 如 2-01C 17 
2 刀 20 1I0 5 2.5 1.5 0.5 :9 175 B2-01C 18 
5 纪 24 10 5 4 3 3.5 0.4 友 175 B2-01C T9 
与 记 24 I0 3 4 3 3.5 0.4 4 T73 6C3-02C 20 
2 人 孟 20 20 5 2.5 工 .5 175 C3- 和 办 CC 21 
2 如 TI0 15 5 0.2 轧 2 4 32-01C 忆 祁 
Sm | 40 50 140 10 3 0.5 0.25 2:5 173 B2-01C 23 
0 .1 40 40 250 避 2 工 工 .5 0.3 3 150 24 
2 也 30 20 10 2.5 T,5 . 0.25 2.5 175 有 2-01C 29 
50 具 40 T5 5 3 0.5 0.25 2.5 | 工具 T75 B2-01C 26 
2m | 30 30 200 10 2.5 后 130 2-01C 中 | 27 
15 270 引 253 3 175 了 2-01* 23 
2 妇 | 20 20 120 5 2.5 3 1 175 B2-016C 29 
2 刀 20 10 270 各 公交 1.95 1 175 了 2-01 30 
2 地 20 20 5 2.5 工 .5 0.5 2.5 175 C3-02C 3L 
3 吉 20 10 270 10 2 2.5 0.4 2 175 也 2-t 人 32 
工 世 30 T5 270 5 写 :9 工 .2 于 .5 0.25 2 JT75 了 2-01C 33 
荆 包 30 了 5 200 号 包罗 ,2 1 .5 0.25 嫩 IT73 卫 2-01 人 和 34 
Im | 30 15 5 和 . 1.2 1.5 0.25 人 .5 123 32-01C 35 
1m | 30 15 270 5 入 ;5 工 .2 1.5 0.25 2.5 ， 175 36 
了 也 30 T5 200 9 2 .5 1 .2 .5 0.25 2.5 ， 175 37 
2 志 | 50 20 5 人 1.5 0.25 2.5 150 38 
2 了 50 20 号 2 .5 工 .3 人 .25 人 .3 150 39 
2m | 50 20 5 2.5 1.5 0.25 2 .5 150 40 
20 号 吕 ; 雹 0.8 0.25 2,5 150 甩 2-01C 41 
2 | 50 3 270 10 2 了 .5 175 B2-01C 2 
tm | 20 20 5 2.5 1.5 弛 175 B2-01C 43 
工人 给 20 吕 5 分 呈 1.5 1 5 175 C3-025C 44 
工 健 20 10 5 2.5 二 当 0.25 2.5 | 2 有 173 卫 2-01C | 45 
2 位 2 浊 5 2.5 0.8 175 B2-01C 呈 | 
2m | 20 10 引 2.5 0.8 175 C3-024 47 | 
工 世 30 195 5 2.5 二 2 1.5 0.235 2.53 | 2 1735 B2-01C 48 
工 王 30 本 5 27 3 2 半 治 于- 生 0.25 2.5 | 28 T73 了 B2-01C 49 
T 们 | 3 TS 270 5 2.5 二 2 1.5 0.25 2.5 | 2R 175 B2-01C 30 


} 
f 


上 

| 

| 
1 

| 
让 
上 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


一 一 一 一 一 -一 nr- 一 一 -一 ~ 


最 
序 型 大 
人 多 
四 -发射 极 | - 利家 
， 反 向 项 此 
流 击 窒 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 电 流 
产 (sR) CBO 矿 (aR)cEo 产 (5R) BBO 这 
本 和 2 
了 Tcw 二 Top 戌 7 三 ca 
(Hz) | (A) | (CDV 确 ) (A) (Y) (A) (Y ) (A) (A) (Y) 
四 = 
工 3DD161A 50 TIM 3 2 80 3 耳 50 3 所 5 工 血 
2 3D 及 5A2 50 7.5 2 50 7 地 3 10 了 
3 3 了 及 5A2 50 7.5 2 50 7 也 5 10 姻 
4 3D D6- 了 人 50 3 50 3 
5 3D D30M 50 3 50 50 5 工 世 50 
6 3DD63B 50 7.5 50 3 
了 7 3DD64B 50 5 50 5 
8 3D D159A 50 1M | 5 2 80 3 垃 50 3 缮 5 了 人 血 
9 3D D30TA 50 8 80 350 4 
10 | 3DD102A 50 TIM | 5 50 与 也 30 5 也 4 5 也 1 和 30 
11 | 3DD6A 50 1IM | 5 2 80 3 茵 30 3 联 3 工 垃 
12 | 3DD 有 6A 50 3 80 3 也 50 3 了 5 了 卫 
13 | 3DD6A-T 50 TM 5 2 80 3 匡 50 3 匡 5 荆 丽 
14 | 3DD6A- 了 50 1IM | 3 80 3 | 50 3 伍 5 工 联 
1 | 3DD6B 50 7.5 50 ?了 王 3 10 匡 
16 | 3DD6B 50 7.5 50 7 匡 3 10 了 
17 | 3DD6B 50 7.5 2 50 3 也 5 工 联 
18 | 3DD6B 50 7 .3 2 50 3 5 工 姻 
19| 3DD6B 50 7.5 2 50 7 所 3 10 科 
20| 3DD63B 50 3 50 5 过 4 工 秋 
21| 3DD6B 50 7.5 50 3 联 3 也 0 舞 
22 | 3DD6B 50 5 50 5 妈 4 工 联 
23 | 3DD6H 350 [9 2 50 7 地 3 10 所 
24 | 3DD6B 50 5 2 50 7 细 3 10 媚 
25 | 3DD6B 50 1IM | 5 2 50 5 细 5 工 
20| 3DD6B 50 1M | 7.5 2 80 5 纪 50 3 科 4 10 所 
27 | 3DD6B 38 TM 5 4 30 3 姻 5 工 莘 
238 | 3DD6B 3 TM 5 2 50 3 对 3 于 卫 
29 | 3DD15A 30 1IM | 3 1 .5 50 5 如 3 3 茵 4 噶 了 二 30 
30 | 3DD15M 50 1M 3 50 5 和 50 5 耳 4 5 所 工科 50 
31 | 3DD50A 50 3M | 5 100 SI 30 5 姻 4 3 刀 工作 3 
32 | 3DD62B 50 7.9 50 7 3 了 0 茵 
33 | 3DD62B 50 7.5 2 50 7 如 3 10 卫 
34 | 3DD62B 50 7.5 50 7 如 50 7 媚 3 了 0 十 
33 | 3DD628B 50 | 7.5 2 50 7 纪 5 10 匠 
36 | 3DD638 50 3M 5 1.8 50 7 世 3 了 0 地 
37 | 3DD63B 50 | 10M 7.2 | 1.5 50 7 刀 3 10 姻 
38 | 3DDBD63 了 50 7.5 50 7 也 3 10 丘 
39 | 3DD63H 50 7.35 之 30 7 也 3 了 0 了 
40 | 3DD63B 50 7.5 2 50 7 症 3 J0 
41 | 3DBD63B 50 7.5S 的 50 7 刀 3 芭 芋 
42 | 3DBD63B 50 1M 7.5 2 30 7 刀 5 10 卫 
43 | 3DD63B 50 号 2 50 5 媚 4 3 了 王 
44 | 3DD64H 50 5 2 50 5 纪 5 2 血 
451 3DD648B 30 5 2 30 40 奸 5 40 了 
46 | 3DD64BB 50 吕 2 59 了 10 据 5 3 王 
47 | 3DD159A 50 1TM 5 1.8 80 3 了 30 3 耳 工 垃 
48 | 3DBD159A 50 TM 5 80 3 姻 30 3 姻 局 工科 
49 | 3DD159A 50 1M 2 80 3 了 50 3 包 5 工 王 
50 | 3DD1459A 510 1M 2 80 3 也 50 3 钙 5 工 匡 


下 -836 


外 序 
放 
系 
FF 太 cz 
四 形 号 
303 区 (V) | (A) 
270 5 2.5 二 :2 工 .5 0.25 2.5 2 已 T75 工 
5 所 0.8， 0.5 吾 T75 C3-02C 人 
9 3 0.8 0.5 与 75 B2-01C | 
10 分 .5 工 .5 B2-0LC 4 
40 工 .5 3 175 了 2-01CL 本 
号 2.5 工 .5 175 了 B2-01C 6 
10 2 2.5 T75 B2-0LC 7 
270 2.5 .2 工 .5 0.25 2.5 2R 175 了 2-01C 8 
. 5 3 3 175 中 2-016 9 
200 10 2 工 .5 0.25 2.5 T73 B2-01LC 10 
270 5 2.5 二 .2 了 工 号 0.25 2.35 |1.35 只 75 了 2-01C 工 荆 
180 10 了 :5 .2 工 .5 0.25 2.5 B2-01C 12 
270 2.5 于 .2 0.25 2.5 人 只 175 用 2-0 了 了 13 
270 马 2.5 工 .2 0.25 2.5S 2 芒 T75 C3-02C 14 
号 2.5 工 .5 0.5 2.5 175 了 2-01C 15 
5 2.5 工 .5 0.5 力 .5 175 人 3-02C 16 
3 人 工 .5 0.25 2.5 175 了 2-01C 17 
3 和 :5 拉 : 生 0.25 2.5 175 C3-02C 18 
5 2.5 二 :全 0.5 2.5 了 75 了 2-01C 19 
5 2.5 工 .3 0.5 2 .5 了 75 了 2-01C 20 
5 2.5 工 .5 工 75 了 2-01C 2 
5 2 .5 .5 0.25 2.5 工 75 了 2-01C 22 
5 日 .5 工 .5 0.5 2.5 T75 有 卫 2-01C 23 
5 f.5 .5 0.5 凿 .5 工 7S C3-02C 24 
0 2 工 .2 上 .5 0.25 2.5 2 75 HB2-01C 25 
5 公 . 于 ,5 工 .5 0.25 了 .和 175 了 32-01C 中 | 26 
5 2.5 1.2 T.5 几 735 呈 2-01C 27 
S 人.5 工 .2 1T75 C3-02C 28 
I0 2 了 工具 J75 且 2-01C* 29 
了 0 2 于 .5 735 B2-81C 30 
10 1.5 工 0.4 2 了 75 DBP2-01C 31 
5 分 ,9 二 用 ,5 2.5 了 75 C3-02C 32 
3 2.5 于 .5 0.5 2.5 175 人 3-026 33 
5 2.5 工 .5 2.5 六 ,9 2.5 T73 { 位 3-02C 34 
5 2.5 1 工 .5 0.5 2.5 1 4175 C3-025C 35 
150 村 2.5 了 .5 二 .3 0,5 2.5 75 也 2-f01C 36 
3 2.5 工 .5 0.5 2.5 150 了 B2-01C 37 
5 2 二 工 .5 1.5 2.5 工 75 也 2-01C 38 
号 二: 油 工 .5 了 75 B2-0TC 39 
5 凤 工 .5 0.5 .5 175 了 2-86TC 40 
5 入. 于 5 175 了 2-01C 4f 
5 2.5 工 .5 0.5 2.5 175 了 2-01C 42 
和 2.5 工 .5 1 ,3 3 175 了 2-01C 43 
10 2 .5 0.4 2 475 B2-01C 44 
10 2 2.5 0.4 2 T75 B2-01C 45 
10 2 2.5 0.4 人 73 了 B2-01C 46 
120 号 2 了 和 了 .3 0.25 多 ,9 2 长 T75 卫 2-01C 47 
270 8 公克 工 , 信 了 工 .5 0.25 2.5 |1.3 只 179 B2-0LC 由 48 
5 2 工 .2 工 .5 0.25 全 2 用 175 了 B2-01C 小 49 
270 号 艺 . 吨 工 .2 于 .5 0 .25 255 1T75S B2-01C 50 
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让 
本 最 竺 节 热 集 电 棚 集 电 极 发 射 级 集 电 极 
矿 型 大 征 大 极 
耗 人 允 - 基 
功 电 反 向 截止 
束 率 流 阻 击 穿 电 著 击 穿 电压 击 窗 出 压 电 流 
三 (BR)CBO 六 (BR) CEO 广 CBR) 瑟 BO 
帮 Po | 订 | 7rcy | 局 7 元 7cao F 太 cp 
(下 ) | (2 | CA) CN) VCA) (YY) | (A)》 | (V) (AAA) (A) (了 》 
1 1 3DD40A 50 | 1M 1|5 80 3 细 50 3 人 细 5 工匠 
2 | 3DD160A 50 | 1M 3 80 3 了 50 3 姻 5 工 茵 
13 | 3DDI160A s0 | 1M 1|5 2 80 3 了 50 3 了 茵 5 了 了 
14 | 3DD160A 50 | 1M 2 80 3 了 50 3 了 5 了 
5 | 3DDH461A 5 | 1M15 1.8 | 80 3 志 5 3 了 aa 5 了 
6 | 3DD161A 50 | 1M 2 80 3 也 50 3 也 5 To 
7 | 3DD161A 50 | TM 2 80 3 姻 50 3 了 5 Timn 
8 | 3DEF5A 50 5 2 80 3m ， 50 3 联 6 了 
9 D S$S51 50 1IM | 5 80 5 志 50 3 了 引 1m Tam 50 
10 |」 3DD6B 50 3M | 7.5 2 60 7 王 3 10 和 
11| 3DD65C 50 引 60 7 芭 4 10 细 
112|1 3DD15A 50 S 2 60 5 60 下 J1 4 SI Tam 20 
1 13 | 3DD15A 50 5 TI00 引 地 60 扣 4 号 Tt 50 
1| 3DD15A 50 弛 100 引 m 60 站 位 4 引 茵 
45 | 3DD15A 50 5 60 5 惫 60 引 雪 4 1 志 0 .5 匡 50 
146 | 3DD15A 50 7.5 60 5 如 4 引 茵 1 50 
1 | 3DD15A 引 0 5 60 5 也 60 5 了 4 5 如 To 20 
18 | 3DD1A 50 1M | 5 60 二 60 5 如 4 5 Ta 50 
19 | 3DD1A 50 1M | 5 60 引 功 60 5 和 4 Soa Tam 20 
20 | 3PD15A 50 1M | 5 60 细 60 站 血 4 5 如 Ti 50 
21 | 3DD15A 50 1M | 5 60 引 和 60 5 了 4 引 匡 It 50 
22| 3DD15A |150 | 1M15 100 S 闻 60 与 地 5 5 1m | 100 
23 3DDIA 50 TIM 1 5 60 5 二 60 5 垃 4 5 细 1ta 25 
24 | 3DD15A 50 1TM | 5 10 5 60 5 妇 4 Sm 1m 50 
25 3 了 也 1 入 50 1M | 引 60 60 胡 Ttm 
26 | 3DED15A 30 1M | 5 60 5 I 6 5 匡 | St 工 垃 50 
27 | 3DDT1SA 59 1M | 5 60 引 科 60 号 组 4 引 阵 1m 50 
28 | 3DD1A 50 1M | 5 1.5 | 100 5 王 60 5 5 1T0 上 1 30 
29 | 3DD15A 50 | 1M | 5 1.5 | 80 引 60 中 匡 4 5 如 1 25 
30 | 3DD15A 50 | 1M 5 2 60 5 缴 60 引 茵 4 Sa 
31 | 3DD15A 50 | 1M |5 2 60 5 好 60 了 人 垢 4 中 阵 
32 | 3DDI45A 50 MT SS 1.3 | 6 5 60 5 了 4 5 志 工 位 20 
| 3DD15A 50 1IM | 5 1.5 | 60 5 60 引 位 引 引 志 1 50 
34 | 3DDI01M 50 1IM | 5 60 5 了 60 5 人 4 缮 5I 50 
35 | 2G736B 50 | 20M |5 60 5 60 10m | 4 5 细 a Tim 24 
36 | 2G730B 50 | 20 | 5 60 引 卫 60 10 血 4 5 茵 工人 各 24 
37 | 3DD5C 0 1M | 5 60 号 垢 60 5 4 SI Ta 20 
38 | 3DD1A 50 | 4M |5 60 5 了 60 5 如 4 5 细 了 各 30 
39 | 3DDI5A 50 1M | 5 60 引 刀 60 器 4 引 m 1am 30 
4 和 | 3DD15A 50 S 80 3 姻 60 3 了 5 工科 0.5 细 30 
41 | 3DD135A 50 1M | 5 60 5 坦 60 5 血 4 1 0.5I 50 
42 | 3DD15A 50 1M | 5 100 5 了 60 1 4 5 细 了 所 50 
143 | 3DD23 50 1M | 5 120 与 如 60 总 科 6 Sta 
44 | 3DD26A 吧 5 60 5 3 5 
|45 | 3DD23 50 1IM | 5 120 了 地 60 5 姻 6 5S 世 
46 1 3DA30B 50 5 70 | 10m 60 10 联 4 10 匡 
47 | 3DD15A 50 1M | 5 60 5 60 5 纪 4 5 如 Ta 50 
48 | 3DD30C 50 | 30M |5 80 | 10m 70 | 10m 4 10z 
40 | 3DD248 5 1 |5 80 5 弓 5 2 3ma 40 
50| 3DD62C 50 7.5 80 4 


率 三 极 管 
一 民 
大 项 率 三 枚 管 
售 电 极 电 流 饮 前 向 下 | 最 
| 外 序 
- 发 射 裤 1 条 降 | 高 
| 放 天 
到 向 城下 | 压 时 | 钳 
电 演 | ， 系 数 降 政 降 问 | 诅 
Tczo | 大 cm ZE 六 cg | ye | Fecgs | pgs | 78 yc | 如 | 7a 总 
人 灌 
(和 ) (V) | 色 诺 3 葡 (V) | (4A) 《了 Y》 《Vy》 〔 各 ) (A) | (s)| (oO) 
{m | 30 5 270 5 | 2.5 1.2 15 | 0.235 |2.5 |1.5 | 175 | 允 2-01C， 
fm | 3 45 5 | 2.5 1.2 15 | 0.235 |25 | 2 | 175 | 中 2-01Ce | 2 
tm | 30 15 270 5 | 2.5 1.2 1.5 | 0.235 |25 | 2 | 1755 | B2-01Ce | 3 
[ma | 30 15 5 | 2.5 1.2 15 | 0.35 |25 | 2 | 15| 82-01C* | 4 
tm | 30 1 120 5 | 2.5 1.2 15 | 0.25 12.5 | 2 | 175 | 5C3-02C 5 
fm | 30 人 270 引 | 2.5 1.2 15 | 0.35 | 2.5 175 | C3-02C 6 
tm | 30 5 5 | 2.5 .2 15 | 0.25 |25 | 28 | 475 | C3-02C 7 
0.8m | 30 15 10 | 2.5 0.25 | 2.5 150 | B2-0tC 和 | 8 
2m | 30 2 5 | 2 1.5 0.25 | 2.5 150 9 
2m | 30 了 0 5 | 2.5 1.5 175 | B2-010C 10 
15 270 5 | 2.5 2 175 | B2-01C。 上 | 
2 了 | 20 20 10 | 2 1.5 175 | B2-010 中 | 12 
2m | 5 20 5 | 2 T.5 0.25 | 2.5 4150 13 
2 生 | 30 20 10 | 2 1.3 1.5 | 0.25 | 2.5 B2-01C 14 
1am | 50 20 200 5 |3 1.5 175 | B2-01C 配 
2 细 | 50 20 10 | 2.5 T.5 0.25 |] 2.5 175 | B2-01C 16 
2 也 | 50 20 10 |2 1.5 0.25 | 2.5 175 | 了 B2-01C 37 
2 | 50 20 10 | 2 1.5 0.25 | 2.5 175 | B2-01C 18 
2m | 20 20 10 |2 1.5 0.25 | 2.5 150 | B2-01C 19 
2m | 50 20 10 | 2 1.5 0.25 | 1.5 175 20 
2ma | 50 20 10 |3 1.5 175 | B2-01C 21 
2m | 50 20 200 | 10 | 3 1.5 0.5 |5 175 | 82-010C 22 
2 过 295 20 10 2 人 0.25 2.5 了 75 了 2-01C 23 
2m | 5 30 10 |2? 工 .3 1.5 | 0.35 | 2.5 150 | B2-01Cr* | 24 
2 严 20 1.5 150 | B32-91C | 55 
2 王 | 50 20 10 | 2 . .5 0.25 | 2.5 175 | 82-01C 26 
1 纽 | 50 20 10 | 2 .5 0.235 |25 | 3 | 4135| B2-0tCe |271 
2 了 | 50 20 10 | 3 1.5 15 | 025 125 | 2 35| 8B2-01Ch* |28 
2 了 | 25 20 5 | 2 0.8 0.8 | 0.25 | 2.5 175 | B2-01C 29 
2 了 | 50 20 5 | 2 1.5 0.25 | 2.5 175 | B2-01C 30 
2 韦 | 50 20 S | 2 1.5 0.25 | 2.5 175 A69 31 
2 | 2 20 200 | 10 |3 T.5 0.25 | 2.5 150 | 了 2-01C 32 
2m | 50 20 5 | 2 1.5 15 | 0.235 |25 | 3h | 475| 8B2-01C 33 
5 姻 | 30 20 5 | 2 1.5 0.25 | 2.5 175 | B2-01C 和 se | 34 
5 如 | 34 所 5 | 4 2 | 3 0.4 |14 175 | 了 B2-01C 35 
5 生 | 24 15 5 | 4 2 3 0.4 |4 175 | C3-03C 1 36 
2 | 20 20 120 5 | 2.5 3 175 |  B23-01C 37 
2 | 50 20 120 | 10 13? 区 3475 | 2-01C 38 
2 王 | 50 20 200 | 50 |3 1.5 0.25 | 2.5 | 4175 | 也 2-01C 39 
1m | 5 30 50 | 40 |2 1.5 175 | 中 2-01C 40 
1 | 台 30 180 | 10 | 2 1.2 15 | 05 |5 175 | 号 2-01C 4 
2 和 | 3 20 S | 2 15 0.25 | 2.5 175 | ?82-01C 42 
0.5a | 5 30 270 5 |2 1.5 0.5 |5 125 和 69 43 | 
252 | 2 20 400 5 | 3 2 0.3 |3 150 | 孔 2-01C 44 | 
0.5 刀 | 50 30 270 5 | 2 .5 125 拉 69 45 
5 科 | 1 15 5 | 0.2 2 2 4 B2-01C 46 
2 生 | 50 20 200 | 10 |3? 15 0.25 | 2.5 175 | 82-01C 47 
2mm | 10 15 5 | 0.3 2 2 4 B2-01C 48 
2m | 40 50 140 1 10 |3 0.5 0.25 | 2.5 175 | B2-01C 49 
2 也 | 20 20 5 | 2.5 1.5 175 | C3-02C 50 


| 
上 
| 
上 
| 
| 
j 
| 
上 
1 
f 
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人 蜗 上 归 涩 俏 阔 部 


击 穿 电 压 


2， 低 


击 穿 电 压 


矿 (BR)CBO 产 C8R)CEO 


号 号 Tc 
( 玖 ) | (Hz) (V) | (A) 
1 3DD64C 50 S 80 
21| 3DD30IB | 5 8 80 
3 3DD6C 50 | 7.5| 2 80 3 阵 
4 | 3DD62C 50 75| 2 80 7 
5 3D D63C 50 7.5| 2 80 7 和 
6 3DKSA3 50 7.5| 2 80 7aa 
了 3DK5A3 50 7.5| 2 80 7 如 
8 3DD6C 50 7.5 80 7 姻 
9 3DD6D 50 | 1M| 5 80 5 
10 | 3DD263 50 5 80 引 如 
11， 3DD62C 50 7.5 80 7 细 
121 3DD64C 50 5 80 10mm 
13| 3DD66 50 7.5 80 7 细 
14| 3DD6C 50 7.5 80 It 
15| 3DD6C 50 7.5 80 3 了 m 
16| 3DD6C 50 7.5| 2 80 5 他 
417 | 3DD6C 50 | 1IM | 5 2 80 5 和 
181 3DDP6C 50 7.5| 2 80 7 如 
19| 3DD6C 50 7.5 80 5 阵 
20| 3DD6C 50 5 80 5 志 
21| 3DD6C 50 5 2 80 7 他 
22， 3DD6C 50 5 2 80 7 细 
23 1 3PD6C s50 | 1IM|7s5| 2 80 引 弛 
24| 3DD6C 50 5 80 引 m 
25| 3DD6C 50 | IIM| 5 2 80 3 了 mm 
26 | 3DD6C 50 | 1IM1|5 2 80 3 了 
27 | 3DD6D 50 5 80 7 血 
28 | 3DDP158 50 80 5 了 
29 | 3DD24B8 50 | 1IM | 5 1 80 5 地 
30 | 3DD62C 50 5 2 80 7 血 
31 | 3DD62C 50 7.5| 2 80 7 和 
32 | 3DD62C 50 7.5| 2 80 7 
33 | 3DD62C 50 | 1M|75| 32 80 7 伯 
34| 3DD63C 5 3M | 5 1 80 7 
35| 3DD63C 5 |10M | 7.5| 工 80 7 阴 
36 | 3DD63C 50 | 3M| 7.5| 2 80 7 了 za 
37| 3DD63C 50 7.5 80 7 了 
38| 3DD63C 50 7.5| 2 80 7 也 
39 | 3DD63C 50 7.5| 2 80 7 茵 
40| 3DD63C 50 5 2 80 了 茵 
41| 3DD63CG 50 | 1M|7.5| 2 80 7 折 
42| 3DBP64C 50 5 2 80 5 了 
43|1 3DD64C 50 5 2 80 | 410m 
44 | 3DD64C 50 5 2 80 | 10am 
45 | 3DA27 50 |20M | 5 80 | 45 如 
146 | 3DA27 s0 |20M | 5 80 | 和 5 
| 47 DD502B | 50 | 3M| 5 80 mm 
148 | 26G730C 50 |20M | 5 90 | 10m 
1 49 2G730C 5S0 |20M | 5 90 T0 姻 
1501 3DA30D 50 |30M | 5 90 | 10am 
| 
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频 大 功 
2.4 娃 NPN 型 低 频 


击 穿 电 压 
六 (BR BEBO 


5I 工 m 20 


CC Co 避 心 nnCI Lo 了 
记 、 
| 


50 
40 


四 有 网 羡 下 na 
上 
叫 
已 


ko 
巷 
(CnL 
全 
本 


和 下 人 六 上 wm www 
上 
让 


isooeeohanr 


率 三 极 管 
火 劲 案 三 极 管 
集 电 极 也 流 
- 发 射 极 
放 大 

反 向 截 正 
Tcgo | cg AP cp Jec | Fecgs | 和 ppgs- 
(A) (V) m 志 | max | (VCA) | V | V | (CA | (OA) 
3m | 20 | 20 10 2 2.5 
1ma | 20 | 5 3 3 
lm | 5 | 2 引 2.5 1.2 0.25 | 2.5| 2 
2m | 20 | 10 S 2.5 0.8 
2m | 20 | 10 2.5 0.8 
2 | 20 | 10 S S 0.8 0.5 5 
2 | 20 | 30 5 5 0.8 0.5 5 
2m | 20 110 |3270 5 2.5 1.5 
2 也 | 20 | 20 3420 5 2.5 3 
2m | 20 | 20 |3400 5 3 2 0.3 3 
2m | 20 | 20 5 2.5 1.5 0.5 2.5 
3 | 20|310 1270 | 了 2 2.5 0.4 2 
2m | 20 | 10 5 2.5 1.5 0.5 2.5 
2m | 20 | 2 引 2.5 1.5 0.5 2.5 
1m | 20 10 5 2.3 革 .5 人 .25 2.5 
Jam | 20 | 10 5 2.5 1.5 0.25 | 2.5 
2 | 50 | 4 10 2 工 .2 1.5 | 0.235 | 2.5| 3 
2m | 20 | 40 S 2.5 1.S 0.5 2.5 
1.5m | 20 | 2 5 2.5 .5 0.5 2.5 
2m | 20 1 410 E 2.5 TI.5 0.5 2,.5 
2m | 20 | 1 5 0.5 1,5 0.5 2.5 
2m | 20 | 140 弛 0.5 1.5 0.5 2.5 
Im | 20 | 10 引 2.5 1.5 1.5 | 0.235 | 2.5 1.5R 
2 二 20 | 30 5 2.5 工 .5 0.25 2.5 
tm | 50 15 5 2.5 1.2 
Im | 50 | 5 5 2.5 工 .2 

15 5 2.5 3 
2m | 50 | 32 10 2.5 1.5 0.25 | 2.5 
0.3m | 40 1 35 5 0.5 0.5 0.25 | 2.5| 1 
2m | 20 | 区 5 2.5 T.5 0.5 2.5 
2m | 20 | 所 2.5 1.5 0.5 2.5 
2m | 20 | 和 引 2.5 1.5 0.5 2.5 
2m | 20 | 在 引 2.5 1.5 0.5 2.5 
2m | 20 | 20 13450 引 2.5 1.5 1.5 | 0.5 2.5 
2m | 30 | 20 | 5 2.5 T.5 0.5 2.5 
2m | 20 | 210 5 2.5 1.5 
2m | 20 | 30 5 25 T.5 0.5 2.5 
2am | 20 | 30 5 2.5 T 5 
2m | 20 | 340 5 2.5 于 .5 0.5 2.5 
2m | 20 | 10 5 2.5 T,5 0.3 3 
2m | 20 | 55 5 2.5 0.5 这 
3ma | 50 | 20 10 2 2.5 0.4 2 
3m | 20 | 310 310 2 2.5 0.4 2 
3 20 | 1 I0 2 0.4 2 
5 了 24 10 5 工 .5 3.5 了 5 
5ma | 24 | 10 | 5 1.5 3 1 5 
2m | 30|3 1200 | 了 2.5 0.8 
Sm | 24 | S 4 2 3 0.4 4 
5m | 24 | 瑟 S 4 2 3 0.4 4 
2m | 310 | 瑟 5 0.2 2 2 4 


外 


由 


75 了 2-01C 工 
175 也 2-~01C 2 
王 75 了 2-01C 3 
75 卫 2-01C 4 
175 C3-02C 了 
工 75 C3-02C 6 
175 了 2-01C 了 
工 75 了 2-01C 8 
T75 了 2-01C 9 
150 了 2-01C 10 
173 C3-02C 并 
175 了 2-01C 2 
175 也 2-01C 13 
173 C3-02C J4 
工 73 卫 2-01C 工 5 
75 C3-02C T6 
173 了 2-01C 工 7 
173 了 2-01C 了 
工 75 了 2-01C TI9 
175 了 2-01C 20 
173 了 2-01C 2 
175 C3-02C 22 
173 23 
173 了 2-01C 24 
工 73 了 2-01C 23 
本 73 名 3-02C 26 
工 75 了 2-01Bi; 27 
175 有 2-01C 28 
工 75 卫 2-01C 29 
了 73 了 2-01C 30 
了 175 3-02C 31 
175 (3-02C 32 
75 C3-02C 33 
75 也 2-0LC 34 
150 了 2-01C 35 
373 孔 2-01C 36 
了 75 了 2-01C 32 
75 了 2-01 38 
卫 75 且 2-014 39 
175 也 2-01C 40 
T73 上 2-01 4 
73 号 2-01C 42 
75 中 2-01C 43 
工 73 号 2-01C 44 
工 73 了 2-01C 45 
175 C3-02C 406 
5 和 号 2-0E 台中 * 47 
工 75 了 2-01C 48 
175 LC3-02C 49 
也 2-01C 50 


号 间 训 个 和 ibm 


人 > 天、 一 
人 Co 二 


T5 


2.， 低 
集 电报 
- 发 射 极 
击 穿 束 压 
广 CaR)CEO 
TcP 
(Y) (A) 
100 3 
100 3 了 
100 3 和 
100 3 和 
100 7 细 
100 组 
100 弛 I 
100 TI0m 
100 5 了 
100 5 姻 
100 5 伺 
100 10m 
100 5 红 
100 5 世 
100 5 阵 
100 TI0m 
100 5 吉 
100 引 I 
100 细 
100 5 弓 
100 5 人 
100 SI 
100 | 3 
100 号 世 
100 5 组 
100 5 Ia 
100 引 匡 
100 坦 
100 S 弓 
100 
100 了 也 
100 SI 
100 5 
100 中 和 
100 弛 位 
100 5 包 
100 号 垃 
100 5 和 
100 引 伍 
100 引 地 
100 3 细 
100 5 
100 0 
100 5 二 
100 5 志 
100 Sm 
100 引 针 
100 3 放 
100 与 得 
100 S 仁 


最 特 最 热 集 下 被 
型 大 大 
杀 
车 、 由 - 基 撤 
数 频 证 
荔 电 
率 率 流 阻 证 穿 电 压 
广 CBR)CEO 
已 Pei | Tc | Ra 
(W) | Hz) | CA) TCRNW) (VD) (A) 
3DD6B 50 3 150 | 了 二 
3DD6B 50 工 M 5 2 150 3 了 
3 也 D68B- 50 IIM 3 2 151 3 刀 
3DD6 旦 - 开 5S0 TIM 5 2 1T50 3 了 
3DD6E 30 S 
3DD12A 50 TIM 5 150 93 茵 
3 也 也 12 人 入 50 5 150 S 所 
3DD12A 50 IIM 5 150 地 
3DDIH42 入 50 IM 5 0.8 150 5 所 
3DD12A 5 J1M 5 0.8 150 垃 
3DD12A 530 1M 5 2 150 拍 
3DD12A 50 5 150 5 科 
3DD12A 50 1M 5 2 200 5 了 
3DDI12A 50 50 5 世 
3DDI13A 50 1TM 2 二 艺 150 号 雪 
3DD13A 50 1M 2 150 3 地 
3DDI15A 50 5 150 5 了 
3DPDP15A 50 1IM 5 100 5 志 
3DD1sSB 50 5 和 TI50 5 王 
3DD15B 50 5 T50 3 所 
3DD1Ss 吾 50 7.5 
3DD15B 50 5 150 5 葬 
3DDI15 召 50 1M 5 150 5 地 
3DD15B 50 1M 5 150 5 也 
3BDDI1sB SO TM 5 150 SS 弓 
3 了 D35 卫 50 1M 5 150 3 全 
37DD15B 50 5 150 5 全 
3DD15 如 50 工 M 5 150 5 
3DD15 旦 50 1M 5 150 5 也 
3DD15B 50 1M 3 1T50 
3PD15B 50 1M 9 150 缮 
3DD415B 50 1M 5 T50 地 
3 了 DDIs 了 50 ITM S 150 呈 了 
3DD15BB 50 工 M 9 工 .5 150 5 也 
37DD15 尼 31 1TM 8 工 . 150 字 地 
2DD15B 3 IIM 5 了 150 号 垢 
3 了 1D153B 号 1M 5 图 150 5 锯 
3DD153B 50 1M 3 1.5 工 5 人 地 
3DBD15sB 5 站 工人 3 业 忆 15 弓 
3D15 了 5 TM 三 工 .5 150 呈 记 
3DDDD24A 50 1M 几 了 3 地 
3D 了 TD508 50 13M 本 200 5 地 
3 了 BDI101 50 | TIM 5 1.3 150 号 志 
3DBD101 30 1M 3 工 .3 150 3 了 
3DDTI0O1A 50 1TM 号 150 SI 
3DD101A 50 1M 号 150 3 地 
3DDI101A 50 1M 5S 150 坦 
3PPD101A 50 工 M $ 150 9 
3 几 了 101AA 号 1 150 5 和 
3DD 了 101AA 50 工 M 5 工 .3 150 5 
| 
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大 


功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


发 射 极 
- 基 执 


击 穿 电压 
产 (BR) BRBO 


| Ta 
(A) 


(YY ) 


私 必 人 六 ee 
on 
基 


100 


大 功率 三 极 
集 电 极 电 
- 发 射 极 
放 
上 肥 上 加 截止 
也 流 系 
| 
LcEO | 太 cm 及 PP 
(上 ) (Y) | mina | 和 maX 
也 30 1T5 
卫 缮 50 了 5 270 
了 纪 50 5 270 
了 全 50 15 2210 
工 5 270 
2 二 50 TI95 270 
2 了 匡 50 所 
2 也 50 Z0 
2 二 50 20 
2 5 20 
2 二 50 40 200 
2 世 30 20 
工 伺 350 10 
2 也 50 20 
2 也 5 40 
2 50 20 
2 了 30 20 
2 组 50 2f 
人 了 征 50 20 
2 但 50 20 
2 了 50 20 
信阳 50 20 
2 绊 50 20 
2 所 50 20 
工 开 50 30 
2 了 50 20 
lm | 50 120 | 2001 
2m | 50 | 20 | 2004 
2 二 50 20 
2 耳 20 
2 甫 50 30 
2 了 50 20 
工 阵 50 20 
1 530 20 200 
2 全 50 20 
2 好 50 2 
2 了 50 20 
2 所 50 2 
2 匡 50 20 200 
2 也 50 2 
lm | 100 7 | 
2 于 50 20 
2 廿 50 20 
2 垃 50 20 
2 了 50 2 200 
2 也 30 20 
2m | 50 | 20 | 
缚 二 5 人 1 公 
2 0 20 
24 坦 50 20 


和 
1 


1 
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AS 
[三 
管 
流 饱 前 癌 下 最 
外 序 
和 降 高 
大 
正 时 结 
数 隆 压 降 间 温 
生生 二 | 
| 
矿 C Tc 六 CBS | 大 BES 了 7 tc | 寿 | 7 | 
撒 导 
( 允 ) 《A) (YY) (YY ) ( 扩 ) (A)| (5) | (CC)》 
10 2.5 1 .2 1.2 0.25 | 2.5 175 B2-0LC 工 
引 2.5 小 这 1.2 0.25 | 2.5 11.5 | 3175 B2-01C 2 
2.5 了 .2 工 .2 0.25 | 2.5 2H 工 79 了 B2-01C 3 
5 2.5 1.2 1.2 0.25 | 2.5 2 | 4175 0C3-02C 4 
5 2.5 3 工 79 卫 2-01 孔 * 5 
10 2 工 ,5 73 卫 2-01C* 6 
5 2 1.5 1.5 0.5 | 5 B-0LC 7 
5 2 1.5 0.5 | 5 175 B2-01C 中 8 
5 2 0,.8 0.25 | 2.5 、175 也 2-01C 9 
号 2 0.8 0.25 | 2.5 工 75 太 69 410 
10 2 3 0.5 15 175 B2-01C 1f 
3 2 3 0.5 号 130 吾 2-0LC IT2 
5 2 2 1.5 0.25 | 2.5 |1.5h | 175 B2-01Cd* | 13 
10 2.5 工 .5 0.5 了 175 了 2-01C IT4 
10 2 3 0.2 | 2 150 B2-01C 15 
2 上 3 0.2 | 2 工 必 工 75 也 2-01C* 16 
10 2 工 .5 1.5 0.25 | 2.5 了 B2-01C 17 
10 2 了 .5 173 也 2-01C 18 
10 2 了 .5 175 B2-0L1C 中 19 
5 2 上 0.25 ;2.5 150 20 
10 2.5 1.5 0.25 | 2.5 175 8B2-01C 2 
10 2 了 ,5 0.25 | 2,5 175 如 2-01C 22 
10 2 工 .5 0.25 | 2.5 T735 B2-0IC 23 
10 2 1.5 0.25 | 2.5 175 24 
10 2 1 .5 0.25 | 2.5 150 B2-01C 25 
10 | 2 1.5 | 3175 B2-01C 26 
5 3 1.5 1 175 82-01C 27 
10 2 二 .3 0.5 T73 了 2-0LC 28 
10 2 1.5 0.25 | 2.5 175 了 B2-01C 29 
上 ,5 150 B2-01Cx* 30 
10 人 了 ,5 .5 0.25 | 2.5 450 也 2-01C* 3FE 
10 2 二 .5 0.25 | 2.5 IT75  B2-01C 32 
I0 2 工 .3 0.25 | 2,.5 工具 475 了 2-01C+* 33 
10 1.5 1.5 0.25 | 2.5 2 | 175 B2-01Che | 34 
10 2 工 .5 工具 175 了 2-01C*# 35 
【 
5 | 2 1.5 0.25 | 2.5 | 175 B2-01C 36 
5 兄 二 ,5 .25 | 2.5 175? A-69 37 
5 儿 0.8 0.8 0.25 | 2.5 工 75 DB2-0LC 38 
10 2 了 .5 0.25 | 2.5 150 B2-01C 39 
5 2 寺 .5 于.5 0.25 | 2.5 3 以 工 75 了 2-018 40 
20 0.25 2 0.25 | 1.25 175 B2-01C 41 
1I0 工 .5 工 0.4 2 工 75 B2-01C 42 
S 2 1.5 :175 B2-01Ch | 43 
号 2 0.8 0.25 | 2.5 T75 了 B2-01C 44 
5 2 0.8 1753 B2-01g6 中 45 
5 2 工 .5 0.25 | 2.5 175 了 B2-01C 46 
2 0.8 0.25 | 2.5 175 B2-01C 47 
5 人 0.8 0.25 | 2.5 175 RB2-0Lg 中 48 
5 2 0.8 0.25 1 2.5 175 HBH2-0IC |49 
了 | 2 0.8 375 1-0LCd | 50 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 | 特 | 最 热 | 集 上 电极 | 集 电 航 | 发 射 极 集 电极 
序 型 大 让 大 本 
， - 基 极 - 发 射 极 - 基 极 本 
频 反 向 截止 
式 电 
率 | 率 流 阻 击 穿 电 于 击 察 电 压 者 罕 电 有 持 电流 
六 (BR)CBO 六 (BR)CEO 广 CBR) BEBO 人 
总 Pei jj | rc | 下 及 Tea 六 7 7CcB0 矿 cB 
(页 ) | (Hz) | (AT DA 页) | VCA) CVD CA CVD | (A) (Ay) (VD) 
1 | 3DDI10LA 3S0 | 1M 5 1.3 | 180 中 t 100 5 | 4 S 工科 50 
2 | 3DD101 太 50 | TM 13 |150 .| sm |100 引 姻 4 5 可 1 50 
3 | 3PDI101A 50 | 1M 引 13 | 150 Sm | 100 5 位 4 1 Ti 50 
4 | 3DD10IA 50 | 1M 13 |150 5 | I00 5 二 了 Si Im 50 
5 | 3DD101A 50 | 1M 5 1T.3 | 150 Sa | 100 与 也 生 Sa 1 50 
6 3 了 了 D 已 102 50 1M 5 IT.5 150 5 乌 TI00 5 专 4 工 红 工 组 50 
7 | 3DDIH02 50 5 1.5 | 150 Sm | 100 引 和 4 Si 1 5 
8 | 3DDI02A 50 | 1M 5 150 Sm | 100 5 伺 4 各 Tom 50 
9 | 3DDi02A 50 | 1M 5 150 Sm | 100 Sm 4 5 ma 50 
10 ， 3D D102 信 50 引 150 sm | 100 Sta 4 号 二 工科 50 
11 | 3DD102A 50 | 1M 5 1.5 | 450 5m | 100 引 卫 4 Sa | 1m 50 
12 | 3DD102A 50 |1IM :， 5 150 5 血 | 100 5 细 了 纪 0.5 钙 50 
13 | 3DD102A 50 5 1.5 | 150 5zm | 100 引 世 4 Sma 1 50 
14 | 3DD102A 50 | 1M 150 soma | 100 5 4 引 组 1 50 
15 | 3DD102A 50 | 1M 1.5 | 150 5 | 100 5 细 4 5 It 50 
16 | 3DD102A 50 | 1M 5 1.5 | 450 | 100 人 Tom 
17 | 3DDT102A 50 | 1M 5 1.3 | 150 sm | 100 引 功 4 5B 下 50 
18 | 3D D102A 50 | 1M 引 1.5 | 150 sm | 10 So 4 Sa 了 50 
19 | 3DD102A 50 | 1TM S 1.5 | 150 5m | 100 S 茵 4 Sm | 1 50 
20 | 3DDI102A 50 | 1M 5 1.5 | 150 sm | 100 引 mn 4 Sm 1Tm 50 
21 | 3DD102A 50 | TM 5 1.5 | 450 sm | 100 5 也 4 工 纪 0.1za 50 
22 | 3DD102A 50 1.5 | 4130 sm | 100 Sm | 4 tm | 1am 50 
23 | 3DD102 和 人 50 | 1M 5 1.5 | 450 Sm | 100 纪 弓 4 工科 To 50 
24 | 3DD159B 50 | 1M 引 1.8 | 10 | 3ma |100 3 匡 5 TDm 
25 | 3DDI159B 50 | 1M 5 150 3m | 100 3 了 ma 5 1am 
26 | 3DDis9B 50 | 1M 2 150 | 3m | 100 sm 5 | 
27 | 3DD159B 50 | 1M 2 1450 3m | 100 3 也 | 3 3m | 
28 | 3DD1s9B 50 | 1M 5 2 150 3m | 100 3 了 5 fm | 
29 | 3DD160B 50 | 1M 450 3 | 100 3 5 Ta 
30 | 3DD160B 50 | 1M 5 150 3 如 | 100 3 和 5 1 
31 | 3DD160B 50 | 1M 2 150 3zm | 100 3 匡 5 It 
32 | 3DD160B 50 | 1M 2 150 3m | 100 3 如 引 了 各 
33 | 3DD161B 50 | 1M 2 450 3zm | 100 3 年 5 1Tm 
34 | 3DD161B 50 | 1M 5 1.8 | 150 3m | 100 3 如 5S 工 弓 
35 | 2DDI161B 50 | 1M 2 150 3m | 100 3 了 5 1m 
上 
36 | 3DD6EE 50 | 1M 5 100 so | 100 5 如 4 5 刀 Tim 20 
37 | 3DD12A | 50 | TM 引 100 7 也 5 工 志 
38 | 3DD12A 50 | 1IM 5 4150 sm | 100 S 联 4 5 1 50 
39| 3DD1D | 50 | 1M | 5 10 | im | 1 | 和 和 | 4 | 细 fm | 80 
40| 3DD1SHB 1 50 | 1M S 150 Sm | 100 Sa 4 1 0.5o S0 
41 | 3DDI15B 50 5 150 3m | 100 3 匡 S 1 0.5 如 350 
42 | 3DD15B 50 | 1M 5 150 sm | 100 5z 4 1 纪 50 
43 | 3DDP15B 50 | 1M 5 150 5 | 100 5 4 5 和 im 50 
44 ，3DD16A 50 |1M ! 5 250 sm | 100 5 细 6 5m | 0.5 纪 150 
45 | 3DDI0LA. 50 |IM j 5 150 sm | 100 5 细 4 Sm | 1um 50 
46 | 3DD1L01A 50 | 1M 3 150 sm | 100 5 乌 4 5m | 1am 50 
47 | 3DD102A 50 | 1M 5 150 Sm | I00 引 细 4 Sm | 1m 50 
48 | 3DD302A 50 | ITM | 5 100 5m | 100 | sm 4 | 5 2 50 
49 | 3DD102 太 0 | 1M 3 150 5 如 | 100 | Sm | 下 5a Im | 50 
50 | 3DD159B 50 | 1M 5 3150 3am | 100 3m | 5 和 


1 
| 
| 
| 
| 
| 


电极 电 
发 射 裤 
放 

友 商 帘 目 

电 流 系 

Tcso | 产 cm 矿 BBS 

(A) (YY) 二 8X (V) 

2 二 50 5 2 0.8 

2 了 50 5 2 0.8 

2 了 50 10 2 0.8 

2mm 30 5 2 0.8 

2 地 50 5 2 0.8 

2 也 50 3 2 了 .5 

2 功 50 5 2 1.5 

2 王 50 200 5 2 0.8 

2 50 5 2 0.8 

2m | 50 S 2 0.8 

2 二 50 3 2 荆 .5 

2 锯 50 呈 2 1.5 41.5 

2 和 50 号 2 0.8 

2 如 50 3 2 0.8 

2 地 50 5 2 0.8 

2 二 0.8 

2 卫 350 5 2 0.8 

2 弓 50 3 2 0.8 

2 蕊 50 5 2 0.8 0.2 

2 弓 510 5 2 0.8 0.2 
0.5 志 50 TI0 2 0.8 0.2. 

2 匡 50 9 光 0.8 0.2 
[0.5 妃 50 吕 2 0.8 0.2 

工 开 50 120 5 2.5 T.2 工 .5 0.2 

TI 50 270 5 2.5 .2 工 .5 0.2 

工地 50 号 2.5 1T.2 1.5 0.2 

工 刀 50 270 5 2.5 工 .2 I.5 0.2 

工 也 50 5 多 .2 了 1.5 0.2 

工 世 50 270 5 2.5 .2 1.2 0.2 

工科 50 5 2 工 .2 ,5 0,.2 

工 世 350 270 器 2 1.2 1.5 0.2 

工 位 50 5 2.5 已 兴 1.5 0.2 

了 全 50 270 5 2.5 5.2 1.5 0.2 

工 全 50 120 5 2.5 1.2 1.5 [0.2 

了 所 50 5 所 工 .2 工 .5 0.2 

2 了 20 T20 9 2.3 3 

2 志 20 270 10 2 1.3 

2 联 5f 号 2 工 .5 

2 垃 50 120 2 工 ,3 

于 廿 50 180 IE0 2 王 .2 41.5 

工 卫 50 250 2 1.5 

2 位 50 200 2 工 .5 1.5 

2 志 50 2 1.5 

2 组 50 270 2 1.5 

2 垃 50 200 2 5 0.8 

2 也 50 180 2 

2 了 50 180 2 

工 血 50 180 2 

2 也 50 2 

二 50 270 2,.5 1.5 


形 


[ms 


kuie ibm ibm ro wm 


tan en en an en wen Cn Cn Cn 
二 


menww en menwnw wwwmw nn WE 


下 下 


Cn 


Ltd 《mL 《rt 《na GeR 


B2-01C 
B2-01C 由 
了 2-01C 中 
B2-01C 
了 B2-01C 


了 B2-01C* 
B2-0TC* 
B2-01C 中 * 
B2-01C+# 
B2-01C>* 


了 B2-01C 
B2-01C 
了 2-01Cx# 
了 2-01Cx> 
了 2-01C+# 


瑟 2-01C+ 
B2-01C* 
了 2-01C# 
B2-01C 
了 2-01C 


了 2-01C 
B2-01C 
也 2-01C 
B2-01C* 
B2-01C 中 


B2-01C 由 
卫 2-01C 
B2-01C 中 
了 2-01C* 
了 B2-01C* 


了 2-01C* 
旦 2-01C* 
C3-02C 
C3-02C 
C3-02C 


了 32-01E 
了 2-01C 
了 2-U1C 
了 B2-01C 
了 2-01C 


了 2-01C 
了 2-01U 
了 2-01C 
A69 
B2-01C 


了 B2-01C 
了 B2-01C 
了 B2-01C 
了 20TC 
也 2-01C 


性 


可 
号 间 交 有 人 ooib 上 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 
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最 特 最 热 集 串 瓜 集 电 极 发 射 报 集 电极 
序 型 大 证 六 二 
新 和 人 允 -4 
2 频 反问 城下 
功 电 
率 率 流 险 赴 穿 电压 则 穿 电压 击 穿 电 压 | 电 演 
矿 (8R)CBO 太 (BR)CEO 扩 (BR) ESO 
己 站 避 人 2 人 
攻 起 cl | 订 | 7Tc | 天 5 5 元 CB0 | 了 cp 
| ( 罗 ) | (Hz) | CA) Co 页) | VCA》 VD) CA) CVD 1 (4A) (A) (Y》 
提 _ 四 站 和 1 上 0 
1 | 3DD159B 5 |1IM |5 150 3 | 100 3 二 引 了 和 
2 | 3DD160B 50 | TIM |5 150 3 | 100 3 刀 5 T 世 
亲 吧 3D 了 161 币 50 | 1TM S TS0 | 3 100 3 了 5 半 埋 
4 | 3DD60B | 50 7.5 100 号 区 这 10m 
5 | 3DP602B 50 7.5 | 100 5 各 8 10a 
6 | 3DD603B 50 7.5 100 5 如 4 10 细 
7 | 3DD6058B 50 7.5 100 S 幼 4 10m 0 .Sa 50 
S 了 DD050A 50 二 号 300 5 开 100 3 二 4 了 人 .了 荆 纪 100 
9 DEFI105A 50 2.5 158 1m | 100 2 位 4 | 5 
10 | 3DD6-TB 50 S 100 3 
41 | 3DD63 50 3 TI00 5 他 5 So 
2 | 3DD12A 50 |IM |5 150 4300 | 4 2 了 | 100 
13 | 3DD1415B 50 | 1IM |5 150 100 5 地 4 | 了 卫 50 
14| 3DD24A 50 2 150 Sm | 400 5 
415 | 3DD30A 50 3 200 100 5 工 碍 50 
16| 3DD50A 50 3 200 100 4 | ta | 50 
17 | 3DD5s50B 50 3 300 100 4 工 世 50 
18 | 3DDI101A 50 |IM |15 1.5 | 450 5 位 | 4100 习 4 号 世 工 碍 50 
19 | 3DDts9B 50 |4M |5 2 150 3m | 100 3 生 5 工科 
20 3DD30LC 50 8 150 100 6 
2 ) D16A 50 5 158 100 4 
( 22 了 BR103 各 50 2.5 150 400 4 
23 | 3DD16A 50 | 14M |5 250 5 二 | 100 对 6 5 全 0.5 匀 | 150 
24 3 了 D102 太 50 TM 马 工 .5 250 5 乌 JT00 号 世 6 工 垃 0 .5 弓 150 
25| 3DD159B 50 |1M 15 2 T50 3 芋 | 100 3 甸 5 Tt 
26 | 3DBD1598B 5s0 |1M |5 2 15 3 芋 | 100 3 地 5 也 
27 | 3DD160B 50 |4M |5 2 158 3 钙 | 100 | 3 Xt 
28 | 3DBD161B 50 |14M |5 2 150 3 | 100 3 了 5 卫 纪 
29 | 3DD200 50 |3M |56 2.5 | 300 纪 | 100 5 他 6 工 王 0.3m | 300 
30 | 3DA50BD1 50 |20M |8 2 110 7 孟 4 10 锯 
3L1 | 3DA5S0D1I 50 |20M | 8 2 110 7 理 4 0 如 
32 | 3DD6D 50 | 1M |7.5 2 110 3 锯 S 3 纪 
33 | 3DBD 50 7.5 2 110 | 7 也 3 410 了 a 
34 | 3DD563D 50 7.3 2 110 7 如 3 10am 
35 | 3DKSA4 30 7.5 2 1140 7 到 s 4 10m 
36 | 3DKSA4 50 7.5 2 1410 7 地 3 3 了 
37 | 3DD726A 50 |4M |5 150 Sm | 1410 引 茵 在 40 也 im | 100 
138 3DBR5B 50 5 2 150 5 芭 | 110 3m | 6 Ta 
39 了 DSS52 50 |4M |5 150 lm | 110 5 二 6 1 工 50 
40 DR105A 50 2.5 158 Sm | 110 2 血 4 号 组 
41| 3DD6D 30 7.5 100 1410 7 坦 3 -10 坦 
42| 3DD6D S0 7.5 区 110 7 伺 3 40 上 
43 | 3DD6D 50 7.5 110 3 所 引 Iaa 
44 | 3DD6D 50 7.5 110 3 卫 引 了 地 
435| 3D D6D 50 7.5 110 |， 7 弓 3 10 钙 
46| 3DD6D 50 7.5 1410 引 卫 3 T0a 
47 3D D6UD 50 号 1I10 咀 得 工 刀 
48 1 3DD6D 30 3 闻 110 7m | 3 | 30m 
49 | 3DD6D 50 5 2 410 7 凶 3 了 0 兽 
50| 3DD6DP 劲 5 110 | 5m 1 和 


1 
1 
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| 
极 管 
极 管 
电 流 亿 训 疝 
和 
放 大 
压 
系 数 降 压 降 
帮 F 瑟 矿 cF Tc Fczs | 矿 pFS 了 B Tc 
Eee 形 苇 
min | max |(Y) | (A | (COV CVD | CA CA (0s) | (oo) 
45 | 200 5 2.5 12 15 | 0.25 | 3.5 175 B2-0tC 由 1 
生 | 270 5 2.5 工 2 15 | 0.25 | 2.5 175 | 3B2-01C 2 
和 | 200 5 2.5 12 13 | 023 |25 155 | CC3-02C 3 
20 5 | 2.5 1 5 0.25 | 2.5 1 B2-.01C 4 
20 5 2.5 15 0.25 | 25 150 B2-01C 5 
20 5 2.5 2 0.25 | 2.5 150 B2-01C 和 
20 5 2.5 0.8 0.25 | 25 和 50 B2-01C 了 
20 | 270 | 1 2 2 5 150 B2-016 8 
20 10 1 2 0.8 | 2.5 | 150 B2-01C 9 
1 10 2.5 1.5 B2-016 110 
10 5 2.5 1.2 0.5 | 2.5 175 B2-01C 了 
20 蕊 2 1 5 175 B2-01C 了 
20 10 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 13 
7 20 0.25| 2 375 2-01C 1 
20 10 15 3 175 B2-015 了 
30 10 2 2 150 B2-01C 16 
30 20 2 2 180 1 B2-01C 1T7 
20 5 2 0.8 0.25 | 2.5 175 | 32-01C 148 
1 | 270 5 2.5 12 415 | 0.25 |25 |2n |3175 B2-01C 19 
20 5 3 2 175 B2-01C 20 
20 5 2 0.8 175 B2-01C 21 
20 10 1 2 175 B2-01C 22 
30 | 270 5 2 1.5 T125 FE3-04 呈 23 
30 | 200 S 2 1.5 Th | 7130 ， 8B2-01C 24 
145 | 270 5 2.5 1 2 15 | 0.25 | 2.5 | 2 | 175 B2-01C 25 
全 S 2.5 1.2 15 | 0.25 |25 128 |155 B2-010C 26 
五 | 270 5 2.5 1 2 1.5 | 0.25 |25 |2R |T75 B2-61C 27 | 
45 | 270 5 2.5 工作 二 0.25 | 25 | 2 17175 B2- 人 1 了 28 | 
30 |] 120 号 2 1 T.5 0.3 3 1 150 29 
20 5 2.5 1.5 1 5 175 B2-018 30 
20 5 2.5 1.5 1 5 145 1 0C3-02C 31 
240 5 2.5 1 2 0.25 | 2.5 | 28 |3475 了 B2-61C 32 ， 
10 5 | 25 | 08 175 B2-010 33 | 
10 引 2.5 0.8 175 843-02C 34 
3 5 0.8 0.5 |5 125 C3-02C 35 
10 5 5 0.8 0.5 |5 175 B2-01C 36 
世 5 2 4 0.4 |4 373 B2-01C 37 | 
嫩 10 2.5 1 0.25 | 2.5 150 B2-0TC 和 | 381 
20 5 2 0.8 0.25 | 2.5 150 3 
20 10 1 2 0.8 | 2 5 150 B2-01C 40 
10 5 2.5 1.5 0.5 |2.5 175 B2-01C 41 1 
10 5 2.5 1.5 0.5 2.5 175 C3-028 42 1 
10 引 2.5 15 | 0.25 |25 175 B2-015C 43 
310 5 2.5 15 0.25 | 25 175 C3-02C 44 
10 5 2.5 1 5 0.5 | 2 5 175 B2-018 4 | 
20 5 2.5 | 15 0.5 | 2.5 175 B2-01C 46 | 
10 了 2.5 三 3 05 | 2 3 175 | “B2-01C 47 | 
10 引 0.5 1 .5 05 |2.5 175 B2-01C 48 | 
10 5 0.5 名 05 |25 175 C3-02C 49 | 
10 5 2 5 1.5 0.25 | 2 5 175 B2-01C SO 


| 
| 
i 
| 
， 


| 


3D D6BD 
3D D6D 
3 了 TDP0D 
3D D6D 
| 3D D6D 


3D D62D 
3D D62D 
3DD62D 
3DD63PD 
3DD63D 


3D D63 了 
3DPD63D 
3D D63D 
3D 了 63 了 D 
3D 7263D 


3D D63D 
3D D64D 
3D D64D 
3D D64D 
3D D63D 


3D D64D 
3D D6D 
3DD6D 
3D D62D 
3DA237A 


3D D56F 
3D D6E 
3DD415C 
3DD 邱 CC 
3D A27A 


3D A30E 
3DD4SC 
3D D24C 
3DA27A 
3DA27A 


3D DP6E 
3DD35C 
3DD13SC 
3D DISC 
3D DISC 


3D D15C 
3D D145C 
3DD15C 
3D DT15C 
3D D15C 


3D DIH15C 
3D DBD15K 
3D D345C 
3 了 了 D315 卫 
3D D24LC 
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2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 

必 畦 最 热 集 . 电 极 集 电 极 发 射 极 集 串 极 
征 六 基 极 
耗 - 介 

获 许 - 基 极 ~ 发 射 极 -~ 基 

切 蜂 所 反 向 截止 
床 率 流 阻 击 穿 电 压 击 穿 电压 击 穿 电压 也 流 

斑 (BR)CBO 六 CaR) CEO 六 (BR)EBO 1 

ceM| 下 | 7ci | 下 于 7 7 六 Tcao | Fecp 
( 克 ) | (Hz (AAA) CA 丰 ) 10V)》 ( 太 ) (YY ) (A) (V) (A) (A) (了 ) 
50 5 2 110 5 也 妇 5 地 

50 TIM 5 2 位 5 了 5 工 王 

50 TM 7,5 2 150 5 如 TI10 5 和 胡 区 0 了 

50 TM 5 人 110 3 也 5 了 

50 TM 号 2 110 3 地 5 工 位 

50 7.5 2 110 7 撕 3 10 了 

50 7.5 2 110 7 所 110 7 但 3 10 了 3 

50 TM 7.5 2 Tt0 7 位 5 TI0 血 

50 TM 入 工 .8 110 7 王 3 10 姻 

50 |10M 7.5 1.5 II10 7 了 7 世 3 TI0Tm 

50 3M 7.5 2 T10 7 血 3 10 卫 

5 人 7.5 IT19 7 血 3 10 荆 

50 7.5 2 [110 7 撕 3 T0zm 

50 7.5 2 110 7 世 3 IT0im 

50 7.5 2 110 7 也 3 10zm 

30 1TM 7.5 2 TI10 了 7 匡 5 T0 卫 

50 5 2 TI10 5 了 5 2 搓 

50 5 2 TI0 IT0 血 5 T0 细 

50 5 2 110 10 节 5 3 也 

50 了 7 1T10 3 

50 5 110 5 

50 1M 5 110 5 组 4 10 据 

50 7.5 110 7 匡 5 二 茵 

50 9 110 7 姻 3 1T0 如 

50 |20M 5 120 5 位 3 415 了 

50 1M 5 120 5 组 120 引 纪 4 S 垃 工 世 20 
50 |10M 是 140 7 血 120 7 匡 4 7 了 工 也 20 
50 1M 200 5 了 昏 120 5 位 6 二 0 ,5 50 
50 | 1M 人 200 5 细 120 5 世 4 5 如 工 位 50 
50 |20M 号 120 二 5In 3 15 巧 

3S0 130M 5 T120 10 血 120 1T0m 4 10 刀 

50 1M 5 200 呈 切 120 5I 入 工 也 50 
50 1TM 5 120 5 了 5 2 乌 3 血 40 
50 120M 5 2 120 15 乓 3 5J 

50 |20M 2 120 15 3 3 垃 

50 120 7 也 4 T0m 

50 5 光 200 3 所 120 5 垢 4 人 了 位 50 
50 瑟 200 5 了]J 120 5 抽 攻 工 垃 0.5 匡 50 
50 内 5 120 呈 和 4 号 如 荆 开 50 
50 1M 与 2 200 了 名 120 Sm | 4 5 位 

50 1M 3 2 200 5 世 120 5 人 人 引 垢 

50 1M 5 200 TI20 村 工 从 

50 | 1M 已 200 芋 12 呈 拉 二 号 垃 卫 捍 50 
50 |JM |5 200 5 位 | 4120 5 世 5 5 也 工 也 100 
350 1TM 号 200 驴 伯 120 5 阵 妖 5 如 了 和 50 

| 
50 1M 5 200 5 刀 1 120 5 世 可 5 莘 工程 50 
50 工 内 S 200 5 也 120 5 匡 太 5 工科 50 
50 1 工 M 5 1.3 200 3 T20 5 弓 帮 5 好 了 位 50 
30 1TM 5 300 5 拉 120 吕 缮 不 3 了 工 血 50 
50 1M 了 有 120 忆 垃 局 2 志 50 有 40 
| 


二 4 3 
率 2 极 管 
大 功率 三 极 管 
和 和 和 和 和 wwwom sn am 
集 电 报 电 流 饱 前 坷 下 最 
小 
- 发 射 极 和 降 高 
放 大 
反 向 截止 压 时 结 
开 流 系 数 降 于 降 疗 温 
TczEo | FcP | ppE 矿 cz Tc | 8cgs | 三 pgS 7B Tc | 百 | 了 7MN | 
(AAA | yy|ain |aarlevy laA | 7) VCGA) CA s) cy : 
2 | 20 | 细 5 2.5 计 沁 0.3 | 3 175 B2-01C 
2 | 50 | 40 10 2 1 15 | 025 |25 | 2 | 175 B2-01C 
Im | 20 | 细 邓 2.5 15 15 | 023 25 11.5 | 175 B2-0TG4。 
3m | 50 | 5 5 2.5 人 2 173 B2-01C 
3 | 50 | 乒 3 2 3 1 2 175 63-02C 
2 刀 | 20 | 40 5 2.5 1 0.5 |2.5 175 C35-02C | 
2m | 20 | 5 2 5 5 0 | 2.5 175 C3-02C | 
2m | 20 | 5 2 5 了 0.3 | 2.5 175 6C3-02C 
2 | 20 | 世 号 2 5 415 | 05 2.5 173 E2-01C 
2m| 23201320 14s0| 5 2 5 汪 05 | 2.5 150 B2-01C 
2m | 20 | 1 5 2.5 1.5 175 B2-01C 
2m | 20 | 0 5 2 5 15 0.5 | 2.5 175 B2-01C 
2m | 20 | 40 引 2 35 1 3 175 B2-01C 
2m | 20 | 了 5 2.5 1 5 0.5 |2.5 175 有 2 的 C | | 
2m | 20 | J 5 2 5 了 3 05 |25 175 B2-01C 1 
2 | 20 | 5 5 2.5 1.5 0.5 | 2.5 175 B2-01C 
2m | 50 | 20 芭 2 2.5 04 |2 T75 B2-01C 
3m | 20 | 区 10 2 2 5 04 |2 T75 B2-0TC 
3m | 20 | 20 10 2 2 5 04 |3? 175 B2-01C 
2m| 20 | 20 5 2.5 1 5 1735 B2-01C 
3m | 20 | 20 10 2 2.5 175 B2-01C 
lim | 20 | 所 5 2.5 1 5 0.25 5 175 B2-0TC 
3 和 m| 20 1310 | 3270| 5 2.5 1 5 375 B2-01C 
2m | 20 | 20 5 2 3 人 0.5 | 2.5 173 6G3-020 24 
Ia | 24 10 5 1.5 1.3 了 5 175 卫 2-01C | 
2m|2020|1120| 5 2.5 3 175 B2-01C 
2m | 20 | 20 5 2 5 2 15 | 05 |2.5 158 B2-01C 
ii 50 |30 | 480| 纪 2 1.2 1T5 | 05 |5 175 B2-01C 
2| 50|1320 | 200| 2 2 1 5 15 | 025 |2.5， 175 B2-01C 
1 | 24 | 2 5 1.5 | 工 3 1 5 175 C3-02C 
2m| 10 | 后 3 0.2 2 2 4 、B2-01C 
2m | 50 | 20 10 2 1.5 0.25 | 2.5 175 BE2-01C 
sS 生 | 1158 | 410 8 3 0.5 0-25 | 2 175 B2-01C 
im|32341320 | 180| 5 了 .5 1 3 1 5 175 82-01C 33 
lm|l24 13201180 3 了 1 3 1 5S 175 C3-02C 2 
15 | 270| 5 2.5 3 175 B2-01B。 | 
2mj|s0 | 20 | 3200| 3 2 于 173 B2-01C 由 
1ma | 50 | 20 5 3 1 5 175 B2-01C 
2 | 50 | 20 1 2.5 1 0.25 | 2.5 175 B2-01C 
2m | 细 | 20 5 2 1 5 0 2 | 2.5 175 B2-01C 
2m | 50 | 20 5 2 1.5 0.25 | 2 175 人 69 | 41 
2mm 20 1 150 B2-01C+ 1 
2m | 50 | 20 30 2 5 4173 B2-01C 
2m|s1320 | 200| 20 2 人 0.5 |15 175 B2-91C 
2m | 580 | 20 了 2 1 0.25 12.5 175 B2-0C 
2m| 50 | 30 10 2 1.5 15 | 0.25 12.5 150 B2-01C， 
tm | 50 | 20 10 2 下 023 125 | 1n | 全 5 B2-0TC 。 
和 m| 50|320.| 200|1 10 2 了 0 25 | 275 150 B2-01C 
2m | 50 | 20 10 2 TS 175 B2-01C 
0.3a | 40 | 6 5 0.5 0 5 0.25 |2.5 | 48 | 175 B2-01C 
UL | 1 seoee aminoeereeenrrnerreaaan | 
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3D D24C 
3D 和 27 
3 和 27 
3 了 入 27 
3DA27A 


3DA27A 
3DA27 人 入 
24G730 了 D 
26G730 囊 
3DD6C 


3DD6C 
3DD6KC- 
3DD6C- 
3D D6 卫 
3D 也 6 也 


3D D6HE 
3D D6 世 
3D DOEE 
3 孔 忆 6 也 
3 了 D6E 


3D D6BE 
3D D6E 
3D D6EE 


3 玉 15 卫 


3D DT5 也 
3D D24D 
3D 了 D24 忆 
3 了 DDS0C 
3D BP42 世 


3 了 了 62 了 
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~ 忒 执 
击 穿 电压 
”BR2C8O 
Tca 
《Y ) (AD) 
120 S 世 
120 5 茵 
200 3 人 包 
200 3 
200 3 了 匡 
200 3 
200 3 
200 5 荆 
150 5 地 
200 ， 5 血 
200 5 
200 匡 
200 5 
200 St 
200 与 亚 
200 5 志 
200 9 IEL 
0 5m? 
25 人 1 5 
00 5 级 
SI 
0 问 Sm 
150 7 二 


功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 
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2。 低 频 
电极 发 射 极 
- 发 射 极 - 基 极 
击 穿 电 压 击 穿 电压 
矿 (BR)CEO 矿 《BR)EBO 
Tc 7PERB 
(YV ) (A) Y) (入 ) 
120 5 所 5 2 二 
120 15 针 工 5 了 
TI2f 了 5 如 工 15 匡 
120 了 5 耳 5 了 5 垃 
120 了 5 如 3 15m 
120 全 半 3 15 匡 
120 5 壬 3 TS 地 
120 | 10m 4 Sm 
120 IT0 缮 4 与 垃 
150 3 5 工 位 
150 3 绒 15 工 垃 
150 3 钮 5 Ttm 
150 3m 59 It 
150 7 地 3 T0zm 
150 7 纽 3 0 了 
150 3 地 4 工 记 
150 3 5 工 m 
150 3 5 1ma 
150 呈 搓 3 I0 荆 
150 5 了 1m 
150 7 匡 3 工科 
150 7 茵 3 工 但 
4350 7 舞 3 I0 细 
了 50 5 过 丰 10 丘 
150 5 卫 如 107 
150 3 卫 5 工 癸 
150 3 了 a 5 Tta 
150 7 姐 4 1T0tma 
150 10m 4 10 缮 
150 中 4 5 组 
了 50 绎 5 各 
150 5Ta 4 5 所 
150 5 了 二 号 也 
1350 5 世 4 引 芭 
150 引 1 中 5t 
30 3 4 ta 
150 引 坦 S 纪 
150 5 4 引 志 
150 St 5 与 扫 
150 弛 mL 4 专 
150 5 组 4 5S 
4150 与 弓 忆 21a 
150 5 绒 S 2 纪 
150 志 不 5 巧 
50 7 茵 5 10 刀 
150 了 7 允 3 T0t 
450 7 I 3 T0 亿 
150 了 地 3 10 了 
150 了 7 垃 5 10 卫 
45 7 也 3 10 了 ia 
本 


集 电极 

- 基 极 
反 疝 裁 目 
也 尝 
Tcaso 太 cB 
(A) (Y) 
508 40 
3 于 24 
TI 24 
工 己 24 
工人 组 24 
工科 50 
工 芭 S0 
了 30 
工 志 50 
工 租 350 
工 世 50 
工 纪 50 
工 t 世 O 
工 志 50 
二 刀 5 
工 委 50 
荆 乌 30 
5f0 只 40 
530 县 40 
工 址 50 


3 Ps 会 各 
二 极 茧 
大 功 塞 三 极 管 
集 电 极 电 流 人 饱 前 
- 发 射 极 币 
放 大 
反 向 截止 政 
也 流 系 数 降 和 
Tcao | cg JEFB 大 CE 《c 矿 CES 三 BES 75 
(和 扩 ) (V) | main | xx | (Y) (A) (V) (《Y ) (A) 
0.3 姻 40 50 5 3 0.5 0.25 
5 伯 24 10 互 工 .5 3 工 
5 地 24 T0 5 下 .3 3 
7 5 于 .5 了 工 
53 人 24 10 5 了 泡 了 3 
5 24 1T0 号 工 .5 3 工 
T0 工 .5 3 工 
号 雪 24 T5 3 4 2 要 0.4 
Sm | 24 415 5 4 2 3 0.4 
工 志 30 T5 180 10 2.5 于 .多 二 人 交 全 ,25 
tm | 310 | 4 1270 | 5 2.5 12 | 12 0.25 
1 | 100 了 9 270 T0 2.3 于 ;到 了 于 .人 0.25 
Tma | 100 T5 270 10 2.3 下 瑟 吕 1.25 
2 担 20 TI0 2 2.5 工 .5 0.5 
23 20 10 5 2.5 工 .5 0.5 
2 20 了 0 瑟 2.3 工 .5 1 和 .5 
工 伺 20 10 3 2.5 工 .5 0.25 
Ta 20 10 与 2.35 工 .5 0.25 
SI 20 20 3 2 .3 1.3 | 0.5 
2 人 组 50 40 10 2 并 ; 受 了 .5 0.25 
2 20 1T0 2.3 工 .5 人 ,3 
2 了 20 10 5 (0.3 1 .5 0.5 
2 了 20 1T0 3 0,.3 于 .5 0.5 
1m | 20 10 5 2.5 1.5 1.5 0.25 
2m| 20 | 切 5 | 235 | 035 | 
Ta | 100 15 5 也 - 汶 二 
JTJm | 100 15 5 2.5 1.2 
15 270 5 2.5 3 
了 圾 50 20 5 2 3 0.5 
2 了 50 20 10 2 | 
2 人 Q 50 20 | 200 10 2 工 .5 1 .5 0.25 
2 志 50 20 10 的 于 < 避 
2 纪 50 20 10 邑 工 .5 0.25 
2 二 30 20 TI0 1 了 .5 0.25 
2 50 20 TI0 2 小 : 1.5 0.25 
二 50 20 总 元 0.8 0.8 0.25 
2 了 50 20 10 2.5 1.5 0.25 
2 如 50 20 5 2 1.5 0.25 
2 了 50 20 吕 2 1.5 工 .5 0.23 
21a 50 20 200 10 2 工 .5 0.25 
2 50 20 10 2.5 工 .5 0.23 
0.3 包 40 15 5 2.5 0.8 0.25 
,3 伍 40 350 3 3 0.8 0.235 
2 全 5 20 T0 ds 了 0.4 
2 也 20 15 5 作 工 .2 0.5 
2m | 20 10 5 2.5 1.5 0.5 
2t 20 10 号 人 9 工 .5 0.5 
2 全 20 10 汉 二 工 .5 自 .5S 
2 全 20 人 5 2.5 汪 0.5 
已 利 20 410 150 5 革 估 、 芋 了 


， 


bu koi coho Sokbhohbhokhohro koirobhoRhaoto ko 妇科 CUUT 


eatn ni 


Fnbnb hbhbhbhbi hh ts 
《 mw mmwmmem wmwmw on 


fw Forokroite 
Cn Cn 


mn mm t 


CT 


人 > 
至 立 


B2-041C 
了 B2-01C 
C3-02LC 
了 2-01C 
C3-020 


了 B2-01C 
C3-02C 
召 2-01C 
C3-02C 
了 2-01 


B2-01C 
B2-01C 
C3-02C 
B2-01C 
C3-025C 


B2-01C 
32-01C 
C3-02C 
了 32-01C 
B2-01C 


B2-010 
了 2-010C 
C3-022C 
B2-01C 中 * 
32-01C 


B2-01DC 
&3-02C 
也 2- 持 也 
了 2-01L 
B2-01C 


B2-01C@* 
卫 2-01C* 
了 2-01C 
B2-010 


B2-01OC 
了 2-01C 


四 mmouwih 性 
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2。 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 
最 特 最 热 集 电 极 集 纪 极 发 射 裤 集 电 级 
| ) 型 大 大 
征 -~ 汪 
。 册 -~- 基 根 - 发 射 极 - 基 谎 汪汪 
反 员 
功 电 
涵 率 流 阻 击 穿 电 讨 出 穿 电 压 击 穿 电压 电 流 
矿 (5R)CBO 产 CsR)CEO 矿 (5R) EDO 过 
Pear| 7 | 7Tcak | En 8 雹 5 让 Tcso | 太 ca 
(而 ) | (Hz AGOe/ 机 ) | VCOA OO OA COV) | CA) (A) |(V) 
| 全 了 斌 are | | 四 人 
| 3DD63E 50 |10M 7.5 | 1.5 150 7 细 3 10mm 
3D D63E 50 | 3M 7.5| 2 150 7a 3 10m 
| 3D D63 瑟 50 7.5| 2 150 7 姻 3 TI0m 
4 3D D63 忆 S0 7.5 150 7 茵 3 10m 
5 3D D63 下 50 S 2 150 5 地 4 5 
6 3DD63E 50 7.5| 2 150 7 生 3 TI0 了 
| 7 3DD63E 50 | 1M 7 2 4150 7 匡 5 fm 
8 3DD64 瑟 50 5 2 150 5 和 5 2m 
9 3D D64 局 50 5 2 150 | 10m 5 10m 
110| 3DD64E 50 5 2 150 | 10m 5 3 了 
1 3DD101 50 |1M | 5 1.3 | 200 5z | 150 引 了 4 5 了 了 ma 50 
121 3DDi0tB 50 | 1IM | 5 200 5m | 150 引 世 4 S 茵 Jam 引 0 
131 3DD1i01B 50 | 1IM | 5 200 5 | 150 5 和 4 5 茵 1Tm 50 
14| 3DD10LB s0 | 4M | 5 200 Sm | 150 引 4 S 茵 Im 50 
1 | 3DDI0IB 50 | TM 1.3 | 200 5zm | 150 5 和 4 5 血 IT 50 
16| 3DDIOIB | 50 1M | 5 200 5 | 150 5 廿 4 5 也 1 50 
17| 3DDi01B 350 | 1M 1.3 | 200 5m | 150 5 和 4 5 和 Im SO 
18| 3DD101B 50 | 1M 200 sm | 150 5 和 4 5 1 50 
19 | 3DD101B sS0 |IM | 5 1.3 | 200 sm | 150 缮 4 Hz 1m 50 
120| 3DD1i01B 50 |1M | 5 1.3 | 200 5mm | 150 5 和 4 5m 1m 50 
121 | 3DD1i01B 50 |1M | 5 1.3 | 200 Sm | 150 5 纪 4 1 了 1m 50 
22| 3DDI01B 50 |IM | 5 1.3 | 200 Sm | 150 5 地 4 Sm Im 30 
23| 3DD101B 50 |1IM | 5 1 3 1 200 Sm | 150 各 4 Sm 1m 50 
124| 3DDIi01B 50 |IM | 5 1.3 | 200 Sm | 150 引 世 4 Sm Tm 50 
125| 3DDI101B 50 | 1TM 5 1.3 | 200 Sm | 150 5 弓 4 5 了 工 坦 50 
26 | 3DD102B 50 |1M | 5 200 Sm | 150 引 志 4 5 和 1 50 
27 | 3DD1i023 sS0 | IM 1.5 | 200 Sm | 150 5 和 4 m TIm 50 
28 | 3DD102B 50 5 1.5 | 200 5m | 150 5 全 4 5ta Ta 50 
29| 3DD102B8 50 41M S 250 5m | 150 5 和 4 1 0.5 150 
30 | 3DD1023 50 | TM 1.5 | 200 Sm | 150 5 细 4 引 纪 1 和 50 
31 | 3DD102B 50 | 1M 200 5m | 150 5 4 S 工 弓 50 
32 | 3DD102B 50 |1M | 5 1.5 | 200 Sm | 150 5 4 1m mm 引 0 
33 | 3DD102B 50 | ITM 5 15 | 200 Sm | 150 5 4 5 了 和 50 
34 | 3DD102B 50 |1IM | 5 1.5 | 200 150 4 Tma 
3 | 3DD1i028 50 | 1M | 5 1.5 | 200 5S 垃 |. 150 引 弓 4 引 茵 1 了 30 
(36| 3DDl0B | 50 14M |5 | 1.3 | 200 Sm | 150 5 姻 4 5 1 也 50 
,37 | 3DD102B 50 |1JM | 5 1.5 | 200 Sm | 150 5 茵 4 5 Ta 50 
38 3DD102B 50 | JIM 5 1.5 | 200 Sm | 150 引 细 4 5 也 1 世 50 
39 | 3DD1623 50 |1IM | 5 200 Sm | 150 5 4 引 如 1 了 50 
40| 3DD102B 50 |1IM |) 5 1.5 | 200 Sm | 150 5 4 Im 0 .Imm 70 
4 | 3DD102B 50 |JM | 5 1.5 | 200 5 细 | 150 5 细 4 5 地 坦 50 
2 3DBDP1i023 50 |1IM | 5 15 | 200 Sm | 450 5 了 4 5 年 Tm 50 
43 1 3DD19C 50 |IM | 5 TI.8 | 200 3 二 | 150 3 也 5 工 志 
4 3DD159C 50 | 1M 2 200 3 | 150 3 严 5 1m 
45 | 3DD159C 50 | 1M 2 200 | 3znm |4150 3 全 5 1 
4| 3DD10C 50 |1M | 3 200 3 年 | 150 3 志 S Tom 
147 | 3DDI60C 50 | 1M 2 200 3zm | 150 3 茵 5 1m 
148 | 3DD160C 50 |1M | 3 2 200 3m | 150 3 了 5 Im 
49 1 3DD160C 50 | TIM 200 3mm | 150 3 匡 5S Tom 
) | 3 D161C 50 |IM | 5 1.8 | 206 3m | 150 3 刀 5 1m 
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wen mn 二 met en KR CR AU 


之 挛 情 扫 0 CC 上 它 二 FEhoisb 呈 广 
二 证 闪 、 和 


上 避 呈 一 呈 
加 BeDp wp mp Do 
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六 5BS 
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了 8 Tc 
(4) | (A) 
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和 
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0.5 


权 和 nn in 


ko ko 


2 5 wa 3 
《CT 


了 2-01C 
了 2-01C 
了 2-01C 
了 2-01C 
了 3-016 


了 2-01C 
了 2-01C 
了 2-01C 


on 


en wwT 


卫 2-01C 


Cn 


《4 


ko hb ko [ES Co 


&n WwWL 


1 | - 2 
了 习 


hhSaohohoro hboib 


B2-01C 38 
| 


7 与 一 二 一 己 所 一 
证 “市 生 入 放 玫 邓 入 兴 
FoD 
《AT 


ko so Fo ESD SS 


贡 
er 


1 

2 

3 

4 

号 

| 

| 6 

有 
8 | 
B2-0IC 19 
| 
天 
B2-01C 1 
B2-01C 12 1 
也 2-01C 13 | 
B2-01C 到 
B2-01C4 | 5 
B2-01C4 |」16 


也 2-01Ce 1， 18 
了 2-01C 中 | 19 
B2-01C 20 


B2-01C 21 
B2-01C 中 *。 | 22 
B2-01C 中 23 
B2-01C 24 
B2-01C 25 


B2-0TC 中 | 26 
B2-01C，* 27 
也 2-01C > 28 
B2-01C 25 
如 2-01C* 30 | 


了 B2-018* 31 
了 B2-01Cs 32 
了 2-01C# 33 


01C* 34 
01C 35 
了 2-01C# 36 
0T CC 3 引 4 
了 B2-0LTC* 39 
01C 40 
了 2-01C 41 | 
了 2-01C 42 
了 2-01C 43 | 
B2-01C 44 


B2-01C 中 45 


了 2-01Cs# 40 

卫 2-01C* 47 1 
卫 2-01Cx 48 | 
了 2-01C* 49 | 
C3-02C 50 | 


下 -853 


2. 低 颍 ss 功 
2.4 夸 NPN 型 低 频 
报 竺 最 热 和 集 电 极 集 极 发 射 极 集 电极 
订 型 大 委 大 和 
0 - 天 梳 | - 慨 射 | - 站 服 
功 频 所 反 向 截止 
宁 率 流 阻 击 穿 电 正 媚 穿 电压 击 穿 电压 电 流 
天 (BR)CEO 六 (8R)CEO 矿 (3R)EBO 本 半 
电 本 Pei | 有 | Tcau | Ts 六 Tcs0 | 大 ca 
( 榴 ) | (Hz | (A) CAW) VCA) TOV TOGA) CVD) | (CA) (及 ) (Y) 
工 3BDD161C 350 ITM 200 3 了 匡 TI50 3 钮 5 工 于 
了 2 3DBD161C 50 1M 200 3 组 150 3 皂 3 十 科 
3 3DD20L 50 8 320 SI 150 5 了 0 了 也 0.5 组 50 
叉 3DD201 50 8 320 5 伍 TIT50 5 世 0 工 得 0 .5 艺 工 50 
5 3DD20L SO 3 320 5 垃 150 3 了 0 工 位 5 匡 30 
6 3DA27A 350 5M | 5 150 T5 茵 3 415 人 
7 3DA27A 50 5M | 5 150 15 壹 3 T5 乌 
8 3DA27A 50 SM | 5 150 15 也 3 工 5 得 二 24 
9 3DA27B S0 20M | 5 150 15 卫 3 15 志 
TI0 3DA27B 30 | 20M | 5 1580 15 匡 3 5 如 
了 TI 3DA27B 50 20M | 5 150 5 王 3 15 纠 
12 3DRS5C 5 有 3 2 200 3 了 150 3 了 王 0 于 地 
13 2G730 蕊 5 20M | 5 150 5 所 150 5 圾 不 5 了 王 工 位 24 
14 2 各 730 忆 50 20M | 5 150 5 垃 JI50 15 坦 玫 5 也 工 世 24 
15 也 D502C 350 1M | 5 250 5 坦 150 SS 也 5 工 志 工 位 30 
16 DS53 50 1IM | 8 200 5 芋 T50 对 垃 5 工 坦 工 垃 50 
下 DU55 、 避 320 5 了 2 150 引 位 6 工地 和 .5 卫 150 
18 D5lA 号 200 5 芭 150 5 韦 4 5 垃 
19 3 了 D 了 27 B 局 20M | 5 150 T5 茵 3 了 T5 垃 
20 3D D6 5 ， 7.5 150 7 陋 3 工人 世 
21 3 了 DD6E 50 1M | 5 150 5 纪 帮 10 
22 3DD6G 50 10M | 5 T80 7 地 150 7 垃 四 7 姻 工 志 20 
23 3DD6G 50 1M | 5 150 5 垃 150 引 人 帮 5 世 工 己 20 
24 3DD1415C 50 1M | 5 200 5 了 T50 功 4 5 扣 工 垃 50 
25 3DDP15C 250 5 200 3 人 鱼 150 3 纪 5 了 工 镁 0.5 弓 50 
26 3DD15C 50 1M 1 5 200 5 所 150 5 饼 | 4 5 了 工科 50 
27 3DDI168B 59 1M | 5 350 引 弓 150 号 也 在 5 区 0.5 世 150 
28 3D D26C 50 5 150 S 世 3 5 人 也 | 
29 3DD62 孔 5 7.5 150 7 匡 3 了 0a 
30 3DD101B 50 1M | 5 200 5 所 150 与 世 四 5 垃 工 伺 230 
31 3DBDI101EB 30 1M | 5 200 5 卫 150 号 世 寻 ?所 工 伺 50 
32 3DD102A 50 1M | 5 200 5 拍 150 位 帮 5 地 工 伺 50 
33 3DDI1023B 50 1M | 5 150 5 二 150 5S 了 站 引 纪 2ta 50 
34 3DD102B 30 1M 1 5 200 5 坦 T50 5 垃 5 纪 工 菩 50 
335 3DD159C 59 1IM | 5 200 3 也 150 3 全 5 了 位 
36 3DD159C 50 1M ，5 200 3 坦 150 3 组 3 工 垃 
37 3DD160C 5 1M | 5 200 3 了 T5 人 1 3 芽 5 工 垃 
38 3DD160C 50 1TM | 5 200 3ta 150 3 全 3 1 工 刀 
39 3 了 DD160C 50 1M | 5 200 3 扣 50 3 刀 续 工 二 
40 3DD16LC 59 1M | 5 200 3 和 150 3 二 工 全 
41 3D 吕 201 380 5 320 引 了 150 号 也 6 并 锯 0.5 垃 T50 
42 3DB201 50 8 3210 5 也 150 5 弓 提 荆 缮 和 .5 也 150 
43 3 了 D601C 50 Y 扩 T30 号 茵 4 T0 细 
44 3DBD602C 5 7.5 150 5 人 8 10 纠 
43 3DD603C 50 7.3 工 50 5 切 4 10 纪 
46 3DD605C 50 7.5 150 5 4 10 卫 0.5 世 5 人 
7 DD1sD 50 TI50 3 纪 帮 工 刀 
48 3DPA27 了 50 20M 150 15 刀 了 工 5 如 
49 3DD6-TC 530 S 150 3 
30 3DDP6C 538 5 T50 种 5 5 乌 


Le ae 


而 并 


人 
| 
| 
1 
| 
4 
| 
| 
站 
| 
| 
上 
3 
| 
| 
| 


极 管 
电 流 饱 前 加 下 最 
外 
条 降 高 
放 大 
讨 时 纱 
系 数 性 卜 降 问 温 
FBB F 广 cz Tc |Fc5s | 厂 BES 7 CC | 有 | 7 本 
区 号 
max | (YY) | (A) (V》 (V) (A)》 | (As | oo) 
5 2.5 T.2 1.5 0.35 |25 12 | 15 | C3-620 
278 5 六 1 .2 1 .5 0.25 | 2.5 175 C3-02C 人 
120 10 2 1.5 了 .3 0.5 ;5 Th | 175 B2-01C 3 
120 10 2 1.5 0.5 5 1 1 3450 B2-01C 有 
120 10 2 1.5 0.5 引 1 ，150 B2-01C 5 
5 1.5 3 下 5 175 B2-010C 各 
5 1.5 3 下 5 175 C3-02C 7 
5 1.5 3 1 5 175 B2-61C 8 
5 1.5 3 5 175 B2-01C 9 
5 1.5 3 5 175 C3-02C 10 | 
5 1.5 3 工 5 175 C3-02C 
| 10 1.5 T 0.25 12.5 150 B2-010C 
5 4 2 3 0.4 4 175 B2-010C 
弛 4 2 3 0.4 14 175 C3-02C 
200 10 2.5 1.5 150 B2-01C $* 
5 2 0.8 0.25 | 2.5 150 日 2-01C 中 
120 | 40 2 1.5 Th | 4150 32-01C 
10 2.5 2 2 | 0.5 2.5 175 了 2-01C 
5 1.5 T.3 于 5 175 B2-01C 
270 5 2.5 1.5 175 了 B2-010G 
5 2.5 1.5 人 25 | 芝 5 175 B2-01C 
5 2.5 人 1.5 0.5 2.5 150 8B2-01C 
120 5 2.5 3 175 32-01C 
120 10 2 1.5 175 B2-01C 
250 10 2 .5 175 B2-01C 
5 2 1.5 0.25 12.3 | 175 了 2-01C 
270 5 2 1.5 0.5 |5 125 A69 
400 5 3 2 0.3 |3 150 : 中 2-01C 
5 2.5 1.5 0.5 12.5 175 C3-02C 
200 5 2 引 0.8 | 0.25 12.5 175 B2-010C 
180 S 2 0.8 0.25 |2.5 175 寻 2-01C 
150 5 2 0.8 175 引 2-01C 
180 5 2 0.8 0.25 | 2.5 175 32-01C 
5 2 0.8 0.25 | 2.5 175 了 2-01C 
270 S 2.5 1.2 .5 | 0.25 | 2.5 175 了 32-01C 
200 5 2.5 1.2 TS 0.25 | 2.5 175 B2-01C 中 
270 S 2.5 工 .2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-010C 
200 5 2.5 .2 1.5 0.25 | 2.5 173 B2-01C 
270 5 2.5 1.2 工 .5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 
200 引 2.5 1.2 1.5 0.25 | 2.5 175 C3-026 
120 10 2 1.5 0.5 15 450 B2-01C 
120 | 10 2 1.5 05 15 | 150 B2-010 
弛 2.5 1 .3 0.25 | 2.5 150 32-01C 
5 2.5 1.5 0.25 | 2.5 150 也 2-01C 
引 2.5 2 0.25 | 2.5 150 B2-01C 
5 2.5 0.8 0.25 | 2.5 150 B2-01C 
270 10 2 1.5 175 B2-01C 
引 1.5 1.3 I 5 175 C3-02C 
40 2.5 1.5 户 2-010C 
5 2.5 1.2 0.3 | 2.5 175 也 2.016 


人 


司 刘 mo 从 有 Foh* 


3 了 D12 吕 
3DA278 
3DD62 瑟 
3D D63 世 
3DD64 电 


3 了 咏 101B 
3 卫 卫 159C 
3D D201 
3 了 D2301 
3DD301D 


也 D168 

了 局 200A 
3DA27B 
3DA27B 
3 也 A50 下 1 


3DA50 也 1 
3 了 D6 卫 
3D D146B 
3D D62 世 
3D D63E 


3 了 也 102 了 了 
3DD159C 
3DD159C 
3 了 也 160C 
3DD1461C 


3 了 TD D201 
3DD201 
3D D201 
3D 民 3173 
3 了 DKSA5S 


3 了 及 5AS 
了 BU407 
3DD24 
3DD6E 
3DA270C 


3D D62 了 
3DA27C 
3DA27C 
3DA27C 
3DA27C 


3 了 DA270 
3DD6 瑟 
3DDOPR 
3DD6E 
3DD6E 


46 | 3DD6H 


3DD62EF 


48 | 3DA278 
49 | 3DA27 忆 
50 | 3DA27 有 8 


全-856 


5M 


区 加 获 旺 并 沙 小 地 


CC 
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CLEAR 


CT Cn 


Co 


CC 


世人 


ks ks ku Fe ko ku Fo hb 


botihiim 


koi 


集 电 极 
- 基 极 
击 穿 电压 
及 (BR)CBO 
了 7CB 
(VD) 《人 ) 
200 瑟 ] 
IT60 忆 拉 
200 马 埋 
200 3 芋 
320 5 了 
350 
250 
| 200 
300 
350 3 地 
350 3 了 二 
200 3 垢 
200 3 世 
200 3 所 
200 3 所 
320 5 所 
320 5 捏 
3208 马 地 
350 5 了 玛 
338 5 也 
200 3 了 
200 5 过 
200 了 5 也 
180 5 地 
180 7 地 


2。 低 


类 


功 : 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


集 只 极 发 射 鹤 集 电 极 
~ 基 鹤 
- 发 射 极 -~ 基 被 ， 
反问 截止 
雷 窒 岂 证 击 穿 电 正 电 流 
矿 C5R)yCEO 六 (BR) BEBO 下 
/天 7 caB0 F 矿 Ca 
(Y ) (A) (Y) 《和 友 ) (A) (YY ) 
150 引 志 4 5 所 二 垃 50 
T50 引 所 5 5 地 0.5 持 24 
了 4150 4 
150 3 
150 号 
T50 S 得 用 5 拉 工 担 50 
150 3 手 5 1] 工 弓 
T50 5 好 人 工 弓 0.5 拉 150 
150 6 
150 各 
150 4 
150 6 0.3 伺 300 
150 了 5 姐 3 了 5 王 
150 二 和 了 吉 3 了 5 和 
TI50 了 7 所 4 T0 握 
150 7 二 4 410 地 
汕 3 3 匡 沪 3 了 
150 5 了 6 5 王 0 .5 二 150 
1350 7 垃 3 10 生 
150 7 所 3 10 了 于 
150 S 地 6 工 班 0.5 二 150 
150 3 地 S 了 工 世 
150 3 了 5 荆 垃 
950 3 但 5 卫 伍 
150 3 如 5 工 蔚 
150 5 地 日 工 也 0.5 耳 150 
450 SI 提 工地 | 0.5 匡 150 
TI50 5 好 6 了 铂 | 10.5 志 150 
150 纯 伍 7 工 志 0 .1 200 
150 7 伍 3 10 二 
150 了 理 3 10 匡 
150 S 志 6 5 刀 人 . 工 担 1T50 
160 5 所 3 2 了 3 了 40 
180 3 了 3 3 王 4 30 
180 5 二 3 5 也 0 .5 伍 24 
180 4 
180 5 锯 3 15 纪 
180 15 世 3 全 了 
180 15 垃 号 15 扫 
180 15 弓 3 5 也 
180 5 地 4 15 纪 0.5 荆 多 
JT80 5 世 4 当世 Tam 20 
180 7 地 3 工 垢 
180 了 地 3 工 弓 
180 引 地 5 工 志 
180 7 组 4 30 所 
180 了 7 世 3 0 了 
180 了 5 吉 3 工 5 组 
180 15 钙 3 15 
180 和 3 135 组 卫 细 24 


哦 


三 管 
和 
电 流 饱 前 向 下 
外 订 
和 降 高 
放 大 
压 时 奸 
系 数 降 讨 降 何 温 
AP 吾 矿 c Tc cgSs | 秋 p25S 7B jc | 旺 | 7 放 避 
nin | maxlrv loA | ev | ov | ca As | 5) 
_ | _ 出 二 
20 二 2 2 0.5 5 175 B2-01C 
40 | 150 5 1 .5 1 1.5 工 5 T50 |8B2-01CC3-020 | 2 
20 5 2.5 8 175 C3-02C | 3 
20 5 2.5 1 .5 175 了 B2-0LC 和 4 
20 10 2 2.5 175 B2-01C 5 
20 5 2 0.8 0.25 2.5 175 B2-01C 6 
15 | 270 5 2.5 1.2 1.5 0.25 2.5 | 21175 B2-01C 7 
40 | 120 10 2 1 .5 0.5 引 1 150 B2-01C 8 
40 | 120 10 2 1.5 150 B2-01C 9 
30 5 3 1.5 175 B2-01C 10 
20 5 2 0.8 175 | B2-01C 1 
30 | 420 5 2 4 1.5 0.3 3 1 150 B2-01C 12 
20 | 180 5 1.5 1.3 1 5 175 了 B2-01C 13 
20 | 180 5 1.5 1.3 T 5 175 C3-02C 14 
20 5 2.5 1.5 工 引 175 B2-01C 15 
20 5 2.5 1.5 T 引 175 C3-02C 16 
10 5 2.5 1.2 0.25 2.5| 2 175 B2-01C 17 
30 | 270 5 2 1.5 1 | 125 E3-04 马 18 
10 5 2.5 0.8 175 B2-01C 19 
410 3 2.5 0.8 175 C3-02C 20 
30 | 200 5 2 1.5 1 150 B2-01C 21 
15 | 270 5 2.5 1.2 1.5 0.25 | 2.5| 2 4175 B2-01C 22 
J5 5 2.5 1.2 1.5 0.25 | 2.5 | 20|425 B2-01C 23 
15 | 270 5 2.5 1.2 1.5 0.25 | 2.5| 2p|3475 B2-01C 24 
15 | 270 5 2.5 1.2 1 .5 0.253 | 2.5 | 24175 25 
40 |]|120 | 2 2 1.5 0.5 5 150 E3-03AA 26 
40 |120 | 10 2 1.5 0.5 5 业 | 3150 B2-01C 27 
40 |120 | 310 2 1.5 0.5 5 | 4150 B2-01C 28 
本 工 1 1 1.2 0.5 5 0.5u | 150 RER3-03A 29 
10 5 5 0.8 0.5 5 175 C3-020 30 
10 9 5 0.8 0.5 5 T75 了 2-01C 31 
40 引 2 1 1.5 | 0.4 4 10.751 150 F3-03A 32 
50 | 140 |， 40 3 0.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 33 
40 | 150 | 30 2 1.2 1.5 | 0.4 2 150 |B3-0tC,C3-02C | 34 
40 | 150 5 1.5 1 1.5 | 1 5 150 18B2-01C,C3-02C | 35 
20 5 2.5 1.5 175 C3-02C 36 
10 5 1:5 1.3 工 5 175 C3-020 37 
20 | 180 5 1.5 1.3 1 5 175 了 B2-01C 38 
20 | 180 5 1.5 1.3 1 5 175 C3-02C 39 
10 5 1.5 1 .3 工 5 73 了 2-01C 40 
20 5 1.5 1 1.8 | 1 5 150 8B2-01C 41 
20 | 120 5 2.5 3 175 B2-01C 42 
10 5 2.5 1 .5 0 ,5 2.5 175 B2-01C 43 
10 5 2.5 1.5 0.5 2.5 175 C3-02C 44 
40 10 2 1.2 415 | 0.25 | 2.5| 2 和 | 175 B2-01C 45 
15 | 270 引 2.5 3 175 B2-01C"。 | 46 
IT0 5 2.5 1.5 0.5 2.5 175 C3-02C 47 
15 5 1.5 3 1 17 B2-01C 48 
15 5 1.5 3 工 1275 C3-020 49 
10 引 1.5 3 1 173 B2-01C 50 


胆 -857 


Newseionseevesaei 一 一 eveeeerpeceeemeeor 一 一 全 rreerinamearrcieerai Termrrreemear 一 potato 


序 型 
光 册 时 
1 | 3DA27C 
2 | 3DA327C 
1 3 1 3PA27C 
| 4 | 2G730E 
15 | 2G7350F 
人 

| 6 3 甩 邓 6 了 D 
7 | 3DD6D 
8 | 3DD6D-T 
9 | 3DB6E 
10 | 3DD6E 
上 

141 | 3DD6R 
12 | 3DD6F 
13 | 3DD6RF 
14 | 3DBD6I 
15 | 3DDT2B 
16 | 3DD7i2B 
17 | 3DD12 台 
15 | 3DDI12B 
19 | 3DDf2B 
20 | 3DD12B 
21 | 3DDi2B 
22 | 3DD12B 
23 | 3DD13B 
24| 3DD138 
25 | 3DD14A 
26 | 3DD14B 
27 | 3DD14C 
28 | 3DD415CG 
29 | 3DD15D 
30 | 3DD15D 
31 | 3DD45D 
32 | 3DD15P 
33 | 3DD41D 
34 | 3DD15D 
33 | 3DD415D 
36 | 3DBD15D 
37 | 3DB15B 
38 | 3DBP 人 DB 
39 | 3DD15D 
40| 3DP15D 
41 | 3DD13D 
42 | 3DPD1t 了 D 
43 1 3DDIDD 
44| 3DDI4SD 
4 各 | 3DB15D 
461 3DD145D 
47 | 3DDI415E 
48 | 3DD24B 
才 8 3 孔 吾 ?3 
所 24 蕊 


Km CAFLCLn UL nnLCUEUL GT 
< 呈 吓 情 ae san 几 sam 各 as 


50 


J 厅 


(Hz) | (A) 


噬 旺 避 峭 六 千 


7c1 


热 


阻 


民 机 


Cl CT 


FTRS GT 
oa] 


(/ 而 ) 


khoibro 


i 定 一 
Co co 


FS 
“MT 


上 > | 一 六 ~ 
“ 避 


| 
CA 


悍 穿 电 虐 
六 CsR)CBO 
| 
(Y ) 《入 ) 
1 
180 5 地 
180 5 弓 
250 3 钙 
250 3 拉 
250 3 世 
250 号 地 
250 引 过 
250 5 二 
250 引 世 
250 5 也 
250 5 
400 2 了 
250 马 垃 
250 S 志 
250 So 
500 5 地 
600 纪 垃 
700 5 地 
200 引 匡 
300 号 
300 纯 地 
300 5 志 
300 5 了 
300 
300 号 垃 
300 工 弓 
300 5 垃 
300 马 捍 
300 S 
300 St 
300 5 位 
300 Sta 
300 忆 t 
300 与 缮 
250 了 地 
250 号 十 
300 | Sm 


2 低 


频 


2.4 硅 NPN 

-发射 级 - 基 极 
击 穿 囊 正 击 穿 电压 
六 CSR)CEO 大 (BR) BO 
了 Tc 了 TEB 

《YY ) (人 A》 (VD) (人 A) 
180 5 地 3 工 5 担 
180 15 垃 3 牛 芋 
TI80 T5 组 3 15 地 
180 5 了 4 号 了 王 
180 5 他 4 纪 ] 址 
208 3 了 工 组 
200 3 坦 5 工 垃 
2800 3 地 3 卫 理 
200 3 了 5 了 全 
200 3 也 工 组 
200 5 垃 4 工 位 
200 3 芋 呈 工 位 
200 3 也 5 位 
200 7 所 4 了 0 地 
200 3 拉 4 址 
200 5 弓 二 引 地 
200 号 所 4 S 王 
200 与 垃 4 引 IE 
200 号 1 号 2 十 
200 10 弓 4 10 人 十 
200 引 地 4 号 地 
200 Sz 4 5 户 
200 马 志 3 2 组 
200 10 生 2 了 
200 5 地 号 呈 组 
200 号 I 5 号 坦 
200 下 2 5 3 垃 
200 号 坦 4 5 志 
200 二 4 与 2 
200 引 组 4 己 垃 
200 5 地 4 5 珀 
200 5 地 6 工 乌 
200 号 弓 5 5 钥 

200 4 

200 | 5 生 4 5 壬 
200 5 二 4 引 但 
200 总 二 4 引 匡 
200 中 地 巡 纪 址 
200 中 拉 5 于 伺 
200 SS 也 4 引 王 
200 5 芋 本 3 也 
200 5J 4 号 地 
200 呈 陪 4 中 地 
200 引 垃 二 引 理 
200 SS 坦 3 马 理 
200 弓 地 4 弓 坦 
200 纯 地 4 马 镁 
20b 3 二 5 于 组 
200 站 刀 5 2 志 
200 | 5 位 5 2 细 


低 
集 电极 
- 基 极 
反 沿 截止 
电 流 
7TC50 久 C5 
(上 ) (V 》 
工 卫 24 
工 碍 24 
于 ta 24 
工 9 100 
工 志 350 
工 坦 50 
工科 T90 
工 组 100 
工 王 50 
了 也 100 
工 100 
王 所 500 
工科 560 
工地 500 
工 王 50 
工 全 50 
工 世 50 
0.5 蔚 50 
工 蕊 100 
Tt 
工 伺 JT50 
工 志 50 
了 二 5D0 
工地 50 
了 了 垃 539 
于 好 50 
荆 扭 50 
工 蔬 50 
工地 50 
工 班 50 
了 工 垃 50 
人 ,3 寻 40 
上 ,了 血 40 


5m | 24 
细 24 
| sm | 24 
5 茵 24 
工 血 30 
1 垃 | 100 
TIm | 100 
工 志 20 
Tim 20 
2zm 20 
1 | 100 
， 1m | 106 
2 拉 30 
2 | 50 
2m | 50 
2m | 50 
2 姻 50 
乡 垃 50 
{m | 50 
2 血 50 
2 了 50 
2z | 50 
1 2 和 200 
2 | 200 
2 | 200 
2 | 50 
1 2 茵 50 
2mm 50 
2 位 50 
1m | 50 
2 了 50 
仿 垃 
2 了 50 
2 了 50 
2 如 55 
工 茵 50 
2 了 50 
， 2 刀 50 
2 了 5 引 0 
2 如 50 
2 专 50 
2 匡 50 
2a 30 
1 了 50 
2 了 aa 50 
1m | 100 
0.5m 40 
和 .5 人 坦 40 


Cacraeee aataamime 一 


饱 前 和 铀 下 | 最 二 
和 降 高 
压 时 结 
降 压 降 亲 温 
Tc |F7cgs | Fapgs | 了 Tc | 玫 | 7 
(A) | (7) | 7 CA CA Ce) (OOD) 
弛 1.5 3 1 175 B2-01C 
5 1.5 3 1 引 175 C3-02C 
S 1.5 3 1 5 | 175 C3-02C 
5 4 3 0.4 4 175 B2-01C 
S 4 3 0.4 4 175 C3-02C 
4180 | 蕊 2.5 1.2 1.2 | 0.235 | 2.5 B2-01C 
270 5 2.5 1.2 1.5 | 0.25 | 2.5 11.5R | 175 B2-01C 
270 5 2.5 1.2 1.5 | 0.25 | 2.5 | 2h | 475 3B2-01C 
5 2.5 1.5 0.25 | 2.5 175 有 2-01C 
3 2.5 1.5 0.25 | 2.5 175 C3-020 
5 2.5 了 .5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 
5 2.3 1.2 175 B2-01C 
5 2.5 工 .2 175 C3-02C 
270 5 2.5 3 175 了 2-01 吾 。 
270 | 1n 2 3 175 2-01C* 
5 2 1.5 1.5 | 0.5 5 了 2-01C 
5 2 1.5 0.25 | 0.5 175 B2-01C 
5 2 1.5 175 
200 | 2 2 3 0.5 5 | 175 B2-01C 
5 2 3 0.5 5 130 B2-01C 
5 2 ) 3 1.5 | 0.25 | 2.5 |1.5n | 175 B2-01C 由 
I0 2.5 ， 1.5 0.5 2.5 175 882-03C 
10 2 | 3 0.2 2 150 B2-0TC 
5 1 3 0.2 2 1 | 175 B2-01C* 
10 1.5 4 1 3 150 B2-01C 
了 0 1.5 4 1 3 150 B2-010 
10 1.5 4 I 3 150 B2-01C 
10 2 1 175 也 2-01C 
10 2 1.5 1.5 | 0.25 | 2.5 B2-018 
10 2.5 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 
10 2 1.5 0.25 | 2.5 150 B2-018 
200 5 3 1.2 1.5 | 0.3 3 1 | 175 B2-07C 
200 | 10 2 1.5 0.5 5 175 DB2-018 
1.5 150 B2-01C * 
10 2 1.5 1.5 | 0.235 | 2.5 150 了 32-01C。 
细 0 2 1.5 0.25 | 2.5| 1u | 3475 B2-01C 
5 2 1.5 0.25 | 2.5 150 
10 2 1.5 0.25 | 2.5| 1 | 175 B2-01C 
10 2 1.5 415 | 0.253 | 2.5| 2 |373 82-01Cd* 
| 节 3 1.5 TU | 175 B2-04C， 
10 1.5 1.5 175 B2-0t8 小 
10 2 1.5 0.25 
5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-010C 
5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 
5 2 1.5 15 | 0235 | 3.5| 3hk | 4175 了 2-04C 
弛 2 1.5 1.5 | 0.235 | 2.5 175 B2-01C 
200 | 10 2 1.5 15 | 0.235 | 2.5 150 了 2-04C 
20 | 0.25 2 0.25 | 1.5 175 妃 2-01 台 
5 | 0.5 0.8 0.25 | 2.5 | 18 | 4175 了 2-918 
3 | 3 0.8 0.25 | 2.5| 1 | 175 


一 nmernn 


下 -860 


最 圣 最 热 
型 大 火 

新 | 征 | 多 

散 许 

荔 电 

宁 密 流 明 

Pearl 六]|7c | 
学 党 

( 岂 ) | (Hz | (A) | 人/ 友 ) 
工 3DD50D 50 | 3M 5 
2 3DD50D 50 3 贡 1.2 
3 3DD62RE 50 7.5 
4 3DD63F 50 | 3M |7.5 2 
5 3DD63E 50 7.5 
6 3D D63RE 50 TM 7.5 2 
7 3DD101C 50 ITM 5 
8 3DD101C 50 | TIM 1.3 
9 3DD10LC 50 | 1IM |5 
10 3DD1I101C 50 工 M 5 
1 3DD101C 50 TM 5 
12 | 3DD101C 50 |1TIM 16 
13 3DD101C 50 工 M 了 .3 
14| 3DDI101C 50 | 了 TM 
15 | 3DD101C 50 |IM |5 1.3 
16 3DD101C 50 1M 5 1.3 
17 3DD101C 50 工 导 5 工 .3 
18 3 孔 D101C 50 TM 5 1.3 
19 3DD10LC 50 工 M 5 1.3 
20 | 3DD101C 50 11IM | 5 1.3 
21 | 3DD101C 50 |1IM 15 1.3 
22 3DD102C 50 1M 号 
23 3DD102C 50 1M 工 .5 
24 3DD102C 50 1TM 5 
25 3DD102C 50 TM 5 
26 3D D102C 30 工 M 工 .5 
27 | 3DD102C 50 | 1M |5 二 5 
28 3D D102C 50 1 工 M 5 1.5 
29 | 3DD102C 50 |TIM |5 1.5 
30 3DD102C 50 1M 艺 本 .5 
31 3D D102C 50 TM 5 了 ,5 
32 | 3DD102C 50 |1M |15 1.5 
33 3D DPI02C 50 5 工 .5 
34 3D D102C 50 1M 5 1 .5 
35 3DD103AA 5f 1M 3 工 .7 
36 | 3DD103A 50 | 1LM 和 
37 | 3DD103A 50 | 工 M 3 了 .7 
38 | 3DD103A 20 |1IM 13 下 
39 | 3DD103A 50 | 1M 1.7 
40 | 3DD103A 50 | 1M |3 1.7 
41 | 3DD103A S0 | 1M 
42 3DD103A 义 50 3 下 : 光 
43 3D D104 人 入 50 3 了 工 .7 
44 3 了 DD104A 50 TIM 3 2 
45 3DD104A 50 1M 2 
46 3D D104A 50 1M 3 2 
47 | 3DDI104A 50 | 1M 2 
48 3 了 D DI04A 50 工 M 3 2 
49 | 3DDI104A 50 | 1M 
30 3D D159D S0 TIM 9 1.8 


2。 低 


频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


集 极 . 集 电 极 发 射 极 集 电 家 
~ 基 极 
生 极 - 发 射 极 - 基 极 
反 疝 截止 
击 穿 电 下 志 罕 电压 出 穿 电 压 电 流 
矿 CBR)CBO 产 CSR)CEO 六 (BR) BBO 
Tcs Tc 7TEB 《cs0 | Fca 
《VYV) 《A) (V) (AD) (V) (A) (入 ) (Y) 
200 15 匡 3 15 耳 工 和 位 24 
400 5 二 200 5 地 4 5 如 工程 50 
200 7 也 3 10 如 
200 7 地 3 410 如 
200 7 了 地 3 410 也 
250 与 垃 200 吕 世 4 10 志 
250 5 如 200 5 了 4 S 名 Ta 50 
250 5 细 200 5 也 4 号 垃 1 50 
250 5 地 200 5 卫 4 5 了 工 伺 350 
250 3 了 200 3 了 4 号 如 工 所 50 
250 SI 200 5 地 4 5 组 了 位 50 
250 5 地 200 53 节 4 5 了 工 志 50 
250 号 二 200 下 地 丰 5 所 工 垃 50 
250 5 了 200 5 了 巧 才 5S 了 工 匡 50 
250 3 志 200 5 地 4 工 世 工 但 50 
250 5 世 200 二 位 了 5 了 工科 50 
250 5 耳 200 号 2 4 5 如 工 伺 50 
250 5 缮 200 了 了 4 工艺 工 荆 50 
250 5 也 200 3z 二 5 所 工 开 50 
250 5 如 200 3 人 押 引 绒 工科 50 
250 吕 和 200 5 匡 4 5 严 工 垃 50 
250 呈 了 200 号 垃 4 5 所 工 全 350 
250 5 世 200 5 了 4 瑟 世 工 下 50 
250 呈 I 200 与 1 4 5 血 工 专 50 
300 5 地 200 号 ID1 4 工科 0.5 全 150 
250 5 It 200 St 4 号 志 工科 3f 
250 5 世 200 5 位 4 5 组 工 纪 30 
250 5 切 200 SI 丸 5 专 工 位 50 
250 200 4 Tra 
250 5 切 200 呈 世 4 5 名 工科 50 
250 号 I 200 号 位 人 工 刀 0 .1 50 
250 5 似 200 5 IO 4 号 二 工 I 50 
250 5 如 200 5 了 Ia 4 5 位 1t 50 
250 5 I 200 5 菩 4 5 匡 工 匡 50 
300 5 匡 200 5 世 4 号 三 0.1 切 100 
300 避 匠 200 5 世 不 5 了 人 ,1 卫 IT00 
300 5 世 200 SI 4 号 细 0.1 地 100 
300 引 垃 200 5 全 4 呈 了 1. 工 世 200 
300 缴 200 5 了 科 4 5 人 牡 0 .1 100 
300 5 细 200 5 所 4 3 切 人 .工程 100 
300 5 垃 200 5 世 4 号 1 0 , 工 开 4100 
300 号 TI 200 53 4 5 拉 0.TZ 100 
300 5 姻 200 5In 4 3 地 人 ,1 志 100 
300 5 全 200 5 雪 4 53 世 0.1 匡 100 
300 5 二 200 5 纪 4 5 节 全 . 工 弓 IT00 
300 5 功 200 5 二 4 5 地 和 .1 了 季 100 
300 马 垃 200 5 所 么 5 了 和 .并 阵 100 
300 5 专 200 5 志 4 引 地 0.-1 志 100 
300 3 地 200 5 所 4 号 位 0 .全 100 
250 3 匡 200 3 卫 3 5 纪 


7cE0 


(A) (V) itiin | max1|(V) 


0 ,5 位 


F 广 CE 


TI00 


序 
及 P 忆 矿 cP Tc 矿 cES 矿 BES 了 B Tc 局 
(A) (V) 《Y) (A) | (A) 
5 .5 3 0.5 | 2.5 175 B2-01C 1 
10 1.5 I 0.4 2 175 B2-01C 2 
5 2.5 T.5 0.5 | 2.5 175 C3-02C 3 
引 2.5 工 .5 175 B2-01C 4 
5 2.5 1.5 0.5 | 2.5 175 B2-01C 5 
5 2.5 工 .5 1,5 0.25 | 2.35 11.5 | 175 B2-01C 6 
200 5 2 了 .5 175 B2-010C 中 光 
5 2 .5 175 B2-01C 中 8 
5 2 0.8 0.25 | 2.5 175 B2-01C 9 
5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 10 
5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 中 | 所 
5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 12 
5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 13 
5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 14 
5 2 1.5 175 B2-91C 中 |345 
S 2 1.5 375 B2-01C 中 | 416 
5 2 1.5 0.25 |23.5 | 175 B2-01C 17 
10 2 0.8 0.25 | 2.5 175 B2-01C 18 
引 2 1.5 175 B2-01C 中 |349 
S 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 20 
5 2 1.5 ， 175 ， 8B2-01C 21 
200 5 2 1.5 175 B2-01Ch* | 22 
S 2 1.5 175 B2-01C > 23 
5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C， 24 
5 2 1.5 1.5 0.5 5 B2-01C 25 
5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C> 26 
5 2 1.5 175 号 2-01C * 27 
5 2 1.5 175 B2-01C 28 
I B2-01C，。 29 
5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 30 
10 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 31 
5 2 T.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C* 32 
5 2 1.5 0.25 ，2.5 175 B2-01C* 33 
5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 34 
10 1.5 2 175 B2-01C 中 |35 
10 1.5 2 175 B2-01C 中 | 36 
10 1.5 2 1 3 175 B2-01C 中 |37 
10 1.5 2 1 3 175 B2-01C 38 
10 1.5 2 工 35 175 B2-01C 39 
10 1.5 2 工 3 175 B2-01C 40 
10 1.5 2 1 3 175 B2-01C |41 
10 1.5 2 1 3 175 B2-01C 42 
10 1 .5 2 3 175 B2-01C， 43 
10 1.5 2 175 B2-01CG， 44 
10 1.5 2 175 B2-01C。 45 
10 1.5 2 记 3 175 B2-01C 46 
10 1.5 2 1 3 175 B2-01C， 47 
10 工 ,5 2 工 3 175 B2-01C 48 
10 1.5 2 1 3 175 B2-04CG 49 
120 了 2.5 1.2 1.5 0.25 | 2.5 2 | 175 六 2-01C ， 50 


2。 低 频 大 功 
2.4 娃 NPN 型 低频- 


一 err TrieeirreiTeee 一 一 origyTrineeryrrommeeamrml jnarom emwverrraanmarrrre marineewvirvociruroermmrmwievraererererrranigmraapvaranrriryrpaneeyaaorcaarcryr rap 


最 特 最 热 集 电 极 集 电 极 发 射 极 集 电极 
序 型 大 证 天 二 
人 允 
- 基 极 | -发 射 报 | - 泪 术 
欧 频 电 反 疝 截 正 
宁 宁 流 阳 埋 穿 电压 韦 穿 虫 压 击 察 电 还 电 流 
六 (sgR)C50 矿 C5R)CEO 矿 C(BR) BEBO 
呈 ea 妾 | Tc Ra 和 7 站 Jc50 | cs 
( 丽 ) | (Hz) | (CA eW) VCOA) OA VD | CA) (A) (Y) 
1 3DD159D | 50 | 1M1|5S 250 3m | 200 3 了 5 Sm 
2 3D D159D | 80 | 1M 2 250 3m | 200 3 姻 5 5 如 
3 3D D359D | 50 | TM 2 250 3om | 200 3 引 Sim 
4 3DD159D | 50 | 1M 2 2S0 3m | 200 3zm 引 Tam 
5 3DD160D | 5 细 0 | 1IM| 5 250 3m | 200 3 细 5 工 如 
6 3Dhnd60D | 50 | 1M 2 250 3zm | 200 3 姑 S 1aa 
7 3DD160D | 50 | 1M1 5S 2 280 3m | 200 3 也 引 I 阵 
3| 3DDpl6D | 5 | 1IM | 5 1.8 | 250 3 | 200 3 了 5 TI 到 
9 3DD161D | 5 | IIM 2 250 3 如 | 200 3 了 5 工 可 
10| 3DDt6tD | 50 | 31M 2 250 3m | 200 3 了 za 5 Jam 
11 | 3DD208 吕 0 3 300 Sm | 200 St 6 1 和 
12| 3DD502D | 5 | 4M1 5 300 5m | 200 5 5 1m 1 30 
13 | 3DD7263 s50 | 1IM | 5 300 St | 200 5Jm 4 10m lm | 100 
14 | 3DA27C 50 | 5Mj 5 200 | 1 3 15 姻 1m 24 
15| 3DA27C 50 | 14M 5 200 5 和 3 15 血 
16 | 3DA27D 50 |10M | 5 200 | 15am 3 15 画 
17 | 3DA27D 50 |10M | 5 200 | 1 3 15 血 1 24 
18 | 3DA27D 50 |20M | 5S 200 | 1 3 15m | 0.5m | 100 
19 | 3DAS8A 引 3 300 5 纪 | 200 5m 6 5m | 0.1m | 200 
20 ， 3DPA58A 5 3 300 Im | 200 T 6 1 和 
2L | 3DA5S8A 50 3 300 Tom | 200 1 茵 6 工 血 0.1m | 700 
22 | 3DA583A 50 | 1IM 3 1.5 | 300 Sm | 200 5 了 ma 6 Sm | 0.5m | 100 
123 | 3DAS8A sS0 | 1M | 3 300 Sm | 200 5 和 6 Sm 引 im 100 
24 | 3DTF5D 5S0 | 5 2 250 3am | 200 3 6 了 了 
25| 3DRE105A | 50 3 2 300 3m | 200 3 和 5 2mm 
26]】 2G730G 50 |20M | 5 200 Sm | 200 | 40 4 中 吉 了 姻 24 
27 | 2G730G 50 | 20M | 5 200 5 了 | 200 | 10m | 4 5 im 24 
28|  DD03D 50 3 300 sm | 200 5 坦 6 工 血 
29 D 854 50 | TIM] 35 250 Sm | 200 引 血 5 1 细 1 50 
30 DTUiT 8 3 200 | im | 5 1m 
31| DR103B 50 2.5 400 lm | 200 2 4 Sm 
32 1  DSLB 50 5 250 Sm | 200 So 4 5 
33 | 3DD6F 50 | 1IM | 5 200 Sm 4 10tm 
341 3DD61i 50 | TIM | 5 200 5om | 200 5 4 5 也 1 孟 20 
351 3DD123 50 | 1M | 5 200 7a 5 了 细 
36，， 3DD12B 50 TIM | 3 250 5 | 200 5 志 人 4 5 伺 1 工 世 50 
37， 3DD15D 50 | 10M | 3 258 3m | 200 3 6 1 和 1m S0 
38| 3DD1D 50 | 1M | 5 300 Sm | 209 5 匡 可 Sm 1 5 
39 | 3DA27D 50 | 20M | 5 ? 200 | 全 am 3 15 和 mn 
4 3DA427D 50 |20M | 5 2 200 | 全 m 3 15 mm 
41 | 3DD6F 50 | 1IM 17 2 200 3 纪 5 3 姻 
42| 3DDI1I6C 50 | 1M | 5 48 sa | 200 引 m 6 引 血 0.5 150 
431 3DD102C 50 | 1M | 3 1.5 | 409 5 | 200 5m 6 1 和 0.5 弛 150 
44| 3DDin4A | 50 | TIMi 3 308 Sm | 200 引 细 4 sm | 0， 100 
4 3DD159D S0 1M | 5 2 250 3 了 | 200 3 细 5 工 王 
46| 3DPp1s9D | 5 | MI 5 2 |3501 3 |1200 | 3ma | 5 1 
47】 3DDI6D | 50 |1M15 2 251 3 刀 | 200 3 摆 5 1 和 
48」 3DDi6tD | 50 | TS 2 250 3m | 200 3 了 5 1 和 
149 | 3DD201 50 8 400 5m | 200 细 6 Im 0.5mma 150 
| 50 」 3DD208 50 3 1.5 | 360 Sm | 200 5 细 6 1m 


大 劝 率 极 管 
集 电极 电 流 饱 
-~ 发 射 极 条 
ee 放 天 
肥 铅 截 引 压 
忠 流 系 数 降 
/cecFoO | 斑 cg 严 F 百 矿 cF 玉 cCES | 入 BBS 
《和 A) 《Y)》 Ia 1 (YY) 《又 ) (YY ) 
工 正 100 270 3 2 .5 区 1T.3S 
工 理 100 号 2 王 .了 了 工 .5 
于 了 十 TIG0 270 号 | 2 工 .2 9 
二 理 100 5 六: 沿 于 .2 5 
工 也 100 270 号 2.5 于 工 .5 
1 | 100 本 2.5 1.2 1.5 
工 钥 1T00 270 “人 2.5 二 .2 工 ,5 
工 王 100 120 5 2.3 工 .2 工 .5 
工 垃 100 5 2.5 了 .2 工 .5 
工 理 100 270 5 2.5 叶 工 .3 
0 .工地 5f 25f 1 0.5 了 
2 王 30 200 T0 2.5 工 .3 
2 地 50 号 2 4 
3 工 .5 3 
吾 垃 24 工 .5 3 
号 所 24 号 1.5 3 
3 匡 24 5 了 工 .5 
和 工 .5 3 
中 f.5 人 
3 0.5 了 
5 人 .3 了 
5 .5 2 
3 0.5 2 
0 和 .8 了 900 10 2 .5 工 
工地 100 J180 10 并 .5 王 .55 
中 拉 24 5 不 2 了 
SS 蔚 24 5 人 4 2 3 
了 王 30 250 TB 0.5 2 
2 垢 30 5 2 卫 .95 
. 工 王 50 250 1T0 U.S 2 
仿生 100 10 生 2 
人 所 5 了 T0 2.95 2 2 
荆 埋 20 5 2.5 工 .5 
20 地 20 J20 3 2.5 3 
2 拭 20 270 TI 人 工 .9 
之 地 50 3 2 工 .5 
2 二 50 IT0 2 荆 -9 工 .8 
2 50 d120 10 2 二 
于 王 24 180 和 示 T.3 
工 妞 24 180 5 工 .5 二 :3 
于 了 100 5 人 = 工 .2 
2 也 S0 270 5 2 工 .5 
2 理 50 200 号 公 工 .SS 
(0.5 二 100 8 工 .5 号 
了 地 100 5 2.5 二 .2 工 .5 
工 亚 100 27f 5 4.5 2 工 .5 
工 位 190 270 3 2.5 了 全 烛 : 
工 班 100 27f 瑟 2.5 二: 又 工 .5 
2f 1 1.5 
虽 , 王 年 50 2 1 入 上 .9 也 
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mhokstio hhFFFho 
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| 
本 GCC SLCAOEEREESSEEEEESREEEES 和 hRE 
本 四 上 、 、 忆 
站 人 四 


err 


B2-01C 中 
了 B2-01C 中 
了 2-01C 

了 2-01C 中 
了 2-01C* 


了 2-01C * 
卫 2-01C 
C3-02 尼 
C3-02C 
C3-02C 


了 2-01C 
82-01C 中 * 
了 2-01C 
了 2-01C 
C3-026 


卫 2-0fC 
C3-02C 
C3-92C 
了 2-01C 
了 B2-01C 


卫 2-010C 
B2-01C 
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ra 一 wererraE Eeearatri rn ri i marrnteeerer rr in hr- 才 : 天 Ar TUEEEEEEs ALeeauraurrmt aearincoeeee tn hoc 
一 一 一 一 一 


2 
总 


上 > ix 上 
co 人 


19 | 
20 | 


rect 
最 | 短 最 热 集 电 极 
型 | 大 这 大 
未 和 多 
区 许 0 
| 频 
功 电 
雍 率 流 阻 击 穿 电 讨 
矿 CBRyCBO 
区 ， ER 
可 ci| 廊 ic | Te 
(而 ) | BEz) | (ATOCANW) | (CVD) (A) 
1 | | 
3D TD208 5 3 300 | 5 
3DKS5A6 50 7.5 2 
3DKS5A6 50 7.5 2 
BU406 S0 | 3M |5 400 5 
3DA27D 5S0 | 20M |5 
3DA3173 50 | 40M |7 400 工种 
3DD6-T 了 D 50 5 
3DD6D 50 5 
3DD6G 50 s5M | 5 2 220 3 
3DD12B 50 | LIM |5 250 | 
3DD43B 5 1IM | 2 250 
3DD14B 50 | 1M |3 600 
3DD14C 50 | 1TM |3 700 
3D D15D 50 | 1M 5S 320 5 
3D D15D 50 | 1M |5 300 5 
3DD1I5D | 50 5SM |5 2 25 3 了 a 
3D A27D | 50 | 20M | 5 2 220 引 人 
3DD30B | 50 3 400 
3D D50D 50 3 500 
3D D101C 50 | 1M 15 1.5 | 250 5 茵 
3DD104A 50 | 1M 1 3 300 
3DD159D | 50 14MI|5 2 250 3 了 
3DD159D 50 | 5SM 15 2 250 Im 
3DD160D 50 | 5SM | 5 2 250 工 an 
3DD3161D 50 | 5M |5 2 250 了 得 
3D D208 50 3 300 So 
3DD406 | 50 | 410M | 7 2.5 | 400 5 细 
B U406 50 | 4M | 415 2.4 | 400 
DD16C 3 引 0 5 250 
D PR13A 50 3 
DR15A 350 5 
DEF105B 50 2.5 400 
3DD15D 50 | 1M | 5 320 5 
3DD15D 50 5 300 3 了 
3DD15D 50 | JIM 1|5 300 5 全 
量 
3DD16C 50 | 1M |5 400 5 
3DD26D 50 5 
3DD101C 50 | 1M |5 250 Sa 
3DD101C 50 | 1M | 5 250 引 和 
3DD102C 50 | TIM | 5 250 S 地 
3DD102C 50 | 4M |5 250 | 5am 
3DD102C 50 | 1M |5 250 5 和 
3DD104A 50 | 1M |3 300 5 和 
3D D104A 50 | 1M | 3 300 5 和 
3D D114A 50 3 300 5 和 
3DD159D | 350 | MI|5 250 3 包 
3DD159D | 50 | 4MI|5 250 3 
3DDI60OD | 50 | 1M，, 5 250 3 各 
3DD160D 50 | 1M |5 250 3ama 
3DD16D | 5 细 1M | 5 250 3tmn 


ooec uswt 


Fa 二、 上 Fa 
(人 心 Ci 上 王 
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2，. 低 


频 


大 功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


集 电 极 
- 发 射 极 
击 穿 电压 
所 (5R)CTO 
7cg 
(Y) ( 太 ) 
20 与 所 
200 7 地 
200 7 亚 
20 5 扫 
20 TS J 
200 了 工 生 
200 
20 5 年 
200 3 
200 
200 
200 
| 200 
200 5 Ja 
200 5 也 
200 3 了 
200 | 5m 
200 | 
200 
200 5 地 
200 | 
200 3 也 
200 工 世 
200 工地 
200 工 垃 
200 5 地 
200 | 5 
200 T0 纠 
200 
200 
200 
200 
200 5 地 
200 3 卫 
200 5 地 
200 5 切 
200 5 了 
200 SS 地 
200 5 地 
200 3 
200 5 世 
200 5 组 
200 二 
200 3 纪 
200 5 世 
200 3 耳 
200 3 
200 3 世 
200 3 地 
200 3 纪 


ae 个 愉 术 和 闪 本 有 人 和 人 让 人 ro 人 人 个 人 mm 人 wwauvten 
上 
吕 


发 射 拉 
- 此 释 


太 (5R) BBO 


也 及 
(和 ) 


| 


一 


集 电 被 
-~ 基 袜 
及 加 截止 
电 流 
WE 
Tcao 产 c 
(入 ) 《YY ) 
0.1 T50 
0 . 工 征 200 
二 红 30 
2 乌 T00 
工科 100 
工人 垃 250 
工 位 50 
工 匡 50 
0.5 纠 24 
工 匡 50 
工 乞 50 
工 乌 50 
0 .1 二 100 
工 各 30 
工 王 30 
工 了 年 30 
5 位 400 
与 卫 400 
0 .5 缮 50 
0 .5 灵 150 
工具 50 
0.5 反 150 
工人 二 30 
了 二 世 50 
工 耳 50 
2 如 50 
工 伺 50 
0.1 代 100 
0 , 志 100 
0 .TI 也 100 


这 一 4 
率 学 极 久 
大 功率 三 极 管 
本 本 
集 电 极 流 也 前 向 | 下 | 最 
， 较 
- 发 射 极 和 和 降 | 寓 
放 大 
到 向 截止 著 时 | 结 
电 流 系 数 位 庄 降 间 温 
TcEO 三 cF jF 尼 Fecg| 7Tc | resps | pps| 7B | 了 
区 昌 
《及 ) (V) | min | max | (YY) | (CA | GOV CA) | GOA)CSs) Ce) 
| | | 
1 | | | 国 
0.1m | 50 | 30 |250 | 340 0.5 2 | 0o1 1 1 150 B2-01C 1 
2 | 20 | 10 5 5 0.8 0.5 | 5 | 175 C3-02C 2 
2m | 20 | 310 5 5S 0.8 05 15 | 175 B2-01C 3 
0.4 了 | 100 | 40 5 | 2 1 15 | 0.4 14 |0.75n|150 F3-03AA 4 
1 24 | 10 5 1.5 1.3 1 5 | | 175 C3-02C 5 
30 1 1 0.5 0.5 | 5 | 150 BE3-03A 6 
2m | 30 | 10 `10 2.5 1.5 B2-01C 7 
Im | 20 | 10 S 2.5 1.2 0.5 | 2.5 175 B2-01C 8 
IJm | 30 | 4 1310 | 310 2 1.2 1.5 0.4 1 2 150 | B2-01C,C3-01C | 9 
1m | 50 | 20 10 2 1.5 | 175 B2-01C 10 
2m | 5 | 320 3 | 1 3 | 175 8B2-01C | 1 
2m | 50 | 10 10 1.5 3 175 8B2-01C 12 
2m | 50 | 10 10 1.5 3 | 175 B2-01C 13 
Im |160 | 40 |100 | 40 2 1 0.23 | 2.5 10.8 | 150 F3-03A 14 
2m | 5 | 20 10 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 15 
2 50 40 | 150 10 2 f.5 1.2 0.25 | 2 | 1s0 | 了 B2-01C 16 
Im | 24 140 |150 5 1.5 1.5 1 弛 150 | B2-01C,C3-02C | 17 
2m | 50 | 20 10 1.5 3 175 B2-01C 18 
2m | 50 | 30 10 2 2 150 8B2-01C 19 
2m | 5 | 20 5 2 1 .5 25 | 2.5 175 B2-01C 20 
20 10 1.5 2 175 丑 2-01C 21 
1m |100 | 415 |270 5 2.5 工 汉 1.5 0.25 | 2.5 2| 175 B2-01C 22 
lm | 3 | 40 1150 | 10 2 工 .2 1.5 0.4 | 2 150 B2-01C 23 
in | 3 | 4 1150 | 40 2 1 .2 1.5 0.4 | 2 150 B2-01C 24 
| lm |l30 | 40 |1s0 | 30 2 1.2 1.5 0.4 12 150 C3-02C 25 
0.1 和 50 30 | 250 10 0.5 | 2 0.1 |1 150 B2-01C 26 
5m |200 | 10 | 6 1.5| 5 1 1.2 0.5 | 5 150 了 F3-03 失 27 
1 六 | 5 | 1 3 2 1 1.2 0.5 |5 150 下 3-03A 28 
2m | 50 | 20 5 2 1.5 175 B2-01C 29 
fm |100 | 20 10 1.5 1.5 170 C3-02C 30 
| 
im | 100 | 30 10 2.5 1.5 170 | C3-02C 31 
Im |100 | 20 10 1 2 175 | B2-01C 32 
tm | 50 130 |180 | 10 2 1.2 1.5 0.5 |5 175 B2-01C 33 
tm | 50 | 30 |250 | 140 2 1.5 175 B2-01C 34 
2m | 530 | 20 5 2 工 .5 0.25 | 2.5 175 | B2-0LC 35 
2m | 20 | 30 |270 引 2 1.5 0.5 | 125 36 
2m | 50 | 20 |400 5 3 2 0.03 | 3 150 B2-01C 37 
2 细 50 20 | 200 2 5 3 0.25 | 2.5 175 | B2-01C 38 
2m | 50 | 20 |180 5 2 0.8 0.25 | 2.5 175 | B2-01C 39 
29m 5 | 20 | 150 S 2 1.5 175 B2-01C 40 
tm | 50 | 20 |180 S 2 0.8 0.25 | 2.5 175 | B2-01C 41 
2m | 50 | 230 S 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 42 
10 | 100 | 10 1.5 2 175 B2-01C 43 
20 19 1.5 2 1 175 B2-01C 44 
1m | 100 7 | 50 | 340 1.5 2 175 B2-01C 45 
tm |410 | 15 |270 5 2.5 1.2 1.5 0.25 | 2.5 | 175 | B2-01C 46 
lm | 50 1145 |200 S 2.5 1.2 1.5 0.25 | 2.5 175 | B2-0tC 中 | 47 
lm | 50| 6 |200 S 2.5 1.2 1.5 0.25 12.5 | 175 B2-01C 48 
3ma |100 1315 |270 S 2.5 1.2 | 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 49 
2m | 5s50 1 | 200 5 2.5 5 1.5 0.25 | 2.5 175 C3-025C 50 
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oo 从 mi 


3D 了 201 
3DD208 
3D ULD601T 
3 1D602D 
3 了 了 603D 


3 了 bD605D 
了 050 也 
也 了 105 也 

3DA27 了 D 

3DDB61J 


3DD62G 
3 有 363G 
3DD64G 
3 中 咏 6- 工 马 
3B D6E 


3 D1I2C 
3 了 DT10LB 
3 也 DT159 尼 

了 DBD16D 
3 中 A27 下 


站 
3DD6B 


3 有 D6G 
3 了 也 和 鼠 
3DDI12 民 
3D D35 己 


3 及 DIS 了 
3D 也 让 玖 
3 了 DBD5s0 己 
3 已 D3401 
3 了 下 101 


3D DJ01 且 
3 有 吕 101D 
3 有 也 401 
3D 401DD 
3D DJ10ID 


3 有 DO0TD 
3DDi101D 
3D PT101D 
3DY101D 
3DEDPH0TDB 


3DDf0otD 
3 也 他 10 了 
3D 人 70 
3 了 DP381 六 
3DD102B 
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-~ 基 极 
击 守 电压 
广 (BRC5O 
ZLcPp 
《Y ) (人 ) 
400 | 与 呈 
308 珀 
600 tQ 
400 于 奸 
2538 3 红 
220 号 世 
300 5 二 
300 3 地 
350 3 志 
300 
250 Sta ， 
350 3 
350 3 卫 
350 3 了 
358 3 组 
300 
250 5 所 
350 5 所 
300 5 地 
300 S 世 
500 3 志 
300 S 志 
300 S 
300 5S 专 
300 与 所 
300 号 科 
300 5 也 
300 号 坦 
300 5 韦 
300 中 I 
300 5 志 
300 号 区 
300 5 舞 
300 马 垃 
300 地 
300 纪 Ja 
300 号 
308 3 扫 


2。 低 
案 中 极 
- 发 射 摄 
击 穿 忠 正 
产 C5R)CEO 
了 Ce 
(Y ) (A) 
200 3 二 
200 9 二 
200 地 
200 引 了 
200 5 志 
240 5 择 
200 3 全 
2080 之 地 
24190 了 开 3 地 
220 吕 择 
230 
230 
230 
250 
250 号 地 
250 王 
250 S 鱼 
250 3 丘 
250 
250 TS 到 
250 王 
250 3 
250 3 也 
250 3 弓 
250 3 所 
250 3 地 
258 3 皇 
250 
250 呈 组 
250 与 二 
250 3 了 
250 5 垃 
250 号 二 
250 号 二 
250 号 地 
2350 3 坦 
250 邓 坦 
250 5 地 
250 中 9 
250 S 纪 
250 号 垃 
250 号 纪 
250 5 组 
250 5 所 
250 3 组 
250 与 二 
250 5 地 
250 组 
250 9 
250 5 何 


发 射 撤 
- 基 家 


击 穿 电 正 


(BR)B5O 


(Y ) 


mr 人 人 心 小 人 CELL LO 人 省 心心 CD UTC 心 心 FF 心心 用 心心 人 人 
| 
卢 


和 入 性 和信 
wm 
台 


大 


集 电极 
~ 基 极 
反 朵 鹤 正 
也 流 
cpo 矿 cCz 
(A) (YY) 
0.3 乌 150 
0.5 乌 50 
0 .IT 生 100 
和.S 组 24 
工 垃 20 
】 
引 
工人 50 
工 志 350 
工地 
工 位 50 
工 位 50 
工 垃 50 
于 志 50 
工 志 50 
工 妞 50 
工 坦 50 
工 乌 50 
工 匡 50 
工 坦 50 
工人 二 50 
工 坦 50 
工 征 50 
工地 50 
工 乌 50 
工 弓 3 
工人 弓 530 
工 垃 50 
工地 50 
工 t 50 
上 地 50 
工 弛 50 


功 


2.4 夸 NPN 型 候 频 


最 
贷 序 

高 

结 

温 
Tcsgo | Frcg FFPE Fegz| yc |Frcgs | sgs | TB Tc | 杂 | 7Trw 时 。 
PeerEEN 和 ES 尹 7 E 

(A) | (V) | mi | max|(V) | (A) (V) (V) (A) | (A) | (s) | (和 ) 
2 所 50 40 | 126 S 2 .5 0.5 5 150 了 B2-91C I 
0.1za 50 30 | 250 10 0.5 2 0.1 工 150 B2-D4LC 2 
2 也 50 20 S 2.5 1.5 0.25 |2.5 15f 了 B2-91C 3 
2 也 50 20 5 2.5 1.5 0.25 | 2.5 150 B2-010 4 
2 50 20 5 2.5 2 0.25 | 2.5 150 B2-01C S 
20 5 2.5 0.8 0.25 | 2.5 150 了 2-01C 和 
1.5 细 50 20 | 270 10 2 2.5 150 了 2-01C 7 
2 刀 | 3400 20 10 工 2 0.8 2.5 150 B2-61C 8 
工匠 24 20 ES 1.5 工 T.8 工 5 150 B2-01C 9 
20m 20 20 | 120 3 | 2.5 3 175 B2-01C 10 
2 20 20 5 2.5 1.5 175 ， C3-02C 开 
2 20 20 5 2.5 1.5 175 下 2-01C 12 
3 钾 20 20 10 2 2.5 175 B2-01C 16 
2 了 mm 30 10 10 2.5 工 .5 了 2-01C 414 
工科 20 10 5 2.5 了 0.5 2.5 175 B2-01C 15 
2 血 50 20 5 2 2 0.5 5 175 也 2-041C 16 
2m 50 20 5 2 T.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 17 
1m | 100 15 | 270 5 2.5 1.2 1.5 08.25 | 2. 2 | 175 D2-01C 18 
2 所 50 20 S 2 了 .5 4175 B2-01C 19 
工具 24 10 5 1.5 1.3 工 5 175 C3-02C 20 
工 志 20 10 5 2.5 1.5 1 .5 0.25 |2.5 11.5H | 175 2-D1C 中 。 21 
工 阵 30 15 | 180 410 2.5 工 .2 工 .2 0.25 | 2.5 B2-01C 22 
1m | 100 15 | 270 5 | 2.5 工 .2 工 .5 0.25 |2.5 11.5ph | 175 了 B2-691C 23 
TIm | 100 15 | 270 5 2.5 .2 工 .5 0.25 | 2.5 2 | 175 邓 2-01C 24 
Im | 100 15 | 270 5 2.5 1.2 工 .S 0.25 |2.5 2 | 175 CT3-025 25 
Ta | 100 15 5 2.5 工 .2 175 B2-81C 26 
1m | 100 15 S 2.5 1.2 175 C3-01C 27 
2 了 20 1.5 了 B2-901C* 28 
2 也 50 20 10 2 T 工 .5 175 B2-01C 29 
2 茵 50 20 40 六 1.5 Th | 4175 B2-01C > 30 
工 也 50 20 S 2 1.5 了 .5 0.25 | 2.5 175 32-91C 31 
2 生 50 20 8 2 了 .5 1.5 0.25 | 2.5 3 | 175 B2-01C 32 
2 全 50 20 10 1.5 于 0.4 2 175 B2-01C 33 
2 a 50 20 5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 BE2-D10 34 
2 血 50 20 邓 2 1T.5 175 B2-91Cd | 35 
2 锯 50 20 | 200 5 2 1.5 175 了 2-81C 中 |36 
2 50 20 5 2 0.8 0.25 |2.5 175 他 2-91C 37 
2 了 50 20 引 2 41.5 0.25 |2.5 1 175 B2-01C 1 38 
2 细 5 20 5 2 T.5 475 B2-01C 中 | 39 
2 亚 350 20 .5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-81C 40 
2 但 50 20 2 工 .5 0.25 | 2.5 175 B2-010 中 | 4 
2 了 ma 50 20 邓 2 1.5 0.25 | 2.5 了 7 B2-01C 42 
2 和 58 20 2 1.5 0.25 | 2.5 173 B2-01Cd |43 
2 细 50 28 昨 “2 1.5 T75 B2-01C 中 |44 
2m S 20 引 2 1.5 | 175 B2-01C 和 | 45 
2 50 20 1 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C0d |46 
2 所 50 20 S 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 中 |47 
2 了 58 20 5 2 1.5 0.25 | 2.5 75 B2-01C 48 
2 了 50 20 5 2 .5 1 175 B2-0C 49 
2 缮 50 20 | 200 S 2 1.5 175 B2-01C 和 * | 50 
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下 -8368 


最 | 等 | 最 
型 大 1 大 
必 遇 多 
散 许 
切 | 浊 电 
Po | 订 | 7Tcw 
(CW) | (Hz) | (A) 
| 本 
1 3DD102D | 50 | 1M 
2 3DDIT02D | 50 | 1M1|5 
3 3DD102D | 50 | TIM 
4 3DD102D | 50 | 1M 
5 3DDi02D | 史 | 4M|5 
6| 3DDi0oD | 50 115 
7 3DD102D | 50 | 4M 1 5 
8 3DD102D | 50 | 1M |5 
9 3DDi102D | 50 | 1M|5 
10| 3DDI102D | 5 | IIM| 5 
11 | 3DDi02D | 50 | TIM|5 
12|1 3DDi0zD | 5 | TIMI 5 
13| 3DDI02D | 5 | 1M15 
到 | 3DD102D | 50 | 41MI5 
15| 3DD159%9ER | 50 | 41MI5 
16 | 3DD159EE 50 | 1M |5 
17 | 3DD159E | 50 | 1M 
18| 3DD159E | 50 | 1M 
19 | 3DD159E 50 | TIM 
20| 3DD160 全 | 5 | TIM 
21 | 3DD160E 50 1M | 5 
22| 3DD160E | 80 | 1M 
23 | 3DDI6IE 50 | 1M |5 
24| 3DD16IE | 5 | 1M 
25 | 3DD161 卫 50 | 1M 
26 | 3DA27D 50 | TIM |5 
27 | 3DA27D 50 | 1IM |5 
28 1 3DA27 开 50 |20M |5 
29 | 3DA27E 50 |20M | 5 
30 | 3DRSE 50 5 
31 | 2G730 瑟 50 |20M |5 
32| 2?2G730H | 80 |20M | 5 
33|1 3DD6G | 50 14MIS 
34 3D D15 瑟 50 | 10M | 5 
35| 3DDi0D | 50 |31M 1 5 
36| 3DD102D | 50 | 1M1| 5 
37 | 3DD102D | 50 | 1M | 5 
338 | 3DD1lo2D | 50 | TIM1|5 
39| 3DD159E | 5 | 1M| 5 
4| 3DDTI59E | 5 | 1M1|5 
41| 3DDPD16OE | 50 | 1M 15 
42| 3DDI6IE | 50 | 1M 1 5S 
43| 3DDIOE | 50 | 1M|5 
和 | 3DDI6IE | 50 | 1M| 5 
人 | 3DD601E | 缉 7.5 
46| 3DD602E | 50 | 7 5 
47| 3DD603E | 50 | | 7.5 
48| 3DD605E | 50 | 7.5 
49 | 3DA27 卫 50 |20M |5 
50 1 3DA27E 50 网 5 
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tt 心 Eohio 


集 电 极 
- 基 极 
击 穿 电压 
矿 (BR)CBO 
4LcB 

《YY ) (A) 
300 5 伺 
300 5 也 
300 5 所 
300 5 所 
300 5 纪 
300 呈 志 
300 5 了 
300 5 刀 
300 弛 所 
300 5 了 
300 与 茵 
300 5 所 
300 3 也 
300 5 也 
350 3 了 

[| 

35 3 了 
350 3 耳 
350 3 位 
350 3 了 
35 3 了 和 
350 3 开 
350 3 所 
350 3 了 匡 
350 3 了 
350 3 了 巧 
350 3 世 
250 5 地 
250 3 折 
30 3 
30 号 世 
30 5 所 
250 5 伺 
300 5 了 
350 3 所 
35 3 苹 
350 | 3 
350 | 3 如 
350 3 也 
350 3 刀 


2. 低 


频 大 功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


- 发 射 极 
击 穿 电压 
| 及 (BR)CEO 
JcE 
(YY) | (A) 
人 
250 5 世 
250 5 卫 
250 5 开 
250 5I 
250 与 和 
250 5 ta 
250 纪 
250 5 廿 
250 5 名 
250 5 世 
250 5 蕊 
250 52a 
250 5 
250 5 志 
250 3 和 
| 250 3 和 
250 3 了 
〗 250 3 据 
250 3 了 
250 3 姻 
| 250 3 地 
250 3 血 
250 3 
250 3 了 Ba 
250 3 也 
250 T5 如 
250 了 5 地 
250 T5 如 
250 15 刀 
250 3 了 
250 10 姻 
250 10 好 
250 5 如 
250 3 也 
250 5 了 
250 5 于 
250 位 
250 5 生 
250 3 所 
250 3 世 
250 3 和 
250 3 也 
250 3 如 
250 3 年 
250 5 乌 
250 5 绒 
250 引 匡 
250 下 垢 
250 415 了 
| 250 15 全 


发 射 骤 集 电极 
-~ 基 极 
-~ 基 
反 铅 截止 
击 和 电压 电 流 
矿 (BR) BEBO 
7 Tcso 矿 czB: 
(Y ) (A) (A) (Y ) 
4 与 ID 工 型 50 
4 5 也 工 也 50 ; 
4 5 了 工 卫 50 
4 5 了 工 匡 50 
人 4 了 如 工 匡 50 
4 5 全 工 隆 50 
4 引 和 工 匡 50 
攻 5 匡 工 错 50 
4 5 组 了 开 50 
4 5 匡 工 也 50 
4 5 联 工 垃 50 
4 5 了 位 工 王 50 
4 工 世 0 .1 50 
4 1 工 撕 50 . 
5 工 开 
5 工 伺 
3 也 
5 工 血 
5 工科 
5 工 锯 
3 工地 
5 工 茵 
3 工 和 
5 工 了 
5 工 亚 
3 T5 世 
3 15 卫 
3 了 5 甫 
3 了 15 地 
下 工 也 
4 号 I 工 珀 24 
4 5 地 荆 再 24 
了 T01a 
6 Tam | 工 垃 50 
4 5 生 工 拒 50 
4 王 工 匡 50 
丸 5 垃 2 世 50 
4 5 卫 荆 王 50 
5 工 王 
5 了 了 王 
5 工地 
3 工 担 
3 二 地 
3 工 但 
4 10 茵 
8 10 地 
4 1T0 卫 
4 0 了 0.5 了 5 
总 15 了 
3 工 3 I 


人 ER PE 
率 三 极 首 
大 功率 三 极 管 
集 电 朱 电 流 饱 前 问 下 
- 发 射 极 和 降 
放 大 
反 向 截止 压 时 
电 流 系 数 降 压 降 闻 
JecEo [me 矿 cF PR 矿 cF Tc 三 CES 六 BES | 75 Zec 好 
(Ay》 | min | max | (YY) (和 A) (V) (VY) (A) (A) | (s) 
本 1 个 站 小 
] | 
2 她 50 20 | 3 2 1.5 | 
2 了 mm 50 20 5 2 1T.5 0.25 2.5 | 
2 50 20 5 2 1.5 0.25 2.5 | 
2m 50 20 3 2 1.5 0.25 2.5 | 
2 和 50 20 5 | 2 1.5 | 
2 志 50 20 5 2 .5 
2 了 50 20 3 2 1.5 
2 位 50 | 20 5 2 1.5 
0.5 卫 50 20 5 2 1.5 0.25 2.5 | 
2 亚 50 20 3 | 2 1.5 
2 50 20 S | 2 1.5 0.25 2.5 
2 ma 50 20 5 2 1.5 0.25 2.5 | 
0 .5 对 50 20 10 2 1 .5 0.25 2.5 | 
2 50 20 5 2 1.5 0.25 2.5 
1m | 100 15 | 120 5 2.5 .2 1.5 0.25 2.5 | 2 
Im | 100 15 | 270 引 2.5 : 1.5 0.25 2.5 1.5 
1m | 100 15 5 2.5 1.2 1.5 0.25 2.5| 2 1 
1m | 100 15 | 270 5 2.5 1.2 1.5 0.25 2.5 
1m | 100 15 弛 2.5 1.2 .5 0.25 2.5| 2h 
tm |100 | 45 |270 5 2.5 1.2 1.5 0.25 2.5 |1.5h 
1m | 100 15 | 270 3 2.5 2 工 .5 0.25 2.5| 2 
1m | 100 15 1 号 2.5 2 1.5 0.25 2.5 | 2 
In | 100 15 | 120 3 2.5 T.2 1 ,5 0.25 2.5 | 2 
im | 100 15 5 2.5 1 .5 0.25 2.5| 2 
im | 100 15 | 270 5 2.5 T.2 TS 0.25 2.5 
5 匡 24 15 1.5 3 了 5 
5 如 24 15 5 1.5 3 工 5 
5 了 24 15 5 1.5 3 1 5 
5 姐 24 15 5 1.5 3 工 5 
0.8mm | T00 15 10 2.5 工 0.25 2.5 
5 吉 24 15 5 4 2 3 0.4 4 
5 24 | 15 5 4 2 3 0.4 4 | 
工 世 20 TI0 5 2.5 1.5 0.25 2.5 
2 S0 20 10 2 1.5 1.8 0.25 2.5 | 
2 50 20 | 180 5 2 0.8 0.25 2,5 | 
2 茵 50 20 | 150 5 2 1.5 
并 tm 5S0 20 | 180 5 2 0.8 0.25 2.5 
2 刀 50 20 5 2 1.5 0.25 2.5 
1m | 100 15 | 270 S | 2.5 1.2 1.5 0.25 2.5 
1 50 15 |」200 5 2.5 1.2 1.5 0.25 2.5 
Im |100 | 35 | 270 引 2.5 1.2 | 1.5 0.25 2.5 
工程 50 | 45 | 200 5 2.5 1.2 | 了 .5 0.25 2.5 
1m | 130 | 瑟 |270 邓 2.5 1 .2 1.5 0.25 2.5 | 
工 ta 50 15 | 200 5 2.5 1.2 1.5 0.25 2.5 
2 z 引 0 20 5 2.5 1.5 0.25 2.5 
2 了 50 20 5 2.5 1.5 6.25 2.5 
2 50 20 引 2.5 2 0.25 2.5 
20 5 2.5 0.8 0.25 2.5 
Tam 24 20 | 180 引 王 .5 1.3 了 引 
1 24 20 | 180 5 1.5 了 > 光 工 5 1 


外 
形 
B2-01C* | 1 工 
B2-01C+ | 2 
吾 2-01LC* | 3 
号 2-01C# 4 
B2-0TC+* 1， 5 
了 2-01C* 1 6 
了 2-01C 了 
B2-01C * 8 
了 B2-01C 9 
B2-01C+ 1T0 
了 2-01C 41 工 
B2-01C 12 
了 2-01C 13 
吾 2-01C* | 14 
了 2-01C 1 这 S 
B2-01C 由 T6 
了 B2-01C 中 17 
了 B2-01C 18 
了 2-01C 中 19 
旦 2-0TC# 20 
了 B2-01C* 21 
了 2-01C * 22 
C3-02C 23 
C3-02C 24 
C3-02C 25 
B2-01C 26 
C3-02C 27 
B2-01C 28 
C3-02C 29 
B2-01C 中 130 
B2-01C 31 
C3-02C 32 
了 2-01C 33 
B2-01C 34 
了 2-01C 35 
B2-01C 36 
了 2-01C 7 
了 2-01C 38 
了 B2-01C 39 
DB2-01C 中 40 
中 2-01C 红 
B2-01C | 42 
了 2-01C | 43 
C3-02C 44 
B2-01C 48 
B2-01C | 40 
B2-01C 1 47 
B2-01C 1 48 
了 B2-01C 49 
C3-02C S0 


下 -869 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


本 最 转 最 热 集 电 祖 党 电 农 发 射 级 集 电报 
序 狸 大 大 汪 
新 多 所 
散 许 - 其 极 - 发 射 极 - 藏 扳 
呈 频 电 反 疝 截 目 
素 率 流 踊 击 穿 电 压 出 察 电 正 击 察 电 压 电 演 
矿 (BR)C8O 矿 (sR)C5O 六 (BR) BEBO 二 
R2C20 RD2C5O 让 二 
号 号 ww | 站 | | Tca Tcz TEB | Tcao | ce 
(机 ) | (zz | (A) OA 机 1) CA VCA) YA) (A) (V) 
加 | |  - 下 了 站 CE 
1 | 3DD6G 50 | 1M | 7.5 2 | 250 3 于 5 3z 
2 | 3DD159 尼 50 | IJM| 5 2 350 ? 3m | 250 3 志 5 工 纪 
3 | 3DBD159 下 5 | 1M| 5 2 350 | 3m | 250 3 外 5 工种 
4 | 3DD3460 忆 50 | 1M | 5 2 350 1 3m |13250 3 和 S 1 
5 | 3DBDH61E 50 | Mi 5 2 350 | 3m | 250 3 血 引 工科 
6 | 3DD6H 5 | 75| 2 | 300 | sm | 5 工 寺 
7 | 3DD104B 5S0 | IIMI 3 600 5 刀 | 300 引 血 4 5 0.1m | 100 
8 | 3DD159B 50 | 1M| 5 2 400 上 3aama |300 3 也 5 1m 
9 | 3DD3159F 5 | 4M| 5S 2 400 | 3m |300 3 荆 TI 
10 | 3DD3160E 50 | 1IM | 5 2 400 | 3m |300 3 了 5 工科 
1 | 3DD1461R 50 | 1IM | 5 2 400 3am | 300 3 所 S 了 荆 世 
12 | 3DD259A s0 | 1M | 3.5 2 500 3m | 300 3 生 5 1 
13| 3DD260A 50 | 1M | 3.5 2 500 3 了 | 300 3 了 S 工 甘 
14| 3DD261A 5 | 1M | 3.5 2 S00 3 鱼 | 300 3 据 5 Ta 
15 | 3DD12C 50 1M | 5 300 7 也 5 工 呈 ， 
46 | 3DD12C 50 | 4M| 5 400 5a | 300 S 世 4 5 匡 fm ， 50 
17 | 3DD15 互 50 1IM | S 400 Sm | 300 引 坦 4 Sm 1 1 50 
18 | 3DDI15EE 50 | 4JM 5 400 5 | 300 号 地 4 Ia 0.5 人 t 50 
19 | 3DD15 已 50 5 400 3m | 300 3 血 5 工 和 0.5m | 150 
20 ，3DD15 己 50 | 4M| 5 400 Sam | 300 Szn 4 So 工作 50 
24 | 3DD15 忆 50 | 4M]| 5 350 3m | 300 3 志 6 1 工 50 
22 | 3DDI101 瑟 50 IM | 5 350 Sm | 300 号 4 Sm 工 志 50 
23 | 3DD102EE 50 | 1M1 5 350 5 垃 | 300 引 纪 4 5a 了 也 50 
24 | 3DD102 忆 50 | 1M 1 5 300 Sm | 300 5 细 4 5 2 旭 50 
25 | 3DD102E 50 | 1M | 5 350 Sm | 300 | 5 4 引 垢 卫 I 50 
26| 3DD104B s0 | IM | 3 600 S 苹 | 300 引 世 4 Sm 0.1m | 100 
27 3BDD104 了 3 人 了 M 3 600 3 匡 300 号 得 4 吕 垃 必 .了 位 4100 
28 | 3DD3414B 50 3 600 Sm | 300 5 细 6 | 0.5ma 0.4m | 100 
29 | 3DD3159F 50 | 1M | 5、 400 3m 1300 3 5 了 
30 | 3DD159F 5 | 4M | 5 400 3 | 300 3 血 3 tt 
31 | 3DD160F s | 14M | 5 45 3m | 300 | 39 总 1 
32 | 3DD160E 3 1M | 5 400 3 | 300 3 血 5 工 各 
33 | 3DD160R 50 | TIM | 3 400 3m | 300 3 细 S Ta 
34 | 3DDI6LE 50 | 1IM | 5 400 3 | 300 3 了 S ta 
35 | 3DD259A 50 | 1IM | 3.5 500 3 刀 | 300 1 3 引 工 和 
36 | 3DD260A 50 | TIM| 3.5 50 3m 7: | 300 3 纽 5 工 妆 
37 上 】 3DD260A 50 | TM | 3 3S00 3 | 300 3 地 5 ma 
38 | 3 了 261A 50 | 1M | 3.5 500 3 | 300 | 3 总 工 上 
39 | 3DJD601R 50 7.5 300 5 细 4 10m 
40 | 3DBD602FR 50 7.5 300 引 Z 8 10 了 am 
4| 3DD603R 50 7.5 30 | 5m | 4 | 10m 
42 | 3DD604A 50 | 4M | 5 300 3 茵 4 10mm 0.3m | 300 
43 | 3DBD605F 50 7.5 300 Sm 4 10m 0.5 妃 50 
44 D0s0C 50 | 1M | 5 600 5 | 300 3 弓 4 工 m 0.1 妇 | 100 
45 DER105C 50 2.5 600 m |300 」】 2m 4 Sm 
46 | 3DD6-TEF 50 5 300 3 
47 | 3DD6EF 50 5 300 5 了 ma 号 S 和 
48 | 3DD12C 50 | JJM | 5 400 300 4 2m | 100 
49 | 3DBD12D 50 S 400 sm | 300 引 细 4 Sa 并 名 50 
50 | 3DD13C 50 | 1M | 2? 400 380 4 1m | 100 


-一 一 


忆 


(A) 

Im | 100 10 引 1 1.2 0.235 |2.5 | 2 | 175 
1ma | 100 5 5 | 2.5 1.2 15 | 0.25 | 2.5 | 2P | 14175 
tm | 100 了 270 5 | 2.5 1.2 1.5 | 0.25 |2.5 | 2h | 4175 
1 | 100 15 270 5 | 2.5 1.2 15 | 0.25 | 2.5 | 2R |175 
1ma | 100 胡 270 S | 2.5 1.2 15 | 60.35 |25 | 2h 14175 
1ma | 100 10 5 | 3.5 1.2 0.25 |2.5 | 2 | 175 

| 0.5m | 100 7 10 |145 | 2? 3 1 | 175 

| Jam | 100 415 S | 2.5 1.2 1.5 | 0.25 | 3.5 | 2 | 175 

| 拉 | 3100 15 270 S | 2.5 1.2 15 | 0.25 |23.5 | 2 |175 
1ma |」100 45 270 5 | 2.5 1.2 1.5 | 0.25 |2.5 | 2h | 175 
1m | 100 1 270 S | 2.5 1.2 15 | 0.25 |2.5 | 28 | 175 
1 地 | 4100 7 180 | 10 |475 | 1.5 1.5 | 0.35 |1.75 | 2h | 175 
tm | 100 7 180 | 1 |14.75 | 1.5 1I.5 | 0.35 |175 | 2 | 175 
fm | 100 7 180 | 10 | 1.755 | 1.5 153 | 0.35 | 1.75 | 2 | 175 
3m | 20 20 270 | 10 |2 1.5 150 
3m | 红 20 5 | 2 1.5 0.23 | 2.5 175 

| 3m | 50 20 120 | 10 |2 1.5 173 
二 m | 30 30 180 | 10 |2 1.2 15 | 05 |5 | 175 
1 | 引 30 250 | 10 |2 1.5 173 
3m | 50 20 本 1.5 0.25 | 2.5 175 
2 | 50 20 10 | 2 1.5 | 18 .| 0325 | .25 1350 
2m | 50 28 180 S | 2 0.8 0.25 | 2.5 175 
2 也 5 20 150 5 | 2 1.5 175 
1m | 绚 2 180 2 0.8 0.235 | 2.5 173 
2i | 50 2 S | 2 1.5 9.25 | 2.5 175 

10 100 | 10135 | 3 175 

10 10 | 1.5 2 3 175 

| 和 ma | 100 7 50 | 10 |45 2 175 

| Ia 50 5 200 5 | 3.5 .2 1.5 | 0.25 | 2.5 175 
dm | 100 生 270 5 | 2.5 1.2 1.5 | 0.235 | 2.5 175 
tama | 100 和 270 5 | 2.5 1.2 1.5 | 0.25 | 2.5 175 
1om | 50 15 200 5 | 2.5 1.2 1.5 | 0.23 | 2.5 175 

| tm | 100 45 270 5 | 2.5 1.2 1.5 | 0.25 | 2.5 175 
1m | 5 4 200 5 | 2.5 1.2 1.5 | 0.25 | 2.5 175 

1 和 | 100 7 180 | 10 14.75 | 4.5 1.5 | 0.35 | 1.75 175 

| Ja | 100 7 180 10 1.75 工 .3 二 人 -33 | -二 73 175 
10 | 100 7 | 3180 | 10 13175 | 1.5 1.5 | 0.35 | 1.75 175 
Tm | 100 7 180 | 10 1475| 1.5 1.5 | 0.35 | 1.75 175 
2 刀 | 80 29 S | 2.5 1.3 0.25 | 2.5 150 
2z | 5 20 5 | 2.5 1.5 0.25 | 2.5 150 
2 人 | 5 2 S | 2.3 2 0.235 | 2.5 150 

410 S | 2 1.5 1.5 | 0.4 12 150 
2 S | 2.5 0.8 0.25 | 2.5 150 

了 .5 二 50 20 270 10 队 2.5 130 
2mm | 100 10 10 | 1 4 0.8 | 2.5 150 
2zm | 30 10 10 | 2.5 1.5 
芋 | 20 10 5 | 2.5 1.2 0.5 | 2.5 175 
TIm | 50 20 40 | 2 1.5 175 
2ama | 50 20 5 |2 2 0.5 5 175 
2 | 50 20 5 | 1 3 175 


上 


号 听 串 呈 一 安 一 呈 己 它 
hh 
人 中 中 司 呆 中 中 虽 


因 因 罗 通 多 胡 多 5 加 


ho Fo hb Fo to 
世 当 Ni 


全 - 


imoissEseiseisnisswaepisaieul 
Fo ke Fo toro ES Co kofo 
hj 3 过 基 > 
刀口 人 加 
厘 


2. 低 频 大 功 
2.4 夸 NPN 型 低 频 


最 特 最 热 集 电 衫 集 电 极 发 射 极 集 电 极 
序 理 天 | 天 
葵 | 征 | 名 - 基 报 
红 区 ~ 基 极 - 发 射 投 -~ 基 极 
功 电 
率 识 流 阻 击 穿 电 肘 击 穿 电压 击 穿 电 肘 电 访 
三 (BR)C5GO 广 C5R)CEO 广 C(5R)EBO WE 
可 和 Pei 厅 | Tc | 并 交 天 的 VCcB0 | 矿 c5 
( 丽 ) | (Hz | CA) GCCV) (A) (Y) (A)》 (Y) 〈《A) (A) (Y)》 
于 ] ] 
1 | 3DD24C 50 2 400 300 5 
2 | 3DD30D 50 3 800 300 4 1m 50 
3 | 3DD50B 50 3 600 300 4 1 姻 50 
4 | 3DDI101E 50 IM | 5 1.5 | 350 5 刀 | 300 纯 世 4 5 了 工 也 50 
3 | 3DD101E 50 | SM | 35 2 350 3m | 300 3 了 m 5 So Tm 50 
6 3D D102 尼 50 5M 马 2 350 3m | 300 3 了 5 | 引 世 工 匡 50 
7 | 3DD104B 50 1IM | 3 600 300 4 0.1m 100 
8 | 3DD159R 50 IM | 5 2 450 3 | 300 3 所 5 1 
9 D D16 互 50 5 350 300 4 
10 DRE13B 50 3 300 4 
并 DEFE15B 50 5 300 4 
12 | 3DD6F 50 1IM | 5 400 3m | 300 3 姻 5 工 纪 
13 | 3DBD6R 50 1M | 5 2 450 3m | 300 3 了 5 1 mm 
44 3DD6EF-T 50 1IM | 5 1.8 | 400 3m | 300 3 血 5 工 mm 
15| 3DD6R-T 50 | 1M| 5 1.8 | 400 3mn | 300 3 血 5 工 tn 
16| 3DD6H 50 1IM | 3 2 300 3 引 工 由 
17 | 3DD6H 50 JIM | 5 2 300 3 茵 5 工程 
18| 3DD12C 50 1IM | 5 400 sm | 300 5 4 Sa Im 100 
19 | 3DD12C 50 IM | 5 400 Sm | 300 T0 联 4 10m 1m 50 
20| 3DD12C 50 | 1M| 5 0.8 | 400 5zn | 300 引 玛 4 5 也 Ja 50 
21 | 3DD12C 50 1IM | 5 0.8 |400 |) Sa |300 sm | 14 | 5 1m 50 
22 | 3DD12C 50 5 400 Sm | 300 10 了 am 4 10 地 Jam 100 
23 | 3DD12C 50 | 1M | SS 2 400 sm | 300 5 和 5 2m 1 200 
24 | 3DD12C 50 5 350 Sm | 300 到 4 5 了 
2 | 3DD12C 50 工 M 5 交 600 5I 300 引 卫 4 引 二 
| 
260| 3DD12C 50 5 400 5m | 300 5 匡 4 5 人 ma 工 世 50 
27 | 3DD13C 50 IM | 2 1.7 | 400 sm ，300 Sa 5 2 Ia 100 
28 | 3DD13C 50 1IM | 2 400 | 5nm | 300 10 如 4 2 卫 1m 100 
29 | 3D D15E 50 1IM | 5 400 5m | 300 引 下 4 到 1 撕 50 
30 | 3DDI15E 50 1M | 5 1.5 | 350 5m | 300 | 5m 5 1m 1 50 
3L1 | 3DD15 蕊 50 1M 5 2 400 5 | 300 | 5 4 号 贡 
32 | 3DD15E 50 1M | 5 2 400 | 5m | 300 引 4 引 茵 
33 | 3DD15E 5 5 400 5m | 300 5 姻 6 Im | 0.5 血 59 
34 | 3DD15E 50 IM | 5 40 5ama | 300 引 亚 5S S 茵 Im | 100 
33 | 3DD315E 50 7.5 | 300 了 吉 4 5 他 工科 50 
3 3D DIE 50 IJM | 5 400 Sm | 300 缮 4 引 t 工 各 50 
37 | 3DD15E 50 1IM | 5 300 5 | 300 引 细 4 5 1 地 3 
3 3DD15B 50 1IM | 5 400 5m | 300 5 了 4 5 茵 了 59 
39 1 3DD15B 50 S 400 Sm | 300 Sm 4 5 
40 1 3DD45E 50 4M | 5 400 sm | 300 引 押 4 5Z 工 志 50 
41 | 3DD15E 50 5 400 sm | 300 了 4 Sa 工 阵 50 
42 | 3DD15E 50 5 400 5z | 300 5 也 下 5z 1 50 
3| 3DD15E 50 1IM | 5 400 Sm | 300 引 茵 4 S 茵 工 匡 50 
44 | 3DD15F 50 1M | 5 1.5 | 400 Sm | 300 5 如 4 5 细 工匠 50 
45 3DD15R 5S0 1 M 5 1,5 3510 引 志 300 5 匡 4 5 如 工 全 5f0 
46 | 3DD15RF 5 | 1M| 5 1.5 | 350 sm | 300 5 刀 5 Sa 1 | 8 
47 | 3DD240C 50 1M | 2 2 300 3 可 5 1 
48 | 3DD50RF 50 | 3M| 5 600 Sm | 300 Sm 8 5 血 工 位 50 
49 | 3DD58C 50 3 600 1 和 | 300 荆 血 6 1m | 0.1m 260 
s0 | 3DDI0IE 50 1M 1 5 3S0 sm | 300 5 匡 4 Sm 1 50 


机 -872 


PPE 产 cB | yc | cgs | 大 s5S 了 B rc | 1 | Tv 呈 
CV) 曾 疗 max | (V) | (A) | V VCA | As) | Go) 
| | 、 | 

100 7 20 | 0.25 2 175 B2-01C 
50 20 10 | 1.5 3 175 B2-01C 
50 30 10 12 2 150 B2-01C 
50 20 5 |2 1.5 0.25 | 2.5 175 卫 2-01C 
50 10 60 10 | 2 1.2 1.5 0.4 2 T50 了 2-01C 
50 10 60 10 12 人 1.5 0.4 150 了 2-01C 

10 10 | 41.5 2 175 B2-01C 
100 15 270 S | 2.5 1 1.5 0.25 | 2.5 2h | 175 B2-01C 
50 20 5 |12 1.5 : 175 B2-01C 
100 20 10 |1.5 1.5 170 C3-02C 
100 30 10 | 2.5 直立 170 C3-02C 
30 15 180 10 | 2.5 IT.2 1.2 0.25 | 2.5 B2-01C 
100 415 270 5 | 2.5 由 1.5 0.25 |2.5 11.5h | 3175 B2-01C 
I00 15 270 15 | 2.5 1.2 IT.5 0.25 | 2.5 2 | 175 B2-01C 
4100 5 | 270 5 | 2.5 二 2 .5 0.25 .| 2.5 2 | 4175 C3-028C 

| 

100 13 5 |2.5 人 1 儿 175 B2-01C 
100 15 S | 2.5 1.2- 1 175 C3-02C 
50 4135 270 10 |2 3 175 B2-01C，* 
50 20 5 12 3 0.5 5 175 B2-01C 
50 20 5 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 
50 20 5 12 1.5 10.25 | 2.5 175 A69 
50 20 5 | 2 3 0.5 人 130 了 2-01C 
100 40 200 10 | 2 3 0.5 175 了 2-01C 
50 20 5 |2 1 1,5 0.5 5 B2-01C 
50 15 区 2 1.5 0.25 |2.5 11.5h | 175 B2-01C 中 
50 20 10 | 2.5 3 0.5 2 175 B2-01C 
50 40 30 | 23 3 0.3 2 150 了 B2-01C 
50 20 3 0.5 2 1 | 175 了 2-01C* 
50 20 10 | 2 本 .本 0.25 |2.5 175 日 2=018 
50 20 200 10 | 2 1.5 1.5 0.25 | 2.5 2 | 175 了 2-01C 中 
50 20 8 下流 1.5 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 
50 20 51 小 光 1.5 4.5 0.25 | 2.5 175 A69 
50 20 200 号 | 3 .2 1.5 0.3 3 1 | 475 B2-01C 
50 20 200 10 |2 1.5 0.5 5 175 卫 2-01C 
50 20 10 | 2.5 1.5 175 B2-01C 
50 30 10 | 2 1.5 1.5 0.25 | 2.5 150 B2-01C， 
30 20 10 |2 1.5 175 了 B2-01C 
50 20 | 10 12 1.5 0.25 | 1.5 175 
50 2 407 1 全 1.5 1.5 0.25 | 2.5 B2-01C 
50 20 107 1 汉 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 
50 20 10 |2 1.5 0.25 | 2.5 175 也 2-01C 
50 20 号 5 小 冯 1.5 0.25 | 2:5 150 

2 10 | 2 1.5 | 1R | 175 HB2-01C 
350 20 10 12 1.5 Th | 175 B2-01C 中 
50 20 学- 外 之 三 5 1.5 0.25 | 2.5 175 了 2-01C 
50 20 全 由 光 1.5 1.5 0.25 | 2.5 3 | 175 了 32-01C 
100 7 20 |」0.25 2 | 0.25 | 1.25 175 B2-01C 
50 20 10 | 1.5 2 0.4 2 4175 B2-0LC 
50 30 S | .0.3 0.8 2.5 130 B2-01C 
50 20 200 S | 2 1.5 175 B2-01C 小 


| 


Le si ws -一 -一 一 caiewe :一 一 -nm = im mame mr 一 m 全 人 仙人 


册 


号 浊 oow 和 中 以 me 


46 
47 
48 
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2. 低 


频 大 


功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 特 最 热 集 电 极 集 电 极 发 射 极 集 电 报 
序 理 大 大 
耗 | 征 | 多 人 
数 二 许 ~ 大 极 - 发 射 极 ~ 基 极 证 
功 | ”| 电 
罕 宁 流 阻 击 罕 电导 册 穿 电压 击 穿 电压 号 流 
广 CgR)Cao 六 CsR)CEO 六 (BR)E5O ES 
号 号 Tc Tc 了 TEB 人 
(而 ) | (Hz) | (ADCVAN) (CCY) (和 ) 《Y) (A) (V) 《和 及) 〈 太 ) (Y) 
芋 3PDPD1I101B 50 1M 5 350 5 卫 300 3 人 垃 本 呈 了 了 全 50 
2 3 了 也 101 囊 50 1M 号 .3 350 与 300 号 芋 才 弛 了 工 伺 50 
3 3 了 及 101 五 3S0 1M 3580 S 世 300 59 了 9 才 所 荆 红 580 
4 3 了 功 也 101 卫 5 有 二 M 5 350 5 了 开 300 号 1 过 号 切 于 垃 50 
5 3 也 了 101 王 0 TM 号 350 巨 所 360 马 垃 了 5 匡 工 得 50 
6 3D 了 了 301B 30 1M 工 .3 350 呈 垢 300 马 垃 4 号 垢 地 50 
7 3D- DT0E 疙 S0 1 M 350 呈 了 308 邱 地 不 呈 和 工 世 50 
3 3D 了 IT101EE 50 TM 5 工 .3 350 3 了 300 号 地 | 工 志 工地 50 
9 3 万 及 101 忆 5350 M 5 3 330 邓 世 300 号 位 如 5 地 王 I 0 
折 3 也 也 101 瑟 50 TM 5 工 .3 350 3I 30f0 呈 垃 4 5 地 工 垃 30 
TL 3 DT101E 30 TIM 5 工 .了 350 号 垢 300 S 功 4 工 组 工科 50 
人 3 了 也 10 也 50 工 M 5 了 .3 350 5 也 308 5 昔 信 5 拍 工 世 30 
T3 3 了 DDD101 玉 50 工人 5 工 .3 35f 3 300 了 王 在 5 菇 工 巴 30 
14 3DDBP101E 530 1M 5 业 350 5 垢 300 号 所 4 中 址 工 纪 50 
T3 3 D101 孔 50 TM S 工 .3 350 5 巧 300 吕 J 4 5 1 工 志 50 
f16 3D Di102 忆 50 TM 5 350 5 垢 300 3 地 了 5 地 工夫 50 
T7 3 了 也 102 也 50 1M 工 .5 350 中 了 300 5 扫 帮 引 坦 工 也 50 
8 3DP Di102 已 5 TM 工 .5 350 号 王 300 吕 握 攻 3 联 工 开 3S0 
19 3 也 惠 102 瓦 50 TM 350 5 人 a 300 5 也 | 5 也 工程 50 
20 3 总 已 102 己 50 1TM 5 工 .5 350 S 二 300 引 也 帮 工 王 革 志 50 
2 3D Pi102 瑟 50 ITM 5 工 .5 350 5 组 300 5 了 攻 5 地 工 伺 50 
22 3D DT102 瑟 30 T 王 5 工 .5 350 5 乌 30f SS 二 4 与 开 工 世 5 
23 3D 了 102 五 58 1TM 5 于 :二 350 5 地 300 5 地 代 工科 工 志 58 
24 3 了 TD 102 也 5S0 | 5 王 .5 350 5 所 300 与 廿 分 5 地 工 雪 58 
25 3 咏 102 忆 50 1M 5 .5 350 5I 300 号 到 | 引 垃 工 蔬 50 
26 3D 已 102 瑟 50 于 M 5 1 了 3 350 5 了 珀 300 5 切 4 引 组 于 血 580 
27 3 了 甩 102 忆 50 1M 5 下 :5 350 3 纪 300 咏 地 4 5S 刀 革 匡 50 
28 3 了 1 D102 瑟 ，50 TM 上 .5 350 5 雪 300 号 了 胡 5 班 工 志 50 
29 3 日 103 了 B 50 3 下 000 5 乓 300 弛 了 信 号 王 0 .工科 I100 
总 3D D3103 卫 50 TM 3 600 3 地 300 呈 地 4 5 地 [0. 工 垃 100 
局 上 3DBDi038B | 50 1M 二 600 5ta 300 ， 号 地 下 5 了 [0.1 地 100 
3 3DD103B 50 ITM 号 600 5 如 300 了 4 引 位 日 .工地 100 
3DBD103 了 50 了 TM 下 这 600 5 匡 300 5 划 丸 5 组 0. 工 王 100 
34 3D Di03B 30 1M 600 5 理 300 呈 地 4 与 坦 0 . 工 巧 f00 
35 3DD103B 30 1TM 3 工 .7 600 呈 人世 300 号 吉 4 忆 扫 0 . 工 伺 T00 
36 3DD103HB 50 TM 3 二 600 中 地 300 专 4 5 二 0. 工 世 200 
37 3DB103B ，50 TM 3 人 600 5 也 360 5 二 4 5 地 0. 工 也 10f 
38 3D1103 忆 30 | 3 王 :7 600 3 9 300 5 也 4 5 钥 上 .工人 和 100 
39 3DDBD104B 50 汉 工 .7 600 5 坦 300 5 地 二 号 垃 日. 工 志 100 
40 3 也 104 卫 50 1M 3 2 600 号 垃 300 号 地 卫 3 地 0 . 王 联 100 
生 3 了 ED304 昌 50 于 M 600 号 组 390 5 地 二 5 他 0. 工 位 TO 
42 3 了 D104 了 B 50 工 斑 3 必 600 3 二 300 呈 I 4 5 堆 0 . 工 珀 100 
43 3 了 TD104 吾 30 了 于 急 000 5 组 300 号 地 手 3 十 0 .工人 焉 100 
44 3 也 DBD104 吾 50 工 对 3 疙 000 5 地 3800 号 了 才 5 珠 0. 工 二 100 
45 3DPDD104B 350 1M 000 St 300 3 也 才 5 但 人 0 . 工 组 100 
46 3 用 了 PT114A 50 了 聘 3.5 2 500 3 所 300 3 也 5 了 全 
47 3D D159 了 50 工 M 3 工 .8 400 3 拉 300 3 二 号 革 伍 
48 3 也 了 D159 耻 50 工 M 5 450 3 地 30f 3 切 由 工地 
49 3 有 也 DT159E 50 工 M 2 450 3 也 300 3 也 5 工 过 
50 3 也 间 159E 50 工 M 2 400 3 二 300 3 组 5 工 廿 


和 


币 -874 


大 切 率 三 极 管 
集 电 极 时 流 外 前 六 下 最 这 
- 发 射 执 和 降 痪 
放 大 
到 苘 截 止 虑 时 缮 
届 
电流 系 数 际 压 降 亲 
JcEo | rc RPR 矿 cg | Tc | Frecgs | spB8 7 Tc | 打 | To 忆 
人 j 族 区 
(A) | (V)》 | am 入 ma | (YY) CA) CCY) 《V) (A) |(A)|(s) | (ec) 
2 也 50 20 5 2 0.8 0.25 | 2.5 175 B2-0410C 工 
2 钙 50 20 5 2 1.5 0.25 | 2.5 173 B2-01C 2 
2 和 50 20 5 2 T.5 1735 B2-010 中 3 
2 世 350 20 5 交 于 要 0.25 | 2.5 173 B2-010C 中 4 
2 芭 50 20 5 2 5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 5 
和 
2 也 50 20 5 2 1.5 0.25 | 2.5 1735 B2-01C 6 
2m 50 20 5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 7 
2 也 50 20 5 2 .5 175 B2-01C 小 8 
2 50 20 5 2 .5 175 B2-0186 中 9 
2 50 20 S 2 工 . 引 0.25 | 2.5 175 B2-018 10 
2 王 350 20 拉 2 人 0.25 | 2.5 175 了 2-041D 中 
2 地 350 20 了 2 JS | 0.25 | 2.5 175 B2-010 
2 也 50 20 5 2 1 .5 175 B2-016 中 
2 了 二 50 20 5 2 了 .5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 
2 地 50 20 5 2 1.5 175 B2-01C 
2 缮 50 20 5 2 下 175 B2-010 和 # 
2 50 20 | 5 2 .5 175 B2-01C+* 
2 了 50 20 5 2 1.S 0.25 | 2.5 175 B2-010C，* 
2 了 50 20 5 2 |， 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 
2m 50 20 5 2 1.5 175 B2-016G> 
2m | 50 20 5 | 2 1 4.5 175 B2-010， 
2m 50 20 5 2 !， .5 0.25 | 2.5 75 B2-01C 
2 联 50 20 10 2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-01C 
2 于 50 20 5 2 .5 0.25 | 2.5 175 B2-010 
2 50 20 5 2 工 .5 0.25 | 2.5 175 B2-01C ， 
2 切 50 20 S 2 1.5 175 B2-01CD> 
0.S 地 50 20 5 2 1.5 0.25 | 2.5 175 台 2-01C 
2 匡 50 20 5 2 .5 175 B2-010C，。 
10 10 3 2 工 3 175 B2-01C 
20 19 T.5 2 工 3 175 B2-016C 
10 10 TS 2 175 B2-016 中 
10 10 TI.5 2 工 3 175 HB2-01C 
10 10 .5 2 3 4175 B2-010 
10 10 T.5 2 工 3 T75 了 B2-018 
10 10 1.5 2 175 旦 2-016 中 
0.5m | 100 30 10 1.5 2 1 3 175 B2-016 
10 10 工 .5 2 1 3 175 B2-018 中 
10 10 工 .5 2 3 175 B2-01C 
10 10 1.5 2 工 3 175 B2-01C > 
10 10 1.5 2 175 了 B2-01Cx 
10 10 1.5 2 175 B2-01C。 
10 10 .5 2 I 3 1 175 B2-01C> 
0 10 .5 2 T 3 175 B2-01C > 
10 10 1.5 2 1 3 175 B2-01C 
10 0 .5 2 1 3 175 B2-01C， 
1 蔚 | 100 ?7 180 10 1.75| 1.5 .3 0.35 | T.75 2 175 卫 2-01C 
I 刀 | 100 TS 120 5 2.5 1.2 .5 025 |2.5 2 | 175 了 2-01C 
1m | 100 15 270 引 2.5 1,2 1.5 0.25 | 2.5 | 工 5| 175 B2-01C 和 
im | 100 15 270 5 2 .5 1.2 1.5 0.25 | 2.5 175 B2-0189 
Ta | 100 15 5 2.5 2 .5 0 2 475 B2-01C 
上 人 汪 ee CO 是 了 


， -em 一 <rerarprreeewwweeeeeeeeeeeeeee rarereen we 
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最 | 特 | 最 热 剑 电 极 

序 型 大 大 
| 征 

攻 旬 - 基 梳 | -发 射 极 | - 基 极 

散 疾 许 

功 电 

率 率 流 阻 出 穿 电 压 击 穿 电 人 下 击 穿 电压 

广 CBR)CBO 矿 (BR)CEO | 了 (BR)EBO 

号 导 Per | 厅 | 71cw | 下 6 7c5 Tc 了 PB 

(网 ) | (Hz) | (A) GCCV)》 (A) (了 ) 〈《A》 (Y) (A) 

上 _ | 
3DD160E 50 1M | 5$ 450 3 了 300 3 匡 3 工 坦 
2 3TBPDT160E 50 1M 作 450 - 3 姻 300 3 细 5 革 匡 
3 3 了 DPI1i160P 50 T 工 M 3 也 450 3 300 3 了 工人 
4 3DD360PE 50 TM 2 400 3 扣 300 3i 5 工 记 
3 3 了 DPI6LEF 50 TM 忆 工 .8 400 3 全 300 3 钙 5 工 志 
0 3 了 DT161E 50 1TM 2 450 3 灵 300 3 匡 工 世 
7 | 3DDI61E 50 TM 2 450 3 年 300 3 了 3 工 于 
8 | 3DDHI61R 50 1TM 2 400 3 印 300 3 世 号 工地 
9 3D D259AA 50 1M .| 3 2 300 3 卫 300 3 姻 瑟 工 亚 
10 3 也 D259A 50 1M 2 500 3 匡 300 3 也 5 了 三 
工 3DD 也 260A 50 1TM 3 2 500 3 症 300 3 锯 5 和 
12 3DD260A 50 1M 2 500 3 了 300 3 了 刀 5 】 坦 
T3 3D BD261A 50 1TM 2 500 3 卫 300 3 锯 3 工程 
14 3DD726C 50 TM 5 450 3 刀 300 3 也 4 10 了 和 
了 5 3DA58B 50 3 400 3 纪 300 3 姻 6 5 人 血 
16 3DA58B 50 1TM 3 工 .5 400 5 志 300 5 弓 | 提 9 王 
于 3DA5S8B 50 TM 3 400 号 垃 300 5 二 6 了 
18 3DA58C 50 3 000 工 王 300 工 乌 昌 工 耳 
19 3DA58C 50 1TM 3 工 .5 600 工 伍 300 工务 各 荆 钥 
20 3 也 和 58& 50 3 600 号 JI 300 5 志 6 5 切 
21 3 也 上 586 50 1M 3 了 ,5 600 3 切 300 号 如 6 3 垃 
22 3 入 58C 50 1TM 3 600 与 垃 300 3 志 6 3 世 
23 3 也 下 5FE 50 5 2 450 3 绒 300 3 匡 提 工 伍 
24 3DEF105DB 50 3 2 600 3 二 300 3 也 号 2 人 租 
25 DFI05C 50 2.5 600 工 缮 300 24 垃 才 5 耳 
26 有 151A 50 3 500 3 300 3 世 号 工 组 
27 D51C 50 5 400 3 位 300 5 弓 作 3 志 
28 3 也 15 忆 50 号 400 5S 世 350 5 I 4 5 名 
29 3DD15 也 30 TM 5 500 5 全 350 3 不 5 地 
30 3 也 刀 15 下 50 1TM 3 工 .5 400 3 地 350 | 5 二 5 工 tm 
31 3 了 D DT15E 50 1I1M | 5 500 5 2 350 5 卫 4 9 到 
32 | 3DDI15E 50 1M 5 500 35 垃 350 5 王 避 3 于 
33 3 了 PDTI5E 50 3 500 5 也 350 与 6 工地 
34 3 户 孔 15 也 50 1M 村 500 5 了 350 5 全 4 5 世 
35 3DD15F 50 号 500 5 节 350 5 红 人 5 刀 
36 3DDT5E 50 1M 5 500 5 地 350 5 人 红 二 5 了 
37 3 卫 15 下 50 5 500 5 也 350 与 匀 4 3 匡 
38 3DD1T5G 50 TM 号 荆 ,5 450 己 世 350 3 地 4 5 
39 3 也 DPIi5G 50 TM 5 巧 5 400 地 350 5 们 5 5 志 
40 3 也 DS0G 50 3M 3 700 5 了 350 | 5 吓 8 3 世 
41 3 也 102 玉 50 1M 号 350 六 专 350 莘 4 人 世 
42 3 也 DB15EF 50 1M 5 350 J 垃 4 5 志 
43 3PDPEBD15E 50 TM 5 500 5 了 350 5 全 4 5 了 
44 3DPDT15E 50 1M 3 500 5 垃 350 3 也 4 工 锯 
45 3 了 DB315SE 50 5 3500 3 地 350 3 匡 3 工 志 
46 3DDIHTISE 50 1TM 5S 300 5 位 350 与 切 4 5 也 
47 3DD603G 50 7.5 350 匡 4 T0 习 
48 3DD12D 50 1TM 号 400 7 所 3 工 切 
49 3DPD12BD 50 1M 3 | 500 5 地 400 1 5 了 4 3 地 
50 也 了 104 二 5S0 5M 2.5 | 800 工科 400 2 所 信 5 圾 
ES 本 用 


大 


避 En 全 em 


功 


集 中 极 
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反 向 截 目 
也 流 


Tcso jcB 


( 失 ) 


工 也 
.工地 
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工科 
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Ta 
工地 


工科 
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.5 名 
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了 纪 
21 
2 垃 
于 伞 
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产 瑚 oo 王 


请 至 玄 玄 人 


开 下 至 工 下 


工具 


工具 


ZLH 


工具 


(本 
开 下 


了 2-01C* 
了 B2-01Cr* 
了 B2-01GC* 
了 2-016 =* 
C3-02C 


C3-02C 
C3-02C 
C3-02C 
了 2-01C 
B2-01C 小 


了 2-01TC# 
了 2-01C* 
C3-020 
了 2-01C 
B2-01C 


了 2-01C 
且 2-01C# 
了 2-01C 
A69 

了 B2-01C 


B2-01C 
B2-0TC* 
B2-01C 由 
了 2-01C* 
B2-01C 


B2-01C 
B2-01C 
B2-01C 
B2-01C* 
B2-01G 和 * 


了 B2-01C 
B2-01C 
了 2-0TC* 
了 2-01C 


了 2-0TC 


了 2-01C* 
了 2-01C 
了 B2-0L1C 


了 B2-01C 小 
卫 2-01C 
了 2-01C 
了 2-01C 
B2-01C 


了 2-01C 
了 2-01C 
了 2-01C 
了 2-01C 
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己 扣 全 
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了 Tc 


( 挟 ) 


Www mnmwi Ca Un Co wo ee 避 kb etwtS WU ROW 人 
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Cn CRL 


《PR 


CO CU Sm 


mw en 


最 
序 型 大 
耗 
散 
荔 
率 
三 CN 
号 车 
(而 ) 
过 | ES 
1 | 3DD14046 50 
2 | 3DD104C S0 
3 | 3DDIHMC 50 
了 4 3DD1s9G 吕 [ 
5 | 3DD9G 50 
6 | 3DD1l60G | 50 
7 | 3DD160G 50 
8 | 3DD160G 50 
9 | 3DDt61G 50 
10 | 3DDz259B 50 
1 | 3DBD260B 15 
12| 3DD260B 1 50 
13 | 3DD261B 50 
1 | 3DD604B 50 
15 | “D050D 50 
16| DEF104A 50 
人 | 3DD6-TG | 引 
48| 3DD412D 50 
419 | 3DDI2B 50 
20 | 3DD13D 50 
21 | 3DD1D 50 
22 | 3D D14E 50 
23 3 了 DBD1s5S 50 
24 | 3DB30D3? 50 
25| 3DD50G 50 
26 ，3DD50H 30 
27 3DPDi104C 30 
28| 3DD1s9G 
29 | DRF13C 30 
30| DR35C 30 
31 | DRE105C 50 
32 | 3DD1046C 50 
33 | 3DD159G | 50 
34 3DD159G 1 50 
13 3DD160G 50 
| 36 3DDI16IG | 5 
7 了 | 3DD239B 50 
38 | 3DD26083 30 
39 | 3D D261 呈 30 
40| 3DBD6G 30 
41| 3DD6G 50 
4 人 2| 3DD6G-T |」 5 
4 | 3DD6G-T | 中 
44 | 3DD6I S0 
4 3DB61I 50 
461 3DD12BD 50 
47 | 3DD12D 50 
48 | 3 中 D12D 50 
149 | 3DD12D 50 
[5 | 3DPD12P 30 


ku iokEsho kb hoho 


Sbiioiib 


< 忆 So 
6 扩 


肛 计 
(DC7VW) 
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2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 
集 电 授 集 电 极 发 射 极 集 电 报 
-~ 项 援 
-~ 基 援 - 发 射 胃 ~ 基 极 
反问 截止 
志 穿 电 鞍 击 穿 电 讨 才 穿 电压 岂 流 
矿 (sR)CB8O0 六 CaR)CEO 矿 CBR)EBO 
TecB Temp 了 pp 7cao 矿 CB 
《Y) (A) (Y) (A) (Y) (A) (Ay》 (Y) 
二 ， 本 
800 3 捉 400 呈 年 4 号 证 0 . 工 址 100 
800 5 组 400 号 十 引 绀 0.528 4 99 
800 号 1 400 号 了 6 中 ,5 种 8. 工 得 了 
600 3 和 过 40 3 地 马 工地 
600 3 于 400 了 王 3 卫 钳 
600 3 二 400 3 卫 S 工 王 一 
000 3 了 乌 400 3 耳 3 荆 垃 Ta 
000 3 伺 400 3 红 5 荆 过 
600 3 垃 400 也 有 十 姐 
700 3 下 400 3 也 5 卫 弓 
700 3 所 400 3 人 号 工 位 
700 3 了 400 3 组 5 1B | 
700 3 十 400 3 也 号 了 地 
400 3 也 4 了 0 青 0 .3 二 368 
800 5 过 400 3 组 了 芋 记 0 .1 地 100 
800 S 壹 400 引 茵 才 5 地 
400 3 
500 400 帮 全 和 T00 
600 引 弓 400 引 纪 4 号 也 荆 乌 50 
500 400 了 才 于 王 400 
800 400 | | 
900 400 1 胡 
400 S 卫 了 Sa | 工人 50 
800 400 信 荆 三 5 
800 400 二 土地 58 
900 400 了 卫 雪 59 
800 400 二 0 . 工 好 108 
600 3 十 400 3 也 5 卫 坦 
400 4 
400 不 
000 400 生 
800 导 组 400 5 地 二 5 组 8. 工 组 100 
600 3mz | 400 3m | 5 1 也 
600 3 二 400 3 弓 5 了 刀 
600 3 红 400 3 似 5 工 班 
600 3 志 400 3 位 5 工 志 
700 3 坦 400 3 拉 号 王 开 
700 3a 400 Sa 5 工 壹 
700 3 全 480 3 人 年 了 芭 
6000 3 卫 400 3 号 芋 壹 
600 3 但 400 3 十 53 工 班 
700 3 了 地 400 St 5 了 组 
700 3 拉 400 3 垃 3 工 伺 
400 3t 号 工人 过 到 
409 3 缮 号 工 全 
500 3 地 40 3 帮 号 理 于 9 100 
3500 号 位 400 总 1 号 2 所 工地 200 
500 引 扣 400 引 专 季 号 揣 工 世 3 
500 号 fa 400 马 考 帮 宁 地 革 垃 5 全 
509 相 坦 408 10 姐 用 多 红 工 和 介 108 


大 功率 三极管 
集 电 极 电 流 饱 前 人 窗 下 最 
1 外 序 
- 发 射 极 和 降 高 
放 大 
友和 截 止 压 时 结 
电 流 系 数 降 压 降 亲 温 
TcEO | FcE PPE Frczg | Tc |Fcgs | 三 ppgs 7B Tc 1 1 | Tu 癌 
(A) (Y) 3 1 二 六 (V) | (A) (V) ( 允 ) (及 ) (A)|(s) | (8) 
10 100 410 工 .3 了 175 B2-0L1C 上 
10 TD 下 5 4 工 3 ITI75 B2-01C 2 
了 姻 T00 7 50 10 工 .5 2 175 也 2-01C 3 
工 季 1T00 了 3 270 5 2.5 工 .2 1.5 :| 0.25 2 175 也 2-01C 六 
工 弓 50 T5 200 与 2.5 1 .2 IT.5 0.25 2.5 175 B2-01C 中 5 
工 缮 TI00 5 271 5 泡 工 .2 荆 .5 [0.25 2.5 175 旦 2-01C 6 
1 荆 50 工 S 200 局 2:5 工 .2 .5$ 0.25 2.8 175 32-01C 7 
工 位 100 T5 270 瑟 儿 . 浊 二 泡 工 ,9 0.25 ;2.5 TI735 B2-01C 8 
工科 350 3 200 己 2.5 1 .2 工 .5 0.25 2.5 175 忆 3-02C 0 
如 00 了 180 TD0 5 .5 工 ,5 0.35 上 175 有 2-01C 中 TB 
生 血 100 的 180 10 工 .75 工 .5 工 .S f.35 .75 J75 B2-01C 于 
工 世 100 7 180 1 工 .75 了 .5 1.5 引 .35 工 .75 TI75 了 2-01C > 12 
工 位 100 了 T80 10 了 .793 工 .5 工 .3 0.35 工 .75 1T75 C3-02C 3 
10 5 2 工 ,5 工 .5 0.4 2 工 50 了 2-01C 14 
工 .5 也 50 20 270 了 2 2.5 ， 150 了 B2-01C 15 
工 匡 100 工 0 100 10 工 2 150 卫 2-01C 16 
2 也 30 1I0 了 8 2 .5 了 2-01C TI7 
了 了 50 20 10 2 下 :5 了 75 82-01C 18 
2 如 5 20 马 人 和 0.5 号 175 了 2-01C 19 
2 纪 50 20 号 工 3 75 号 2-01C 20 
避 匀 50 TI0 10 工 . 避 3 了 75 了 2-071C 21 
2 了 50 了 0 10 工 .5 3 了 73 R2-01C 22 
2 地 号 20 10 作 工 .5 0,25 9 75 B2-01C 23 
2 二 50 20 10 工交 3 4175 下 2-01L CC 24 
人 2 纪 5 30 10 人 50 已 2-01C 25 
2 茵 50 30 10 2 150 了 2-016 26 
了 外 10 下 人 4 175 PRB2-01C 27 
十 I00 5 270 号 35 工 ,2 工 ,S 0.25 2.5 2 | 375 B2-01L 28 
工 珀 100 20 10 于 > 和 电 1T,5 170 已 3-42C 29 
工 世 100 38 10 2.5 工 .5 4170 C3-02CG | 30 
工 阻 I00 19 10 工 了 175 了 2-01C 31 
0 .5 芋 100 了 T0 工 5 不 下 3 175 也 2-01C 32 
于 地 100 T5 5 2 二: 作 工 .5 0.25 2.5 2 175 B2-01C 33 
工 王 100 工 5 270 号 用 1 .2 工 .5 0.25 之 2 | 175 了 B2-01C 34 
工科 100 此 270 5 2.5 工 .2 工 .5 0.25S 2 2 了 75 DB2-01C 35 
工 引 08 15 270 5 人 避 于 光 工 .5 0 .25 2.5 2 | 175 卫 2-01 了 36 
工 提 100 7 1T80 10 了 ,75 工 .5 瑟 人 .35 工 .73 2 | 175 B2-01GC 中 3 
工地 100 了 180 了 f 了 王 .7S 业 人 并 .5 .39 了 二 ,75 2 | 175 B2-01DC* 38 
工科 400 了 180 了 0 了 .75 工 .5 站 光 0 .35 二 .75 2 有 工 75 全 3-02 束 39 
了 工 伍 30 了 80 0 和 工 .2 业 沁 和 .25 2 B2-014 40 
了 TI 168 13 270 5 2.5 .2 工 .5 0.25 2.35 |1.58 | 4175 B2-01C 41 
工人 108 7 180 划 工 .75 站 .5 了 .5 0.35 了 .75 2 175 B2-01C | 42 
于 证 100 了 80 了 人 下 工 .5 工 .3 0.35 .75 28 14375 CC3-020 43 
工 圾 T00 7 10 于 人 于 :5 175 中 2-01C 34 
Ja 1100 | 7 10 | 1.75 1.5 175 C3-028C 45 
2 50 工 5 270 了 JT0 了 3 175 了 2-04C* 46 
2 过 J4100 40 200 40 2 3 3 175 卫 2-01C 47 
2 了 王 5f 20 5 2 工 ,5 2.5 175 了 2-01C 48 
2 二 SN 20 5 2 工 .5 2.5 175 A69 49 
2 全 50 20 5 色 3 了 130 B2-01C 50 


性 


烘 


名 癌症 习 wm 人 cib 睛 


型 


< 并 


3DD412D 
3DD12D 
3D D12D 
3DD12D 
3DD13D 


3DD13D 
3D D14D 
3D D14 忆 
3DD15 了 
3DD24D 


3D D50 互 
3DDI1I0tEF 
3DD103C 
3DDI103C 
3DD103C 


3DD103C 
3DD103C 
3DD103C 
3DD103C 
3DD104C 


3D D104C 
3DDI104C 
3DD104C 
3DD104C 
3DD104C 


3DD41045C 
3DDI14 了 如 
3D D4159G 
3DD4159G 
3DD1359G 


3D D15s9G 
3D D160G 
3D D160G 
3DD160G 
3D D34641G6 


3DD161G 
3D D259B 
3D D259B 
3DD260B 
3DD260B 


3DD261B 
3D D726 乃 
3D A58D 
3D A58D 
3D A58D 


3D A358D 
3D A58D 
3D ES5G 
3DE105 C 
DU52 


下 -880 


2. 低 


加 钙 大 
耕 - 基 概 | -发 射 极 

散 频 许 

切 | ”| 电 
率 | 率 | 流 | 胃 | 击 罕 电压 | 击 窜 电压 
矿 (BR)CBO 天 (BR)CEO 
Pei 六 | 7Tcw 办 证 二 天 
( 玖 ) | (Hz) | (A) CC) (CVD) (A) (V) 〈《A) 
50 所 500 5 搓 400 5Ia 
50 1M 500 5 所 400 102a 
50 1M 5 2 800 5 王 400 S 卫 
350 5 500 5 地 400 地 
50 1M 号 于 好 500 5 和 400 号 1 
50 1M 2 500 5 世 400 10 十 
50 1M 3 了 .7 800 5 专 400 5 了 
50 1M 3 二 .7 900 了 王 400 5 世 
50 500 5 垃 400 5 节 
50 1M 2 2 400 3 了 王 
50 3M S 800 5 2 400 5 了 
50 TIM 5 500 SI 400 5 专 
50 3 1 .7 800 引 址 400 弛 垃 
50 1M 3 800 与 1 400 号 垃 
50 1TM 3 1.7 800 5 Tt 400 号 纪 
50 1IM 3 800 5 全 400 5 所 
50 TM 3 工 .7 800 5 400 5 世 
50 1TM .7 800 1 400 SI 
50 1M 800 忆 志 400 5 也 
50 3 业 800 5 组 400 5 组 
50 1M 3 2 800 性 所 400 与 王 
50 1M 2 800 5 阵 400 5 地 
50 1M 3 有 800 引 志 400 5 匡 
50 1M 2 800 SS 地 400 5 二 
50 TM 3 2 800 中 二 400 纪 垃 
50 1M 800 5 专 400 3 拆 
50 TM 3.5 2 700 3 如 400 3 了 
50 1TM 5 000 3 了 400 3 好 
50 1M 2 000 3 姻 400 3 二 
50 1TM 2 600 3 联 400 3 纪 
50 1M 2 600 3 地 400 3 和 
50 1M 昌 600 3 人 专 460 3 世 
50 1M 5 2 600 3 匡 400 3 了 匡 
50 1M 2 600 3 生 400 3 志 
50 1M 2 600 3 卫 400 3 全 
50 1M 2 600 3 但 400 3 重 
30 1M 3 2 700 3 世 400 3 所 
50 1M 运 700 3 地 400 3 志 
50 1M 2 70 3ta 400 3 组 
350 1M 2 700 3 400 3 如 
50 TIM 4 700 3 所 400 3 切 
350 1M 5 600 5 匀 400 5 如 
50 3 800 工人 400 工 伺 
50 本 800 5 组 400 引 世 
350 3 800 5 如 400 5 了 
50 1M 3 800 5 了 400 5 王 
50 1M 3 工 .5 800 3 组 400 3 地 
50 号 2 600 3 所 400 3 了 
50 3 2 800 3 也 400 3 了 
50 3 800 5 组 403 5 记 


频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 
发 射 极 集 电 极 
~ 基 极 
基 极 
反 加 截止 
击 穿 电 压 电 流 
| 矿 (BR) BBO 和 
7 TcCa8o 矿 cp 
(VD) (A) ( 太 ) (Y) 
下 5 扣 
二 1T0 了 工程 50 
4 5 绊 
4 引 堪 工 血 50 
5 2 了 工 竹 200 
4 2ta 1 也 100 
5 5 地 工科 500 
| 5 5 纪 TI 但 500 
人 5I 
5 1 和 
8 5 耳 1 血 50 
二 5 世 工 位 50 
4 5 世 和 . 工 匡 100 
4 5 如 ,工科 100 
作 5 志 加 . 工 匡 500 
4 5 伺 工 位 100 
4 引 切 0 .1 了 100 
人 引 志 人 0 .1 到 100 
4 引 It 人 ,工科 100 
二 了 0.1 灵 100 
4 sm | 0.1tm |100 
二 5 科 1 和 .1ma 100 
5 和 0.1 了 100 
4 5 了 0.I 世 100 
攻 5 匡 0 .1 100 
4 与 刀 0.1m 100 
5 工科 
S 工程 
5 寺 姻 
5 Ta 
5 了 位 
5 工 但 
5 工 也 
5 工 组 
5 工科 | 
5 工 血 
5 工 卫 
5 工 卫 
5 工 伺 
汪 工 拉 
5 工 志 
4 10 了 ma 了 缮 100 
8 工 志 0 .1 缮 400 
8 5 了 [和 .工地 100 
8 2 也 0 .1 000 
| 8 5 了 了 am 100 
| 8 引 地 0.1 芭 T00 
| 6 工 位 
5 2 匡 
6 下 坦 0 .It TI00 


数 压 路 问 温 
cg8| Tc |7rcgs | 和 pgs 了 7B Tc | 和 | To 站 

(A) | (7Y) | mia max | (YY) | (A) | (V) ( 交 ) (A) | (CA | (s)|(C) 
2 了 50 20 S | 2 1.5 41.5 0.5 5 B2-01C 1 
22 50 20 3 | 2 3 0.5 |5 175 B2-01C 2 
1m 50 全 5 | 2 2 1.5 0.25 | 2.5 |1.5R | 175 B2-01C 直 | 3 
2m 50 20 10 | 2.5 3 0.5 | 2.5 175 4 
2m | 100 40 10 | 2 3 0.2 |2 150 B2-01C 5 
2 了 50 20 s | 1 3 0.2 |3 1 | 175 B2-01C，* 6 
2 也 | 200 20 10 | 1.5 4 1 3 150 B2-01C 7 
2m | 200 20 10 | 1.5 i 3 150 B2-01C 8 
2 了 50 20 10 |2 .5 1.5 0.75 | 2.5 B2-01C 9 
1m | 100 7 20 |0.25| 2 0.25 | 1.25 175 832-01C 10 
2 也 50 20 10 | 1.5 2 0.4 |2 175 B2-01C 11 
2 和 530 20 5 |2 4.5 0.25 | 2.5 175 B2-01Ch | 所 
10 10 | 41.5 4 [ 3 1R | 175 B2-01C 13 
20 10 | 1.5 4 上 3 175 B2-01C 14 
0 sm | 100 20 10 | 1.5 4 1 3 1 | 175 B2-01C 局 
10 10 115 4 1 3 1 | 175 B2-01C 16 
10 10 | 1.5 4 工 3 TIh | 175 B2-016 中 17 
10 10 | 1.5 4 3 1 | 175 B2-01C 18 
10 10 | 1.5 4 于 3 175 B2-01C | 19 
10 10 | 1.5 4 1 3 1 | 175 B2-01C， 20 
10 10 | 1.5 4 1 | 175 B2-01C， 21 
10 10 | 1.5 4 175 B2-01C 。 22 
10 10 1.8 4 于 3 B2-01C* 23 
10 10 | 41.5 4 1 3 B2-0TCr | 24 
10 10 | 1.5 4 1 3 25 
10 10 | 1.5 4 下 3 B2-0LC* 26 
Jam | 100 7 180 10 | 1.75 | 4.5 1.5 0.35 | 1.75 B2-01C 27 
1m | 100 415 270 5 | 2.5 1.2 1.5 0.25 | 2.5 B2-01Ch |28 
fm | 100 15 5 | 2.5 1.2 工 ,5 0.25 | 2.5 B2-01C 和 | 29 
Im | 100 15 270 5 |2.5 1.2 1.5 | 0.25 | 2.5 B2-01C 30 
1 | 100 1 5 | 3.5 1.2 1.5 0.5 | 2.5 B2-01C 和 |31 
1m | 100 15 270 3 |2.5 1.2 1.5 0.25 | 2.5 B2-01C> 32 
fm | 100 TS 270 5 |2.5 1 2 1.5 0.25 | 2.5 B2-01Cs | 33 
lm | 100 15 5 | 2.5 1.2 1.5 0.25 | 2.5 B2-01C，* 34 
1m | 100 15 5 | 2.5 12 1.5 0.25 | 2.5 63-02C 35 
1m | 100 15 270 5 |2.5 1.2 1.5 0.25 | 2.5 C3-02C 36 
1zm | 100 7 180 .10 11.75 1.2 1.5 0.2 B2-01C | 37 
1m | 100 7 10 |1.75 1 1.5 1.5 | 0.35 | 1.75 B2-01C@ |38 
lm | 100 7 180 10 | 1.75 1.5 1.5 0.35 | 1.75 B2-01C。 39 
14m | 100 7 10 | 工 .75 1.5 1.5 0.35 | 1.75 B2-01C 40 
lm | 4100 1 7 10 | 1.75 1.5 1.5 0.35 | 1.75 C3-020C 4 
2z | 50 15 5 | 2 4 0.4 4 B2-0LC 42 
7 50 5 |0.5 4 0.8 |2.5 了 32-01C 43 
7 30 5 | 0.5 2 0.8 | 2.5 B2-01C 44 
| 7 10 | 1.5 2 0.8 | 2.5 B2-0LC， 45 
7 50 5 | 0.5 2 0.8 | 2.5 B2-01C， 46 
50 5 |10.5 4 0.8 | 3.5 B2-01C 47 
0.8m | 100 T15 10 | 2.5 工 0.25 | 2.5 B2-01Ce |48 
lm | 100 了 180 10 | 1.5 1.5 0.35 | 1.75 B2-0L1C。 49 
| 30 10 | 0.1 1 B2-01C* 50 


kotohFoiho 
中 Coke 上 


eareer wearrorraaeecveappeeroyrrmmermpraarreeorerrrmernirorm orwrrevaenarrrramsraner 


括 


全 间 a 有 人 mmRoi 上 


FF 六 > 上 -> 上 > 上 >、 
ck 


FS FF Fa Fe 
宁 必 9 人 


Km ko ko ko FF 
“个 《mL 


LN LD (DCDCD 
wd cokEohF> 过 必 60 


和 CD CD CD CD 
避 AP oo 


人 和 人 
ti he 


44 
45 


re 一 一 
和 
! 


2。 低 频 大 功 

2.4 硅 NPN 型 低 频 

集 也 极 发 射 极 集 电极 

耗 ~ 基 极 
散 ea 发 射 极 基 极 

反 向 截止 

荔 

率 率 流 阻 击 穿 电压 击 穿 电压 韦 穿 电压 电 流 

矿 (BR)CBO 也 (BR)CBO 矿 (BR)》 BO 
Pei | 厅 | 7Tcag | 开 6 7 8 Tcs0 | cs 
(而 ) 1 (Hz (A) C/ 到) (7 (CA TV CA) | (CCV) | (A) (A) (Y) 

D 下 104A 50 | 5M 3 700 | fm | 400 工 弓 6 | 0.5 血 0.5 纪 100 
D FT104 太 50 | 5M 2.5 800 | tm |400 2 刀 4 5 
吾 下 104A 50 TM 2.5 2 600 5 扩 400 与 纪 4 与 志 
DEF3104 有 50 | 5M 2.5 800 T 吉 | 400 引 地 4 5 纪 
D51B 细 0 3.5 700 1 3 直 | 400 3 灵 5 Tam 
D51D 50 5 500 | sm 1400 引 科 4 5 纪 

了 207 50 5 8&800 5 了 400 了 0 地 提 0 . 工 刀 0 .3 匡 500 

3DD501I 50 | 3M S 900 | sm | 450 5 了 8 5 匠 工 茵 50 
3D D6H-T 50 | 1M 3.5| 2 900 3 和 mm 1 500 3 刀 5 了 了 
3DD6H-T 50 | 1M 3.5| 2 500 3ta S 工 io 
3D D61 50 | 1M 3.5| 2 900 | 3m | 500 3 血 5 1 
3DD6J 50 | 1M 3.5| 2 500 3a 引 工 

3D D12 已 350 | 1M 5 700 | sm | 500 中 细 6 5 细 Im 100 
3D TD 12 忌 50 5 600 | Sm | 500 5 阵 4 引 t 
3D D12 已 50 | 1M 5 2 1000 | 5a | 500 引 I 人 5 茵 

3D D13 已 50 | 1M 2 1.2 800 | Sma |500 引 细 5 2 1 了 200 

3D D13 已 50 | 1M 2 800 | 5a | 500 10 弓 4 2 纪 工匠 100 
3D D24 书 50 1M 2 2 500 3 组 5 所 

3DD50 了 50 |] 3M 引 1000 | sm | 500 5 8 引 垢 工 坦 50 

3DD103 50 | TM 3 1900 | 5m 1500 mm 8 引 如 0.1 茵 500 
3D D11C 50 | 1M 3.5 | 2 900 | 3 志 | 500 3 弓 5 了 如 

3D D202A 50 3 1100 5z | 500 5 到 8 | 0.5m 0.3 舞 800 
3D D259C 50 | 1M 3 2 900 | 3am 1500 3 了 弛 Ta 
3D D259C 50 | 1M 2 900 | 3 和 | 500 3 细 引 TI 
3DD260C 50 | 1M 3 2 900 3 押 | 500 3 了 S 了 
3DD260C 50 | TM 2 900| 3m |500 3 如 5 1 
3DD261C 5s0 | 1M 2 900 | 3m | 500 3 也 引 Ta 

3D D726 孔 50 | TM 5 800| sm |500 5 地 4 10mm I 卫 100 

3DA5S8E 50 | TM 3 二 900 | sm | 500 5 血 8 与 0 .1 100 

3D AS58E 50 3 1000 fm | 500 3 如 8 Tt 0.1ta 400 

3D A58F 50 3 ft000 | sm | 500 引 芭 8 引 纪 0.1 刀 100 

3D A58F 50 3 1000 5 全 | 500 缴 8 2 细 0.1 如 600 

3DA58R 50 | 1M 3 | Sm | 500 5 8 5 基 0.1 100 

3D 和 58R 50 | 1M 3 1000 Sm | 500 Sm | 8 引 志 工 组 100 

3D A58G 50 3 1000 im | 500 工地 8 1 0.1 细 400 

3 瑟 太 58G 50 3 1000 5 生 500 弛 十 8 2 位 日 . 工 弛 600 

3 刀 吉 58G 30 3 1000 | 5m | 500 5m | 8 S 志 | 01Tm 100 

3 了 太 S8H 50 3 1100 sm | 细 0 Sa 8 了 0.3 了 ma 800 
3DREF105D 50 3 2 41100 3 和 na | 50 3 和 地 5S 2 妈 

DAS8G s0 | 1M 3 3000 | sm | 500 弛 I 8 引 如 了 和 100 
DU53 50 3 1100 | sm | 508 了 了 8 | 0.5 细 
DUS6 50 3 500 5 纪 4 1 名 
DEF104B 50 | 5M 2.5 1000 1 | 560 2 好 6 5 位 

DEI104B 50 | SM 3 900 1m | 500 工 芋 6 | 0.5m 0 .5 了 100 
DER104 了 了 50 | 1M 2.5 2 900 | sm | 500 5 4 刁 
DRI1048 50 | 5SM 2.5 4000 Jma | 500 St 6 Sm 
D51C 50 3.5 900 | 3m | 500 3 细 5 了 
51 总 50 5 600 5m | 500 5 4 Sm 
3D D12 已 50 | 1M 弛 500 | 7aa S 工 全 

3DD3114D 50 3 1000 5 匡 | 500 5 如 8 | 0.5m 0.1 细 100 


有 -882 


关 人 和 
率 一 极 曾 
大 功率 三 极 管 
es 
集 电 极 电 流 饱 前 商 下 最 
外 序 
- 发 射 极 训 利 降 高 
反问 截止 压 也 结 
电 流 系 数 降 压 降 间 !; 温 
7cEo | 大 ce PPE 六 cg | Tc | Frcsgs | sgs 7 | zc | 7rmw 本 本 
人 了 2 多 
(A) |《V) | iain max |〈V) | (A) | (V) (了 ) (A) |(A) | (0s》 | (CC) 
10 10 | 1.5 1.5 3 0.8 2.3 | 1.28] 150 B2-01C* 工 
Jam | 100 10 10 |1I 4 0.8 2.5 | 1.2a| 150 B2-01C 2 
JI 匀 | 100 7 10 | 1 4 | 4 0.8 2.5 | 1T.5| 150 了 2-01C > 3 
Jam | 100 10 10 |1I 4 0.8 2.5 | IT.2381 4150 B2-01G = 4 
1m | 100 7 120 10 |」1.75 .3 1.5 0.35 | 1.75 了 2-01C 3 
2m | 5 10 10 | 2.5 2 | 2? 03 |2.5 ! 了 B2-019 6 
12 35 5 | 2 2 1.2 | 4175 B2-01C。 | 7 
2m 30 20 10 | 1.5 2 0.4 2 175 B2-01C 8 
1m | 100 7 180 10 1.75 1.5 1.5 0.35 | 1.75 2p| 175 B2-01C 9 
1ma | 100 7 | 1480 10 | 1.75 1.5 1.5 0.35 | 1.75 2 | 175 C3-02C 10 
1m | 105 7 10 | 1.75 1.5 175 B2-01C 了 1 
1 位 | 100 7 10 | 1.75 1.5 175 C3-02C 12 | 
2 如 50 15 270 310 | 2 3 175 了 2-01C* 13 
2 了 50 10 5 | :2 1.5 1.5 0.5 各 B2-01C ， 14 
工 和 50 15 5 | 2 2 1.5 0.25 | 2.35 | 人 .5175 B2-01Chs | 15 
2m | 100 40 | 10 |2? 3 0.2 2 150 B2-01C 
2 了 50 20 5 | 3 0.2 2 Tu 175 B2-01C=* 17 
1 了 | 100 7 20 | 0.25 2 0.25 | 1.25 175 B2-01C 18 
2 了 50 20 10 | 1.5 2 0.4 2 175 B2-01C 19 
0 10 | 1.5 4 T 3 175 B2-01C | 20 
Jo | 100 7 180 10 | 1.75 1.5 T.5 0.35 | 1.75 2 | 175 了 2-01C 21 
7 30 10 | 1.5 3 IT.5 0.8 2.5 | 1.2| 150 B2-01C 22 
Tam | 100 7 180 10 | 1.75 1.2 1.5 0.2 工 2 175 了 B2-01C 23 
Im | 100 7 10 | 1.75 1.5 T.5 0.35 | 1.75 2h| 175 B2-010 和 |24 
1m | 100 7 180 10 | 1.75 工 .5 .5 0.35 | 1.75 2 | 175 了 B2-01Cr 25 
1m | 100 7 10 | 41.75 1.5 1.5 0.35 | 1.75 2 175 B2-016C>* 26 
1m | 4100 7 10 | 1.75 1.5 于 .5 0.35 | 工 .75 2 175 C3-02C 27 
2 50 15 5 | 2 4 0.4 4 175 了 B2-01C 28 
50 5 | 0.5 2 0.8 2.5 150 B2-01C 29 
7 | 5 中 5 | 0.5 2 0.8 2.5 150 B2-01C 30 
7 15 5 | 0.5 2 0.8 2.5 158 B2-03C 31 
7 50 10 | 1.5 2 1.5 0.8 2.5 1 4S0 B2-01C* 32 
50 5 | 0.5 2 0.8 2.5 150 B2-01C 33 
7 50 5 | 0.5 2 0.8 2.5 1 | 150 B2-01CGr 34 
50 5 | 0.5 2 0.8 2.5 150 B2-018 35 
50 10 | 1.5 2 .5 0.8 2.5 150 B2-01C > 36 
50 5 | 0.5 2 1 0.8 2.5 150 B2-010C 37 
7 30 10 | 1.5 3 了 .5 0.8 2.5 TR | 450 了 2-03C 38 
1m | 100 7 180 10 | 1.5 1.5 0.35 | 1.735 175 B2-03C。 39 
7 50 5 | 0.5 2 0.8 2.5 1R| 150 B2-01C* 40 
7 30 10 | 1.5 3 .5 0.8 2.5 | 1.2k| 150 8B2-01C， 41 
.5 刀 | 200 20 10 】」1.5 工 1 | 1450 B2-01C : 42 
Im | 100 10 10 | 1 用 0.8 2.5 | 1.2 必 | 150 B2-01C 43 
10 10 |1.5 1.5 3 0.8 2.5 | 1.28 | 150 B2-01C:> 44 
Im | 100 7 10 | 1 4 4 0.8 2.5 | 1.5 | 450 B2-010C 45 
1m | 100 10 10 | 1 4 0.8 2.5 | 1.2n| 450 B2-01C* 4 
{m 1 100 7 120 10 | 1.75 1.5 1.5 0.35 | 1.75 B2-01C 47 
2 了 50 10 10 | 2.5 2 2 0.5 2.5 B2-01C 48 
2 了 20 20 270 10 | 2 1.5 150 B2-01C 49 
1 | 100 7 350 10 | 1.5 3 175 B2-01C S0 
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最 最 热 集 电 极 集 电 祖 发 射 极 集 时 极 
大 大 二 
约 - 关机 | -发 身家 | - 基 执 
反 向 藏 目 
功 电 
率 流 阻 击 穿 电压 击 穿 电压 者 穿 纪 压 电 流 
六 (BR)CB0 矿 (BR)CEO 广 C5R)BBO 
号 Tca | 天 站 六 7 了 5 7ca0 | 了 cz 
(4) | CD/ (CCY) (A) (Y) (A) (VD) (A) 〈(A) (了 ) 
工 3DD202A 50 3 IT100 号 了 500 纪 匡 8 0.5 匡 0.3 所 800 
2 3DD202A 50 5M 3 TT0D 53 抽 500 5 入 8 0.5 乌 0.3 丘 800 
3 | 3DD259C 50 | 1M 3.5 99 3 | 500 3 匡 引 1ma 
4 3D 了 D260C 50 工 M 3 950 3 王 500 3 人 联 和 工地 
5 3DD260C 50 TIM 3.5 900 了 了 茵 500 3 二 与 工 缮 
站 3D D261C 50 工 M 355 900 3 人 韦 500 30 号 了 也 
7 3DD604C 50 1TM 5 500 3 匡 了 44 10 地 0.3 撞 300 
8 D050E 50 | 1M 5 800 S 和 | 500 3 4 工 世 0.1 100 
9 DER104B 50 2.5 1000 5 和 | 500 了 ta 6 5 匡 
10 DEREI104B 50 SM 2.5 1000 Ti 500 2 全 6 号 如 
T 3D D202A 50 3 2 1100 工 匡 500 工 垃 8 0.5 弛 0.3 握 800 
12 3DD202A 50 3 工 .5 1100 5 了 如 500 3 人 垃 8 和 .5 二 0.3 刀 800 
1I3 3D D2590C 50 TIM 3.5 2 900 3 如 5100 3 5 二 全 
14 | 3DD260C 350 | 1M 3.5 2 900 3zm | 500 3 引 1ma 
15 3DD261C 50 TM 3.5 2 900 3 芋 50f0 3m 3 工 征 
16 3DD6- 了 碧 50 3 500 3 
17 3DD12F 50 5 700 5 押 500 5 地 4 5 地 工 忒 50 
18 3DD24 孔 50 2 600 500 号 
19 3DD30E 50 3 900 500 4 于 缮 50 
20 3DD50I 5 3 JT000 500 4 工 世 50 
21 3DD501 了 3 3 1100 500 帮 工科 5 引 0 
| 22 3DPD202A 50 3 1100 5 所 500 5 4 8 0.5 荆 人 .3 纪 800 
23 DERE13D 50 3 500 颖 
24 DEFEI15 50 3 500 4 
25 3 也 3820 50 3M 呈 2.5 13500 工地 600 工 伺 5 工 伺 IT0 了 500 
26 3D869 50 3M 3.5 3.5 T500 T0ta 600 10 人 地 5 引 .2 弓 10 500 
27 3D870 50 3 了 3 吧 55 41500 工 租 600 工 位 5 工 葬 TI0 贞 500 
28 3DA58 瑟 50 5M 3 工 .5 IT200 3 也 000 3 3 地 8.5 纪 100 
20 | 3DD6-TI 50 3 600 3 
30 3DD12 瑟 50 IM 5 700 600 6 2 弓 100 
31 3DD13P 50 TIM 2 1000 600 二 工 世 100 
32 3DD34FE 50 1M 3 1000 600 4 
33 3DD24P 530 人 800 600 号 
34 3DD30E 50 3 1T000 000 二 工 血 50 
35 3 有 D50 玫 50 3 1200 600 信 工 绒 50 
36 3DD103 蕊 50 5M 3 2 1200 3 也 600 3 人 5 5 世 工 世 50 
37 3DD104D 50 5M 5 2 1200 3 也 600 31 5 5 Ia 工 志 50 
38 | 3DD202B 50 3 1400 Sm | 600 5 人 血 0.3 卫 800 
39 3DD202B 50 3 1T400 号 垃 600 5 纪 8 入 .5 也 0 .3 世 T1000 
40 3DD820 50 TM 5 1500 600 5 IT0 上 500 
41[ 3DD820 50 3M 5 0600 10 有 
42 3DD850 50 工 M 5 IT500 6000 5 1T0h 500 
43 3DD869 50 1M 3.5 1500 600 5 10 了 HH 500 
44 3DD870 50 1M 5 1500 600 5 107 500 
45 3DD870 50 3M 5 600 0 上 
|46 | 3DD87i 50 |1M | 56 1500 600 5 40 500 
47 3DD951 50 TM 号 1500 600 3 10 刀 500 
48 3 也 了 TD951 50 3M 3 0.6 1500 600 6 3S0 了 750 
49 3DD1397 50 3M 3.5 1500 600 7 T0 及 800 
50 3 了 D1453 50 3M 9 1500 600 5 TD0 玫 500 


序 


耻 


(Y ) 
7 30 T0 | 1.5 3 工 .5 0.8 2.5 150 了 2-01C 
7 30 10 | 1.5 3 于 0.8 2.5 150 了 2-01C 中 
工 垃 100 了 180 10 | 1.75 工 .5 1.5 0.35 | .75 175 B2-01C 中 
工 伺 100 7 180 10 | 1.75 .5 于 0.35 | 1.75 175 B2-01C 
工 卫 I100 7 180 10 | 1.75 .9 1.5 0.353 |」75 175 B2-01C* 
工 蔬 100 了 180 10 | 了 .75 1.3 1.5 0.35 | 1.75 175 C3-026 
10 5 | 2 IT.5 工 .3 0.4 2 150 了 2-01C 
工 .3 乌 50 20 270 10 | 2 2.3 150 卫 2-01C 
工 志 100 10 TI00 10 | 工 2 150 了 2-01C 
荆 钳 100 10 10 4 0.8 2.5 150 了 B2-01C 
10 号 -| 汪 店 3 0.8 2.5 | 1.28k| 150 了 2-01C 
7 30 410 | 1.5 3 工 .3 0.8 ] 2.5 | 1.2h| 150 B2-01C 
于 搓 100 7 1T80 10 | 1.75 IT.5 工 .5 0.35 ] 1.75 2 几 | 175 了 B2-01C 中 
工 耳 100 7 180 10 | 1.75 工 .5 工 .3 0.35 | 1.75 2 | 175 了 2-0TC 
工 竺 100 7 180 10 | 1.75 1.5 1.5 0.35 | ,75 2 T175 C3-02Cx 
4 坦 30 10 10 | 1.5 工 .5 了 2-01C 
2 志 30 20 3 |2 2 0.5 5 175 了 2-01C 
3 钾 I00 7 20 | 0.25 2 175 了 2-01C 
2 所 50 20 JI0 | .5 3 工 75 了 2-01C 
2 50 30 1I0 |2 2 150 了 B2-01C 
2 50 30 10 | 2 2 150 了 2-01C 
7 30 10 | 1.5 3 工 .5 0.8 23.5 | 1,.2h 130 B2-01C 
工 志 100 20 10 | 1.5 .5 170 C3-020C 
工 王 TI00 30 1I9 |2.5 工 .3 170 C3-02C 
了 匡 500 8 20 5 | 工 5 了 .5 0.8 4 IAA | 3450 了 2-01C 
8 12 5 |0.5 8 工 .5 0.8 3 Im | 150 瑟 2-01C 
8 下 2 5 | 工 5 1 .5 日 .各 4 In | 150 B2-01C 
荆 玛 TI00 40 1s0 5 | 0.5 2 荆 0.8 2.5 150 B2-01C 
2 坦 30 10 10 | 1.5 工 .5 了 B2-01C 
工 王 50 10 TI0 |2 工 .5 175 B2-01C 
2 印 50 20 5 | 工 3 175 了 2-031C 
2 世 50 了 0 1T0 | 1.5 3 175 了 2-01C 
3 和 100 了 7 20 | 0.25 2 175 了 2-01C 
2 了 50 20 10 | 1.5 3 175 吕 2-01C 
2 了 50 30 1 |2 2 150 了 B2-01C 
3 甸 30 10 60 10 | 2 工 .2 二 3 0.4 2 150 了 2-01C 
3 绒 50 10 60 10 | 2 .2 1.53 0.4 2 130 B2-01C 
7 30 TI0 | 1.5 3 了 工 .3 0.8 2.5 | 工 .2 | 150 了 2-01C 
7 30 10 | 1.5 3 工 .5 0.8 2.5 | 1.2 | 150 且 2-01C 
8 5 | 工 5 1.5 0.8 4 150 了 B2-01C 
g 20 140 B2-01C 
8 3 | 工 5 .5 0.8 4 150 B2-01C 
8 30 5 |0.5 8 1.5 0.8 3 T50 了 2-01C 
8 3 | 工 已 1.5 0.8 4 150 妞 2-01C 
8 120 140 日 2-01C 
8 30 时 证 -于 5 1.5 工 5 1k | 150 B2-0t1C 
8 3 | 工 5 .5 0.8 才 150 B2-01C 
忆 30 I0 12.5 5 ].5 0.8 2.5 |0.9| 150 了 2-01C 
8 5 | 0.5 8 1.5 0.8 3 150 人 3-04 台 
8 12 3 | 工 局 1.5 0.8 4 ThAj] I150 有 2-01C 


名 间 ce 症 何人 wb 


ii 人 rr 和 rr 人 作 村 枚 放下 -和 ca ire ri -reEVYYVFCTENPL IT EggrTLErrpLce cuestwa cr 
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2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


ee 
“ 宗 电报 集 电 极 发 射 极 集 电极 
- 天 家 
- 天 极 - 发 射 炉 - 尖 极 
反 各 藏 止 
击 穿 电 有 时 者 穿 电压 雷 穿 电压 | 电 流 
广 (aR)CB0 亚 CBR)CEO 矿 (BR) BO Te 
下 | | 六 
琶 四 Pow| | zc | RH 7 Top 7 C50 CB 
(W) | (Hz | (A) WOV OA GOV CA COV) | (CA) (A) | (7 
于 3DD1555 50 13M | 5 2.5 |1500| 5m |6oo |0.1 5 | 0.2 和 m 10 | 500 
2 已 FF105D | 细 2.3 1200， 600 | 4 
3 DD208 引 | 3 | 5 2.5 | 1200 600 6 | 0.5m | 1200 
4 DD869 5 TaM | 35 1500 600 5 
5 SDD1555 | 50 | 3 | 5 1500 600 S 
6 28D820 20 |3M | 5 2.5 | 1500 600 5 1 10p 
7 28 D870 50 |3M | 5 2.5 | 4500 600 5 I0 忆 
8 3PDi04D 50 工 笨 3 1200 号 入 600 号 包 8 世 0 .1 切 100 
9 3 了 了 202A | 50 |5M | 3 1.5 14142001 Sa | 600 细 8 10.gm | 0.3m |4000 
10| 3DD202B | 红 3 2 1400 | dm | 5600 1 8 | 0.5m 0.3f | 1000 
11| 3DBD202B | 5 3 1.5 | 1400 | sm |600 S 8 | 0.5 细 0.3 们 | 1000 
12|1 3DD259D | 50 |1M | 35| 2 1100 | 3m | 600 3 也 5 了 
13| 3DD260D | 5 |1M | 35| 2 1100 | 3m | 600 3 了 引 fm 
14| 3DD26D | 5 细 |1IM | 35 2 1100 | 3a | 600 3 和 5 Ta 
写 | 3DD820 s0 |13M | 5 1500 600 引 10p | 4500 
16| 3DDg820 5 | 3M |35 | 41500 600 5 10k | 500 
17 | 3D7D820 中 5 2.35 | 1500| fm |600 工 二 5 包 10hk | 41500 
3D D869 加 3M | 3.5 1500 600 | 0.2 姻 10u | 500 
19 | 3DD869 50 13M | 3.5 1500 600 5 10 | 1500 
20 | 3DD869 50 |3M | 3.5 和 00 600 5 10h 
21 | 3DBD870 50 | 5 0.38 |4500 | 1tma |600 1 地 5 了 和 10 | 1450 
22 | 3DD870 50 |3M | 5 400 600 5 | 0.2ta 10m 500 
23 D869 50 |3M | 3.5 1500 | 10a | 600 | 1 得 了 | 0.2 和 TD 有 S00 
24 D870 50 |3M | 5 1500 | 10m | 600 | 引 血 S | 0.2 了 2 10 500 
25 FS5D820 | 芭 13M | 5 2.5 | 1500 | dm |600 5 志 5 10 卫 10n 500 
26 FSD89 | 13MH 135 28 143450|1 fma | 600 5 了 5 | 0.2 如 104 500 
27 ESD870 | 50 |3M | 5 2.5 | 1500| Ta |60 5 人 5 | 0.2 和 10 了 有 500 
28| 3DD14D | 强 |IM | 3 1200 | 5ma | 600 5 了 4 1 0.1m | 500 
29| 3DDt4D |50 |IM | 3 1200 | Sm | 600 5 地 4 5ta 0.fm 1 100 
30| 3DDI114E | 引 3 1200 | sm | 600 引 也 8 | 0.5mm 0.3 茵 | 100 
31| 3DD2023 | 50 3 1400 | Sma | 600 5 8 | 0.5am 0.3 卫 “| 31000 
32| 3DD202B | 5 |sM | 3 1400 | sm | 600 引 血 8 | 0.5m 0 3m | 1000 
33 | 3DD202B | 50 3 1400 | Sm | 600 引 地 8 | 0.5m 0.1m | 800 
34| 3DD3259D | 缉 | 1M | 3.5 fl00 | 3m | 600 3 联 5 1ma 
35| 3DD260D | 80 |1M | 3 1100 | 3m | 600 3 匡 引 了 所 
36| 3DD260D | 5 |1M | 3.5 1100 1 3m | 600 3 所 1 纪 
37| 3DD2D | 80 |1M | 3.5 1100 | 3m | 600 3 人 1 
338| 3DDb0o4gD | 5 11IM | 5 600 3 经 4 10 血 0.3 蔚 | 300 
39 PD050F 50 |1M | 5 1200 | 5m | 600 3 4 1 0.1m | 100 
40 DERFi04dC | 50 2.5 1200 | Sm | 600 S 茵 6 St 
41 DEF104C | 50 |5SM | 2.5 1200 | tm | 600 2 6 号 二 
42 | DBEi05D 50 2.5 TI200 1T 弓 | 600 2 缮 4 号 组 
43 |  DS4f 50 3 800 600 0 .1 好 
44| DER195P 50 2.5 1200 1m | 600 2 8 了 
4  D51D 30 3.5 1100| 3 |600 | 3m | 5 am 
46 | 3D D6K 50 |IM | 35| 2 600 3 姻 引 mm 
47 | 3DD6 必 50 |IM | 35| 2 600 3 和 5 Tt 
48 | 3D D12R 50 |1M | 5 2 1200 | 5a | 600 5 和 4 站 了 
49 | 3DBD13E 50 jjIM | 2? 1.7 |1000 | sa |600 5 王 5 2 1 | 200 
50 3D Pt3F 50 |IM 1 2 1000 | 3 | 600 | 让 间 4 7 1 | 100 
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反 向 截止 压 时 络 
电 流 系 数 降 压 族 间 温 
7czE0 | CE JP JrcpP | Tc | Frcps | 三 BES 了 5 Tc | 杂 | 7rMN 
(A) (YY) Daia ]a3 芒 (V) | (A) (《Y ) 《YV ) (A) (A) |(s) | (CC) 
8 3 工 .5 0.8 人 工 R| 150 
了 过 100 10 10 工 1 2 175 
工 世 600 7 10 业 s9 儿 2 0.8 2 .2 外 | 150 
8 了 工 忆 
如 1 必 | 
8 CE iu 150 
8 5 | 1 | 人 | 150 
0.5ta 100 7 10 下 不 工 3 了 75 
7 30 TD 和 才 1.2R1 150 
10 S | 15 1 3 0.8 123.5 11.2| 3150 
7 3 10 工 .5 3 二 泡 0.8 2.5 T.2j | 175 
工地 100 7 IT81 10 了 5 寺 5 工 .5 0.35 了 .73 28 | 175 
工 位 T00 7 180 10 于 号 工 .3 等 0.35 工 .75 2 愉 | 175 
工地 100 7 180 TD 了 .95 再 训 9 二 0.35 1.73 27 | 175 
70 240 工 . 25 
8 3 | 1 3 1.5 | 0.8 0.5 有 | 150 
工匠 S00 8 20 于 号 .5 0.8 三 工 世 
8 5 0.5 9 了 .5 0.8 3 0.5 | 150 
70 240 3 0.5 工 .1 工 25 
8 12 5 工 .S 工 上 | 150 
0.5 也 500 8 30 5 10 7 工 .5 0.8 不 工 | 1350 
8 5 工 3 工 .5 0.8 才 (0.3 | 150 
8 站 公 5 0.5 8 工 .5 0.8 3 了 | 150 
8 工 2 3 工 5 工 .S$ 0.8 4 工 贡 | 150 
8 20 中 本 5 1 | 08 14 Tu 1450 
8 了 2 5 0.3 8 工 .5 0.8 3 1 | 150 
8 12 5 工 5 工 .5 0.8 手 IT | 150 
IT0 100 10 并 ,5 4 175 
10 了 0 T.5 二 工 3 75 
工地 100 7 50 10 了 工 .5 3 T75 
7 30 TI0 1.5 3 .5 0.8 2.5 T50 
7 30 10 工 .5  ， 3 .5 0.8 公 光 150 
7 30 10 5 3 了 .了 0.8 .5 150 
工 王 100 7 T80 了 0 工 .75 工 .5 二 .5 1 们 .35 了 工 .75 175 
本 地 T00 7 180 10 5 .3 了 0.35 工 .75 175 
了 二 100 7 180 TI0 工 ,75 -5 工 .5 0.35 让 芝 灾 T75 
工地 10 7 T80 了 0 丰 9 1.5 工 .5 0.35 二 .75 175 
10 号 凤 <9 芋 .3 0.4 了 150 
工 .35 志 30 20 270 10 2 2.5 T50 
im |10 | 10 340 2011 1 2 150 
工 王 100 10 10 了 生 0.8 2.5 150 
2 I 10 5 I0 作 0.8 2.5 T150 
工地 10 0.8 0 .4 全 
荆 匡 00 7 120 了 0 了 工 .75 于 二 0.35 工 .75 
2 地 50 410 10 | 2.5 2 2 0.5 2.5 
| 
工 纪 100 7 10 工 ,75 工 .3 T75 
im | 100 7 10 | 1.75 | 了 .5 | 175 
工 韦 50 了 5 | 几 1.5 | 0.25 | 2.5 | 工 .5 呈 | 475 
2 00 40 16 作 3 0.2 2 56 
2 伍 30 20 > | 了 | 3 0.2 2 工具 | 175 


一 一 一 -rr 


了 2-01C 
B2-01C 
了 2-01C 
了 2-01C 革 工 
B2-01C 中 112 
了 2-01C* 工 3 
C3-02C 寺 
FE3-04 了 3 了 5 
了 2-01C T6 
了 2-01C 17 
了 B2-0TC T8 
E3-04 瑟 T9 
B2-01C 20 
了 2-01C 21 
B2-01C 22 
了 B2-01C 23 
了 2-01C 24 
了 2-01C 25 
了 2-01C 26 
了 2-01C 27 
了 2-01C 28 
了 B2-01C 29 
了 2-01C 30 
有 卫 2-01C 31 
B2-0LIC 中 | 32 
卫 2-01 33 
了 2-0TC 中 34 
了 2-01C 335 
了 2-01C* 36 
了 D3-02C 37 
了 2-01C 38 
B2-01C 39 
了 2-01C 40 
了 2-0TU 4 
了 2-01C 42 
六 
了 2-0TC 44 
2-01 纪 45 
且 2-0TC 46 
已 3-02C 47 
了 2-01Cee | 人 
且 2-( 叶 名 49 
耻 2-810s 50 
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最 特 最 娄 集 电 极 集 电 极 发 射 极 集 电 宜 
型 大 0 
E 征 一 
， - 基 极 - 发 射 级 - 基 极 
闫 反问 裁 止 
芭 电 
率 率 流 阻 击 罕 电压 慢 穿 电压 出 察 电 压 电 流 
六 CaR)CBO 矿 CBR)CEO 矿 (BR)EBO 
Pei 亲 |7cu | 于 请 7 六 1c50 | ca 
( 克 ) | Hz | (ACTWD) TICVY) (A) (Y) (A》 (V) | (和 ) (人 太 ) (V) 
和 机 克 有 0 本 0 本 
3DD14F 50 | TIM 3 T.7 | 1060 5m | 600 也 5 5 纪 1 匡 500 
3DD24R 50 1M 2 2 600 3 也 忆 工 二 
3DD103 D 50 3 .7 1200 5 所 600 引 I 8 5 也 0.1 了 500 
3DD103D 0 1M 3 1200 5 也 600 5 全 8 5 了 茵 0.1 地 500 
3DD103D 50 1TM 3 工 .7 1200 Sta 600 5 位 8 5 地 0.1 荆 500 
1 
3DD103D 工 .7 1200 5 茵 600 | 5 8 5 匡 0 .IT 匡 | 了 00 
3DD103D 3 工 .7 1200 5 伺 600 5 了 4 5 了 100, 工 血 500 
3DD103D 3 1200 呈 世 600 5 了 8 5 了 十 荆 氏 100 
3DD103D 3 工 .7 1200 5 志 000 引 纪 8 5 抽 眉 . 工 也 T00 
3DD103D 3 .7 1200 5 二 600 5 8 号 00. 工 伍 500 
3DD103D 1.7 1T200 5 全 600 引 细 8 SI 性 .工科 500 
3DD103D 1200 号 也 000 S 纽 & 5 匡 0.1za 100 
0 3DD104D 3 1.7 | 1200| 5m | 600 5 8 Sm 0fJm | 500 
3DD104P 3 2 1200 5 也 600 5 刀 8 5 刀 人 .三 500 
3 了 DD104D 3 2 1200 5 全 600 5 了 8 5 了 几 .1II 100 
3DD104 也 3 2 1200 5 二 600 5 了 4 SJ 0. 工 世 500 
3DD104D 2 1200 5 全 600 5 各 8 5 了 0. 工 500 
3DED104D 1200 5 世 600 5 级 8 5 卫 人 1. 工科 100 
3DD114D 3.5 2 1100 3 地 000 3 所 3 工 世 
3DD202A 1200 5 二 00 号 了 科 8 0.5 位 自 .3 也 800 
3D D202A 3 1.5 1200 5 锯 000 5 种 8 0,5 什 0.3 人 和 100 
3D 了 D202B 3 1400 5 了 600 5 志 6 0.5 蔚 0.3 伺 100 
3 了 D D259D 3 2 II100 3 包 600 3 人 姻 5 工 圾 
3 了 DTD259D 2 1100 3 了 600 3 了 5 工 世 
3DD260D 3 2 1L100 3 人 弓 600 3 所 工科 
3DD260D 2 TI00 3 了 600 3 红 5 工 生 
3DD261D 2 1T100 3 也 600 3 如 5 工 委 
3DA58G 3 1.5 1200 5 二 600 3 8 SS 伍 0.T 了 T00 
3DA58H 3 1200 己 位 600 5 纪 8 5 垃 妖 . 工 姻 100 
3DA58 蕊 3 1200 3 世 000 5 世 8 2 红 0. 工 伺 000 
3DAS8H 3 1200 5 廿 600 5 切 8 5 ta 工 和 位 100 
3DA58I 3 1400 5 垃 600 5 纪 8 工程 四 ,3 匡 1000 
3DR105C 3 1200 3 组 600 3 了 匡 吕 2 细 
DU54 3 1400 5 荆 600 号 世 8 恬 .5 匡 0.3 丘 T000 
了 下 104C 2.5 1200 工 二 600 2 了 6 坦 
DEFEI04C 2.5 2 1200 引 垢 600 5 弓 二 5 班 
了 PT104C 2.5 1200 工 联 600 5 划 6 5 垃 
DEFET04C 3 了 1100 工 血 600 了 组 8 0.5 缮 夏 ,3 鱼 800 
孔 下 105 己 2.59 1200 工人 乌 600 24 问 8 5 人 血 
卫 51 也 3.5 1T100 3H 600 3 所 $ 工 血 
天 206 2.5 900 与 志 600 TI0 芭 3 0.I 0.3 措 500 
了 208 5 入 1100 5 如 0600 10 匡 6 0.1 弓 0.3 纪 1000 
了 也 869 3,5 1500 10 荆 600 10 荆 5 0.2 了 如 TI0 六 300 
3 了 P 了 6L 3.5 所 700 3 也 3 工科 
3 及 也 6LL 3.5 2 700 3 位 5 于 位 
3 了 DD24G 2 2 700 3 志 5 于 志 
3 了 DTI14 忠 3,.5 2 41300 3 了 700 3 媚 5 工科 
3D 了 D259 玖 3 2 1300 3 也 700 3 刀 5 工地 
| 3 了 DD259 卫 2 1300 3 卫 700 3 弓 5 了 年 
3 也 六 260 卫 3 2 1300 3 姻 700 了 也 5 工 世 


大 功率 三 极 管 
集 电 极 电 流 亿 
外 序 
- 发 射 极 和 
放 大 
反 疝 截止 压 
电 流 系 数 降 
TcEo | CE FE Fezg | Tc | Feczs 浊 
(A) |(V) | min tnax | (VY) | (A) | 〈V) (V) (A) | (A) |(s) | (CD) 
2m | 200 20 10 | 1.5 4 T 3 150 B2-01C 1 
1m | 100 7 20 | 0.25 2 0.25 | 1,25 175 了 32-01C 2 
10 10 | 1.5 4 工 3 TI 175 B2-01C 3 
10 TI0 | 1,5 4 1 3 175 B2-01C 4 
10 10 | 41.5 4 175 B2-01C 中 5 
10 10 | 1.5 4 1 | 175 B2-01C 中 6 
0.5m | 100 20 410 | 1.5 4 工 3 TU | 4175 B2-01C 节 
10 10 | 41.5 4 汗 3 1 175 B2-01C 8 
10 10 | 1.5 4 工 3 1 | 175 B2-01C 中 9 
10 10 |1.5 4 工 3 175 B2-010C 10 
10 10 |1.5 4 1 3 1 | 4175 B2-01C TI 
10 10 | 1.5 4 工 3 175 B2-01C 和 12 
10 10 |1.5 4 工 3 In | 175 卫 2-01C* 13 
10 10 |1.5 4 1 | 175 B2-01C* 14 
10 10 | 1.5 4 1 3 1 | 175 B2-01C。 15 
10 10 | 1.5 4 1 3 1 | 175 了 B2-01C 16 
10 10 | 1.5 4 1 3 1 | 4175 B2-01C* 17 
10 10 | 1.5 4 工 3 175 B2-01C* 18 
1 | 100 7 180 10 |1.5 1.5 1.5 0.35 | 1.75 2h | 175 了 2-01C 19 
7 30 10 | 1.5 0.7 0.6 3 1.2h | 150 B2-01C 20 
7 30 3 | 1.5 六 0.8 2.5 | 1.2 | 150 了 2-01C 21 
7 30 10 | 1.5 3 1.5 0.8 2.5 | 1.2 只 | 150 B2-01C 22 
Tm | 100 7 180 10 | 1.75 1.2 1.5 0.2 工 2 | 175 B2-01C 23 
1 垃 | 100 7 10 | 工 .75 1.5 1.5 0.35 | 1.75 28| 175 | 8B2-01C 和 | 24 
1m | 100 7 180 10 | 175 1.5 1.5 0.35 | 1.75 2 | 175 卫 2-0TC* 25 
1m | 100 7 10 | 1.75 1.5 1.5 0.35 | 1.75 2 | 475 了 2-01C* 26 
1m | 100 7 10 | 1.75 1.5 1.5 0.35 | 1.75 2 收 | 175 C3-02C 27 
7 35 5 |0.5 2 0.8 2.5 150 B2-01C 28 
7 30 5 | 0.8. 2 0.8 2.5 150 B2-01C 29 
7 30 10 | 1.5 3 1.5 0.8 2.5 1 | 150 了 B2-01C 。 30 
7 35 5 | 0.5 2 0.8 2.5 T 内 | 150 B2-01C* 31 
7 30 10 | 1.5 3 1.5 0.8 2.5 1R| 150 B2-01C 32 
1 | 100 7 180 10 | 41.5 1.5 0.35 | 1.75 4175 了 2-01C* 33 
7 30 10 | 5 3 1.5 0.8 2.5 | .2 150 B2-0L1Cs 34 
Im | 100 10 10 | 工 4 0.8 2.5 | 1.2| 150 B2-01C 35 
Ta | 100 7 10 | II 4 4 0.8 2.5 | 1.5| 150 B2-01C* 36 
1 了 血 | 100 10 fi0 |1I 4 0.8 2.5 | 1.2| 150 了 B2-0L1Cx* 37 
7 10 | 1.5 1.5 3 0.8 2.5 | 工 .2 | 150 了 2-0LC+ 38 
2am | 100 5 1I0 |T | 0.8 | 2.5 10 | 82-01t6 | 39 
1 了 茵 | 100 7 120 10 | 1.5 1.5 0.35 | 1.75 B2-01C 40 
Im | 500 6 25 5 |2 3 1.2R | 175 B2-0LC。 41 
7 25 5 |2 2 1.2 上 | 175 B23-01Cr 42 
8 3 | 0.5 1.5 0.8 3 1 | 150 B2-01C 43 
lm | 100 7 了 | 和 .75 1.5 175 B2-01C 44 
1m | 100 7 10 | 1.75 1.5 175 C3-020 45 
Ia | 100 7 20 10.25 2 0.25 | 工 .25 175 B2-01C 46 
1 和 | 100 7 180 10 | 1.7S 1.5 1.5 0.35 | 1.75 2 | 4175 哩 2-01C 47 
1m | 100 7 180 10 | 1.75 1.2 1.5 0.2 1 2 | 175 B2-01C 48 
1m | 100 7 10 | 1.75 1.5 1.5 0.35 | 1.75 2 | 175 32-01Ce 149 
1 如 | 400 7 10 | 1.75 1.5 1.5 0.35 | 1.75 2 | 175 2-01C# 50 


2. 低 频 大 功 
2.4 奎 NPN 型 低 频 


| 最 特 最 热 集 电 极 集 电 极 发 射 极 集 电 极 
| 序 | 理 | 大 风 大 | ES 
1 与 怠 人 巧 
1 | - 从 级 | - 妆 射 概 | - 其 极 ss 

| | 总 | 味 | | 反 向 截止 
| 马 | 记 | | 

| 率 | 率 流 | 阻 出 穿 电 压 击 穿 电压 击 穿 电压 电 尝 
| | | 沁 CBR) CBO 天 (BR)CEO | 六 (BR) 已 BO 

| 2 多 

本 生 LecU | 太 | Tca | 6 六 Te 7z8 csD | ca 
( 宙 ) | (Hz) | (A) | ooeyW) | COV) | (AI CA COVD) 1 CA) (人 A) (V) 
| 

| 1 | 3DD260E 50 | 1M 2 13041 3m | 700 3 了 aa 引 了 

| 2 | 3DD263 开 50 | 1M 2 1300 | 3m |700 3 如 5 工 mm 

| 3 | 3DA58 百 5 |JM | 3 15 |1400 | 5m |700 5 | 8 5 0.1m | 100 
14 | 3DA58I 50 | 3 | 1400 | 5m | 700 号 8 5 0.1m | 100 
|5 | 3DA58I | 纯 | 3 | 王 本 | Sm | 700 5 8 23 0.1m | 600 
|6 | 3DA581 s0 |1M | 3 | 1400 | Sm 700 号 8 5 和 Ta |. 100 
| 7 | 3DR105F 50 3 2 1400 | 3m |700 3m 2 

| 8 DFI104D 50 | 5M 3 1400 1m | 700 工 和 8 | 0.5 和 0.3 甸 800 
| 9 | D5TE 引 0 | 3.5 1300| 3m |70 | 3m | 5 1 

| 10 FEBU208 50 3 T590 2am | 700 5 王 8 荆 王 0.3m | 1000 
111 | 3DA581 50 |5M 1 3 45 |3100| 3m |700 3m | 5 3 对 0.5m | 400 
1121 3DD246G 50 2 1000 700 | 5 

| 13 | 3DD850 50 3 0.6 | 1500 700 | 6 50 于 750 
114 | 3DD259 忆 50 |1M | 3.5 1300 | 3 和 | 700 3m | 5 1 也 

| 3DD260 互 5 |14M | 3 1300 | 3m |700 3m | 5 工 世 

1 16 | 3DD2606B 50 | 1M 3.5 1300 | 3 | 700 3 王 3 工 志 

17 3DD261EE 50 |1M | 3.5 1300 | 3 | 700 3 和 引 1 

13 | 3DD604E 50 | TM 5 | 700 3 也 | 4 10m 0.3 包 | 300 

上 191 Dos0G 50 |1IM |5 | 1500 | 5m | 700 3m | 4 1m 0.{m | 100 
|120| BRBL208 50 3 | 1500 | :2 700 5 了 8 工 刀 

|21 | 3DD259E | 50 | TIM 3.5| 1300 ， 3m | 700 3 | 5 工 世 

122; 3DD3260OE | 50 |1M | 35| 2 1300 | 3 血 1700 3m | 5 IT 到 
53 3DD26IE | 50 |IM | 335| 2 1300 | 3zm | 700 3m | 5 工匠 
| 341 3DD104E 50 |IM | 3 | 1500 | 3m |800 5m | 8 5 钳 0.{a | 100 
125| 3DD202B | 5 15M | 3 1.5 1 34s500 | sm |800 Sm | 8 |0.5m 0.3 卫 | 1000 
126 | 3DD259 了 50 | ITM 3,.5 2 | 1I500 3zn | 800 3 匡 5 工 包 

!27 | 3DD260F 50 |1M | 3.5| 2 11500| 3m |800 3 过 引 1 ma 

128 | 3DD261R s0 | IM | 35| 2 1500 | 3m | 800 3 了 5 ] 锯 

1 29 | 3DD1942 5 3M | 3 1500 | Im |800 了 也 8 1 0.3o | 1200 
130 | 了 U208 50 17M | 5 1500 | dm |800 工 各 8 了 切 0.5zma | 1200 
131 | BU208 s0 |3M | 5 1500 | 10m | 800 | 10 血 10 据 也 | 1500 
| 32 D408 5s0 [1M | 8 工 1500 | 0.1 血 | 800 1 坦 8 1 癸 0.1 和 | 1500 
| 33 DD1942-10 | 5 1M | 3 2.3 | 1500 800 6 10j 600 
134 1 DD2027 50 | 1IM | 5 2.3 | 1500 800 7 10 及 600 

55| FSDi50 | 30 |3M | 35| 25 | 1450 sm |80 | 03 6 |0.2 0 800 

| 36 | 3D D104E 530 |4M | 3 1500 | Sm | 800 5 开 4 5 但 0 .1 也 500 
| 37 | 3DD104 蕊 50 |1M | 3 1500 | sm | 800 SI 4 S 0.1m | 100 
138 | 3DD114F 50 3 1400 | sm | 800 所 8 | 0.5 刀 0.1m | 100 
| 39 | 3DD202C 50 | 5M 3 1600 | Sm |800 5 | 8 | 0.5 圭 0.3@ | 1200 
140 | 3DD259F 50 | TIM | 3.5 1500 | 3 和 | 800 3 5 工人 

| 41 1 3DD260F 50 | TIM | 3.5 1500 | 3 |800 3 了 za 5 工 王 

1423 3DD260F 50 |1M | 3 1500 | 3 | 800 3 5 1 各 

| 43 1 3DD261F 50 | TIM 3.5 1500 | 3m | 800 3 纪 5 1 

144| 3DD6o04F 50 | 工 M 5 800 3 巴 4 10 姻 0.3 鱼 300 
| 45 | D050 志 50 |1IM | 5 | | 4500 | Sm | 800 3 匡 4 工 伺 0.1 鱼 | 100 
146 | | 50 | | sm | 800 Sm | 6 | 0.5m 10& | 600 
| 47 | | 50 | 3 5 匀 | 5800 卫生 6 T0 了 0 只 000 
1 48 | 50 | 3 | 5m | 800 | 1I0m 6 10 王 0 了 600 
| 49 | 50 | sm | 800 Sm 8 | 0.5 蚀 410 和 600 
150 | s50 | 3 | 800 0.1 伸 

| | 


二 多 
率 一 极 讶 
大 功率 三 极 答 
集 电 极 电 流 饱 前 向 下 最 网 
-= 发 射 极 | 程 | 降 商 
放 大 | | 
反 向 截止 压 | | 时 | 和 
电流 系 数 降 导 队 | 间 | 盟 | 
| | 
yczo Tc 并 FE 大 cz | Tc | 六 cs 矿 BRS 了 7c | 纤 | T7M 
() | (ov | ain | mar | VCA) | coV) (V) (A) | CA) | (os) co | 
1m | 100 7 10 |1.73| 1.5 1.5 0.35 |1.75 | 2 175 B2-01C。 | 1 
1m | 100 7 10 1173| 13 118 | 035 |41.75| 2175 CG3-02C 2 
7 35 3 | 0.5 3 | | 0.8 | 323.5 150 BR2-016 
7 30 5 | 0.5 3 0.8 | 2.5 了 2-01C 4 
7 30 10 | 41.5 3 | 4145 | 08 |2.5 1 | 150 8B2-01C。 | 5 
7 35 5 | 0.5 2 0.8 | 2.5 了 | 150 B2-01C。 | 6 
fm | 100 7 180 10 115 外 江 0.35 | 1.75 175 B2-0tCe | 7 
7 1 115 41413513 | .08 |125 11.2u|150 B2-01C | 8 
1ma | 100 7 120 1 1175| 15 | 45 | 035 |1.75 B2-01C 9 
7 30 了 0 | 汪 ,5 3 135 | 08 | 259 | 1.2R| 1450 B2-01C 。 
| | 
1ma |100 | 40 150 5 105| 2 | 1 108 |13.5 150 B2-01C 
3m | 100 7 20 | 0.23 | 2 | 175 8B2-01C 
5 30 TD | 2.5 5 15 | 08 125 10.9h| 1450 B2-01C 
1m | 100 7 180 10 | 1.75| 45 1 43 | 0.35 |341.75 175 B2-01C 中 
1m | 108 7 180 10 |1.75| 15 1 工 5 | 0.35 |1.75 173 B2-01C 
1am | 100 7 180 10 11.75| 415 | 13 | 0.35 |41.75 175 B2-01C， 
TIm | 100 7 180 10 |1.75| 15 | 了 3 | 035 |175 175 C3-02C 
T0 S | 2 15 1504 |2 | 150 B2-01 
sm | 50 | 20 270 10 |2 5 150 B2-01C 
3m | 100 7 30 1 | 41.5 3 | 08 | 25 | 150 B2-0T1C 
fm 1100 7 180 | 10 14157551 15 15 | 0.33 14.73| 2 175 B2-01C 
im | 100 7 180 1 | 1.75| 5 15 | 0.35 |1.75 | 2R| 75 了 2-01C， 
fm | 100 7 180 10 13417311 15 | 3 | 033 |175| 28| 3475 C3-02C 
Sm | 100 7 | 20 才 工 4 3 1735 B2-01G 
了 30 30 .5 2 1.2 几 | 150 B2-0TC 
工 细 100 7 T80 1I0 | 1.75 1.5 T.5 0.35 | 了 工 .75 2H | 75 B2-01C 中 
Im | 100 7 180 10 | 人 73| 1.5 15 | 0035 114.75 | 2 1475 B2-01C。 
了 志 100 史 T80 10 工 .75 工 .5 二 和 .3 勿 .735 2 有 | 173 CC3-02C 
了 3 10 | 1.5 3 1.5 | 0.8 | 2.5 Tu 150 B2-01C 
2.23 S | 玫 S 到 4.5 Th | 150 B2-01C 
2.25 3 | 4.5 S 5 | 2 4.5 | 0.6 天 | 150 B2-01C 
fm | 800 5 3 | 5 和 1 175 B2-01C 
Sm | 800 8 S | 0.5 3 1 108 | 25 10.8 150 B2-0f1C 
引 志 800 8 3 1 5 划 = 吕 二 号 帮 工 ,5 上 | 5 2-0T1C 
8 S 1 0.5 8 1 | 08 12.5 |04|3450 68 | 
10 100 10 | 1.5 4 175 B2-01C | 
1 10 | 1.3 4 1 175 B2-01C 
1m | 100 7 30 1 | 15 3 | 173 B2-01C 昌 
7 30 19 | 工 .5 3 4.5 0.8 2 150 也 2-01C 由 9 | 
1m | 4100 7 180 0 1.5 | 0.35 75 175 B2-01Ce | 20| 
1m | 100 7 189 10 1175| 41.5 15 | 0.33 141.75 175 B2-010C， | 
tm | 100 7 180 10 1175| 1 工 .3 于 5375 175 B2-01C 2 
lm | 100 7 180 10 1173 人.S 0 | 二- 175 C3-02C 3 
10 5 | 3 1 1 0 | 130 B2-01C 4 | 
Sm | 缉 | 20 270 40 | 2 5 150 B2-01C | 
15 150 10 1 0.3 1.3 175 2-01C 
15 5 | 0.3 5 .5 0.8 2.5 150 号 2-01C 
8.5 15 5 | 0.3 5 15 | 08 125 | 150 B2-01C 3 
18 150 10 | 0.1 5 175 旦 3-01 | 
1 了 血 10 0.8 | 04 |34 "| 


2. 低 频 大 功 


2.4 夸 NPN 型 低频 


最 特 基 热 集 就 极 集 忠 极 发 射 极 集 电 要 
序 型 大 大 
耗 征 多 - 基 杰 
获 许 ~ 基 宜 - 发 射 极 ~ 基 极 
盐 颖 让 反 向 截止 
率 绢 流 阻 击 穿 电 不 潜 察 电 正 击 穿 电压 电 流 
产 (BR)CBO 广 CBR)CEO 六 (BR)EBO 下 
Pcw| 妆 |7Tcw | Ra 7 7 记 Tcao | 三 cs 
(到 ) | (Hz | (A) CA CVD) ( 太 ) 《YY ) (A) 《Y) (A) 《入 ) 《YY) 
人 [> _ SI | IE 加 
工 D 59S45 50 3 1500 800 0. 工 十 
2 3DD104 下 30 工 忆 3 13500 800 3 0 .1 500 
3 3 也 D104 世 5 人 5RM 5 疙 1500 3 所 800 3 人 a 9 3 JI 工人 50 
4 3D D1942 50 工 M 3 1500 800 6 10 600 
巨 3 有 D2027 50 工 M T500 800 7 了 0 共 600 
6 了 1398 50 5 1500 3 纪 808 | 0.1 7 0.2 10 卫 800 
区 DD208A 50 3 了 5 2.9 1500 8800 6 0.5I T1500 
8 D D208D 5 3M 5 2.5 1500 800 3 0 .5 了 1500 
纺 也 也 870 5 工 M 号 2.5 1600 800 5 T0 只 500 
E0 也 也 1942 50 TM 3 2.3 T500 8080 6 了 0 有 600 
了 于 3FDD103 已 50 3 工 .7 1500 5a 800 5 折 8 号 专 0 . 工 功 500 
1412 | 3DD103 孔 50 工 M 3 1300 号 地 800 呈 Ia 8 5 巧 上 .1I 500 
13 j 3D PT103 也 50 工人 内 3 于。 玉 1500 3 地 800 弓 8 号 舞 人 ,工人 二 500 
1 14 3BD D103 匡 5S0 工 夺 王 5 500 5 所 800 5 十 8 呈 垃 0. 工 亚 100 
T5 3D D103 瑟 3 TIM 3 工 .7 1500 号 卫 800 3 租 3 地 0 .1 下 500 
T6 3D D103 孔 38 工 M 3 工 .7 1500 与 组 800 号 二 8 号 二 0 .工薪 TI00 
T7 3D D103 蕊 3 人 TM 3 1500 9 组 800 3 地 8 中 握 f . 工 姐 100 
| 18 3D D103 瑟 5f 工 导 工 .7 35800 5 地 800 了 3 垃 8 5 耳 0 . 工 班 500 
19 3D DT103 卫 5f 1M 1500 号 过 800 5 芭 8 号 t 和 .工程 100 
20 3D D103 孔 3 3 二 .7 1500 5 过 800 呈 折 8 9 如 0 .工地 500 
21 3D D104 世 50 工 M 号 2 1508 5 也 800 呈 地 8 号 血 作 . 工 了 芋 500 
2 3D D104 已 3 EM 2 1500 弓 800 号 志 8 5 地 人 .工人 100 
23 3DD104 尼 50 工 M 3 2 1500 号 专 800 号 班 8 5 地 6G. 工 型 100 
24 3D D104 匡 50 TM 2 1500 中 垃 800 吨 所 8 3 地 站 .工夫 500 
25 3D BD104 瑟 50 上 M 3 2 1500 5 志 800 1 5 全 4 中 扣 0 .Ia 500 
26 3D DBD104 囊 530 1M 1500 中 地 800 3 志 8 3 志 映 ,. 工 垢 100 
27 3D DB114 忆 50 TEAM 355 2 1500 3 全 800 3 所 与 工 伺 
28 3DD202B 5 1500 呈 世 800 呈 珀 8 人 .5 地 0.3 匠 1000 
29 3DD259 50 1M 3 2 1508 3 地 800 3 所 5 工 垃 
30 3 卫 了 D259 卫 50 工 M 2 1500 3 卫 300 3 了 5 工 也 
31 3DD260E 50 工 算 3 2 1500 3 地 800 3 所 5 工 志 
32 3DD260P 50 二 2 1500 3 也 800 3 地 号 工 志 
33 3DEL261E 530 M 1500 3 地 800 3 锯 与 工 阴 
34 3DRE105G 50 3 袜 1500 3 拭 800 3 号 2 地 
35 C1942 50 3 1500 可 垂 800 IT0 刀 如 TI0 所 10 眼 600 
36 D51E 50 3.5 1500 3 所 800 3 了 征 5 工 伺 
37 卫 209 350 3 1500 中 地 800 5 地 0 .工地 0.3 人 也 1300 
38 妃 2027 5 3 T500 巨 弓 800 10 亚 7 和 .5 证 0.5 世 1500 
39 DERE104D 50 5M 2 1800 工 得 900 人 十 6 5 全 
40 DEF104D 50 TM 2.5 2 1500 5 所 900 号 地 帮 5 了 
41 DRE104D 5 SM 2.5 1800 芋 血 900 呈 姻 6 了 搓 
42 DRE104 已 - 50 5M 3 18006 二 全 900 工地 8 人 .5 了 0.3 垃 800 
43 DE104D 50 5M 2.5 2 1800 5 芭 900 3 地 呈 3 号 王 0.5 押 100 
44 D050 了 50 工 M 5 1500 中 地 900 3 刀 本 工 垃 0 .Tt 100 
45 EDEf04 了 D 50 2.5 1800 5 900 3 匡 6 与 坦 ! 
46 卫 召 104D 50 5M 人 1800 工 位 900 2 弓 6 3 所 1400 
47 3BD 也 202BD 5 5M 3 1800 号 匀 1000 号 垃 名 0 .3 了 
| 48 050 3 50 1M 3 1500 5 二 1000 3 二 4 工地 0.1 伍 100 
】 - 
| 49 及 050 玉 50 TM T1500 5 所 1500 3 癸 不 二 人 和. 工 也 100 
| 580 3 了 DBD869 50 3M | 3 1500 工科 1T500 工 所 8 工 生 0.3 生 1000 


2 三 As 
率 二 极 名 
大 功率 三 极 管 
3 TS ER RS RS 
集 电 极 电 流 亿 前 向 下 | 最 
外 序 
-= 发射 极 本 和 降 高 
反光 巷 止 压 时 结 
员 流 系 数 降 压 降 闻 漫 
Tcgo | 和 cz PP Frcg | Tc | Fecgs | BES 了 Jc 好 了 TI 了 | 
ce 区 二 1 
(A) | (V) | min mix | (VY) | (A) | (VY) (V) (A) | (As) | (Co) 
1 10 0.8 | 0.4 1 4 | 
10 10 | 1.5 4 175 B2-01C 2 
3Im 50 10 60 10 | 2 1.2 15 | 0.4 |12 150 B2-01C 3 
8 30 5 | 0.5 引 15 | 0.8 | 2.5 人 | 150 3B2-01C 4 
8 30 5 | S 15 | 13 |34 150 B2-016 5 
0.13， 4 8 S | 工 5 蕊 总 川 和 坟 | 雪 0.4R | 150 FE3-043 6 
1m | 800 7 10 11.5 4 2 12 |5 1.2 有 | 150 B2-01C 7 
lm | 800 7 10 | .5 4 2 12 |5 1.24| 150 B2-01C 8 
15 S | 0.5 5 1.5 | 1 4 1 | 150 B2-01C 乡 
5m | 300 8 5 | 0.5 引 0.8 | 0.8 |12.5 TR | 150 B2-01C 10 
10 10 | 1.5 才 1 3 1 175 B2-01C 侍 
10 10 | 1 3 175 B2-018 12 
10 10 | 1.5 4 1 175 B2-01C 和 | 13 
10 10 | 1.5 4 IT | 4175 B2-01C 和 114 
0.5 血 | 100 20 10 | 1.5 4 1 3 nm | 175 B2-01C 全 
10 10 | 1.5 人 4 1 3 TI | 175 B2-010C 中 | 46 
10 10 | 1.5 4 1 3 175 B2-01C T17 
10 1 | 了 4 I 3 1n| 4175 | B2-01C 18 
10 10 | 1.5 人 4 1 3 175 B2-01C 中 1 19 
10 | 10 | 41.5 4 1 3 1 175 肌 2-01C* 20 
10 10 | 1.5 4 | 175 B2-01C。 21 
10 10 | 1.5 4 | 173 B2-01C* 22 
10 10 | 1.5 4 工 3 1 | 175 B2-91Cax 23 
10 10 | 1.5 4 1 3 1 175 B2-01Cy 24 
10 10 | 1.5 4 1 3 1u| 175 B2-01C 25 
10 10 | 1.5 4 1 3 175 B2-0T1Cy 26 
1m | 100 7 180 10 |1.73 | 1.5 13 | 035 141.75| 2 175 B2-01C 27 
7 30 10 | 1.5 0.7 0.6 | 1 3 1.2 | 150 B2-01C 28 
1m | 100 7 180 10 |14.75 | 1.2 15 | 0.2 |1 2 只 | 175 B2-01C 29 
1 垃 | 100 7 10 |34.75 | 1.5 15 | 0.35 1 4.75 | 281 175 B2-01Cd |30 
1 | 100 7 180 10 | 1.75 | 1.5 19 | 0.35 11414735| | 2175 B2-01C， 31 
1m | 100 7 10 |11.75 | 1.5 TS | 0.35 14.735| 2 175 B2-01C 。 32 
Im | 100 了 10 | 1.75 1.5 1 .5 0.35 | 1.75 2 175 C3-02C 33 | 
1m | 100 7 180 10 | 1.5 1.5 0.35 | 1.75 175 了 2-91C 34 
8.5 5 | 0.3 5 1.5 | 0.8 | 14.5 TR 35 
lm | 100 7 120 10 |41.75 | 1.5 1.5 | 0.35 | 1.75 B2-01C 36 
5 25 5 | 2 2 1.2| 175 B2-01Cx 37 
5 23 S | 2 5 了 | 入 1.5 | 150 B2-01C， 38 
1mn | 100 引 10 | 1 4 0 38 | 2.5 | 28 150 B2-01C 39 
1 | 100 7 10 |1 4 4 08 |2.5 |1.5k| 150 B2-01C 。 4 
1m | 100 S 10 11 4 0.8 |2.5 |141.3k| 150 | .了 B2-010* 4 
7 10 1 .5 1.5 3 08 12.5 | 工 2 450 B2-01C >* 12 
Im | 100 10 60 10 | 1 1.5 0.8 | 2.5 150 B2-01C 人 3 1 
1.5zm 50 20 270 10 |3 5 150 B2-01C L4 | 
fm | 100 引 180 10 | 1 4 150 8B2-01C 45| 
1 | 100 5 10 | 1 4 0.8 | 23.5 150 B2-01C 46 
7 30 10 | 1.5 3 15 | 0.8 |2.5 150 B2-01C 中 | 47 
1 .5 地 50 20 270 10 | 2 5 150 B2-01C 48 
1.5 卫 50 20 270 10 | 2 5 150 B2-01C 49 
7 30 10 | 1.5 5 1.5 | 0.8 |2.5 1 10 | 82-01C 50 | 
| 


2. 低 频 大 苇 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


圳 


最 特 最 热 集 束 极 集 记 极 发 射 极 集 电极 
型 大 大 
ee 基 报 发 射 极 六 
让 一 妈 | 和 
获 | 频 | 许 反 向 截 止 
切 电 
率 | 率 | 流 | 耻 | 直 罕 电压 | 才 察 电压 | 击 穿 昌 压 | 电 流 
矿 CBR)CBO 六 Cs8R)CEO 六 5R)EBO | 
所 few 订 7 | Tc Ri 下 7 大 cz0 | 了 ca 
(页 ) | (zz | (A) | ovW)| VCA) CVD | CA) | CVD | (CA) (A) (V) 
ES 中 本 去 
3D D406 60 | 10M 7 400 10.1m | 100 | 0.1m 6 | 0.1m 2 匡 3400 
3D D407 60 | 10M 7 | 2.08 | 330 | 15( 6 
BU407 60 | 10M 330 了 | 5 | 3150 Sm 6 工 血 0.1 灵 200 
DD497 60 |10M | 10 330 | 2m |35 工 细 6 | 0.5am 0 .1 如 250 
FS47 | 6 | 10M | 7 30| tn |1 1 im |6 1 
| 1 
BUz07 60 7 | 330 1 10m | 150 | 10m 6 | 0.1om 工 和 330 
BU407 60 | 10M 7 330 150 6 0 .1 200 
BU407 60 | 10M 7 下 玉 省 300 | 0.5 包 | 150 aa 6 工科 
D D407 60 | 10M 7 330 1350 6 1 弓 * 6 
下 CH1001 60 7 330 | 1m |15 10 了 ma 6 | 0.1a 工 了 330 
3DD406 60 | 10M 7 40 So | 200 引 6 工 缉 2 如 100 
B U406 6 | 3M 7 | 2.08 | 400|0.1m |200 | 0.5 6 | 0.5ma 0 .1 王 400 
B U40 69 | 10M 7 408 200 | 6 
BU406 60 7 400 | 10m | 200 | 410m 6 | 0.ta 工 也 400 
B 406 6 | 10M 7 | 2.5 400 | 0.5m | 200 工程 6 工 和 
DD406 60 | 10M 7 400 200 6 1 可” 6 
工 C1000 60 7 400 fm |200 | 10m 6 | 0.1 弛 工地 400 
DD406 60 | 10M 人 | 川 演 400 200 6 8.2aa 400 
SDD406 60 | 10M 7 | 六 400 200 6 0 .2 400 
3DD310 60 | 10M 3 | 2.5 400 200 4 工地 400 
3DD406 60 | 10M 7 |」 2.08 | 406 200 | 0.1 台 
3DD406 60 | 10M 7 | 2.1 400 200 6 工人 400 
3DD406 60 | 10M 3 1 2.08 | 400|1 tm |209 1Tm | 6 1 工 .Sa 200 
3D D406 60 | 10M 7 400 1 0.1 | 200 |0.1 6 10.f S 地 400 
3DD408 60 |10M | 310 400 | 1m | 200 10 算 6 | 0.5 吧 Ta 100 
3DBD3408 68 | 10M 7 .1 400 200 6 工 得 400 
D Da206 60 |10M | 10 400 | lm 1200 2 细 6 | 0.5 地 0 .1 匡 250 
3D D406 60 | 10M 7 | 2.1 408 20 6 0.1 和 400 
3DD406 60 | 10M 7 | 1 400 |0.1m 1200 10.1m | 10 |0.1mm 5 用 400 
RS407D 60 | 10M 7 | 400| lm | 400 1m | 6 工 可 
3D D406D 60 | 10M 7 400 |0.1m | 400 | 0.ftma 6 | 0.1m 2 巧 T00 
3DD4023 60 引 600 | 0tm | 400 | 0.1m 6 | 0.1m 0.1mm 100 
B U208 60 | 4M 7.5 1500 700 引 
9S D 六 122 65 | 5 和 
3DD4 65 | 3M 6 | 1.92 40 4 30m 5 
TIP41 65 | 3M 6 40 | 30tm 40 | 30am 5 工 廿 0.7 了 40 
3DD4 65 3M 6 100 | sm | 400 引 引 二 各 工 位 60 
TIP4LC 65 | 3M 6 100 400 5 
3DD9551 63 | 3 1500 700 7 0.5 1m | 4500 
3DD951 65 | 3 1500 70 7 3 了 | 1500 
GLD951 | 65 3 1500 700 5 1 
3Do951 65 引 1500 800 5 50 上 750 
Do951 65 3 1500 150 5 |0.5 im | 1500 
3D1730 70 | 2M 4 1500 | 1m | 700 1 7 |0.! 10h | 750 
18ST13005 75 | 4M 4 工 弓 700 
3DD65A 75 10 30 4 
3D DB7A 75 | 3M | 10 | 1.33 30 3 细 5 3 了 
3D DB65A 7 10 | 1.33 30 | fi0m 3 15mma 
3D D65A 75 10 | 1.33 38 10 血 3 T5 细 
3PDD66A 75 10 | 1.33 30 10 押 3 TS 


ro aceeiasee :me now ifassieees icxatLaireas asciiichoi aochauaa wa aaut-i :himiai sseai es ie veccca ceasiem onnic ccchgmiaioeiaie acavemaainaae -mcaiaiiLiagiremeialiyLaEt adtnrucioc aa ea， aa 


大 功率 三 极 
集 电极 电 
- 发 射 极 
放 
反 园 帘 止 
电 演 系 
TcCEO | Feg | pp 
(A)》 (VD) 了 a 记 1 3a 工 
20 
10 
40 2J0 
40 20D 
人.2 50 20 
3 地 150 50 209 
0 ,1 100 20 200 
0.2 撕 1L00 30 120 
10 
吕 地 50 50 200 
29 
0.5 志 200 35 120 
1 人 .5 垃 200 25 
5 也 了 J50 40 T20 
人 ,2 二 150 30 20 
10 
了 了 50 40 120 
0.5 组 200 10 8 
人.5 匠 200 10 80 
工 得 200 29 
TD 
工 乌 200 20 
10 
10 
40 270 
工 鱼 200 280 
40 200 
0,1 印 200 20 
5 世 200 30 I80 
.之 纪 50 1 
28 
20 
荆 理 700 3 
1 和. 了 7 地 30 30 
15 
3 795 
0,.7 弓 -30 15 75 
3 12 
3 工 2 
3 12 
3 12 
: 12 
8 
工 下 400 T0 60 
3 也 20 20 
2 了 20 10 
3 匡 20 10 
3 茵 20 19 
3 经 20 TD 


本 


ex 
< 


| 
流 亿 前 章 下 最 
外 
和 隆 高 
大 
正 时 | 乡 
数 降 压 降 间 温 
cp Tc | Fecpgs | 扩 pgs 718 fc | 下 | nk 村 
(Y) | (A) | (7) (V) (A) | As) CD) 
10 | 2 开 | 0 .- 5 1350 FE3-03A 
T | 5 I 工 .2 0.5 5 0.75 有 | 150 FE3-03A 
半 | 了 1 R3-03A 
3 |2 1.2 0.5 引 150 ER3-03A 
3 | 2 0.8 0.3 3 150 了 3-03A 
3 | 3 1.2 0.3 3 Tu | 150 EF3-03A 
3 | 0.5 1 1.2 0.5 5 150 了 3-03 人 
5 |3 下 不 洒 0.3 5 0.7 及 | 150 ER3-03A 
1 |5 和 了 .2 0.5 5 150 BR3-03 人 
5 |2 工 1.2 0.3 |3 1 有 | 150 B2-01C 
10 | 2 0.5 5 173 | B2-01C,E3-03 信 
5 |2 T . 0 ,5 引 0.75 咏 | 159 F3-03A 
S | 2 0.8 1 1.2 0.3 3 150 了 3-03A 
号 | 3 1 工 .2 0.3 ;3 1 150 F3-03 信 
5 | 3 1 .2 1.5 0.5 |5 0.751 | 150 F3-03A 
T |5 1 | Te 0.5 5 1510 FE3-03 和 人 
5 | 2 1 1.2 0.3 3 Ti | 150 了 2-01C 
3 | 3 于 1.2 ,5 5 0.5 有 | 150 了 B2-01C 
3 |2 ! L.2 0.3 115 0.S | 125 PP3-03 信 
10 ，2 T.2 工 .5 0.3 3 150 ER3-03A 
1 |5 工 .2 0.5 5 0.75n | 150 B3-03 太 
3 | 2 1 1.2 0.5 |5 150 F3-03A 
5x|5 2 1.5 0.6 0.73 有 | 150 F3-03A 
1 15 150 ER3-03A 
5 | 工 T.5 1.2 6 | Ts0 F3-03A 
5 |2 T .5 1.2 16 150 了 3-03 信 
5 |2 1.2 0.5 引 150 了 B3-03 从 
5 |2 0.8 工 0.3 3 0.759 | 130 EF3-03 人 入 
10 11.5 工 .2 工 0.5 5 BF3-03 信 
5 |2 0.8 0.3 3 350 8B3-03A 
10 | 2 1.2 | 0.5 引 150 FE3-03 扩 
10 | 2 1.2 | 0.5 5 150 F3-03A 
3 |4.5 S 1 .5 2 1 4 150 32-01C 
王 3-03A 
4 |0.3 1.5 150 ER3-03A 
4 |3 .5 0.6 6 T50 BF3-03A 
4 |3 TS 0.6 6 175 | B2-01C,F3-03A 
4 | 0.3 .5 0.6 6 150 PR3-03 人 A 
10 12.5 5 1.5 0.8 2.5 130 MTO-3 
10 12.5 5 0.8 2.5 130 F3-04B 
10 |2 S 0.8 2.5 | 0.9| 150 | B2-01C,E3-04B 
10 | 2.5 5 工 .3 0.8 2.5 | 0.9n| 4130 B2-01C 
10 | 2.5 引 1.5 0.8 2.5 |0.9R| 130 B2-01C 
5 | 工 5 1.5 0.8 2.5 10.8u|150 BF3-04B 
5 |1 0.6 1.6 0.5 2 F3-03AA 
5 13.75 .5 175 C3-02C 
5 | 3,.75 1.2 0.375 | 3.75 2 | 175 B2-01C 
5 | 3.75 1.5 0.75 | 3.75 175 C3-02C 
3 | 3.75 0.8 175 B2-01C 
S | 3.75 0.8 175 已 3-02 卫 


夏 ~895 


一 一 一 一 一 一 一 | 


已 co 个 和 Co So F 


二 " 
人 


21 | 3DA7 
22| 3DA7 
23 3DA7 
24 3D D7A 
25 3D D7AA 


20 3DD7A-T 
27 3DD7A-T 


28 | 3DD7?B 
29 | 3DD7EE 
30 | 3DD7B 
31 | 3DD7B 
32 | 3DD7B 
33 | 3DD7B 
34 | 3DD7 妊 
35| 3DD7B 


36 3DD73B3 
37 3DD65B 
38 3DD653 
39 3DD66 开 
40 3DD66B 


4 秆 | 3DD66B 
42 1 3DPD66 吕 
143 | 3DD66BB 
44 | 3DD162A 
4| 3DD162A 


46 3D D162A 
147 | 3DD162A 
148 | 3DJD)163A 
| 49 1 3DD163A 
引 0 | 3 站 D163AA 


下 -896 


| 3DD162 
3D D162 
3D D7A. 
3DD7A 
| 3DD7A 


3D D7A 
3DD7A 
3D D7A 
3 了 D7A 
3D D7A 


3D BE7A 
3 了 TD D?A. 
3 了 D65A 
3D 了 65 入 
3D D6S5A 


416 | 3DD66A 
1J7 | 3DD66A 
18 3 了 D66A 
19 | 3DD66A 
20 3D D66A 


工 对 


营 亚 且 人 邓 汁 秆 


tr 
一 一 


请 挛 广 天 二 一 


上 二 
“sq 后 二 〇 = TvTT'ed 
we own en won en 
上 庆 盖 请 


Fa 


Lern wm 
庆 户 与 上 上 普 庆 天 天 


和 极 

击 穿 出 讨 

矿 (BR) CrO 

4 

(V (从 ) 
530 3 也 
50 3 红 
50 3 位 
80 3 也 
80 3 地 
80 5 地 
80 3 钙 
80 3 缮 
80 3 所 
80 3 乌 
80 3 如 
80 3 
80 3 细 


2. 低 


2.4 硅 NPN 

集 时 极 发 射 极 
- 发 射 极 - 项 极 

填 穿 电 正 击 穿 电压 
矿 CsR)ycEO 斑 CBaR) E50 

4 CE 了 EB 

(Y) (A) (六 ) (《 太 ) 
30 3 十 2 
30 纪 5 Zn 
30 0 了 3 15I 
30 了 0 弓 3 35 雷 
30 3 了 5 2 各 
30 3 垃 3 2 也 
30 10 全 3 135 志 
30 10 锯 3 工 5 拆 
30 引 匡 4 性 地 
30 与 1 入 1 
30 3 S 2 志 
30 3 也 5 2 志 
30 10 联 3 了 5 
30 TI0 据 3 工 5 1 
30 10 茵 5 10im 
30 TI0 匡 3 了 5 如 
30 IT0 志 3 5 了 2 
30 10 也 3 5 茵 
30 0 所 3 工 Sza 
30 10 了 3 IT0 如 
40 工 5 世 5 了 0 姻 
40 15 匠 S 10m 
40 5 乌 号 10 姻 
50 3 世 5 2 了 
50 3 地 5 2 所 
50 工 堪 5 2 纪 
50 工 也 5 2 匡 
50 10 艺 3 工科 
50 10 了 所 3 5 了 
50 10 匡 3 T3 伺 
50 引 专 4 5 也 
50 S 垃 二 5 伺 
50 3 了 S 2 和 
50 3 二 5 2 垃 
50 3 也 5 2 了 
50 3 了 号 2 志 
50 3 了 3 5 细 
50 了 T0 纪 5 T0 也 
5 人 10 卫 3 15 匠 
50 T0 细 3 工 5 蔚 
50 10 丘 3 5 二 
30 10 茵 3 T5 世 
50 10 姻 5 1410 地 
50 3 也 5 2 茵 
50 3 了 3 2 也 
50 3 纠 5 2 也 
50 3 所 9 2 纠 
S0 3 包 3 乙 阴 
50 3 刀 号 2 红 
50 3 伺 5 名 急 


一 


kw co 


tn CD CA CD 


(全 ) 


ww ww 
CU CI CE UL 


LD CD CD 
wo 
三 


LO CD 
w 洛 
《nm 


避 人 Co Co Co 
滞 < 
《A 


Lo Ceo co Lo 
oo 
《mL 


MG Co CD nn 
隧 。 
WA 


大 功率 三 极 管 
集 电 极 电 流 饱 前 二 
- 发 射 极 利 
放 
反 和 宙 截 目 压 
电 流 系 数 降 讨 必 
_ | | _ 
Lcpo | 大 cp APF 刀 Fepg | Je |Frcgs | FES 了 至 
〈《A) (《V) zja 要 8 (Y) 1 (和 A) (V ) (WV (各 ) 
下 最 轴 小 所 了 
2m | 30 | 45 5 | 4 1.5 
2 姻 30 15 120 5 人 4 到 
了 十 20 10 时 3.75 症 s8 0.75 
3 耳 20 0 吕 3.75 二 2 0.75 
工 得 20 10 | 号 3.75 .5 0.375 
工 坦 20 10 5 3.75 工 .5 1.373 | 
3 了 20 410 号 3.75 下 9 0.75 
3 20 10 5 3.75 十。 三 0.75 
2 得 20 10 5 3.75 .5 让: 0.38 
& 垃 20 10 S 3 3 0.3 
工 卫 20 了 5 和 3575 二 .2 
二 地 20 工 5 5 3.75 下 3 
3 王 20 10 5 3.75 工 .5 0.75 
3 二 20 10 3 3.75 工 .5 0 .75 
3 姻 20 15 5 3.75 1.5 0.75 
3 所 20 1 5 3.73 十 , 必 1.8 0.75 
3 耳 20 10 9 3.75 小 < 0.75 
3 好 20 T0 3.75 工 .5 
3 工 20 10 3 3.75 工 .5 人 .75 
3 锯 20 二 5 5 3.75 1.5 0.75 
5 担 30 15 10 2.5 1.5 0.5$ 
5 阻 30 了 5 于 2.95 工 -5 [0.5 
5 世 0 30 15 TI0 了.52 工 .5 0.5 
工 弓 30 于 5 10 3.75 1.2 工 .2 0.38 
Im 30 15 5 3.75 工 :2 3 0.38 
工 芽 30 15 270 3 3.73 | ， 工 .2 工 .5 0.38 
工 弓 30 有 270 5 3.75 .2 工 .5 0.38 
3 钙 20 410 $ 3.75 工 .5 0.75 
3 了 20 TI0 5 3.75 TI.5 0.75 
3 血 20 10 5 3.73 二 | D.75 
2 所 呈 3.75 工 .5 工 .5 0.38 
2 5 |3 3 | 0.3 
二 弓 5 3.75 工 .2 
工科 9 3.75 工 .2 
工 耳 5 3.75 .5 0.375 
二 人 5 3.78 1 .5 0.375 
3 纪 9 3.75 1.? 0.75 
3 丘 5 3.75 下 0.75 
3 了 5 3.75 工 .5 工 .8 0.75 
3 锯 5 3.75 工 .5 0.75 
3 印 5 3.75 工 .95 
3 鱼 号 3.75 了 .5 0.75 
3 匡 5 3.75 工 .5 0.75 
工科 5 3.75 二 并 沾 0.38 
工 征 号 3.75 二- 信 由 0.38 
工 也 号 3.75 1.2 工 .5 0.38 
工科 3.75 工 .2 二 .5 0 .38 
工科 吕 3.75 .2 工 .5 0.38 
工 芋 5 3.79 1.2 工 .5 0.38 
了 5 子 .75 于: 光 1 .5 0.36 


工 .5 忆 


工 .5 及 


1 


国 有 


mreerere Treorwamem aaa er ~ 


B2-0T1C 
了 2-01C 
了 2-01C 
C3-02C 
卫 2-01C 


C3-02C 
了 B2-01C 
C3-02C 
B2-01C 中 * 
了 2-01C 


B2-01C 
C3-02C 
C3-02C 
C3-02C 
C3-02C ， 


了 2-01C 
了 2-01C 
B2-01C 
了 32-01C 
了 B2-01C 


了 B2-01C 
B2-01C 
C 3-02 了 
B2-01C 
了 B2-01C 


了 B2-01C 
C3-02C 
了 2-01DD 
3-02C 
B2-01C 


也 2-01C 中 * 
B2-01C 
了 2-01C 
CC3-02C 
了 2-01C 


CC3-02C 
C3-02C 


避 3-026 


了 2-01C 
B2-0TC 


B2-0LC 


局 oo 人 ear 


一 一 一 一 一 < 一 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


ES 
| 最 特 极 集 电极 发 射 极 集 岂 极 
序 型 因 
耗 | 征 - 东家 
贡 校 - 发 射 极 - 基 裤 
类 反 六 裁 目 
功 ， 电 
率 率 流 阻 赴 穿 岂 虑 击 穿 也 压 击 穿 市 上 峙 虎 流 
及 (BR)CBO 矿 C5R)CEO 六 (5R)EBO 
上 四 
号 总 ca j Ze ip 7cp Tep 了 Fp TCDpO 太 c3 
(而 ) | (Hz | (A)  GC7 CVD) (A) (Y》 (A) 《YV) (A) (入 ) (V) 
1 1 3DD163A 75 TM 1 33 | 3 50 3 纪 5 2 细 
2 | 3DE7A. 75 7.5 | 1.3 3 50 3 也 5 工 位 
3 | 3DD75A 75 |0.5M | 7 50 3 本 5 2 了 
4 | 3DD162A. 75S 1M | 7.5 80 3 缮 50 3 所 5 2 ma 
5 | 3DD162A 75 1IM | 7.5 80 S 本 50 引 纪 5 引 地 工 册 30 
6 | 3DD7-T 入 35 7.5 50 3 
7 | 3DD6s5B 75 10 | 50 4 
3 | 3DD66B | 75 10 50 3 
9 | 3DD67B 75 10 50 5 
10 | 3D D162A 75 IM | 7.5 | 1,33 80 3m | 50 3 了 5 2 了 
11 1 3DD7B 75 1M | 40 1.33 S0 3 了 5 3 蔚 
12 1 3DD6sB 75 10 1.33 50 1 410 血 3 T5 阵 
13 | 3 纪 D653 75 10 1.33 50 10 3 15 茵 
14 | 3DD66B 75 10 1.33 50 10 如 3 15 冲 
1 | 3DD162A 7S 1IM | 7.5 | 1.33 80 3 也 50 3 和 5 2 纪 工 组 30 
16 | 3DD162A 75 TIM | 7.5 | 1.33 80 3 甸 50 3 刀 5 2 
17 | 3DD163A | 有 1M | 7.5 | 1.33 80 3 纪 S0 3 5 2 血 
18 | 3DD7C 75 1M | 10 1.33 80 3 细 3 3 也 
19 | 3DD65CG 75 I0 T.33 80 10 耳 3 T3 世 
20 | 3DD65C 75 10 1.33 80 10 血 3 15 世 
21 | 3DD66C 75 10 1.33 80 10 纪 3 15 弓 
22 | 3DDP6SC 75 10 80 4 
23 | 3DD66C 75 10 : 80 3 
24 | 3DD67C 75 10 80 5 
25 | 3DD7C 75 10 80 10 耳 3 T5 呈 
26| 3DD7C 7 10 | 80 10 也 3 15 卫 
27 | 3DD7C 75 10 1.33 80 3 了 5 2 了 
28 |， 3DD7C 73 10 1.33 80 3 如 5 2m | 
29 | 3DD7C 75 7.5 | 1.3 80 10 卫 3 5 了 
30 | 3DD7C 75 7.5 | 1.3 8 10 耳 3 15 了 mn 
31 | 3DBD7C 75 1M | 10 1.33 | 110 号 世 80 5 了 4 与 垃 
32 | 3DD7C 75 7.5 80 5 地 4 5 姻 
33 | 3DD7C 75 1M | ?7.5 | 1.33 80 3 细 5 2 匡 
34 | 3DD7C 753 1IM | 7.5 | 1.33 80 3 匡 3 2 
| 3DD650C 75 10 80 410 如 3 TS 联 
36 | 3DD6sC 75 10 1.33 80 10zm 3 1 也 
3 | 3 3D D65C 75 10 1.33 80 10 耳 3 15 阵 
38 | 3DBD65C 75 1M | 10 1.33 80 10 卫 5 40 如 
39 | 3DD66C 75 3M | 7.5 | 1.2 80 10 了 3 15 姻 
40 | 3DD66C 735 10 80 10 血 3 邱 细 
41 3D D66C 75 10 1.33 80 | 10m | 3 | 好 和 
42 | 3DD66C 75 1M | 10 1.33 80 10 血 5 10 茵 
43 | 3DA7A 75 | 15M | 7.5 80 | lm | 3 | 10m 
44 3DA7A 75 15M 7.5 80 15 组 3 10 垃 
45 1 3DA7A 75 | 15M | 7.5 88 15 卫 3 10z 
46 | 3D73 75 7.5 150 3 | 100 3 鱼 5 2 也 
47 | 3DD7B 75 41M | 7.5 | 1.33 | 150 3m | 100 3 5 2 如 
48 | 3DD7B-T 75 1M 7.5 | 1.33 」14150 3 钙 100 3 血 3 2 匡 
49 | 3DD78 -了 75 1IM | 7.5| 1.33 | 1450 3zm | 100 3 二 3 2 姻 
50 3D D25A 75 1M | 3 1.33 100 3 了 5 2m 


产 多 
三 极 氏 
功率 三 报 管 
电 流 饱 前 向 下 最 
外 谓 
和 降 离 
放 大 
压 时 结 
系 数 降 于 降 间 | 温 
矿 cz 太 BF rcgj Tc | Frcags | 和 8Bps 了 TB Tc | | Tow 肖 富 
CD | mja mar | (V) | A) | CV |GOV | A) As) | (COC) | 
15 5 | 3.75 1.2 15 | 0.38 13.55 | 2 1475 C3-02C 工 
15 10 |3.75 | 1.5 0.375 | 3.75 175 B2-01C 2 
15 270 5 |3.75 | 1.2 | 150 B2-01C 3 
15 270 5 | 3.75 | 1.2 1.5 | 0.38 | 3.75 175 B2-0f1C 4 
全 5 120 5 | 4 1.5 175 B2-01C 5 
10 10 |3.75 | 2 B2-01C 6 
20 5 |3.75 | 1.5 175 C3-02C ? 
20 5 | 3.75 | 1.5 175 B2-01C 8 
20 10 |3 3 175 B2-01C 9 
15 270 5 | 3.755 | 1.2 15 | 0.38 |3.75 | 2 | 175 B2-01C 10 
10 | 5 “二 0.375 | 3.75 | 2 | 175 了 2-01C 代 
10 3 |3.75 | 工 .3 0.75 | 3.75 175 C3-02C 但 
10 5 13735 | 0.8 175 3B2-01C 13 
10 5 |3.733| 0.8 175 C3-02D 霓 
15 5 |34 芋 汪 2 | 175 B2-01C 15 
和 270 5 |3.75 | 1.2 15 | 0.38 |3.75 | 2 | 175 了 2-01C 16 
生 270 引 |3.75 | 1.3 135 | 038 |3.75 | 2h | 4175 C3-02C 了 
10 5 | 3375 | 1.2 0 375 | 3.75 | 2 | 他 5 32-01C 1 和 8 
10 5 | 3.75 | 1.8 0.75 | 3.75 175 C3-02C 19 
10 5 |3.55 | 0.8 175 B2-01C 20 
10 5 13.751 0.8 175 C3-02D 21 
20 5 | 3.73 | 1.5 175 C3-02C 22 
20 ES | 375| .5 175 B2-01C 23 
20 1 | 3 3 175 B2-01C 24 
T0 5 |3.75 | 1.2 0.75 | 3.75 175 B2-01C 25 
10 | s 13.75 | 1.5 0.75 | 3.75 145 | CC3-02C 26 
1 s | 3.75 | 1.5 0.375 | 3.75 175 B2-03C 27 
10 5 |3.75 | 15 0 .375 | 3.75 175 C3-02C 28 
芭 引 | 375 | 15 0.75 | 3.75 175 B2-61 29 
10 5 |3.75 | 1.5 0.75 | 3.75 175 C3-02C 30 
2m | 20 10 5 |3.75| 1.5 0.38 | 3.75 |1.5& | 175 B2-01C4> | 31 
2m | 20 10 s | 3 3 03 |3 175 B2-01C。 | 32 
tm | 50 全 5 |13.755 | 1.2 473 B2-01C | 33 
tm | 80 | 扣 s 3.73 | 1.2 4175 C3-02C | 34 
3m | 20 1 5 11375511 15 0.75 | 3.75 173 C3-02C 35 
3 | 2 10 5 | 3.751 1.5 0.75 | 3.75 175 B2-01C 36 
3m | 20 1 s 3755 | 1.5 0 75 | 3.75 175 C3-02C 37 
3 各 20 15 5 | 3.75 1.5 0.75 | 3.75 175 CQC3-02& 38 
3m | 20 10 7 于 1.8 | 075 |3.75 175 B2-01C 39 
3ma | 20 10 5 | 375| 1 0 75 | 3.95 175 B2-01C 40 
3 20 | 10 S | 3.75 1.5 175 B2-01C 41 
3m | 20 15 S | 3.73 | 工 5 0.735 | 3.75 175 B2-01C 42 
sm | 30 1 |2.5 1.35 B2-01C 43 
Sm | 30 15 10 | 2.5 1 475 B2-01C 44 
5m | 30 1 所 10 | 2.5 1.5 175 C3-02B 45 
tm | 3 入 10 13.75 | 1.2 B2-01C 46 
1m | 50 15 s | 3.55| 1 2 2 | 175 B2-01C 47 
1m | 350 5 270 s |375| 1 2 2 | 175 8B2-01C 48 
1m | 850 反 270 5 3 2 2 | 175 C3-02C 49 
tm | 100 7 20 |0.4 2.5 175 2-61C 50 


下 -899 


所 


名 间 旬 小 办 本 


er 兴 wmaaeramarneecwer 


最 特 
型 大 
耗 征 
散 
过 频 
察 率 
Pew | 广 
号 
( 罗 ) | (Hzy》 
j 
3DD162B 725 1M 
3DD162B 75 1M 
3 了 DD102B 75 1M 
3 了 DD162B 75 工 M 
3 了 DD162 了 B 75 ITM 
31DD163 如 75 TIM 
3DD163B 75 TIM 
3DD163B 75 TIM 
3DD 也 73-75AA 75 
3DEF7B 795 
3DD75B 75 .5SM 
3D D162B 75 IM 
3 了 Di162B 75 1M 
3 了 DD7-TTB 75 
3 也 D25A 75 1M 
3DD162B 75 1IM 
3DD162B 75 1M 
3 了 D Di163 了 BB 75 TIM 
3 已 有 7 75 TIM 
D71LAA 75 
卫 攻 501 75 
3DD162 马 75 1TM 
3 了 也 162 吾 75 1M 
3DD103B 75 1M 
3 了 DBP7D 75 TM 
3 也 DBD65D 75 
> 乃 卫 065 力 75 
3 也 D66DD 75 
3DD66D 75 
3DD67D 7? 
3DDp7 吃 75 
3 口 也 7 呈 75 
3 也 D7D 75 
3DD7BD 75 
3DD7D 75 
3DD7D 75 
3DD7DD 73 1M 
3D 了 TDP7DD 75 
3 吕 7D 75 1M 
3DD7DTD 75 IT 计 
3DD6sD 75 
3DBD65D 75 1M 
3 了 DD66D 75 3M 
3DD66D 75 
3DD66D 75 
3DD66D 75 
3DD66D | 5 
3DD66D 75 1M 
3DA7B 75 T5M 
3 已 A7BB 75 15M 


页-900 


me 一 er 


rmmeera<rrcem reoeammrereretrernrrrrereee 一 一 err ae 


最 热 
大 
多 
洗 
时 
流 阻 
Zecaor | 开 
(A) | (7 页 ) 
7.5 工 .2 
1 33 
7.5 
由 .33 
,33 
7.5 .2 
1.33 
,33 
7.5 1T.33 
7.5 于 3 
7 
7.5 
7.3 1 
7.5 
3 1 
7.5 
7.5 1.33 
7.5 
7.5 
6 
1I0 
7 .与 .33 
7 沪 :| 了 33 
7.5 1T.33 
10 二 .33 
10 二 ,33 
10 1.33 
10 工 .33 
了 0 
10 
1I0 
1I0 
10 .33 
10 1.33 
7.9 二 .3 
7,.5 工 .3 
10 工 .33 
“县 
了 .35 .33 
75: 汪 工 .33 
10 了 .33 
10 .33 
7.5S 工 .之 
40 
10 工 .33 
10 工 .33 
10 工 .33 
10 工 .33 
了 7 
下 ,过 


集 电 极 
- 基 极 
击 穿 电 压 
0 
cp 
(VD) (AD) 
150 | 3 阴 
150 3 了 
150 3 所 
150 3 了 
150 3 也 
1350 3 也 
150 3 如 
150 3 也 
T50 3 志 
150 
150 3 如 
3 
150 
150 3 如 
了 350 
150 
150 3 所 
150 3 了 
1T50 3 
150 5 地 


2 人 优 


频 


大 功 


2.4 夸 NPN 型 低 频 


集 电 极 发 射 极 集 电极 
”~ 基 极 
- 发 射 极 - 基 极 
反 向 截 企 
击 穿 电压 击 穿 电 政 电 流 
六 (BaR)CEO | 矿 (5BR)BBO 人 
站 Tpp | Tcao | ca 
(| (A) |(V) (A) (A) (YY) 
100 3 姻 S 2 
100 3 了 5 2 茵 
100 3 卫 5 2m 
100 3 姻 5 2 
100 3 如 5 2 了 
100 3 妃 5 2 也 
100 3 5 2 了 
100 3z 5 2 了 
100 3 了 5 2 十 
100 3 联 5 二 
车 * 
400 3 荆 2 症 
100 5S 弓 号 5 姻 革职 30 
100 3Ia 5 ?2 
100 3 
100 5 
100 5 
100 | 下 3 和 号 2 卫 
T00 5 
100 呈 
100 5 
100 六 媚 5 工 和 
100 3 刀 5 2 地 T 了 血 50 
100 3 卫 纪 2 了 
100 3 所 引 2 坦 
110 3 如 5S 3 茵 
410 | 10m 3 15 功 
110 工 0 所 3 15 地 
110 10 3 15 也 
110 3 
110 5 
110 | 10 3 T5 匡 
1T10 10 姻 3 15 也 
J110 3 匡 5 2 了 
110 3 妃 5 2 也 
10 T0 荆 3 5 了 
110 | 10 3 15 卫 
110 5 茵 5 地 
110 引 匠 4 5 芋 
1110 3 卫 5 2 志 
110 3 茵 5 2 
116 | 410 和 3 了 了 
110 10 姻 5 10 扣 
110 了 0 细 3 1 了 
110 10 如 3 JS 地 
110 | 10m 3 1 了 
110 | 410 3 1 也 
1340 了 0 人 也 3 了 5 位 
110 | 10z 5 10 了 za 
120 5 所 本 10 了 血 
120 | 35 姻 3 10 茵 


系 


有 FB 


了 3 区 


270 
120 
270 


270 


270 
270 


广 * 

CQ 
李 

人 


定 定 CC Cn Cn WwwT WUIL CC Cn CE 


人 2 F 


9 
wmooowm iiohbmm wumhibkib wm ibm iiiib iiibioih 


世 


ES 
CCUEUS 有 nm Unocna 一 ww 


CD Co Kb wo CD LDLa Co Co Cr Co co ni KD CuCD Co CD CD CD 心 CD Co CD Un 


Co CD Co CD CD 


Camen nn 
< 
了 上 户 由 由 记 症 由 


人 onen en Ca wwtCOt SR Mi 《SR cm CT Cnr WwW 


LO Co LD CD CD LO Co Co 


Fo ko 
WU 


本 
尼 所 WU OL CT Ca Cn MI 


必 放 本 


| 


FFaF ba is 
mm mw 


1.5 


Fa :上 
Ca wwn 


广 睛 
cm 


工 .3 


1.8 


喇 呈 三 己 忆 己 己 它 它 

Lo ep Go Lo Co CD Cn CD cn 
名 名 2 CD 多 名 操 

LO Lu Co Co Co Co Co CD 


o 眉 
(mL 


Co COLD 


< Co ko wo ks 


,773 


外 


1 
CC 


怀 这 Bi 关 产 广 二 
IIeIeieEeIeieieie| 
合 - 


站 


广 


C3-02 了 ) 
B2-01C 


C3-020 
了 2- 虹 C 
了 3-01C 
了 2-01C 
C3-020C 


辣 虽 oo 人 人 Wi 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 | 特 | 最 热 集 集 电 极 
序 型 大 守 天 
东 多 - 基 衣 
| 功 频 | 反 间 截止 
届 。 率 | 流 阻 击 察 电压 击 穿 电 压 出 穿 电 于 电流 
1 | 矿 (BRI)CBO 广 CaR)CEO 矿 (3R) BEBO - 
间 呈 1 cm | F 亲 | Tea | Ri To 元 二 Tcaso | 大 cp 
(页 ) | (Hz) | (AAA) | Co 人 WOV | OA) COV) (CA) (A) | “V) 
1 | 3DA7B 75 | 45M | 7.5 4120 | 15 姻 3 10z 
2 | 3DD7C 75 7.5 200 | 3m | 150| 3 引 2 和 
3 | 3DD7C 55 | 1M | 75| 133 |200 3m | 150 | 3 和 in 5 2m 
4 | 3DD7C-T | | 3M| 75| 1T2 150 | ”3mma 3 2mm 
5 | 3DD7C-T 75 | 1M | 75| 12 150 | ”3 圣 3 2m 
16 | 3DD7E 735 10 150 | 10ma 3 了 5 茵 
17 | 3DD7E 75 10 150 | Im | 3 | am 
8 | 3DD7E 75 10 1.23 150 | “3am 引 2 
9 | 3DD7EE 75 10 1.33 150 | 3m 5 2m 
10| 3DD7E 75 7.5| 工 3 150 | 10m 3 全 血 
11 | 3DD7E 75 7.5| 1.3 150 | 10am 3 15 生 
412| 3DD7E 75 | 4M | 10 133 | 200 5 | 150| Sm | 5z 
TI3 3 了 D 了 D7E 75 | 150 5 帮 5 志 
14 | 3DD7EE 75 | 1M | 75| 4.33 150 | ”3 联 引 2m 
15 3D 了 TDP7 荆 75 1M 了 汐 工 .33 150 3 耳 5 2 地 
16 | 3DD65E ?5 10 1.33 150 | 了 0 也 3 15 卫 
1 妨 | 3DD65E 75 120 150 | 10m 3 15mm 
18 | 3DD65 瑟 75 | 1M | 10 1.33 150 | 10 锯 5 10mm 
1T9 3 了 PPpD66E 73 3M 了 7 工 .2 150 T0 玖 3 15 卫 
20 | 3DD66E 75 10 | 150 | 10m 3 全 各 
21 | 3DD66E 75 10 1.33 150 | 10m 3 15 姻 
22 | 3DD66EE 75 10 13 150 | 10m 3 15m 
23 | 3DD66E 75 | 1M | 10 133 150 | 10m 5 了 耳 
24 | 3DD66 下 75 10 三 33 150 | 10m 3 1 加 
25 | 3DD1626 753 | 4M | 7.5| 2 |3200 3m | 4150 | 3m 5 2m 
26 | 3DD1620 75 | 1M | 75 200 3m | 450 | 3 5 2m 
27 3PEBDP162C 75 1TM 1.33 |」200 3 切 150 3 了 吕 2 人 二 
28 3DD1620C 了 5 工 取 1.33 上 200 3 切 150 3 也 S 2 
29 | 3DD163C 25 | 1M | 73| 12 |200 3m | 1450 | 3 5 2 和 
30 | 3DD163C 75 | 1TM 1 33 | 200 3m | 150 | 3m 5 2mm 
31| 3DD163C 75 | 1M 1.33 | 200 3ma | 4150 | 3m S 2 了 ma 
| 32 | 3DD73-75B | 25 7.5 | 133 150 | 3 S 2 如 | 0.5m 50 
33 3DA7C 75 15M 7.95 150 了 5 王 3 10 钙 
34 | 3DA7C 75 | TSM | 75 150 | 巧 秋 3 10am 
35 | 3DA7C 75 | 15M | 7 5 150 | 匡 3 10m 
36 3DE7C 75 达 . 生 1 .3 200 3a 150 3 垃 6 工 刀 
37 D7IA 75 7,.5 200 了 T50 7 他 0 如 
38 | 3DD7-TC | 75 7 3 150 3 
39 3DBD65 已 75 了 0 150 人 4 
40 | 3DD66E 5 10 150 3 
41 | 3DD67E 7 10 150 5 
42 3DD162C 73 1M 子 汉 200 150 5 
4 妇 | 3DDI162C 75 | 1M|75| 4133 | 200 3 也 | 150| 3m S 2 
44 3 品 D163C 75 1M 3.5 200 150 3 
45 | “ D71338 75 6 150 5 
46 3DB7E ?35 TIM | 10 工 ,33 1T150 3 人 征 5 3 纽 
47 3D DBP6s 扎 75 T0 工 .33 T50 10 3 415 匡 
48 | 3D D65 瑟 75 10 三 33 150 | 10m 3 1 各 
49 | 3DD66 互 75 10 1 33 150 | 2 和 3 丘 
50 | 3DD162C 75 | 1IM | 7.5| 33 | 200 3m | 150 | 3am 5 2 了 1 80 
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大 功 窗 三 极 
集 电 报 电 
~ 发 射 极 
放 
反 疝 截止 
中 流 系 数 
了 Tc5o 矿 cF 六 F 六 Cg 了 Tc 
(和 ) | (7Y) 也 刘 | max | (Y) | (A) 
5 垃 30 13 T0 2.5 
工 二 30 13 10 3.75 
工 志 100 T5 3 3.75 
也 100 IT5 5 3,75 
工匠 100 15 吕 3.75 
3 押 20 TI10 5 3.75 
3 了 20 10 号 3.75 
工 世 20 TI0 5 3.75 
工地 20 10 5 3.75 
3 了 20 I0 5 3.75 
3 志 20 T0 9 3.75 
2 也 20 10 5 75 
24 细 20 10 5 3 
工 也 100 I5 5 3.75 
了 弓 T00 工 5 3.75 
3 了 20 T0 3 3.75 
3 拦 20 1I0 | 纯 .75 
了 二 20 15 5 3.75 
3 也 20 10 5 3,.75 
3 了 20 1410 5 3.75 
3 也 20 10 5 3.75 
3 也 20 T0 5 3.75 
3 所 20 15 5 3.75 
3 如 20 1T0 瑟 3,.75 
工 志 T00 TS 3 3,75 
工 也 TI06 5 忆 3,.75 
工 二 T00 了 3S 号 3.75 
工 志 T00 5 5 3.75 
二 王 IT00 T5 S 3.75 
工 世 100 15 3.75 
工 三 100 15 号 3.75 
工 生 50 15 S 3.75 
5 如 30 15 1I0 3.75 
5 如 30 15 10 2 
5 所 30 15 了 10 纯洁 
0 .8 了 T08 了 5 0 3.735 
3 卫 SU0 10 了 T0 7 
台 坦 36 T0 10 3.75 
3 了 2 20 | 5 3.73 
3 联 290 20 | 5 4973 
生地 20 20 410 
工 刀 400 工 S 3 3.75 
荆 蔚 100 下 3 270 5 3.75 
工 王 100 :5 5 3.795 
0.5 蕊 50 20 10 3 
2 茵 号 10 5 3.795 
3 所 20 10 杞 3275 
3 鱼 29 T0 号 3.75 
3 匡 20 410 3 3 
工 伺 50 工 ? 9 如 


-一 一 一 
外 序 
降 降 间 
Fc5gS | 太 sgs | TB Tc | 晶 | 了 Tv 
形 号 
(Y) 《YI) (A) (A)y1|1(s) | 6D) 
工 .5 0.5 5 175 C3-02D 工 
.2 1 .2 0.38 3.75 了 2-01C 2 
.2 工 .5 0.38 3.735 2 有 175 了 2-01C 3 
本 并: 性 0.38 3.75 2 175 了 2-01C 上 
半 : 妆 工 .5 0.38 3.75 2 175 C3-02C 5 
二 .5 0.75 3.75 175 了 2-01C 6 
工 .5 人 .73 3.75 175 C3-02C 7 
二 .5 0.375 | 3.75 175 了 2-01C 8 
症 .9 0.375 | 3.75 175 C3-02C 9 
工 .5 0.75 3.75 175 也 2-(0EC 1I0 
工 .5 0.75 3.75 179 C3-02C 并 
工 .5 工 .3 0.38 3.75 175 B2-040 中 12 
3 .3 3 T75 B2-01C 13 
工 .2 0.38 3.75 175 了 2 01C 14 
上 .2 175 C3-02C 15 
工 .5 0.75 3.75 175 C3-02C 16 
工 .5 f 和 .75 3.75 175 C3-02C T7 
工 .5 0.75 3.75 175 C3-02C 18 
工 .5 1T.8 0.75 3.75 175 了 2-01C 19 
工 .5 0.75 3.75 175 了 2-01C 20 
工 .5 175 B2-01C 2 
于, 0.73 3.75 175 了 2-010C 22 
工 ,5 0.75 3.75 175 了 2-01C 23 
工 ,5 TI75S 上 人 24 
工 .2 工 .5 0.38 3.75 2 眼 了 75 也 2-01C 25 
本 > 了 .5 0.38 3.75 2 及 175 中 30 26 
12 | 15 | 038 | 3 175| B2-01C | 27 
12 113 | 038 |375| 2n| 175 B2-oC | 38 
上 .2 工 .5 0.38 3,.75 2 175 已 3-02f 29 
工 .2 工 .5 0.38 3.75 175 C3-02C 30 
下 浊 T.5S 0.375 | 3.75 2 175 C3-02C 31 
区 0.375 | 3.75 175 了 2-01C 32 
小 0.5 5 175 了 2-01C 33 
站 55 0.5 5 175 如 2-01D 34 
荆 ,S 0.5S 5 175 CC3-02 了 D 35 
上 上 沁 5 175 B2-01C 中 36 
3 3 0.75 3.75 175 且 2-01C 37 
2 
个 , 泡 
工 .5 
3 
工 ,2 5 
工 , 二 .5 
本, 冯 工 .5 
业 3 
工交 
工 .5 
0.8 
0.8 
二 .5 


| 


闻 


与 间 o 人 各 忆 广 | 


htteioy 电 卢 记忆 
人 


一 rr 一 eemn ironumrmmaorrsmerorerra 一 
小 > 小 
La 


1- 


型 


避 


3 了 DT162f 
3 了 了 D1634 
3DD75C 

3TDD162C 
3 了 DT162C 


3DD7G 
3D D7 瑟 
3 了 D7F 
3 也 D7 开 
3DA7DD 


3DA7D 
3 了 DA7D 
3D D7E 
3D D65F 
3D D66FR 


3D D67 卫 
3D D7- 工 了 
| 3DD7G 
3D D25 B 
3D D162D 


3 虽 了 162 


局 

与 

局 
与 


四 四 四 中叶 呈 总 己 
人 1 


CT 


刁 司 局 忆 局 书局 所 局 己 忆 已 
本 本 台 


mw mm wwow 
SI 已 志 世 己 忆 后 己 已 己 
从 个 Sb vv 


OGAm 


3 也 也 102 用 
3TD DI162D 
3 了 用 162D 


3DD162DD 
3DD162D 
3 也 D163D 
3DD163D 
3DD163D 


3DD73-75C 
3D A7 也 
3 卫 A7E 
3D A7 节 
3DE7D 


县 -904 


2， 低 


2.4 


频 


大 


功 


硅 NPN 型 低 频 


特 最 
大 
征 | 多 
A\ 
频 许 
中 
宁 流 出 穿 电 压 击 穿 电压 击 察 电 压 
玉 (CBR)C5O 矿 (5R)CEO 矿 C5R)BBO 
J1T | Tcar | Rn 1 Top 六 Tcso | 大 cs 
(Hz) | (A)y | (CDV/ 页 ) (A) (YY) (A) (V) (A) (入 )》 (Y) 
1M 了 .5 1.33 200 3 了 150 3 耳 5 2 荆 
1 M 7.5 工 .33 200 3 了 150 3 锯 5 2 也 
0.5M 7 150 3 了 5 2 了 二 
TM 7.5 200 5 了 150 5 茵 5 5 了 1 人 刀 50 
1TM ?7.5 200 3 了 了 15 人 3 了 号 2 全 
10M 6 170 1T0mm 150 10 了 za 4 10 如 工 血 20 
10M | 6 200 10m 180 | 10m 4 10mm 1m 20 
10 180 I0 也 3 5 了 
10 80 410 所 3 15 联 
15M 7.5 180 15 功 3 10 也 
15M 7,5 180 15 刀 3 10 匡 
15 了 到 7.5 180 15 了 3 10z 
5M 7.5 IT.33 200 3 180 3 人 血 5 3 人 工 细 30 
40 180 4 
10 180 3 
10 180 5 
7.5 200 3 
5M 7.5 1.33 220 3 芭 200 3 和 5 3 了 了 了 30 
1TM 7.3 200 5 
1M 7.5 250 200 5 
ITM 7,5 IT.33 250 3 了 200 3 了 im 5 2 锯 
1M 7.5 251 200 5 
TM 7.5- 250 200 5 
310 200 工 世 纪 工 王 
7.5 250 3 二 200 3 年 5 2 了 
TM 7.35 了 ,33 250 上 3 了 200 3 也 5 2 了 血 
1M 7.5 1.33 250 3 卫 200 3 姻 3 2 了 
1 7.5 下 533 250 3 匡 200 3 联 3 2 了 匡 
10 1.33 200 3 所 号 2 了 
10 1.33 200 3 了 姻 必 2 押 
1M | 10 和 ) 2350 5 也 | 200 5 1 二 号 垃 
7.5 1 200 地 人 号 乌 
TM 7 .5 1.33 200 3 所 9 2 菩 
1TM 7.5 1.33 200 3 也 号 2 志 
1M 全 .33 200 3 匡 5 2 人 垃 
10 200 10 征 3 15 位 
10 200 10 了 im 3 了 5 地 
1M 本 2 250 3 也 200 3 了 姻 5 2 纪 
1M 工 .33 区 3 匡 200 3 绒 3 2 了 
1M 多 3 250 习 200 3 刀 避 2 也 
1M .33 250 | 3 也 200 3 也 5 2 志 
TIM .33 2580 3 位 200 3 位 5 2 王 
TIM 洒 工 .2 250 1 3 了 260 3 地 呈 也 
1M 1.33 250 3 匡 200 3 所 5 2 联 
TIM 小 :3 250 3 匡 200 3 所 5 2 垃 
了 ] .33 200 3 了 5 2 也 0.5 了 50 
15M 7.5 200 工 5 了 王 | 10 联 
15M 7.5 200 5 切 3 I0 刀 
15M ) 7.5 200 15 卫 3 1J10 恕 
7.5 工 .3 250 3 锯 200 3 基 人 也 


大 荔 率 三 极 管 
集 电 极 电 流 
| -发 射 极 
放 大 
反 向 鹤 止 
电 流 | 系 数 
TcEgo | cz | ppz 入 cE 
(4A) (Y) |zaia| zax TVT) 
1m | 100 | 345.| 270 5 
1 | 100 | 34351270 5 
工 专 50 15 | 270 引 
2 50 |35 |1420 5 
tm | 10 |1|270 | 5 
4 匡 20 | 20 10 
4 和 20 | 20 10 
3 乌 | 30 10 5 
3i | 20 1340 局 
Sm | 30 |45 ， 10 
5 | 30 | 415 10 
5 位 30 15 10 
工地 30 | 20 | 400 10 
3 钾 20 | 20 5 
3 王 20 | 20 5 
4m | 20 | 20 10 
2zm 30 | 10 40 
工 亚 30 | 20 | 400 10 
1 | 100 7 20 
1 | 100 | 芋 5 
tm | 100 | 3 要 | 
1m | 100 | 335 | 5 
1Im | 100 120 5 
0.1 皇 3R 15 号 
工程 30 | 15 10 
Tm | 100 | 5 5 
和 mm | 100 | 后 弓 
1m | 100 | 45 
工 伍 20 ，40 S 
tm ! 20 | 2320 5 
2 20 | 10 5 
2 20 | 10 号 
1m | 100 | 3 5 
Jm | 100 | 后 5 
Im | 100 7 20 
3 了 荆 20 | 40 S 
3 血 20 | 10 引 
Ta | 100 所 S 
dm | 100 415 5 
1m | I100 1 5 
1am 1 100 | 45 引 
1 | 100 」 后 5 
1 | 100 | 后 
1m | 100 | 5 总 
1 也 | 1300 | 后 S 
工地 S0 15 号 
sm | 30 | 匡 10 
5 巧 30 | 10 
5 了 30 | 45 10 
0.8za | 100 | 巧 10 


(入 


~ qqv3 
人 


Laxaxvd 
Cn wT 


~raamon 
吕 、 忆 中 吕 忆 中 


Ca vv 3 | 
Cn CC 


75 


mi CC 由 由 由 加 LDLOen co CD Lo wb Co Cn Lu ko co CO Cn (Lpb 己 Lucn CD CoduocwniFsho hoDcoden om Lp 心 Cn 


饱 
外 
和 
长 
降 
六 cgs 
形 号 
(V) 
12 | 45 | 038 |3.755| 2R | 175 B2-01C 1 
| | C3-02C 2 
二 .2 150 B2-01C 3 
1.5 175 B2-01C 4 
1 | 沪 呈 | 训 38 | 全 175 B2-01C 5 
站 二 六 人 下 150 B2-01C 6 
2 区 150 B2-01C 7 
1 0.75 | 3.75 175 B2-01C 8 
1 0.75 | 3.75 175 C3-02C 9 
工 5 0 小、 175 B2-01C 10 
于 5 0.5 | 5 175 B2-01D 11 
1.5 0 | 过 175 B2-02D 12 
1.2 | 15 | 0.75 | 3.75 150 | B2-01C,C3-02C | 33 
工 .5 175 3-02C 14 
1.5 175 B2-01C 15 
3 175 B2-01C 16 
2 B2-01C 17 
工 .2 ,3 0.75 | 3.75 150 | 了 B2-01C,C3-02D | 18 
2.5 175 B2-01C 19 
了 芽 下 医 疏 光 医 二: 175 B2-01C 20 
和 | 小 了 天 | 本 玖 小 要 让 | B2-01C | 21 
工 .2 1.3 0.38 | 3.75 173 B2-01C 22 
1.5 175 B2-01C 23 
0.5 0.235 | 2.5 |o.8k | 350 B2-01C 中 | 24 
工 .2 .2 0.38 | 3.75 了 2-01C 25 
| | B2-01C 26 
2 B2-01C 27 
2 1 | 0.38- | 3.75 | 2 | 375 C3-02C 28 
下 :3 0.375 | 3.75 1735 如 2-010C 29 
1.5 0.375 | 3.75 175 C3-01C 30 
15 | 15 | 0.38 |3.75 1.5n | 125 B2-01Cb | 31 
3 凤 3 | 汪 175 B2-01C 3 
工 .2 175 B2-01C 33 
工 .2 175 C3-024 34 
2 本 175 B2-01C 35 
1.5 0.75 | 3.75 175 C3-02C 36 
T.5 | 0.75 | 3.75 175 B2-01C 37 
1 各 | 汪 7 175 B2-01C 38 
和 | 本 | 和 8 :32 175 B2-01C 和 ,39 
二 .2 T.5 0.38 | 3.75 175 B2-01C 40 
工 .2 工 .3 0.38 3.73 175 B2-01C 41 
工 .2 工 .5 0.38 | 3.75 175 了 2-0TC 42 
工 .2 1.5 0.38 | 3.73 175 3-02C 43 | 
工 .2 工 池 0.38 | 3.75 了 75 C3-02C | 44 
| | 交 38 | 全 75 175 C3-02C 4 
工 .2 0.375 | 3. 175 有 2-01C 46 
1.5 本 B2-01C 47 
工 ,3 0.5 5 TI75 了 2-01C 48 
15 05 |5 175 C3-02D 49 
1.2 


B2-01C 中 


12 


49 
350 


一 

广 请 

革 司 ecowc won | 季 油 | 
| 


ji cx 
导 

(而 ) 
D71B 75 
3D D7E 73 
3DD162D 75 
3DD162D 75 
3DD163D 75 
3DD75D 75 
3DD162D 73 
3DDTD162D 75 
3DPD65G 75 
3DD66G 73 
3DD67G 75 
3DD7- 工 荆 75 
3DD162 也 75 
3D D163 也 735 
3DD7 瑟 -T 75 
3DD7E-T 735 
3 了 TDD7E 75 
3DD7 巨 735 
3DD7G 75 
3DP D7G 73 
3 也 D102 忆 75 
3 也 D162 孔 73 
3DD162 也 75 
3DD162 忆 75 
3 了 162 卫 75 
3DD163 也 75 
3 了 了 163 瑟 75 
3 局 口 163 也 75 
3 已 了 73-75 也 75 
3DE7EE 75 
3DD7G 75 
3 有 也 162 忆 75 
3 也 了 162 也 75 
3DP D163 下 75 
3 了 175 已 75 
3 也 DT162 也 75 
3 了 了 162 75 
3D D75 世 75 
3 了 ED D162P 75 
3 也 DI62F 73 
3D 也 7 百 75 
3D D162 了 75 
3D DT162 了 73 
3D D163FR 75 
3D D262AA 73 
3 也 2603A 73 
人 TBB13004 | 75 
3DD7-TRF 735 
.3DD25C 75 
3 了 D 了 162F 75 

906 


mw mmmmwm mwmwmw 


avND 


“ 汪 ~ Tv 


vcCn co Cn saw vvl 呈 


LLCn 


nm Cn 


mwn ww 


上 请 上 庆 广 挛 


FF 上 


上 


户 上 挛 一 


王 上 关上 


击 穿 电 讨 
ea 
cp 
(V) | (A) 
250 7 了 
250 3mm 
250 3 了 
250 3m 
250 5 茵 
250 3m 
350 3 好 
350 
250 3 筷 
250 3 也 
350 3 了 
350 3 
350 3 匡 
350 3 了 
350 3 和 
350 3 了 
350 3 了 
350 3 名 
330 3 细 
350 3 和 
350 3 和 m 
350 3 严 
350 3 了 
350 3 姻 
350 5 了 2 
350 3 了 
450 | 5 和 
450 3 纪 
450 3 姻 
400 3 阵 
400 3 细 
500 3In 
500 3 了 
600 
400 


2， 佐 


频 


大 


功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


电极 发 射 极 集 电极 
- 基 极 
发 射 狼 -~ 基 
反 向 截止 
击 穿 电压 击 穿 电压 电 流 
矿 CBR)CBO J (5R)BO 
六 7 Tcao | Fcg 
(VD) (及 》 (V) (人 ) (A)》 (V) 
200 7 区 丸 10 所 
200 3 孟 5 3 钳 
200 3 5 2 也 工 世 50 
200 3 了 5 2 如 
200 3 锯 5 2 1 
200 3 了 5 2 二 
200 5 好 5 引 地 工科 50 
200 3 5 2 志 
230 4 
230 3 
230 号 
2350 3 
250 3 馈 5 2 地 
250 5 
250 了 起 引 2 二 
2350 7 5 2 耳 
250 3 缮 5 2 卫 
250 3 所 马 2 
250 3 全 吕 2 二 
250 3 了 弛 2 刀 
250 3 卫 吕 2 丘 
250 3 耳 S 2 了 
250 3 了 5 2 了 
250 3 了 5 2 也 
250 3 所 5 2 匡 
250 3 全 5 2 但 
250 3 刀 5 2 所 
250 3 位 5 2 所 
250 3 位 5 2 卫 有 ,5 世 50 
250 3 了 6 1 和 
250 3 荆 5 3 了 
250 3 和 2 垃 工 红 30 
250 3 了 5 2 匡 
250 3 纪 5 2 缮 
250 3 人 纪 和 2 卫 
250 5 弓 吕 5 拉 工地 50 
250 3 如 5 2 功 
300 3 弓 3 2 二 
300 5 邯 5 5 世 Im 50 
300 3 所 S 2 志 
300 3 症 5 3 了 
300 3 所 5 2 王 工 纪 50 
300 3 5 2 二 
300 3 弓 S 2 了 钥 
300 3 世 5 2 了 
300 3 姻 5 2 全 
300 | J0m 9 
300 3 
300 5 
300 5 


一 
汉 
一 


v 
Ca 


大 功率 三 极 管 
集 了 电 极 语 深 
-~ 发 射 极 
放 大 
反问 截止 
册 流 系 数 
cazo | 三 cz AP 矿 CP 
(A) 《) | 欣 i 3 ( 交 ) 
人 
3 匡 50 10 10 
2 志 100 10 5 
2 芋 30 了 5 弛 
工地 100 工 ? 270 总 
工 100 工 3 270 呈 
工科 50 15 270 | 5 
2 了 50 5 120 号 
在 垃 100 T5 270 5 
3 钙 20 28 5 
3 耳 20 20 5 
4 本 20 20 10 
2 匡 30 了 TI0 
1m | 100 15 270 S 
荆 TI00 工 5 5 
工 王 100 1 276 3 
荆 志 100 了 270 3 
工 二 30 工 3 10 
Im | 100 5 S 
了 押 100 工 S 5 
了 也 100 5 3 
工 各 100 15 5 
1m | 100 15 5 
工 垃 100 15 引 
荆 垃 100 T5 5 
工 位 100 T95 号 
工 亿 100 15 S 
1m | 100 15 5 
工 妇 100 工 3 5 
了 Ia 50 5 号 
8.8 刀 08 TS 10 | 
2m | 100 10 5 
2 80 I5 5 
工 雪 IT08 工 3 270 号 
工 纪 100 了 5 270 吕 
了 了 50 工 5 270 5 
2 二 50 T5 120 5 
工 匡 T100 TS 270 5 
工 各 5S0 工 5 270 3 
家 30 15 了 20 瑟 
工 志 100 工 5 270 纯 
2 100 1 5 
2 志 50 工 S 引 
工 世 400 T5 270 9 
让 了 100 15 270 5 
芋 地 100 史 180 10 
工科 100 7 180 T8 
10 00 8 
2 也 30 10 1 
工 志 IO00 7 20 
Tm | 3100 了 5 5 


“oohFt bo co me 怪 oo 中 oa 必 
wo] 
Co 


饱 前 向 由 基 
外 

和 降 高 

压 时 结 

降 卜 降 间 温 

六 CBES js5ES | 78B ic | 有 | Tow _ 
(V 》 (YY) (A) (AAA) | (0s) (CC) 
se 三 1 

3 3 0.75 | 3.75 175 了 HB2-01C 
工 .2 0.373 | 3.75 | 2 175 卫 2-01C 
1.5 2 | 175 B2-01C 
了 工 .2 王 .5 0.38 |3.735 | 2 了 75 卫 2-01C 
工 .2 .5 0.28 |3.75 | 2h 173 CC3-028 
1.2 Ts0 了 2-01C 
上 下. 175 B2-01C 
了 1.5 0.38 | 3.75 175 了 B2-01C 
不 导 175 C3-02C 
T.3 73 B2-015 
3 175 了 2-01C 
2 且 2-01C 
上 .2 工 .3 0.38 | 3.75 2 4175 B2-01C 
站: 汉 1.5 0.38 | 3.75 T75 了 B2-01C 
2 .3 0.38 |3.75 | 2 175 ; 了 2-01C 
2 了 工 .5 3.75 | 0.38 | 2 175 43-028 
工 .2 .2 3.735 0.38 卫 2-01C 
于. 工 .3 3.735 0.38 T79 B2-01C 
世 175 了 2-01C 
了 工 .2 75 4C3-02C 
工 .2 工 .3 0.38 |3.75 | 2 T75 了 B2-0TC 
工 .2 工 .3 0.38 |3.75 | 2 175 了 2-01C 
工 .2 工 .3 0.38 |3.75 | 2E 工 75 B2-01C 
工 .2 工 .3 0.38 | 3.75 175 了 2-01C 
工 .2 症 3 0.38 |3.75 | 2 175 了 2-01C 
工 .2 工 .5 0.38 |3.735 | 2R 175 C3-02C 
工 .2 业 光 0.38 | 3.75 上 73 C3-028C 
工 .2Z 工 .3 0.38 | 3.75 | 2E 175 CC3-028 
了 .2 0.375 | 3.75 175 了 2-01C 
工 .2 0.375 | 3.75 175 了 2-01C 
工 .2 0.375 | 3.75 | 2 173 2-01C 
工 .3 2 75 了 2-01C 
工 .2 了 于: 0.38 |3.735 | 2 T75 号 2-0TC 
于 .2 工 .5 0.38 |3,75 | 2h 二 7 CC3-02C 
工 .2 150 了 2-01C 
工 .3 75 号 2-01C 
工 .2 工 .3 0.38 13.75 175 了 2-01C 
了 .2 50 了 2-0TC 
于 .3 T75 召 2-01C 
开 .2 工 二 0.38 | 3.75 IT75 了 2-01C 
了 :人 0.375 | 3.75 | 2 175 了 2-01C 
于 1 2 有 175 瑟 2-01C 
了 .2 工 .5 0.38 |3.75 | 2 I75 了 2-01C 
工 .2 工 .3 0.38 13.75 | 2 175 C3-02C 
工 .3 工 .了 必 .5 2 了 2-01C 
:可 和 于 泳 0.5 2.5 175 C3-02C 
0.3 荆 :2 0.2 工 0.48 150 E3-03A 
2 了 B2-01C 
2 5 1753 如 2-01C 
工 .2 下 海 0.38 3.75 了 75 B2-041C 


> 
| 
| 
忆 记 RH 妈 训 
号 NG RSDonN won 
全 


序 


中 | 45 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


se -rpmrrrrrare anreeerrrromeeome 


一 = 一 一 一 mareirrrzxmermepagesrrrarCanrprTeomrrme Primer rr norrrrrromerroe mr 


| 最 | 特 景 | 热 | 集 息 到 | 委 电极 | 发 亢 级 集 电 设 
型 大 | 
耗 征 多 -~ 基 极 
人 办 - 直 极 - 发 射 极 - 基 极 | 
频 | 到 疝 截止 
荔 电 | 
率 率 流 了 册 穿 电导 读 穿 电压 击 穿 电 压 电流 
矿 (sR)CB0 六 CaR)CEO 矿 (BR)E5O | 
忆 Pewr| FTcu | 7cg 7 下 7cso | 大 ce 
(看 ) | (Hz | CA) CAN) CCV) (及 ) 《 立 ) (A) (Y ) (A) (A) (Y ) 
玫 交 本 本 ] 
| 
1 | 3DD162E 75 | IM | 7.5| 41.33 | 450 | 39m 300 | 3 纪 引 2 生 
2 | 3DD263 人 75 | TIM | 5 500 | 300 3 | 
3 | 3DR7RF 75 1M | 7.5 400 300 S | | 
4 了 ?71L 己 75 6 300 5 
号 也 下 503 75 号 1 300 2 坦 7 工 弓 
6 | 3DD7EF 7S 7.5 400 | 3 300 | 3am 引 2 了 
7 | 3DD7EF 7S 了 | 400 3 姻 300 | 3 世 S 2 了 
8 | 3DD7E-T 75 | 1M | 7.5| 1.3 400 | ”3m 300 | 3 5 2 王 
9 | 3DD7R-T 75 | 1IM | 7.5| 1.33 | 450 | 3 血 300 | 3m 2 
10 | 3DD7G 5 | 1M|7.5| 133 | 600 1 3 300 | ”3 摆 5 2 了 
11| 3DD7H 75 | 1M | 7.5| 1.33 | 300 | 3 鱼 5 2 王 
12 | 3DD7H 75 | 1M | 7.5| 1.33 300 | ”3m 5 2 刁 
13 | 3DD25C 75 | 1IM | 3 1.33 300 | ”3 5 2 
14 | 3PD5D162EF 75 | 1IM | 7.5| 1.2 400 | ”3 了 300 | ”3 5 2 了 
15 | 3DD162E 75 | TIM 1.33 | 450 | 3 300 | ”3 卫 5 2 纪 
1 | 3DD462F 75 1M | 7.5 400 | 3 300 | 3 5 2 了 
17 | 3DD162 忆 75 TIM 1.33 450 3 也 300 3 全 引 2 纪 
18 | 3DD162B 75 1M 1.33 | 400 | 3m 300 | 3t 弛 2 细 
19 1 3DD163F 75 IM | 7.5 1 1.2 400 | ”3 也 300 | ”3 了 5 2 妈 
20 | 3DD163E 75 1M 1.33 | 450 | 3 300 | 3m 5 2m | 
21 | 3DD163B 75 1M 1.33 | 450 | 3am | 300 | 3m 5 2 锌 | 
22 | 3DD262 丰 75 TM 1.33 | 500 | 3am 300 | ”3 机 5 2 血 
23 | 3DD263A 75 1M | 1.33 | 500 1 3 和 309 | ”3 本 5 2 了 
24 | 3DD73-75 马 | 75 7.5 | 1.33 300 | ”3a 5 2Z | 0.5 50 
25 | 3DRFR7P 75 7.5 | 1.3 450 | ”3 细 300 | ”3 也 6 工 他 
26 | 3DEF7G 75 7.3 | 1.3 600 | ”3 所 300 | 3 6 1 
27 D71AA 75 5 500 | ”3 300 | ”3am 引 2 也 
28 D71C 75S 7.5 400 | “7 匡 300 | 7 姻 级 10m 
29 D71D 75 7.5 500 | 7 也 400 | 7 所 4 18 亚 
30 | 3DD7G 75 7.5 600 | 3am 400 | 3 茵 5 2mm 
31| 3DD7G-T 75 | 1M | 5 1.33 | 700 | 3 400 | 3 了 引 2 卫 
32 | 3DD7G-T 75 1M | 5 1.33 | 700| 3m 400 | ”3 5 2 如 | 
33 | 3DD71 75 | 1M | 5 1.33 400 | 3 和 5 2 好 
34 | 3DD71I 75 IM | 5 1.33 | 400 3 姻 5 2 了 
35 | 3DD253 375 1M | 5 1.33 400 | ”3 姻 5 2 纪 
36| 3DD162G 75 1M 1.33 | 600 | 3 400 | 3 5 2 细 
37 | 3DD1626 75 | 1M | 7.5 600 | 3a 400 | ”3 姻 5 2 如 
38 | 3DD162G 75 | 1M 1.33 | 600 | 3 400 | ”3zm 5 2 也 
39 | 3DD162G 75 | TIM 1.33 | 600 | 3 400 | ”3 了 S 2 细 
40 | 3DD163G 75 1M 1.33 | 600 3 茵 400 | ”3 和 5 2 了 茵 
41 | 3DD163G 75 | 1M 1.33 | 600 1 3 400 | ”3 引 2 了 
42 | 3DD262 卫 75 | 1M 1.33 | 700 | 3aa 400 | ”3 地 5 2 mm 
43 | 3DD263B 75 1M 1.33 | 700 | 3m 400 | 3ta 引 2 和 
44 | D71B 75 5 700 | . 3m 400 | ”3 5 2 了 
45| 3DD7TG 75 3.5 400 3 
46 | 3D D25D 75 1IM | 5 400 5 | 
47 | 3DDI162G 75 | 1M | 7.5 | 600 400 呈 | 
48 | 3DD162G 75 | 1M| 7.5| 1.33 | 600| 3m 400 | ”3 5 2 细 
49 | 3DDI162G 75 SM | 7.5 | 1.33 600 3 姻 400 3 如 号 3 严 工 坦 30 
50| 3DD163G 73 | 1M | 725 600 400 | 
2 二 | 二 
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功率 三极管 
极 电 这 饱 前 向 下 最 | 
外 
和 降 高 
放 大 
到 向 截止 压 时 结 
流 系 数 降 压 降 间 温 
三 cg AP 已 玉 cE Tc | rczs 矿 ES 了 8 Tc | 杂 | 7 
人 闭 
(V) | min | max | (V) (入 ) 《Y ) ( 立 ) (A) | (A) | (0s) | (P) 

100 13 270 5 3.75 1 .2 工 .5 0.38 3.75 2 175 了 2-01C 
100 了 180 10 2.5 于 1.5 0.5 2.5 1759 C3-02C 
100 20 5 3.75 工 ,5 175 了 2-01C 
50 20 10 3 二 3 175 了 2-01C 
100 10 10 2 工 .2 0.5 2.5 工人 150 了 B2-01C 
30 工 5 10 3.75 1 .2 .2 0.38 | 3.75 B2-01C 
100 15 5 3.75 纪 站 0.38 3.75 | 2 175 B2-01C 
100 15 ] 3.75 1.5 0.38 3.75 2 攻 IT75 C3-025C 
IT00 5 5 3.75 工 .2 工 .5 0.38 | 3.75 | 2 175 B2-01C 
100 T5 5 3.75 二 .2 1I.5 | 0.38 3.75 | 2 175 B2-01L 
T00 3 5 3.75 工 .2 172? 且 2-01C 
100 IT5 3 3.75 工 .2 175 C3-02C 
100 7 20 0.4 攻 志 0.4 2 175 也 2-01C 
100 工 5 5 3.75 工 .2 二 .5 0.38 3.75 175 B2-861C 
100 15 5 3.75 1 .2 工 .5 0.38 3.75 2 175 了 2-91C 
100 15 5 3.75 1.2 工 .5 0.38 3.75 2 173 了 2-01C 
1T00 15 5 3.75 工 .2 工 .5 0.38 3.75 了 2-01C 
100 15 9 3.75 .2 .5 0.38 3.75 2 必 175 也 2-01C 
100 15 5 3.75 “二 2 工 .5 0.38 3.75 2 175 3-02C 
100 IT5 5 3.75 工 .2 工 .5 0.38 3.75 2 175 C3-02C 
100 15 5 3.75 工 .2 1 .5 0.38 | 3.75 175 C3-02C 
100 7 10 2.5 二 ,5 1.5 0.5 2.5 2 有 1735 了 B2-01C 
J00 7 10 2.5 工 .5 .5 0.5 2 2 有 T75 C3-02C 
50 5 3 3.75 工 .2 0.375 | 3.75 175 B2-010C 
100 15 180 10 3.75 工 .2 0.375 | 3.75 175 了 B2-01TC 
了 00 TS TI80 10 3.75 工 .2 0.375 | 3.75 173 B2- 人 CC 
100 7 JTJ80 10 2.5 .5 工 .5 0.5 2.5 B2-01C 
350 10 10 3.75 3 3 0.75 | 3.75 175 B2-61C 
50 10 10 3.75 3 号 0.75 3.75 了 2-01C 
30 5 10 3.75 工 .2 1.2 0.38 | 3.75 中 2-01C 
100 7 10 2.5 于 3 二 :5 0.5 2.5 2 T75 瑟 2-01C 
100 了 10 2.5 工 .5 .5 0.5 2.5 2 75 C3-02& 
TI00 了 10 2.5 工 .5 175 B2-01C 
100 7 10 2.5 工 .5 IT75 C3-020 
100 7 20 0.4 255 0.4 人 175 了 3B2-01C 
100 15 号 3.75 二 2 工 .5 0.38 | 3.75 175 B2-01C 
100 35 5 3.75 1.2 工 .5 0.38 3.75 2 了 75 了 2-01C 
工 3 5 3.75 荆 志 二 罗 0.38 3.75 175 B2-01C 
100 工 3 5 3.75 工 .2 长 3 0.38 3.75 2 比 175 了 2-01C 
15 5 3.75 工 .2 工 .5 0.38 3.75 175 C3-02C 
IT00 15 5 3.75 工 .2 工 .5 0.38 3.75 2 世 175 C3-02C 
I00 了 10 2.5 工 .5 工 .5 0.5 2.5 2 175 B2-01C 
100 了 T0 2.5 工 .5 于: 忆 0.5 2.5 2 必 175 C3-02C 
100 了 T0 2.5 工 .5 革 .5 0,.5 255 日 2-01C 
30 10 10 2 2 B2-01D 
100 7 20 0.4 2.5 175 B2-01C 
100 T5 5 3.75 二 .2 工 .5 0.38 3,.75 175 B2-01C 
100 13 270 号 3.75 1T.2 工 .5 0.38 3.75 | 2 175 了 2-01C 
30 20 100 10 3.75 1.2 丰 ,5 0.75 3.75 150 B2-0TC 
100 15 吃 了 .75 工 .2 工 .5 0.38 | 175 了 2-010C 


weiai-asasprorirteeeeeeee wererarrweaaecoyegeriraererikipreepeir 二 天 mertrrraimerioorcrreree 一 m err 一 一 eecT rr Egg 


| 
SAD co 修了 coib 六 | 如 深 


可 
最 
型 大 
耗 
散 
芒 
率 
ciM 
导 
( 风 ) 
3DD163G 73 
3DD262B 75 
3DBD263D 75 
3DEPF7G 75 
了 71FE 75 
六 入 504 73 
卫 民 55 75 
也 用 552 73 
DBD13005 75 
3DBD75G 75 
3 也 了 162G 73 
3 也 D162G 73 
3 了 DT162G 75 
3DD162G 73 
3 了 DT163G 75 
3 有 TD262 瑟 73 
3DD263H 75 
MT 瑟 1005 73 
3 了 D 了 D262L 75 
3 了 也 263C 75 
3DD7-T 于 75 
3 也 了 D2620C 75 
3DD263C 73 
D71G 75 
3D D7H- 了 了 3 
3D DBD7- 字 75 
3DD7 了 75 
3DD73j 75 
3DD25S 避 75 
3DD262C 75 
3DD263C 73 
D71C 75 
了 D7T 735 
3DD7I -了 735 
3DD7I-T 75 
3D D7 氏 75 
3DD7 玉 K 75 
3DDD25 75 
3DED262D 75 
3 也 也 263 甩 75 
了 71D 75 
3DD7-TI 75 
3D 玉 25 世 75 
3 了 TD262U 75 
3 了 D263D 73 
玫 71 75 
3D BD262 有 1 73 
31DDP263D 73 
3 功 D262 玉 75 
3 了 TD263E 75 


50 
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食 
合 旺 伟 阔 小 惠 


了 CM 


(Hz) | (A) 


替 


mn 


5M 
TM 
1TM 
工 M 


《AR 


wwewawren 


cm GOnwni Co Cn CUT GG WE CI ce 人 全 Cown GCC 
。 


《CD WEI CAL 


Cn Cn ny CT 


Co Cn Cn 


ce Cn SN CC GD Co 


热 集 电 极 
~ 基 执 
阻 击 穿 电压 
六 CBR)CBO 
慌 订 了 Tc 
(人 /而 )| 《YY) (A) 
133 | 600 | 3am 
700 
700 
600 
700 | 0,.5 弓 
700 了 工 耳 
工 .5 400 
600 35 地 
600 3 也 
1.33 600 3 卫 
工 .33 600 3 包 
1 .33 600 3 匡 
1.33 700 3 缮 
工 .33 700 3 匡 
工 ,07 700 
1.33 900 3 纪 
T.33 900 3 弓 
900 
900 
工 .33 900 3 所 
T.33 900 3 钙 
工 .33 
工 .33 
工 ,33 
1 工 .33 900 3 丘 
工 .33 900 3 全 
900 3 所 
600 7 全 
工 .33 TI00 3 纪 
.33 1100 3 刀 
1.33 
T.33 
1.33 
.33 1100 3 也 
1.33 1T100 3 全 
41100 3 
1100 
100 
.33 1100 3 也 
.33 1100 3 纪 
.33 1300 3 王 
1 .33 1300 3 全 


2。 低 


功 


2.4 夸 NPN 型 低 频 


Le -eeemerrmasarrama mc pm 


集 电 裤 发 射 宜 集 电极 
”~ 基 极 
- 发 射 棚 二 极 
反 向 截止 
击 穿 电压 击 穿 电压 也 流 
广 (BR)CEO 广 (PR)EBO 人 
贡 下 7cao 矿 C3 
(V 》 (人 A) (VY) (人 ) (A》 《Y ) 
40 3 5 3 他 1Jm | 30 
400 5 
400 号 
400 5 
< 号 
400 2 间 7 工 坦 
400 工 刀 9 工 全 志 700 
400 了 0 了 地 0 . 工 坦 卫 包 700 
400 9 卫 世 400 
400 3 二 2 二 
400 5 珀 号 5 人 王 工科 50 
400 3 号 2 过 
400 3 弓 5 2 刘 工科 50 
400 3 如 号 2 位 
40 3 了 S 了 得 
400 3 了 5 2 人世 
400 3 志 号 2 好 
400 10 癸 负 
500 刁 3 了 也 
500 3 也 3 2 伺 
500 3 
3500 号 
300 号 
500 5 
500 3 呈 号 也 
500 3 锯 3 2 纪 
500 3 也 | 2 纪 
500 3 了 匡 5 2 但 
500 3 纪 5 2 了 
300 3 了 3 2 
500 3 也 5 2 世 
500 3 鱼 5 2 了 
500 7 所 台 10 血 
600 3 了 号 2 卫 
600 3 纪 5 2 如 
600 3 匡 号 2 地 
600 3 世 5 2 所 
6G00 3 也 号 2 了 
600 3 印 5 2 二 
600 | 3 也 5 2 垃 
600 3 耳 5 2 生 
600 3 
600 5 
| 600 5 
600 5 
600 
600 3 也 号 2 各 
600 3m | ?> 2 
700 3m | 5 2 型 
500 3 征 5 7 位 


TS] 


二 


hl 
~“Tdl CC | 


极 管 
电 流 人 饱 
外 
得 
放 大 | 
系 数 | 站 压 降 问 | 沽 
PP 中 广 CE Tc | Fresgs 六 5ES 了 有 8 7c 村 7TJ1z 
Iax | (YY) | (A， (V) (Y) (A) | (A) (Cs) | CC) 
100 10 | 3.75 二 1.5 0.75 | 3.75 150 |， CC3-02C 
180 10 2.5 1.5 1.5 0.5 2.5 175 H2-01C 
180 10 | 2.5 T.5 1.5 0.5 2.5 4175 5 00 
5 3.75 1 .5 175 B2-01 
430 | 3 1.3 175 B2-01C 
纪 | 2 1.2 | 05 |125 | 481 40 3B2-01C 中 
70 5 工 0.6 1.2 0.5 2 0.9h | 3450 F3-03A 信 
6 10 0.5 了 1.6 0.5 2 0.8 | 450 ER3-03 人 入 
60 5 小 一 洒 0.6 江 0.2 1 0.7h | 450 B2-01 了 
270 5 3.75 1.2 158 B2-018 
120 s | 4 了 | 175 B2-01C 
270 邓 3.75 人 1.5 0.38 | 3.75 175 
了 人 4 工 . 2 | 475 B2-01 
270 引 3.75 2 1.5 0.38 |3.73 | 2 | 475 B2-010 小 
270 引 3.75 1T.2 1.5 0.38 | 3.735 | 2 | 375 C3-025C 
180 | 10 | 23 15 | 45 | 0.5 |25 1755 | 8B2-01Cb 
180 10 2.5 1.5 1.5 0.5 2.5 175 C3-02C 
60 5 下 0.5 1.2 0.2 工 0.4h | 450 F3-03A 
180 10 2.5 1.5 1.5 | 0.5 2.5 175 B2-01C 由 
180 10 2.5 1.5 1.5 1 0.5 2.5 175 C3-02C 
了 网 2 B2-01C 
180 10 2.5 T.5 1.5 0.5 2.5 175 B2-018 
180 了 2.3 1.5 民 .5 0.5 2.5 175 C3- 风 5 
10 3 1.3 175 日 2-01 
180 10 2.5 工 .5 1.5 0.5 2.5 2 | 3475 B2-01C 
180 10 | 2.5 工 .5 1.5 0.5 2.5 2 | 175 C3-035 
19 1 2.5 1.5 175 B2-01C 
地 2.5 2; 1.5 375 C3-02C 
20 0.4 2.5 0.4 2 175 了 2-01C 
1 2.5 1.5 1.5 0.5 2.5 2 | 4175 B2-01C 
10 2.5 IT.5 1.5 0.5 2.5 2h | 475 0C3-020 
旨 2.5 工 .5 1 .5 0.5 2.5 B2-01C 
10 3,.75 3 3 0.75 | 3.75 B2-01C 
180 折 2.5 1 .5 1.5 0.5 2.5 2 | 3475 B2-01C 
180 10 2.5 工 .5 二 :3 0.5 2.5 2 只 75 C3-02C 
10 2.5 T.5 175 B2-01C 
10 2.5 1.5 175 C3-020C 
20 0 .4 2.5 0.4 2 175 B2-01C 
了 2.5 IT.5 工 .5 0.5 2.5 2 | 475 2-01C 
了 0 2.5 1.5 了 .5 0.5 2.5 2 | 175 C3-02C 
10 2.5 工 .3 1.5 0.5 2.5 站 
10 2 2 B2-01 
3 0.4 2.5 475 B2-01C 
180 10 2.5 5 41.5 0.5 2.5 175 B2-01C 
180 了 2.5 1.5 1.5 0.5 2.5 175 C3-02C 
10 3 1.3 175 B2-01C 
480 了 0 2.5 T.5 1.5 0.5: 2.5 175 B2-01C0 中 
3180 1 2320 4 1 才 于 罗 .5 0.5 2.5 175 C3-02C 
180 | 2.5 T.5 .5 0.5 2.5 175 B2-0tC 由 
180 10 | 2.5 人 1.5 0.5 2.5 175 | DC3-02C 


卉 


Go 路 mm 人 cio 考 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 0 型 低 频 


、 电极 集 电 极 发 射 极 集 电极 
翡 - 基 极 
秘 - 基 报 - 发 射 极 ~- 基 极 
荔 反 疝 截 正 
率 阻 击 穿 电 正 击 穿 电 肘 击 罕 电压 | 电流 
斑 CBR) CaO 矿 (BR)CEO 矿 Cag)zao | 和 
及 引 祁 T 思 nn TcpO | 大 ca 
(8W)| VCA OGA GOV | (A) (A)》 (V) 
| 一 -一 一 - SS 0 一 mms 有 posaaaig 机 如 4: 证 0 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
| 工 3D D25G 75 IIM | 3 7?0 5 
2 | 3DD262E 75 | 1M| 5 1300 700 5 
13 1 3DD263E 75 | IM | 5 1300 700 本 
4 D71I 735 6 790 5 
5 | 3DD7L 725 | 1IM | 5 1.33 700 3 血 5 2m | 
裁 珊 | 
16 | 3DD7L 75 | 1IM | 5 1.33 700 3 押 5 2m | 
| 7 | 3DD25G 75 1IM | 3 1.33 700 3 了 引 2m | 
| 8 | 3DD262 忆 75 | 1M 133 | 1300 | 3am |700 3 了 5 2m | 
9 | 3DD263 开 75 | 1M 133 | 1300 | 3m |7600 3am 5 2m | 
了 2 了 D71 刁 75 | 1M | 5 1300 | 3m | 700 3 了 $ 2m | 
11 | 3DD262F 75 | 1M 1.33 | 1500 | 3m |890 3 了 匡 S 2m | 
12| 3DD3263F 75 | 1M 1.33 | 1s500 | 3m |800 3 和 3 2 
13 D71F 75 gd | 5 1500 | 3m | 800 3 他 5 2m 
14 | 3DD262FR 7 | 1M | 5 1500 800 5 
15 | 3DD263F 7 | 1IM | 5 1500 800 5 
146|  D7tT 75 6 800 5 
117 | 3DD262F 75 | 1M | 5 1.33 | 1500 | 3m | 800 3 5 2m | 
18 | 3DD3263F 55 | IM | 5 133 | 1500 | 3m | 800 3 血 5 2m | 
19 | 3DD3055 80 |2.5M | 1.5 100 60 7 
20 D378 80 10 100 | sa | 100 引 弓 7 lm | 
21 D923 80 10 150 | 5m | 100 5 志 7 1 | Im 150 
| 22 也 393 80 10 150 | Sm | 150 5 和 7 dm | 
23 D921 80 5 200 | Sm | 480 5m 7 To | Tam 200 
24| MIJE13006 | 80 | 4M | 声 1.56 | 600 300 | 10m 9 
25 D 必 56 80 | 5M | 8 700 | 1ma |400 | 10m 5 1 | 
26| MJE13007 | 80 | 4M | 16 1.65 | 700 400 | 10am 9 
27 D 交 56 30 | 4M | 16 700 | 0.5 生 | 400 1m 9 1 fm 700 
238 | 3DD1426 30 | 3M | 3.5 1s00 600 5 10p 500 
29 | 3DD1427 80 | 3M | 5 1500 600 5 10 有 500 
3 | 3DD1431 80 | 3M | 5 1500 600 5 10h 500 
31 |  D1426 80 3.5 5 |02 | 20 500 
32 D1427 80 5 5 | 0.2 10 必 500 
33 D 9 1426 80 | 3M | 3.5 5 | 10 
34 到 S1427 80 | 3M | 5 5$ | 10 
35 | 28 D1426 3830 | 3M | 3.5 0.1 细 
361 3D1426 80 3M | 3.5 5 和 5 1 10 愉 500 
37 | 3D1427 380 | 3M| 5 10tma 5 | 0.2 10 愉 500 
3 5 0.1za 1500 
35 . Sm 5 血 30 世 500 
5 1.6 0.1 5 10 匡 
5 10 血 5 102 | 
| 3.5 | 1.6 0.1 5 |02 | 
| 5 1 6 01 S | 10m 
3. 1.6 5 细 7 |62 | 
3， | 
3. 0.2 
| 4 15 | 
、 | 


管 
出 流 饱 前 向 下 最 
和 隆 高 
放 大 
正 时 铺 
系 数 降 压 降 间 温 
矿 cz Tc | css 入 BES 了 Ze | 杂 | 7T5w 
inax | (Y) | (A) (了 Y》 (V) (A) | (A) | (0s) | Go) | 
了 了 蔚 100 7 20 0.4 2.5 175 | 了 B2-01C 
工 姻 100 了 180 6 2.5 .5 “ 工 .5 0.s 2.5 175 了 2-01C 
了 过 100 了 180 1 2 .5 工 .5 工 .5 0.5 2.5 了 73 C3-02C 
0.5 世 5 人 20 折 3 闭 - T75 B2-01C 
于 a 100 了 10 2 .5 .5 工 75 B2-01C 
工 2 1I00 7 10 2.5 工 .5 TI75 C3-02C 
了 Ia 100 7 20 0.4 2.5 0.4 2 工 75 B2-01C 
工 联 T00 7 1I0 .5 寺 .5 工 .5 0.5 ,5 2R | 173 了 2-01C 
于 二 100 7 10 2.5 .5 1.5 0.5 2.5 2 1T75 C3-02C 
工 蔬 100 了 T10 2.5 工 .5 工 .3 0.3 多 B2-01C 
工 班 TI00 7 1 2,5 二 工 .3 0.5 2.5 工 75 了 2-01C 
工 匡 100 丰 1 电 , 5 了 .3 芋 .5 0.5 2.5 2 巧 | 75 如 3-02C 
工 廿 100 了 0 2 .5 工 .S 并 .全 0.5 2 .5 了 2-0TC 
主 芭 100 人 180 18 分 ,5 L .5 二 .5 0.5 2.5 T179$ 了 2-0TC 
上 全 100 7 180 0 2.5 .5 工 .5 0.5 2.3 T75 好 3-02C 
0.5 坦 50 20 1 3 工 .3 B2-01C 
工具 104 7 T80 了 2.5 二 .5 工 ,5 0.5 2,.5 175 B2-01C 中 
工具 t00 7 181 了 和 全 .9 工 .5 工 .5 0.5 2.5 工 75 C3-02C 
0 .7 位 30 20 70 丸 生 工 . 工 于 .5 4 4 150 了 2-01C 
了 吉 00 2 FE3-04 了 8 
700 录 3 工 . 工 .8 0.05 二 FE3-04B 
700 和 3 了 F3-04 卫 
700 二 工 荆 .5 开 .8 10.05 上 上 .5 忆 3-04 了 3 
8 40 5 了 | 工 工 .2 0.4 2 0.13R | 5 王 3-03 太 
工 匡 300 1 10 工 工 0.4 2 15f 了 3-03 入 
8 40 和 2 工 本 0.4 2 0.15 上 | 150 了 3-03 人 六 
0.2 弓 100 8 60 号 2 工 工 .2 0.4 2 0.7 有 只 | 150 了 3-03A 
8 号 0.5 忆 工 .5 0.8 3 1530 FF3-04 纤 
8 史 灶 5 .5 0.8 4 150 了 3-04 了 
8 瑟 半 工 .5 0.8 4 15S0 下 3-048B 
8 S 0.5 8 工 .3 0.8 3 二 RAR 150 下 3-043 
8 S 王 5 工 .5 0.8 4 T50 E3-04 也 
8 93 0.3 工具 E3-04 筷 
8 5 工 于 县 下 3-04 也 
8 4 和 
工 钮 1500 4 17 5 .3 5 工 .5 0.8 2.5 10.88| 130 下 上 3-04 卫 
8 12 王 工 5 15 上 0.8 4 工 上 | IT50 FE3-64B 
70 240 号 工 . 工 工 25 
工 坦 19550 二 17 号 2.5 3 工 .9 0.8 2.5 | 0.8Hh 4150 3-04B 
2.25 于 起 5 工 .5 2 4.5 | 0.6|1 150 | B2-01C 
8 2 号 工 与 工 .5 0.8 4 | 4150 E3-034 也 
8 12 S 0.5 8 T.5 0.8 3 Th 450 和 70 
2.251 4.5 S 工 .5 2 4.5 | 0.601 130 也 2-01C 
8 f.S 8 工 .3 0.8 2.5 | 0.7 有 | 4150 人 68 
8 4000 IT40 
各所 500 12 5 0 .5 号 下 访 3 150 忆 3-04 至 
3 所 20 20 TI0 了 了 75 C3-02 也 
3 伍 20 20 T0 5 2 了 79 了 2-01C 
S 王 20 20 10 4 3.5 175 B2-01C 
2 20 10 10 5 2 工 5 175 了 2-01C 
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和 CD 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


一 一 一 一 一 一 一 
上 | 特 最 | 甸 集 电 极 集 电 极 发 射 极 | 集 电 极 
| 测 大 大 | 
新 征 多 - 基 概 
| 遇 Re， - 东 要 - 发 射 衫 - 基 好 | 
| 巧 频 电 | 反 四 截止 
| 各 | 率 | 流 阻 | 者 穿 电 医 击 穿 电导 | 击 穿 电压 电流 
] | 和 Cap)cao 三 (BR)CEO | 天 (BR)EBO 人 
Pei 六 17cw 民 穆 六 了 Tcaso | 大 cs 
(W) | (Hz | (ACTV  OA OA) GOV CA | A |CV) 
加 0 本 SS， 让 和 人 | 
1 | 3DD68A 100 15 | 30 | 10m 3 
2 | 3DD164 100 | 1M | 3 50 sm | 30 5 5 5 4 30 
3 | 3DAT1I0OOAT | 100| 10M | 3 1 30 | 10m 4 20ma 
4 | 3DAIO0AL | 1i00|Ii0M | 瑟 了 30 | 10ama 4 20a 
5 | 3DD8A 100| 1IM | 45 1 30 sm | 5 35 钳 
3DD8A 1140|1Ma | 1 30 | sm | 5 | 5m 
3DD68A 100 了 5 1 | 30 | 10m 4 10 了 ma 
3D D68AA 100 | 15 1 | 30 | 10m 3 20mm 
3DD69A 100 1 了 5 证 | 30 10z 3 20m | 
3D D69A 100 1 | 30 | 10m 3 | 20m | 
1 
1 | 3DD69A 100 15 工 30 10 姻 人 4 10 地 
1I2 | 3DD164 100 | 1M | 10 1 50 sm | 30 5 姻 5 习 Tm 30 
13 | 3DKIDA1 100 二 1 30 | 10m S 20m 
14 | 3DKI0A1 100 5 1 30 | 10m 5 20 和 
45 | 3DD8A 100 | 10 | | 30 5 也 4 5 王 
| | 
16 | 3DD8A 4100 | 扩 30 | 10m | 3 | 15 
17 | 3DD8A 100 | 在 | | 30 | lm 3 TS 
18 | 3DD8A 100 15 1 30 5 世 5 S 匡 
19 | 3DD8A 100 15 1 30 Sm 5 5 生 
20 | 3DD8A 100 | 1M | 2 1 30 5 姻 5 5 茵 
3D D8S8A i00| 1M | 1 1 | 30 S 细 5 引 世 
3DD8 信 100 10 30 | 10m 3 全 茵 
3DD8SA 100 10 30 | 10m 3 15 曾 
3DD68 100 | 3M | 145 1 5 | 1m | 30|31m 3 20 阵 
3D D68A 100 | TIM | 5 f 30 | 10m 5 | 10m | 
26 | 3DD68A 100 15 1 30 | lm | 3 20 了 a 
27 | 3DD68A 100 全 30 | 10m ， 3 29m 
28 | 3DD6b9A  ; ;fi00| 3M| 320 0.9 30 | 10m 3 20ma 
29 | 3DD69A 100 15 30 | 10om 3 20 卫 
30 | 3DD69A 100 15 1 30 | 10am 3 20 了 ma 
131 | 3DD69A 100 15 1 | 30 | 1m | 3 | 20 
| 32 | 3DD69A 100| 4M ， 必 30 | 10m 5 10 硬 
133 | 3DAS8 100 | 15M | 2320 40 | 15 和 3 10mma 
| 34 | 3DAS 100 | 15M | 32 40 | 45am 3 缮 
| 35 | 3DA8 100 | 15M | 2 40 | 15m | 3 10 和 
| 36 | 3DD8A 100 1 80 5 纪 |】 50 5 | 5 Sm 
137| 3DD8AT | 100| 4M| 3 1 80 5m_ | 50 5 茵 5 5 缮 
38 | 3DD8AT | To0| 1M | 320 1 80 sm | 50 5 了 S 3 
39 | 3DD83 100 1 50 | 10am 3 1 了 
40| 3PDsB 100 全 | | 50 | 10m 3 1 
3DD8B 100 | 4M | 45 1 80 | 10m | 50 | 10m 4 如 折 
|142 | 3DD8H 100 | 1M | 瑟 1 80 | 10m | 50 | 20mm 4 10 严 
143| 3DD8B 100 了 50 Sm | 4 Sm 
|44| 3DD8B 100 415 1 50 Sm | 5 垃 
45 | 3DD8B 100 15 1 50 | 5 姻 5 5 了 
46 | 3DD8B 100 | 1M | 2 1 50 5 了 5 sm | 
47 | 3DD8B 100 | 1M | 32 1 50 Sm 5 引 mm 
| 18 | 3DD8-TA 100 10 50 3 
| 49 | 3DD68BB 100 1 30 4 
50 | 3DD69B 100 4 50 4 
] 
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大 功 宁 三 极 管 
集 电 极 电 流 饱 前 下 最 1 
外 序 
- 发 射 航 秋 吃 高 
旋 大 
反 商埠 灶 压 时 | 和 红 
电 流 系 数 降 芷 降 间 | 温 | 
TcEO | cg JP Frcg Te | Frcesgs | 大权 7B tc | 杂 | Tv 二 
() | (V) | min | maz |(V) | (A) | ov | ov | coA | GAylesy co | | 
j 了 
| | | 
3 | 20 | 20 | 10 5 2 | 引 175 |  C3-02D 1 | 
2 | 30| 1 | 420 5 引 1.5 175 B2-01C 2 
1.5Ssm | 25 | 20 5 5 2 1 10 175 B2-01C 3 
1.5m | 25 | 20 5 5 2 10 175 |  C3-02D | 14 
2m | 20| 3410 | 引 5 1.8 0.5 3 | 2.5R | 4 1 0C3-02D 5 
2m | 20 | 10 S 3 1.8 0.5 5 |2.5R | 475 B2-01C 6 
3m 20 | 20 1 5 2 I 5 175 C3-02D 上 7 | 
3na | 20 | 10 | 10 5 0.8 175 B2-01C 8 
3m | 20 | 世 10 5 08 15| 63-02D | 9 | 
3m | 20 | 10 10 3 2 | 1 弛 175 B2-01C 10 | 
3 | 20 | 20 10 引 2 1 5 175 B2-01C 了 1 
2m | 20 | 5 5 5 T.5 2.5N | 175 B2-01C 人 2 
2m | 20 | 10 引 1 0.8 10 175 C3-02D 13 
2m | 20 | 奸 引 10 0.8 1 10 175 B2-01C 14 
3ma | 20 | 10 | 引 5 3 1 5 175 B2-01BD 和 | 
3m | 20 | 31 15 5 2 了 3 175 |  B2-01C 16| 
3ma | 20 | 10 15 5 2 了 引 175 C3-02C 17 | 
2m | 20 | 3 5 5 2 0.5 | :5 | 175 | 82-01C 1 | 
2m | 20 | 10 5 5 2 0.5 5 | 175 C3-02D 19 | 
2 | 30 | 3 5 5 TS 175 B2-01C 20| 
| 5 
2 和 | 30|186| | 5 1.5 175 | C3-02D | 211 
3m | 20 | 10 10 3S 2 I 5 175 B2-010 22 | 
3 耳 20 10 10 5 2 工 号 4175 C3-02C 23 | 
3m | 20 | 10 10 5 | 2 173 C3-02D 24 | 
3 刀 20 15 5 5 | 2 1 了 175 G3-02D 25 | 
3m | 20 | 340 10 5 2 | 了 5 175 C3-02BD 26 
3m | 20 | 10 10 引 2 工 5 175 C3-02D 27 
3m | 20 1310 | 450 5 5 2 1.8 1 5 175 B2-01C 28 
3m | 20 | 10 10 3 2 TI | 5 175 B2-01C 29 
3 | 20 | 1 10 5 2 175 B2-01C 30 
3m | 20 | 30 10 5 2 1 5 475 8B2-0IC | 31| 
3m | 20 | 台 S 5 2 1 5 175 B2-0L1C 32 j 
5 | 30 | 5 10 5 了 0.5 5 175 B2-01C 33 
Sm | 30 | 45 10 5 1 0.5 5 175 B2-01D 34 
Sm 30 | 55 10 5 了 0.5 5 175 C3-02D | 35 | 
2m0 | 30 | 3 皇 | 180 10 5 T.3 1.5 0.5 5 B2-01C 辐 | 
2ma | 30 | 和 | 270 S S 1.5 1.8 0.5 5 |2.5 | 475 B2-01C | 37 
2m | 30 |134 | 270 引 5 1.5 18 | .0.5 5 |2.5R | 4175 C3-02D | 38 | 
3m | 20 10 | 10 5 | 2 了 5 175 B2-01C | 391| 
| 20|310| 10 5 | 3 也 5 175 C3-02D | 4| 
| 1 | 
2m 20 10 | 10 3 .| 2 1.8 0.5 5 2 | 175 B2-0iCe | 人 | 
2m | 20 | 30 10 | 5 2 1.8 0.5 5 | 2 | 475| C3-02D | 22| 
3 巧 20 10 学 让 二 3 工 5 1735 了 2-01 了 43 】 
2m | 20 | 10 引 S 2 0.5 5 175 B2-01C 44 
2m | 20 | 2 5 | 5 2 0.5 5 | 175 | C3-02D 45 j 
2m | 30 | 45 引 S 1.5 175 B2-01C | 46 
2m | 30 | 抹 引 引 1.5 | 1 3475 | 0C3-02D 47 
3 | 30 1 311| 10 5 2 B2-01C 48 
3ma | 20 | 20 10 S 2 175 |  C3-02D 49 
3m | 20 | 20 10 5 2 175 |  B2-61C 50 | 
| 1 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 | 特 最 热 集 电 极 
型 大 大 
耗 | 征 | 多 
中 、 交 基 极 
散 频 许 
功 电 
宁 变 流 坠 击 穿 电压 
六 (ap) co 矿 (88)CEO 厂 CBR) BEBO 
到 Low | 7 | 7ca | 尽 B 7 人 7 Tcao | Fca 
( 鸡 ) | (Hz)1 (CA | CA) (CTV) 〈(A》 (VD) (人 A) 《) 《人 ) (入 ) (Y) 
和 网 二 | 二 
工 3 了 DD703B 100 9 5 5 
2 3DD108A 100 TIM | .10 80 50 5 
3 3DD164A 100 了 对 10 ”80 5 马 
4 3DD164A 100 TM 10 了 80 5 匡 3 位 5 5 II 
5 3BDD165A 100 TM 10 80 50 呈 
各 3DE10A 100 1M 10 80 50 5 
3DD8B 1T00 IM 15 ESD 0 5 5 了 
8 | 3DD68B T100 1 5 | 10m | 3 0m 
9 3DDI164A 100 1M 10 80 5 弓 50 5 全 与 了 5 地 工 位 30 
I0 3DD4164A 1 3400 1M 10 80 5 纪 50 引 了 5 莘 
11 |  DKT00A 100 j0.5M | 10 80 sm | 50 sm | 5 Sm 
TIT2 3DD8B 1I00 10 于 50 TD0 匡 3 了 5 了 王 
13 3DD8B 100 10 工 50 IT0t 3 15 卫 
14 3D D68B 100 415 510 0 组 3 20 阵 
TI? 3D D68B 100 15 工 50 10 世 3 20m 
16 3D ID68B 工 00 ITM 15 了 S0 10 癸 号 10 荆 
17 3D D69 吕 100 3M 10 0.9 50 10 血 3 20 锯 
18 3D 1D69B 100 ， 15 350 102 了 20 了 za 
19 3 了 DpD69B T00 | 15 工 1 10 卫 了 20 了 王 
20 3D D69B TI00 15 工 530 IT0 联 3 20 联 
21 3D D69 卫 100 1M IT5 千 30 10 耳 5 10 联 
22 3 了 D D69 了 了 100 15 工 50 1 10m | 3 20 卫 
23 3 卫 D108A 100 1M 10 工 8 3 二 50 5 匡 | 5 TI 
24 3DD164 人 入 100 1M 工 84 纪 垃 5f0 5 所 5 5 了 
25 3 了 Di164A 100 1M 工 80 5 地 50 2 5 5 了 
20 3 口 且 164 人 了 00 1M 10 0.9 80 号 za S0 5 二 3 5 地 
27 | 3DDI65A 100 | 1M I 80 5 细 50 5 血 5 引 细 
28 3DD166A : 100 TIM 10 0.9 80 5 全 50 5 于 志 
29 3 也 了 166A 100 TM 工 80 5 50 5 位 号 3 垃 
30 3DRILI0 入 100 7 工 80 引 志 50 5 从 6 3 垃 
31 3DFI0OA 100 了 工 80 引 弓 30 5 伺 6 3 耳 
32 了 DJDI100A 100 1TM 10 工 80 10 拉 5 人 10 苞 5 引 雪 工地 50 
33 3DAI00BL1 100 | 10M J5 工 350 10m 4 20 绍 
34 3DAT00E 工 100 | 1410 到 了 J5 工 50 410 地 二 20 也 
号 3D ED8EB 100 工人 MI 15 工 30 5 匡 5 S 耳 
36 3 也 呈 8 卫 100 I 工 M 15 荆 3 咏 姻 5 垃 
37 3DD68 了 100 15 工 50 0 4 了 0 地 
38 3 了 DT68B 100 15 工 350 10 卫 3 20 茵 
39 3DD69B 100 195 工 50 410 了 垃 3 20 据 
40 3 了 DD69B 100 15 工 50 IT0 了 3 20 纪 
红 1 3DD69B 100 1M 工 5 工 50 T0 了 a 二 10 钙 
42 3DDD164A 1 4100 1M 10 工 80 5 地 50 SS 组 马 5 所 工 位 30 
43 3 及 有 164A 100 1M 10 80 5 纪 50 5 世 5 5 匡 
44 3DDI164A 100 TM 工人 了 80 了 ta 50 5 雪 5 3 过 
45 3DDI164A 100 1M 10 工 80 5 垃 | 50 5 世 5 5 弓 
才 和 3 阳 世 165AA 100 10 工 80 总 细 350 3 人 包 5 3 包 
7 3DPDI66A 100 1M TI0 1 80 3 二 30 己 纪 5 5 人 也 
48 3 了 166 信 100 了 让 1I0 工 80 S 纪 50 3 组 忆 5 也 
49 3 也 攻 10A2 100 15 工 50 10 姻 3 20 折 
50 | 3 攻 10A2 100 | 10M | 45 1 30 10 姻 5 20a 上 
人 
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大 功率 三 管 
集 电 极 电 流 饱 前 向 下 最 这 
-~ 发 射 极 和 降 离 
放 大 
反 疝 巷 止 | 肘 时 | 午 
电流 | 系 数 降 压 降 问 | 强 
Tczgo | Frcz | PFE cz Jec | 六 css 产 psS 7 Tc | 呈 | Tv 二 


(A) | cp an aa lv eaA | | ov | oaA  GA Cs) Co) 


3 了 20 20 10 4 3.5 175 B2-01C 
2m 30 15 210 引 5 1.5 1.8 0.5 5 175 B2-01C 
2z 30 15 5 5 1.5 1.8 0.5 5 175 | 3B2-01D 
2 如 30 13 270 5 S T.5 1.8 0.5 5 |2.5h | 4175 B2-01C 
2m 30 35 S 5 1.5 1.8 0.5 5 4175 C3-02D 
2 也 30 | | | 引 引 1.5 173 B2-01D 
2 如 20 10 | 20 5 2 5 175 了 B2-01C 
3 了 20 | 2 10 5 2 王 5 175 C3-02D 
2m 30 | 1 120 5 5 工 .5 4175 B2-01C 
2 30 | 生 270 5 5 1.5 1.8 5 175 B2-01C 
2 了 30 15 270 5 5 1.5 175 B2-01C 
3m 20 | 10 10 5 2 工 5 175 32-01C 
3 20 30 10 5 2 I 5 175 C3-02C 
3 如 20 10 10 5 2 5S 175 C3-02D 
3 20 10 10 5 2 1 5 175 C3-02D 
3z 20 纯 5 5 2 工 5 175 C3-02D 
3 和 20 10 150 5 2 1.8 1 5 175 B2-01C 
3 如 20 10 10 S 2 1 引 175 B2-01C 
3m 20 | 10 10 5 2 175 B2-01C 
3m 20 10 1 10 3 2 5 175 B2-01C 
3 姻 20 | 15 5 5 ] 1 5 4175 B2-01C 
3 甸 20 10 10 5 2 175 B2-01C 
2 和 30 | 45 270 了 5 工 .5 1.8 0.5 5 |2.5n | 175 B2-01C 
2 30 | 270 引 5 1 .5 1.8 0.5 5 175 B2-01C 
2m 30 | 45 5 5 1.5 1.8 0.5 5 |2.5nh | 175 B2-01C 
2 了 30 | 红 120 5 5 1.5 T.8 0.5 5 |2.5 | 475 8B2-01C 
2t 30 | 了 3 5 5 1.5 1.8 0.5 5 |2.5n | 475 B2-01C 
2 刀 30 15 120 5 5 1.5 .8 0.5 5 |2.5h | 175 C3-02D 
2 地 30 } 纯 5 5 1.5 IT.8 0.5 2.5h | 175 C3-02D 
1m 30 1 10 上 1.5 0.5 5 175 HB2-01C 小 
Tom 30 | 了 3 10 5 1.5 0.5 5 175 CO3-02D 
2 50 20 10 5 2 1 .5 0.5 5 175 B2-01C 
引 红 25 20 5 号 2 了 10 175 B2-01C 
5 25 20 5 5 2 】 10 175 C3-02D 
2m 20 10 5 5 1.8 0.5 5 |2.5h | 475 C3-02D 
2 如 20 | 10 S 5 1.8 0.5 5 |2.5nh | 175 B2-01C 
3 和 20 20 10 5 2 了 5 175 C3-02D 
3m 20 10 10 5 0.8 175 B2-01C 
3z 20 0 10 S 0.8 175 C3-02D 
3 姻 20 10 10 5 2 工 5 175 B2-01C 
3 细 20 20 10 5 2 工 5 175 B2-01C 
2 30 15 5 5 1.S 2.5h | 175 B2-01C 
2m 30 | 15 | 270 5 5 1.5 1.8 0.5 5 |2.5 | 1475 B2-01C 
2m 30 15 | 5 引 1.5 1.8 0.5 5 |2.5hk | 3475 B2-01C 
2m 30 | 1 | 270 S 5 TI.5 1.8 0.5 5 |2.5jh | 175 B2-01C 
2 了 30 | 45 270 5 引 1.5 1.8 0.5 S 12.5& | 175 B2-01D 
2 如 30 15 270 5 5 1.5 1.8 0.5 5 |2.5 | 4175 C3-02D 
2mm 30 S 5 5 1.5 1.8 0.5 5 |2.5R | 175 C3-02D 
2 全 20 | 430 5S 10 0.8 工 10 175 C3-02D 
2 了 2 10 5 10 0.8 工 10 175 了 2-01C 
ee 


民 


全 汪汪 nn 


总 \cooN 人 人 mi 


10 


2. 和 钳 


2.4 


频 


关 


功 


夸 NFN 型 低频 


3DA100C1 
3DAI1I00C1T 
3DD3C 
3DD8C 
3JD68C 


3 用 电 68C 
3JD D69L 
3 了 了 69C 
3 了 D694 
3 了 民 10 生 3 


3 有 天 10 和 3 
3 也 了 8C 
3DD21A 
3 防卫 68 习 


人 


3 了 Di8C 


ee] 


咏 到 扣 cooc 
> 


pr 
人 


和 路 人 小 个 人 小 


站 
必 于 人 守 人 兴 本 丰 


3 有 也 69C 
3 有 164 了 
3 也 各 8A 
3 有 AS8A 
3DA8A 


PP464 
3DPD104 马 
3DDD164 卫 
3DD104 了 3 
3DTDT164 吾 


0 
最 集 电极 发 射 极 
多 
许 发 射 极 Fr 基 极 
电 
这 | 率 | 踊 | 枉 | 者 窜 电压 | 省 穿 电 层 | 吴 穿 电车 
矿 (BR)CBO 产 (BR)CEO 广 (BR) 忆 BO 
证 有 人 Re 
cd | 万 | 7cw 请 Re 7 
(多 ) | (Hz | (A) | DA 到) | (COV) | ( 丰 ) (六 >》 〈(A) 《Y) 《入 ) 
100 15 I 80 | 10 4 | 20m 
100 | 10M 15 工 8 T0 组 千 20 区 
T00 工 M 15 工 80 已 雷 旧 5 卫 
10 1M 195 上 沿 号 迎 呈 3 垃 
100 T5 工 80 18 4 | 10 印 
109 ， 15 | 1 | 0 | 10m | 3 | 20am 
0 IT5 了 80 区 0 丘 过 20 垩 
2300 | 15 了 80 T0za 3 20 好 
100 5 工 830 TI0 卫 和 4 了 0 匡 
100 15 生 80 了 9 地 5 20 人 姐 
00 15 工 8 了 人 虽 20 鱼 
00 工 M 15 8 10 鱼 5 中 世 
100 2M TS 00 3 但 80 IT0 记 作 号 误 
100 15 80 了 0 二 习 20 了 二 
IT00 工 5 88 了 0 人 阵 3 T5 包 
T00 T5 80 了 0 3 了 3 组 
100 工 M 5 工 110 0 王 80 工地 本 II0 钙 
TI00 1TM T5 了 110 T0 伺 830 T0 荆 4 10 
工人 0 10 80 与 志 4 | 5 地 
100 4 | 1 8 | 5 | | 5 
T00 5 开 80 了 二 5 与 二 
IT90 1M 10 工 80 号 筷 5 5 细 
00 1M 10 了 8 呈 红 5 3 组 
00 10 工 80 T0 了 ma 了 193 蔬 
100 10 王 80 了 0 侍 5 所 
400 | 2M 15 工 100 5 组 80 T 过 二 S 匡 
00 15 了 0 1T10 迁 动 20 十 
00 1T5 80 工 D 道 3 290 
00 15 工 80 了 0 地 3 20 匡 
fi00 | TIM 了 5 了 80 10 了 二 3 4140 
ET00 3M 10 0.9 》 TD 锯 3 20 纪 
400 ， 15 5 10 经 中 20 们 
100 15 上 3 | 410 号 20 刀 
100 T5 工 人 了 0 组 3 20 纪 
100 1M 15 工 8 0 细 3 10 纪 
300 15 工 80 0 二 3 280 这 
100 | 1TM 工 150 5 细 80 号 切 S 5 如 
100 | 15M 10 80 了 3 钥 了 0 也 
T00 | 15M 11 80 工 3 组 3 TI0 和 如 
100 | 15M 10 80 了 5 垢 3 TI0 年 
100 10 | 1 80 | 5 | 5 0.1 
400 TM 10 了 150 3 证 .00 呈 倡 5 5 伺 
300 工 M 10 中 150 5 位 100 号 给 习 5 二 
了 00 1M 10 工 150 5 刀 10( 怠 秆 5 5 志 
100 了 M T0 工 150 5 狂 109 号 介 5 | 5 和 
TI00 TM 10 工 150 吕 诅 00 也 各 号 
100 1M 10 工 150 5 如 (有 号 1 
410 1M 10 卫 150 3 世 89 ) 这 5 3 IE 
100 2M - 工 3 工 50 3 全 iD 了 日 红 村 全 
108 1 得 Tf0 1350 号 ] 00 5 并 5 组 


集 电极 
- 基 极 
反问 截止 
电 流 
7cso |」 大 cp 
(及 ) (Y) 
工 竹 50 
工科 | 30 


三 
三 极 全 
功率 三 极 管 
和 0 
电 沉 饮 前 向 | 下 | 最 
外 
和 和 降 | 高 
放 冰 
压 时 | 结 | 
系 数 降 正 降 | 问 | 温 1 
ee | 
1 斑 CP Tc 六 CES 三 BES 了 3 Te | 和 了 7 末 
0 - 到 
ij 8 区 《VD) (A) ( 立 》 (人 V ) (入 》 (有 7》 | (5s》 CD) | 
20 5 5 2 10 175 B2-01C 
20 5 5 2 { 10 175 C3-02]) 
10 5 5 1.8 0.5 5 |2.5h |] 4375 | CC3-02DD 
10 S 5 1.8 0.5 5 |2.3R | 175 B2-01C | 
20 10 5 2 I 5 | 175 C3-02D | 
10 10 5 0.8 175 |  B2-01C 
10 10 0.8 | 1 175 C3-02D 
10 10 S 2 1 5 1 173 B2-0IC | 
20 10 5 2 1 5 175 | B2-0oIC | 
10 5 | 2 0.8 I 10 175 C3-02 了 D 
| 
10 5 10 0.8 1 10 | 175 B2-01C 
了 0 1 5 2 | 工 5 | 175 了 B2-01C 
20 5 站 | 1 10 175 
10 10 3 2 人 | 1475 C3-02 了 D 
10 10 5 2 | 1 5 | 15 了 2-01C 
10 10 5 2 工 5 175 C3-02C 
10 10 5 2 1.8 0.5 5 | 2 | 175 B2-01C 由 
10 10 5 2 1.8 0.5 5 | 2 | 175 CG3-02D 
10 5 5 3 工 5 175 B2-01D 
10 5 5 2 0.5 5 175 B2-01C 
10 5 5 2 | .05 5 175 | 0C3-023D 
15 5 5 1.5 175 | 了 2-01C 
50 | 5 5 S 1.5 0.5 S 175 C3-02D 
20 | 210 10 10 2 了 5 | 175 B2-01C 
20 | 1 10 10 2 1 5 175 C3-02C 
50 | 20 5 5 1.5 175 
20 | 20 10 5 2 1 癌 175 C3-02D 
20 | 10 10 S 2 1 5 175 C3-02D 
20 | 2 10 5 2 下 5 175 C3-02D 
20 | 5 5 5 2 I 5 175 C3-02D 
20 10 150 5 5 2 T.8 了 5 175 B2-01C 
20 | 210 10 5 2 | 了 号 175 B2-01C | 
20 | 10 10 5 2 S 175 B2-01C 
20 10 10 2 | 各 5 T75 B2-01C 
20 | 15 5 5 2 | | 工 5 175 B2-01C 
20 | 40 10 S 2 5 了 B2-01C 
50 | 15 | 270 5 5 1.5 1.8 0.5 5 人 5 B2-01C 
30 |】 瑟 10 S 直 。 0.3 5 175 B2-01C 
30 | 五 10 5 1 0.5 175 
30 | 和 5 10 5 1 0.5 5 175 C3-02D 
20 | 40 | 180 5 引 1 0.5 5 175 B2-01C 
50 | 15 | 270 5 1.5 1.8 0.5 5 25 | 175| B3-00 | 
5s0 | 了 5 5 1.5 2.58 | 173 B2-01C 
50 | 感 5 S 1.5 1.8 0.5 S |3.5P | 175 号 2-01C 
415 | 270 5 5 15 1.8 0.5 3 |2.5R | 4275 B2-01C 
] 
15 | 270 5 5 1.5 1.8 0.5 5 |2.58 | 3175 | 
1 | 270 5 5 了 1.8 0.5 5 |2.5 | 13 | 0603-02D 
1 5 5 T.5 1.8 4.5 S |2.5 1 175 C3-02D 
20 5 5 2 和 175 | 
芭 | 15 | 121 SS 1 | | 175 间 2-01C 
1 _ | ， 
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3 了 DBD166B 
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D922 
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( 且 z) | (A CC/ 丰 ) | (0V) (上 ) 
JU 150 中 5 孟 
IM | 10 | 1 150 Sm 
JMI 1I0 | 1 150 5 如 
2M | 在 150 5 芭 
TM 人 工 
了 Mi 10 下 150 5I 
JIM | 10 | 09 15450 5 地 
TM 工 150 5 细 
工 M 芽 15 号 细 
了 导 工 150 5 血 
1IM | 10 | 09 13450 号 
工 计 1 150 5 纪 
10 工 
10 | II | 
10 0.75 
TU 工 JTJ50 | 5 细 
IT0 二 150 3a 
TIM | 10 | 1 150 | 10m 
IM | 10 450 | 
T3 150 引 世 
J0 
1M id10 | 1 150 5 纪 
1M 190 150 | 
TM 10 150 
1M | 10 1350 
| 
15 100 | 5m 
0 150 与 1 
1M 10 150 5 人 纪 
0.5M 10 150 5 也 
TM 5 
T3 
10M 15 
10M 15 工 
TM 5 工 
1M | 35 工 
了 工 3 工 | 
15 工 | 
15 工 
1 15 工 
153 工 
| 1T5 工 
| 东 | 1I 1 
T5 
9 
| 15 
195 
15 了 
工 5 半 | 
1 10 | 
工 寺 工人 


2。4 
an 
集 中 极 
发 射 援 
击 穿 也 续 
矿 (CBE CEO 
Le | 
(VY) (上 ) 
站 
100| sm | 
100 名 
T00 5 乌 
TI00 了 0 也 
100| sm | 
100 Sm | 
100 吕 垃 
T00 5 位 
100 与 名 
100 | 5 记 
190 5 各 
IT00 5 纪 
100 弓 吉 
100 呈 地 
T00 T0 匡 
100 号 
100 与 地 
T00 0 了 
100 
100 弓 乌 
| 
100 
100 | sam 
100 1 
IT08 
4100 ， 
100 5 纪 
100 3 地 
100 5 所 
100 号 也 
了 10 IT 也 
TI10 1 410 
1T10 | 10 鱼 
1I10 10 | 
410 5 过 
TI10 5 好 
110 了 0 记 
T10 TD0 纪 
110 二 0 二 
1T10 了 0 班 
110 IT0 王 
开 0 了 0 也 
110 TI0 生 
110 
TI10 
110 工 0D 皇 
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Ta 
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权 3 站 总 
率 三 极 管 
大 功率 三 极 管 
集 出 授 纪 流 伯 前 贡 
- 发 射 极 利 
本 放 大 证 
反 疝 藏 正 | 正 
电 流 | 条 数 降 革 降 
CEO | 严 cE 人 矿 c Tc | css 矿 DES 7 Tc 
(和 》 (《Y ) |】 Ia D18X (YY ) (A) (Y 》 《 允 ) 〈《 太 》 《A》 | 
加 的 册 让 1 | 
2 于 30 1 4 | 180 10 5 直人 0.5 5 
2m | 100 | 全 | 270 5 5 1.5 | 18 0.5 5S 
2m |4100 | 瑟 | 270 5 5 1.5 | 开 8 0.5 5 
1ma | 100 | 20 5 5 | 2 
1.5a 1 100 7 20 0.5 3 0.5 2.5 
2 了 50 15 270 5 3 | 4.5 1.8 0.5 5 
ma 50 15 | 3120 了 了 415 | 18 0.5 5 
2z ， 50 15 S S 了 .5 18 | 0 5 
2aa 50 | 35 5 S 14.5 | 1.8 0.5 SS | 
2m S0 | 和 5 5S 15 | 1.8 0.5 5 
2 了 50 | 15 | 420 5 S 1.5 | 1.8 ,3 5 
2 50 | 拒 5 5 1.5 | 1.8 0.5 | 
2 了 50 | 了 5 S 1.2 0.5 5 
2 了 mm s0 | 和 5 引 了 .2 05 | 5 
1a | 60 | 80 5 3 2 了 | 10 
1 了 50 | 45 10 5 1.5 0.5 S 
1 50 | 瑟 10 引 1.5 0.5 弛 
2 了 50 | 20 10 5 2 T.3 0.5 | 5 
2 了 50 | 15 | 270 5 5 1.5 | 1.8 0.5 5 
60 | 120 5 5 0.6 1 10 
3mn | 30 | 10 | 3210 5 2 
2 了 50 | 4 | 270 5 5 1.5 | 1.8 0.5 S 
2 了 a 50 | 弛 5 1T.5 | 1.8 0.5 5 
2 二 50 | 了 引 S 1.5 | 1.8 0.S 了 
2 也 50 | 15 S 5 1.5 | 1.8 0.5 3 
1000 3 8 
700 4 3 1.5 | 了 .8 0.05 | 了 .5 
2 二 50 T93 270 吕 5 工 .5 1.8 0.5 匡 3 
2 了 50 | 全 | 270 5 5 1.5 
2ama 20 如 10 5 2 1 5 
3m | 20 | 20 10 1 5 2 1 5 
1.5 | 25 | 20 5 5 2 了 10 
1.5m | 25 | 20 引 引 2 了 10 
2 如 50 | 了 S 5 1.8 0.5 5 
2 50 | 10 5 5 1.8 0.5 5 
3m | 20 | 20 10 引 2 了 5 
3 了 20 | 10 10 S 0.8 
3 | 20 | 10 20 5 0.8 
3 了 20 | 20 10 5 2 了 S 
3ma 20 | 10 10 S 2 了 5 
2 | 20 | 1 5 | 1 0.8 了 3 
2 姻 20 | 10 3 | 10 0.8 1 5 
3m | 20 | 20 10 5 2 
sm | 20 | 20 10 4 3.5 
3m | 20 | 40 10 引 2 1 5 
3 茵 20 | 40 10 S 2 3 
2m | 20 | 120 5 5 2 0.5 2 
2m | 30 | 了 5 2 0.5 5 
2z 50 | 45 S 引 1.3 
2 但 号 5 号 二 
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B2-01C 工 
B2-01C 2 
C3-02DD 3 
了 B2-01D 4 
B2-01C 5 
B2-01C 6 
B2-0TC 7 
引 2-01C 中 8 
B2-01C 9 
弓 2-01 了 D 10 
C3-02DD 1 
C3-02D 12 
B2-01C 13 
C3-02 卫 14 
B2-01C 15 
B2-01C 和 | 6 
B2-0fPa | 47 
B2-01C 18 
B2-01C 19 
F3-04B 20 
B2-01C 21 
B2-01C 22 
B2-01D 23 
B2-01C 24 
C3-02D 25 
F3-04B 26 
如 2-01C 27 
B2-01C 28 
如 2-01C 29 
了 2-01C 30 
C3-02DD 31 
号 2-010 32 
@3-02 了 33 
已 3-02 瑟 34 
B2-01C 35 
人 3-02 有 | 36 
B2-01C | 37 
C3-02D | 38 
B2-01C 39 
B2-01C 40 
C3-03D | 竺 
了 2-01C 42 
C3-02 瑟 “| 43 
B2-01C 44 
号 2-01C 45 
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C3-02D 48 
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Il1 | 3DD8D 
12 | 3DD8D 
3 | 3DD8D 
14 | 3DD8D 
15 | 3DD8D 
1 0 3DD68D 
17 | 3DD683 
18 | 3DD68D 
9 | 3DD697 
110 | 3DD69D 
| 
|11 | 3DD69BD 
| 也 3DD69D 
113 | 3DD69P 
114 | 3DD81-82B 
145 | 3DA8B 
146 | 3DA8B 
117 | 3DA8B 
118 | 3DD8C 
|19 1 3DD86-T 
120| 3DD8C-1 
| 21 | 3DD8E 
122 | 3D D8E 
23 | 3DD8E 
24 | 3DD38BE 
全 | 3 有 下 8 卫 
26 | 3DDS8E 


3DD8E 
3DD8EE 
3D 8E 
3 了 TD D8E 


1| 3DD8E 
32 | 3DD8E 
3D D21C 
3 了 了 68 玉 
3 3DDP68E 


36 | 3D D68EE 
37 | 3DD68E 
|38 | 3DD68E 
| 39 | 3DD69 忆 
卫 3D D69 已 
141 | 3DD69E 
| 42 | 3DD69E 
| 43 | 3D D69E 
144 | 3DD108C 
1 45| 3DD164C 
| 46 | 3DD164C 
1 47 | 3DD164C 
48 | 3DD165C 
49 | 3DDI166C 
50 | 3DD31661 
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110 10 卫 
110 了 纪 
140 ， 10 刀 
了 0 TDm 
120 T0 吓 
20 5 纪 
L21{ 了 31 

120 | 15 了 
150 忆 垃 
150 5 了 
150 号 茵 
1350 T0 垢 
了 30 了 人 过 
150 | 3S 志 
150 S 世 
IT50 工 0 纪 
150 了 0 和 
150 了 弓 
150 本 
130 5 了 
150 了 0 
150 10 蕊 
150 5 了 
150 10 纪 
T5f 10 卫 
150 10fa 
T50 T0 弓 
130 10 荆 
150 410 刀 
150 10 和 
150 T0 媚 
150 10 了 
IT50 IT0 联 
150 10 地 
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天 C3 
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降 
放 大 
正 时 
系 数 涤 于 隆 闸 
1FE 产 Cz Tc | Fczs 矿 8ES 了 TB Jec | 所 


TaX (学 》 (A) (7) (Y) (A) (A) | (s) 


f 
10 弛 2 1.8 0.5 弛 2 | 175 B2-01C 中 
10 5 2 1.8 0.5 5 | 2 41 175| .C3-02D- 
5 5 3 工 引 175 B2-01D 
10 5 2 - 工 5 175 B2-01C 
10 5 2 1 5 175 C3-02C 
10 5 2 于 5 175 C3-02D 
10 5 2 工 引 175 C3-02D 
5 5 2 工 5 175 C3-02D 
150 | 了 | 5 2 下 四 村 : 5 175 | 了 B2-01C 
| 2 5 2 1 5 175 B2-91C 
10 引 2 4175 B2-01C 
5 5 2 工 5 175 也 2-01C 
10 5 2 175 B2-01C 
5 3 工 10 150 B2-01C 
10 5 工 0.5 5 175 B2-01C 
10 引 工 0.5 5 175 
40 5 6.5 5 | 475 C3-02D 
188 10 5 1.5 1.5 0.5 5 B2-01C 
276 5 | 工 5 1.8 0.5 5 2.58 | 4375 | B2-01C 
270 5 5 1.5 1.8 0.5 5 |2.5h | 4175 C3-02D 
1 5 2 1 吕 | 475 C3-02C 
10 5S 2 工 5 | 175 B2-01D 
弛 5 2 | 0.5 5 175 2-01C 
5 5 2 0.5 弛 175 CG3-02D 
10 5 2 1.8 0.5 5 175 B2-01C 中 
和 8 2 1.8 0.5 弛 175 C3-02D 
5 引 3 | 1 1 3 175 召 2-01D 
! 5 工 .5 | 175 昌 2-01C 
5 5 了 .5 175 C3-02D 
10 引 2 1 | 5 175 B2-01C 
| 
10 5 2 1 5 175 0C3-02C 
5 5 3 工 5 175 刀 2-01D 
| 5 5 2 175 B2-01D 
1 弛 2 1 | 5 175 B2-01C 
| 40 引 2 1 | 5 175 G3-01C 
10 引 2 工 5 175 | C3-02D 
10 5 2 | 5 175 |  CG3-02D 
5 S 2 | | 175 C3-02B 
150 3 .5 2 18| 1 | 35 | 475 B2-01C 
| 1 5 | 3? 工 4375 B2-01C 
10 5 2 4 引 175 B2-01C 
S 1 5 2 1 | 5 175 |  B2-61C 
10 5 2 | 175 B2-01C 
270 5 5 1.5S .5 | 0.5 5 12.5R 1735 B2-01C 
120 5 了 .5 1.8 0.5 引 12.35& | 275 B2-01C 
5 S 了 .5 1.8 0.5 S 12.35R | 475 B2-01C 
270 弛 5 .5 1.8 0.5 3s | 175 B2-01C 
5 5 1.5 1.8 0.5 5 12.S 75 B2-01D 
120 弛 引 了 .5 1.8 0.5 5 12.5 | 175 C3-02D 
S 5 41.5 1.8 0.5 引 25 | 和 | C3-02D 
| 


】 
1 
1 
| 
1 
| 
ji 
| 
} 
二 


灵 


bsF 记 
人 愉 风 半 民 交 这 0 有 个 仙人 风电 上 


io ko Fo 
《Co 


cebetieko 


CD oo 忆 合 


上 
纺 | 导 
| 
二 
1 | 3DD73-100B 
2 | 3DD73-100 卫 
3 | 3DD81-82C 
4 | 3DA8C 
5 | 3DA8C 
6 | 3DA8C 
7 | 3DEF10C 
8 | 3DR10C 
G DD100C 
10 D101A 
11| 3DD8-TC 
12 | 3DD68E 
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24 | 3DD164C 
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27 | 3DA100RT 
28 | 3DD8E 
29 1 3DD8E 
30 | 3DD68E 
31 | 3DD68E 
32 | 3DD69 开 
33 | 3DD69 开 
34 | 3D D69EE 
35 | 3DD164C 
36 1 3DD164C 
37 | 3DD164C 
38 | 3DD164C 
39 | 3DD165C 
401 3DD166C 
41 | 3DD166C 
42 | 3DK10A5 
43 | 3DPK10A5S 
44 | 3DD68F 
4 | 3DD69R 
46 | 3 也 了 D8R 
47 | 3DD68F 
48 | 3DD69R 
49 | Po920 
50 | Do981 
RE 


开 ~ 


1M 


TM 
工 M 
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2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 发 射 极 集 电极 
大 
多 | - 基 极 
泊 - 基 报 | -发 射 极 | - 基 
中 反 训 截止 
流 阻 出 穿 电 压 击 罕 电压 出 穿 串 压 取 流 
产 CBR)CBO 玉 (BR) CEO_ 厂 (BR) 已 BO Ti 
了 Ci | 下 机 二 人 7 cao | Fcs 
(A) | (下 )| VCA) |OV CA CVD (二 ) (A) (V) 
二 一 三 0 ER 
10 工 150 也 5 5 | 人 .5 3 站 
10 了 150 S 志 5 Sm | 9.5m 3S0 
10 0.75 | 150 | 10m 15 10im 
40 | | 150 | 13 了 黄 3 10m 
10 150 | 4 全 3 T0m 
10 150 15 得 3 1031 
10 工 200 5 贡 150 5 6 3mm 
10 了 200 Sma | 150 5 地 6 3 了 
10 了 200 10m 150 DT S 5 1m 50 
140 | 200 | 30zm 150 | 10m 4 | 15m 
10 150 3 
15 150 4 
9 | 150 5 
10 200 150 5 
410 1 200 Sm 150 | Stmn 5 sm | 
10 200 150 5 
10 200 150 5 
10 200 150 5 
15 150 | 10m 5 5 和 
15 200 S 科 150 | 10m 4 了 
15 150 1 10m 3 20m 
10 200 Sm 150 5 5 5m 1 5 
10 200 引 们 150 引 m 5 S 开 
10 200 了 了 150 与 组 5 5 如 
15 1 4150 工 医 4 | 20m 
15 1 150 Tim 4 | 20 和 ma 
15 了 150 5 茵 5 5 
1S 1 TS50 SI S 纪 SI 
15 1 150 | 10m 4 10tm 
15 1 150 | 10m 3 20ta 
了 工 5 和 | 150 T0 纪 3 20 血 
了 了 150 | 10m 3 20 ma 
15 1 15 10mm 4 | 10m 
1 200 ， 5 和 a 150 细 5 5 地 茵 30 
10 I 200 5 150 引 世 5 引 坟 
10 1 200 5 如 150 Sm 了 押 | 
10 了 20 Sm 150 5 im 5 了 
10 1 20 5 匡 TS0 本 如 5 S 三 
10 于 200 St 150 3 如 5 了 所 
10 革 200 呈 垃 150 5 们 5 号 夫 
人 150 | 1nam 了 | 20am 
T5 不 150 | 10m 5 20 强 
15 1 180 | 10m 4 10m 
15 1 180 | 10m 4 10 如 
10 1 200 5 癸 180 引 如 5 号 1 20 
15 180 4 
15 180 4 
5 200 5 志 180 号 竹 7 工 世 工人 200 
引 200 弛 组 180 5 全 7 1 
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饱 前 啊 下 最 
外 序 
和 独 降 离 
放 大 
于 时 | 名 
流 | 系 数 降 下 降 间 | 混 
三 cE FF Frczg | 7c 三 czs 矿 BES 了 B zc | 好 17 昌 
| 一 一 1 开 ^ 
(YY) |min| max | (VY) | (A) | (Y ) (V) (A) | (| 0s) | (CC) 
| | | | 
50 | 15 5 5 1.2 os5 | 5 | 175 B2-01C 
50 |】 1 | 5 引 1.2 | 0.5 5 175 | C3-02 了 
60 | 8 5 3 2 1 10 | 175 | 8B2-01C 
30 | 35 10 5 工 0.5 | 175 B2-01C 
30 | 4345 10 5 工 0.5 5 | 175 B2-01D 
30 | 1 10 5 工 0.5 引 1T75 03-02D 
100 | 15 10 5 工 .5 0.5 5 175 B2-01C 中 
100 | 45 10 5 1.5 | 0.5 | 5 了 75 了 2-01 了 D 4 
50 | 20 10 5 2 0.5 5 1235 B2-01C 
50 110 10 引 3 3 1 5 175 | B2-01C 
30 | 10 10 | 5 2 B2-01C 
20 | 20 10 5 2 175 C3-02D 
20 1 20 10 5 2 75 DB2-01C 
20 | 20 10 4 3.5 175 B2-01C 
100 | 15 | 270 S 5 1.5 工 .5 0.5 5 175 B2-01C 
100 | 45 | 270 5 | 5 1.5 1 1.8 0.5 5 |2.5R | 175 B2-01C 
100 | 415 | 5 5 工 .5 1.8 0.5 引 | 175 | 3B2-01C 
100 | 15 S | 3 1.5 1.8 0.5 引 | 3475 Q3-02D 
100 | 20 5 5 1.5 175 B2-01D 
20 | 了 10 5 2 工 弛 175 B2-01C 
上 1 
50 | 20 5 | 5 2 | 1 10 | 175 B2-01D 几 
20 | 20 20 5 2 1 5 175 C3-02D 
3S0 |34s5 | 120 5 5 1.5 175 32-01C 
400 |」 1 | 270 5 S | 4.5 1.8 0.5 5 T75 了 2-01C 
100 ]45 | 270 5 纯 下 江 本 450 B2-0LC 
25 | 20 5 5 2 1 10 175 B2-01C 
25 | 20 5 引 2 1 10 175 C3-02D 
50 | 1 | 5 1.8 0.5 5 |2.5R | 475 B2-01C 
30 | 410 S 5 1.8 0 .5 5 2.5& | 175 C3-02 卫 
20 | 2 1I0 | 5 2 用 1 5 175 C3-02 了 
| T 
20 | 4f 10 5 0.8 175 B2-01C 
20 | 10 10 5 | 0.8 175 C3-02D 
20 | 40 10 5 2 了 S 175 了 2-01C 
20 | 20 19 5 2 | 1 5 175 B2-01C 
50 | 145 5 S .3 2.5R | 175 B2-01C 
100 | 45 5 | 5 工 .5 1.8 0.5 5 2.5 | 175 B2-01C 
100 | 4 | 270 5 1 5 1.5 1.8 0.5 5 12.5h 175 8B2-01C 
50 | 415 1270 5 5 六 1.8 0.5 5 12.5 175 B2-01C 
100 | 435 | 270 引 5 1 .5 1.8 0.5 5 |2.358 ， 175 3B2-01D 
100 | 345 | 270 5 工 .5 1 .8 0.5 5 |2.5R | 175 C3-02D 
1 |] 
100 | 45 5 5 1 .5 1.8 0.5 5 2.5n | 475 C3-02 了 
20 | 10 3 10 1 0.8 1 10 .| 475 | C 3-02 卫 
20 ”10 3 10 0.8 工 10 175 | B2-01C 
20 | 20 ”419 S 2 了 5 175 C3-02D 
20 | 20 f 5 和， 治 1 175 B2-01C 
20 |20|100 | 1: 5 2 1.8 1 引 150 | B2-01C,C3-02D 
20 | 20 10 5 2 175 允 3-02 了 
20 | 20 了 5 2 1 B2-01C 
1700 人 工 1.5 1.8 0.05 | 1.5 B2-01C 
| 700 如 工 | 吾 2-01C 
| |] 站 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 特 最 薰 集 电 极 集 电 极 发 射 概 集 电极 
淹 型 大 证 大 站 汪 
用 。 ”于 
| -基板 | -发 射 极 | -! 藉 极 
颖 | 反问 茂 目 
巩 电 . 
率 | 率 流 | 力 | 表 罕 电 压 | 者 穿 电 压 | 击 穿 电压 电 。 演 
六 CsR)Ca0 六 CaR)CEO 六 (BR) 玫 5O 是 - 
昌 Pew| 亲 | 7ci | 天 天 Tea | 号 弟 Tc8O | 大 cs 
(机 ) | (Hz | (W) | Co 人 WO CA | | CA VC CA | COY) 
| | 
3DD8R 100 | 145 | | 180 | ft0m 3 | TSam 
3DD8RE 108 1 180 | 10m 3 | 征 
3DA8D 100 | 45M | 10 180 | 15ama 3 | 10m 
3DAS8D 300 | 15M | 10 180 | 王 m 3 | 10nm 
3DA8D 100 15M | 10 | 180 | 15m 3 | 10m 
3DD8D 100 10 250 5m | 200 | Sm 引 Sm 
3DD8D-T 100| 4M| 2 | 250 sm | 200 | Sm S 中 茵 
3DD8D- i00 | 1IM| 2 | 1 250 5m | 200 | 5m 5 5m 
3DD8F 100 | 1 | 工 200 | Sm S Sm 
3DDS8EF 100 | | 15 | 1 200 | 5 血 5 5 地 
3DD8RE 1 0 | 1IM | 1 | 1 250 | 10m | 200 | 10m 4 | 10tm 
3DD8R 100 | 1IM | 45 工 250 10 人 和 200 | 410 二 4 | 10 
3D D8F 100| 1IM | IO | 1 200 | “Sm 引 Sm 
3DBD8RF i00| 3 IT | 200| 5m | 于 | 5 
3DD21D 100| 2M | 1 | 1 250 Sm | 200 | 410 4 St 
3DD26B 100iIM 41 | 200| 5am | 5 | 5 
3DD68FE | 100 | | 45 200 | 10m 3 | 20m 
3DD68F 100 | 1 | 1 | 200 | 10m 3 | 20am 
3DD6SEF 100 | | 1 | 1 200 | tom | 3 1 20@m 
3D D69F 7100 | 35 200| 10m | 3 | 20nm 
3DD108DB 100| 1M 320 11 250 5 | 200 | 5m S 5 
3DD164D 100 | 3M | 10. | 0.9 13250 5m | 200 | 5m 5 引 了 
3DD164D 100 | 1M 1 250 5m | 200 | 5 细 5 S 地 
3DD164D 100 | 1M 1 250 5m | 200 | Sm 5 5 垃 
3DDT64D 100 | 1M 1 250 sm | 200 | 5m 引 引 ta 
3DD165D 100 | LM 1 250 sm | 200 | 5m 5 引 吉 
3DD166D 100|1 Mi10 109 |330 5m | 200 | Sm 5 Sm 
3DBDB166D | 100 | 1M 1 250 | 5m | 200 | 5mm 5 S 地 
3DD841-82D | 400 10 | 0.75 200 | 10m | 10 
3D D73-100C】 100 10 | 工 200 | Sta 5 S 如 | 0.5 包 50 
3DD73-100C| 100 10 】 1 200 | 5a 5 Sm | 0.5tma 50 
3DP AS8E 100 10 | 200 | 15tm 3 | 10za 
3D AS8E 100 | 0 200 | 15am 3 | 10m 
3 了 AS8E 100 10 200 | 三 3 | 10m 
3DRF310B 108 10 | 1 250 5 | 200 | 5 6 | 39 
3DRF10D 4100 1 10 11 250 Sm | 200 | 5m 6 | 3 
BDi0D | 50 10 | 1 250 | 10m | 200 | 10m 5 5 组 工 血 5 
D1018 100 20 25 10m | 209 | 10m 4 | 13m 
3DD8SRF 1400 | IMGS | 200 | 10 5 了 志 
3DD21D 100| 2M | 8 | 250 sm | 200 | 10 4 5 弓 
3DD164D | 100| 5M 2 50 5 | 200| Sam 。 Sm | 1 50 
3DDP164D | iD | 250 | 5 | 200 | 5 和 a 5 引 妈 
DK100D T00 0.5M | 1 250 5 | 20 如 5 Sma 
3DAS8EE 100 | 10M | 140 | 06 122 5 组 | 200 | 5ama 5 引 纪 1 姻 40 
3DD8-TD | 709 10 200 3 
| 3DD8G 100| 5sM | 10 1 220 Sm | 200 | 5 细 引 引 纪 1 姻 20 
| 3DDi108D | 160| 1M | 10 250 200 5 
| 3DDt4D |， 1 1M | 3 250 200 5 
3DD164D | ft MI | 1 250 5zma | 200 | 5m 5 Sa 
3DD165D | 500 M | 10 | 250 200 | 5 
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和 We 人 
率 三 极 管 
大 功 这 三 极 . 管 
集 电 极 电 流 
- 发 射 极 

放 大 

反 向 鹤 目 

岂 流 系 数 
7cEgo | 亚 cB FEB 矿 CEB zc 
(A) |(V) |main| max | rV) | (CA) 

| 
[ 1 
3 志 20 | 10 10 5 
3tm 20 | 40 10 5 
Sm 30 | 15 10 5 
5m | 30 | 45 | 40 5 
5 位 30 1 15 | 10 S 
2 和 30 141351180 10 5 
2m | 100 |45 |270 10 引 
2m 1 100 115 |270 引 引 
2 20 | 10 5 5 
2 匡 20 | 10 5 5 
2 了 20 | 10 10 ， 5 
2 10 10 ， 5 
2 刀 | 100 | 415 5 5 
2 | 100 | 15 引 5 
tm | 50 | 20 上 3 
| 

.5 了 | 100 7 | 20 0.5 
3 了 20 | 10 10 引 
3 ， 20 | 20 10 5 
3 了 20 | 20 10 S 
3 了 20 |」 10 | 50 5 
2 1400 |45 |270 5 5 
2m | 100 1345 |120 S 弛 
2 如 | 100 | 45 5 5 
2 | 100 | 45 S 5 
2zm | 10 145 | 270 5 5 
2 | 100 | 15 5 S 
2m |100 |45 |4120 引 S 
2zm | 100 | 415 5 5 
Ta 60 | 80 号 3 
2 和 50 | 15 5 5 
2 了 50 | 15 5 S 
5 30 | 15 10 5 
5 30 | 15 10 

Sm 30 | 10 

Im 1100 |45 10 

fm | 100 | 45 10 5 
2 了 50 | 20 10 5 
4 细 50 | 10 10 5 
2m | 20 1310 10 5 
1om 50 | 20 5 5 
2 匡 50 |45|120 | 5 弛 
2m |100 |15|270 | 5 5 
2m 1100 141451270 1 5 5 
引 40 120|100 S 2 
3 姻 30 | 10 10 5 
3 组 20 | 20 | 100 10 5 
2m |100 |145 |270 S 5 
2 如 | 100 135 S 5 
2m |100 1345|270 引 5 
2 刀 | 100 | 滞 引 


户 亡 Fi 


Fi 上 六 上 关上 FF bi PP im 上 放 


in en 


Pi 证 关 产 站 ipF 二 一 二 


La nn 


利 


cn Cn Cn 


Cr On 


CS 


前 向 下 | 最 
外 序 
降 高 
时 结 | 
压 降 间 温 
和 
FpgES | 7 | Tc | 1 7 。 本 
让 
(了 ) (A) | (A) cs) | (Co) | 
下 ， 二 了 | 
站 5 175 B2-01C 
1 5 175 C3-02C 2 
0.5 | 5 175 B2-019 3 
0.5 | 5 175 B2-0T 了 4 
0.5 | 5 | C3-02D 呈 
1.5 0.5 | 5 175 B2-01C 6 
1.8 5 1 5 2.5A 1 175 B2-01C 村 
1.8 0.5 | 3 12.5 | 1475 C3-02D 8 
0.5 | 5 175 B2-01C 9 
0.5 5 175 C3-02D 10 
1.8 0.5 | 5 2 | 4175 B2-010C 中 1 
1.8 0.5 | 5 2 | 4175 C3-02D 工 2 
175 B2-01C 13 
| 175 C3-02D 14 
175 B2-01D 15 
0.5 | 2.5| 175 B2-01C 16 
1 5 175 C3-02D 17 
工 引 175 B2-01C 18 
了 5 175 | C3-02D 19 
1 引 175 B2-01C | 20 
| 
1.8 0.5 | 5 12.5R 475 B2-01C 2 
1.8 0.5 | 5 2.5u | 175 B2-016 22 
1.8 0.5 5 |235n | 175 B2-01C 中 |23 
1.8 0.5 | 5 25 | 175 B2-01C | 24 
1.8 0.5 | 5 ， 175 B2-01C 25 
1.8 0.5 5 |2.5n | 4175 B2-01D | 26 
1.2 0.5 | 5 12.5 | 175 C3-02D 27 
1.8 403 | 5 12.5n 175 C3-02 了 28 
了 10 175 B2-01C 29 
0.5 | 5 175 82-01C 30 
0.5 | 5 475 | C3-02D | 3 
0.5 | 5 175 B2-01C 32 
0.5 | 5 173 B2-01D 33 
0.5 | 5 175 C3-02D | 34 
0.5 | 5 175 B2-01C 35 
0.5 | 5 | 17S B2-01Dd |36 
1.5 0.5 5 | 175 B2-0L1C 中 37 
3 0.5 | 5 B2-01C 38 
1 5 | | 175 B2-01C 39 
工 10 | 175 B2-01D 中 40 
175 B2-0LC 4 
1.8 0.5 5 175 B2-01C 42 
150 | B2-01C 43 
1.5 0.5 | 2.5 150 | C3-02D 44 
B2-01C | 45 
1.8 1 5 150 | B2-01C;C3-02D | 46 
1.8 0.5 引 175 B2-01C 47 
1.8 0.5 | 5 175 B2-01D 48 
1.8 0.5 5 |2.5m 1 175 8B2-01C 49 
1.8 0.5 5 175 8B2-0LC 50 
| 四 人 mr 玫 Te ai 0 
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Cu ke FF 


atrgaatrripeaerrgoerercrromee 
下 冯 
wo“ 了 


【 避 
(CA 


| 
最 | 特 | 最 状 
型 大 | 和 天 | 
散 许 
已 人 电 
率 率 流 阻 
jc 姜 | 7cw | Rs 
( 现 ) | (Hz) | (A) | CD/ 页 ) 
_ 二 了 
3D 有 410D 100 | 1 10 
3 了 有 8F 100 | 4M | 全 下 
3 归 下 8F 100 | Mi 外 1 
3DD164D 100| JIM | 4 工 
3D164D 100 | 1IM | 340 可 
3 100| 4M | 40 
3 400 | TIM | 310 工 
3 i00 | 4M | 6 1 
3 00 | 1M | 320 i 
二 | 3 了 ML 210 二 
3 中 上 8 1 
3 | 100 | 3 
3 | 300 ， 145 
3 100 | 15 1 
3 100 | 45 
] 
1 4100 瑟 
了 0 纪 
108 1 10 | 


Leo Cn 


TD 


人 
SG 
心 
这 
二 
性 
心 
上 全 上 
ee 
近 
je 
二 


3 100 | 1M | 45 
3 100 | 3M | 天 1 
31 100 1M | II 1 
3 1 ti00 | 2M | 430 1 
31 I00 | ITIM | 1: 了 
3 100 | 1IM | 10 1 
3 100 | 1M | 1I0 ， 1 
3D 100 | 1M | 10 1 
3 了 f00 ;1M | 2 1 
31 100 | 
3 100 | 3M | 20 
3 100 | 1M | 40 1 
3] 100 | 1IM | 10 1 
3 100 | 1M | 410 1 
3 如 100 | 1M | 3 
3 100 | 3M | 430 0.9 
3 100 | 3M | 1 
3 100 | 1M 1 
3 100 | TM 
31 100 | 1M 1 
100 | JJM | 30 0.9 
100 | TM 1 
00 | 1M 上 
100 10 上 
100 10 1 


市 穿 了 岂 压 


六 C5R)CBO 
世 
(YY {《 丰 ) 

250 

234 S 刘 
258 3 垃 
250 | 他 
250 S 名 
250 | 和 严 
2350 5 理 
号 红 


5 地 


号 了 


号 投 


号 了 


2. 低 频 


大 功 


| | 
集 出 裤 发 乔 航 集 电 窒 
- 莫 极 
- 发 届 极 - 匡 概 | 
反 向 鹤 止 
| 者 罕 岂 压 击 窜 了 电压 电流 
| 入 (CaR)CEO 及 (BR) 忆 BO | 
ES 站 7 
| Tce 了 LEB 《CH0 | 了 ca 
本 和 全 (让 7) (CCY) 《A) (A.》 (Y ) 
28 3 
209 号 1 总 弛 经 
2 S 志 纪 怠 耻 
2 引 1 卫 组 
2 和 号 证 5 瑟 工 证 中 
20 3 号 二 
1 2068 ; > 全 可 吕 会 | 
| 206 5 S 了 二 
2 级 | 上 多 
2090 纪 十 | 
间 
2600 10m 1 20 还 ， 
2 0 ， 2 三 
23 10 人 站 1 4 上 井 坦 
230 工人 地 三 了 二 
23g 反 
238 14 | 
230 S 
250 | 3 
25 5 
230 9 名 久 避 二 
250 | 5 
250 | 5 
2350 5 | 8 5 狸 工 纪 50 
250 | 5m | 35 5 | 
230 5 班 号 王 误 
250 | sm | 5 Sm | 
250 | 5 和 | 5 5 | 
250 了 十 号 5 人 荆 工 坦 530 
230 号 皇 5 地 地 
250 5 隔 5 马 地 
250 5 拍 5 二 
25f0 己 媚 号 了 I 
| 2580 呈 专 9 3 也 
250 | 5ma | 5 | 53 荆 
250 马 垃 5 吕 拍 
250 3 伺 号 引 志 
2350 5 机 3 1 5 地 
| 250 | Sa 5 弓 
1 250 5 地 号 忆 组 
250 号 理 | 号 号 志 
250 中 地 S 3 | 
250 3 地 5 引 志 | 
250 5 地 3 5 垢 
250 写 垃 与 下 地 
250 5 地 3 号 地 
| 250 | 5m 5 5 纪 
2580 9 地 号 5 地 
250 3 地 5 5 所 
250 5 组 号 3 2 和 .全 50 
250 号 夫 纪 3 过 个 ,5 全 号 


Termswryupt wencmcwtnwmyaex euaar wwwirrmtiu am sshrr vborrwreuroairraaspasieoar re 
-。 se -= cr 
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全 0 3 8 加 rt 过 站 人 的 灶 交 人 村 忆 办 人 有 二 达 有 人 人 二 
| 1 的 雪人 呈 本 和 辣 站 六 交 妆 导 入 基站 站 并 通关 二 大 关 光 有 由 风 有 全 由 用 可 二 十 过 革 二 十 守 卫 革 ) 
个- 
坟 二 人 昌 中 “口内 后 写 王 虽 后 己 所 中 失忆 刘 区 虽 吕 计 二 交 吕 折 
这 SS | cr Ca eq Ce ce CQ CC 
心 、 宁 宁 宁 呆 宁 ” 宁 定 宁 定 人 对 宁 所 定 定 宁 宁 宁 宁 宁 宁 宁 5 宁 宁 宁 宁 宁 宁 宁 
并 [ 站 T 吕 ] 1 [ 1 
cnac mo mdheaep net QQeacmetea enenecncdon 
员 站 局 牛牛 ”向 牛 耻 口 口 “已 牛马 的 避 由 避 提 避 名 问 耻 也 己 己 马 牛 口 
号 nzmainin nian noainiom nanmnimnin inininanim mmanintn 
人 RE FE RE FEv F Cs Firs Eve 
人 人 Te < 和 ee 人 
八 过 尖 才 站 芝 环 和 还 运 入 沈 避 汪 吉 二 过 -所 区 
1 光世 站 So 族 仿生 站 站 nipnan 1 Im 10 2ntmntn tm 9 0 6 1 2m an an 
| | SN NGQGQGNA CN CQ QIGNGN cq NG GENGNGS 
| 
改 
起 局 0 1 nnmamntin 号 吗 im im ni Im mn nimn ninmmin man Dananaimimm mmaparnimn 
全 过 这 | 和 
| ) | 运 RE 本 要 
于 
1 
四 “一 
本 1 an maipainaoan ini nm an nin nn nn Im nininanin mmaninln 
2 | 5 所 心 5 站 2 3 > CD CC) aa 玫 aae (0 大 > 蕊 Cr 5 
上 
汪 | 忆 
息 委 2 的 的 的 的 co ooco co cco ooococom om 中” oo 加 mo 
5 Y1 让 训 十 和 中 2 人 人 人 和 | | 
胃 汪 地 和 鸭 站 人 mmnmn inanomimO 0 iD ainin ininiminin oominpmn mnpmpin minnmnm imnmnpmpimnm ipinancacq 
R 人 站 
| 
f | 
1 可 7 
本 
| E 
匡 
人 二 长 兹 | 本 
[ 、 
Re 芝 罗 克 和 站 如 号 号 全 ”瑟瑟 mm mininnn mnnnan mnonns mnnpnmn pnmnipn mnmmnm 
必 的 red rm 4 二 了 
| 
| - 
| 四 
: 2 中 忌 信 民 并 民 民 特色 民 入 六 信 尽 号 六 人 过 页 玉 已 
| 开 演 始 由 | 昼 SS RN SS ET SG SG SS 
所 
va RE 
妇 
人 SEE 交 有 四 nm inmanan CUT iiann nmanninrinmnminmn inmaininiy 
| 中 | 证 TCR CQ CQ rmi 人 | wd 二 人 
| 
| 本 
一 | 
淮 综 ;外 已 上 号 呈 全 二 二 人 二 KG DC 
党 全 涪 将 本 已 号 号 呈正 吕 王 人 三 写 己 太 砾 
上 二 Le 人 rr ev 本 
| 二 3 RE 一 ER WE SS 
2 8 - 滞 旧 站 导 间 癌 
] 隆 名 人 | 克 
4 虽 如 电 吕 日 电 下 总 号 吕 虽 名 和 虽 虽 时 哩 中 员 如 呈 寻 昌 明 间 昌 对 号 日 有 号 昌 员 间 昌 站 站 总 有 日 是 有 昌 昌 和 吕 昌 号 引 呈 号 
SR 了 CQCGS SN ON CR Se mam cncncaq MINGNGNGT GANG SG SGNCSNGSNCGS CNISNGQGN NSNGNGGN SGINGNON 
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至 和 


广 
己 间 癌 个 


《TCD ia 请 


1 3 也 


10 所 
3 了 Et0 避 
TD100 世 
3DD8E 
3DD8E-T 


3D 858PF-T 


1 3DD8 孔 


3 了 了 8 剖 
3D 了 TD26C 
3DD 也 108E 


31 且 118 六 
3D 了 164E 
3 了 DBD364EF 
3D 164 上 
3D D164F 


3D DPI165E 
3D D166E 
3 了 D166E 


| 3 了 也 264AA 


3 了 D264A 


| 3DD264A 


3BD D265A 


| 3D D266A 
| 3 了 D D804A 


3D D73-100 瑟 


3 了 DD73-100 孔 
3DE10E 
3DEI0PE 

了 DTI00R 

也 101A 


DJL0TC 


13DD8-TRE 


3DD164 下 
3DD164E 
3DD165EF 


3 也 卫 165 五 


| 3DD166E 


3DD106E 
3DD264 人 入 
3 了 D 了 D265AA 


3D D266A 
3DD804 太 
3DE10E 
3DD8 
3D D8 车 


3D D164 
3D D164EF 
3D D164 卫 
3D D164F 


| 3D 已 165 耻 


下 -930 


| 


一 一 一 
特 
大 
| 许 
频 证 
漠 | 流 
| 7cM 
(Hz) | 【人 太 ) 
1 10 
10 
TM 10 
了 10 
TM 19 
1M 了 外 
TM 0 
TM 1T0 
TM 本 
1IM | 10 
TM 肥 
TM 10 
TM 
TM 
TIM | 
TM 
IM | 410 
TIM | 
1M 10 
TM 10 
TM 
人 | 
TM | 
1IM | 所 
T0 
10 
0 
19 
1M | 地 
到 
10 
10 
10 
3M | 30 
1M | 切 
10 
5M | 世 
网 
1M 
7 
| 
1M 10 
TM 性 
TM 
10 
TM 10 
1M 10 
TM 10 
1M 10 
TM 


儿 


阻 


民 和 
(7 而 ) 


上 FF 


睛 广 :上 上 广 广 


73 


望族 上 站 上 


请 呈 


二 二 一 二 


集 电 极 
二 十 极 
击 穿 电 讨 
六 (5R)CBO 
cp 
(YY ) | (A) 
350 5 垃 
350 5 地 
300 10 荆 
400 3 垃 
400 3 位 
400 位 
450 5 了 
300 5 了 
400 二 
450 3 垃 
400 5 也 
430 5 姻 
400 5 世 
400 5 了 
450 1 
500 5 
500 5 人 垃 
500 5 拉 
500 3 地 
500 5 王 
S40 宁 狂 
450 号 二 
350 T0 托 
500 | ”5m 
400 | 1T0am 
450 3 过 
450 5 组 
400 
450 5 匡 
400 
450 了 
500 
300 
500 
400 
400 3 志 
450 3 地 
400 3 芭 
400 中 吉 
400 5 刀 


2。 低 


频 


功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


设 | 安身 役 


- 发 射 极 
击 穿 中 压 
六 (BR)CEO 
了 CE 
(YY ) (上 ) 
250 5 名 
250 5 折 
250 了 0 二 
30 5 过 
300 5 也 
300 SI 
300 3 地 
300 ， 名 
300 名 
300 5 也 
300 吕 误 
300 中 天 
300 5 如 
300 51 
00 ! 5 二 
300 号 垃 
300 D 位 
300 5 切 
300 5 如 
300 吕 科 
300 5 组 
300 5 也 
300 呈 J 
300 5 二 
300 匡 
300 5 世 
300 5 世 
300 5 地 
300 10 耳 
300 3 
300 TI0 耳 
300 
300 5 匡 
300 5 匀 
300 
300 5 记 
300 
300 5 廿 
300 
300 
300 
300 5 乌 
300 
300 5J 
300 与 垃 
300 5 细 
300 3 班 
300 5 锯 
300 3 珀 
300 号 地 


-~ 基 羽 


六 CBR)BEBO 


也 B 
(六 ) 


< 志 


3T 
3 位 
与 荆 
Bi 
5 地 


no 


汪 刀 
己 I 
咏 世 
号 


“mn Un UL 


5 Ia 
纪 刀 
号 
纪 细 
5 荆 
呈 
吕 拉 
也 这 
St 
与 旨 


5 垃 
8 IIL 


10 妈 
S 蕊 


5S 
3 地 
3 
5 也 
T5 匡 
5 世 
5 位 
5 Ia 


引 匡 


Aug 和 em mm mm mm um mwewwn cn 


3 


95 位 ， 


5 


集 电 极 

~ 基 极 

反 疝 截止 

电 流 
7 了 CaO 矿 CB 
(A) 《Y) 
了 十 950 

0 .5 和 300 
人 .5 50 
0.5 世 50 
工 51 

工 志 20 

了 工 匡 20 

耳 垃 20 
工地 S0 


集 电 裤 电 流 饮 
- 发 射 极 莉 降 高 
放 大 
反 向 裁 目 医 时 | 结 
电 流 | 共 数 降 压 降 间 温 
三 有 二 
Tcgo | rcp PE 大 cg | Tc 六 cs 矿 了 ES 了 7c 好 | 7Trwr 
(A) | (V) | mi max | (V) | (A) | 《〈V) (Y) | (A) | As) | oo) 
可 四 本 攻 ee ER 
1 | 100 卫 10 | 5 1.5 | 0.5 |5 175 
tm | 100 1 10 | 5 1 0.5 |5 175 
2z | 5 20 10 | 5 2 ”| 1.5 05 |5 173 
2zm | 30 145 | 4180 | 2 5 1.5 1 3 05 |5 
2mm | 100 全 | S | 5 15 | 8 05 |5 2.5R| 175 
2m | 100 15 270 5 | 5 1.5 1.8 0.5 |5 2.53| 475 
2 如 | 100 邱 5 | 5 1.5 175 
2m | 100 15 5 | 3 1 .5 175 
1.5m | 100 7 20 105| 3 1 0.5 | 2.5 175 
2 如 | 100 15 270 5 | 5 1.5 1.8 05 |5 175 
2m | 100 7 180 | 10 | 3.5| 15 1.5 0.7 | 3.5 175 
2zm | I00 415 120 5 | 5 1 5 1 8 05 |5 2.5k| 175 
2m | 100 了 5 5 | 3 1 5 1.8 0 5 |5 2.5| 175 
2 如 | 100 全 S | 5 15 | 1 工 8 05 |5 .5 173 
2m | 100 了 5 270 站 瑟 1 .5 1 8 05 |5 175 
2m | 100 15 s | 5 1.5 1.8 0.5 |5 | 2.5| 175 
2 | 100 15 4120 3 | 5 1.5 1 8 05 |5 1，258| 175 
2m | 100 和 引 | 5 15 | 1 工 8 9.5 | 2.5E| 175 
2m | 100 10 10 | 5 1 .8 18 07 | 3.75 | 2.5 有 | 175 
2mm | 100 10 10 | 5 1.8 1.8 87 |375 | 25 175 
2m | 100 7 10 | 3.5| 4.8 1.8 | 0.7 |3.5 |2.58 4175 
2m | 100 7 10 | 35| 18 1 8 0.7 |13.5 | 2.5R| 175 
2m | 100 7 10 135| 18 | 工 8 0.7 | 3.5 | 2.5k| 175 
7 5 | 4 1.8 | 1 工 8 0.8 |4 150 
2 | 530 1 | 引 | 5 T.2 0.5 |5 175 
2m | 50 15 了 攻 : 1.2 0.5 | 5 175 
1m | 100 15 10 | 5 1 5 05 |5 175 
tm | 100 卫 10 | 5 15 | 03 | 5 175 
2m | 50 20 10 15 | 2 1.5 0.5 | 5 175 
2m | 100 7 120 | 10 135| 48 18 | 0.7 |3.5 
4zm | 50 10 10 | 5 3 3 | 1 引 
3 | 30 10 10 | 3S 2 
2z | 100 15 270 5 | 5 1.5 1.8 0.5 |5 2.5| 175 | 
3m | 20.| 2 100 | 10 | 5 2 1 8 1 5 150 | 
2m | 100 15 3 | 5 1.5 1 8 0.5 | 5 175 
3 | 20 20 100 | 10 | 5 2 1.8 1 5 150 
2zm | 100 15 5 | 5 1.5 1 8 0.5 |5 175 
3 姻 20 20 100 5 5 .8 工 忆 150 
2m | 100 7 180 | 10 135| 1.8 18 0.7 |3.5 175 
2m | 100 7 180 | 10 | 35|1 工 8 1.8 07 |35 175 
2 如 | 100 7 180 | 10 | 35| 1.8 1.8 0.7 | 3.5 175 
5m | 300 10 5 | 4 1.8 18 | 08 14 175 
2 也 | 100 20 5 | 5 15 | 175 
2zm | 100 10 弛 | 1.8 | 0.5 |5 2.5u| 175 
2m | 100 10 5 | 5 1 8 0 5 |5 2.5R | 175 
2m | 100 15 导 | 洁 1.5 1.8 0.5 |5 2.5R | 175 
2za | 50 15 5 | 3 T.5 2.5 芭 | 175 
2m | 100 15 5 | 5 1.5 1.8 0.5 | 5 2.35R| 175 
2 | 100 15 270 5 | 5 1.5 1.8 0.5 |5 2.5 | 1475 
2m | 50 15 270 5 1.5 18 05 |5 2 5 375 . 


外 序 

形 导 
B2-01C 中 工 
B2-01D 小 2 
B2-01C 3 
B2-01C 4 
B2-01C S 
C3-02D 6 
B2-01C 7 
C3-02D 8 
了 2-01C 9 
B2-01C 10 
了 2-01C T 
B2-01C | 12 
3B2-01Ch | 143 
B2-01C 14 
B2-01C 15 
也 2-01 | 16 
C3-02 也 | 17 | 
C3-02 了 了 18 ; 
了 2-01C 19 | 
C3-02D 20 
B2-01C 21 
了 2-01D 22 
B2-01D 23 
B2-01C 24 
了 2-01C | 35 
C3-02D 26 
B2-01Cd |27 
C3-02D 中 128 
B2-01C 中 | 29 
B2-01C 1 30 
B2-01C 31 
B2-01C 32 
B2-01C 33 
B2-01C | 34 
了 2-01C | 35 
B2-01D 36 
C3-02D 1 37 
C3-02 了 PP 38 
B2-01C 39 
B2-01D 1 40 
C3-02D 4 
B2-01D 42 
B2-01D | 43 
B2-01C | 44 
C3-02D | 45 
B2-01C 46 
B2-01C | 47 
B2-01C 48 
B2-01C 49 
B2-01D 50 
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江 


并 co mi 


站 
必 > 
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型 


3DD466 了 
3D TD3166 下 
3 也 卫 118A 
3D D154 宇 
3DD3464EF 


3D D804 人 六 

也 玉 100 卫 
3DD118 马 
3D 邓 164 
3 了 了 164G 


3 了 DD8045 

DKI00G 
3 也 了 D164G 
2 了 了 164G 
3DDY164CG 


3D 了 165G 
3 电 了 166G 
3DD166G 
3DD8-T G 
3DD21G 


3 了 也 108G 
3 了 D DT164G 
3D 了 D164G 
3 了 也 1644 
3DD1465G 


3D TDH4165G 
3 也 D166G 
3DD166G 
3 了 264 昌 
3DD2307 


LU GD Go GD 


3D D8G-T 
3DD8G -了 
3DD81I 
3DD8I 
3DD26D 


T0 


F 王 > 
CC 


三- 
> 呈 人 CT LA 


阻 


妈 计 
(人 7/WW) 


上 


请 


着 FF 上 关上 


2， 低 


频 


功 


2.4 硅 NPN 型 低频 


rrmorrroer 一 一 一 


集 电 极 集 电 极 发 射 极 焦 出 棚 
~ 下 极 
- 其 极 - 发 射 极 - 基 极 
反 仙鹤 止 
击 穿 电压 击 穿 忠 压 击 察 电压 也 流 
广 (BR)CBO 六 (BR)CEO | 大 CBR) BBO 
Tc Tc 也 《cs0 |“c8 
(yy)》 (A) (Y) (A) (YY) ( 太 )》 〈《A) (Y》 
400 5 亚 300 引 二 引 S 卫 
400 5 了 300 纪 科 5 5 所 
500 引 细 300 S 垢 5 5 地 
450 引 纪 300 5 全 5 5 蔬 工 媚 30 
450 5 也 300 3 人 血 号 5 了 
300 95 也 人 10 卫 0.5 专 300 
450 5 钳 300 5 了 5 5 癸 
700 5 也 400 号 各 5 5 所 
600 5 也 400 S 了 垃 5 3 所 工 答 530 
600 匡 400 号 细 ， S OIL 
400 号 垃 4 419 缮 0.5 蕊 300 
000 5 人 血 400 5 马 茵 
600 引 世 400 号 王 5 S 志 
600 5 所 400 弓 5 5 志 工 黄 30 
600 5 和 400 5 了 5 S 世 
600 5 鱼 400 5 了 5 SS 了 
600 5 地 400 5 开 5 5 所 
5 0 引 位 400 5 拉 5 5 了 
400 3 
450 5 放 400 号 也 5 5 划 于 二 20 
600 400 5 
600 400 3 
600 5 了 400 SI S SI 
600 引 细 400 引 全 5 引 卫 工 切 20 
600 400 
600 5 纪 400 3 人 5 3 所 153 20 
600 400 5 
600 引 吉 40f0 5 1 呈 号 J 于 20 
700 400 5 
500 400 5 0 . 工 位 50D 
700 400 5 
700 400 S 
400 5 地 4 T0ta 
600 400 5 
600 吕 400 3 了 S 5 组 
700 引 o 二 00 5 号 3 地 
700 马 I 400 5 科 号 5 所 
400 与 姐 5 刀 .5 卫 
400 弓 担 S D .5 
400 5 也 了 引 雪 
6001 5a | 400| 5m 5 S 巴 
700 3 世 400 5 人 S SI 
000 5 姓 400 志 5 总 所 | 
600 400 8 
600 5J 400 5 世 3 5 狂 
600 400 3 
600 5S 弓 400 5 伍 5 5 了 
600 400 5 
700 引 刀 400 5 所 5 5 了 地 
700 5 世 400 与 II 3 3 所 


大 功率 三 极 
售 电 极 叫 
- 发 射 极 
反 疝 截止 
号 流 系 
Tcso | 大 cg 太 F 忆 


7 
2 | 100 3 270 
2m0m | 100 工 3 


2z | 100 T5 270 
3 了 20 20 100 
2 1 100 15 


3 卫 20 4 100 

2 | 100 7 180 
王 5 

2 | 100 7 180 

2Z 垃 | 100 7 180 


2 了 38 了 5 TI80 
2 所 | 100 7 180 
2m 1 100 了 7 180 
2 加 108 7 
2 切 | 100 7 
5 了 | 100 了 
2 | 4100 1415 | 270 
2 垃 | 100 7 280 
2 纪 | 100 革 
2 组 19 


2 芭 T3 
2Z | 100 了 
2 过 工 3 


人 
管 
管 

流 饱 前 倍 下 最 
条 降 离 

天 
压 时 结 
煞 降 奈 降 本 温 
六 CE | Te | 大 cags | ] 了 BBS 了 TB Tc | 厅 | 77H 
(YY) | (A)》 《和 )》 (VY》 (A》 (As CD》 
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wo en con 
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cm 
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Fu ii ko ho sb 


CE 
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攻 记 
忆 
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二 


上 ha 
Out 袜 mo oatinmnmm Smm wow 


1 
cm cn en tn 


FiFPi Fi 上 站 证 关 庆 上 上 产 杰 上 上 
center 


上 上 FF 
cco2ocoo cococococo co oococo co o mo oo 
六 定语” 产后 定 二 六 二 它 
cm amewun own 

和 

CrL 

己 
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Ca 


is 
上 定 ww nn 


让 
ODSC 
Km 
ca Fa 
天 上线 >、 广 > 
Co Co co 
CO“ 

中 CD CD 

CE AT 
一 

wj 

《用 


下 
《只 


人 己 二 近 已 
《人 
攻 所 


站 
Co Co 
和 
LDL 
LA 
hh Fa 
《mL CT 
过 
Fa 

| 


7 
和 
《nm 
上 
CR 


《CD CT 
CRL 


Co co Co cn Go 
ecersaen 
CALLCR CD CAL 

bu Fo to 


CT 
《Rn 


Ca oo co 避 


LO CD FL 
w 洛 
LT 


区 己 它 第 之 芝 避 


芭 度 惨 关 关头 疡 尼 
人 二 汪 二 二 入 让 下 和 信人 帮 业 


卫 2-~0 


PC 名 


\ 避 g 届 们 习 Chko 睛 


Fa lv 广 本 Fe 


wo iD SR 个 人 ho 请 和 


人 
1 
[su 一 =rsaiamssam 一 ssecaueemac-=s-iuutruicuaraaweuaaaasrraaaerrae arrraoeaausmeeeauy :smukmsa ratetcamaucanien-auuaaicwamoaxcusccaraiacrauevauce suescact 


RS Fa Fa hm 和 


NO Fo 


史 全 
| 
1 | 3DD264B 
2 | 3DD265B 
3 | 3 卫 B2663 
4 | 3DDg8g04B 
5 | 3DRF10G 
6 3D FE10G 
时 D101 了 B 
8 Di101D 
9 | 3DD8H-T 
10 | 3DD8H-TT 
1 | 3DDP8I 
12|1 3DD83 
13 | 3D D26 工 
4 3DD18C 
15 | 3DD264C 


16 | 3DD264C 
17 | 3DD264C 


18 | 3DD265C 
19 | 3DB266C 
20 | 3DD804C 
21 |  D101C 
22 | 了 D10IE 
23 | 3DD8-T 于 
24 | 3DD21 理 


25 3D D108 蔚 


26 | 3DD265C 
27 | 3DD2660C 
28 | 3DBD804C 
29 | 3DDi18C 
30 | 3DD804C 


31 也 用 100 忆 


32 | 3DD118D 
33 | 3DD804D 
34 | 3DD8-TI 


35 | 3DD264P 


36 | 3DD266D 
37 | 3DD804D 


38 | 3DD8IT-T 
39 | 3DDS8TI- 工 
40 | 3DD8 必 
41 | 3DD8 开 
42 | 3DD26E 
43 | 3DD313D 
44 | 3DD264 吕 
45 


3D D264D 


46 | 3DD264D 
47 | 3D D265D 
48 | 3DD266B 
49 | 3DD804D 
50 | D1401D 


2. 低 


频 


最 特 | 最 热 集 电 家 集 叫 报 发 射 家 
大 全 大 
。 - 基 设 | -发 射 极 | - 基 梳 
颖 区 
天 电 
求 率 流 阻 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 
| 及 CBR)CBO 矿 (5R)CEO 产 (BR) BEBO 
CC 帮 2 
Per 订 | Tc | 玉林 7 Tcm | 了 
( 丽 ) | CHz) | (A) CA VCA 1CV | (A) 人 (全 ) 
ss 一 ee 二 
100 | 1M T 700 | 5m | 400 | 5 S SI 
100 | TM 工 7007| 5 姻 400 | 5 也 引 引 全 
100 | 1M 工 700 | 5 和 400 | Sm 5 
100 | 1M | 10 | 0.75 400 | 5m 4 10 圣 
100 10 | 1 600 | 5 刀 400 | 5 拼 弛 6 折 
100 | | 10 |1 600| sm | 40| sm | 5 6a 
100 7 700| 5m | 400 | St S St 
100 | 40 500 | 10m | 400 | 10m 4 15 严 
100 | INMI 5 | 1 900 | 5 据 3S00| Sm | 5 细 
100 | IM| 5S | 1 900 | Sm 500 | ”Sam 弛 5 
100 | 1M 7 | 1 500 | 5 弓 弛 引 仔 
100 | 1M 7 | 1 500 | Sa 5 引 匠 
100 | 1M| 4 | 1 500 | Sm | 5S 了 了 
100 | IM 7 | 工 900 | 5 500 | 5 引 5 拍 
100 | 1IMi| 1 | 1 900 | ”5ama 500 | Sm | 5 5 节 
10 | IM| 1 1 1390| sm |so0|l sm | 5 | sm 
100 | 1M 革 | 900 | Sa 500| 5m | 5 引 
100 | TM 于 900| Sm | 50| sa | 5 引 玫 
100 | 1TM 了 900 | 5m | 500 | 5 S 5 世 
100 | 1M | 10 | 0.75 500 | Sama 4 10m 
| 
00 7 | 900| Sm | 50| sm | 5 引 血 
00 10 | 600 | 10m | 500| 10m | 4 1 
00 | SS | 500 3 
0 | sM| 10 | 1 | 550 | Sm 500| sm | 5 引 蕊 
00 | 5M 10 了 | 600 5 垃 500 吕 垃 过 引 ima 
0 | MI 7 900 500 5 
00 | 1M 7 900 500 5 
00 | LIM | 410 500 | Sama 4 10 姻 
00 | 1M 7 900 | 5 也 500 | Sm 5 引 志 
00 | 1M | 20 S00 | 5t 4 10m 
100 |0.5M | 30 700 | Sm | 500 | 5 细 5 Sma 
100 | 1M | 7 | 1100 | 5 600 | 5 茵 5 引 纪 
100 | 1M | 30 | 600 | Sm 4 10 
100 5 600 3 
100 | TIM 7 1100 600 5 
100 | 1IM | 7 | 1100 600 5 
100 | TIM | 10 600 | Sa 4 10 姻 
| 100 1， 1TM 7 | 1 1100 | 5 600 | 5S 细 5 引 
| 100 | 1M 7 | 1 1100 | Sm 600 | 5 5 引 茵 
100 1 1M 7 | 600 | 5 茵 引 引 蔬 
10 | My | 1 600| sm | 5 | 5 
100 | IJM| 4 11 600 | Sm | 5 | 5 
100 | 1M 7 | 1 1100 | Sm 600 | 5 细 5 | 5 和 
100 | 4M | 10 | 1 1100 | Sm 600 ， Sm | 5 5 年 
100 IJM | 10 ] 1100 | ”5m 600| 5am | 5 S 亚 
| 
100 | 1IM | | 1 1100 | Sa 600 | Sm ) SS 5 姻 
100 | TM | 1100| Sm | 600| sm | 5 5 如 
100 | TM 了 1100 | 5m 600| 5m | 5 5 位 
100 | JIM | 10 1 0.75 600| 5m | 4 410 
100 7 T100 | 5 600 | sm 1 5 5 全 


大 


功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


集 电 极 

- 基 极 

反 沿 截 下 

流 
cpBo0 太 cB 
(和 ) (Y ) 
0.5 极 360 

3 了 

3 也 

工 所 20 

了 f 位 20 
0 .5 垢 300 
有 .5 卫 300 
0 .3 所 300 


序 


(A)》 | (YY) | min | max |(V) | (A) | (〈VY) (V) (A) |(A) | (0s) 1 (2) 

2 也 100 7 100 3.5 1.8 1.8 0.7 |3.5 12.5 有 | 175 了 2-01C 
2m | 100 7 100 | 35| 开 8 1 8 07 |33 258 175 B2-01D 2 
2m | 100 7 100 3.5 1.8 1.8 0.7 |3.5 |2.5| 175 C3-02C 3 

7 5 4 1.8 1.8 0.8 | 4 150 B2-01C 4 

Jom | 100 | 45 10 5 1.5 0.5 | 5 175 B2-01C 由 5 

| | | 
Jm | 100 | 45 10 5 1.5 | 0.5 | 5 175 B2-01Dd 16 
2 如 | 100 7 120 10 3.5 1.8 1.8 0.7 |3.5 | 8B2-01C 了 
4m | 50 | 10 10 5 3 3 1 5 | B2-01C 8 
2m |100 | 7 180 30 3.5 1.8 1.8 0.7 | 3.5 175 B2-01C 9 
2m | 109 7 180 10 3.5 1.8 1.8 0.7 | 3.5 | 175 C3-02D 10 
2am | 100 7 10 3.5 1.8 | 175 B2-01C 1 
2m | 100 六 中 10 3.5 1.8 | ] 175 C3-02D 12 
1,.5 科 | 100 7 20 0.5 3 0.5 | 2.5 175 | B2-01C 13 
2zm | 100 7 180 10 3.5 1.5 1.5 0.7 13.3 |2.3| 175 B2-01C 14 
2 如 | 100 410 10 5 .8 1.8 0.7 |3.75 | 2.5&| 175 B2-01C 15 
2m | 100 10 | 10 5 -1.8 | 1.8 0.7 |13.75 | 2.5 愉 | 175 C3-02D 了 6 
2m | 100 7 10 3.5 1.8 1.8 0.7 |3.5 |23.5R| 175 | B2-01C 17 
2m | 100 允 10 3.5 1.8 | 1.8 0.7 |3.5 |12.5| 175 B2-01D 18 
2m | 100 7 10 3.5 了 T.8 1.8 0.7 |3.5 | 2.5| 175 C3-02C 19 
0.5 刀 | 300 7 5 4 1.8 1.8 0.8 |14 150 B2-01C 20 
| 
2m | 100 7 120 10 3.5 1.8 41.8 0.7 | 3,5 B2-01C 21 
4zn | 50 10 10 5 3 3 1 5 B2-01C 22 
3m | 30 10 10 2.5 2 B2-01C 3 
3m | 20 20 100 10 5 2 1.8 了 5 150 |B2-01C ,C3-02D| 24 
3m | 20 20 100 10 5 2 1.8 工 5 150 B2-015 25 
2 如 | 100 工 ts0 | 10 | 3.5 .8 1.8 JR 攻 | 175 B2-01D 26 
2m | 100 7 180 | 3 3.5 1.8 1.8 0.7 | 3.5 175 C3-02D 7 
5zm | 300 10 5 4 1.8 1.8 0.8 | 4 175 B2-01D 28 ) 
2zm | 100 7 120 10 3.5 .8 175 B2-01C 29 
7 5 4 1.8 1.8 0.8 | 4 | 450 B2-01C 30 
| 

2m | 100 15 270 5 5 .5 4150 B2-01C 31 
2 妈 | 100 7 120 10 3.3 1.8 175 B2-01C 32 | 

7 5 4 1.8 1.8 0.8 | 4 150 B2-01C 33 

3m | 30 40 10 2.5 2 B2-01C 34 
2mm | 100 7 ft80 ， 140 3.5 1.8 | 1.8 0.7 |3.5 | 175 B2-01C 35 

| 

2am | 100 7 180 10 3.5 1.8 | 1.8 0.7 | 3.5 175 C3-02 六 36 
5 刀 | 300 10 5 4 1.8 1.8 0.8 | 4 175 了 2-041 已 37 
2 志 | 100 了 180 | 10 3.5 工 .8 1.8 0.7 13.5 |2.5 175 | B2-01C 33 | 
| 2m | 100 7 180 10 3.5 .8 工 .8 0.7 | 3.5 12.3A | 4175 C3-02 避 39 | 
| 2 | 100 7 10 3.5 1.8 175 82-01C 40 
2 如 | 100 7 10 3.5 1.8 175 C3-02 41 
1.5m | 100 7 180 20 | 0.5 3 0.5 | 2.5 175 B2-01C 4 | 
2m | 100 7 10 | 3.5 1.5 1.5 0.7 |3.5 |2.5&| 175 B2-0t1C 43 
2m | 100 10 10 5 1.8 1.8 0.7 |3.735 | 2.5 册 | 175 B2-01C 44 
2m | 100 10 10 5 1.8 1.8 0.7 |3.75 | 2.5 让 | 175 C3-02D 45 
2m | 100 7 10 3.5 1.8 1.8 0.7 |3.5 | 2.5 有 | 175 B2-01C 46 

| 2m |4100 7 10 3.5 1.8 1.8 0.7 | 3.5 | 2.5k| 175 B2-01D ，47 
2m | 100 7” 1 10 3.5 1.8 1.8 0.7 |3,5 | 2.5ul 175 C3-02C 48 
De 5 4 1.8 1.8: 0.8 |4 150 B2-01C 49 

2m |100 | 7? 120 10 | 1.8 1.8 0.7 | 3.5 B2-0LC 50 

2 0 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低频、 


一 一 一 -一 一 一 re 


| 
| 最 | 特 | 最 秀 报 集 电报 
| 证 于 大 大 
| 征 允 - 藏 极 
| ， - 基 报 - 发 射 级 - 基 报 
本 茂 | 天 | 反 负 截止 
i 欧 电 
1 | 吝 率 流 胃 击 穿 电压 刻 穿 电压 击 穿 型 鞋 下 流 
| | 六 -3R)CBO 矿 (5R)CEO 玉 (38 有) 杞 BO 站 
j | 站 | 一 
| ， 间 Peiw | 厅 | Tc | 4 元 沁 了 二 TcB0 | 了 cn 
| () | (Hz | (Ca | DVD OA CD CA | 64) (A) | (CCV) 
| JR 了 区 加 本 由 的 下 和 和 于 下 
1 1 3DBD8L 100 | 1M | 7 700 Sm | 5 和 
12 | 3DD8E 100 1M | 7 1 790 5 也 S 5 所 
13 3DB26G 100 | 1M | 4 1 700 5 刀 | Sa 
44 | 3DDPT8E 100 | 4JM | 7 了 1300 | sm | 700 Sm | S | SS 细 
;5 | 3DD264 己 100 | 4M | 2 了 1300 | Sa | 700 5m | 5 5 姻 
16 13DpDz6bE |10 | II | 1 1300 | sm | 700| 5m| 5 5 
1 7 | 3DD264E 100 | 1M 1 1300 | 5 | 700 5 | 5 和 组 | 
1 8 | 3DD265 尼 100 | 1M 1 1300 | 5m | 700 5 和 | 5 号 
| 9 1 3BDD266 蕊 100 | 1M 1 1300 | sm | 700 5 刀 |] 3 3 纪 
1310 1 3DD804E 100 | 4M | 人 0.75 700 5m | 4 102 | 0.5m | 300 
; 
iT |  D101E 100 7 1300 | 5 | 700 5 刀 | 5 5 组 
i12 | 3DD118 100 | 1M | 7 1300 | 5m | 700 S 乌 | 5 5 到 
113 | 3 了 804 忆 T00 1IM | 10 700 5 了 | 4 | 到 所 .5 和 | 300 
| 3DD264 蕊 1400 | 4M | 7 1300 700 5 | 
15| 3DD265E 110 | 1M | 7 1300 700 3 | | 
1 1 
60 3DD266R 7100 | 1M | 7 1300 700 | | 
| 47 100 5 41500 700 | 7 0.5 10 | 750 
| 18 | 100 5 1500 700 | 一天 | 10 | 730 
1 9 | 4300 | 2M | 5 1500 | 40 ) 750 1 | ? 0 108 | 750 
0 100 | 4M | 7? 1500 800 | 5 | 
100 | TIM | 7 1500 860 S | 
| 100 | IM | 1 1500 | 800 | ; 
100 | 1IM | 7? 1 1500 | 5m | 800 5 姐 | 5 | Sm | 
| 100 | 1M 7 | 1500 | sm | 800 Sm | SS 
| ;00 | 3M | 2 800 5 | 和 | 各 甸 0.sa | 300 
26 100 1M II 1 1500 | 5 | 80| sm 5 | Sm 
人 | 200 1M 了 1500 5 阵 800 5 | 号 1 | 
| 2 100 | 1M 1 15600 | Sm | 800 5 | 
i00 | TM 130 0.75 800 5 310m 0.5m 300 
200 | 7 1500 | 5m | 80 5 5 | 
118 | SM | 开 .5 3 30 4 0 | 30 
120 | 8M 1 345 |. 300 ! 
120 |2.5M | 15 1.52 | 100 | SG 60 5 ， 7? 1 [和 | 60 
120 | TM | 145 500 200 1 7 0. | 500 
t20 | TIM | 把 1 1 500 300 | 0.4 儿 500 
| | 
13120 | TIM | 1 1 500 | | 400 7 ，S00 
3 120 |， 50M ，35 1500 | 600 | 人 390 
3 1I20 | 3M | 6 1 1500 | Sm | 80|01 7 .2 00 
3 120 | 3M | 6 | 464 | 1500| Sm 500| 人 7 、， .0.9 800 
31 3420 | 3M | 6 1560 | sm ，800| 0.1 2 800 
让 1 j ] 
Di1403 120 6 1500| sm is0 0 1 7 |0.3 10R 890 
PS1398 320 3M | 5 | 1500 800 1 7 1 工 .5 弛 10 | 30 
也 1402 120 3M 3 1500 8300 7 0.2 108 800 
8DB103 | 3120 | 3M | 6 800 | 
RSDi407 |3120 | 3M | 5 了 1500| sm | 80，01 17 0.2 10R 800 
1 
FSDl03 |10 | 3 | 6 1 4500| 5ma | 80| 01 | 7 0.2 1 | 800 
也 区 60C 125 | 2M | 8 400| 1m | 300| fm 1 5 1 08 
下 必 60B 25 2M | 8 450 工 弓 350 | 10 包 | 5 1 | 400 
也 基 60 忆 了 25 2M | 8 500 1 也 400 | 10m 1 5 TIm | 400 
旭 玉 60F 125 | 2M | 8 600 | 1 50 | 10m 3 1 400 
本 及 和 RS RE 
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nr 


it 站 过 四 入 罗 涉 本 二 二 站 性 父 全 过 站 入 的 人 上 em 二 mn bs eg 加 
芷 人 | 
一 一 - ”一 一 一 一 让 
区 本 人 交 有 台 划 站 拉 向 抽 的 井 和 让 吕 DD 人 人 全 拘 人 折 息 近 四 已 避 避 
反 CN Ti Ga TH 人 一 Ye CAN < < < 一 和 在 光 于 年 到 全 二 CD mr 人 Ah AT CD 《wd me 
3 25393333 33333 3355 3 335 93333 33 3 SS SS | 
本 同 1 Rs 1 
Seaqcqa maqcoc saNNNGN momaq maqc ma one QQmomm mmmma AQ 
| 了 局 向 和 和 隐 古 的 乔 史 拘 着 着 向 着 着 和 后 下 了 移 从 和 和 拓 阅 和 | 罗 了 和 让 因 了 和 弗 隐隐 后 后 牛 下 工人 和 站 下 和 的 下 向 ] 
| 
汪 | 加 加 EE RE 汪汪 本 四 _ 四 _ j 
咏 ” 僵 aminoin annmin 忆 和 nm rn 本 2 局 人 人 定 】 
Re 5 En iv Tv EN cv Eva Fi FE CC TD FE 这 万 切 区 矶 交 辣 这 方 全 力 人 二 全 过 全 
人 上 sdrsiri rmi rn rr 
| 四 友 光 
一 六 呈 二 尺 忆 入 忆 . 己 忆 慰 总 双 这 式 祥 半 过 冯 夏 送 双 攻 双 谍 | 
区 0 ini apinanan 的 o009 心 tm cr < q 
ee SGNSQGNGN 5 SS ccNSGN co cq 人 
人 0 0 
t 可 mn mm 1m ID mn mA nainim in | 
can mn cm en en on 过 3 Sm 二 二 Cn en cm 叶 cn en on 中 十 吧 的 6 rtim im 哇 咯 轩 呈 mn 
本 - 芭 S 了 
| 
中 写 mei Fo 改 oorn 习  C om FFI oo SSoco oooo oocc im 
0 和 和 全 < 苞 芝 全 忆 八 2 一 
贡 扣 | 人 的 有 0 Dim inaniminan 
RN < 一 二 下 
f ee 
oo 
中 他 oo np 虽 有 000 oo 站 oo 上 cq 
避 5 mm 00 的 NG nmainan 
1 呈 语 | 
已 已 | apainainaim man an 120 an am 0 ananantn itin am an mm am 
Se 人 Cn non 十 的 嫩 eineneonti 二 in 过 和 们 人 寺 9 症 mn 
六 他 | 定 口 忆 乙 所” 王 安 吕 站 安 站 安 全 用 丰 让 呈 全 安 握 由 全 定 人 nninrpnnmn nimpim in ainmnimman 
性 > | 司 居 全 村 可 本 局” 局 局 本 忆 ”局 局 忆 局 忌 三 中“ 喜 
Se 
4 它 名 志 瑟 人 人 ip 避 呈 过 之 二 必 避 站 心 
浊 到 权 呈 太史 有史 忆 cS 民 ca 5 
玖 一 | we < < ee i as 
| 虽 | 二 | 
| 
全 有 ER _ | 
居 | 末 | 
号 hv PR 号 CT IC Fw FF CT E kimvooo 以 Fv Tv PvP- CE FT > 习 站 《和 CD So on oo oo Co CI 
司 局 十 所 呈 Scs 
乌 5 CD CC 加 Ce 站 C> CE 3 在 党 安 二 天 信 0 CD CD 才 必 mm | 
主 习 请 所 钙 忆 安定 己 己 二 己 富 写 所 乙己 己 握 三 已 三 三 宙 忆 三 全 到 
MS 可 可 局 司 辣 忆 可 避 这 二 司 忆 寺 可 避 局 车 导 杞 十 富 训 丰 苹 吕 
一 本 
名 餐 。 | 
所 反 ~ | 和 桂 昌 吕 昌 中 目 昌 时 有 虽 吕 上 日 避 号 关 苇 导 旨 名 吕 责 中 有 日 中 区 昌 
必 SNGQ NGNGG SN SNG 局 SNGEGN NGQN QQ nmTGQN QQ SS 下 
1 世 hu vv 二 5 


8337 


村 友 


序 


浊 


SooNC cn 和 Co ho 请 


Fa 六 Fa 
Cn 术 Co kb 


to 记忆 
Oo cov1G 


ko Fo ho Fo 
人 CO ho 性 


CD CD CD CD Up LO LO CD Co iDkokoko hk 
co Cn 请 Lo ho 上 co VD Co 芭 岂 


3 


心 
AS 


上 
Lao kb 一 


44 
45 


3DD71A 


3DD71L 太 
3 了 DD71A 
3DD71A 
3 也 也 72A 

DD20A 


3DD71A 
3DD71B 
3DD167 信 
3DD98B 
3DD98 


3DD71B 
3DD167A 
3DD169A 
3 也 也 9 和 
3 局 D9A- 了 人 


3DPD9A-T 
3 及 D98B 
3DPD9B 
3DD9B 
3 孔 D9B 


3DD9 品 
3DP98 
3 也 了 D9 强 
3 刀 了 98B 
3D50D94 


3 也 了 74 且 
3 也 了 7 号 
3 了 71EB 
3 了 DD71 SB 
3DD718B 


3D D72B 

3D D167AA 
3D D167A 
3 有 D167A 
3D D168A 
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2. 低 


频 


大 功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


集 电 极 
~ 天 极 
反 向 截止 
电 流 
Tcao 矿 cz 
(A) (V) 
10 只 500 


最 | 特 | 最 热 集 电 极 集 电极 | 发射 报 
大 和 大 
耗 征 多 | 
2 - 基 裤 -发 射 极 | - 幕 极 
散 蜂 许 | | 
功 电 | 
池 | 率 | 演 蛆 | 击 罕 电导 | 才 穿 电压 | 责 穿 电压 
广 (BR)CBO 矿 CBR)CEO 大 (本 郧 ) 百 有 BO 
Lecwr | 亲 | eu RN 1 证 
(下 ) | (Hz) | CD CCAW) CCV | (CA) | (A) | (V) | (CA) 
125| 3M | 1s 1500 | 10m | 700 | 10m 5 0.2 
150 |0.8M | 416 160 
150 | LIM | 20 | 0.66 30 5 5 5 人 
150 | 1M | 20 | 0.66 30 5 匡 5 引 世 
150 20 | 0.67 30 | TI0m 3 | 20m 
150 20 | 0.67 30 Sa 5 | 10 姻 
150 15 | 0.67 30 | 10am 3 20am 
TI50 | 1M | 20 1 0.67 50 | 10m 30 | 10m 4 10 
Ts50 | 1M | 20 | 0.67 50 | T0m 30 | 10am 4 10mm 
150 15 30 | 20m 4 20m 
450 | 1M | 1 | 0.66 30 Sa 引 10 卫 
TI50 | 1M | 45 | 0.66 30 S 细 5 30 
150 | 1M | 15 | 0.66 30 5 5 10ama 
150 20 30 | 10m 3 20m 
150 20 | 0.67 30 | 10m 3 20m 
150 20 | 0.67 | 30 13im | 3 | 20m 
150 20 | 0.67 30 | 10ma 30 | lm | .3 20ma 
150 | IJM | 20 | 0.67 30 | 10m 5 15 了 血 
150 | 1M | 20 | 0.67 30 | 10m 5 TSm 
150 15 30 5 
150 20 30 | 10m 3 20 血 
150 20 50 | 10m 3 20m 
150 | 1M | 15 80 | 5m 50 Sm 5 10ma 
150 | 1M | 20 | 066 50 5 匡 5 5 各 
150 | 1M | 20 | 0.66 50 5m 5 5 
150 20 | 0.67 50 | 10m 3 20mm 
IsS0 | 1M | 45 80 | Sm 50 5 和 5 10m 
150 | 1M | 45 80 | 5 50 5 和 5 10m 
150 15 80 | Sm 50 5 全 5 10m 
50| 4IM| 4 | 0.6 50 | 10m 3 20mm 
150 1 IIM 4 | 0.6 50 | 10m 3 20m 
[50 20 | 0.67 50 S 世 5 10ma 
150 15 | 0.67 50 | 10m 3 20m 
50| 41M| 20 | 0.67 80 | 0 了 50 | 10m 4 10m 
150| 1M | 20 | 0.67 80 | 10zm 30 | 10aa 4 10m 
150 入 50 | 20m 4 20 和 ma 
i150 | 1IM | 4 | 0.66 50 5 5 10ma 
150| 1M | 315 | 0.66 50 5m 5 10m 
50 | TM 145 | 0.66 | 50 5 和 5 #0 
150 187 | 1 50 | 20m 4 20m 
150 20 s0 | 10m 3 20ma 
150 20 | 0.67 s0 | 10m 3 20m 
150 20 | 0.67 50 | 10m 3 20mm 
150 20 | 0.67 50 | 10m 50 | 10m 3 20m 
150 | 1M | 20 | 0.67 50 | 10am 5 了 5m 
150 | 1M | 20 | 0.67 50 | 4140 和 m 5 T5m 
150| 1M | 15 | 0.6 80 | 5m 50 5 如 5 10ama 
150 | TM 0.66 80 | 。 5m 50 5 和 5 10tm 
150 | 1M 0.66 80 | 35m 50 Sm 5 10 姻 
150 | ITM 0.66 80 | 5mm 50 5 的 5 10 


率 三 极 管 
大 功率 三 极 管 


上 2 2 
集 电极 电 流 饱 前 闪 下 最 
外 . 
放 大 
反 向 裁 上 革 和 
电 流 系 数 降 疏 降 闻 温 
二 ) 
Tcrzo | 大 cz 展 F 矿 C| 7c |Fcgs | 亚 5ps 了 TB Tec | 嫩 | 7 - 
人 旋 
(及 ) 《了 ) 芭 了 Ta (V) | (A) (Y) (Y) {A)》 (A) |1(s)》 (CC) 
ES | 一 
| 8 20 S 工 6 1.5 0.8 4 Ta 450 | FE3-04B 
E2-010C 
2 了 20 5 7.5 1.5 0.75 7.5|2.5p| 4175 | CG3-02D 
2 地. 20 了 了 7.5 了 于.S | 人 有 .75 7.5 | 2.5 只 T75 | 了 2-01C 
4 世 20 10 | 了 10 7.5) 1 175 | C3-02D 
2 纪 20 10 | 5 7.5| 2 0.75 7.5 175 | CS3-02 
细 20 10 | 1I0 7.51 2 1.5 7 5 175 | C3-02 了 2 
2m | 2 ! | 18 | 075 | 75 3p| 175 | 天 2.016 
2 | 20 10 10 | 7.5| 2 18 | 0.75 | 75 3 473 CC3.02 有 
3m | 20 10 | | 5 3 5 | 75 | 3175 | 于 2-0 
| 上 
2m | 3 15 | 了 5 75 2-01 
2 于 30 15 引 7 5 41.5 75 ， 有 2.010 
2 3 15 5 ，7,5 1.5 1.5 ”7.5 1475 | C3-027 
二 血 20 10 10 | 7.5 2 175 | C3-02B 
站 弓 20 | 10 10 7.5 2 1 125 | CQC3-028 
1 
4 王 20 1 10 7.5 2 1.5 7.5 | 1751 0C3-028 
4 血 20 10 10 7.5 2 1.5 7.5 | 175 | C3-02D 
4 芋 20 15 5 7.5 2 1.5 7.5 | 175 | C3-02 
4m | 20 15 5 | 7.5| 2 T5 7.5 | 175| B2-01D 
5ta 50 I0 10 7.5 2 | 475 | C3-02 卫 
3 地 20 20 10 7.5 2 | 1.5 | 7.5 175 | 0C3-02D 
3 纪 20 20 10 7,.5 人 | 1.5 7.5 175 | C3-02D 
2 了 20 15 270 5 7.5 1T.5 | 14.8 0.75 7.5 175 | B2-01C 
2 刀 20 10 5 7.5 了 .5 0.75 7.5| 2.5hl 475 | C3-02D 
2 如 20 10 5 7.5 1.5 0.75 7.5 | 2.58| 175 | B2-01C 
4 纪 20 10 10 7 .5 TI | | 175 | C3-02D 
2 30 15 5 7.5 1.5 1 4.8 0.735 | 7.512.58 175 1 B2-04 他 
2 所 30 15 5 7.5 1.5 1.8 0.75 | 7.5|125| 475 C3-82 间 
2m | 30 15 180 410 7.5| 415 | 415 | 0.75 7.5 中 2-01B 
3 了 30 10 150 10 7.5 2 | 1418 1.5 7.5 1 175 1 8B2-01C 
| | 
3 和 30 10 | 3450 10 7.5 2 1.8 1.5 7.5 175 | C3-02PD 
2 妞 - | 20 140 7 ,5 2 0.75 7.5 | | 125 | C3-02D 
4 切 20 TI0 10 7.5 2 1.5 光 .5 | | 175 | C3-02D 
2 了 20 IT0 10 7.5 2 1.8 0.75 7.5 33| 175 | B2-01C 
2 志 20 10 IT0 7.5| 2 .8 1 0.95 7.5 3 | 175 | C3-02D 
| 1 
3m | 20 | 0 5 | 5 3 | | 15 | 75| | 3475 | 82-01D 
2 也 30 15 5 7.5 1.5 | | 175 | B2-01CG 
2 了 30 15 5 7.5 1.5 | | 175 | 了 B2-01 生 
2 专 30 15 5 7.5 TS | | | | 4175 1 C3- 们 六 
3 了 |20 | 名 5 | 5 3 | | 1.5 |:7.5| 1 175 | 已 2-01BD 
4 20 10 | 10 75| 2 | 1 1.5 7.5 | 75 | C3-02D 
4 20 10 10 7.5| | 175 | C3-02D 
4 了 20 | 20 | 1 | 7.5| 2? 1.5 7.5 | | 4175 | C3-02D 
了 和 20 10 10 7,5| 2 1.5 7.5 | 1 475 | C3-02D 
4 纪 20 15 5 7.5 2 1.5 .5 } | 3475| C3-028 
了 4 吓 20 15 5 7.5 2 575 1 475 ， 8B2-01D 
2 aa 30 T5 120 5 7.5 1.5 4.8 0.75 7.5|1 2.5R 175 | B2-01C 
2 也 30 15 S 7.5 1.5 | 1.8 | 0.75 7.5 | 2.5k 1751 B2-016C 
2 细 30 15 5 7.5| 4.5 18 | 0355 | 7.512.58| 175 | B2016 
2 志 30 15 270 5 7.5 1.5 41.8 4.75 7.5 | 175 | C3-02B 


| | 1 了 纤 最 | 涩 集 应 棚 
| 这 | 型 这 大 
1 | 址 外 多 有 
| ， 贡 电 
二 | 率 | 率 | 喧 | 脸 击 穿 电 压 
| | | 广 CBR)CBO 
| 过 到 Peil | 7cw | Fi 7 
| COW) | (GE | (A) | 7/ 友 )| CCV) | (4A) 
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22 1 3DD9D T50 | 1M ii 15 | 0.66 | | 110 5m 1! 5 T0 了 
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15 270 5 | 2375| 15 1.8 | 0.75 | 7 
33 5 1 7.35| 1 0.75 | 75 
1 | 10 | 75| 15 0.75 | 7.5 
15 | 10 7.5| 41.5 0.75 | 7 
20 | 10 | 7 2: | 15 | 07 7 
20 | 480 | 1216 4 
20 10 | 75| 2 1.5 7.5 
45 | 270 S | 7.5| 1 1.8 | 0.75 | 75 
20 180 | 10 6 4 | 
20 100 | 10 1 75 2 1.8 | 1.5 7.5 
10 10 17.5| 2 
10 140 35 2 | 
10 10 | 7.5| 2 | 
1 | | 
30 S 7.5| 2 0.75 7.5 
20 100 1 40 751 2 1.8 | 15 7.5 
10 | 1.8 | 075 | 725 
15 270 5 | 7.5| 工 1.8 | 0.75 | 725 
1 | 1 1.8 | 0.75 | 75 
所 S | 735| 下 3 41.8 | 0.75 | 7.5 
15 全 | 闻 症 | 1.8 | 0.75 | 75 
73 5 5 0 .8 0.5 5 
500 10 | 5 了 5 2.5 1 01 S 
了 3 |1751 135 0.75 | 7.5 
1 
10 5 | 75| 15 0.75 | 7.5 
了 15 引 7.5 工 .3 418 | 0,75 7.5 
1 5 | 773 1 工 5 1.8 | 0.75 | 7 
30 S 1 5 1.5 于 | 放 5 
15 270 5 | 75| 了 工 1.8 | 0.73 | 7.5 
10 | 10 1735| 3 1.8 | 0.755 | 75 
15 | 480 | 10 | 7531 5 1.5 | 0.75 | 725 
10 150 | 10 75| 3 18 | 15 7.5 
10 150 | 14101175 2 1.8 | 工 5 7.5 
10 10 | 7.5| 2 1.8 | 0.75 | 75 
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.3 上 
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外 | 序 
| 
一 
82-0ID | 1 
了 B2-01C 则 
态 2-01 尼 3 
L3-02D 可 
CC3-02D 号 
3-02D | 6 
C3-02D | 7 
C3-02D | 8 
已 3-02 了 3 儿 
B2-01C | 了 1 
22-01C 二 
己 2-01C 12 
了 2-01C | 13 
了 2-0 太 | 14 
了 2-01D | 引 
CC3-02D 16 
& 3-02 卫 7 
总 3-027 18 
T9 
DB2-01C 由 20 
32-01D 中 21 
2-01 已 22 
了 2-0 也 23 
EC3-02D 24 
B2-01C 25 
B2-01D 26 
01C :CC3-02P| 27 
D3-02D 28 
C3-02 了 29 
了 2-01C 30 
B2-01D 3 
01C ,C3-02D1 32 
号 2-01 记 33 
有 2-01D | 34 
了 2- 代 忆 35 | 
了 2-01D 36 
C 3-02 也 7 
2-010C 中 1 38 
了 2-01C 39 
CU 3-02 兄 4 
B2-0IC 141 
B2-0IC 1， 42 1 
C3-02 六 43 
已 2-01C 44 
了 2-01C 4 5 
46 
B2-01D 47 
有 2-0 48 
PC3-02 卫 49 ; 
BE2-01C 中 350 
下 -~945 


af 


2. 低 频 大 功 


到 -946 


2.4 硅 型 低 闫 
f 二 ER ee 
最 | 特 | 最 执 集 中 极 集 裤 发 射 极 集 电 极 
和 
耗 | 征 将 呈 - 基 极 
有 站 - 基 极 - 发 射 极 - 基 极 
本 频 | 于 | 及 高 藏 正 
1 习 电 | 
罕 流 阻 击 字 叫 压 | 考 穿 电压 者 穿 电压 | 电 流 
”5R)CBO 产 C5R)C FEO 三 (BR)EBO 
Per | 万 | 7ca | 开 六 人 | 元 Tcaa 斑 c 
( 色 ) | Hz | OA) | eV CA | | CA | 4Y) (| 
| 1 1 
| 
3 D9PE 15014M| 2320 | 067 | 250| tm | 20| 10m | 4 10 如 
3DBD9R 150 | 20 | 067 200| 5a | 5 | 10m 
3DDoeRF 150 15 200| 20m | 4 20m | 
3D D9RF 150 1 4M | 15 | 0.66 200| 5m | 5 10mma 
3DPD9P 158 工 M 15 0.66 200 529 5 10m 
3DD9F 150 | 4M | 1 | 0.66 200| sm | 5 | 10m 
3DD27 孔 150 | 4M | 5 0.66 200| 5m | 5 | ft0m 
3DDz71 10| 3M| 2 067 | 200| 10m | 20|1 10m | 3 | 209 
3DD7LRF 150 20 200| iom | 3 | 20m | | 
3D D4167D 1 ME |066 | 2350| 5 细 | 2320 sm | 3 tm | | 
| | 
3D D167D 150 | TM 0.66 | 250| 5 血 | 200 | 5 5 iom | 
3DD167B 150 | 了 M 0.66 250 5 了 200 5 忆 10m | | 
3DD168 且 150 | TM 066 | 2580| Sm | 3200| 5 | 5 | 10m | 
3D D168D 150 | TM | 066 | 250| sm | 200| sm | 5 | 40am | 
3D Di691 | 0 IMGS 06 | 250| 5 税 | 20| 5 | 5 | tm | 
上 
3DD169D | 4150| 1M 0.66 | 250| Sm | 200| 3Sm 5 10m | 
3 了 3P169D 150 | TM | 066 | 250| sm | 20 sm | | 30m 
3 了 73-150C 50 15 | 067 200 | 5 5 10m 0.5z | 50 
3DF15D ”  ” ， 下 和 | 066 | 250| sm | 260| Sm | 6 | 5 到 
3DRI35PD | 450 ， 了 5 0.66 250 5 区 200 5S 拉 6 | 5 地 
DD150D | 3005M | 2 | 066 | 250| 10m | 20| 10m 1 5 sm | dm | 50 
3DPo9G | 450 14 230 | 25 | | 4m 
3DDI167E | 130| TIM | 各 350 | 。 引 志 250 | Sm | SS 10 和 
3DD3E | 150 | 3 350 | 5 | 20| 5 | 5 | 310m 
3DDPeET | GO 3M 本 .6 250 | 1l0m 1 3 | 20m | 
3DDoE-T | 40 1M 1 | 0.6 250| im | 3 | 20m 
3D D9G 1 1M | 1 | 0.66 250 | Sm | 5 | 340am 
3DD9G 150 | ITM | 人行 | 0.66 23501 Sm | 了 | 各 旨 
3DBD9G 0 | TIMi 1 | 0.66 250| Sm | 5 | 区 
3DD167E 0 | MYM | | 066 | 30| 5 2350 5 | 5 | 10 | 
| | | 
3DDI6TE 350 | 1M 0.66 | 380| 5 | 2350| Sm | 5 | 10am 
3D D167 五 159 | 3M 066 | 350| 5 | 30| Sm | 5 | 10m 
3DD168E 4150| 7TM | 066 | 350| sm | 230| 5 | 5 5 茵 
3DBD18E | 150| 3 1 066 | 30 sm | 23250| sa | 5 | 3 | 
3DBD39%E | 30| 4M| 55 066 | 30| 5 | 2350| 5 | 5 | 10nm | 
3DDIOE | 150| 1M | 0.66 | 350| sm | 3250| 5m | 5 sm | | 
3DD1695E | 150 | 1M 066 | 350 | 5m | 250| 5m | 5 | 10m | 
3D 下 15 也 150 2 | 0.66 | 30， sm | 250| 5m | 6 5 对 | 
3D 人 3 互 150 | 2 | 066 | 30 5 | 250| sm | 6 5a 
DDI0E | 5505 22 | 066 | 3800| tm | 20| 1m | 5 | 5 Ta | 50 
| | | 
3D D73-150D | 150 1 0.67 250| sm|S | dtm | 0.5a | 50 
3D Do9-TE 150 | 1 250 3 
3 D3467 互 150 | 3M | 3 350| sm | 320 sg | 5S5 310om | 
3D D3467 巨 150| TMG 066 | 30| sm | 20| sm | 5 | 10m | 
3DDP167E 150| IMGS | 350 250 5 | 
3D D169E 150 1M | 4 350 | 250 | 5 
3D Do9G 150| 1M | 20 | 0.66 1 250| sm | 5 5 如 
3D D9G 150 | 1TM | 20 | 066 250| sm | 5 sm | 
3D D367 忆 150| 1M | 了 切 | 3501 sm | 23535001 sm | 5 10tm 
33B169 己 150| 4 3 | 350| sm | 350| 5 | | 10m | 
| w wa wa } me 


浊 osN 涪 本 wb 


大 功率 三 管 
集 电 极 屯 流 饮 前 向 K 最 
外 序 
氏 射 极 1 和 降 羡 
放 大 
反 向 截 贞 下 时 | 姑 
弓 流 楷 数 降 正 降 | 间 温 
| | 
ycEO | 大 ci 六 FF 忆 及 cE | yc | cps | 矿 ppES -7 | zc 好 | 7 | 尼 
(A) (7) | min | max | (7 GAO GO Aces) eco) 
广 盖 三 一 RE 加 和 | 

2 | 20 10 | 310 7.5 2 | 18 | 90.75 7.5 38| 175 | C3-02D 

2 世 | 2 10 | SS | 75| 2 | | 0.75 | 7.5 | 175 | CC3-02D 

3m | 20 10 | S | 5 3 1 5 7.5 | 175 | 32-01D 

2m | 100 1 | 5 | 7.35| 了.5 175 | B2-01C 

2 | 100 3 5 | 7.5 1.5 175 | 8B2-01D 

2m |10 | 1 5 | 7.5| 1.5 | | 3455| 82-01D 

1.4a | 100 7 20 | 1 3 0.7 3.5 | 175 | 也 2-01C 

4 | 20 10 10 | 7.5| 2 175 | C3-02D 

4 和 锯 | 20 10 | 10 | 7.5| 2 工 .5 部 | 175 | C3-02D 

2m | 100 15 | 270 5 | 7.5| 15 18 | 0.5 | 7.5|2.5hl 15 | 82-01C 

| 1 

2m | 100 1 | S | 7.5| 41.5 18 | 02 | 7.5| 2.58| 15| 2-01C 和 | 革 
2m | 100 全 3 1 7.5| 开 5 18 | 0.75 | 7.5|25hl 175 | 832-01C 12 
2m ) 100 1 270 | 7.5| 工 S 18 | 0.75 | 7.5 175 | 了 2-01D 13 
2m | 100 瑟 5 | 7.5| .5 1.8 | 0.75 | 7.5 | 3.5h| 175 | 了 2-01D 414 
2m | 100 卫 270 5 | 7.3| 工 5 1.9 | 0.75 | 7.5| 2.5u| 1475 |  C3-02D 15 
2m | 100 15 5 | 7.5| 1.5 1.8 | 0.75 | 7.5 | 2.5h| 175 | C3-02D 16 
2m | 100 15 270 5 | 7.5| 三 5 1.8 | 0.75 | 7.5 175 | C3-02D 17 
2m | 50 荡 5 | 7.35| 工 5 0.75 | 7.5 175 18 
Jm | 100 1 | 阅 | 7 3 0.75 | 7.5 175 | B2-01C 中 |19 
im | 100 全 10 | 7.5| .5 0.75 | 7.5 175 | B2-01D 中 | 20 
2m | 5 20 | 10 | 7 2 1.5 | 0.7 7 1 475 | 8B2-01D 21 
sm | 20 | 20 180 | 10 | 6 4 1 | 175 | 2-01D 22 
2m | 100 1S 270 5 | 7.5| 415 | 1.8 7.5 175 」 B2-01C 23 
2 | 30 工 180 10 7 .3 1.5 .5 0.75 | 7.5 了 2-01D 24 
3m | 30 10 10 | 10 17.5| 3 1.8 | 工 5 7.5 | 475 | B2-01C 25 
3m | 30 10 150 | 1 175| 2 1.8 .5 7.5 475 | C3-02D 26 
2m | 100 合 S | 7.5| 1.5 175 | 8B2-01C 27 
2m | 100 415 5 | 7.5| 了 5 175 | 32-01D 28 
2m | 100 15 5 | 7.3| 了 3 175 | 0C3-02D 29 
2m | 100 15 | 270 5 | 7.5| 5 1.8 | 075 | 7.5|2.35u| 4175 | B2-01C 30 

| | 

2m|10 | 4 | 5 | 7.5| 41.5 1.8 | 0.75 | 7.5|2.58| 4175 | B2-0tC 中 | 31 
2m | 100 1 | 5 | 7.5， 1 1.8 | 0.75 | 7.5|25R| 175 | B2-01C 32 
2m | 100 和 270 5 | 7.5| 开 5 1.8 | 475 | 75 175 | B2-01D 33 
2m | 100 和 5 | 7.5| 了 5 1.8 | 0.75 | 7.5|2.5n| 175 | 了 B2-01D 34 
2 | 100 45 | 270 5 | 7.5| 工 S 1.8 | 0.75 | 7.5|2.5n| 175 | C3-02D 35 

1 
2m | 100 15 270 3 | 7 45 1.8 | 0.75 | 7.5 175 | C3-02D 36 
2m | 100 5 5 | 7.5| 了 5 1.8 | 0.75 | 75|2.5h| 175 | 0C3-02D 37 
1m | 100 也 10 | .75| 15 | 0.75 | 75 175 | B2-0ICdb ，38 
to | 10 15 10 175| 3 | 0.75 | 7.5 175 | B2-01D 中 | 39 
2m | 50 20 10 | 7 2 | 1415 0.7 7 175 | B2-01D 40 
2m| 50 | 5 | |75| 415 | 0.75 | 75 | 3475 4 
3m | 30 10 | 10 175| 2 | B2-01C 42 
5m | 100 | 了 10 | 5|75| 415 | 418 | .075 | 7.5 173 | 32-01D 43 
?|10 | 5 | 270 3 | 7.5| 了 18 | 0.75 | 7.5|2.5| 175 | 82-01D 44 
2m | 100 | 了 5 | 7.5| 工 3 1.8 | 0.735 | 75 175 | 8B2-01C 45 
2 | 100 15 | 5 | 7.5| 1.5 18 | 0.75 | 7.5 175 | C3-02D 46 
2om | 100 了 0 | 5 | 75| 工 5 0.75 | 7.5 | 2.5h| 175 | B2-01C 47 
2m | 100 10 | 5 | 7.5| 工 $ 0.75 | 7.5 | 2.5& 175 | C3-03D 48 
2m it0 | 乒 | 5 | 75| 了 开 5 18 | 075 | 7.5|125Sh 175 | 了 2-91C 49 
2m | 100 | 5 | | 工 .与 .8 | 0.75 1 7.5|2.5hi 175 | DC3-02DD 350 
有 | | ) | | 1 
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3 人 1 
最 | 等 | 最 | 热 | 条 电 本 人 电 家 发 射 极 集 电 报 
型 大 大 
厅 | 征 | 欠 4 -” 基 极 
夫 放 - 基 裤 - 发 射 极 - 基 执 SS 
其 用 反 疝 裁 
率 | 率 | 流 | 上 阻 | 者 罕 电 层 | 者 穿 电 层 | 击 容 电流 
矿 C5RyCBO 广 (BR)CEO ee 和 
国 ?EC2O R) 
上 站 了 cy 天 信 辣 元 太 cpao 亚 cp 
( 友 )》 3z) | (GeG7 | VD) ( 太 ) (Y ) 〈(A) 《YY) ( 太 ) (和 A) (Y ) 
_ | [ | | 
3DD9H 1s0 | TIM | 20 0.66 300 | Sm 引 sm | 
3 也 Do9 吾 i50 | TLM | 20 0.66 300 | Sm 5 Sm | 
3DD167F 150 | 1TM ;45 400 | 5 300 | Sa s 1tom | 
3 了 好 169 150 ，TM | 15 400 | 5ma | 300 | Sm S Tom | 
3 也 有 9 己 人 15 400 fa 300 己 垃 SS | 10 全 | 
| | 
3DDoF-T 40 | 1M | 4 0.6 300 1， 10m | 3 20am 
3DPD9F. 丙 150 | JM | 415 0 6 | 300 | 0mm 3 20mma 
3D 59 日 150 | TM | 15 0.66 | 300 | 5 5 10 竺 
3 了 129 素 于 S0 1M | TI5 0.66 1 300 号 王 号 10 握 
3D D9H 150 | 4M | 15 0.66 300 | Sa ，5 T0 癸 
3DD27C 150 | 1M | 3S 0.66 300 | 5 S 10 血 
3 了 DB167F 150 TM | 15 0.66 400 号 弓 300 号 昔 号 10 全 
3 有 有 167 下 | 50 了 工 M 0.66 450 必 1 300 了 地 号 了 0 地 
3DDH67ER 150 |， 1M 066 | 40| Sm | 300| 5 S 10 癸 
3 了 及 268 了 158 工 M 0.66 450 SITT 300 3 匡 5 10 荆 
3DD1638R 150 | 1T1M 0.66 | 400 | 5am 300 | 5m S 10za 
3D Di69FP 150 | 1M | 4 066 | 40| 5m | 300| 5 也 引 10 了 
3 也 DT169 下 了 5 TM 0.66 450 3 也 300 3 志 号 10 王 
3PDBP169R 150 | TIM 0.66 | 400 | 5mma 300 | 。 5 生 引 10 血 
3D D267 和 150 | 10 50| sm | 30| sm | 3 | ta | 
| 
3D D267A 150 | 1M 0.66 | 50| 5m | 30| 5m | 3 | 20 
3DD26817 150 | 1TM 0.66 | 500 | Sama 300 | Sm 3 1 140nm 
3D BD2694 1s50 | TIM 0.66 | 500 | Sam 300 | aa 40 也 
3D D73-450E | 150 15 0.66 | 300 | 3 引 10m 0.5Hm 50 
315 150 全 0.66 | 450 | 5m 300 | 5m 6 5 地 
3DRFI1SE 150 15 0.66 | 450 | 5 300 | 5 6 当 便 
3DA95 150 | 10M | 0.4 350 | 5aa 300 | 5 衬 S 5 匡 2 了 30 
3D 了 9- 末 下 150 15 .300 3 
3BPD4167F 150 | 1M | 55 400 | 5 和 300 | 5 3 10a 
3 昌 吕 167R 150 ，IM | 芋 8.66 | 450 | 5 300 | 5 和 当 10 
3D D167F 10 | | 400 300 引 
3D D167 了 150 |] 5M 1 15 0.67 | 450| Sm | 300 | 5 5 | 5 1ma | 20 
3DDPi68E 150 | TIM | 55 400 300 引 
3DD168F 150 | 5SM | 4 0.67 | 450 | 5am 308 | 5 S | 5m | Ti 20 
3DD469F 150 | 1M | 35 400 300 引 | 
3DDtIOF | 450 | SM | 35 0.67 | 450| 5 | 30| 5m | 5 sm | 押 | 20 
3 已 站 267A 150 1TM | 10 500 300 吕 | 
3DTD268/ 150 | 1M1310 | 500 300 | 5 | 
3 D269， 150 | 1IM 10 | 500 | 300 汪 | | 
D 民 R1003 150 10 300 | 3 扎 7 1m | 
PHD1i00C | 150 15 1 300 | 0.1 300 | 0.5 8 20 血 0.ta | 100 
3DD167T 150 | 1M | 45 450 | “5 和 300| Sm | S | 310m | 
DDI67G 1110 | 1M 1 15 60 Sm 400 | 5 也 S 10m | 
Di68G 150 | 15 600 5m | 400 5 也 S 了 了 
D Do9-TG 150 7.5 400 3 
| | 
DD167G 150 | 1M | 45 0.66 | 60 5 | 400 | 5 弛 10m 
3DD167G 1s0 | TM | 和 600 400 5 | 
及 有 167 全 | 130 5M | 15 0.67 600 了 所 400 5 红 号 号 了 工 如 20 
DBD3158G |， 3450 | 3M 45 600 | 400 | [sos 
DG | 310 | 5SM 1 5 0.67 | 600 jj 5 | 400| 5 5 | sm | fma | 2 
| OA | | _ 
348 


mm 生 

率 王 极 管 

大 功率 三 极 管 

集 电 报 电 流 饱 前 部 下 报 

外 庆 

~ 发 射 极 | 利 降 高 
| 放 大 _ 

反 . 向 截止 | 压 时 结 | 

电 流 系 数 降 压 降 间 | 温 

| 
yeao | 随 cP 入 PP [和 ca ye | rcaps | 矿 pps 了 DB zc 好 了 7 访 
(A) | (V)| min max | (Vi(A) CCV) | oOA| ay les ec 。 
sr， 和 em we 3 2 | 
| 

2m | 100 10 下] 0.75 | 7.512.5| 3475 | C3-02D 1 
2m | 100 10 5 | 735| 115 | 0.75 | 7.5 | 25 475 | B2-01C 2 
2m|10 1 1 | 5 | 75| 415 | 18 10733| 75351258 15 | 3B2-01C 3 
2m | 100 了 5 5 | 75| 1 1.8 | 075|1 735|25n| 175 | C3-02D 3 
2m | 30 15 180 | 各 | 75| 15 15 1075 75 B2-01BD S 
3 | 30 10 150 | 10 | 75| 2 1.8 | 1.5 | 7.5 475 | B2-01C 6 
3zm | 30 10 | 310 1310 | 75| 3 1.8 |T5 | 725 175 | C3-02D 7 
2m | 100 | 后 S | 7 了 5 | 175 | 了 B2-01C 8 
2m | 100 | 后 | 5 | 173 | 3B2-07D 9 
2 |10 | 生 3 | 73| 二 175 | C3-02D 10 

1.4m | 100 7 20 | 1 3 0.7 | 3.5 4175 | B2-01C 1 
2m | 100 415 | 270 5 | 7.5| .5 1.8 10.75 | 7.5|2.58| 4175 | B2-01C 公 
2m | 100 全 | 5 1 95 5 1.8 |0.755| 7.5|2.58| 175 | B2-0lCo |313 
2m | 100 全 3 | 75| 工 3 1.8 10.75 | 7.5|1235h 175 | B2-01C 王 
2m | 100 | 270 5 | 7 了 1.8 | 0 7 175 | B2-01D 15 
2 和 m | 100 5 5 | 7.5| 15 1.8 |0.75| 7.5|12.5u 475 | 8B2-01D 16 
2zm | 100 邱 270 3 | 75| 1 1.8 |0.755| 7.5|25R| 175 | C3-02D 17 
2 | 100 15 270 3 | 735| 开 1 1.8 |107 73 175 | C3-02D 18 
2m | 100 下 总 | 1.8 |0.75| 7.512.5n| 175 | C3-02 了 19 
2 | 100 7 120 | 10 1 5 1 8 1.8 | 1 5 B2-0fC | 20 
2 和 | 100 7 10 | 5 1.8 1.8 | 1 5 | 2325 45 | B2-08C 21 
2m | 100 7 10 | 5 T8 18 | 1 5 235 375 | B2-01D 22 
2 了 mm | 100 7 10 | 5 1 8 18 |T 115 |25n| 145 | C3-02D 23 
2m | 5 15 了 | 0.73 | 7.5 175 | B2-01BD 24 
Im | 400 ji 人 75 5 0.75 | 7 5 175 | B2-00Cd | 25 
1m 100 15 10 | 7.5| 1.5 0.75 | 7.5 175 | B2-01D 由 | 26 
5m | 30 20 100 5 | 5 2 1.5 | 0735 | 75 150 | C3-02D 27 
3om | 30 10 | 75| 32 B2-01C 28 
Sm | 100 10 引 | -7.3 工 泛 1.8 |0.75 | 7.5 175 | 吾 2-01D 29 
2m | 100 15 270 下 1.8 | .0735 7.5|12.58| 175 | 了 B2-07D 30 
2 地 100 415 本 让 庆 且 | “下 二 1.8 |0.75 | 7.5 175 | 有 2-01C 31 
3zm | 20 20 to0 | | 75| 3 1 8 | 1 | 7 150 | 8B2-01C 32 
2m 100 了 5 | 73| 1.5 1.8 | 075 | 75 175 | 吾 2-01 33 
3am | 20 20 100 | 1 1735| 2 1.8 1 19 175 150 | 了 2-01B 34 
2mm 4100 15 SS 1 75| 4.5 1.8 |0.75 | 75 175 | C3-02T 35 
3 如 」 20 20 100 | 10 | 7.5| 2 1.8 |15 | 7.5 150 0C3-02D) 36 
2m | 100 7 | 180 | 10 15 1.8 18 |1 5 175 | B2-01C 37 
2m | ft00 7 fs80 | 10 | 3 1 8 18 | 1 5 175 | B2-01D 38 
2m | 100 7 180 | 10 1 18 18 |1 3 175 | B2-03DD 39 

0.5m | 100 10 10 | 4 1 5 0.8 | 3 Tu 150 | B2-0Ch | 30 

0.5am | 100 | 500 140 | 5 1.5 25 |01 | 4 175 | 8B2-01C 4 
2m | 100 15 270 水 了 18 |075| 7.5 173 | 8B2-01C 42 
2m | 100 全 270 共 二 | 于 二 18 | 0 三 | 7 5 175 | B2-91C 43 
2 | 10 | 270 | 5 7353| 15 | 8 | 0 六 | 75 175 | 8B2-0D | 和 4 
3m | 30 10 10 | 4 2 B2-01C 45 
2m | 100 15 270 到 中 天 有 汕 .村 二 1.8 10.735| 7.5|2.5 475 | 82-01D 46 
2m | 160 1 | 18 |07| 75 175 | 8B2-0LC 47 
3 | 20 20 20 | | 75| 32 18 1185 | 7 4150 | B2-01C 48 
2m | 100 | 35 5 | 75| 415 18 |075| 75 | 4175 | B2-01D 49 
3 20| 2 1 710011|1735| 2 18 |19 | 7 5 1s0 | 8B2-01D 50 

| | 明 


ho fa iS: > 中 js ja Ja ha 
DAD 二 i9 
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一 下 


2。 低 频 大 功 
2.4 夸 NPN 型 低 频 


| 最 晨 | 最 集 电 极 集 里 概 发 讲 极 | 和 集 电报 
型 | 大 | 大 
| 硒 | 征 | 旬 | 热 - 基 极 
| 艇 许 - 项 银 -~ 发 射 极 - 惹 极 
| 上 颖 | 反 霹 截 下 
| 劲 电 
| 举 育 流 | 了 蛆 击 符 电 扑 击 察 电 芷 | 击 穿 电压 电 流 
| 了 (8R)CBO 六 (BRyCEO 广 CBR) BEBO 站 
Pei 万 | ci | Ai | 本 吉 二 | | 7 7cao | 了 cp 
(页 ) | (Hz) | (AAA) | CC7W) CCV 7 《AD) | 和 (有 A) 本 (A) | (A) | (Y) 
1 本 要 二 加 1 41 和 
| | 对 
3DD1696G 150 TIM | 145 | 600 400 邓 Sm 
3DD4169G 150 5M 345 | 0.67 600 5 志 | 400 5 二 5 弛 志 1m | 2 
3DD2673 150 | 41M | 10 700 400 | 5 
TD D268B 150 1TM | 10 700 400 5 | 
3DD269 了 3 | 150 | 1M 10 700 400 | S 
中 天 1004 350 | 10 | 400 | 3 7 | 了 | 
PHD3100D | 3350 15 1 400 | 0.15 王 | 400 | 0.7 细 8 | 20m 104 | 400 
3DD167G 5 JIM | 415 6001 5m | 400|1 Sm 引 Z0 纪 | 
3DD169G 150 1M | 145 608 5 二 | 400 | Sm 5 | 1I0 了 
3DDPDoG | 150 | | 4 608 5 如 | 400| 5 | 5 | 10m 
| 1 1 
3DDoG-T 110 4IM | 7.5| 0.6 | 400 | 109m 3 20am | 
3DDoG-T | 3450 | 1M | 7.5| 0.6 400 | 40 3 20m | | 
3D D9 1 | 150 | IIM | 210 0.66 400 瑟 组 5 0 | 
3D D91I 350 TM | 10 0.66 | 400 | 5 S tm | 
3D D91 150 | 1M | 10 0.66 | 400 | Sam 5 10m | 
3D D27D 150 IM | 5 0.66 400 | Sm 弛 10om 
3DD167G 150 工 M 0.66 600 5 世 | 400 | 5 组 5 10 纪 
3DD1467G 150 | 1M | 0.66 | 600 5 | 400 | 5 也 5 了 0 和 
3DDi68G 1350 | 1MI 0.66 | 600 5 | 400 | Sm 5 | 10m |! 
3DD169G | 3150 | ITM 0.66 | 600 5 刀 | 400 | 5 细 5 了 0 姻 | 
| | | | 
3DD267B |150 | 10 700 5 笠 | 400 | 5 5 10m | 
3D D267 也 4150 | | 3 700 5 二 | 400 | 5 和 5 40 于 
3D D267 瑟 150 1M | 0.66 | 700 5 | 400 | 5m 5 10 细 
3DD268B 150 | 1M | 0.66 | 700 5 | 400 | 5 王 5 10 生 
3D D2698 | 150 1TM 0.66 | 700 5 妈 | 400 | 5m 5 了 0 所 
3DF1SG 150 全 0.66 | 600 5 和 | 4001 Sm | 6 | 5@ 
3DRF143G 150 | | 45 0.66 | 600 5m | 400| Sm | 6 引 纪 
3D D9H-TT | 150 1IM | 7.5 | 0.6 500 | 10aa 3 20 茵 
3DD9H-T | 4150 1M | 7.5 | 0.6 500 | 10aa 3 20 颈 
3DD9 150 TM | 10 0.66 500 | “5 引 lm | 
3D D27 忆 | 150 ftM | 5 0.66 500 5 细 5 IT0m 
3D D27 囊 1540 | 1M | 5 0.66 | S00 | 5 细 弛 10 志 
3DD3267C 1459 | 10 900 Sm | 500 | 5 5 102 | 
3DD267C | 150 10 900| 5m | 500 | 5 也 5 10m | 
3D D267C 150 IM 0.66 | 900 Sn | 500 | Sm 5 20m | 
3DD268C | 4150 | 1TM 0.66 | 900 sm| 50| sm | 5 10m 
3DD269C 150 | 1M 0.66 | 900 5m | 500 | So 5 了 0 本 
3D Do9-TT 百 |] 4150 7.5 | 500 3 
3DD267C | 310 | 1M 1310 900 500 S | 
3D D268C 150 | 1M | 10 900 500 | 5 | 
| | 
3DD269C | 10 | 1M |10 900 500 | 5 | 
世 百 D100 忆 | 150 | 10 1 500 | 0.15 生 | 500 | 0.7 和 8 20m | 0.15 衬 | 400 
3DD9I-T | 150 TIM | 7.5 | 0.6 600 | 10m 8 20m | 1 
3DD9I-T | 150 IM | 7.5| 0.6 600 | 10 刀 3 20 提 
3DD9K 150 TIM | 40 0.66 600 | SI 5 10 
】 
150 1M | 310 0.66 | 600| 5m | 5 10m 
350 | TM | 420 0.66 600 | 5 5 1 匡 | 
| 3150 | TM | 5 0.66 600 ;Sm 5 1T0 芭 
4150 | TM | 0.66 | 100 | 3 | 600 | 5 LOm | 
f50 | 430 | 1100 5 地 | 600 j 十 纪 10 | 
| | ER | 


四 is 全 
三 极 管 
大 功率 三 极 管 
”er 
集 电极 电 流 饮 前 雹 下 基 
外 序 
- 发 射 极 条 降 | 高 
放 灰 
反问 截止 虐 册 结 
也 流 和 数 降 睹 降 间 温 
ycaso | reg PE F 产 cz | yc |] Fecpgs | 入 pgs 78 ce | 1 7 让 了 
二 : 
《 太 ) (V》 了 让 a8aX (V) (A)》 《VD) (Y) (A) (A) | (s) | (Ce) 
3 | 100 15 S 7.5 1.5 1.8 .| 0.735 | 7.5 175 | 0C3-02D 工 
3m | 20 20 100 } 41 7.5 2 1.8 1.5 7.5 150 | C3-02D 2 
2 | 100 7 180 | 3 5 1.8 1.8 | 1 5 175 | 了 B2-016 3 
2zm | 100 7 180 | 30 S 1.8 1.8 | 工 5 175 | 了 2-01D 4 
2m | 100 7 180 140 弛 1.8 1.8 | 工 5 175 | C3-02D 5 
0.5 科 | 100 10 10 | 4 1.5 0.8 4 1h| 150 | DB2-0fCd 16 
0.7 垃 | 400 500 10 | 5 IT.5 2.5 0.1 5 175 | B2-01C 7 
2m | 100 15 引 7.5 1.5 1.8 0.75 | 7.3512.5hk| 175 | 了 2-91C 8 
2 | 100 15 2 7.5 1.5 1.8 | 0.75 | 7.5 | 2.5hl 173 | C3-02D 9 
2m | 30 15 {80 | 340 7.5 1.5 1.5 | 0.735 | 7.5 吾 2-01D 10 
3m | 30 10 80 | 10 1 4 2 1.8 | 0.8 4 175 | B2-01C TI 
3 | 30 10 80 10 | 4 2 1.8 | 0.8 人 175 | CC3-02D 12 
2 了 | 100 7 10 5 1.8 175 | B2-01C 13 
2 | 100 7 10 弛 1.8 175 | 有 2-01 有 14 
2 | 100 7 10 邓 、 了 .8 175 | CG3-02 了 15 
7 20 | 1 3 0.7 3.5 175 | 了 2-01C 16 
T5 S 7.5 1.5 1.8 0.75 | 7.5|2.5h| 175 | B2-0fCd | 17 
15 5 7.5 1.5 18 | 0.75 ，7.5|2.5 15 8B2-91C 于 
15 5 7.5 全 性 1 .8 0.75 7.5 | 2.5R| 3475 | B2-01D 19 
15 5 | 7.5 1.5 1.8 0.75 | 7.5 | 2.58| 173 | C3-02D 20 
7 120 10 5 1.8 1.8 | 工 引 B2-0LC 21 
了 120 10 5 1.8 1.8 上 5 B2-01DD 22 
7 10 S 1.8 1.8 了 5 2.5k| 175 | 了 2-0f1C 23 
7 时 引 1.8 1.8 革 3 |2.5R| 14175 | B2-01D 2 
7 10 5 .8 1.8 | 工 5 |2.5hR| 475 | C3-02B 2 
15 10 7.5 1.5 0.75 7.5 175 | B2-01C 和 中 |326 
15 10 | 7.5 1.5 0.75 7.5 175 | B2-01Dd | 28 
10 80 10 4 全 0.8 4 T75 了 B2-01C 27 
10 80 | 10 | 4 2 1.8 | 0.8 4 175 | C3-02D 29 
7 10 5 1.8 175 | 了 B2-016C 30 
7 2 首 3 0.7 3.5 175 | 82-01D 31 
7 20 工 3 0.7 3.5 175 | C3-02D 32 
7 120 | 40 5 .8 1.8 | 1 5 B2-01C 33 
7 120 10 5 1.8 1.8 | 了 5 32-01D 34 
7 0 15 1.8 1.8 | 1 5 |2.5u| 175 | 32-01C 35 
7 10- | 1.8 1.8 1 5 |2.5u|l 175 | B2-01D 36 
7 10 | 5 1.8 1.8 5 |2.5h| 175 | C3-02D 37 | 
10 10 | 4 2 B2-01C 38 
7 180 10 | 5 1.8 1.8 | 1 5 1735 | 了 2-01C 39 
7 180 10 | 5 1.8 T.8 了 5 1735 | B2-01D 40 
7 180 10 5 1.8 1.8 | 工 S 175 | C3-02BD 41 
500 10 5 2 2.5 0.1 5 175 | B2-01C 42 
10 80 | 310 | 4 2 1.8 | 0.8 4 175 | 了 B2-01C 43 
10 80 10 | 4 2 1.8 | 0.8 4 175 | C3-02D 44 
7 10 5 1.8 175 | B2-01C 45 
7 410 1.8 175 | B2-01D 46 
克 10 5 1.8 1735 | C3-02D 47 
7 20 f 3 0.7 3.5 175 | 了 2-61C 48 
7 10 5 1.8 1.8 1 5 28| 173 | 有 2-01 49 
9 30 S 1.8 1.3 | 1 5 且 2-01C 与 


Treat we 
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2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 特 最 热 集 电 根 集 电 极 发 射 极 集 电 朱 
序 型 大 隐 大 归 
耗 多 四 
散 许 人 基 极 S 发 射 极 下 基 极 
荔 频 电 反 疝 截止 
率 凌 流 阻 击 罕 电压 庙 穿 电压 出 穿 电 压 也 流 
六 CaR)CHO 三 C5RCPBO 六 (3R)EB50 
汪 ex 站 | 7c0| Rn 了 7 了 1cp80 | 广 ce 
(W) | (Hz) 《A) | (V)》 〈(A) 《Y ) (A)》 (YY ) 《 达 ) (A) (YY) 
1 | 3DD267D 150 10 1100 引 专 600 5 匡 号 10 切 
2 | 3DD268D 150 1M 0.60 了 1100 5 垃 600 5 卫 10 联 
3 | 3DD269D | 450 | ITM 0.66 | 1100 | 5m 600 | ”5ama 5 I0 了 m 
4 3DD9-TTT 150 7.5 600 3 
5 3D D267 了 IT50 1M 1 10 了 100 600 5 
0 3DD268D 150 1M | 10 T100 600 上 
7 31DD269 了 150 1M | 10 TI100 600 5 
8 了 上 了 囊 D1I00R | 150 1I0 工 600 10.15 纪 600 | 0.7 血 8 20 志 .15 纪 400 
纪 3D D267 书 150 1M | 10 T300 700 3 
10 3 了 D268 瑟 150 1IM | 10 TI300 708 5 
了 3DD269 羽 150 1IM | 10 JT300 700 5 
12 FHDI00G | 150 T0 工 700 | 0.2 纪 700 | 0.9 姻 8 20 据 人 0.2 绒 700 
13 3DD9L 150 1TM | 10 0.66 700 号 志 5 10 好 
]14 3DD9L 150 1TM | 30 0.60 700 5 所 5 1T0 
T5 3DD9L 150 1M | 30 0.606 700 5 拉 5 10 
16 3DD27G 150 TIM 5 0.60 700 5 地 5 ， 1I0 镁 
17 3DD267 忆 150 10 1300 5 世 700 与 二 5 了 410 
18 3DD267 忆 150 10 1300 5 了 700 5S 垃 5 10 缮 
19 3D D267 忆 TI50 TM 0.00 1300 5 也 700 53 专 5 10 匡 
20 3 了 TD268 世 150 1TM 0.60 1300 5 志 700 号 垃 5 10 匡 
2 3 了 也 269 也 150 TIM | 0.66 1300 5 纪 700 5 号 10z 
22 3DD267EE 150 0 1500 号 300 所 号 10 征 
23 | 3DD267R 150 10 1500 5 地 800 5 组 引 10 
24 3DD267 下 150 TM 0.66 1500 己 800 5 了 5 10o 
25 3DD268E 150 1TM 0,.66 1500 与 如 800 5 二 5 10 缮 
20 3DD269 开 150 1M 0.60 1500 5 纪 800 号 志 5 10 媚 
27 3DD267E 150 1M | 40 1500 300 5 
28 3DD268E 150 1M 1 10 1500 ; 1 800 5 
29 3DD269E T50 1M 1 10 1500 800 5 
30 互 D100H | 150 10 800 | 0.2 也 800 | 0,.9 哇 8 20 弓 0.2 垃 700 
31 BDI00I | 450 了 T0 工 900 | 0.2 生 900 | 0.9 志 8 20 姻 0.2 钙 700 
32 FSHD100 1T50 I0 了 1000 | 0.2 征 1000 | 0.9 匡 8 20 媚 0.2 匡 700 
33 了 瓦 10012 175 10 工 600 5 组 400 5 了 7 工 匡 1 忆 400 
34 DD6688 200 20 300 
35 3DD10A 200 25 0.5 30 5 5 15 世 
30 3DD10A 200 (| 25 0.5 30 吕 垃 5 15 地 
37 3DD10A 200 20 0.5 30 ， 20tm 3 30a 
38 3DDI10 和 A 200 1M |」 25 1.5 50 10 纪 30 10 垃 如 T5 组 
39 3DD10A. 200 1M 1 25 0.5 50 10 也 30 10 联 4 15 地 
40 3DD10A 200 20 30 20 了 各 20tm 
4 1 3DD10A 200 1M | 20 0.5 30 5 地 号 了 5 吓 
42 3DD10A 200 1M | 20 0.5 30 5 缮 5 了 5 志 
43 3DD10A 200 1M | 20 0.5 30 5 了 地 5 T5 包 
44 3 了 DD73AA 200 25 0.5 30 20 了 如 3 30 弓 
45 3D D73A 200 20 0.5 30 20 垃 3 30 志 
46 3D D73A. 200 1M | 25 0.5 30 20 匡 S 30 卫 
47 3 了 D73A 200 1TM | 25 0.5 30 20 二 5 30 卫 
48 3DD10A 200 1M | 30 0.5 30 5 班 5 15 如 
49 3 昌 D73A 200 25 0.5 ， 30 20 葬 3 30 了 
50 3D D73 和 200 1TM | 25 0.5 30 | 20 拆 了 30 全 
| 


焉 -952 


谋 
矿 ce 1op | lc | csgs | ppsS 了 7c 呈 
(《Y) | min Iax |(V) | (A) | (7VY) (Y) (A) | (A) 
100 7 120 | 310 5 1.8 | 1.8 1 5 B2-01C 了 
100 7 10 5 1.8 .8 1 5 2R| 175 | B2-0IC | 2 
100 7 10 5 1.8 1.8 1 5 28| 175 | C3-02D 3 
30 10 10 4 2 了 2-01C 人 
100 7 180 | 310 5 1.8 1.8 1 5 175 | 8B2-01C 3S 
100 J80 | 10 5 1.8 1.8 了 S 175 | 卫 2-01D 6 
100 180 | 10 5 1.8 1.8 1 5 175 | C3-02 了 D 7 
400 500 10 5 2 2.5 01 | 5 175 | 了 2-01C 8 
100 7 180 | 10 5 1.8 1.8 1 5 175 | 了 2-01C 9 
100 7 180 | 340 5 1.8 1.8 1 5 175 | 3B2-01D 了 0 
100 7 180 | 10 5 1.8 1.8 1 5 175 | C3-02D 了 
700 500 10 5 2 2.5 0.1 | 3 175 | B2-01C 12 
100 7 10 3 1.8 175 | B2-01C 13 
100 7 10 5 1.8 175 | 卫 2-01D 14 
100 7 10 5 1.8 175 | C3-02D 1 
TI00 7 20 工 3 0.7 | 3.5 175 | B2-01C ]6 
100 7 120 | 310 5 1.8 1.8 1 5 B2-01C 17 
100 7 120 | 310 5 1.8 1.8 了 5 了 2-01 站 了 
100 7 10 5 1.8 1.8 1 5 |2.5h， 1475 | B2-01C 了 
100 2 10 5 1.8 1.8 1 5 |2.5n| 175 | 8B2-01D 2 
100 7 10 5 1.8 1.8 1 5 |2.5h| 175 | C3-02D 21 
100 7 120 | 10 5 1.8 1.8 1 5 了 2-01C 23 
100 7 120 | 310 S 1.8 1.8 1 5 了 B2-01D 23 
100 7 10 5 1.8 1.8 1 5 12.5n| 175 | 了 B2-01C 24 | 
100 7 10 $ 1.8 1.8 1 5 |2.5h| 4175 | B2-01D 25 
100 7 10 引 .8 1.8 1 5 |2.5u| 175 | C3-02D 26 
100 7 180 | 10 5 1.8 1.8 1 5 175 | B2-01C 27 
100 7 180 | 310 引 1.8 1.8 1 5 175 | 了 2-01D 28 
100 7 180 | 340 3 1.8 1.8 1 5 175 | C3-02D 29 
700 500 10 5 2 2.5 人 175 | B2-01C 30 
10 5 2 2.5 0.1 | 5 175 | B2-01C 31 
10 引 2 2.5 0.1 | S 175 | 了 2-01C 32 
2000 5 6 1.5 1.8 0.6 | 6 15P| 200 | B2-01C 33 
日 2-01C 34 
5 | 20 3 1 10 175 35 
5 | 410 3 1 J0 175 | C3-02D 36 
1 10 3 2 10 175 | C3-02D 37 
10 | 10 3 1.8 40 3R| 175 | B2-0ID 和 | 38 
10 | 工 3 1.8 1 30 3&| 475 | C3-02D 39 
5 | 10 3 2 10 4175 | B2-01D 40 
5 | 10 1.8 175 |  B2-01D 41 
5 | 10 1.8 175 | 了 2-01D 42 
5 | 10 1.8 175 | C3-027D 43 
了 10 3 475 | DC3-02D 44 
10 | 10 3 2 10 175 | C3-02D 45 
10 | 40 3 2 10 175 | 3B2-01D 46 
10 | 10 3 2 10 175 | C3-02D 47 
5 | 了 1.8 和 10 |2.5n| 475 | B2-01D 48 
10 | 30 3 2 10 175 | C3-02 有 49 
T0 | 410 3 2 10 |2.5ul 4175 | C3-02D 50 
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人 > 3 


候 


3DD10A-T 
3DDI10B 
31D733 
3DD73 
3DPD170A 


3 也 DI171 信 
3DD14171 信 
3 甩 D172AA 
3 了 D 1D170 信 
3 用 DI10- 人 


3D DI171A 
3BD D172A 
3 也 了 20A 
3DD170 扩 
3DPDIT0A-T 


3 了 P DI0A-T 
3 有 2 也 10 
3 也 了 10 呈 3 
3 了 IT08 
3DPD310B 


3 了 DJD10 卫 
38D10B 
3DD10B 
3DLD738 旨 
3DD73B 


3DD738 
3DD73 了 
3DD170 人 入 
3DD170A 
3D D170 信 


3DD171A 
3D D171A 
3D DB172A 
3D DI172A 
3D D172A 


3DE20A 


3D D200 入 


3D D200A 
下 再 11012 
3DDI10C 
3D D10L 
3D D10L 


3D D10C 
3D DTI0C 
3D DTI0C 
3D DI0L 
3 也 105b 


2。 低 


频 


大 


功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 热 集 电 极 集 电极 发 射 极 集 电 极 
全 征 基 裤 
。 - 
功 的 记 
率 率 流 阻 击 穿 电 上 讨 击 穿 电压 出 穿 电 上 压 也 流 
六 CaR)CBO 六 (sg)czo | 和 (aR) BEBO 站 
ea 亲 7icM | 六 Top JR 7 Tca0 | ca 
( 鸡 ) | (Hz) 1 (A) | (CAW) CVD) CA 7) CA) | 7Y) | (A) (A) (Y) 
200 工 M 20 0.44 80 50 10 疆 20 了 二 
200 工 阳 30 0.5 50 号 址 T5 志 
200 25 0.5 、 50 20 绒 3 30 人 并 
200 1M 25 0.5 50 20 了 3 30 了 对 
200 TM 20 0.5 80 号 垃 50 5 和 5 了 5 fm 
200 工 M 20 0.5 80 忆 专 50 5 位 5 5 专 
200 TM 20 0.5 80 5 匡 50 5 TIE 号 工 S 王 
200 TM 20 0.5 80 5 二 50 地 电 了 5 二 
200 | 20 1T.5 80 5 人世 50 5 扫 5 T5 扭 
200 20 50 3 
201 TM 20 80 50 中 
200 1M 20 80 | 50 5 
200 TM 20 80 50 5 
200 1M 20 80 坦 50 3 地 5 T5 弓 
200 ITM 20 0.45 50 】 415 3 20 如 
200 TM 20 0.45 50U 10 垃 3 20 匡 
200 25 0.35 5f 5 地 5 TS 地 
200 25 0.5 50 5 卫 与 IT5 蕊 
200 20 0.35 50 20f 纪 30 邱 
200 20 50 20 匡 4 20 灵 
200 TM 20 0.5 5 马 1 5 了 5 垃 
200 工 M 20 0.5 50 5 了 与 
200 1M 20 0.3 50 3 坦 5 于 了 坦 
200 25 0.5 50 20 巧 5 30 卫 
200 20 0.5 50 20 匡 3 30 王 
200 25 0.5 50 20 了 3 30 了 za 
200 25 0.5 50 5 和 5 工 5 姻 
200 工 M 0.5 80 5 纪 50 5 垃 5 了 5 匡 
200 1M | 0.5 80 5 三 50 S 垃 15 位 
200 ITM 0.5 80 5 菇 58 己 王 9 了 5 科 
200 TM 20 0.45 80 马 坦 50 SS 5 15 了 a 
200 工 太 0.5 80 5 志 50 吨 芋 5 了 5 耳 
200 工 M 20 0.45 80 5 地 50 了 型 5 了 5 位 
200 ITM 0.5 80 5 坦 50 王 5 了 5 世 
200 TM 0.5 80 5 了 50 号 弓 5 5 弓 
200 20 0.5 80 5 匡 50 号 二 0 了 7 开 
200 1500 大 12 0.66 80 T0 荆 50 10 王 5 5 级 
200 1M 20 0.5 80 TI0 了 50 10 3 5 纪 工 世 50 
200 工 了 于 25 0.5 80 5 地 50 呈 癌 工 班 
200 25 0.5 60 S 匡 号 了 5 绒 
200 25 0.5 00 咏 王 瑟 了 5 年 
200 30 0.7 100 5 卫 60 号 了 7 1 廿 工 锯 60 
200 25 0.5 80 口 伺 S 了 5 和 
200 25 0.5 80 号 I 5 了 5 二 
200 20 0.5 80 20 弓 3 30 廿 
200 工 M 25 0.5 T10 10 垃 80 410 纪 4 了 T5 血 
200 -1IM 25 0.5 T10 0 人 缮 80 10z 太 了 51m 
200 20 80 2 二 帮 20 兽 
200 TM 20 但 :5 80 S 二 时 5 二 
200 工 M 20 0 .5 - 80 吕 坦 


管 
记 
集 电 家 民 流 饱 前 轩 下 怠 
外 序 
“人 和 降 | 襄 
放 大 
反 向 截 壮 压 时 2 
电 流 系 数 降 疏 降 问 | 温 
Tcpo | Fcp 7 Fecg jj Tc | Frcegs | 和 了 ps 了 zc | 三 | To 到 
7 过 人 
(A) |(V) | main | max | (VCA) YIOV | CA) | CA) sy eco) 
3 30 10 10 | 140 2 2.5 2 10 150 | C3-02D 1 
3m | 20 10 S | 410 1.8 1 10 | 2.5ph| 175 | 了 2-01D 2 
5 王 20 10 10 10 3 2 10 175 | C3-02D 3 1 
5m | 20 10 10 11 | 3 10 | 2.5R| 175 | 它 3-02D 4 | 
3 二 30 13 270 引 | 10 1.8 1.8 10 12.5h| 4175 | 3B2-01D 5 
3 甸 30 邱 270 5 | 1 1.8 1.8 1 10 |2.5A| 735| 3B2-01D | 6 
3m 30 5 270 引 | 旨 1.8 1.8 10 |2.5k| 175 | B2-01D 7 
3 侍 30 15 270 5 10 1.8 1.8 工 I0 | 2.5p | 475 | C3-02D 8 | 
3 组 30 瑟 270 5 | 40 1.8 了 .8 1 10 | 2.5R| 4175 | 82-01D 9 
3 和 30 10 10 | 40 2 C3-02D 10 
3 世 30 15 S | 4 1.8 1.8 汗 10 4175 | .B2-01D 所 
3 茵 30 15 s5 | 10 1.8 1.8 了 10 175 | C3-02D 了 2 
3a 30 20 S | 划 1.8 175 | B2-01D 13 
3 如 30 15 270 S | 39 1.8 1.8 1 10 4175 | B2-01D 14 
3ma 30 10 19 | 3 2 1.8 2 10 175 | B2-01D 15 
3 匡 30 10 10 | 40 2 1.8 2 10 175 | C3-02D 416 
3za | 20 10 s | 310 3 1 10 175 17 
3 联 20 10 S 10 3 了 10 173 | C3-02D | 18 
Sm | 20 10 10 | 340 3 2 10 175 | C3-02BD 19 
3 对 20 10 Ss | 19 3 2 了 175 | 32-01D 20 
3 和 30 15 5 | 40 1.8 175 | B2-01D 21 
3ma | 30 15 5 | 310 1.8 175 | 也 2-01DP 22 
3m | 30 15 于 中 这 1.8 175 | CC3-02D 23 
号 志 20 10 了 0 10 3 175 C 3-02 日 24 1 
5 纪 20 10 10 工 3 2 10 175 | C3-02D 25 | 
5m | 20 1 10 | 引 3 2 10 175 | 3B2-01D 26 
3 纪 30 15 台 人 计 1.8 1.8 10 | 2.58| 173 | 了 2-01D 和 | 271 
3m | 30 15。 S | 10 1.8 1.8 1 10 | 2.5u| 175 | 8B2-91D 28 | 
3 了 30 4 5 | 40 1.8 1.8 10 | 2.5u| 175 | C3-02D 29 
3 30 15 S | 40 1.8 1.8 1 11410123 45 B2-01D 30 
3 弓 30 15 270 5 | 40 1.8 1.8 上 10 | 2.5hl 4175 | 8B2-01D 31 
3 琢 30 10 15 S 1.8 工 .8 上 1T0 2.5 必 | 175 用 2-61 号 32 | 
3 姻 30 了 3 270 s | 2 1.8 了 1.8 了 10 | 2.5u| 4175 | CC3-02D 33 | 
3m | 30 15 5 40 1.8 1.8 1 10 | 2.5u| 3475 |  C3-02 忆 34 1! 
3 了 30 10 瑟 5 1.8 18 ， 1 10 | 2.5| 3475 | CC3-602DP 35 
fm 30 15 10 | 10 1.8 了 30 175 | 了 B2-01D 和 |361 
im | 5 20 10 7 2 1.5 0.7 ) 7 175 | 了 2-079 37 ; 
2 了 5 2 40 | 4140 2 1.5 了 10 175 | 也 2-01 全 3 
3 38 2 5 | 和 0 1.8 1.5 H 175 | 旺 2.03 和 3 
3 组 50 15 5 1 1.8 工 1 175 40 
3 重 50 全 5 | 40 1.8 10 175 | 也 2-01D 41 
Ttn 60 75  ， 1000 5 | I 1.5 1.8 0 | 10 105p 200|1 B2-01C 42 
3 20 10 5 | 30 3 1 10 175 | C3-023 3 
3m | 20 1 引 | 1 3 了 10 175 44 
5 ia 20 10 10 | 10 3 2 10 175 ， CQ3-02D 45 
3 20 10 410 0 3 .8 1 10 3 145 B2-01D 册 | 46 
3mt 20 10 40 | 2 3 .8 1 410 3k| 175 | CC3-02D 47 
3m 20 10 5 | 1 | 3 2 10 1735 | B2-01D 48 
3 亿 50 15 5 | 了 1.8 4175 | B2-01D 49 
3 了 50 815 5 | 3 了 .8 175 | B2-01D 50 


2。 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


局 最 | 特 | 最 热 集 电 极 有 集 电 宰 
序 斑 天 全 大 
。 ， - 基 扳 | - 八 射 要 | - 天 撤 
动 频 证 反 向 截止 
率 | 率 | 流 限 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电 慌 电 流 
广 (C3R)C50 矿 (BR)CEO 矿 (BR)EBO 让 
| Pei 新 | Tc | 民 下 大 六 了 7cao 疡 cp 
( 丽 ) | (Hz) | CA) AD CVD | OA VD CA CVD CA) (A)》 (Y) 
和 
1 | 3DD10C 200 | 1M | 20 | 0.5 80 5 细 5 15 茵 
2 | 3DD73C 200 20 | 0.5 30 | 20m | 3 30za 
3 | 3DD73C 200 25 | 0.5 80 | 20m 3 30ma 
4 | 3DD73C 200 | 1IM | 25 | 0.5 80 | 20m 3 30 拍 
s | 3DD73C 200 | IM1 25 | 0.5 80 | 20 和 ma 3 30 了 mn 
6 |3DD10C 200 | 1IM | 30 | 05 80 5 志 5 伍 弛 
7 13DD73C 200 25 | 0.5 80 | 20ama 3 30 姻 
8 | 3DD73C [1200 | IM | 25 | 0.5 80 | 20zm 3 30za 
9 | 3DD10C 200 25 80 | 20ta 3 30ta 
10 | 3D D170B 200 | 1M | 20 150 | sm | 100 5 位 5 T5Ia 
1113DD10B-T j200 | 1M| 20 044 | 450 100 | 10m 3 20m 
12 | 3D D170B 200 | 1IM | 20 1 0.5 150 | Sm | 100 | 5m 5 1 了 
| 13 | 3DD171B 200 | 1IM | 320 | 0.5 150 | Sm |100 | Sm 5 瑟 茵 
44 13PD10B 200 20 150 | 5m | 100 3ta 5 1 了 
115 |3DD103-T 1200 | 1M | 20 | 0.45 100 | 10m 3 20m 
| 16 | 3D D10B- 瑞 | 200 IM | 20 0.45 100 10 阵 3 20a 
[12 13DD1708 |20 | 3M| 20 | 0.5 1S0 | 5ma | 100 雪 茵 5 15 耿 
118 13DD1708 1 200 | 1M 0.5 T50 | 5m | TI08 5 押 5 415 如 
| 19 1 3DD170B 200 | 1M 0.5 150 | Sm | 100 Sm 5 15 了 za 
| 20 | 3D D1718 200 | TIM 0.5 150 | Sa | 100 Sm 5 5 志 
21 |3DDi71B 200 | 1M | 20 | 045 | 10| 5m | 100 缮 5 415 也 
22 | 3DD172B 200 | 1IM 20 | 0.4 | 10| 5m |100 Sm 5 1 各 
| 23 | 3D D172B 200 TIM | | 0.5 150 | sm | 100 5tma S 卫 血 
24 | 3DD172B 200 | 1M 0.5 150 | 5m | 100 5 5 TS 了 
25 | 3D D73-200A | 200 20 | 0.5 fT00 5 S 15 血 0.5am | 50 
| 26 | 3DD73-200A | 200 20 | 05 100 Sm | 5 | 445 0.5m | 50 
27 |3DD200B 200 25 0.5 | 100 5 世 5 15 了 地 
| 28 | 3D D200BR 200 25 | 0.5 100 Sm S 1 各 
4 29 | 3D 习 20 包 200 20 | 0.5 4150 | Sa | 100 5 6 7 刀 
| 30 | DD150B 200 |500K | 12 1 0.66 | 150| 10m |100 | 10m S 5 茵 fma | 50 
31 | DD20038 200 | IIM| 20 | 05 150| 10m |100 | tm | 5 5 了 am | 50 
| 32 | D78B 200 | 1M | 25 | 0.5 150 | “Sm | 100 引 m S 1 茵 
| 33 | 3DD10-TB | 200 20 T00 3 
1 34 | 3D D10A 200 20 100 | 0.4m | 100 | 0.5zm 4 2 了 
135 | 3D D1470B 200 | 1M | 20 | 0.5 150 | Sm | 100 引 押 弛 415 了 a 
| 36 | 3D Di71B 200 | 1M | 20 150 100 S 
1 37 | 3D D1723 200 ，1M | 20 150 109 引 
| 38 | 3D F20B 200 | 1M | :20 150 100 引 
| 39 | 3DD171B 200 | 4M 1 20 | 0.5 150 | Sm | 100 5 细 5 15z 
40 | 3D D172B 200 | 1M | 20 | 0.5 150 | Sm | 100 5 如 5 15 弓 
| 41 | 3DD10D 200 1M | 30 0.5 1410 Sma 5 T5 地 
| 42 | 3D D73D 200 25 | 8.5 110 | 20m 3 30ta 
| 43 | 3D D73D 200 | 1IM | 2 | 0.5 110 | 20m 3 30m 
44 | 3DD10D 200 25 | 0.5 10 5 5 15 弓 
145 | 3DDI10D 200 25 | 0.5 10 5 各 5 了 5 细 
46 | 3DD10D 200 20 | 0.5 110 | 209m 3 30 血 
47 | 3D D10D 200 | 1M | 25 | 0.5 150] 10m | 110 | 10m 4 15 
48 | 3D D10D 200 | 1M | 2 | 0.5 150 | 10m | 130 ， 10tm 4 和 如 
| 49 | 3D D10D 200 20 110 | 20m 4 20mma 
| 50 | 3DD10D 200 | 1M| 20 | 0.5 110 5 mm 了 15aa 
| 】 


下 -956 


s 在 亿 
率 二 极 当 
大 功率 三 家 管 
集 电 极 也 注 亿 裔 培 
-~ 发 射 极 笨 
放 大 
反问 和 鹤 秆 压 
电 流 系 数 降 压 降 
Jepo0 | 矿 c Ap FcPE | Tc Freps | 三 FS 7 je 
(及 ) 《YY) 阴 训 Ia 式 (V) | (A) (Y) (YY ) (A) (A) 
3 了 50 工 5 5 10 工 .8 
5 所 20 1 10 10 3 光 10 
已 组 20 10 10 1T0 3 
SS 地 20 15 10 10 3 2 了 0 
5 各 20 工 3 10 10 3 2 10 
3 和 50 10 5 1I0 1.8 工 10 
号 垢 20 0 10 TI0 3 2 1T0 
5 得 20 10 TI0 10 3 2 10 
号 所 20 [0 180 10 10 3 
3 了 Ha 50 工 5 270 5 10 1.8 1.8 工 10 
3 坦 30 T0 10 了 2 2.5 人 10 
3 地 50 了 5 270 9 0 工 .8 1.8 工 10 
3 扣 50 工 5 270 5 TI0 .8 1.8 二 10 
3 扣 30 15 10 IT0 .8 1.8 工 10 
3 垃 30 IT0 0 10 2 工 .8 2 了 10 
3 二 30 | 40 10 10 几 1.8 2 10 
3 地 50 5 5 10 工 .8 1.8 工 10 
3 所 350 了 3 5 1 1.8 工 .8 了 10 
3 组 350 15 ， 5 IT0 工 .8 工 .8 工 IO 
3 垃 50 切 1 15$ 5 工 .8 工 .8 工 了 0 
3 也 50 T5 270 5 IT0 工 .8 工 .8 荆 TI0 
3 了 | 50 了 5 270 9 10 1.8 1.8 了 TI0 
3 地 50 T5 5 10 1.8 1.8 工 了 0 
3 茵 50 I0 | 5 3 工 .8 工 .8 工 10 
,8 了 50 95 5 TI0 工 .8 .8 工 10 
,DJ 雪 50 15 5 10 1.8 工 TI0 
3 垃 50 15 3 10 .8 工 JT0 
3 了 50 TI53 9 T0 .8 工 10 
主 王 50 15 10 IT0 1.8 站 10 
2 如 50 20 10 7 2 工 .5 1.7 7 
2 了 50 20 10 了 0 2 T0 
3 所 50 25 了 了 10 1.8 工 .5 10 
3 了 30 TI0 IT0 10 2 
.5 1 100 10 3 10 3 
3 仔 .5 了 3 270 5 TI0 工 .8 工 .8 工 10 
3 地 50 15 5 10 1.8 .8 工 10 
3 绒 50 13 呈 10 .8 1.8 玉 10 
3 垃 50 20 5 10 .8 
3 了 到 50 了 5 270 3 10 .8 1.8 工 10 
3 耳 50 15 2710 3 I0 工 .8 了 工 .8 工 10 
3 如 50 10 号 10 .8 工 410 
纪 匠 20 410 10 10 3 2 10 
sm | 20 10 40 | 10 3 2 10 
3 如 20 10 5 T0 3 了 .5 二 10 
3 垢 20 | 10 5 IT0 3 工 10 
SI 20 10 1T0 10 3 2 10 
3 了 20 10 10 10 3 了 T0 
3 媚 20 10 10 10 3 工 .8 浊 140 
3 纪 20 了 | 10 3 1.8 2 10 
3 了 50 15 5 10 1.8 


攻 外 厅 
降 商 
时 结 
间 温 
好 了 了 1M 
形 号 
(3) | (D) 
175 C3-02D 工 
175 C3-02D 2 
T759 C3-0.D 3 
175 B2-01D 4 
175 C3-02D 9 
2.5| 175 也 2-01DD 6 
175 C3-02D 7 
2.5 上 | 175 C3-02D 8 
175 C3-02 忆 9 
175 了 B32-01D TI0 
150 C3-02D 工 
2.5 必 | 175 也 2-01DD TI2 
.5 IT75 了 2-01D 13 
B2-01D 14 
T75 B2-01D 45 
175 C3-02b 16 
2.5 有 n 175 132-01D 中 了 7 
2.5 人 | 175 C3-02D 18 
2.5 必 175 了 2-01D 19 
2.5h| 175 了 B2-101 访 20 
2.5 放 | 175 B2-01D 2 小 
2.5hl 175 3-02 有 8 22 
2.5 上 | 793 C3-02D 23 
2.5h| 179 C3-02 了 D 24 
175 25 
175 C3-02 也 20 
175 27 
175 CC3-02D 28 
175 B2-01D 中 29 
1T79 B2-01B 30 
175 B2-01DD 31 
175 B2-01D 32 
C3-02D 33 
工具 150 和 71T 34 
2.5 上 只 | 175 B2-01DD 33 
175 了 2-01D 36 
175 C3-02 旋 37 
175 了 2-0LD 38 
2.5| 4175 B2-01D 39 
2.5 中 | 175 C3-02D 40 
2.5 有 | 175 了 2-01D 41 
175 C3-02D 42 
2.5 员 | 175 C3-02D 43 
175 C3-02D 44 
175 45 
T75 C3-02D 46 
3 | 175 B2-01D 47 
3R| 175 C3-02D 48 
175 B2-01B 49 
TI75 了 2-01 也 50 


2， 低 


频 


大 
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2.4 奸 NPN 型 低 频 


最 竺 最 热 集 电 极 : 集 员 航 发 庙 航 焦 岂 家 
型 人 大 
耗 | 征 | 多 - 藏 撤 
| 频 反 向 鹤 止 
1 项 记 
| 率 | 率 | 注 查 出 穿 电压 | 击 穿 电压 | 着 穿 电 下 员 流 
矿 (5R)CBO 天 (BR)CEO 矿 (pR)REBO 站 
吕 Pei | fr | 7cir 忍法 Tep 也 二 Jecao 六 cB 
(W) | (Hz | (AT 页) | (CVD) (A)》 (V) (A) 〈 闷 ) (A) 《AI) (Y) 
35DDI10D 200 工 M 20 0.5 T10 5 世 号 工 5 血 
3 了 D10D 200 TM 20 0.5 了 1 人 5 1 二 工 5 垃 
3DD73D 200 25 Q.5 110 20 了 3 30 雪 
3D D73D 200 20 0.5 110 20 征 3 30 也 
3 也 D73D 200 1M 25 0.5 110 20 卫 9 30 血 
3 有 也 73 了 TD 200 1TM 25 0.5 110 20 志 5 30 癸 
3DDI0D 200 25 410 20 所 3 30 联 
3D D10E 200 25 150 20 弓 3 30 弓 
3D DT70C 200 1M 20 200 号 位 150 II 呈 了 5 王 
3 了 1DD1I0C-T 200 ITM 20 0.44 200 150 0 纪 3 20 世 
3D DI0E 200 1TM 30 0.5 150 5 名 5 了 5 世 
3D TD73 也 200 25 0.5 TI50 20 了 3 30 地 
3DD73 五 200 1M 25 0.5 150 20 细 3 30 全 
3 有 D170C 200 工 M 20 1.5 200 呈 垃 150 5 垃 号 了 3 匡 
3DD171C 200 1M 20 0.5 200 5 世 150 5 所 避 T5 卫 
3DD121C 200 工 M 20 0.5 200 5 也 150 5 组 5 IT5 位 
3DD172C 200 1M 20 0.5 200 S 伺 150 号 划 与 T35 了 王 
3DD10C 200 20 200 5 纪 TIT50 5 组 5 了 5 志 
3DD10C-T 200 1M 20 0.45 T50 10 了 3 20 了 巧 
3DBI10C-T 200 1M 4 0.45 T50 T0 组 3 20 亿 
3 了 下 1 允 200 25 0.5 150 3 地 5 5 位 
3 了 DD10 世 200 235 0.5 150 号 地 号 于 3 纪 
3 也 D10 卫 200 1M 25 0.5 200 10 卫 T50 TI0 地 信 工 5 垃 
3 也 也 10 尼 200 1M 25 0 ,3 200 10 弓 1T530 10 荆 4 工 5 垃 
3 了 DIDB3H10E 200 20 T50 20 纪 二 20 位 
3D D10E 200 20 0.5 150 20 了 tm 3 30 垃 
3 了 BDI10E 200 1M 20 0.5 工 3 5 巧 5 15 耳 
3DDI10 孔 200 了 M 20 0.5 150 5 地 3 T5 位 
3 刀 DTI0 瑟 200 1M 20 0.5 50 号 理 3 寺 5 纪 
3 也 D73 叱 200 25 0.5 150 20 地 3 30 匡 
3DD73 五 200 20 0.35 了 5U 20 记 3 30 妃 
3 有 也 73 卫 200 1M 25 0.5 了 50 20 人 也 9 30 王 
3 用 170C 200 1M | 20 0.5 200 5 了 | TS 引 志 5 了 5 地 
3 了 也 170C 200 1TM 0.35 200 地 王 S 5 地 5 15 志 
3DPDP170C 200 1TM 0.5 200 5 了 工 50 号 二 5 工 5 了 王 
3DP170C 200 1M 0.4 200 呈 拉 150 3 拍 3 了 3 地 
3 了 也 17 工 位 200 工友 20 0.45 200 号 J 垃 SU 5S 芋 5 T5 地 
3DDH271C 200 TM 0.5 200 5 了 了 50 呈 地 3 了 全 垃 
3 已 也 172C 20 工 M 20 0 .45 200 5 了 5 人 0 5 所 5 工 5 了 
3BDD172C 200 1M 0.5 200 5 人吉 5 号 地 5 了 SI 
3D DBD1472 200 TM 0.5 200 5 名 T50 呈 韦 3 工 了 记 
3DD200C 200 25 如 ,95 3 号 垃 5 工 5 二 
3 了 卫 200C 200 25 0.5 了 5 马 垃 吕 3 垢 
3DD73-2008B | 200 20 人 ,5 150 放 己 T5 坦 0 .5 全 50 
3 咏 了 73-200 了 3 | 200 20 0.5 TS0 5i 5 了 3 也 0.5 组 50 
3DTEF20C 200 20 本 200 号 二 了 5 5 组 扣 7 贡 
已 有 200C 200 1TM 20 0.5 20f T0 了 150 10 匡 3 5 二 了 垢 50 
D78C 200 1M 25 浊 200 5 抽 150 号 班 号 二 钳 
3DBD1L0-TC 200 20 150 3 
3DD170C 200 1M 20 0,5 200 号 位 4130 3 钮 马 了 伺 
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5 一 2 

三 极 和 兽 
大 功率 三 极 管 
水 电 极 电 注 

- 发 射 极 

放 赤 

到 疝 截 止 

电 流 色 数 
CEO | cm hrB | re Le 
〈A) (YY )》 | aa 各 世 a 式 (V》 (入 ) 
3 弓 50 二 号 0 
3 所 50 15 5 并 0 
5 ta 20 10 10 10 
呈 刀 20 10 10 18 
己 2 5 了 9 0 
5 纪 20 工 5 10 TI0 
5 世 20 10 1480 10 10 
5 二 20 40 | 480 10 10 
3 包 100 工 5 270 5 419 
3 生 30 了 0 10 0 
3 了 50 了 10 号 了 
习 20 0 TD0 10 
引 这 29 1 10 了 
3 弓 50 15 270 5 10 
3 垃 50 415 270 沪 9 
3 位 T00 9 270 3 工人 
3 卫 50 工 3 270 芋 了 
3 所 30 区 10 10 
3 了 30 了 并 0 19 
3 纽 30 10 让 0 10 
3 人 血 20 划 5 10 
3 全 20 TI0 和 I0 
3m 20 10 10 10 
3 刀 20 了 0 10 了 I0 
3 细 20 了 人 号 工人 
sm | 20 | 30 | 340 19 
3 也 100 5 工 9 
3 卫 100 半生 1 5 了 9 
32a 100 工 与 号 10 
5 但 网 了 0 10 于 各 
5 引 弓 20 J0 10 10 
5 位 20 工 S 20 了 和 
3 组 100 了 3 5 站 
3 隐 100 了 5 号 0 
3 所 100 工 3 已 | 1 
3 拉 100 工 3 5 TU0 
3 于 100 1 270 中 T0 
3 了 00 10 了 3 总 
3 也 100 19 270 5 1 
3m IT00 了 5 5 10 
3zm | 100 | 40 45 | 3 
3 坦 50 了 5 5 0 
3 也 50 了 5 5 的 有 
.地 50 工 吕 5 10 
25a | 5 | 65 5 | 32 
工 坦 100 15 10 0 
双全 5 20 JU0 了 人 
3 J100 25 瑟 了 
3 蕊 30 30 了 10 了 0 
3 王 | 1400 15 270 S 10 
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bi Rh in ioroF ko 卢 


一 性 广 上 FF Fokho 


六 产 关 Ha 上 上 


向 


TI0 


kro iorro ho 
ut neer 大 
二 下 


ibmio hi 
Evann we 
天 


最 
外 序 
高 
结 
温 
了 JU _ 
形 号 
(D) 
175 | B2-01D 1 
173 | C3-02D 2 
175 | C3-02D 3 
175 | C3-02D 4 
175 | B2-01D 5 
175 | C3-02D 6 
175 | C3-02D 7 
175 | C3-02D 8 
175 | 3B2-0L1D 9 
150 | C3-02D 10 
475 | 了 2-01D 位 
175 | G3-02BD 12 
175 | CC3-02D 13 
173 | 2-01D 1 
173 | 于 2-01D 15 
175 | 了 2-01D 16 
173 | C3-02BD 17 | 
下 2-01 人 | 
175 | B2-01D 19 | 
1735 | C3-02D 20 | 
175 21 | 
175 了 2-01 访 22 1 
175 也 2-01 卫 23 
175 | C3-02BD 24 
175 | 了 2-01D 25 | 
175 | C3-02D 26 
175 | B2-01D 27 
175 | 中 2-013 28 
173 | C3-02B 29 
175 | C3-02D 30 
175 | C3-02D 31 
175 | 了 B2-01D 32 
175 | B2-01Dd | 33 
1735 | B2-0D 34 
175 | C3-02D 35 
175 | B2-01D 36 
175 | B2-01D 37 
175 | 了 2-01DD 38 
175 | C3-02D 39 
175 | C3-02D 40 
175 | 63-02D 41 | 
175 4 
175 | B2-01D 43 | 
175 44 1 
175 | C3-02D 45 | 
175 | B2-01D6 | 461 
175 | 3B2-01D 47 
175 | B2-01 48 | 
CC3-02 和 3 49 
175 | 了 且 2-01 5 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 'NPN 型 低 频 


最 竺 最 热 集 电 极 集 电 搂 发 射 极 集 电 极 
序 型 大 定 大 二 通 
多 、 一 三 则 
- 区 极 | -发 身家 | - 基 极 . 
频 反 国 截止 
功 电 
率 | 率 | 流 | 上 阻 | 者 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 电 洲 
六 (5R)CBO 产 (38R)CEO 六 (BR)EBO 本 
瑟 Per| 亲 | rc Ra Te5 | Ton 1 CB0 | 大 ca 
(而 ) | (Hz | (AKC/ 友 ) | COVY) CA GO CA CVD (CA) (A) (V) 
1 13DD1l70C 200 | TIM | 20 200 150 S 
2 |3DD171C 200 | 1M | 20 200 150 5 
3 | 3DD172C 200 | 1M | 20 200 150 5 
4 | 3DD10RF 200 | 5M | 20 | 05 | 200 5 | 180 5 和 S Sm 工 血 20 
5 | 3DD10R 200 25 180 | 20m 3 30m 
6 |3DD170D 200 | 1M | 20 250 Sa | 200 5 和 引 15m 
7 | 3DD10D-T |20 | 1IM| 20 | 0.44 |250 200 | 10m 3 20mm 
8 |3DDTI0EF 200 | 1M | 30 | 0.5 200 Sa 5 15m 
9 |3DD73E 200 | 1M | 25 | 0.5 200 | 20m 3 30m 
10 | 3D D1470D 200 | 1M 1 20 | 05 |250 5m | 200 5m 5 15 血 
11 | 3DD171D 200 | 1M | 20 | 0.5 | 250 5m | 200 5 5 T5 备 
412 | 3D DI171D 200 | 1IM | 20 | 0.5 |250 5m | 200 5 名 5 15m 
13 | 3D D172D 200 | IJM | 2320 | 0.5 |250 5m | 200 引 世 5 15m 
44 |3DD10-TD 1200 20 200 3 
15 | 3DD10B 200 20 200 |0.4m | 200 | 0.5om 4 2 
16 | 3DD10G 200 5M | 20 0.5 220 5m | 200 5ma 5 Sm 工 二 20 
17 | 3DD170D 200 | 1M | 20 | 0.5 |250 5m | 200 5 5 45 
18 | 3D D171D 200 | 1IM | 20 250 200 5 
; 19 | 3DD172D 200 | JIM | 2? 250 200 S 
| 20 | 3D D270 卫 200 | 1M | 41 1300 200 5 
21 | 3DE20D 200 | 1M | 20 250 200 5 
22 | 3DD10D 200 20 250 Sm | 200 引 纪 5 15 癸 
123 | 3DD10D- 涉 | 200 | 1M | 20 1 0.45 200 | 10m 3 20 和 ma 
124 | 3DD10D- 宝 | 200 | 1M 1 20 | 0.45 200 | 10m 3 20 了 ma 
| 25 | 3DD105 200 | 25 | 0.5 200 5 甸 3 15 拉 
26 | 3D D10R 200 235 | 0.5 200 引 3 15 细 
27 | 3D DI10TF 200 | 1IM | 和 | 05 |250 | 10m |200 | 10m 3 15 亿 
28 | 3DDI0OR 200 | 1IM| 2 |05 |13250 | 1l0m | 200 | 10m 3 15m 
29 | 3DD10F 200 | 1M | 20 200 | 20 和 4 20aa 
30 | 3D D10T 200 | 1M | 20 | 0.5 200 4 T5 血 
31 | 3DD340F 200 | 4M | 20 | 0.5 200 5 坦 4 15 和 
32 | 3D DT10R 200 20 | 0.5 200 5 和 4 15 血 
33 | 3D DI170D 200 | IM 1 20 | .05 |250 5 | 200 5 志 S T5 地 
343|3DDi70D 200 | TIM 0.5 | 250 5 | 200 5 5 15 如 
35 | 3DD170D 200 | 1IM | 20 | 05 |250 sm | 200 Sm 5 TS 如 
36 | 3DD170D 200 | 1M 0.5 | 250 sm | 200 5 5 15 锯 
37 | 3D D171D 200 | 1IM | 20 | 05 1250 sm | 200 5 和 5 15 和 
38 | 3D D171D 200 | 1M 0.5 | 250 sm | 200 5 5 15 了 地 
39 | 3DD172D 200 | 1IM | 20 | 0.45 | 250 5m | 200 5 5 15 了 
40 | 3D D172D 200 | 1M 0.45 | 250 5m | 200 5 15 上 
41 | 3D D172) 200 | 1M 0.5 | 230 5m | 200 5 5 1 里 
42 | 3DD200D 200 25 | 0.5 200 引 血 5 15 于 
43 | 3DD200D 200 25 | 05 200 5 地 5 15 亿 
44 | 3DD73-200C | 200 20 0.5 200 引 m 5 15 王 | 0.35 血 50 
45 | 3DD73-200C | 200 20 | 0.5 200 5 纪 5 15m | 0.5 50 
46 | 3DER20D 200 20 | 0.5 | 250 5Zm | 200 5 和 6 7 于 
47 | 了 D200D 200 | IM | 2 |05 |250 | iom |200 | 10m 5 5 人 1 50 
48 | D78D 200 | 1M | 25 | 05 |350 5m | 200 引 5 1 aa 
49 | 3DD10G 200 25 230 | 20m 3 30m 
50 | 3DD170R 200 | 1M | 20 350 5 | 250 中 们 5 15 刁 


极 管 
CC 1 
电 流 乙 前 车 下 | 最 
外 序 
和 | 降 | 高 
放 大 | 
压 肘 结 
| 
系 数 降 | 压 降 | 章 温 
ER | 和 
矿 cR Tc | Frcas sps | 7 | re 1) 了 7yM 
0 地 号 
tax | (V) | (A) (V) | CD Ga GAS | CC 
二 0 ) 2 es se 
| | 
5 10 1.8~1 1 工 8 1 10 175 B2-01D 玫 
5 10 1.8 1.8 1 10 T75 B2-01D 2 
5 10 1 :8 1.8 1 10 175 C3-02D 人 
100 10 10 2 | 1.8 2 I0 150 | B2-01C，C3-02D| 4 
180 10 10 3  ! 175 C3-02D 引 
270 5 10 1.8 1.8 1 10 175S B2-01D 6 
10 10 包 2.5 2 10 150 C3-02D 7 
5 10 1.8 1 10 | 2.5h 175 了 2-01D 8 
10 10 3 2 10 | 2.5u| 175 C3-02D 9 
270 5 10 1.8 1.8 I 10 | 2.5h| 175 B2-01D 中 | 310 
270 号 10 1.8 1.8 T 10 12.5 尹 | 175 B2-01Dd | 1 
270 5 10 1.8 TI.8 10 | 2.5| 4175 了 2-01BD 12 
270 5 10 1.8 1.8 I 10 | 2.5h | 175 0C3-02J) 13 
10 了 2 C3-02 了 14 
5 10 3 Tu | 150 大 ?1 1 
100 40 了 0 2 1.8 2 ，40 150 HB2-01D，C3-02D| 16 
270 S 了 05 二 1.8 I 10 | 2.5 几 | 175 了 2-017 17 | 
马 0 1.8 1.8 10 175 32-01] 人 | 
10 了 .人 8 了 .8 1 10 175 C3-02 有 1 19 ! 
180 了 0 7.5 2 1.8 1.5 7.5 175 也 2-01D 2 1! 
5 10 1.8 175 32-01D 21 
10 10 1.8 1.8 1 10 | 也 2-01D 22 | 
| 10 10 2 1.8 2 10 175 B2-01D 1 23 
10 40 2 1.8 2 10 175 1 C3-029 24 
5 工 3 1 10 175 25 
S 10 3 T 10 175 CG3-021 26 
10 T0 3 1.8 T 10 3 | 175 B2-0LD 中 | 27 
10 410 3 1.8 I 10 3 有 | 175 C3-02D 28 
5 10 3 2 10 175 邓 2-011 29 
引 10 1.8 | 175 2-01D 30 
5 10 1.8 175 了 2-01D 31 
10 1.8 175 C3-02D 32 
10 1 1.8 了 J0O | 2.351 175 B2-01D 中 | 33 
5 10 1.8 1.8 I 10 | 2.5h | 175 C3-02D 34 
53 10 18 1.8 T 10 | 2.54| 175 了 2-01D 35 
5 10 工 .8 T.8 I 10 | 2.5j| 175 了 2-01D 36 
270 号 10 二 1 10 | 2.5h| 175 B2-01D 37 
15 引 1.8 1.8 1 10 | 2.5h| 175 B32-01D 38 
270 5 10 1.8 1.8 1 10 | 2.5 | 175 C3-02D 39 
3 10 18 | 18 TI 10 | 2.5| 175 C3-02D 40 
15 5 1.8 1 8 1 10 | 2.5hk| 175 C3-02D 41 
5 10 1.8 工 10 175 42 
5 工 1.8 1 10 175 C3-02D 43 
5 10 1.8 4 10 175 44 
中 10 1.8 工 10 175 C3-027D 45 
10 10 1.8 于 10 175 B2-01D 和 | 46 
10 10 2 1.S 工 10 175 了 B2-01D 47 
1 1.5 了 10 175 日 ?-01D 48 
180 10 10 3 175 C3-02 忆 49 
270 5 30 1 省 1.8 工 10 175 有 2-01D 50 
| | 


亚 -961 


he 一 errriirapniiasamormm， 


心 Cev~1C cm 和 LoiohF 


10 


| 335 


型 


号 


3D DJL0E-T 
3DDI0G 
3D D170 忌 
3D 了 D171 卫 
3D D4171 皆 


3DD172 蕊 
3DD10- 工 五 
3D D170 玉 
3DD471 书 
3D F20 芒 


3DD10 瑟 
3DD10E-T 
3DD10 玉 -上 
3DD10G 
3DDJ10G 


3D Di0G 

3 有 蕊 170 也 
3 有 有 170 卫 
3D D1470 瑟 
3D D170E 


3 也 也 17I 忆 
3D 也 171 孔 
3 了 TDP DJD172 书 
3 也 也 172 忆 
3 用 也 172 忆 


3DD200 忆 
3D D200 忆 
3DDY73-200D 
3D D73-200 了 D 
3D FEF20 孔 


防卫 200 蕊 
3DD340E 
3DBD1I0E-T 
3DDI1I0- 宁 
3DDI10 瑟 


3D DT0 了 
3DD1I0 琴 
3DD170F 
3DD170E 
3D D1470E 


3DD170E 
3PDD174E 
3DDI171EE 
3DD172E 
3DD172E 


3DD1472 下 
3 刀 瑟 172 产 
3DD270 六 
3DD270A 


3DD270A 


2.。 低 


频 


大 功 


2.4 夸 NPN 型 低 频 


最 | 等 | 最 热 集 极 淡 电 极 发 射 极 集 电极 

征 、 基 和 扑 

耗 多 

获 | | 关 - 极 | -发 射 极 | - 基 报 汪汪 

频 门 

贡 号 . 

率 率 流 嚼 出 穿 电压 | 击 穿 电压 击 穿 电压 电 流 
矿 (BR)CBO 矿 (5R)CZO 矿 (aR)E50 

Pcw | Ar | Tc | ER 太 六 Jp | 7cao | Frcs 

(而 ) | (Hz) | (A) eVAW) (VD) (及 ) (六 ) (AD) 《Y) (及 ) (A) 《Y) 

200 1M 20 0.44 350 250 TI0 人 也 3 20 也 

200 1M 30 0.5 250 号 吉 5 15 荆 

200 工 M 20 0.5 350 5 地 250 了 位 5 了 15 也 

200 1M 20 0.95 350 5 专 250 瑟 二 5 15 志 

200 TIM 20 0.5 350 I 250 引 二 3 15 垢 

200 1M 20 0.5 350 六 二 250 5 乌 5 了 5 所 

200 20 250 3 

200 1TM 20 0.5 350 5 垃 250 5 垃 5 15 如 

200 1M 20 350 251 5 

200 1M 20 350 250 号 

200 20 350 5 过 250 S 卫 5 5 弓 

200 1M 20 0.45 250 了 0 伺 3 20 姻 

200 TM 仑 0,45 250 0 和 3 20 纪 

200 工 M 20 0.5 250 号 1 吕 5 地 

200 工 M 20 0.5 2350 8 了 5 二 

200 工 M 20 0.5 250 互 地 5 15 纪 

200 1M | 20 0.5 350 5m | 250 5 细 5 15 如 

200 1TM 20 0.5 350 5 王 250 SIa 5 5 二 

200 AM 0,.5 350 5 了 250 3 位 5 了 5 也 

200 1TM 0 .5 350 号 坦 250 5 了 9 15 刀 

200 TIM 20 0.45 350 5 卫 2510 5 志 9 5 缮 

200 TM 0.5 350 5 组 250 纪 记 5 5 世 

200 JM 20 0.45 350 5 生 250 5 二 5 5 匡 

200 1M 0.5 3350 也 2350 5 垃 呈 了 5 弓 

200 M 0.5 350 5 所 250 5 二 5 工 35 二 

200 25 0.5 250 5 了 5 了 5 二 

200 25 0.5 250 号 了 5 工 5 纠 

20b 20 0.5 250 垃 5 15 二 眉 ,5 弓 S0 

200 20 0.5 25f0 5 世 5 了 拉 0.5 了 5 

200 20 0.5 350 号 二 250 Si 0 7 位 

200 TIM 之 0.5 300 了 0 坦 250 T0 卫 5 5 所 工 记 5 

200 20 400 5 ia 300 5 人 缮 5 TI5 匡 

200 ITM 20 0.45 300 10 纪 3 20 垃 

200 1TM 20 0.45 ， 300 1T0 纪 3 209 

200 TM 20 300 5 茵 5 工 5 缮 

200 1TM 20 0,5 300 忆 垃 5 了 5 蕊 

200 TIM 20 0.5 300 坦 5 15 弓 

200 1M 20 0,.5 450 与 王 300 5 撕 5 工 5 纪 

200 1TM 20 0.5 450 号 世 300 5 巧 于 5 世 

200 1M 0.5 450 3 所 300 5 垃 5 T5 9 

200 1TM 0.5 450 3 联 300 马 弓 5 了 5 鱼 

2006 | 0 ,5 400 5 但 300 5 匡 5 了 5 茵 

200 ITM 20 0.45 400 5 世 300 5 也 5 了 3 地 

200 1TM 0.5 500 510 300 5 位 5 T5 刀 

200 工 M 20 0.45 400 5 切 300 5 匡 5 15 蕊 

200 工 M 0.5 450 吴 300 3 二 号 人世 

200 TM 0.5 400 5 ta 300 与 切 5 T5 闻 

200 15 500 号 也 300 号 世 号 5 如 

200 15 5 中 B1 300 SITTI 3 了 5 匡 

200 工 ML 0.5 300 5 300 5 5 于 5345 


上 


一 Ac 
率 二 极 管 
大 动 率 三 极 管 
集 中 极 时 流 馅 
- 发 射 极 和 
放 大 
反 贞 截止 压 
电 流 系 数 降 
TczEo | Fecg | Pr reg | Tc | Frcgms 
《及 ) (了 ) | mia 所 3 〈《Y) ( 太 ) (V) 
3 锯 30 10 10 TD0 2 
3 纪 100 10 5 TI0 .8 
3 位 5 15 270 5 10 4.8 
3 细 50 | 瑟 270 5 | 340 1.8 
3 100 5 270 3 10 8 
3 也 50 15 270 3 10 工 .8 
3 二 30 1I0 10 10 的 
3 了 ma 100 IT5 270 5 10 1.8 
3 刀 | 100 | 45 5 | 10 1.8 
3fa 1I100 20 5 10 语 攻 
3a | 30 | 生 10 | 10 1.9 
3 垃 30 | 40 40 | 410 2 
3 30 | 310 10 | 310 2 
3 也 100 15 3 T0 1.8 
3m | 100 | 35 二 | 1 1.8 
3m | 100 | 415 5 | 40 .8 
3m | 100 | 45 5 | 10 1.8 
3 二 | 100 115 5 | 340 1.8 
3m | 100 | 35 5 | 340 1.8 
3 二 江 00 了 了 了 .8 
3 垃 100 3 270 也 10 .8 
3i | 100 1 45 5 | 40 1.8 
3 | 100 | 45 270 5 10 1.8 
3 如 100 了 5 5 10 工 .8 
3m | 100 | 世 15 5 1.8 
2 伺 50 13 号 10 1 .8 
3mmn 50 | 匡 | 1.8 
2.5mt 50 | 45 5 10 工 8 
2 5 坦 5 13 9 10 1.8 
1m | 100 | 45 10 10 2.3 
2 垃 50 | 20 10 10 2 
3 了 30 15 10 10 了 .8 
3 30 | 230 10 | 340 2 
3ma 3 10 10 | 如 2 
3 十 II00 415 140 .8 
3 了 血 100 15 5 10 1.8 
3m | 100 | 45 5 10 1.8 
3 所 I00 15 号 10 工 .8 
3m | 100 | 35 5S 10 1.8 
3 也 1I00 T5 5 站 .8 
3 所 100 5 1I0 1.8 
3m | 100 | 410 15 引 1.8 
3m | 100 | 15 270 5 10 1.8 
3 名 100 7.5 攀 10 2 
3m 14100 145 | 270 5 10 1.8 
3 | 100 | 5 忆 2 咱 这 1.8 
3 世 1T00 10 15 5 了 .8 
3m | 100 | 7 10 7.5 2 
3m | 100 | 7 10 7.5 2 
3m 10 7 | 四 7 | 2 
j | 


前 疝 
压 降 
广 pFSs | 了 TB cc 
《Y) (人 ) ( 礁 ) 
2.5 2 I0 
工 10 
工 .8 工 10 
了 .8 工 10 
了 .8 工 TI0 
工 ,8 工 10 
工 .8 工 10 
工 .8 工 10 
1.8 1 1 
1.8 2 10 
了 .8 2 10 
1.8 于 10 
1.8 | 1 | 
1.8 工 JT0 
工 .8 工 10 
1.8 1 10 
工 .8 荆 10 
工 .8 工 10 
1.8 1 10 
1.8 1 10 
工 10 
工 下 
工 10 
| | 
于 1I0 
T.5 工 10 
.8 工 10 
.8 允 10 
1.8 2 10 
工 .8 T 10 
1.8 了 10 
了 .8 于 10 
.8 工 10 
1 .8 1 10 
1.8 1 | 40 
1.8 1 .5 7.5 | 
1.8 工 10 
.3 出 10 
1.8 工 1I0 
1.8 工 9 
1.8 下 5 7.5 
1.8 了 .5 7,5 


kbhorohkho 
CT CUI LRC 


直下 下 下 下 下 和 开工 


kQ hb hoho 
CC EL CE 


Fu FD Mkbosisoio ES ko ko 


ma mmumm mwmen 
宇 王 和 


器 下 中 


毅 


了 JIM 
(和 他 ) 


150 
175 
T75 
175 
175S 


173 


T75 
175 
175 


175 
175 
175 
175 


T75 
175 
179 
175 
175 


175 
173 
于 73 
T73 
41735 


T75 
175 
175 
]75 
173 
175 
T73 
175 
175 


475 
1735 


二 7 


1735 
了 4175 


75 
1735 
75 
1735 
173 


173 
175 


175 


外 序 


形 号 
C3-02D 1 
B2-01D 2 
B2-01D | 3 
B2-01D 4 
B2-01D 5 
C3-02D 6 
C3-02D 7 
B2-01D 8 
B2-01D 9 
也 2-01 1 
B2-01D 1 
也 2-01D 12 
0C3-02D 13 | 
了 2-01D 14 
B2-01D 45 
C3-02D 16 
B2-01D 17 
了 2-01D 18 
C3-02D 19 
B2-01D 20 
了 2-01D 21 
用 2-01 有 22 
人 3-02 了 23 
C3-02D 24 
C3-02 虽 25 
习 3-02 阳 26 

2 

28 | 
C3-02D 29 
32-01D 和 |3 
B2-01D 31 
B2-01D 32 
了 2-01D 33 | 
C3-02 5 
了 2-01D 35 
DB2-01D 3 
C3-029 37 
32-01D 38 | 
B2-01D 中 | 39 
B2-01D 40 
C3-02D 41 
了 32-01]) 42 
B2-01D 43 | 
C3-02D 44 
C3-02D 45 
C3-02D 46 
B2-01D 47 | 
里 2-01D 48 
B2-01D 49 
了 2-01 也 50 


下 -963 


雪 


8 


芋 eooc mmRwibh 


Fe > 上 > 
io 凡 


FF 上 
co vd 以 


3D D271TA 
3D D73-200 了 
3D D73-200 忆 
3DD20ER 
3DDI0- 了 PR 


3DDI0C 

3D LDL70E 
3DD170B 
3DD170E 
3D DI171 


3DD71 
3DD172F 
3D D172 习 
3D D270A 
3D D271A 


3D 272A 
3D FE20E 
3DD1I0F-T 
3DBD10IHI 
13DD370R 


3D DI71E 
3DD4171ER 
3D D172 上 下 
3DDI170E 
3DD170 


3DDIOG-T 
3D DT70G 
3DD171G 
3D D172G 
3DD10G 


3DD10G- 工 
3DDI1I0G- 工 
3DD10-TG 
3D DI10UD 
3D D170G 


| 3D Di70G 
3DDI71G 
1 


3DDI71G 
3D D172G 
3D DT72G 


3DD270B 
3DD271B 
3 了 DBD272BB 
3DD101 
3DD401I 


3DD101 

3DD170G 
3DD170G 
3DD370G 
3DD170G 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 
国 集 电 极 发 射 极 集 中 极 
多 | ~ 茜 极 
许 二 基 极 发 射 极 | 3 某 极 
刘 上 肥 回 裁 下 
率 让 阻 击 穿 电 压 出 穿 电压 | 井 穿 电压 也 流 
六 CaR)CBO 广 (BR)CEO 产 CBR) BEBO 有 
Jr | 7cw | 责 于 三 7 7 ycao | 太 c8 
(Hz) | (A) [和 ) | 7) CA GD CA CCVY (CA) (A) (Y) 
| 1 5 
| | 
1TM 0.5 500 5 地 300 5 志 | 5 3 了 交 
20 | 05 300 | Sm 5 | 15m | 0.5am 5 
20 0.5 300 呈 地 5 15 枉 上 .5 卫 50 
20 0.5 450 5 组 300 SI 扣 7 
20 300 3 
20 300 |0.4om |300 |05m | 4 2 了 
1TM 20 0.5 450 5 过 300 51 5 T5 
1TM 20 400 300 已 
5M 20 0.5 4350 5 志 300 呈 拉 5 中 志 工夫 20 
1M 20 400 300 5 
5M 20 0.9? 450 St 300 3 垃 :5 5 工 弓 20 
1M 20 400 300 5 
5M 20 0.5 450 号 I 300 呈 卫 5 二 联 20 
1M 15 500 300 5 
TIM 5 500 300 5 
1M | 35 500 | 300 5 
1M 20 400 300 3 
1M 20 0.44“`| 400 300 工 0 3 20t 
TM 30 0.5 300 5 区 5 15 匡 
TM 20 0.5 400 3I 300 号 3 15 所 
1M 20 0.5 400 5 训 1 300 5 了 5 5 拉 
1TM 20 0.5 400 5 记 300 号 地 5 工匠 
1M 20 0.5 400 5 了 300 5 1 95 15 如 
TM 20 450 5 如 30 弓 5 T5 tm 
1M 20 600 SS 和 400 5 后 5 5 二 
TM 20 0.44 600 400 10 拉 3 20mn 
1TM 20 0.5 600 5 如 400 5 全 5 了 5 人 专 
TM 20 0.5 600 5 纪 400 总 1 5 工 51a 
1M 20 0.5 600 引 志 400 5 了 5 TS 
20 600 5 位 40 5 所 6 工 5 如 
1TM 10 0.45 400 1T0 荆 3 20 弓 
工 M 10 0.45 400 工 D 匡 3 20 纪 
10 400 3 
20 400 0.4 恕 400 0 .5 扣 4 2 巧 
1TM 20 4.5 600 号 纪 400 5 所 3 15 了 位 
5M 20 0.5 600 5 记 400 5 担 5 5Itn 工科 20 
工 M 20 000 400 9 
SM 20 0.5 600 5 世 400 5 但 5 S 人 工 位 20 
1M 20 600 400 5 
5M 20 0.5 600 5 如 400 SI 5 5 志 Tim 20 
TIM 15 700 400 5 
1M T5 200 400 3 
TM 15 700 400 3 
1M 了 0 0.5 400 3 茵 5 了 5 垃 
TM 10 0.5 400 5 吕 
TM 10 0.5 40 35 世 5 工 5 垃 
M 2 0.5 600 5 志 | 4 5 功 5 15 世 
TIM 20 人.S 600 弛 班 400 3J 细 5 15 匡 
工 M [0.5 600 5 茵 400 3 世 9 15 匡 
TM 0 .5 600 5 也 400 5 15 二 j 


极 管 
电 流 包 前 向 下 | 最 
| 外 ' 订 
和 | 降 高 
放 大 | 
压 时 结 
系 数 降 | 压 降 间 温 
三 CF Tc 矿 cFs 三 5FS | 78 7c 弛 | 了 yw 四 本 
2 世 汪 
mnB 艾 (YY) | (A) (V) (V) | (A)| (A) | (0s) (但 ) 
上 
| | 
7 10 2 1.8 1.5 7.5 |2.5u| 4175 C3-02D 
5 10 1.8 10 175 2 
S 10 1.8 I 10 175 C3-02D 3 
10 10 2.3 工 10 175 了 2-01D 中 4 
10 10 2 C3-02D 5 
5 10 3 1 150 A7TI 6 
270 5 10 1.8 1.8 10 2.5 人 | 175 B2-0LD 7 
5 10 1.8 1.8 1 10 175 B2-01D 8 
100 10 10 包 1.8 2 10 150 了 B2-01D 9 
S 10 1.8 1.8 工 10 175 B2-01D 10 
100 10 10 了 1.8 2 10 150 B2-01D 和 
5 10 1.8 1.8 1 10 175 C3-02D 12 
100 10 10 名 1.8 2 10 | 150 C3-02D 13 
180 10 7.5 2 1.8 工 .5 7.5 173 B2-01D 14 | 
180 10 7. 2 1.8 .5 7.5 175 了 2-01D 15 | 
180 10 7.5 2 1.8 1.5 7.5 175 C3-02D 16 
5 10 1.8 175 B2-01D 17 | 
10 10 2 2.5 2 | 340 150 C3-02D 18 
5 10 1.8 工 19 2.53| 175 B2-01D 19 | 
270 5 10 1.8 1.8 10 2.5 上 | 175 B2-01D 中 |20 
270 5 10 1.8 1.8 工 10 2.5k| 175 B2-01D 21 
270 5 10 1.8 1.8 工 10 2.5| 175 了 32-01D 22 | 
270 5 10 1.8 1.8 中 10 | 2.5 人 | 175 C3-02D 23 | 
270 S 10 1.8 1.8 工 10 175 了 2-01D 24 | 
270 5 10 1.8 1.8 工 10 175 B2-01D 25 | 
, 10 5 2 2.5 工 5 150 C3-02D 26 | 
270 5 10 1.8 1.8 1 10 2.51| 175 B2-01Ddb |27| 
270 5 10 1.8 1.8 工 10 2.5H | 175 B2-01D 28 | 
270 5 10 1.8 T.8 工 10 2.5h| 4175 | C3-02D 29 
10 10 1.8 T.8 10 B2 01D 30 
10 5 2 1.8 工 了 175 B2-01D 31 
10 5 2 T.8 5 175 C3-02D 32 | 
10 5 2 C3-02D 33 | 
5 10 TAI 150 A71I 34 | 
270 5 TI0 1.8 1.8 1 10 2.5h| 175 B2-01D 35 | 
100 10 10 2 1.8 10 150 B2-01D 36 | 
3 10 1.8 1.8 1 10 175 B2-01D 37 
100 10 10 2 1.8 2 10 150 8332-01D 38 | 
5 10 1.8 1.8 工 10 175 C3-02D 39 | 
100 10 10 这 1.8 2 10 150 | 0C3-02D 40 | 
180 10 7.5 2 1.8 IT.5 7.5 175 B2-01D 1 41 | 
180 10 7.5 2 1.8 二 7.5 175 B2-01D 42 
180 10 7.5 2 1.8 1.5 7.5 175 C3-02D 43 
10 7.5 2 175 B2-01D 44 
10 7,5 2 4175 | B2-01D 45 | 
10 7.5 2 175 C3-02D 46 | 
5 10 1.8 1.8 1 | 30 2.5 由 | 175 B2-0LD 47 | 
5 10 1.8 1.8 工 10 2.5 及 | 175 B2-01D 48 
5 10 1.8 1.8 工 10 2.5 几 | 175 C3-02 站 49 
5 10 1.8 8 工 10 2.5 凡 | 175 B2- 虹 了 50 】 
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2. 低 频 大 功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


集 电 极 集 让 家 发 射 极 集 中 接 
巷 极 
- 尖 祖 - 发 射 极 ~- 基 极 
反 疝 截止 
出 罕 电 压 击 穿 电压 雇 罕 电压 虑 流 
产 CBRP)CBO 天 (8R)CEO | 玉 (3R)EEBO 站 
1 | 了 人 过 cp8o | 了 cz 
(W) | (Hz | CA) Co/W) GOV | CA VD OA OOD CA CA COV 
ISSNIE 南国 的 | 
1 | 3DD411G | 200 | 1M 0.5 600 | 5 刀 | 400 5 细 5 15 仔 
2 | 3DD172G | 200 | 1TM 0.5 600 |” 5m | 400 Sm 5 15 茵 
| 3 | 3DD172G 200 | 1M 0.5 600 | 5 刀 | 400 S 志 5 1 如 
4 | 3DD270B | 200 415 700 | 5 | 400 5 细 5 15 细 
5 | 3DD270B 200 | TIM 0.5 700 | 5m | 400 5 也 5 卫 缮 
6 | 3DD2718 200 | 1M 0.5 700 | Sm | 400 St 3 15ma 
7 | 3DD272B 200 | ITM 0.5 700 | sm | 400 引 弓 5 15 亿 
8 | 3DF20G 200 20 | 035 600 | sm 1460 Sma 6 7a 
9 | 3DD10H-T | 200 | 1IM | 10 | 0.45 500 | 10ma 3 20 细 
10| 3DDI0H-T |200 | 1M | 10 1045 500 | 10tm 3 20m 
11 | 3DD101 200 | 1M | 1 | 05 509 号 5 15m 
12| 3DDI103 200 | 1IM | 1 | 035 500 引 位 5 
433 | 3DD103 200 | 1IM | 8 | 405 500 细 5 了 3 位 
44 | 3DD270C 200 15 960 | sm | 500 细 5S 1 
15 | 3DD270C 200 | 1M 0.5 900 | sm |560 5 细 5 了 5 如 
[ 
16| 3DD271C | 200 | 1IM 0.5 900 | Sa | 500 5 垢 5 了 5 押 
17 | 3DD2726C 200 | IIM 0 .5 9 | Sm | 509 tn 5 35 地 
18|1 3DD10-TS | 200 10 S00 3 
19 | 3DBD10E 200 20 500 | 0.4m | 5090 | 0.5 4 2 了 
120 | 3DD2700 200 | 4M | 刁 900 500 S 
131 | 3DD32710C 200 | 1M | 45 900 S00 5 
1 22 | 3DD32720C 200 | 1M | 345 900 500 5 
123 | 3DDI1I0G-T |20 | 1M | 20 | 0.44 500 | 30 垃 3 20tma 
| 24| 3DD10I-T | 200 | 1IM | 20 | 044 600 | 加 3 20a 
25 | 3DD10- 外 工 | 200 10 60 3 
26 | 3DDI10S 200 20 600 | 0.4m 1 600 | 0.5m 4 2 和 
27 | 3DD271D |200 | 1M| 1100 600 5 
281 3DPp272D |200 | 3M | 妇 41100 660 5 
120 | 3DD101- 人 | 200 | 1IM | 310 | 0.45 600 | 10m 3 20ama 
! 30 | 3DD10ITT | 200 | 4M | 10 | 0.45 60 10 姻 3 20 姻 
131 | 3DDI10OK 200 | 14M | 4 | 0.5 6 5t 5 
| 32 | 3DD30 玖 200 | 1M | 各 | 05 60 5 到 5 15mm 
33 | 3DDI0K 200 | 1M | 1 | 05 600 Sm 5 抹 血 
34 | 3DBD270D 5 好 5 415 也 
3 | 3DD270D 0.5 ma 引 了 纹 
36 | 3DTD271D 号 志 引 45 也 
37 | 3DD272D 5 过 引 13 弓 
38 | 3DD10L 5 地 5 了 5 种 
39 3 了 TD1I0L 引 王 中 了 5 组 
40 3DD10T 名 号 5 
4T 3DD270E 总 了 和 开 5 握 
42 | 3DD270E sm | 15an 
43 3 也 有 卫 271 孔 3 1 号 了 5 铂 
44 | 3DDD272 5 15mm 
45| 3DD10G 0.Sm 4 2 过 
| 
46 | 3DD271T 弛 
47 | 3DD272 瑟 5 
48 | 3DD10H 0.5 姻 4 2 了 
汉 | 8 人 
0 270 1 号 了 


六 允 率 三 极 
集 有 电 极 电 

-~ 发 射 航 

ET 放 

反问 性 下 

电 流 系 
ycpgo | 大 cE 六 PF 下 
(A) 《YY) | min | max 
3 妃 T00 15 

3 地 100 工 ? 

3 卫 100 1 

3 廿 108 7 

3 组 100 7 

3 如 T00 区 

3 纪 00 多: 光 

工 志 100 起 

3 30 1 

3 了 30 10 

3 垃 工 0 7 

3 纪 工 [全 了 

3m 00 7 

3 位 J00 了 

3 卫 100 7 

3 位 100 7.5 

3 地 100 7.3 

3 也 30 T0 
0.5 卫 100 10 

3 红 100 7 180 
3 纪 100 7 180 
3m | 100 | 7 180 
3 也 30 T0 

3 弓 30 TI0 

3 世 30 起 
0.5 世 100 10 

3 所 09 到 180 
3m | 4100 | 7 180 
3 匀 3 《0 

3 刀 也 40 

3 地 00 7 

3 组 1090 7 

3 了 T00 光 

3 所 ID 7 

3 了 世 了 T00 7 

3m | 100 | 7.5| 

3 0 入 昧 "| 

3mna 08 7 

号 班 工 人 对 7 

3 纪 T00 了 

3 弓 工 CC 7 

3m 1 了 

3 00 7.9$ 

3 如 100 了 

[0 .5 00 工人 

3 世 了 00 7 180 
3 锯 100 7 180 
0.5 志 100 1 

3 拍 90 7 180 
3 弓 T00 了 


矿 cE 
(Y) 


7Zc 
(全 ) 


利 


六 BBS 


(YY》 


(人 和》 


了 B 


410 
10 


3 


7.5 
7.3 


> 
LE 芝 一 二 


Fa 
Cr CICRE UK 


和 
mL vd \ 王 不 忆 所 “vv (有 
Crt OIL 


(CE UL LE CUTL 


上 -上 
“vv “wwT 《4 RM 避 


KR &E LI CE 


Robohborsonro Fo kb Si ho kikocohkhoco hohoibtiboto Fo Ciaihotco 


Lokioroco 


hohohio 


hohoioibtio mi ii 上 庆 


9 25 近 


CD 


FF 


ia > 


和 人 


忆 上 上 


Ta ha 


Fas Fe 


FF 上 > 
Co ce Go co Go co co co co 


上 本 


Co CO oo co 


ka ko Ha 上 


ooGopeogo 


czoco obo 


上 和、 
co CO 0 6 


已? 


CC Go 名 


mw mw 
| 
所 定 人 人 
ww nn 


和 


这 卢 王 产 这 ns 
sc vv 


rm 上 


ct mw 
~- vv 


CR UL CT WE 


5 
At 


记 靖 上 入 
(有 

LE 3 
CR 


rr FT 
t 
LT 
CR 


上 


广 > 盖 > 
em wan 
“1 vd 

cm Un 


-、 
“CT 


ts 上 
tntn tn en 
“QQv3 
wm ea en 


工具 


了 TU 
滥 号 
(T) 
17! B2-01 1 
175 C 3-02DD 2 
175 C3-02D 3 
4 
175 B2-0LC 5 
173 号 2-01 了 6 
175 C3-02 了 D 7 
4175 也 2-01 了 3 中 | 8 
175 马 2-01B 9 
173 C3-02D 130| 
175 引 2-01D 。 】 萎 
175 吴 2-01D 12 
1735 C3-02D | 13 
| 14 
175 B2-01D 15 
175 卫 2-01B 了 
175 C3-02 了 17 
3-02 了 D 18 
150 入 7 19 
173 2- 0 也 20 
173 B2-01D 21 
175 CD3-02B 22 
150 C3-02 也 23 
150 C 3-02 孔 24 
C3-02D 25 
150 太 91 26 
175 了 2- 叶 了 27 
175 C3-02 也 28 
125 且 2-01 了 TB 29 
175 C3-02D 30 
175 也 2-0 也 31 
175 外 2-01 了 32 
175 C3-02B 33 | 
这 
175 B2-01D 35 
173 了 2-01 36 
175 C 3-02 甩 37 
175 也 2-01 了 D 38 
1735 也 2-01 了 39 
175 C3-62 了 了 40 
41 
1735 B2-01DD 42 
1735 C3-02 43 
175 C3-02D 44 
150 人 7 43 
1735 B2-01DD 46 
175 C3-02B 47 
150 全 71 48 
175 了 2-0 了 49 
了 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


二 
归 最 特 最 热 集 电 报 集 中 极 发 射 极 集 电 极 
节 型 居 区 | 

耗 征 多 于 极 
散 许 过 基 极 人 发 射 极 全 基 极 
频 反 疝 截止 
芒 电 
率 衣 流 | 由 击 穿 电压 击 穿 虫 压 者 宁 电 压 电 流 
三 (8R)CBO 矿 CaR)CEO | Fapso | 
[ 汪 Pcwy| Fr 7Tcwr | 再 了 汪汪 六 7cao | 了 ca 
(机 ) | (Hz) | (A) CAW) | VD CA CVD 8) VD | CA) (A) (V) 
ER | 一- 全 机 

11 | 3DD270R 200 TM 0.5 | 41500 5i 800 | 5m 引 15 亚 

| 2 | 3DD271F 200 M 0.5 | 1500 ] 5m 800 | Sm 5 1 地 
3 | 3DP272R 200 1M 0.5 | 1500 5 细 800 | Sm 5 TS 
4 | 3DBD3271R 200 1M ， 45 1500 800 5 
5 | 3DD272RE 200 1M | 415 1500 800 5 

1 

16 | 3DDi01 200 20 900 | 0.4m 900 ，0.5ma 4 2 和 
7 | 3DD10j 200 | 20 1000 | 0.4m | 1000 0.5m 4 2 本 
38 | 3DBD173A 250 1M | 25 0.4 80 :5 细 50 | 5 如 S 1 
9 | 3DD173A | 250 1 1M 0.4 80 | 5m 50 | Sm 5 15 全 
410 | 3DBD174 记 250 TM .4 80 | Sm 50 Sm 5 1 和 
红 | 3DD173A 250 1M | 25 0.4 80 | 5m 50 Sm 5 15m 
12 | 3DD174 上 大 250 LIM | 2 80 50 引 
13 | 3DD1473 上 A 250 | 1M | 25 0.4 80 Sm 50 号 和 5 15 组 
14 | 3BDD173A 250 1M | 和 5 0.4 80 恒 50 SI 5 T5 王 
1 3DBDBiz4A | 250 M | 25 0.4 80| 5o | 50 引 位 5S 15 mm 

16| 3DD173A | 250 1TM | 25 80 | 5m 50 | 5m 5 1 本 
了 3DD250A 250 30 0.4 | 60 5 了 5 T15 了 
18 | 3DD250A 250 30 0.4 60 | Sm 5 15 
19 | 3DD250B 250 30 0.4 90 | 。om S 15m 
20 | 3DD250B 250 30 0.4 90 | 5m 5 15m 
21 | 3DD173B 250 1M | 25 0.4 150 | 5m 100 | Sm 5 15 细 
22 | 3DD41733 250 | 1M 0.4 150 | 5m 100 | 5am 5 15mm 
23 | 3DD174B 250 1TM 0.4 150 | Sm 100 | Sn 5S 15m 
24 | 3DD1738 250 | 1M | 235 0.4 150 | 5m 100 | 5am 5 15 细 
25 | 3DD174 有 如 250 1M | 25 150 100 5 
26 | 3DD173B 25 JIM | 25 0.4 150 5 100 | 5ama 5 15mm 

127 | 3pD173B 250 | 1IM | 25 0.4 150 | 5m 100 | 。 Sam 5 1 所 

128 1 3DD1i748 250 | 1M ij 35 0.4 150 | Sm 100 | 5m 5 15 细 
29 | 3DD173B 250 1IM | 25 150 | ”5 100 | Sm 弛 15m 
30 | 3DD173C 250 1M | 25 200 | 5 生 150 | St 5 15 锯 
31 | 3DD173C 250 1M ] 25 0.4 | 2001 5m 150 | Sma 5 15m 
32 | 3DDI173C 250 | 1M | 3235 0.4 | 200| 5am 150 | 5tma 5 15 了 
33 | 3DDI74C 250 1M | 25 0.4 200 | 5ma 150 | Sm 引 15 细 

134 | 3DDI173C 25 1M | 25 0.4 | 200| 5m 150 引 I 引 开 兽 
35 | 3DD1746 250 1IM | 25 200 150 5 
36 | 3DD173C 250 1M | 25 0.4 | 200| 5 150 1 5 5 15 血 

137 | 3DD173C 250 TM 0.4 | 200| 5m 150 | ”5 5 15 细 
38 | 3DD174C 250 TM 0.4 | 200 | 5m 150 | Sm S 15m 
39 | 3DD2s50C 250 30 0.4 150 | 5 5 15 吓 

40 | 3DD250C 250 30 0.4 150 | 5m 引 1 
41 | 3DD173D 250 1M | 25 0.4 250 | 5zm 200 | 5ta 5 15 纪 
42 | 3DD173D 250 1M 0.4 | 250 | So 200 5z 5 T5 了 ma 
43 | 3D D174D 250 TM 0.4 | 250 | 5 地 200 | 5om 5 T5 细 
44 | 3DD250D 250 30 0.4 200 | Saa 3 15m 
45 | 3DD250D 25 30 0.4 200 | 5m 5 15a 
46 | 3DD173D 250 | 1M | 25 0.4 | 250 | Sm 200 | 。 Sam 5 15 细 
47 | 3DDi74D 250 | 1M | 25 _ 250 200 5 
48 | 3D Di73D 250 | 1IM | 25 0.4 | 250 | 5m 200 | 5am 5 15 阵 
49 | 3DD4173D 250 | 41M | 25 0.4 | 250 | 5m 200 | Sm 5 15 阵 
50 | 3DD174D 250 1M | 25 0.4 250 | ”5m 200 5 如 5 15 细 
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和 


前 抽 下 | 最 
外 序 
- 发 射 极 和 降 亢 | 
放 大 站 
反 向 鹤 目 压 时 和 针 
虑 渡 系 数 村 压 噬 问 温 | 
7cEO :| 太 cE RPR 三 cP Tc | Fecsgs | 广 pgS | 75 7c 红 | 了 yx 过 具 
人 | 
(入 ) (V) | min | max |(V) | (CA) CVD | (V) (A) | (A) | Cs) (CC) 
5 | 
3 了 100 | 的 10 7.5 2 | T.8 工 .5 7 .5 2.5 几 | 173 B2-01DD 工 
3 地 100 7.5 7 10 2 | 1.8 工 .5 7.93 2.5 且 | 175 了 2-0TD 和 
3 血 100 7.5 | 7 10 2 了 .8 工 .5 7.5 2.35R| 179 C3-02D 3 
3 匡 1T00 7 180 10 7.5 2 1.8 了 .5 让 175 了 2-01D 4 
3 也 IT00 7 180 10 7.5 2 4.8 1 工 .5 7.5 T75 C3-02DD 5 
3 弓 | 100 上 10 5 10 3 了 | 150 和 71 6 
5 | 100 10 呈 10 3 | 工 | 450 和 71 7 
3 也 30 15 270 总 12.5 工 .8 1T.8 1 工 .25 12.5 3 4175 B2-01D 由 8 
3 二 30 T5 5 12.5 工 .8 .8 二 .25 12.5 3 有 | 175 甩 2~01 了 9 
3 30 135 5 12.5 工 .8 工 .8 工 .25 12.5 3H| 175 C3-02D 10 
3 纪 30 15 2710 S 12.5 工 .8 工 .8 工 .25 12.5 2.35h | 175 B2-01D II 
3 3 5 5 12.5 工 .8 1.8 工 .25 T2 .5 交 DC3-02D 了 2 
3 艺 30 10 3 T12.5 工 .8 工 .258 12.3 3 175 互 2-01DD 13 
3 组 30 工 5 270 T2.5 工 .8 工 .8 1.25 12.3 3 175 B2-01D 中 14 
3 王 30 T5 270 12.5 .8 1 .8 工 .25 2 3R| 175 C3-02( 13 
3 人 纪 30 了 5 270 亏 12.5 1.8 工 .8 二 ,25 2.5 工 75 也 2-01 了 16 
3 也 号 T5 号 12.5 工 .8 工 .23 412.5 173 17 
3 5 了 5 5 12 ,5 了 .8& 于 2 江 2 175 0C3-02D 18 
3 嫩 50 5 5 12.5 工 .8 人 2 412.5 了 7 19 
3 50 工 ? 9 12,.5 工 .8 工 .25 2 175 C 3-02DD 20 
3 全 5S50 1T5 270 5 12.5 1.8 .8 工 .25 填写 3 有 | 175 B2:01D 中 21 
3 绀 50 19 5 12.5 1.8 1.8 | 了 25 12.5 3 175 了 2-01D 22 
3 纪 350 T3 5 12.5 工 , 吕 工 .8 了 工 .25 2.5 3 用 | 4175 C3-02DD 23 
3 所 30 了 3 270 5 12.5 .8 1.8 工 .25 汪 2.5 咱 | 175 了 32-0TD 24 
3 媚 50 15 5 12.5 了 .8 工 ,8 了 .25 12.5 1735 CQ3-02DD 25 
3 也 50 了 0 5 了 2 .5 工 .8 理 汉 3 12.5 3 | 175 卫 2-01 已 20 
3 也 5 15 270 5 12.5 1.8 工 .8 二 .25 12.5 3 忆 | 了 75 B2-01D 中 27 
3 所 50 15 270 5 12.5 工 .8 1 .8 二 ,25 由 人 .9 3 475 3-020 28 
3 也 50 T5 270 3 12.5 工 .8 1 工 .8 工 .295 J12.5 了 75 了 2-01D 29 
3 人 也 I00 15 270 5 12.5 工 .8 T.8 工 .25 2.5 175 也 2-01D 30 
3 100 10 5 12.5 工 .8 T.25 | 12.5 3 有 | 175 卫 2-01D 31| 
3 也 100 15 270 5 了 2.5 工 .8 .8 工 .25 二 29 3 | 473 了 2-01 32 
3 100 了 5 270 5 12.5 工 .8 工 .8 山 25 下 2 3 呈 | 175 C3-02C 33 
3 纪 100 于 5 270 3 12.5 工 .8 .8 工 .25. | 12.5 2.5 只 | J73 有 2-01BD 34 
3 地 100 5 5 12.5 工 .8 .8 1.25 12.5 了 75 C3 02 已 35 
3 姻 100 JT5 270 号 12.5 1T.8 .8 工 .23 了 T2.5 3 | 175 了 B2-0TD 中 36 
3 志 100 了 5 3 有 1.8 了 .8 工 .25 TI2.5 3j | 175 了 2-01D 37 
3 志 100 了 3 12.5 .8 了 1.8 工 .25 T2.5 3 175 3-02D 1 38 
3 志 50 5 5 12,5 工 .8 工 .25 于 入: 工 75 39 
3 了 50 45 5 12.3 工 .8 工 ,253 2 175 4C3-02DD 40 
3 乌 100 T5 270 5 12.95 工 .8 IT.8 1 .25 于: 克 38& 4175 ， | B2-0fD 41 
3ta 100 5 3 12.5 1 .8 .8 工 .25 12.5 3 攻 | 175 也 2-01D 1 42 
3 所 100 工 5 5 12.95 工 .有 1.8 工 .25 12.5 34| 175 1 3-02D 43 
3 于 50 15 号 412.5 1.8 上 3 12 .5 二 73 | 44 
3 地 50 19 5 12.5 1.8 工 .23 12.5 175 C3-02D 45 
3 位 100 T3 270 3 12.5 工 .8 工 .8 工 .25 2.5 2.5 上 | 175 B2-01D 46 
3 了 100 T5 5 12.5 1.8 T.8 三 25 TI2.5 175 C3-02D 47 
3 世 100 10 3 1412.5 工 .8 工 .25 12.5 3 遇 | 179? 了 B2-01D 48 
3 了 二 100 T9 270 9 12.5 了 .8 工 .8 工 .25 12.5 3 只 | 1735 B2-0TD 中 49 
3H 100 15 270 号 12.5 1.8 | 工 .8 下 25 T2.35 3j| 173 C3-02D 50 
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2. 低 频 大 功 


2.4 于 NPN 型 低频 


ES 人 
| 报 糙 最 热 集 电 极 集 中 绥 发 射 家 集 电 援 
序 型 天 大 十 -总 
耗 征 辣 - 乱 记 
Te - 此 投 | -发 射 报 | - 楚 概 
苇 闫 记 到 汪 鹤 下 
宣 率 流 悍 击 罕 电压 赴 穿 电压 讶 穿 地 压 也 流 
玉 CBR)CBO 矿 CBR)CEO 六 CeR7EBO - 
Pei 琳 ] 7cw | 并 了 让 Tc80 | 太 cs 
( 霄 ) | (Hz) | (A) ee/W) VCA OO) OA) CVD | (4A) (人 A》 (Y) 
| 1 MTI15022 |250 | 4M | 30 | 0.7 350 200 | 0.1 引 | 0.5aa 
| 2 MT15022 |250 | 4M | 30 | 0.7 350 200 | 0.1 S | 0.5m 
| 3 MTT15026 1250 |15M | 32 | 0.7 200 200 | 20 弛 工地 
1 4 MT15026 |250 |1M | 32 | 0.7 200 200 | 20m S 工 伯 
15 | 3DD4173D 250 | JIM | 25 250 | 5 和 200 | 5m 引 15 亿 
16 | 3DDl73E |250 | 1M | 25 350 | sm | 250| sm | S | 345am 
7 | 3DD1473 世 2580 | 1M 1 2 | 04 | 350| 5m 250 | Sa 引 5 茵 
| 8 | 3DD174 瑟 250 | 1IM | 55 350 250 5 
9 | 3DD173BE 250 | 1M | 2 | 0.4 350 | 5 和 250 | Sm S TS 名 
110 | 3DD473 忆 250 | 1IM 1 235 | 0.4 350 | Sm 250 | 5 引 了 所 
开 | 3DD174 瑟 230 | 41M |] 23 | 0.4 350 | 5 250 | 5a 节 1 了 
| 12 MT15024 |250 | 4M | 30 | 0.7 400 250 | 0.1 S | 0.5 细 
| 33 MT15024 |250 | 4M | 30 | 0.7 400 250 | 0.1 5 | 0.5 和 ta 
| 14 MT15025 |250 | 4M | 30 | 0.7 400 250 | 0.1 中 | 0.Sma 
) 了 5 了 天宇 15025 250 4M | 30 .7 400 250 | 0.1 5 0.5 位 
16 | 3DD1473 卫 250 1M | 人 5 0 .4 350 | 250 号 纪 弛 工 3 人 志 
17 | 3DD173 开 250 | 1IM 0.4 350 | 5 如 250 | 5 了 到 
18 | 3DD1274 五 250 | 1M 0.4 350 | Sm 250 | Sa 15am 
19 | 3DD2350 开 250 30 | 0.4 250 | 5 号 了 5 弓 
20 | 3DD250 已 250 30 | 0.4 250 | 5 5 后 押 
21 | 3DD173F 250 | 1M | 25 | 0.4 450 | 5 弓 300 | ”5m 这 15 徊 
22 | 3DD1473F 250 ] TM 0.4 400 | 5 300 | ”5 3 15 姻 
23 | 3DBD474F 250 1M 0.4 450 Soa 300 5 地 3 T5a 
124 | 3DBD173 尼 50 1M | 25 400 300 号 
25 | 3DD473R 50 | 4M| 3235 | 0.4 450 | 5 300 | Saa 弛 茵 
26 | 3DD174R 250 | 1M | 25 400 |; 300 中 
27 | 3DD173E 250 | 1M | 235 | 0.4 450 | 。 旨 300 | Sm 弛 TS 细 
28 | 3DD3173F 250 | 1M | 3235 | 0.4 400 |] 5 地 300 | 5m 15 和 
29 | 3DD174F 250 | 1M | 25 | 0.4 400 | 5m 300 | 。 5 细 中 | 15m 
30 | 3DD14173B 250 1M | 25 450 引 如 300 5 刀 5 15 蕊 
31 | 3DD1473G 250 1M | 25 600 | ”Sm 400 | 5m 15ma 
1 32 | 3DD173G 250 14M | 25 | 0.4 600 | 5z 400 | 5 了 5 15 位 
33 | 3DD173G 250 TM 0.4 600 | 5m 400 | Sm 5 15 茵 
134| 3DD174G | 250 | 1M 864 | 60| sm | 40| 5 | 5 | 1 
35 | 3DD173G 250 | 1M | 25 | 0.4 600 | 52 400 | ”5 弛 15 血 
136 | 3DD174G 250 | 4M | 2 600 400 弛 
37 | 3D D173G 250 1M | 25 | 0.4 600 | 5am 400 5 细 5 1 了 
38 | 3DD173G | 250 | 1M | 和 5 | 0.4 600 | 5 细 400 | Sm 纪 1 种 
| 39 | 3DD174G 250 | 1JM | 25 | 0.4 600 | Sam 400 引 弓 弛 了 5 世 
;40 | 3DD11A 300 | 1M | 40 | 0.33 30 5 刀 5 1415 
41 | 3DD1LA 300 | 1M | 30 50 30 4 
42 | 3DD11LA 300 | 1M | 30 | 0.33 50 | 20mma 38 | 20m 人 20a 
43 | 3DDI1I1A 300 | 1M | 30 | 0.33 50 | 20mm 39 | 20m 4 | 20m 
44] 3DD11A 300 30 | 30 | 20m 4 | 20 了 mm 
1 45 3DDtIA |1300 | IJM| 30 | 0.33 | 30 | ja 5 5 
于 
| 46 | 3DD11A 300 | 1JM | 30 | 0.33 30 | Sma 避 15 细 
47 | 3DD1LA 300 30 80 | 5nm S0 | Sm S 世纪 
48 | 3DDTA-T |300 | 1IM | 30 | 0.3 50 | 40am 3 20ma 
49 | 3DD1A- |300 | 1M | 30 | 0.3 50 | 140ama 3 20 吴 
50 | 3DD1LB 300 | 1M | 30 | 0.33 80 | 20m 5S0 | 20 了 4 20 
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全 天 本 总 
三 极 襄 
大功 雍 三 极 管 
集 电 报 电 流 也 前 疝 下 | 最 | 
外 岩 
-~ 发 射 极 腹 降 高 
放 大 
反 向 藏 止 蛙 时 | 笃 
电 流 系 数 降 压 降 间 温 
三 二 生 ， 人 二 人 
下 
TcEO | 太 cE HP 矿 cz ye | csgs | sgsg | 718 7Zc 厅 | 了 rw | 
和 TS 肠 本 
(A)》 | (V) | ain | max | ov) (人 A) | (TY) | ov | AGOA cs lco) | 
0.5am | 130 | 后 060 4 1 8 1.4 200 | 8B2-01D 1 
05m | 1750 | 4 | 引 1 4 200 | 32-01BD 2 
im |120 | 务 150 | 5 | 5 1 200 | 2-91D 3 
lm |120 | 6 3 | 本 1 200 | B2-01D 4 
3m ] 100 | 生 270 5 | 12.5 1.8 1.8 |1.235 | 12.5 175 | 82-01D 5 
3m |10 | 1 279 了 | 412.5 1.8 | 18 11.25 | T2.5 1475 |  B2-019 6 
3m | 100 | 芋 | 3270 S | 要 225 18 | 18 1113 123 2 1115 | .82-01 7 
3zm | 100 15 号 12.5 1.8 1.8 |1.251 12.5 175 | C3-02D 8 | 
3m | 100 | 寻 3 | 312 1 8 1 5 12 | 3 11 | -0 9 
3m |100 | 五 | 270 5 | 125 18 | 1.8 155| 125 | 3 | 15 | 82-01Db |320| 
3m |4100 | 名 270 5 | 42.5 18 | 18 112| 4125 | 3n 115 | Cs3-02C 1 
0.5 纪 200 工 5 60 才 8 了 .4 200 了 2-01C 12 | 
(5m | 200 | 3 4 | 1 4 200 | 8B2-01C 13 | 
0 5m | 20 下 60 4 | 8 1 4 200 | B2-01GC 1 
(sm | 200 5 4 | 46 工 4 200 | B2-01G 15 | 
3m | 100 | 4 270 5 | 42.5 18 | 18 113| 125 | 3415 8B2-01Dd |16 
3m | 100 | 肆 S | 123 18 | 1 工 8 | 235| 22 | 3n1175 | 32-01D 17 
3 也 100 IT5 5 12.5 工 .8 .8 1.25 12.5 3 几 工 753 C3-02BD 1T8 
3m | 50 | 嫩 3 | 123 1 8 工 2 | 125 175 19 ， 
3m | 3 | 瑟 5 | 到 3 1 8 1 33 | 325 175 | C3-02D 20 
3m | 100 | 45 270 5 | 42.5 18 | 418 1135|1 125 | 3415 | B2-01Dd |21 
3m | 10 | 右 | 5 | 125 18 | 18 1135| 1 | 3 115 | B2-01 了 22 
3m | 100 | 后 | 123 18 178 13125125 | 3u 113 | C3-02D 23 
3ma | 100 | 写 5 | 1325 1T8 | 1T8 | 和 | 125 175 | 中 2-017P 24 | 
3m |10 | 在 | 270 5 | 313 18|1 8 17121 1 35 1175 | B2-01D 25 
3m | 4100 | 如 5 | 1425 | 18| 18| 13| 12.5 175 | C3-02D 26 | 
3m 1100 | 也 5 | 125 1 8 1.233 | 125 | 3k 415 | B2-01D 27 
3m |100 1 8 | 270 3 | 了 23 18 | 18 1125| 123 | 3u 415 | B201Dh 1328| 
3 | 10 | 在 | 270 5 | 22 41138181715| 425 375 | 0C3-020 29 
3m |100 | 三 270 5 | 423 18 | 工 8 | 二 2 125 175 | 32- 301 
3m | 100 | 270 5 | 12.5 18 | 18 11.233| 12.5 175 | 32-019D 31 1 
3m 110 | 瑟 | 270 5 | 125 18 | 8 | 二 纯 | 12 | 3 本 | 175 | 2201 亲 二 | 32 
3ma | 100 | 下 5 | 15 | 18 118171235| 15 | 3 145 | B2-07 33 | 
3m | 100 | 和 | 123 18 | 8 | 72331235 | 3 1435 | C3-033 34 ! 
3m | 100 | 3 270 5 | 23 8 35 2 2 1 0 35 | 
3ma | 100 | 3 5 | 412.5 1.8 | 1.8 14.25| 12.5 1 175 | CC3-020D 36| 
3m | 100 | 了 5 | 1235 | 8 125| 1 | 3h 415 | 号 2-01P 37 | 
3m | 100 | 85 270 5 | 125 | 工 8 18 14.33| 12.5 | 3 |175 | B2-0lD 中 | 8 
3m | 3100 | 写 270 5 | 3255 18 | T8 11235| 1 | 3735 1 63-o206 39 | 
3m | 30 | 罗 5 | 攻 2 和 | 3 | 423 | -91 340 
3 缮 20 了 30 了 0 TI5 3 2 于: 195 了 7 如 孔 2-01 二 41 
3m | 20 | 1 10 】 到 3 2 |15 | 矶 3 1473 | B2-01D | 42 
3 也 20 10 TI0 15 了 2 工 .5 15 3 1 175 CC3-02 并 3 1 
3 | 320 | 和 5 | 下 3 3 瑟 175 | 2-01B 44 
3 | 30 | 后 5 | 下 2 175 | 了 2-07BD 45 
3m | 30 | 本 5 | 6 2 175 | DC3-02) 46 
3m | 30 | 寿 180 | 和 | 在 2 2 |15 | 175 | 号 2-01 牙 47 | 
sm | 0 | 和 1301 | 2 2 |3 15 175 |  C3-02 电 43 | 
3 人 包 了 1 150 10 20 2 区 3 工 S T73 有 2-0 台 9 1 
3 | 20 | 另 10 | 3 | 1.5 | 各 3k 113 | B2-0T8 由 | 5 
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2. 低 频 大 


2.4 硅 NPN 型 低 


soapoeiewesimaa 而 weream Carrerazipsr-=m rrerrrreerememamreramrrarrrermeeemrmewemeweerr veeer 一 一 一 一 rrrerrrree 一 一 一- 
一 rrrTrrerarrrorr er er 


1 
最 | 特 | 最 | 要 集 电 楼 集 电 要 发 射 极 | 和 集 也 
序 测 大 
和 | 和 ”多 | ” 从 
有 四 - 基板 | -发 射 航 | - 基 极 
取 | 频 “证 
荔 | | 也 
率 | 率 | 流 险 考 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 电 
| | 六 (3RyCBO 广 (BRCBEO 矿 (8R)EBO 0 
| | | AN 由 
琶 ca | 厅 |] ecw 所 Tca | 了 了 7 yc50 
| ewW) | GHz) | CA) CC7AW) 上 De De | 
_ 人 机 本 上 1 昌 ! | 
| | | 
1 | 3DD11B8 300 | 1IM|30|1033 | 8 azm | 5 1 20m | 4 | 20m | 
2 3DD141LB 300 | 30 | 50 20m 从 20m | 
3 | 3DD3TB 300 | 1M | 30 | 0.33 50 5 细 5 T5 了 
4 | 3DDITB 3 1IM | 30 | 0.33 | 50 5 了 5 T5 了 
5 | 3DD175 1300 | 1M | 30 1 0.3 80 引 和 5 弛 了 5 15 茵 
6 | 3DD1754 |300 | 4M | 30 | 033 | 8 5m | 5 5 世 5 415 
7 | 3DD1754 |300 | 1M 0.33 | 80 5 和 50 5 和 5 人 5 所 
8 | 3DD17SA 300 | 1TM 0.33 | 80 引 ia 30 5m 5 15 伺 
9 | 3DD118 300 434M | 30 | 50 本 5 T5a 
10| 3DBD113 300 | 1 | 30 | 80 | 50 4 
141 3DD175A 130 TIM 30 033 | 80 5 如 50 5 时 5 15 匡 
12 | 3DD175A | 300 | 1M | 30 80 Soa S0 5 引 15 茵 
13 | 3DD176 疡 30 TM | 30 80 5 四 50 5 和 5 15 联 
14 | 3DDH1B 300 | 1IM | 40 | 0.33 5 5 中 5 15ta 
1| 3DD175A | 300 1M | 30 | 0.33 | 80 sm | 50 5 im 引 15 
16| 3DD175A 1300 | 1IM1 30 | 0.33 | 80 5 吓 50 5 了 3 15 茵 
17| 3DD175A 1300 | 1M | 30 80 5 卫 50 5 5 15 姻 
138| 3DD175A 1300 | 1M | 30 | 0.33 | 80 Sm 50 sm | 3 T5ta 
19| 3DD176A 1300 TIM | 30 0.33 80 5 细 50 5m | 5 15 壬 
20 | 3DD176A 300 TIM 0.33 80 5 5S0 5m |， 5 TI5 血 
2 | 3DD176A |30 | 4M|30|03 |80 | sm |50 | sm | 5 | 715am 
22| 3DD1754A |300 | ITM 0.33 | 80 S 志 50 Sma 5 TSm 
23 | 3DDi176A 1300 | TM 0.33 | 80 5 50 5 细 5 T5 细 
24 | 3DEF30A 300 30 | 0.33 | 80 sm | 50 5 如 6 7 了 
25 DD300A 1300 ls5ook | 30 | 0.33 1 80 | 10m 50 | 10m 5 5m 2m 
26| 3DD300A | 300 35 | 0.33 | 60 5 志 5 15 了 
27 | 3DD300A | 300 35 | 0.33 | | 60 5 5 15 血 
28 DD300A | 300 | ITM 0.33 ] 90 5 名 60 5aa 5 2 了 
29| 3DD1IC |300 | 1IM | 30 | 0.33 | 410 | 20m 80 | 20m 4 20 壬 
30| 3DDHC |30 | 30 |033 |310 | 20m |80 | 20m | 4 | 20m 
31| 3DDHUC 300 30 | 80 | 20m | 4 | 20m 
32 | 3DD11C 300 | 1M 1 30 | 0.33 80 5ta 5S 15 了 
33 | 3DD11C 300 | 1M | 30 | 0.33 20mm 80 5 如 5 5 地 
34 | 3DDH1C 300 TYM | 30 | 110 80 | 
3 | 3DD4C 30 1M | 30 80 5 纪 5 15 血 
36| 3DDI1C 300 | 1M | 40 | 0.33 80 5 世 S 了 15 了 am 
37 | 3DD175B 300 | 4M | 30 | 0.33 | 150 5m | 100 Sm 5 T5 血 
38 | 3DD475B 300 | 1M | 30 | 0.33 14150 5m | 100 5 5 15 姻 
39 | 3DD175B 300 | 1M | 30 | 0.33 | 450 100 5m 5 15 好 
40| 3DD175B 300 | 1M | 30 | 0.33 | 4150 Sa | 100 Sm 5 15 血 
| 
41 | 3DD176B 300 | 1IM | 30 | 0.33 135 5 | 4300 5 细 5 15m 
421 3DDit-TB | 300 30 I00 | 10m 3 20m 
43 | 3DD175B 300 | 1M | 30 | 150 Sm | 400 5 ta 5 T5 和 
44 | 3DD176B 300 | 1M | 30 150 sm | 100 5 5 15am 
45 | 3DD175B 300 | 1M | 30 | 0.33 |450 5m | T00 5 纪 a 5 T5 位 
46| 3DD1B |300 ， 30 150 sm | 100 5 弓 3 TS 于 
47 | 3DDILB-T |30 IIM| 30 103 | 100 | 10ama 3 20m 
48 |， 3DD411B- 300 | 1M | 30 | .03 | T100 | 10m 5 20m 
49| 3DD175B |30 | 1M | 30 | 03 | 450 sm | 100 5 5 了 5 和 | 
50 | 3DD175 呈 | 300 ITM 0.33 | 150 5m | 100 5 和 5 15 瑟 
| | 
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集 电 电 流 饱 前 疝 最 
-~ 发 射 极 和 降 高 
放 大 
反问 截止 正 时 结 
也 疲 系 数 降 压 活 间 温 
JeEO | 大 cp 下 大 cz Ze 广 cgs 大 asps | 18 7c 和 了 7 好 
(A) 《Y) | 钙 沁 志 8 区 (Y) (A) (Y) (Y) 《及 ) (Ay) 《s) | (CD) 
人 -一 一 一 -一 一 - -一 一 一 一 一 ~ 0 
3 和 20 | 20 10 15 3 2 1.5| 45 3 | 175 
1 3 也 20 10 5 工 5 3 3 15 175 
| 3 30 | 和 5 15 2 175 
| 3nm 30 15 5 15 全 175 
3 了 30 | 把 270 5 邱 4 3 1.3| 45 3 | 175 
3 和 30 | 右 270 5 15 2 2 3 | 175 
3 了 30 | 4 | 5 15 2 2 1.5| 415 3 | 4175 
3 血 30 | 和: 70 5 15 2 2 1.5| 415 3 | 475 
3aa 30 | 4 5 15 2 3 15 175 
3 2 20 10 15 3 2 1.5 1 了 175 
3 纪 30 人 270 5 15 2 2 1.5 15 3 1 475 
3 了 ta 30 | 和 270 5 15 2 2 1.5 1 175 
3 了 30 | 邱 270 5 15 2 2 1.5| 15 175 
3 了 mm 30 | 40 引 15 2 1.5| 15 3 | 175 
3 30 | 845 270 引 15 2 2 1.5| 15 475 
| 3 细 30 } 10 270 5 15 2 1.35| 415 3 | 175 
| 3m 30 | 4 270 5 15 2 2 1.5| 13 3 | 175 
3 串 30 | 3 270 S 415 2 2 1.5| 45 3 | 175 
3 了 30 | 和 5 270 5 15 六 2 1.5| 3 | 175 
3 了 30 | 70 5 | 5 2 2 1.5| 了 5 3 | 4175 
3 了 oa 30 | 扣 270 5 | 45 2 | 2 1.5| 15 3 | 175 
3m 30 | 所 5 匡 2 2 1.5| 45 3 | 175 
3 了 30 | 后 5 瑟 2 2 1.5| 15 33 | 175 
工 雪 30 5 0 工 S5 2 工 .3 IT5 175 
3m 50 | 45 149 20 2 1. 1.35| 15 12.5k |175 
3 50 | 5 S 和 2 1.35| 8 125 
3m 50 | 45 S 和 2 1.5| 15 175 
Im 50 | 45 250 | 5 了 5 2 1 1.5| 15 3 | 175 
3 了 20 | 10 10 15 3 2 1.5| 15 3 | 1475 
3ta 20 | 410 10 45 3 2 1.5| 和 5 3 有 | 175 
3 里 20 | 10 S 4 3 3 15 175 
3 和 50 | 15 5 15 2 3175 
3 50 | 15 5 15 2 175 
3 了 2 10 10 15 3 | 32 1.5| 15 175 
3 如 30 | 55 5 2 3 15 175 
3 了 50 | 310 引 15 2 1.5| 15 3 | 4175 
3 弓 5 了 5 270 号 工 35 了 2 工 .5 5 175 
3 了 50 | 410 270 S 15 2 1.5| 45 3 | 4175 
3 拍 50 jj 45 270 引 15 2 2 1.5| 15 3 | 175 
3 姻 50 | 45 270 S 15 2 2 1.5| 45 3 | 1475 
3 他 50 | 415 270 5 15 2 2 1.5| 45 3 | 175 
3 30 | 10 180 | 340 35 2 ” 
3 如 50 | 45 270 5 15 2 | 2 1.5| 15 175 
3 50 | 45 270 5 15 2 2 1.5| 1415 175 
3m 50 | 3 270 5 邱 2 2 1.51 415 3hk | 175 
3 | 30 | 与 180 | 40 15 2 | 2 1.5| 45 
3 了 30 | 10 150 | 10 和 5 2 2 3 15 175 
3 细 30 | 140 150 | 10 15 2 2 3 15 175 
3m | 550 | 后 270 5 人 2 2 1.5| 8 3 | 175 
3 荆 50 1 和 5 了 2 2 1.5| 415 3 | 175 


外 


| 
| 叶 


C3-02D 1 
B2-01D 2 

了 3- 也 3 
C3-02D 4 
B2-01D 5 
B2-01D 6 
B2-0f1D 7 
82-01D 8 

了 2-01 也 9 
B2-0 了 了 10 
B2-01D 4 

| 了 B2-01D 1 
C3-02D 13 
B2-01D 二 
了 2-01D 15 
B2-01D 16 

中 2-01D 17 

了 2-01D 18 
19 

C3-02D 20 
C3-02D 和 
C3-02D 22 
C3-02D 23 
32-01D du | 24 
B2-01D 25 

| 26 
C3-02D 27 
B2-01D 4 | 28 
B2-01D 和 | 39 
C3-02D 30 
B2-01D 31 
B2-01D 32 
C3-02D 33 
B2-01D 34 
B2-01D 35 
B2-01D 36 

| 了 2-01D 37 
了 2-01D 38 
B2-01D 39 
B2-01D 和 | 加 

4 

C3-02 忆 42 
B2-01D 43 
C3-02 414 
2- 所 45 
B2-01D 46 
C3-02D 47 

了 3-01D 48 
B2-01D 49 
B2-07D 引 


只 但 2 人 OOi 


419 
20 
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2。 低 频 大 功 
2.4 夸 NPN 型 低 频 
_ 朴 和 
| 有 等 | 最 热 | 和 集 电极 | 入 电报 | 人 和 要 入 电 极 
型 局 大 
- 基 极 | -发 射 骤 | - 基 极 1 
欧 频 市 反 加 截止 
率 率 流 i 阻 埋 穿 果 压 击 守 电压 击 穿 电压 也 流 
| 矿 (sg)cB8O 矿 C5R)CEO 六 (BR)ZBO 
| CC 0 
Pei | 亲 | 7cHT 开 寺 及 -2 | Ta ZLcaBo | 三 cB 
( 砍 ) | (CEz) | (A) [cywW) (《Y ) (A) (《Y) (把 ) (Y ) | 《A) ( 胡 ) (Y) 
一 -一 -一 -一 ， 一 本 ee 网 了 againierepaeaaepeen mm rr Er 总 下 和光 ER 人 二 二 汉 二 拉 生 全 下 和 交 全 半生 人 风 汪 攻 生 全国 Re ee - 
Eee RE 
3D DT17s5 吕 300 工科 0.33 150 1 J100 3 地 5 15 匡 
3 了 马 176 瑟 300 了 RM 0.33 T510 5 雪 TI00 5 人 乌 加 5 全 
3 月 Df176 卫 300 工区 30 0.3 IT50 世 T00 3 世 号 组 
3 了 肪 1735 蕊 300 MX 0.33 150 号 地 100 3 记 45 志 
3 号 DT176B 300 TIAM 0.33 TI50 5 了 100 5 切 5 了 5 了 
| 四 
3 且 甩 300B 300 35 0.33 | 100 5 切 号 寺 5 二 
3 了 了 300 了 300 35 0.33 100 5 所 5 145 坦 
3 也 FF30B 300 3 0.33 150 5 坦 100 5 所 6 7 也 
下 及 300 了 300 1500 30 0.33 T50 了 芭 匡 100 I0 垢 5 53 蔚 2 了 得 50 
3 已 孔 1 用 300 工人 0.33 450 20 雪 J10 20 人 二 4 20 地 
3 了 11D 300 了 RE 0 .33 150 20 纪 110 20 人 也 4 20 联 
3 了 也 了 也 300 30 TI10 20 卫 4 20 孔 
3 也 了 1 也 200 卫 攻 30 0.33 0 5 垃 5 T35 垃 
3 也 也 戈 300 了 工 诅 30 0.33 II10 5 也 5 了 5 地 
了 了 300 孔 300 1 证 0.33 160 Sa | 110 5 也 5 2 了 
3 了 PDD411 也 3 工 M 40 0.33 TI10 号 垃 5 工 垃 
3 也 了 11 也 300 1 刘 30 TI10 5 地 5 工 5 雪 
3 也 也 了 1 用 300 工 浊 30 150 110 4 
下 有 11032 300 3S0 0.584 150 5ta 120 | 5 地 7 了 二 斌 得 120 
3 也 DLL1C 300 30 200 吾 了 1 150 5 地 5 了 95 证 
3DDILC-T | 300 1M 30 0,.3 IT50 10 纪 3 20 卫 
3DD1L1C- | 300 ITM 30 0.3 150 10 皇 3 20 伍 
3 了 TDTLL 呈 300 工人 3 0.33 200 20 担 T50 20 阳 | 20 弓 | 
3DDTLE 300 工 盯 30 器 .33 200 20 伍 150 20 联 4 20 廿 
3D 了 TIL 吾 300 30 150 20 刀 级 20 位 
3DDDD 代 也 300 工 导 30 0.3 150 马 志 号 T5 垃 
3 也 也 411 也 380 了 M 30 0.33 150 忆 组 呈 3 位 
3 了 也 175C 300 1TM 30 上 .3 200 5 芋 1450 引 纪 己 号 得 
3DD175C 380 工 导 0.33 200 5 弓 150 5 钥 5 工科 
3D 了 PTD475 300 工 MI 也.33 200 5 地 TI50 3 钮 5 ， 了 SIT 
3DD176C 300 工 M 0.33 200 5 人 150 5 人 号 15 匡 
3DD176C 300 工 订 30 0.3 200 汪 班 150 5 5 了 5 地 
3 了 D D175C 300 NM 0.33 200 5 也 150 屯 伺 5 了 T5 匡 
3DD1I176C 300 RM 0.33 200 5 150 5 也 5 T5 切 
3DD300C 300 35 0.33 TI50 巨 全 5 15 纪 
3D 了 300C 300 35 0.33 150 5 地 S 了 5 纪 
3D FE30C 3800 30 0.33 200 5 也 1T50 与 科 6 7 所 
了 DD300C 3800 工 导 0.33 210 号 本 150 5I 5 2 也 
1D300C 300 1500 到 30 0.33 200 了 0 组 T50 10 刀 5 5 二 2 弓 50 
3DDI-TC | 300 3 T50 了 0 了 3 20 刀 
3DPH475C 300 工 厅 3 200 5 坦 1T150 王 号 15 世 
3DD47686 300 工 忆 30 200 5 血 150 5 了 5 5 志 
3 了 D DTLTILE 300 了 RM 40 0.33 150 5 世 5 了 5 世 
3DD175& 300 TM 30 0.33 200 5 世 50 5 ta 5 了 3 垃 
3PDPD175C 300 工 朵 30 0.33 200 5 全 150 5 伺 5 T5 奸 
3DD4175CC 300 工 导 30 0.33 200 5 所 150 5 仔 5 TI5 纪 
3DDY4175C 300 了 工 订 0.33 200 与 所 TS50 5 垃 号 了 5 红 
3D 了 176C 300 工 M 0 ,3 200 号 再 150 5 所 忆 了 5 所 
3 也 了 1 总 300 工 M 30 200 工 510 胡 
3 也 也 革 下 300 了 阱 30 150 旨 组 5 工 5 角 
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过 多 
率 三 极 宫 
大 功率 三 极 管 
集 电 极 电 流 饱 前 向 
- 发 射 极 条 
放 大 
反 向 截止 压 
电 流 系 数 降 泛 隆 
Tczoe | Fepl jzrp :rogl re |From | Fegm| 7 Te 
(A)》 | (YY) | mi | max (YY) | (4A) (V) (V) | (A) | (A) 
3 志 50 | 5 270 引 15 2 2 1.5| 45 
3 刀 | 50 | 生 270 5 15 2 2 1.51 5 
3m | 50 | 宇 270 引 415 2 2 1.5 | 45 
3m | 50 | 生 5 15 2 2 41.5| 35 
3 王 50 | 和 5 15 2 .2 1.5| 45 
3 曙 50 | 富 5 15 2 1.5| 4 
3 了 50 | 15 5 15 2 1.5 | 413 
了 对 50 | S 10 15 2 4.5 | 和 
3 耳 50 | 35 10 20 2 和 
3m 20 | 和 10 15 3 2 1.5| 3 
3m | 20 | 1 10 15 3 2 汪汪 5 3 
3m | 20 | 2 引 15 3 3 15 
3 联 50 | 和 5 15 2 
3 了 50 | 各 15 2 
1ma | 50 | 生 250 5 15 2 2 1.5 | 45 3 
3 地 50 | 40 3 15 2 1.5 1 15 3 
3 血 30 | 4 S 15 2 3 35 
3 | 20 | 2 10 15 3 2 15| 如 
1ma |1420 |400 5 40 41.5 18 1 04| 4 
3 了 30 | 瑟 180 | 40 15 2 2 下 
3a | 30 | 2 150 | 了 2 15 2 2 3 13 
3m | 30 | 4340 150 | 32 15 2 2 3 15 
3ma | 20 | 3 10 15 3 2 1.5 | 把 3 
3ma | 20 | 3 知 10 1 3 2 1.5 | 35 3 
3 120 | 3 5 15 3 3 15 
3m | 100 | 45 3 13 2 
3 | 3100 | 后 引 15 2 | 
3a | 100 | 嫩 170 5 15 2 2 1.5| 避 3 
3m | 100 | 315 5 15 2 2 1.5| 和 3 电 
3m | 100 | 后 270 引 15 2 2 1.5 | 445 3 
3m | 400 | 270 5 15 2 2 1.5| 15 3 
3m | 100 | 后 270 5 15 2 2 1.5 | 后 3 
3m | 1T00 | 后 5 15 2 2 1.5| 15 3 
3m | 100 | 玫 5 15 2 2 1.5| 45 3 
3 | 50 | 55 5 15 2 1.5 | 535 
3 | 50 | 和 5 5 所 2 1.5 | 45 
41m | 100 | 瑟 10 15 2 15| 
m | 50 | 250 5 簿 2 2 1.5 | 了 瑟 3 上 
3m | 5 细 | 后 10 20 2 15 | 1.5| 3 |2.5p 
3m | 30 | 3 180 | 410 15 2 
3m | 100 | 后 270 5 15 2 2 1.5j 15 
3m | 100 | 后 270 S 45 2 2 1.51 4 
3 和 50 | 2 引 15 2 1.5| 5 3 由 
3 | 100 | 和 270 5 瑟 2 2 41.5 | 了 5 
3m | 100 | 蕊 270 引 全 2 1.5 | 13 3 
3m | 100 | 后 270 5 巧 2 2 1.5| 45 3 也 
3m 13100 | S 270 5 2 2 1.5| 5 3 
3 也 | 100 | 了 270 5 15 2 2 1.5| 无 3 攻 
3 | 20 | 3 3 了 5 3 2 1.5| 345 
2 30 | 45 引 全 2 3 全 


一 


外 序 
开 号 
本 本 
卫 2-01D 工 
C3-02D 2 
C3-02D 3 
C3-02 了 4 
C3-02D 5 
6 
C3-02D 7 
B2-01D 8 
B2-01D 9 
了 2-01D 10 
C3-02D 411 
B2-01BD 12 
号 2-01D 13 
C3-02C 14 
B2-01D 中 | 45 
B2-01D 16 
B2-01D 17 
B2-01D 18 
了 2-01C 19 
了 2-01D 20 
C3-02D 21 
B2-01D 22 
B2-01D 23 
C3-02D 24 ， 
B2-01D 25 
B2-01D 26 
C3-02D 27 
如 2-01D 28 
了 2-01D 29 
B2-01D 30 
C3-02D 31 
C3-02D 32 
C3-02D 33 
C3-02D 34 
35 
C3-02D 36 
B2-01D 中 | 37 
B2-01Dd 38 
卫 2-01D 39 
C3-02D 40 
了 2-01 吕 3 41 
C3-02 吕 42 
卫 2-0T 了 43 
B2-01D . 44 
B2-01D 45 
了 2-01D | 46 
B2-01D 中 | 47 
48 
B2-01D 49 
也 2-01D 50 


2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 | 特 | 最 执 集 也 极 集 也 报 发 射 极 | 人 叉 电报 
序 理 大 大 | 0 
东 征 - 基 极 
“了 | 民 人 - 医术 | -发射 机 | - 家 
功 频 间 反 和 截止 
素 率 流 阻 击 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电 丰 也 流 
矿 CBR)CBO 矿 (5BR)CEO j(BR) BO 
二 攻 Fe 1 | 7cw | AN 天 也 了 7cao | Fca 
(W) | (Hz | CA) | Ce/W) VD CA TD CA | CA CA) | COV) 
] 机 | | CE 一 
1 | 3DD175C 300 | 4M | 30 | 0.33 | 200 | 5 垃 | 450 St 5 15m 
2 | 3DD1T 300 | 5M 1 30 | 0.33 | 200 sm | 180 5 位 5 5 地 1 20 
3 | 3DD1LE 300 | 1M | 30 200 5 和 5 15 茵 
4 | 3DDILE 300 | 1M | 30 200 200 4 
5 | 3DD1G 300 | 5M | 30 | 0.33 | 220 5m | 200 5 细 5S 引 芭 1 如 20 
6 | 3DD175D 300 | 1IM | 30 | 0.33 | 280 5m | 200 5I S 全 3 血 
7 DBD642A |1300 | 8M| 40 | 0.5 |300 200 S fm | 300 
8 | 3DDI1ID 300 30 250 5ma | 200 5 血 5 1 和 
9 | 3DD1D-T |300 | 1IM | 30 | 0.3 200 | 10m 3 20mm 
10| 3DDITD-T | 300 | IIM| 30 | 0.3 200 | 10am 3 20 了 和 
11 | 3DD11E 300 | 1M | 30 | .033 |200 | 20m |200 | 20om 4 20 血 
12| 3DDIIRF 300 | 41M | 30 | 0.33 |200 | 20m |200 | 20m 4 20 血 
13 | 3DD1LR 300 30 200 | 20m 4 20 纠 
1| 3DDIIR 300 | 1M | 30 | 0.33 200 5 了 5 全 也 
151 3DDI1I1EF 300 | 1M | 30 | 0.33 200 5 和 5 表征 
16| 3DD1i7sD |300 | 1M130 | 0.3 |250 sm | 200 5 茵 5 15 娃 
17| 3DD175D |300 | 1M 0.33 | 250 5m | 200 St 5 5 科 
18| 3DD176D | 300 | 1MI1 0.33 | 250 sm | 200 5m | 5 术科 
19| 3DDf76D 1300 | 1M1| 30 | 0.3 |250 5m | 200 5 5 415 组 
20 | 3D D175D 300 | 1M 0,33 | 250 5m | 200 5 5 全 也 
21| 3DD176D |300 | 1M 0.33 | 250 Sma | 200 | 5m 5 15 伺 
22| 3DD300D | 300 35 | 0,33 200 5 了 引 1 如 
23 | 3DD300D | 300 3 | 0.33 200 5 血 5 1 也 
24 | 3DE30D 300 30 | 0,33 | 250 5 和 a | 200 5 和 6 7 
25 DD300D |300 | 1M 0.33 | 260 5m | 200 5 5 2ta 
26 DD300D |1300 |5ookg 1 30 | 0.33 |250 | 10m |200 | 10m S 5 地 
27 | 3DD1-TD | 300 30 200 | 10m 3 20 了 
28| 3DD175D |300 | 1M | 30 250 5m | 200 5 引 15a 
29| 3DD176D |300 | 1M | 30 250 Sm | 200 5 如 引 15 血 
30 | 3DDIIF 300 | 1M | 40 | 0.33 200 5 细 引 妇联 
31| 3DDflz5D |300 | 1M | 30 | 0.33 | 250 s 锯 | 200 5 细 5 1 也 
32| 3DDizsD |300 | 1M | 30 | 0.33 | 250 5m | 200 5 和 ma 5 隔 志 
33| 3DD175D |300 | 1M | 30 | 0.33 | 250 sm | 200 5 如 5 T5 耳 
34| 3DDi75D | 300 | IM 250 5m | 300 5 甸 5 15 匡 
35| 3DD176D | 300 | INM 250 Sm | 200 5 5 15 细 ， 
36」 3DD11G 300 | 1M | 40 | 0.33 250 Sm 5 15 姻 
37| 3DD175E |300 | 1JM | 30 | 0.33 | 350 5m | 250 Sm 5 全 血 
38| 3DD175E |300 | 3M | 30 | 0.33 | 350 5m | 250 引 血 5 15 阵 
39 | 3DD175E |300 | TIM | 30 | 0.33 | 350 5m | 250 5 全 5 15m 
40| 3DD175 瑟 | 300 | 3M 350 5m | 250 Sm 5 15 联 
41| 3DD176E | 300 | 1M 350 5 | 250 5 刀 5 45 了 
和 | 3DD1IE 300 30 350 Sm | 250 Sta 5 了 15 巩 
43 | 3DDITE-T | 300 | 1M | 30 | 0.3 250 | 10m 3 20mm 
44| 3DD1E-T |300 | 4M | 30 | 0.3 250 | 10m 3 20tm 
4 | 3DDIIG 300 | 14M | 30 | 0.33 250 5 细 5 15 茵 
46 | 3DD11G 300 | 1M | 30 | 0.33 250 5 S 15 匡 
47| 3DD175E | 300 | 1M 1 30 | 03 |350 5 和 | 250 5 血 S 15mma 
48| 3DD175E | 300 | 1M 0.33 | 350 5m | 250 5 地 5 全 也 
49| 3DDI76 瑟 | 300 | 1M 0.33 | 350 Sm | 250 5 如 5 15 卫 
50| 3DD176E 1300 | 1IM| 30 | 0.3 |350 5m | 250 5m 5 1 也 
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和 CR 2 
率 三 极 管 
大 功率 三 极 管 
溪 电 报 电 流 
- 发 射 极 
放 大 
反 轴 截止 
电 流 系 数 
TcEo | 大 cp PP jc Tc 矿 cgs 六 pps | 78 7c 丰 
(A) | (V) | min |maxjlV) | (A | (COV) | (CA | CA) | (s)》 
3m |100 | 145 |370 5 15 2 2 1.5 王 3 
3ma | 20 | 20 |13400 | 2 1.8 13 行 
2m | 30 | 皇 5 43 2 3 1 | 
3m | 20 | 轩 10 3 3 2 1 .3 3 
3m | 20 | 20 |3100 | .1 1 2 1.8 |3 1 
3ma | 10 | 全 |270 5 15 2 2 1.5 13 3 
5ma | 200 | 如 引 30 工 .5 2 6 30 
3 | 30 11 1410 | 15 2 2 .5 和 
3m | 30 | 10 1410 310 1 2 2 3 33 
3m 30 1 3101850 | 3 15 2 2 3 15 
3m | 320 | 40 10 1 3 2 4 .3 45 3h 
3 二 21 10 10 了 5 3 2 半 , 浊 工 5 3 有 
3m | 20 | 1 S 1 3 3 侣 
3 地 100 T5 5 15 2 
3m |100 | 5 15 2 
3m |100 | 1 1270 | 5 15 2 2 工 . 引 喇 3 有 
3m | 100 | 瑟 下 270 5 15 2 2 于 15 3 上 
3m | 100 | 五 | 270 5 2 2 TS 315 3 只 
3 吉 TI00 了 9 270 5 5 却 2 工 .5 了 5 3 拔 
3ma | 100 | 生 5 15 2 2 1 .5 了 3 
3m | 100 | 45 5 15 2 2 |1.5 15 3 
3a | 50 | 瑟 5 415 2 1.5 全 
3 也 50 了 5 5 15 2 于 - 扣 5 
Im |40 | 3 | 410 瑟 2 1.5 和 
fm | 50 | 五 上 250 5 15 2 2 1.5 和 3 
2m | 50 | 10 20 2 1.5 14.5 1 |2.5 
3m | 30 | 1 1180 | 30 15 2 | 
3m 1400 | 4 | 270 5 15 2 2 1.5 15 
3m | 100 | 生 |270 5 15 2 2 于 三 
3m | 10 | 20 5 1 2 | 1.5 全 | 3R 
3m | 100 | 1 |270 5 15 2 2 1.5 15 
3m | 100 | 1 和 |270 引 2 1.5 1 3 
3am | 100 | 413 | 270 5 15 2 2 1 .5 和 3 
3 伺 100 了 5 270 避 15 号 人 于 , 汪 15 3 用 
3m |10 | 切 |3270 5 15 2 2 4 .3 1 | 3 
上 
3m | 100 | 10 5 15 2 1.5 和 3 
3m |10 | 10 |270 5 1 2 1.5 15 3 
3 坦 100 5 270 5 了 9 2 受 了 .5 了 5S 
3 | 10 | 五 |270 了 所 2 2 1.5 全 3 
3m | 100 | 五 |270 5 15 2 2 T.5 1 3 
3m |310 | 4 |270 5 15 2 2 1.5 1 3 
3 得 30 TS 180 TIT5 了 3 2 2 二 .5 了 5 
3m | 30132 和 14350 | 如 和 2 2 3 15 
3m | 30 1 1 150 | 20 生 2 2 3 1 | 
3 纽 了 100 TS 5 15 2 
3m 14100 | 15 5 15 2 ; 
3m | 100 | 吾 |270 5 五 2 2 工 .5 15 3 
3m |300 | 全 |270 5 生 2 2 1 .3 1 3R 
3m |3400 | 七 |270 5 筷 2 2 T.5 45 3 
3m |100 | 3 |270 引 15 2 2 1.5 15 3 


7 7 
形 生 

《和 ) 

| 后 

175 了 2-01 孔 
15f B2-01D,C3-01D| 2 
175 了 B2-01D 3 
175 B2-01DP 4 
150 了 2-01D ,53-02D| 5 
175 B2-01D 6 
150 7 
B2-01D 8 
175 C 3-02BD 9 
175 B2-019D 10 
475 B2-01D 中 于 
175 人 3-02 了 12 
175 B2-01D 13 
175 上  B2-01D 14 
141275 C3-02D 15 
175 8B2-01D 16 
175 B2-041DP 17 
175 !( CC3-02D 1 18 
175 | C3-02D 19 
175 C3-02D 20 
175 C3-02D 21 
475 1 22 
175 C3-02D 23 
475 圣 2-01D 中 24 
175 了 2-01 了 25 
175 B2-01D 26 
6 3-02 且 27 
175 B2-01D 28 
475 C3-02D 29 
175 B2-01D 30 
175 引 2-01D 31 
173S B2-01D | 32 
175 召 2-01 卫 1 33 
175 B2-01D 34 
175 35 
T75 了 2-01DD 36 
175 B2-01D 37 
175 了 2-01BD 38 
175 B2-01D 39 
175 B2-01D | 4 
175 41 
1 175 B2-01D 42 
| 475 C3-02DP 43 
175 B2-01D 44 
T75 了 2-0TD 45 
175 C3-02D 46 
175 |  B2-01D 47 
475 |  B2-01BD 48 
175 C3-02 了 49 
175 C3-02D 50 


卓 


个 4 人 iD FF 


F、 | 
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2.4 NPN 低 频 
最 等 最 热 集 电 摄 集 中 极 发 射 极 集 电 扔 
型 文 二 大 
耗 和 
贡 4 -~ 基 般 -发射 极 -~ 基 棚 
| 二 肥 向 截止 
率 率 流 组 击 穿 电压 出 穿 电 压 韦 穿 电压 电 流 
广 (BR)CBO 斑 (BR)CEO 六 (BR) BE50 
Fe | 订 | 7ciy | 下 站 站 | 站 Tcao | 大 cas 
(看 ) | (Hz CA DA 看 )1 (YA) 《YV) (A) (Y) | (A) (大 ) (V) 
[全 三 。 | 
3DPRPT175 囊 380 TM 0.33 350 弓 250 5 卫 3 了 5 人 垢 
31J 了 176 也 300 工 得 人 .33 350 王 250 与 地 与 了 9 地 
3 也 BD308E 300 35 0.33 250 5 所 号 3 地 
3D 屯 300 忆 300 35 0.33 250 5 过 地 工 5 组 
3D ERE30 已 300 30 0.33 350 5 地 250 5 过 和 7 地 
也 也 300 瑟 3060 工 夺 0.33 310 5 也 250 组 5 2 也 
也 已 300 玉 300 1500k 30 0 .33 350 10 了 250 I0 荆 呈 纪 2 地 50 
3 也 DBDT175 耳 300 1M 30 0.33 350 3 全 250 5 地 5 开 5 乌 
3DDHIf+- 下 忆 | 300 30 250 10ta 3 20 了 如 
3 了 了 D427s5 区 300 工 M 30 350 己 吉 250 35 坦 S 了 人 志 
3 也有 也 176 世 300 1M 30 350 与 班 250 5 地 忆 工 3 纪 
3 有 DTT- 人 下 | 300 3 300 ID 地 纪 20 后 
3DD3H75 豆 3800 工科 30 450 5 地 300 呈 世 纪 了 3 组 
3SD PH176 300 1TM 30 400 号 志 300 号 过 3 工 3 也 
3D 孔 了 这 300 TM 4[ 0.33 300 5 志 瑟 5 垃 
3 了 了 17S5 卫 300 工 M 30 0.33 450 5 垢 300 5 世 己 了 5 组 
3DD175 五 300 工 M 30 0.33 450 5 芋 300 5 了 号 5 地 
3 了 DBD175 下 300 4M 30 0.33 400 5 扭 300 坦 瑟 工 3 志 
3 了 DI17SE 300 1M 400 3 地 300 3 位 瑟 ， 45 所 
3DD1476R 300 TIM 4890 地 300 5 所 5 工 5 班 
3 了 DDD275A 300 工 厅 20 0.33 500 3 组 300 5 志 号 5 地 
3 了 D D276A 300 TM 20 0.33 500 5 垢 300 与 垃 号 工 5 匡 
3 了 也 175 也 300 工 M 30 0.33 4350 5 了 300 5 垢 3 二 5 弓 
3 了 DD275 入 300 工 M 20 | 500 300 5 
3 用 D276A 300 TM 20 “500 300 3 
也 D642 阳 300 8 大 0 人 .5 400 300 志 工 王 400 
3 了 DT1LE- 工 | 300 1TM 30 0.3 300 140 地 3 20 鱼 
3 了 DDITRE-TT 1 300 工 民 30 0.3 300 了 0 所 3 20 握 
3DDTLEH 300 TM 30 0.33 300 号 纪 5 了 3 二 
4 吾 马 11 瑟 300 了 刹 30 08.33 300 5 垢 5 于 5 这 
3 也 卫 175 下 300 1M 30 0.3 400 5 垃 300 呈 地 5 5 专 
3 也 也 175 下 380 1TM 人 有.33 400 5 卫 300 5 卫 5 工 5 坦 
3PD DT175 下 300 1TM 0,.33 450 5 也 300 号 地 5 了 3 
3DD176E 300 1 1M 0.33 450 5 也 300 5 地 3 和 5 地 
3 了 D Di76F 300 1TM 38 0.33 400 5 伺 300 5 贡 忆 于 5 也 
3DDI175ER 300 工 M 0.33 450 号 地 308 SI 5 工 5 组 
3 了 D 了 176 下 308 1 条 0.33 400 呈 了 300 与 昔 5 工 5 如 
3 日 了 27S 丰 300 20 500 5 十 300 5 地 如 15 地 
3 了 DBP275A 3 了 工 M 0.33 500 5 地 300 5 了 孔 工 5 二 
3 了 了 276A 300 1M 0.33 500 与 组 300 5 垃 号 了 3 如 
3 了 下 30F 300 30 0O.33 45f 5 全 3880 号 圾 丰 7 二 
下 韶 300ER 300 1M 1 们 .33 45H 5 300 5 给 号 2 生 
3 了 也 持 全 300 5 600 5 铂 400 5 呈 工 5 坦 
3DDLLG-T | 300 TM 工 5 0.3 400 10 弓 3 20 嫩 
3DDIG- 了 | 300 1M 21 0.3 400 10 钮 3 20 坦 
3 了 PPD11I 300 TM 20 0.33 400 5 蔚 号 了 5 志 
3DD4I 300 工 M 20 0.33 4800 5 地 3 工 3 仅 
3 了 DD175G 300 1TM 0.33 608 5 世 400 5 1 呈 了 5 到 
3 了 DDD175G 300 TM 0.33 600 下 垃 400 弓 碍 5 也 
3DDI176G 300 工 M 0.33 600 吕 也 400 5 地 5 152 
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一 [ 王 ] 
大 功率 三 极 管 
集 电 极 电 流 饱 前 亢 下 最 
外 序 

- 发 射 极 和 和 降 | 癌 

放 大 

反 疝 截止 正 时 锯 

吊 流 系 数 降 | 讨 降 闻 温 

ycEoO | 大 cF PP cz Zc 广 c5s 矿 5FgS | 了 TB Zc 李 | 了 TUM 汪 

人 相 的 生计 天 焉 

(A) | (V) mi max |(VY) | (A) (Y) (V) |(A) | (As) | (CC) 

3 | 100 15 引 了 5 2 2 1.5 | 4 3 | 475 fC3-02D 
3 世 | 100 15 5 生 2 2 1.5 | 45 3P | 175 C3-02D | 2 
3 匡 50 TS 5 了 5 2 1.5 | 45 175 B2-01D 3 
3 50 15 5 5 2 1.5 | 后 175 C3-02D 4 
1m | 100 135 10 15 2.5 1.35 | 邱 175 B2-01D 中 | 5 
工 匡 5f0 35 250 5 了 5 2 多 1.5 | 1 3 1 175 B2-01D 中 ] 6 
3 了 59 15 10 20 2 .3 1.5 | 15 2.58 | 175 B2-01D 交 
3m | 100 15 270 5 15 2 2 1.5 | 35 3 | 175 了 2-01D 8 
3 吓 30 40 480 10 了 5 2 C3-02D 9 
3 | 100 名 2790 5 15 2 2 1.35 | 415 175 B2-01BD 10 
3om | 100 15 270 5 15 六 2 1.5 | 35 175 C3-02D 入 
3 所 30 10 180 10 TS 2 | C3-02D 12 
3 刀 | 100 5 270 5 TS 2 2 1.3 | 和 175 B2-01DD 413 
3m | 100 了 5 270 S 了 5 2 2 1.5 | 15 175 CG3-02D 14 
3 | 100 10 5 15 2 1.35 | 45 3 | 175 B2-01D 15 
3 | 100 10 270 5 15 2 1.5 | 15 33 | 175 B2-01D | 所 
3m | 100 了 270 15 2 2 1.5 | 15 175 六 2-01D 17 
3m | 100 TI5 270 5 J5 2 2 1.5 | 15 3 | 175 中 2-081 了 18 
3 鱼 | 100 15 270 S 15 2 2 1.3 | 了 5 3 | 175 B2-01DD 19 
3 芋 | 100 15 270 S 了 5 2 2 1.5 | 415 3 | 175 | 20 
3m | 100 六 180 10 10 3 2 2 10 175 B2-01D 21 
3 | 100 7 180 10 10 3 2 2 10 175 C3-02D 22 
3m | 100 后 270 5 15 2 2 1.5 | 15 3 有 | 175 了 B2-01D 23 
3zm | 100 7 180 10 10 3 2 2 10 175 B2-01D 24 
3m | 100 7 T80 10 IT0 3 2 2 10 175 83-02D 25 
5 世 | 300 10 5 30 1.5 2 6 30 150 26 
3 了 30 10 150 10 5 2 2 3 15 175 B2 01D 27 
3 了 30 10 150 10 15 2 2 3 1 175 C3-02D 28 
3 了 2 | 100 了 5 S 5 2 175 了 2-01 了 29 
3m | 100 了 5 5 了 5 2 175 C3-02D 30 
3 匀 | 100 45 270 5 15 2 2 1.5 | 15 3R | 175 妊 2-01D 31 
3m | 100 了 5 15 2 2 1.3 | 15 3 | 175 B2-01D 32 
3m | 100 15 270 5 15 2 2 1.3 | 15 3 | 175 B2-01D 33 
3H | 100 1415 270 5 15 2 2 1.35 | 5 3 | 175 C 3-02 34 
3za | 100 15 270 5 15 2 2 1.3 | 3 | 175 CG3-02D 35 
3 | 100 1 5S 各 2 2 1.5 | 把 3 | 175 3-02D 

3 绊 | 100 15 S 卫 2 2 1.5 | 415 3 | 175 6G3-02D 37 
3zm | 100 7 120 10 10 3 2 2 TI10 38 
3m | 100 7 10 TI0 3 2 2 10 3 | 475 B2-01D 39 
3m | 100 了 10 10 3 2 2 10 38 | 175 QG3-02 了 D 40 
1a | 100 15 10 15 2.5 1.5 | 和 175 B2-01D db | 生 
工 各 50 15 250 5 T5 2 2 1.5 | 了 5 3 | 175 3B2-01D 中 |42 
3 纠 30 了 180 10 1.5 2 2 1 1.5 1.5 B2-01D 43 
3 地 30 10 80 10 7.5 2 2 1.5 7.5 175 C3-02D 44 
3m | 30 | 3 80 | 1 7.5| 2 2 15| 了 5 175 | 了 2-01D 45 
3 和 姻 | 100 7 10 10 3 175 B2-01D 46 
3zm | 4100 宛 10 T0 3 175 f3-02D 47 
3m | 100 15 5 5 2 2 1.5 1 15 3 | 175 B2-01D 48 
3 也 | 100 15 270 5 15 2 2 41. | 15 3 | 175 悍 2-01 49 
3 如 | 100 15 270 引 15 2 2 1.5 | 15 3 | 3175 C3-02D 50 


和 


2. 低 


频 


大 


功 


2.4 硅 NPN 型 低 频 


最 特 最 热 集 电 极 集 电 极 发 射 : 执 
序 型 大 全 大 
和 人 
2 广 基 极 = 发 射 极 交 基 极 
才 许 
三 外 
荔 电 
率 率 流 阻 寺 穿 电压 击 穿 电 有 蛙 击 穿 电压 
六 (5PR) CDO J CBR) 愉 瑟 他 六 CaR)EBO 
已 本 Pcg | 太 |7cor | 区 介 了 方 六 
| | (Hz) | (A) Ce/)| COV) CA) CVD | (CA) COV) | (A) 
1 | 3DD175G 300 TM 0.33 600 Sna | 400 Sm 5 15 细 
2 | 3DD176G 300 TM 0.33 600 sm | 400 5 5 15 纪 
3 | 3DD2753 | 300 20 700 sm | 400 5m 5 15 王 
4 | 3DD275B 300 TM 0.33 700 | 10@ | 400 5 5 15 细 
5 | 3DD275C 300 20 900 5 纽 | 400 引 廿 5 全 和 
6 | 3DD276B 300 TIM 0.33 700 | 410m | 400 5 细 5 15 卫 
7 | 3DRE30G 300 30 0.33 600 5m | 400 亚 6 7 了 
8 | 3DD1t-TG | 300 15 1 400 19 垃 3 20 生 
9 | 3DDI175G 300 1M | 30 600 5m | 400 5 了 5 15 世 
10 | 3DD175G 300 IM | 30 0.33 600 5m | 400 5 za 5 15 匡 
1{1 | 3DD4175G 300 1IM | 30 0.33 600 5m | 400 5a S 15 om 
12:， 3DD175G 300 1M 600 5m | 400 5 Ia 5 45 包 
1 | 3DD476G 30 1M 600 5m | 400 5J 5 15 匡 
14| 3DD275B 300 1M | 20 0.33 700 5m | 400 号 芭 号 15 了 
15 | 3DD2768B 300 1M | 20 0.33 700 | sa |400 5ta 5 15 细 
161 3DD175 如 300 1M | 30 0.33 600 Sa | 400 5 理 S 全 二 
17 | 3DD275B 300 1IM | 20 700 400 5 
18 | 3DD2763B 300 1M | 20 700 400 S 
19 DD642 300 8M | 40 0.5 600 400 5 
20| 3DD176G 300 TIM | 30 600 5 纪 400 5I 5 15 血 
21| 3DD1-TH | 300 4 |5oo | iom | 3 | 20am 
22|1 3DD275C 300 1IM | 20 0.33 900 5 幸 | 500 5 拒 5 135 如 
23 | 3DD276C 300 1M | 20 0.33 900 sm | 500 5 了 引 15 阵 
24| 3DD1TH-T | 300 1M | 45 0.3 500 10m 3 20 联 
25| 3DDIIHG-T | 300 1M | 45 0.3 500 10m 3 20 
26| 3DD11J 300 1M | 20 0.33 500 5 5 15 匡 
27 | 3DPD3zIJ 300 1IM | 20 0.33 500 Sm 5 15 血 
28 | 3DD275C 300 1TM 0.33 900 5 匀 | 500 5 了 5 15 荆 
29| 3DD276C 300 TM 0.33 900 5m | 500 5 纪 引 15 姻 
30| 3DD275C 300 1IM | 20 900 500 引 
31 | 3DD276C 300 1M | 20 900 500 S 
32 | 3DD275D 300 1IM | 3230 f100 600 5 
33 | 3DD276D 300 1M | 20 1100 600 5 
34 | 3DDILI- | 300 1M | 45 0.3 600 10m 3 20 了 ma 
35 | 3DD1LI-T | 300 1M | 和 0.3 600 TI0tm 3 20 和 ma 
36 | 3DDIIK 300 1M | 20 0.33 600 5S 折 5 全 血 
37 | 3DD1IK 300 1M | 20 0.33 600 5 姻 5 了 对 
38 | 3DD275D 300 20 1100 5 蔚 | 600 5 了 5 15 如 
39 | 3DD275D 300 1M 0.33 | 14100 5m | 600 5 节 5 15 细 
40 | 3DD276D 300 TM 0.33 | 1100 5 血 | 600 5 5 15 世 
41 | 3DD275D 300 1M | 20 0.33 | 1100 5 世 | 600 5 也 5 15 联 
42 | 3DD276D 300 1M | 20 0.33 | 1100 5 姻 | 600 5 也 5 15 联 
43 | 3DD275 瑟 300 1M | 20 0.33 | 1300 5m | 700 5 地 引 了 二 
44 | 3DD276 已 300 1M | 20 0.33 | 1300 5mn | 700 5 了 5 了 15 了 
45 | 3D D275 卫 300 1M | 20 1300 700 5 
46 | 3D D276 互 300 1M | 20 1300 700 5 
47 1 3DDII1L 300 1M | 20 0.33 700 Sm | 5 全 地 
48 | 3DD11EL 300 1M | 20 0.33 700 5 了 5 15 血 
49 | 3DD275 孔 300 20 1300 5 刀 | 700 5 功 5 了 5 年 
50 | 3DD275 对 300 TM 0.33 | 1300 5m | 700 5 如 5 15 也 


下 -980 


集 电 极 
~ 基 极 
反 沿 截 正 
电 流 
Jc5o | Fca 
(A) (VD) 
工科 600 


To 


台 间 NS rm 


上 >、 
请 = 


六 上 上、 
人 ii 


SS FF Fa 上 > 
已 心 名 人 个 


tu to Fo 
Cu hu 上 


率 三 极 

大 功率 三 极 管 

集 中 极 电 沪 入 前 贸 下 

- 发 射 报 和 和 降 

um 里 放 大 1 

反问 藏 灶 压 时 

电 流 系 数 降 压 活 间 

ycz50 | cz | 四 了 rc Ze czs | 太 pEs | 175 Tc 姓 

(Ay》 《YY) | main 8X (VY 》 《大 ) (yy》 《YY 》 〈《A) (入 ) 《S ) 
| 

3 也 100 T5 5 了 5 2 2 了 .5S 15 3 县 

3 纯 100 43 ， 号 5 2 2 了 .5 3 3 只 

3 症 00 7 1T20 TU 10 本 2 2 1T0 

3 二 100 7 TO0 10 3 2 2 10 3 

3 全 100 7 120 T0 10 3 2 2 10 

3 纪 100 7 10 10 3 2 2 10 3 也 

工 垃 100 了 TS TO0 3 2.95 工 .3 45 

3 地 30 TI0 180 开 [ 了 5 2 

3 二 100 工 S 270 与 15 2 2 二 3 15 

3 所 100 TI0 270 忆 T5 全 工 .5 了 5 1 3 卫 

3 纪 1T00 15 270 呈 T5 2 2 .5 T5 

3 组 T00 了 5 270 吕 15 2 2 工 .5 T5 3 必 

3 地 100 T5 270 3 2 2 工 .5 了 5 3 愉 

3 地 100 了 180 TI0 1 3 2 2 10 

3 二 I00 7 T80 TI0 1T0 3 了 2 10 

3 地 100 了 5 270 局 5 2 2 工 .5 了 5 3 具 

3 垃 100 7 180 IT0 19 3 2 2 10 

3 匡 100 区 180 T0 T0 3 2 2 10 

5 组 400 10 5 30 再 9 2 6 30 

3 地 II01 T5 270 5 15 2 2 上 .5 工 5 

3m | 30 10 180 10 了 5 思 

3 纪 100 7 T80 TI0 10 3 卫 2 T10 

3 组 TI00 7 T80 10 10 3 2 2 10 

3 了 30 10 80 TI0 7.5 2 2 二 党 7.5 

3 荆 380 10 30 10 7.5S 2 人 1.5 7.5 

3 所 100 7 1T10 10 3 

3 地 100 7 T0 10 3 

3 志 100 孚 T0 了 10 3 2 2 10 3 上 

3 垃 100 7 10 8 3 2 2 10 SR 

3 了 II00 了 180 10 10 3 2 2 10 

3 所 100 7 180 T0 10 3 2 2 10 

3 全 100 了 180 TI0 10 3 2 2 1T0 

3 组 100 7 IT80 I0 19 3 2 2 10 

3 芭 30 10 80 1I0 7 了 7， 2 二 7.3 

3 二 30 10 80 10 7. 2 了 工 。 7.5 

3 卫 100 7 10 10 3 

3 地 TI00 7 10 TI10 3 

3 地 100 7 120 10 10 3 2 2 180 

3 地 100 7 10 10 3 2 2 10 3 只 

3 钮 1i00 了 10 10 3 2 2 1I0 3 只 

3 所 100 7 180 10 10 3 2 2 10 

3 卫 100 了 180 0 10 3 2 2 TI0 

3 二 100 7 1T80 10 IT0 了 2 2 T0 

3 全 T00 了 188 10 10 3 和 2 10 

3 型 400 了 180 TI0 了 10 3 2 2 40 

3 垃 T00 了 TI80 TI0 了 0 3 2 2 10 

3 全 100 7 10 10 3 

3 生 1T00 7 10 10 3 

3m |10 | 7 | 301310 | 匠 3 2 2 | 10 

3 了 TU00 他 10 IT0 3 2 2 10 


| 
3 


6 


闫 | 
了 
《 
Oo 
上 


rpyrrmrrmrrrrarrrr rremrerirprrpypoerrW7rrIgtggerer ETrrEmCTTYTTT TerramreT TYPETTTEEC TY 


| 
基 | 等 | 最 热 集 电 极 
序 下 六 大 
名 充 征 让 
了 - 基 极 
区 志 
率 束 流 阻 击 穿 电 下 
矿 (BR)C5O 
本 Per | | Tc | 玉 坟 下 
(而 ) | (Hz) | (A) CC 页)| CCV》 | 《(A) 
| ] 国生 
1|1 3DD276E |300 | 1M 0.33 | 1300 | 5 了 
2 】 3DD275E 300 20 1500"| 5 
3 | 3DD275EF 300 | 1M 0.33 | 1500 | Sam 
4 | 3DD276B 300 | 了 0.33 | 1500 | Sa 
5 | 3DD275F 300 | 1M | 20 1500 
16 | 3DD276F 300 | 1M | 20 1500 
7 | 3DD275R 300 | 1M | 2 0.33 | 1500 | 5m 
8 | 3DD276B 300 | IM | 20 | 0.33 | 1500 | Sm 
9 | DPD22 350 | 8M | 4 300 
10 | 3DD400&A | 400 40 
3 3DBD4008 400 40 | 
12、3DD400C 400 40 
13 | 2DBD400D 400 40 
1 37D400 民 | 400 40 
15| 3DD3400DP 1400 ， 40 
16 | 3DD400G 400 40 
17| 3DD400H 1: 400 40 
18 | 3DD400i 400 40 
19 | 3DD500A 150 | 4 50 | 032 50 | 20m 
20| 3DD12-7TA | 500 50 
21 | 3DD5S00 入 1500 50 
22 | 3DD500A |1500 | 1M | 50 80 | 10am 
23 | 3DD500A | 500 50 
24 3 全 时 | 2 JIM | 50 | 0.176 | 450 
25 | 3DD12A-T | 5s500 | 1IM | 50 」 0.18 
26 | 3DD5008 500 | 14M | 50 | 0.2 80 | 20m 
27 | 3DD500C 500 | 1M | 50 | 0.2 110 | 20m 
28 | 3DD12B-T |50 | 4M| 50 | 0.18 
29 | 3DD12-TB | 500 50 
30 | 3DD500B 500 50 
31 | 3DD5S00B 500 1M | 50 ， 
32 | 3DD500B 500 50 
33 | 3DD12B-T |50 | 4M| 50 | 0.176| 200 
34 | 3DD500D 500 | 1M 1 50 | 0.2 150 | 20za 
35 | 3DD12C-T | 50 | 1M | 5S0 | 0.18 
36 | 3DD500E 500 | 1M | 50 | 0.2 200 | 20am 
37 | 3DD12-TC | 500 50 
38 | 3DD500C 500 50 
39 | 3DD500C 500 | 1M | 5 
40| 3DD500C 500 50 
41| 3DD12C-T |500 | 1M 50 | 0.176| 350 
42| 3DD12D-T | 500 | 1M | 50 | 0.176| 300 
43 | 3DD500D 1500 | 1M | 50 250 | 10m 
44 | 3DD500D 500 50 
453| 3DD12D-T | 500 | 4M | 50 | 0.18 
46| 3DD50oE 150 | 1M1 5S0 | 0.3 250 | 20ama 
47 | 3DD12-TD | 500 50 
48 | 3DD500D | 500 ) 50 
49 | 3DD12-T 王 | 500 50 
50 | 3DD500B 500 50 


下 -982 


carazmir access 


2， 低 频 大 功 
2.4 奎 NPN 型 低 频 
集 电 极 发 射 极 集 电 极 
- 尖 极 
- 发 射 设 | - 基 要 
反问 鹤 止 
击 穿 电 度 | 击 穿 电 压 电 说 
矿 (sR)CEO 矿 (5p)EBO 
天 二 六 证 Tc80O | ca 
(VD) 〈(A) (Y ) (A) (人 太 ) 《VD) 
700 5 地 5 了 5 位 
800 5 世 5 T5 卫 
800 5 号 T5 仔 
800 5 全 T5 了 
800 5 
800 5 
800 5 芭 呈 了 5 也 
800 5 包 号 3 地 
50 10 鱼 3 20 迁 
100 扣 圣 3 20 伍 
50 10 纪 3 20 地 
200 10 蕊 3 20 了 
250 10 匡 3 20 了 1 
300 10 弓 3 20 王 
400 1T0 钙 3 20 伺 
500 10 印 3 20 闻 
600 10 卫 3 20 了 十 
30 20 垃 4 30 茵 
50 3 
50 TI0 卫 3 20 王 
50 IT0 伺 号 20 了 
50 10 缮 3 10 垃 
50 10 3 20 地 
5 10 印 3 20 匡 
50 20 卫 4 30 伺 
80 20 卫 信 30 钙 
100 10 垃 3 20 志 
TI00 3 
TI00 10 锯 3 20 卫 
IT00 5 位 5 20 伺 
100 10 苷 3 IT0 伍 
IT00 1I0 卫 3 20 癸 
TI10 20 匡 帮 30 王 
150 10 丘 3 20 姻 
1T50 20 乌 30 志 
150 3 
150 10 钙 3 20 仔 
151 5 刀 5 20I 
150 10 据 3 I0 
IT50 10 了 如 3 20 
200 1T0 志 3 20 联 
200 10 卫 5 20 联 
200 TIT0Ha 3 T0 垃 
200 10 卫 3 20 也 
200 20 联 4 30 卫 
200 3 
200 10 如 3 20m 
250 3 
250 工 [6 色 3 20 


一 


率 
TI 
大 功率 
一 发 夫 | 
| 
| 
到 可 被 止 | 
红 Co 
二 书 肥 
| | 
了 | 
CEO 广 cz | 
(人 ) | (Y) 
| 
| 了 
】 
3m | 100 | 
3 镁 | 100 
3 本 | 100 | 
3m | 100 
3 108 
3 坦 100 1 
3 垃 100 | 
3 切 TI00 
| 
3 伺 30 
3m | 30 | 
E 
3 匡 30 1 
3 全 3 | 
3 | 3 | 
3 十 380 
人 
了 了 I2 30 
3 | 30 
3m | 30 
di 1 20 
32 | 3 
| 
3m 130 | 
马 2 30 
3 二 30 
3 垃 | 30 
30 30 
IO 1 20 
[ 
入 昌 | 20 
? 廿 | : 
0 3 | 
3m 1 30 | 
号 鲁 | 30 
号 二 30 
3D3 [ ) 襄 
4m | 20 
3 细 30 
48 20 
3 30 
3 和 30 
3 二 | 30 
3 二 浊 
3 30 
了 38 计 
| 0 | 
了 和 0 
) 位 30 
4m 120 | 
3m | 30 | 
0 3 
3 志 昌 | 
人 1 中 


as 
极 龟 
三 极 管 
也 流 饱 关 
利 
放 大 
压 
系 数 降 压 
加 HB 三 ce Zc 三 CES 产 5sgy | 7 
如 生 max | (V)| (A) | (COV)》 | (VCA) 
由 本 
7 10 10 3 2 
7 120 I0 TI0 3 必 2 
10 IT0 3 2 
?7 10 10 3 2 了 
池 180 10 I0 3 2 吧 
? 180 10 10 3 和 2 
下 180 TI0 10 3 2 凤 
7 180 I0 10 3 2 2 
TI0 10 20 3 
10 10 20 3 
10 10 20 3 
10 10 20 3 
10 10 20 3 
10 10 20 3 
10 10 20 3 
10 10 20 3 
10 10 20 3 
10 10 25 3 5 5 
10 10 25 3 
10 80 10 25 3 5 
T0 151 10 25 
10 060 10 25 
10 10 25 3 2 5 
410 150 10 25 3 3 5 
T0 10 23 3 3 号 
JI0 10 25 马 3 5 
10 了 50 10 25 3 3 5 
10 10 25 3 | 
10 80 TI0 2 3 1 吕 
10 150 10 25 3 
了 0 60 10 25 3 8 
IT0 10 25 3 了 5 
10 10 25 3 3 与 
10 150 1 25 3 3 5 
折 1 25 3 3 3 
10 10 25 过 
10 60 10 25 3 号 
10 T150 工 0 25 3 
了 0 60 10 25 3 8 
10 10 25 3 2 5 
1 30 25 3 2 ] 
1T0 150 10 25 和 
10 060 TI0 25 3 8 
I0 | 158 10 25 3 3 5 
1 10 25 3 3 5 
TI0 10 25 3 
10 80 10 25 5 | 5 
10 10 | 25 3 | 
10 | 80 10 妇 3 5 
| 


一 一 一 一 一 
CD 
至 


3 也 


3 避 


外 | 产 
| 
[| 
| 
C2-02D 1 
日 2-01D 3 | 
已 3-02 呈 4 | 
B2-015D 号 | 
C3-02D 6 
B2-01Dd | 7 
C3-02D 8 | 
也 2-01 卫 10 
B2-01D 11 | 
B2-01D 12 
B2-01 了 了 13 
B2-01D 1 
B2-01D 了 5 
B2.01D 16 
了 B2-01D 17 
B2-01D 雪 
A73 19 | 
A73 20 | 
B2-0lD | 241| 
22 | 
23 
A73 24 | 
A73 25 
A73 20 
和 73 27 
人 73 28 
A73 29 
B2-01J》 30 
也 2-01DD 31 | 
32 | 
AI73 33 
扩 季 34 
A73 35 
A73 | 36 
A73 | 37 
B2-01TD 38 
B2-01D | 39 
40 
A73 4 
A73 42 
B2-01BD 43 
| 44 
人 73 | 45 
和 73 | 46 
太 73 47 
B2-01D 48 | 
A73 | 49 | 
DB2-0ID | 50 


省 


Di 上 


世人 
己 间 cc 个 


2.4 硅 NPN 型 低 
和 rr RE 本 
最 特 最 热 集 电极 全 电报 | 发 要 射 | 集 
型 大 “| 天 | | | 
散 许 基 极 发 射 角 | 基 极 
频 | | 反 向 鹤 止 
荔 电 | | 
率 罕 流 阻 击 穿 电压 击 穿 记 压 击 穿 电压 电 
广 CBR)c8O | 大 (5R)CEO | 矿 CBR)BO 
| 和 [ER | 一 | | 了 
1 Perl gf cr | 下 盾 放电 了 < | CBO 
| WCGEz) (ACE V 7 (AGOVD (AI) (YY) | (A) (A)》 
| } | 1 j 
呈 枉 | | | | | .1 了 | | 
3DD500E | 500| fTM | 30 350 10 人 2 | 25 10 也 5 | 20 血 | 
3DD500OE 500 50 | 250 10 也 3 1 二 | 
3DBDi2R-T 50| 1M | 50 0.176 | 350 | 250 10 姻 3 20 了 | 
3DBDI12E-T | 50| 1IM | 50 | 0.18 ， 250 | 10am 3 20 了 
3DDI2F-T | 500| 1M | 50 0.18 300 | 410 3 20 志 
| 
3DD1i2-TEFE | 500 25 300 | 3 
3D DTI2EF 500 | 5SM | 350 0.2 | 350 5 | 300 5m | 5 5 世 了 和 
3D D500F S00 50 | | 300 10 了 3 20t 
3D D500FR 500 | 1IM | 350 450 T0 锯 | 300 T0 纪 5 | 20t 
3DBD5S500E 500 50 300 10 耳 3 | 3 
| 
3DD12F-T | s00| MI 2 | 0.176|13400 300 | 10a 3 | 20aa 
3DDI2G-T | 5S00 | 1IM | 25 0.176 | 500 408 10 纪 3 20 了 
3D D500G 500 | 1M | 5350 600 10m | 4060 10 普 5 20 壬 
3D D500G 500 50 400 1T0 3 T0 了 
3DD12-TG | 500 25 400 3 
3D D12G 500 | SM | 50 0.2 450 5 | 400 与 S Sat | don 
3DD500G 500 50 400 10 伍 3 | 209 
3DD22G-T | 500| 1M | 50 0.18 400 10 了 3 | 20 
3DDI2H-T | 500| 4TM | 和 5 0.18 | 500 10 了 aa 3 20m | 
3D D500 甩 S00 | 50 | | 500 | lm | 3 | lm | 
3DD500 吾 500 | 1M | 50 500 10m | S | 20m 
3D D500T 500 50 600 10 了 如 3 了 0m 
3DD3500 了 500 | iM | 50 600 | 了 0 号 20mm 
3DD12I- 人 | 500| 1M | 25 0.18 600 10 好 3 20m 
3DDI2I- 宇 | 500 50 | 600 40 好 1 20m 
3DD1A-T 1 31000| 1M | 3100 0.09 | 50 | 20m 3 S0 咽 
3D D650A 1000 75 50 | 10 3 20 
3D D6100 训 | 4000 125 | 50 1 19 孟 3 20m 
3D D650B 1000 75 100 了 0 拉 3 20 姻 
3D D6l008B8 | 1000 125 100 10 和 3 20 匡 
3DD14B-T | 1000|1 1M | 100 0.09 | 100 20 3 50 了 
3DD1C-T 10 TIM | 100 0.09 | 150 | 20 刀 3 50za 
3D D650C 1000 75 | 150 10 了 好 3 20a 
3DD6L00C |， 1000 1425 | 150 10 了 3 20 卫 
3D 了 650D 1000 75 | 200 10 3 20 了 
| | 
3D D6100D | 1000 125 | 200 10 锯 3 1) 20om 
3DD2D-T | 1000 | 31M 1 100 0.09 200 20 了 ma 3 | 50a 
3DD324E-T 1 1000 | 1M | 100 0.09 250 20 志 3 | 50 了 血 
3D D650 世 1000 75 | | 250 10 姻 3 20 卫 
3D D6100E | 1000 125 | 250 | 30 了 3 | 20mm 
| 了 
3DD650F 1000 25 | 300 了 0 姻 3 | 20am 
3DD6100R | 1000 125 j | 300 10 丘 3 20 
3DD14F-T 1 1000 | 1M 4100 0.09 | 300 20m | 3 | 50m 
3D D650G 1000 75 1350 | 10ma | 3 20 姻 
3DD6p1NG | 1000 125 350 | 109 3 20 征 
| 
3D D630H 1000 75 400 | lm | 3 | 20m 
3DD6100H | 1000 100 ] 400 | 10a 3 20 生 
FF 1800| 1M | 5S0 | 0.09 | 00 | 20m | 3 | 50m 
1000 75 450 | 10m | 3 | 20m 
2000 100 | 450 | fiom | 3 20ma 
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A71 
也 2-01D 
C3-02D 
了 2-03 D 
B2-01D 
A7T 
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卫 2-01DD 

卫 2-01DD 
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2. 低 频 大 功 
2.4 硅 NPN 型 低 频 


-、 二 -Ar reere rearereprrrrrerrrerorrrrerr rerggeryreerrreremreemroaayoepiieineremmamecminTooemermmmmmmm 


最 | 特 | 最 | 热 | 和 集 电 航 | 集 电 极 | 发射 极 集 电报 
型 关 | :从 | 雪 
ee - 和 基 极 | -发 冉 极 | - 世家 
发 | 上 反 疝 截止 
表 电 
| 率 | 训 | 站 | 阻 | 击 察 电压 | 击 穿 电压 | 者 穿 电压 电 沸 
六 (BR)C50 六 (5R)CEO | 六 CBR)EBO 下 二 


TcCa0 三 c5 
《AD) (Y) (A) 〈 太 ) (VD) 


号 7cB 
( 丽 ) | (Hz) | (CA) TOGCV7 CCV) (人 ) (V) 


3 了 DPD6501 000 75 | 3500 


] 了 0 邱 3 20 拼 
3D D61001 1000 100 500 | 10 媚 3 20 刀 
3DD14H-T | 41000 | 3 50 | 0.09 500 | 20 3 350 了 
3DDJI4I-T | 1000 | 3M 50 | 0.09 600 | 20 了 3 530 地 


1] 
己 
呈 
全 > 


3DD14I- T000 100 600 


大 功率 
集 电 极 
- 发 射 极 
反 向 截止 
电 流 
ycEO | 大 cz 
《入 ) 《YY) 
王 50 
了 荆 t 50 
3 组 30 
3 了 a 30 
3 如 30 


人 
管 
流 饱 前 
各 
大 
著 
数 降 压 


F 矿 cg | Tc |Fcgs | 太 zs 
(YY) | ( 直 ) (7)》 (YY) 


5 50 2 

5 | 100 3.5 
10 25 2 
10 25 2 
10 25 2 


75 
(人 太 ) 


5 
20 
3 
5 


ee 


Tc 
〈《 太 ) 


1 
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外 序 
形 号 
1 

之 

A73 3 
和 73 4 
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号 


总 covc mo 


请 上 
Nie 睛 
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CN 
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号 


E HH876B 
3C D648A CC 
3C Di1195 

CDL05 

SCAL47 


中 中 之 六 (LDLD mL 1 
下 所 RCRFLKLCLL CE 
葬 避 可 辐 呈 局 二 呈 严 加 | 


\ 尼 


00 


CD CD 
挛 恬 ) 
二 


NI 站 NIONQGOO RON 
区 


口中 局 中 咯 
司 一 NININ 
上 人 多 区 3 记 
wo] 了 ww 
局 同 因 总 吕 台 
“ 汪 


KE 
一 
CT 
sa 


| 


最 最 
大 大 
耗 人 允 
巩 许 
项 电 
率 流 
Zeaz | 7cwr 
《 风 ) | (AAA) 
全 .6 工 
汶 50 王 
2 1.5 
5 工 
5 之 
8 工 .5 
TI0 2 
20 故 
20 
20 术 
20 卫 
20 人 4 
20 帮 
40 作 
50 怠 
5 0 
3 8 
50 各 
50 8 
5 日 
5S0 相 
50 | 眉 
50 白 
50 8 
S0 8 
70 号 
9 19 
75 10 
75 1I0 
7S 了 
75 了 T0 
73 10 
75 | 了 
了 3 10 
75 10 
75 TI0 
75 TI10 
80 8 
80 1T0 
9 8 
90 台 
90 8 
100 工 2 .5 
100 12.5 
TG | 12.5 
T00 T2.5 
100 12.5 
T00 12.5 
125 | 10 
13 | 16 


击 穿 电压 
ee 
了 cp 
(Y) ( 太 ) 
100 
180 
1600 
25 
80 
100 0. 工 伍 
80 
310 5 所 
5 人 号 
80 5 了 
110 5 姻 
T50 绍 
200 5 血 
6 
30 10 也 
50 10 诅 
80 10 荆 
了 工 10 荆 
450 了 T0 工 
200 10 托 
60 
30 10 锯 
50 了 0I 
80 TI0 了 am 
110 10 垃 
150 10 所 
200 10 兽 
I00 工 纪 
100 工 t 
150 工科 
30 10 刀 
50 10 刀 
80 10 卫 
110 T10am 
T50 10 了 如 
200 10 了 
60 


2。 低 频 大 功 
2.5 夸 PNP 型 低 频 
集 电极 集 电极 
~ 天 极 ~ 发 射 极 
-发 射 极 罗 
反 回 截止 反 向 截止 
击 察 电 压 击 穿 电压 电 流 电 流 
六 (BR)CEO 矿 (BR)EBO 并 
Te 2 了 | rcaso|Frcpsg |7rcgofircz 
(V) | (AI) (Ay | (V) | (A) (TY) 
ae | | 一 一 
80 7 0 | 50 |05h| 5 
160 5 10n 1 180 
160 6 1hk | 3d60 | 
25 5 2m | 3 | 2ml 25 
80 | 50m 5 |0.tm | 1170 10.1m| 70 
100 | 0.1m 7 0.tm ii 5s0 1 nl 50 
80 9 攻 垃 80 | 62m| 80 
30 5 和 5 | 10zm 1.5m| 20 
50 5Sm 引 | 10 血 1.5 科 | 20 
80 5m 5 | 10m | 1.5| 20 
110 5 茵 5 | 10am | 1.5Zm| 20 
150 5 细 5 |10om| | 1.5 缮 | 20 
200 引 细 5 |310m | | 1.5 妇 | 20 
60 5 4 了 | 60 6 60 
30 10zm | .5 10 姻 2ml 20 
50 | 10m SS | 410m | | 2m| 20 
50 10 圈 3 | Ionm | 2m| 40 
80 10m 5 | dm| 2m| 20 
100 | 310m 3 |10m | 2m| 40 
110*。 | 10m 5 | 10m 2 20 
150 | 10m 2 | 10m 2m| 40 
150 | 10m 5 | 410mm | 2m| 20 
200 工人 0 如 5 I0 了 | 2t| 20 
200 | 410 3 | 10m 2 位 | 40 
251 | 了 0 如 3 10m | 2m| 40 
| 
60 S | 4m | 60 | 6 
30 | 10 和 ma 5 | 20m | | 20 
50 | TI0m 5 | 20m 20 
50 | I0 姻 3 | 10m 40 
80 | 10nm 引 | 20m 50 
100 | ftom | 3 110m 2m| 40 
110 T0m S | 20 了 m | 2.5m| 50 
150 T0m 3 | 10m 2m1 40 
150 I0 志 号 20 伺 2.5 扣 | 100 
200 T0m 5 | 20m 2.5| 100 
200 | im | 3 | 310m | 2m| 40 
25 T0m 3 | 10m 2m| 20 
100 
100 
60 工 志 5 2 志 | | 0.5 生 | 30 
60 Ta 5 2 血 0.5m| 30 
100 Im 5 2 ).5 血 | 40 
30 10mm 5 | 20m | 32| 20 
50 10tmm 5 |20am | | 3mi 20 
80 10 了 5 | 20m | 3m| 50 
110 | 10m 5 | 20 了 | 3m| 50 
150 ft0mma Ss | 20m | 3m| 100 
200 了 有人 血 5 | 20 严 | 3 科 | TI00 
T00 | 
60 5 6 和 | 人 | bm 6 


由 流 前 侈 
向 
放 天 
| 压 
系 数 降 压 
| 
户 PE ZiC 大 CE | 矿 5ES 矿 CES 7 
蕊 3 开 〔(A) 〈 立 ) (Y) (Y) (A) 
10 0.5 2 50 了 ma 
240 | 310 5 1.1 
240 0,2 5 1.{ 
0.5 4 1.5 5m | 0， 
10 0,1 2 1.3 2m |0 
2 0.1 冯 50zm | 0 
0.5 4 2 10m | 1 
6000 2 引 2.5 2.5 4n | 2 
6000 2 引 2.5 2.5 4m | 2 
6000 2 5 2.5 2.5 4m | 2 
| 
6000 2 5 2.5 2.5 .4m | 2 
6000 已 5 2.5 2.5 4 如 | 2 
6000 2 5 2.5 2.5 4zm | 2 
1.5 4 2,5 20m | 2 
6000 5 5 2.5 2.5 6m | 3 
6000 5 S 2.5 2.5 6 弓 | 3 
2 5 2.8 2.5 | 16m |4 
6000 5 5 2.5 2.5 6 | 3 
2 5 3.8 2.5 16 血 | 4 
6000 5 5 2.5 2.5 6 弓 | 3 
2 5 2.8 2.5 416 如 |4 
6000 | 5 5 2.5 2.5 6Ia 13 
6000 | 5 5 2.5 2.5 6 但 | 3 
2 S 2.8 | 2.5 16f | 4 
1 2 引 2.8 2.5 16om |4 
1 .5 4 | 2.5 25mm | 2， 
6000 7.5 5 | 3 2.5 10 人 | 5 
6009 7.5 5 3 2.5 10m | 5 
4 5 2 2.5 24fn | 6 
6000 ，7.5| 5 3 25 | 10m |5 
4 | 5 8 2.5 24 如 | 6 
6000 7 .5 3 2.5 10t | 5 
有 4 5 2.8 2.5 24 和 | 6 
6000 | 7.5 3 3 2.5 10 细 5 
6000 7 . 邓 引 3 2.5 10m | 5 
4 引 28 )， 2.5 24i | 6 
4 引 2.8 2.5 24 了 血 |56 
20000 3 | 4 2 6m | 3 
S 4 2 10m | 5 
| 3 3 2 12m | 3 
| 3 | 2 12 刀 | 3 
| 3 3 1 2 12 | 3 
6000 .| 340 5 3 2.5 15 | 7， 
6000 1 310 引 3 2.5 15 弓 | 7 
6000 | 2 5 | 3 2.5 15m | 7 
6000 | 1 5 3 2.5 15m | 7. 
6000 | 10 5 3 2.5 15 基 | 7. 
4000 | 10 5 3 2.5 | 
| 号 4 | 2 10i 15 
8 | 4 3 80tm 人 
| ] 


Pa nm 
忆 
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Ki 


KE LT EL CE UTC 
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leeweerrreereernreererrerereereereereereeeeerereneeeeeerreerrnn 


序 型 
号 号 

了 FE HL875 
2 立 Z18A 
3 Y2Z18B 
和 4 YZ18C 
5 YZ18D 
6 立 Z18 忆 
9 MC818 
8 YZ18F 
9 3DD2073 
10 荆 Z19A 
并 六 Z19B 
12 立 Z19C 
了 3 YZ19D 
4 立 了 19 玉 
15 立 Z19F 
T6 H688 
汉 工 QZ20A 
18 立 Z20 吾 
19 友 Z20C 
20 立 Z20D 
21 | 立 Z20 卫 
221|1 六 Z20E 
23 5 了 2 太 

24 | SB21T 

25 | YZ21LA 
26 | 5F2B 

27 | 5F2G 
28| YYZ21B 
29 | 5FR2C 

30 广 Z21C 
31 | 5SEF2D 

32 | SPF2 玉 

33 了 Z21 甩 
34 | SRF2 已 

3 YY Z21 卫 
36 | SRE2B 

37 | 立 Z21R 
38 了 2ZH21 人 入 
39 YZ121A4 
40 | YZ121 了 3 
4 YZ1421C 
42 立 Z14121D 
4 | 立 TFI2LE 
44 立 ZIH21R 
45 DD40L 
46 | 3DD30-LLA 
47 | 3DD310 
48 | 3DD30-L 
49 | 3DD30-7C 
50 | 3DPD30-L 也 


夏 -990 


mm 


卢 > 记 * FF、 上 
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2。 低 
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2.6 砖 NPN 型 低 频 


发 射 报 
~ 基 概 
流 阻 击 穿 电压 击 穿 电 压 击 穿 电压 
六 CsBR)C8O 矿 BR)CEO 矿 (BR) 本 BO 
[ex | 4 7ce Tc 7 
(点 ) (77WW) (V) (Ay》 (V) (A) (Y) (人 ) 
了 相 2 0 加 有 
站 100 80 
0.75 73 30 2 志 310 2 二 13 5 纪 
眉 .75 75 510 2 世 50 2 二 15 3 1 
和 .73 75 80 2 坦 80 2 地 15 驴 二 
0.75 75 了 If 2 全 110 2 匡 T5 吕 训 
性 ,75 75 150 2 组 150 2 了 T5 史 弓 
习 . 工 208 10 取 150 0. 工 7 0 十 
各 ,75 ?5 200 2 和 200 2 伍 了 3 上 全 
158 工 .5 芭 150 二 .5 位 和 工 .至 乌 
工 T5 30 2 30 2 姻 1 | Sm 
了 TS 50 2 组 50 2 T5 下 和 垃 
工 了 5 80 2 志 80 2 1 下 马 垃 
工 T5 110 2 匡 T10 2 坦 工 3 5 证 
工 T9 130 2 志 150 2 切 3 吕 垃 
工 了 5 200 2 志 200 2 拉 15 呈 这 
工 .5 TI0D 0.1 世 1T00 0. 工 位 7 0. 工 但 
少 7.5 30 纪 证 30 2z | 135 | 中 名 
2 7.5 50 2 租 50 2m | TI5 了 全 
2 光 . 9 8S0 2 乌 80 2 卫 了 T5 号 王 
2 ?7.5 110 2 全 110 2 伺 了 5 己 志 
的 7.5 IT50 2 地 150 2 垃 15 中 地 
2 | 7.5 200 2 但 200 2 二 T5 5 
10 | 30 5m | 60 中 工 mr 
10 30 巨 也 60 中 荆 碍 
呈 3.8 30 3 区 30 5 Ia 15 1 刀 
T0 50 号 世 60 中 | 工 m 
了 | 3S0 Stm 60 中 工 雪 
号 3.8 50 5 世 50 5 世 15 IT0 刀 
10 70 了 地 60 中 工 葵 
5 3.8 80 5 钮 80 己 科 T5 0 了 
10 100 地 60 中 工 垃 
10 100 5 王 60 由 1 
号 3.8 T10 5 垃 110 吕 地 T5 革 0 如 
10 450 5 了 60 中 工 志 
3 3 150 | sm | 1410 | 5 | 4 | 10m 
和 200 I 60 中 工 红 
3 3.8 200 3 地 200 9 专 T3 也 
S 3.8 30D 3 如 300 3 锯 5 20 卫 
5 | 3.8 | 300 3 垢 300 3 地 5 | 280 二 
号 | 3.8 400 3 了 400 3 二 5 | 20 细 
| | 
5 | 3.8 500 3 坦 500 3 也 5 20 了 所 
吕 | 3.8 6f00 3 匡 600 3 了 S 20 
洒 3.8 700 3 钙 700 3 卫 5 20 地 
5 3.8 800 3 红 800 3 了 号 210 了 
人 200 15f0 5 | 
5 50 S0 4 
纪 60 工 他 68 了 也 7 了 菩 
呈 TI00 100 4 
5 250 T50 
号 200 200 4 


eeerveemereeeeeereeccaomore me 


集 电 极 
~ 基 极 
反 癌 截止 
员 流 
4LcBo | 夯 cp 
了 
(A》| 〈V) 
10.IR 
5 有 h 50 
10 
| 
了 工 D 50 
| 
工 3 | 30 
1 380 
| tm 30 
tm 30 
汪 | 30 
| 工 卫 3 
Ta | 38 
| 1 30 
| 30 
| 
1 
| 
50 贞 208 
0. 上 60 
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GT 后 CR CU On GE 呈 
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CA 


大 功 # 究 复 售 
集 了 电 根 电 
- 发 射 极 
旅 
反 回 截止 
也 流 系 
Zcgo | cp 站 PP 忆 
(A)》 (YY)》 | 1: | 了 RS 区 
0.5 2000 
工人 组 20 | 500 | 6000 
并 和 20 | 5S00 | 6000 
工 二 50 | 500 | 6000 
工 划 Ss0 | 500 | 6000 
二 二 T90 ;00 1 60600 
415 有 50 | 4500 |16600 
tm | 3400 | 506 | 6000 
75 
工 各 20 | 500 | @00 
1 旨 20 | 500 1 .6900 
各 30 | 3500 | 6000 
工 贡 50 | 500 1 6000 
1m | 400 | 500 16000 
1m | 1400 | 50016000 
10R 50 | 2000 
工 20 | 500 | 6000 
工 答 20 500 | 6000 
1 m 5s0 | 500 | 6600 
工地 50 500 | 6000 
tm |100 | 50016000 
1 垃 | 100 500 | 6609 
工 位 30 500 
1m | 10 100 
工 .5 ma 2 560 | 6000 
1 所 500 
工 全 10 | 100 | 500 
工 .5 葵 20 | s0 | 6000 
工 位 10 | 5060 
1.5m | 20 | 500 | 6000 
工 弓 10 | 508 
Im | 10 | 400 | S00 
工 .5 地 20 | 500 16000 
工 组 10 | 508 
1.5 血 20 | 500 | 6000 
工 血 10 | 500 
工 .5 王 20 | 500 | 6000 
1.5t | 100 | 500 | 2000 
1.5m | 3400 | 500 | 2000 
1.5m | 100 | 500 
1.5 生 | 100 | 500 12000 
11.5m |100 | 560 | 2000 
1 和 | 100 | 50012000 
1.5 和 | 100 | 500 | 2000 
50R | 450 40 | 350 
2 ta 40 | 500 
30 | 300 
2 如 40 | 500 
2 乌 40 | 500 
2 地 40 500 
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2.6 硅 NPN 型 低 频 


革 最 热 集 电极 集 电极 发 射 极 
大 大 

耗 多 人 FE 
获 许 - 基 极 - 发 射 极 ~ 巷 慨 
功 纪 

率 流 有 阻 雷 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电 压 

矿 C5R)C5O 三 (BR)CEO 大 (BR) BO 

Pei | ci | 丽 和 证 了 
( 阁 ) (A) (有 7) (Y) (Al) (YV) (A) (VD) ( 太 ) 
30 5 2350 250 友 

40 了 60 50 了 60 350 垃 5 3 二 
40 7 80 50 细 80 50 地 号 了 
40 7 | T00 50 纠 100 50 匡 5 3 也 
50 5 2 30 2 鱼 4 10 纪 
50 5 3 5 纪 30 号 盏 3 号 荆 
50 10 工 .5 30 5 2 30 5 所 13 工作 坦 
50 10 50 区 如 5 人 0 10 了 钙 3 工 0 地 
50 号 2 5S0 2 耳 4 10 志 
50 50 5 纪 50 呈 细 3 5 ta 
50 了 10 工 .5 50 3 所 50 呈 切 15 0 二 
50 TI0 50 10 ta 3 工 0 乌 
50 了 0 50 10 实 50 10 了 a 3 10 雪 
50 10 1I00 10 丘 50 0 二 3 了 0 了 
50 60 5 了 3 5 弓 
50 号 80 5 位 3 5 位 
50 5 80 2 志 录 10 细 
50 5 80 5 地 80 了 3 匡 
50 10 工 .5 80 5 也 880 3 垃 15 T0 刀 
50 10 ITI00 10 邱 100 10 了 3 10 卫 
50 开 0 100 工 0 匡 3 J10 鱼 
50 5 2 TI0 2I 4 10 好 
50 5 TI10 5 了 1T0 5 年 3 5 志 
50 10 工 .5 110 号 科 110 5 了 5 10 癸 
50 10 T50 10 握 159 40 了 3 0 了 
50 5 2 150 2 茵 4 10 蕊 
50 5 T50 5 位 150 5 3 3 5 地 
50 10 1.5 150 5 卫 150 5 拉 TI5 10 所 
50 19 150 10 匡 3 10 了 
50 10 150 了 0 王 TI50 了 10 廿 3 T0 握 
50 5 150 了 卫 3 5 
50 5 200 5 了 3 5 了 
50 10 200 TI0 荆 200 10 地 3 101a 
50 5 2 200 2 所 4 19 地 
50 5 200 5 匡 200 5 了 3 3 也 
50 雪 工 .5 200 3 匡 200 5 缮 工 5 10 
50 3 300 二 芽 200 十 匡 6 于 二 
50 I0 200 40 地 3 10 了 芋 
50 10 200 0 了 200 10 二 3 10 刀 
50 10 250 10 匡 3 10 了 
50 10 250 10 取 250 310 了 3 10 和 
50 10 250 了 垃 250 10 也 3 10 茵 
50 5 2 2Z50 2 人 血 4 10 姻 
50 3 400 工科 300 工 世 6 工 世 
50 3 600 工 联 300 工 志 提 工 卫 
50 10 工 .3 300 9 300 9 细 5 20 据 
S0 10 工 .9 400 也 400 3 地 5 20 握 
50 3 800 荆 f 400 工 耳 看 工 志 
50 3 900 工 血 500 工 垃 6 工人 二 
50 3 1000 并 也 500 工 蔚 8 工 血 


集 电 极 
- 基 极 
反 辣 截止 
电 流 
了 c50 矿 c38 
(AD) (YY) 
.1 如 00 
和. 工 世 80 
0 .1 纪 1T00 
0.T 弓 200 
0. 工 2 00 
0 .1 年 200 
0 .Ta 400 
0.1 荆 400 
0 .位 400 


了 


大 管 
集 电 考 电 流 前 包 和 特 
-~ 发 射 裤 寺 征 
放 大 
到 | 蕉 证 款 其 
流 系 数 降 睹 降 率 


< 


TcE0O | 大 ca 瑟 7 Tc | FcE | 大 55S | 大 CES 了 8 dc J 
(A) 《 电 》 |】 了 姐 记 max | (A) | (V) 《Y) 《YY) 《 胡 )》 | (在 ) | (Hz)》 

2 组 40 500 工 .5 号 2 2 了 0 王 2 
2000 115000 3 3 人 二 6 垃 3 
2000 1L5060 3 3 2.5 并 .3 日 志 3 
| 2000 |15000 3 3 2.5 工 .5 如 纪 了 

工 位 30 500 3 了 9 邹 25 级 2 
于 .5 把 20 500 | 5000 2 3 2 2 4 所 2 
2 地 20 500 | 6000 5 5 2.5S 了 工 0 了 垢 号 
2 血 40 500 2 2.5 2 10 | SS 

工 阻 30 500 3 了 之 25 二 2.5 
荆 .5 也 20 500 | 5000 2 5 2.5 2 4 位 | 
乡 二 20 5S00 | 6000 邓 号 2.5 人 10 绍 晤 
2 二 4 人 750 126000 5 尼 2 2.5 了 0 垩 5 
2 组 40 500 | 10000 作 弛 2 20 癸 吕 
2 纽 40 500 |z0000 全 5 2 20 人 和 避 
2 位 20 400 | 3 弛 2 30m 3 
双 垃 20 400 站 号 2 30 们 3 

工 志 50 500 3 0 2 25 王 2.5 
工 .5 关 20 500 | 5000 2 5 人.5 人 妈 担 2 
2 垢 20 500 | 60080 吕 2 2.5 入 10 王 号 
2 了 40 500 | 2 5 2 人 10 耳 
2m | 40 | 750 1200001 5 2 2 2.3 | 10m | 5 

工 切 350 500 3 418 2 25 芋 2.5 
工 .5 二 20 500 | 5000 2 号 少 光 双 4 组 训 
了 组 20 500 | 6000 5 号 23 和 10 垩 号 
2 人 锯 40 500 3 邓 2.5 2 10 卫 5 

工 志 100 5080 3 10 2 25 茵 2.5 
工 .5 蔬 20 500 | 5000 2 5 2.5 2 才 绀 E 
2 年 20 500 | 6000 5 2.5 2 T0 卫 5 
2 弓 40 750 |20000 3 2 2 和 5 10 王 3 
2 地 40 500 |10000 2 2 2 280 乓 吕 
2 雪 20 400 3 2 30 了 血 3 
2 志 20 400 3 3 2 30 芋 3 
2 绀 40 500 2 2.5 2 JT0 您 S 

工 联 1I00 30 3 10 2 25 位 2.5 
了 工 .5 也 20 500 | 5000 2 本 2.5 2 灵 卫 2 
2 地 20 500 | 6000 了 3 2.5 2 10 卫 3 

30 0.5 瑟 疡 0.8 2.5 
2 垃 40 750 120800 总 2 2.5 10 垃 9 
2 也 40 500 120000 2 3 2 20 了 5 
2 也 40 750 |10000 5 2 之 2.5 TID 孟 5 
2 所 40 500 |10000 2 3 2 20 匡 5 
2 了 40 500 2 5 2.5 2 二 了 

工 世 100 500 3 10 2 25 匡 2.5 

10 0.5 号 2 0.8 2.5 

30 0.5 2 0.8 2.5 
2 切 100 500 | 2000 和 5 3 2.5 10 志 3 
2 红 1T00 3S00 | 2000 总 瑟 3 | 2.5 10 据 5 

7 50 0.5 3 2 和 .8 2.5 

7 50 0.5 避 2 人 .8 2.5 

了 50 0.5 5 2 5 


Ce 


口 人 GT 口 避 CD 


3 总 入 58G 
3D AS8 瑟 


一 一 
> 把 民 公 人 osc enowtror < 
(3 (CD 
mm rr rd 
站 工 王 雪 ENN PINRNN 
wx CD CD 己 ) 会 jh 所 二 六 > 加 
Ps PSchahoO coopoho 
本 ] Do CD CA 
避 > 人 El 人， 


4 了 下 7 也 

上 5 YZ25 吾 

工 0 3 有 劝 且 75- 工 A 
17 上 三 7C 

荆 YZ25C 

19 | 3BDD735- 工 了 
2 了 下 7 了 

21 Y 2Z25D 
22 也 再 7 五 

23 YIZ25 孔 
24 | 3 了 DD75- 工 C 
25| 3DD75-LLD 
26 节 百 7B 

27 立 QG25R 
28 了 上 豆 7G 

29 | 3DBD75-EL 1 
30 YZ125A 
31 了 Z125 避 
32 克 FH 

33 立 室 125 吕 
34 Y Z3125DD 
35 了 ZJ25 世 
36 了 QZT25 忆 
37 工 己 102 
38 了 工 P142 了 了 
39 MJ900 

40 MT1000 
41 MJ901 

42 M 了 JIL00L 
43 MTJL100L1 
44 了 下 8A 

45 YZ27A 
46 YZ27 有 也 
47 也 五 8 了 B 
] 48 FEHSC 

49 得了 27C 
50 PEL100A 


80 


100 
100 
100 
100 
100 


(7L 


乒 请 
四 定 oo 


卢 庆 
三 世 


卢 FF FF FF 
khoioevtie viokhevto hbvhbwio hbiov 


Ha 上 户 
nnu mmmanmnm mwmmmm wmunwmmnm mmmm 


同一 


~ 上 情 户 ko io 


让 


睛 六 请 


上 FFPF FF 


二 


书 睛 睛 品 ” 一 请 卢 


.33 
.33 


.94 


.94 


oo 


集 电极 
-~ 基 极 
二 穿 出 卜 
乒 (BR)C5O 
1c5 
(Y) (A) 
1000 工 徊 
1100 5 
500 巨 弓 
000 S 蕊 
1400 号 1 
700 引 到 
800 5 J 
400 工 垃 
60 工科 
80 卫 理 
100 工 岂 
30 习 坦 
50 5 搓 
50 
80 中 了 垃 
100 
110 号 茵 
150 5 和 
150 
200 
200 5 生 
250 
300 3 地 
400 址 
500 3 
600 3 卫 
700 5 了 
800 5 开 
80 
80 
100 
TI50 工 班 
30 垃 
50 5 匡 
80 与 纪 


2， 低 


集 电极 
- 发 射 极 
下 穿 电压 
矿 (BR) CEO 
7CE 
(《VY ) 《 友 ) 
1 
51 工 得 
500 5 t 
350 琢 
600 5 如 
600 3 志 
701 3 
800 吕 弓 
200 工 全 
6 0.1 
80 二 
100 D. 工 
了 2 十 
30 ， 呈 人 得 
350 ”2 二 
50 5 坦 
50 | 
80 了 垃 
80 引 专 
100 
110 尺 血 
110 | Sm 
T50 2 志 
150 5 垃 
150 
200 
200 2 坦 
200 号 匡 
250 2 坦 
250 
300 5 也 
4080 3 伺 
45f 2 二 
300 5 二 
600 5 所 
700 5 坦 
800 3 坦 
TI00 
100 
80 
80 
00 
100 
100 工 坦 
3 3 雪 
30 于 级 
30 已 理 
50 了 址 
80 3 种 
80 芋 
100 了 工 让 7 


2.6 竺 NPN 型 低 频 


频 大 功 


- 基 极 


调 穿 由 压 也 流 


六 (BR)RBO 


ZLCcBO 


(入 ) 


7 BE 


(Y ) 《A) 


0. 血 
0.3 如 


工 竹 
了 得 
2 全 
2 但 
卫衣 


Co cn Oo co 


有 .3 了 


3231 生 
20 纪 
于 洱 这 
人 门 .人 组 人 
二 地 


R&D YL 


下 站 .2 三 
工 3 短 
工 0 了 
3 二 
工 0 二 


La 局 人 


人 


二 
开 0 乌 


FF 


工 3 rm 


人 


工 D 坦 
了 5 弛 
T9 呈 


上 


《mm CU AL CRL iD 入 CA CO Un 人 Cn 和 Co CI 人 Co 


工 3 I 
了 0 a 
了 5 二 


2 过 


20 组 
卫 S 二 
20 二 
20 了 但 
20 卫 


如 0 二 


yy 公 


.Bo 


写 81 
20Ta 
于 5 名 


二 垃 
2 经 
2 
33 


有 1 


ha ~ 
& Cn 人 人 Cn COi 信 


上 一 


| 


人 
人 


0 


书 王 


c 已 定 


率 三 极 管 
大 功率 复合 管 
集 四 级 红 流 前 饮 
- 发 射 概 | 
放 大 
反 向 截止 压 
电 流 系 数 帮 压 
Tcpo | 大 cp 及 FE Tc | cg | ps | cgs 
(A) (了 | 3 和 | ipax | (A) | (V) (YY) (了 》 
50| 0.5| 5 2 0.8 | 2.5 150 B2-01C 因 
7 30 | 开 .5 | 10 3 0.8 |2.5 TS 了 2-01C 2 1 
2m |100 | 50012000| 5 5 3 2.5 | 10m| 5 150 B2-01C | 3 | 
2m |410 | 500|12000| 5 5 3 2.5 | 10m| 5 150 B2-01C 4 
7| 30| 15| 410 3 0.8 | 2.5 15s0 B2-07C | 
2 科 | 100 500 | 2000 | 5 引 3 2.5 | 10m| 5 150 B2-01C 6 
2m | 400 500 | 2000 | 5 5 3 2.5 10mm| 5 150 B2-01C 7 | 
TIm | 200 20| 180 | 2 5 工 .2 二 0.5 |5 1I0M 158 R2-03A 8 
.5 坦 60 | 750 |26000 | 3 3 2.5 2 10,12m| 3 150 E3-03 9 
.5 了 80 750 |20000 | 3 3 2.5 2 |0,12m| 3 150 FE3-03 10 
.5 如 | 100 750 |20000 | 3 3 2.5 2 |0.12m| 3 150 F3-03 1 
工 妆 30 500 4 了 2 |0.38 | 3.75 75 82-01C 12 
2 mm 20 500 | 6000 | 7.5| 5 2.5 2 15m| 7.5 150 B2-01C 13 | 
工 柜 30 500 录 10 2 3.75 175 B2-01C 414 
2 了 20 | 500 16000 | 7.5| 5 2.5 2 15zm| 7.5 150 吾 2-01C 15 
2zma 40 500 4 5 2.5 2 10m| 5 175 3B2-04C 16 
工 苏 50 500 4 10 2 3.75 125 B2-0LC 17 
2 了 ma 28 500 | 6000 | 7.5| 5 2.5 2 15 科 | 7.5 150 - B2-01C 18 
2 刀 40 | 500 4 5 2.5 2 10 科 | 5 175 B2-01C | 49 
工 茵 350 500 4 10 2 3.75 1735 B2-01C | 20 
2 和 20 500 | 6000 | 7.5| 5 2.5 2 15am| ?9.5 4150 B2-01C 21 
1m | 100 500 4 ft0 2 3.75 175 B2-04C 22 
2m 20 | 500|6000 | 7.5| 5 2.5 2 15 和 | 7.5 IT50 B2-01C 23 
2 了 40 | 500 4 5 2.5 2 10 和 | S 175 B2-02C 24 
2 和 40 500 4 5 2.5 2 10 乌 | 5 175 B2-01C 25 
Ta | 100 | 500 4 10 3.75 175 B2-01C 26 
3ama 20 | 500 7.5| 5 2.5 2 152| 7.5 156 如 2-01C 27 
了 om | 100 | 500 4 10 2 3.75 175 B2-01C 28 
2 细 40 | 500 4 5 2.5 2 10 幸 | S 175 B2-01C 29 
2 | 100 | 500|2000 | 7.5 5 3 2.5 | 15 妈 | 7.5 150 B2-07C 30 
2 生 | 100 500 | 2000 | 7.5 5 3 2.5 | 415 和 | 7.5 150 B2-01C 3 
im |100 | 300 10 了 5 2m| 3 175 B2-02C 32 
2 纪 | 100 500 | 2000 | 7.5 | 5 3 2.5 | 45m| 7.5 159 了 2-041C 33 
2 了 芭 | 100 500 | 2000 | 7.5 | 5 3 2.5 | 15 血 | 7.5 150 B2-01C 34 
2m 1400 | 500|12000| 7.5| 5 3 2.5 | 15 和 | /7.5 451 8B2-01C | 
2n | 400 | 500|2000 | 75| 5 3 2.5 | 45 和 | 7.5 150 B2-01C | 36 1 
1000 |10600 | 3 4 2 6 也 | 3 E3-03A 37 | 
31000 5 4 2 10am| 5 FE3-03A | 38 
也 地 1600 3 3 200 B2-01C 39 ; 
中 所 | 1000 4 3 200 B2-0C 0 
引 切 40 | 1000 4 3 2.5 2 200 了 2-01C 4 
5 其 600 了 3 200 召 2-01 42 | 
号 和 40 | 1000 3 3 2 12 姻 | 3 475 B2-018 小 43 | 
3 坊 30 | 509 5 10 2 50mm| 5 175 B2-01C 44 1 
2 世 2 500 | 6000 | 10 5 2.5 3 . 20 姻 |10 了 50 B2-01C 4 
2 20 | 500 | 6000 | 10 5 2.5 3 20 姻 |10 4150 B2-01C 46 
2ma 30 | 500 10 2 50zm| 5 175 呈 2-01C 47 | 
2 二 50 500 5 0 2 30 了 | 5 175 号 2-04 48 | 
2 了 50 | 500 | 6060 | 10 引 2.5 3 20m|110 150 B2-0EC 49 
2 40 | 758 5 5 2.5 2 10m| 5 175 B2-01C 5 


下 “995 


姬 


] 


怕 cov 人 和 orio 睛 


iT 
1 


2。 低 频 大 功 
2.6 硅 NPN 型 低 频 


最 最 热 集 电极 集 电极 发 射 极 集 电 极 
型 大 痰 和 
， - 基 报 - 发 射 极 - 基 裤 
补 反 册 截 正 
功 电 
率 流 阻 击 穿 电压 击 穿 电 压 击 穿 电压 中 流 
六 (BR)CBO 六 (BR)CEO | 六 (BR)EBO 人 
吕 Pcw | Tcaf | 尽 i 大 二 Tpp | cso| FcB 
(W) | CA) | ev 了 | Coy | CA) (YY) | (A) | | 人 A |CA 1 V) 
FD100A 100 | 20 100 | 40m 100 | 1410 了 4 20zm 
YZ27 了 D 100 15 0.8 110 5 地 T10 5 了 15 5 世 
F 百 8 100 | 410 了 110 3 如 4 20am 
FF HS8E 100 | 10 1 150 3 了 4 20 如 
立 Z27 尼 100 | 415 0.8 150 5 也 150 Sm 15 15 卫 
Y 2Z27F 100 | 45 0.8 200 引 志 200 5 血 15 15 
DL100B 100 | 20 200 | 10m 3 10m 
FD100B 100 | 20 200 | 10m 200 | 10m 4 20 妈 
FEH8F 100 | 10 1 200 3 血 4 20 了 ma 
RS8G 100 | 20 250 3 和 4 20 
YZ127A | 10 45 0.8 300 5 300 细 5 30m 
FDto0C 100 | 20 300 | 10am 300 | 10m 4 20 和 
DLL100C 100 | 20 350 | 10m 3 10amm 
DLi00D 100 | 20 400 | 10m 3 10m | 
RD100D | 100 400 | 10aa 400 | 10m 4 20mm 
YZ127B 00 | 45 0.8 400 5mm 400 5 卫 S 30 姻 | 
YZ127C 100 | 45 0.8 500 引 茵 500 SI S 30 垃 
DELI106E 100 | 20 500 | 10m 3 10tm 
FDI00E 100 500 | 10am 500 | 10m 4 20z 
立 Z127D 100 | 35 0.8 600 5 如 600 5 5 30 了 
立 Z127 开 100 | 45 0.8 700 St 700 5 姻 S 30 血 | 
YZ127E 100 | 45 0.8 800 5 800 Sm 5 30m | | 
开工 P142 125 | 10 100 | 
忆 百 9A 150 | 15 0.66 30 3 姻 4 20mm 
立 Z29A 150 | 20 0.5 30 5 了 30 5 了 15 | 匡 
YZ29B 150 | 20 0.5 5 Sm 50 5 也 15 15 姻 
FHE9B 150 | 15 0.66 50 3 所 4 20 了 
DDL3150 150 | 16 60 6 5 4 酝 6 
FEH9C 150 | 415 0.66 80 3 血 4 20 人 也 
立 Z290 150 | 20 0.5 80 5 细 80 5 和 15 抹 姻 
立 Z29 甩 150 | 20 0.5 110 5 位 110 5 血 15 15 姻 
FEF 百 9D 150 | 145 0.66 110 3 了 4 20mm 
FE H9E 150 | 145 0.66 150 3 血 4 20am 
立 Z29E ， 150 | 20 0.5 150 5 茵 150 Sa 15 全 5 了 
立 Z29 开 150 | 20 0.5 200 5z 200 5 15 15 
FH9EF 150 | 145 0.66 200 3 了 4 20ma 
FH9G 1T50 | 4345 | 0.66 250 3 也 了 20m | 
立 Z129A 150 | 20 0.5 300 5 了 300 引 茵 5 30m | 
了 Z1293 150 | 20 0.5 400 5 了 400 5 S 30n 
立 Z1295C 150 | 20 0.5 500 5m 500 5 5 30 姻 
| 
立 Z129D 150 | 20 0.5 600 5 和 a 600 5 茵 5 30 王 | 
了 之 129 玖 150 | 20 0.5 700 5 了 700 Sam S 30 
立 Z4129F 150 | 20 0.5 800 5a 800 5 5 30 拉 
PH209A 165 | 30 0.75 60 工人 50 0.1 5 40 如 “| Ta 60 
BF 互 209 了 B 165 | 30 0.75 120 1 100 0.1 5 40 科 | 1m | 120 
FB209C 165 | 30 0.75 180 1 和 150 0.1 5 40 血 | 1 | 180 
下 瑟 209D 165 | 30 0.75 240 工 姻 200 0.1 5 40m | Im | 240 
BE 百 209 羽 165 | 30 0.75 300 1m 250 0.1 引 40m | Im | 300 
下 百 209E 165 | 30 0.75 300 工 血 306 0.1 5 40m |1m | 360 
卫 直 209G 165| 30 0.75 420 工 严 350 0.1 引 40m | Im | 420 


集 电 极 电 
外 序 
- 发 射 极 
放 
反 疝 截止 
也 沉 系 
TcEo | 大 cF PP rc | 入 BFS 
(A》 (人 ) | 所 各 max | (A) | 〈(V) (V) (VY) | (A) | (A) 
2m | 40 | 500 |10000 5 | 25 | 2 |14om|310 150 B2-01C | 
2 了 50 | 590 | 6000 | 10 引 2 5 3 20m | 10 150 B2-015C 2 
2m | 3 | 500 5 10 2 50m | 5 175 B2-01C 3 
2m |400 | 500 5 10 2 50m | 5 175 也 2-01C 4 
2m |100 | 500 |6000 | 10 5 2.5 3 20m | 10 150 B2-01C | 
2m |3100 | 500|6000 | 10 5| 25|13 |som|an 150 B2-01C | 6 
2m | 40 | 750 5 | 35| 2 |1m|5 175 B2-01C | 7 
2m | 40 | 500 |10000| 4 5 2.5 2 40m | 10 150 B2-0TC | 8 
2 匡 100 500 5 10 2 50 茵 5S 175 B2-010C 9 
2m | 100 | 500 5 10 2 50i | 5 175 B2-0IC | 10 
2 za 100 500 | 2000 | 410 5 3 2.5 | 20 | 10 150 了 B2-01C 工 工 
2 40 500 |10000 | 4 5 2.5 久 40m | 10 150 B2-0T1C 12 
2 了 40 | 750 引 5 2.5 2 10 生 | 5 175 B2-01C 了 3 
2 了 40 750 5 5 2.5 2 10 上 5 f75 了 2-01C 4 
2m 40 500 |10000 | 4 5 2.5 2 40m | 10 150 卫 2-01C T3 
2 如 | 100 500 | 2000 | 10 5 3 2.5 | 20m | 10 150 旦 2-01C 16 
2m | 100 | 500 | 2000 | 10 5 3 25 | 20m | 10 150 B2-01C | 了 
2 40 750 5 5 2.5 2 10 血 | 5 175 B2-0TC IT8 
2 所 40 500 |10000 | 4 5 2.5 2 40m | 10 150 B2-0TC 19 
2 匡 100 500 | 2000 | 10 5 3 2.5 20 也 | 10 150 了 B2-01C 20 
2 专 100 500 | 2000 1 10 5 3 2.5 |20o | 10 150 了 2-01C 2 
2 了 T00 500 | 2000 | 10 5 3 25 |20m | 410 150 了 2-01C 2 
1000 5 纤 2 10 弓 5 E3-04B 23 
2m | 30 | 500 7.5 | 10 2.2 | 75a | 7.5 175 B2-01C |] 好 
2 20 500 | 6000 | 12.5 5 3 25 | 25m | 12.5 150 B2-01C 25 
2 细 20 500 | 6000 | 12.5 5 3 2.5 | 25m | 12.5 150 HBH2-01C 26 
2m | 30 | 500 7.5 | 10 2.2 |75m | 7.5 175 B2-01C | 27 
6m 60 1000 10 4 2.5 | 80m 8 150 B2-01C 28 
2 50 500 75| 4140 2 2 | 75 如 7.S 175 B2-01C 29 
2 二 50 500 上 6000 | 12.5 5 3 25 |25m | 12.5 150 B2-01C 30 
2 志 50 500 | 6000 | 12.5 引 和 2.5 25m | 12.5 150 B2-01C 31 
2m | 50 | 500 7.5 | 10 22 |75m | 7.5 175 B2-01C | 322 
2 如 | 100 500 7.5 | 10 2.2 |75o | 7.5 175 了 2-0 尼 33 
2m | 100 | 500|6000 | 1251 5 | 3 2 5 | 25m | 12.5 150 B2-01C | 34 
2 和 | 100 500 | 6000 | 12.5 5 3 2.5 |25m | 12.5 150 站 和 人 35 
2 也 | 100 500 7.5 | 10 2.2 |75am | 7.5 175 B2-01C 36 
2 刀 | 100 590 7.5 | 410 2.2 |75mm | 7.5 175 B2-01C 37 
2m | 100 | 500| 2000|112.5| 5 3.5 3 25m | 12.5 150 B2- 叶 必 | 38 
2m | 10 | 3500|2000|125| 5 | 35 | 3 | 和 5m|12.5 150 B2-0LC | 39 
2m | 100 | 500|120001142.5| 5 3.5 3 25am | 12.5 150 B2-01C | 40 
2m |100 | 500|12000112.51 3 3.5 3 25m | 12.3 5 了 2-01C | 4 
2m |100 | 500|2000112.5| 5 3.5 3 25m | 12.5 150 2-01C | 各 
2 | 100 500 | 2000 | 12.5 5 3.5 3 25m | 12.5 | 15 B2-01C 43 
3m | 5 | 3001|6000 |13 引 2.5 3 0.13 | 13 5 B2-D1C | 44 
3 芭 | 100 | 300 | 6000 | 13 S 2.5 3 0.13 | 13 150 B2-01C 45 
3m | 150 | 300 |6000 | 13 5 2.5 3 0.13 | 13 150 B2-01C | 46 
3m | 200 300 | 6000 | 13 5S 2.5 3 0.13 | 13 150 B2-01C 47 
3 鱼 | 250 300 | 6000 | 13 5 275 号 0.13 | 13 150 B2-01& 48 
3zm | 300 300 | 6000 | 13 5 3 4 0.52 | 13 150 B2-01C 49 
3m |350 | 300 | 6000 | 43 5 3 4 0.52 | 13 5 B2-0lC | 5 


最 | 最 
序 型 天 大 
耗 多 
散 许 
功 电 
宁 流 
| _ Per | cew 
号 3 
| ( 现 ) (A) 
| 性 
1 | 了 号 209 理 165 30 
2 | 立 了 10042 上 75 10 
3 | 和 JI100312 75 工 3 
4 | 立 Z61A 200 25 
5 | PRFHI0A 200 20 
4 | 了 ER40B 200 20 
7 | 了 Z68 200 25 
8 | 立 Z61C 200 25 
9 ERHIL0C 200 2 
TI0 刁 了 10 了 下 200 20 
TI 六 下 6 了 200 25 
12 立 旭 61 区 200 25 
13 下 瑟 611A 200 30 
4 刁 下 6T1A 200 30 
并 3 了 也 61TA 200 38 
T6 忆 和 下 10 互 280 20 
了 7 FEHE10E 200 20 
8 也 了 瑟 611 下 200 30 
了 9 立 Z61R 200 25 
20 忆 了 614 吕 200 30 
21 | ERH6liBR | 200 | 30 
22 忆 了 611 Cg 200 30 
23 了 和 责 611C 200 30 
24 了 了 10 雪 200 20 
295 下 BE 拭 200 30 
26 匡 200 30 
27 卫 200 30 
28 下 200 30 
29 坚 200 25 
30 下 200 30 
31I 下 200 30 
32 世 200 30 
33 也 200 30 
34 下 200 30 
35 六 2Z 208 25 
36 于 200 23 
37 了 200 25 
38 和 人 200 25 
39 200 25 
40 了 4 300 30 
41 也 吾 11 吉 300 30 
42 下 下 1 县 300 30 
3 YY Z63BB 300 30 
44 了 2Z063C 300 30 
45 下 吾 11C 300 30 
46 | 下 HI11D 300 30 
147 | 立 Z63D 300 30 
48 了 了 63 扎 300 30 
49 相 媚 1 瑟 300 30 
5 F 了 IE 300 30 


2 低 


频 大 


- 发 射 极 - 攻 极 

阻 证 穿 电 扑 击 罕 电 压 击 穿 叫 压 
矿 CBR)CcBO 本 六 (BR)CEO 四 矿 (BR)EBO 
到 和 Tc Tc 也 
(人 7/ 克 ) | (7VY) ( 太 ) (CY ) (入 ) 《了 7 (和 太 ) 
0.75 | 480 | Ta 400 | 人 2 5 | 40 
工 600 0.2 400 0.2 8 40 开 
工 600 工 刀 400 地 8 工 位 
0.4 30 10 和 30 02n 工 5 20 本 
0.5 30 3 了 4 30 王 
0.5 5 号 雪 4 301a 
0.4 50 10 了 za 50 10 了 5 20 伍 
.站 ,4 80 10fa 8 10za 了 5 20 专 
0.5 80 号 王 4 30 弓 
0.5 II10 号 t 生 30 了 
0.4 了 10 10 丘 110 10 荆 了 5 20 蔚 
0.4 150 1T0 全 150 0 了 15 20 握 
0.5 150 号 志 5 0 青 
0.5 150 3 所 3 10m 
150 5 拉 5 中 坦 
0.5 150 给 4 30 弓 
0.5 200 号 坦 组 30 凶 
200 号 了 避 与 琢 
0.4 200 工 0 缮 200 IT09 卫 了 5 20 地 
0.5 200 号 2 5 0 他 
0.5 200 吕 世 吕 T0 所 
0.5 250 号 地 3 了 0 如 
f5 250 3 地 3 0 如 
0.5 250 3 了 帮 30 地 
250 了 5 号 取 
300 号 世 5 5 地 
0.5 300 号 世 起 T0 秸 
0.5 300 | 5 好 吕 T0 坎 
0.4 300 10 了 a 3080 10 荆 号 40 怨 
330 瑟 I 引 号 也 
0.5 350 号 了 5 T0 王 
0.5 358 3 刀 3 工 0 纪 
0.5 400 5 所 5 0 人生 
0.5 400 号 所 5 0 卫 
0D.4 400 了 0 过 400 TD 了 5 40 地 
0.4 500 T0 节 300 1 二 5 40 坦 
6.4 600 10 刀 600 工地 5 40 
0.4 700 10 如 700 工 和 王 5 0 所 
0.4 800 10 妃 300 0 了 号 如 二 
0D.3 30 工 0 和 38 工 G 了 二 5 20 引 
0.33 30 号 地 4 30e 
0.33 50 号 各 4 30 鱼 
和 .3 50 0 症 5 0 地 业 9 20i 
0,3 80 0 mm 8 工 0 和 组 工 5 28 针 
0.33 80 ITE 4 30 二 
10.33 TL0 5 地 作 30 弓 
站 .3 110 1T0 世 T10 10z 二 5 2 但 
0.3 150 10 所 150 工 0 反 f5 20 纪 
0.33 150 5 开 4 30 全 
站 ,33 200 引 斑 4 30 二 


功 


2.6 硅 NPN 型 低 频 


集 晒 裤 
基 极 

反 识 截止 
电 流 
7cago | 玉 cp 
《A) 《 立 ) 
工 也 480 
工 旭 600 


as 


we 


流 前 馅 利 等 下 最 
、 外 序 | 
iD 征 降 高 
大 
上 压 频 有 时 结 
数 到 乓 降 率 亲 温 
六 F 已 Tc | 大 cg | 和 5pES | 大 c8S Treat lz7rr | 
inax | (A) | (Y) (Y) (Y) (A) | (A) | GHz) | sy) Go) 
6000 1T3 5 3 呈 0.52 了 3 150 了 2-01C 工 
2000 右 6 2.5 2 0.6 和 TS | 5 了 3 了 2-01C 2 
2000 6 6 2 0.6 看 150 3B2-0LC 中 13 | 
6000 于 5 5 3 2.5 30 刀 | 15 150 了 2- 代 六 二 | 
0 10 2.2 0.1 10 T7S 卫 2-01TD 总 
0 TI0 和 :2 0.L 10 了 75 了 2-01D 如 
6000 T5 号 3 2.5 30 刀 | 15 4150 了 2-01C 了 
6000 工 5 号 3 2.5 30t| 15 IT5S0 了 2-01D 8 
10 : 10 2.2 0.1 工 0 了 工 75 卫 2-01 六 9 | 
0 10 2.2 0.1 10 175 了 2-01C 10 1 
6080 了 5 号 3 2.5 30| 15 150 了 2-01 革 
6000 15 号 3 2.5 30 卫 | 15 150 了 2-01 了 12 | 
工 S 3 人 了 .5 0.3 工 S 15 浊 下 7 了 2-01D 13 | 
工 3 3 冯 1 .5 0 3 Ts 15 了 4 于 7 号 0C3-02D 14 | 
5 3 人 工 .5 0.3 TS 20M 175 了 2-01D 工 5 
10 10 2.2 0. 工 0 工 75 卫 2-01C 16 
10 T0 2.2 0. 江 1T0 工 75 B2-01D 工 7 
工 S 3 当 二 0.3 5 20M 7 卫 2-01 卫 18 
6000 工 3 号 3 这 .与 30 妇 | 15 150 了 2-01D 9 
5 3 2 下 .3 0.3 5 15SM 175 了 2-01D 20 
工 35 3 2 工 .5 0.3 5 15 对 173 3-02 卫 21 
15 1 3 人 .5 0.3 TS 15M 73 3B2-0TD 22 
15 3 和 工 .S$ 0.3 工 5 15M 工 75 83-02D 23 
I0 10 2.2 8. 工 了 0 75 了 2-01DD 24 
工 5 3 2 工 .5 0.3 工 5 20 浊 了 73 卫 2-01 甩 235 
工 5 3 志 工 .5 0.3 5 20M 75 了 2-07 20 
了 5 3 2 了 .5 0.3 15 15M 二 了 了 2-01 姜 27 
1T5 3 2 工 .3 0.3 工 $ 15M 工 75 C3-02 开 28 
2000 1 吕 3.95 雪 30 志 | TI 15f0 卫 2-( 计 姜 29 
3 3 2 工 .5 0.3 TS 20M T75 了 2-01 也 30 
5 3 2 1.5 0.3 工 5 5 于 175 了 2-(0 时 下 31 
工 3 3 2 工 .3 0.3 T5 15M 175 3-02 了 D 32 
工 3 3 2 工 .5 站 .3 15 15M 工 了 7 了 2-01TD 33 
5 3 肥 于: 号 0.3 5 5M T75 CC3-02 了 34 
2000 35 5 3.5 了 30 妇 | 1 50 32-01DD 35 
2000 TS5 与 3.5 3 30 和 | TI5 50 了 2-01 疾 36 | 
2000 5 号 3.5 3 30 刀 | 工 5 T50 了 B2-01D 37 】 
2000 工 3 5 3.5 3 30 刀 | 15 了 50 了 2-01DD 38 1 
2800 工 5 呈 3.5 3 30 刀 | 15 50 了 2-80fTD 39 | 
6000 20 号 3 区 40 刀 | 20 150 了 2-01 40 1 
工 5 10 2.2 |0.15 T5 73 了 2-01 姜 4 
工 S 10 2.2 10.15 了 3 75 了 2-01 了 TD 42 
0000 20 总 3 多 40 卫 | 20 S0 了 2-01D 43 
6000 20 3 2.5 40m| 20 T50 了 32-01D 44 
工 S 10 2.2 10.15 号 工 75 B2-01D 45 
工 5 If 2.2 |10.15 号 了 75 了 2-01DD 46 
6000 20 S 3 2.5 40 鱼 | 20 TI50 了 2-01D 47 
6000 20 号 妈 2.5 402a| 20 150 了 2-01D 48 
工 $ 10 2.2 10.15 75 了 B2-01B 49 | 
了 5 10 2.2 10.15 号 75 胖 2-01 了 TD | 30 


及 -999 


2， 低 频 大 功 
2.6 硅 NPN 型 低 频 


最 最 热 集 电 袜 集 电极 发 射 极 集 电 极 
序 型 天 天 
耗 | 多 0 
向 许 - 基 极 - 发 射 航 - 基 极 
人 反 疝 裁 目 
罕 流 阻 埋 穿 电压 再 穿 电 压 击 穿 电压 电 流 
矿 CBR)CBO 广 (5R)JCEO 矿 (BR)EB5O 
ee 日 了 人 国 
号 号 cx | 7cw Ra Tcp TcB 了 EBD | 7Tcso | 亚 cp 
〈( 症 ) (A) (和 /而 ) (Y) (A) (YY ) 〈( 太 ) (人 ) (及 ) (A) (YY) 
工 YY Z63R 300 30 0.3 200 10 志 200 10Zm 15 20 鱼 
2 刁 吾 11CGG 300 30 0.33 250 5 了 全 30 人 各 
3 YZ163A 300 30 0.3 300 10 匡 300 TI0 鱼 5 40 了 好 
4 YZ165A 300 50 300 引 IOL 300 5 了 6 0.2 
号 Y ZI1637 300 30 0,3 400 10 了 a 400 10 志 5 40 世 
6 YY ZT165 了 了 300 50 400 5 匡 400 5 节 6 0.2 
7 YZM50A 300 50 500 5 王 500 5 地 6 5 二 500 
8 YZ163C 300 30 0.3 500 10 匡 500 10 如 号 40 了 za 
9 | 立 Z1650C 300 50 500 5 了 500 5 匡 6 0.2 
10 YZM50A 300 50 500 | Sm 500 5 也 6 5 芭 500 
11L1 | YYZ163D 300 30 0.3 600 T0 伺 600 1T0za 5 40 了 
12 YZ165D 300 50 000 引 匡 000 5 了 6 0.2 
13 YY Z163 卫 300 30 0.3 700 10 钮 700 10 匡 号 40 纪 
14 六 Z163P 300 30 0.3 800 T0 纪 800 10a 5 40 卫 
15 | 3DD200- 工 人 A 340 20 100 100 5 
16 |13DD200- 工 A 340 20 0.44 100 100 5 40 科 | 3 100 
17 | 3DD200- 工 吾 340 20 0.44 200 200 | 40 如 | 3 也 200 
18 | 3DD200-0LB 340 20 200 200 9 
19 | 3D D200- 工 C 340 20 300 300 5 
20 | 3D D200-L C 340 20 0.44 300 300 5 40 了 za | 3 世 300 
21 13DD200-L D 340 | 20 0.44 400 400 5 40 了 刀 | 3 二 400 
22 |3DPD200-EDD 340 20 1 400 400 S 
23 | 3DD200- 民 已 340 20 500 500 号 
24 | 3DD200- 世 五 340 20 0.44 500 500 5 40 刀 | 3 二 500 
25 ;3DD200-L ER 340 20 0.44 600 600 5 40 也 | 3 也 600 
2 3DD200-L RE 340 20 000 600 号 
27 | 3DD200-L G 340 20 700 700 5 
28 | 3DD200-LG 340 20 0.44 700 700 5 40m | 3 男 700 
29 |3D D200-L 340 20 0.44 800 800 3 40ia | 3 地 800 
30 | 3DD200- 民 百 340 20 800 800 总 
31 | 3DD300-A 5f0 30 100 100 5 
32 | 3DD300-L 了 B 5L0 30 200 200 3 
33 | 3D D300-LC 510 30 300 300 3 
34 |13DD300-LD | 510 30 400 400 5 
35 | 3D D300- 工 己 510 30 500 300 5 
36 | 3DD300-L ER 510 30 600 600 5 
37 | 3DD300-L G 510 30 700 700 5 
38 | 3DD300- 世 瑟 51T0 30 800 800 ? 


夏 -1000 


由 


(A) | (V) 


3 | 100 |500 |6000 | 20 3 +Y2.5 | 40om | 20 150 B2-01D 工 
3 科 | 100 | 500 15 10 2.2 吕 173 B2-01D 2 
3 也 |100 1500 |2000 | 20 5 3.5 3 40i | 20 1510 了 2-01D 3 
5 卫 | 100 80 30 3 3 2.5 0.6 | 30 150 了 B2-01D 作 
3 刀 | 100 |500 | 2000 | 20 3 3.5 3 40 刀 | 20 150 了 32-01D S 
5 | 100 80 30 5 3 2.5 0.6 | 30 150 B2-01D 6 
75 30 5 3 2.5 0.6 | 30 4 Ts0 了 

3 |100 |500 | 2000 | 20 3 3.5 3 40m | 20 150 卫 2-01 了 8 
5 钙 | 100 80 30 5 3 2.5 0.6 | 30 150 B2-01D 9 
75 30 3 3 2.5 0.6 | 30 终 只 150 TI0 

3 | 100 | 500 | 2000 | 20 5 3.5 3 40m | 20 150 B2-01D 1 
5 | 100 80 30 5 3 2.5 0.6 | 30 150 了 2-01D 12 
3 匀 | 100 |500 |2000 | 20 5 3.5 3 40 科 | 20 T50 | 卫 2- 叶 也 J13 
3m |」1I00 |500 |2000 | 20 5 3.5 3 40 刀 | 20 150 了 2-01 已 14 
500 | 2000 | 15 5 3.5 3 30i | 15 | 1M 175 B2-01C 15 

3m |100 | 500 5 3 3.35 3 30m | 15 | IM 175 B2-01D 16 
3 | 200 | 500 工 5 5 3.5 3 30m | 15 | 1M 175 了 2- 霸 用 17 
500 | 2000 | 45 5 3.5 3 30i | 413 | TM 173 了 2-01C 18 

3500 | 2000 | 415 3 3.5 3 30zm | 415 | TM 173 了 B2-01C T9 

3m |300 | 500 TS 5 3.5 3 30m | 15 | 1M 173 B2-01D 20 
3m | 400 | 500 T5 5 3.5 3 30mm | 15 | TIM 175 卫 2-0 吕 24 
500 | 2000 | 15 5 3.5 3 30i | 15 | TIM 175 了 2-01C 22 

500 | 2000 | 15 5 3.5 3 30z | 15 | 1M 735 了 2-01C 23 

3m | 500 | 500 工 5 5 3,.5 3 30m | 415 | TM 175 B2-01D 24 
3m |600 | 500 T5 5 3.5 3 30 刀 | 15 | 1M 175 B2-01D 25 
500 | 2000 | 415 3 3 3 30tn | 15 | 1M 175 了 2-01C 26 

500 | 2000 | 15 3 3.3 3 30m | 15 11M 175 了 2-01 C 27 

3 色 | 700 | 500 45 5 3.3 3 30 如 | 415 | 1IM 1735 B2-01D 28 
3 匀 | 800 | 500 械 5 5 3.5 3 30 血 | 15 | TIM 175 DB2-01D 29 
500 | 2000 | 妃 5 3.5 ] 30m | 15 | 1M T75 B2-01C 30 

500 | 2000 | 20 5 3.3 3 40om | 20 | 1M 473 B2-01D 31 

500 | 2000 | 20 忆 号 3 40tn | 20 | 1M 175 了 2-01D 32 

500 | 2000 | 20 3.5 3 40m | 20 | 1TM 175 了 2-01 了 D 33 

500 | 2000 | 20 S 3.5 3 40 押 1M 175 了 2-01 34 

300 | 2000 | 20 5 3.5 3 40 包 | 20 | ITM 175 也 2-01 了 了 35 

500 | 2000 | 20 5 3.5 3 40 刀 | 20 | TIM 175 了 2-01 也 36 

500 | 2000 | 20 3.3 3 40m | 20 | TIM 了 75 了 2-01DD 37 

500 | 2000 | 20 $ 3.3 3 40zm |】 20 1 ITM 175 了 2-01D 38 


到 -1001 


io 情 


3AG88A 
3AG88C 
34G88 了 
13AG88DD 
3A G88EE 


3 全 56 丰 


3AG80A 


-13AG80C 


3AG80 
3AG96C 
3AG96B 
3 如 G80 瑟 


3A 480 
3AG96 书 
3AG96 呈 
3AG96 昌 
3 和 各 97 吕 


3AG97 太 
13AG97C 
3AG97 五 
3AG97 有 
3A4G54 上 大 


3 人 (全 54 有 
3AG54C 
3AG54 了 了 
3AG54 书 
3AG 人 55 和 


3 和 AG55 孔 
3AG55C 


3AG95A 


3AG95 了 了 
3AG95C 


3AG87A 


3AG87E 
34G875 
3AG87LL 
3 和 丰 谋 已 


有 -1002 


涡 总 焉 证 汁 审 


co 
(全 ) 


特 


三 


三 cz 


(Hz) |(V) 


一 crenoocve oo Leieeararmcrrernmcoeoervae ren 一人 ee 


30 妞 |500M 
30 锯 |700M 
30mm1700M 


30 伍 
30 姻 


50 也 
31 十 
50 匡 
30 了 二 
50 了 m 


50 好 
30 经 


| 50 吉 


50 茵 
50 姻 


510 匡 
350 全 
50 如 
50 地 
350 位 


50 了 


| 50t 


30 组 
5 人 了 
30 地 


350 了 
30 世 
3S1 二 
50 级 
30 世 


510 他 
呈 0 组 


| 50 如 


训 站 和 
了 00 过 


了 (有人 租 
100 圾 
00 担 
80 王 


150m jit00M 


150 卫 |200M | : 
150 坦 |300M 
450 纪 1500 风 
150 了 1700MI 1 


150 们 


300|1300M 


850M 
工 G 


25M] 


25M 
30M 
3S0M 
50 更 


65M 
80M 
100 蔗 
100 芭 
120M 


工 20M 
200M 
300M 
300M 
300 世 


400M 
400 这 
500M 
500M 
600M 


600M 
650M 
650 
750 取 
800H 


800M 
900 凡 
工 G 


TG | 


30 了 


S0 王 
IT00 太 
200M 
306JM 


工 G 


问 业 
各 # 
在 才 


3001500MI 10* 


300 刀 1500MI 1 
300 你 1700 隐 
s00 疆 |120M 


;0 


sw 
Rn ETLECLnL LTL 


击 穿 电 应 
六 CBE)CBO 
cz 
(了 )(A) 
20 10.1 细 
20 | 0.12a 
20 10. 他 
20 10.1z 
20 10.1 媚 
20 10.5 联 
20 |10.5 联 
25 | 0.5 伍 
20 | 0.5 王 
25 | 0.5 划 
20 10.5 癸 
20 10.5 撕 
20 | 0.5 匡 
25 | 0.5 芭 
20 | 0.5 孟 
20 | 0.5 纽 
25 | 0.5 刀 
20 | 0.s 也 
25 | 0.5 王 
20 | 0.2 耳 
25 10.2 刀 
25 1 0.2 匡 
20 | 0.5 红 
20 | 0.5 耳 
235 |0.2 人 垢 
25 | 0,.2 垃 
20 | 0.5 王 
20 | 0.5 耳 
20 10.5 姻 
20 | 0.5 癸 
20 | 0.5 匡 
20 | 0.5 奴 
20 | 0.5 刀 
20 | 0.5 世 
25 | 0.5 弓 
25 | 0.5 纪 
25 | 0.Sa 
25 |0.5T ， 
25 10.5 阻 
25 .号 茵 
25 .全 
25 | 0.5 纪 
30 |0.2 志 
30 | 0.2 卫 
30 | 0.2 弓 
25 | 0.2im 
30 | 0.5 十 
30 |0.5 纪 
30 | 80.2 扫 
0 工 表 


斑 ca 引 7 czo 


功 


袋 电极 
- 发 射 航 
上 反 向 截 正 


天 cP 


(CCV| CA) | (TY) 


5。， 避 频 
集 电 极 | 发 射 极 集 叫 极 
-~ 基 极 
~ 发 射 极 - 基 裤 
反问 截止 
击 窒 电 压 | 击 穿 电压 电 这 
广 CaR)CEO 广 CBR) BEBO 
7cF 了 BEB 1cao 
(YI CA) YA) 
15 169.2 刀 |0510.1 王 | 10 | 4140 
TI5 |0.2 |10.510.1 妇 | 10 | 30 
15 |10.2 如 10.5|10.1m | 10 | 40 
15 |0.2m|10.5|10.1m 10 | 10 
15 |0.2 刀 |10.510.1H | TI0nR 10 
10 1 1m|0.810.5 下 | 7 加 
10 1 和 10.8|10.5 刀 | 7 了 PR 6 
15 荆 世 1 工 0.5 鱼 | 5 10 
工 0 1 和 10.810.5 包 | 5 6 
15 tm li 1I 0.5| SA TI0 
0 Tm |10.8|10.5 旨 有 折 
10 1m |0.8|10.5 坦 | 5 0 
10 IT |0.810.5 刀 | 5h 6 
1T5 工 tm | 工 0.5 了 | 5 |310 
10 1 | 0.8|10.5 生 | 5 6 
10 10.T 纪 |10.5|0.5 和 乌 | 5 内 0 
T5 了 和 如 | 工 0.5 红 | 5 | 310 
415 Tm|10.510.5 匀 | 10 110 
15; In|1I 0.5 包 | 5 | 340 
412 10.3 刀 |0.510.2 刀 | SR | 工 
15 10.3 刀 |10.510.2 和 | 5R 110 
13 10.3 刀 |10.510.2 包 | SR | TI0 
15 Ta |0.5|10.5 型 | 5h | 4140 
15 1 位 10.510.5z| 5 | 10 
15 |10.3 姐 |0.510.2 姐 | 3 110 
15 |10.3 如 10.5|10.2 组 | 5 1 
汪 械 包 |0.510.5 王 | 5 | 19 
15 1m10.5|10.5 刀 | 5 1340 
15 了 和 10.510.5 表 | 5 1 工 
15 Tm|0.510.5 芋 | Su 140 
1 
5 T 志 |10.5|10.5 科 | 5 10 
TS 1 10.5|10.5 垃 | 5 140 
19 工 组 | 0.5 | 0.3 芋 5 也 工 
T5 |0.5|10.5 下 | 5 1 40 
115， 3m|2 10.5 于 | 5 | 0 
T5 玫 | 2 0.5 了 | 5 | 10 
想 Im | 2 0.5 生 | 5 | 30 
了 5 ml 2 0.5m| 5 140 
135 5 工 公 |2 0.5 拭 3 | 10 
TS 工 亿 | 2 0.5 和 | 8 110 
1 12 10.5| 8 | 
15 1Tm | 2 0.5 组 | 8 | 10 
20 10.3 志 10.5|10.2 芋 3 也 于 
20 10.3 如 10.5|10.2 刀 | 3 | 3 
20 |0.3m|10.5|10.21 3 40 
15 10.3 嫩 |10.510.2 志 | SET 10 
20 10.3 和 10.810.2 志 | 5 T0 
20 |0,.3 妇 10.810.2 坦 | 35 1 10 
20 10.3 坦 | 人 .810.2 天 | 3 10 
23 5 型 00 | 20 


了 0 


声 小 功 窜 
电 这 
放 大 
AFBE | 六 cagl 7Lc 
DaX| 《YY )| 《A 
白 # 人 所 
合共 汉 手 
6y | 2 全 
6+#+ | 2 妇 
80 | 6* | 工 弓 
了 80 04 | 了 二 
了 80 6# | 卫生 
480 ,| 6+ | 工 亿 
80 6* | 工 王 
480 6# | 工 位 
了 99 有 * | 工 二 
了 8 6# | 工地 
86 0# | 二 组 
了 89 8# | 荆 理 
280 6# | 于 弓 
80 6x | 工 
加 六 2 专 
180 6# | 工 乌 
1350 6 | 2 刀 
1450 | 6 | 2 
150 | 6s | 2 细 
6# | 2 芭 
6 | 2 全 
150 0# | 人世 
工 50 6# | 2 红 
和 +# | 2 所 
各 地 也 
6# | 分 王 
6 | 2 和 
6 | 2 缮 
6r | 2 垃 
6# | 2 也 
4180 6# | 工 世 
180 | 6 | 工人 
180 6* | 工 绒 
180 | 68# | 工 坦 
180 6x | 工 刀 
180 | 10#* 110 了 
18 10* |10 钙 
Y80 | 10* 110 姻 
了 30 | 40# | 5 和 
1350 | 10* | 5 卫 
了 3 9*# | 5 鱼 
J30 | 10* | 5 所 
150 | 19# | 三 雪 
50 | 了 0 | 和 
了 50 | T6e | 瑟 垃 
T2 150 了 


三 极 
前 饮 利 井 
| 对 这 
陛 压 降 狂 
BBS3 eps|7nl lc AP GPp 
) | 7) VIADCAD dB ICdB》 
号 
S 总 
S 弛 
$ 各 
8 
6 | 
8 | 
& 瑟 
8 4 1 
$ 二 
$ 
3 
S 工 2 
$ 
S 
10 
S 6 
汪 和 
$ 5 
8 10 
$ 6 
$ 12 
$ 6 
8 6 
$ 12 
和 6 
$ 1 昌 
$ | 10 
$ 下 
$ 
8 
8 
$ 
$ 
8 
8 
8 
$ 
和 
$ 
8 


Wernereremerr mewiorrtesaorr -iasaiea caisoai 一 iceivinenin 


闻 y 


庚 
座 

了 Cr 六 
(和 《Hz)》 
2 世 8| 200M 
2 志 引 200M 
2m3| 200 这 
2 如 3 200 卫 
2m3| 200M 
工 生 引 10.7 焉 
二 组 呈 |10 .7 了 
工 世 和 10.7RM 
工 刀 中 10.7 坟 
Tm3SI0.7M 
2m3| 30M 
2 全 30M 
2 30 导 
2 呈 | 30M 
2Z3| 30 语 
2883| 30M 
2 节 3| 30 汶 
2 30 了 时 
2$| 30 基 
2 如 8 30 半 
2 30M 
2 30MI 
2 30M 
2 王 8| 30M 
2m8| 30M 


多 


CD Cn 小 以 


《SODCD Co CD 


| 


0 0 ms) 


RDLodcLohoho 


Co Go mw ena CCO CD CD COCLD Co Fo 
4 人 有 人 


外 序 
入 4-0 呀 台 | 工 
A4-01C| 2 
Ad4-0LC| 3 
Ad4-0LC| 了 
有 4-01C| 号 
A4-01C| 6 
A4-01C| 7 
Ad4-0LC| 8 
Ad4-01C 9 
上 4-01CI 01 
上 4- 01C 了 
Ad4 LOLTCI 1T2 
上 4-01C 工 
和 A4-01C| 14 
A4-01C| 15 
Ad4-01C|1 16 
Ad4-01C| 17 
点 4-01C| 18 
Ad4-DC| 1T9 
A4-01C| 20 
A4-01C| 31 
A4-01C| 22 
Ad4-01LC| 23 
A4-01C| 24 
A4-01C| 25 
&4-0TC| 26 
A4-01C| 27 
A4-01C| 28 
A4-01C| 29 
上 4-01C1 30 
点 4-01C1 31 
A4-01C| 32 
上 A3-01C| 33 
A4-01C| 34 ; 
A4-01C| 35 
上 4-01C| 36 
A4-01C| 37 
A4-01C| 38 
A4-01C|1 39 
A4-01C| 40 
Ad4-01C| 41 
A4-01C|1 42 
A4-01C| 43 
点 4-01C| 44 
A4-01C| 45 
和 4-01C| 46 
上 4-01C1 47 
Ad-0OTC| 48 | 
Ad4-010C0| 49 | 
P2- 人 0 号 | 50 4 


535. 高 频 小 功 
3.1 钳 PNP 型 微波 高 频 、 


代 电 裤 | 集 电 裤 | 发 射 极 | 集 也 裤 | 集 电 极 | 发射 
和 

内 - 基 裤 | -发 射 要 | - 基 

， - 基 极 | -发 射 极 | - 基 梳 。 

反 回 茂 止 | 反 向 截止 | 反问 

电流 | 电流 | 止 电 


时 
依 
省 
征 


击 穿 电 焉 | 击 窗 电 压 | 击 穿 电 正 
让 广 (BR)CBO| 太 (BR)CEO | (BR)EBO 
PFcw | 订 jFcgl re |7car 17 六 | 了 


号 | 号 国 攻 
( 罚 ) | Hz) CVD (CAI CA) IGCCYI (NA CYI (全 ) cj (A) (A) | (VD)| (A) | (YI (和 ) 


Tcao | 斑 cal Tczo | 了 czl7TE8O 


工 ZG30 | 300 垃 |800M| 10 | 102 | 50 了 年 |1735 | 0.5R | 10 |0.5p | 10 10.1R 
2 ZG31 | 300m |800M| 10 |10zma | 50 血 |175 . 0.5 | 10 10.Sh 110 0.1 
3 ZG32 | 300m 1GI 10 | 10 生 | 50 刀 |175 0.5& | IT0 10.5R 10 10. 
胡 2 633 |」 300 1G| 10 |10 卫 | 50 妞 |175 0.5kHk 110 |0.5R | 0 10 
5 13AAL1B | 500m 1140M| 12 | 50 皇 1200 生 | 85 | 60 | 1 和 | 23 | 5 他 601 | 20 

6 |3AAIA | 500m |160M| 12 | 5S0m 1200z| 85 | 60 1 1 | 25 | 5 匡 60 | 20 

7 ZG10 | 700a |150M| 10 | 10 和 1250 扣 |175 5 有 |10 | 3235 |40 3 上 
8 ZG1L | 700 和 aa |j150M| 10 | 10 王 1250zm|175 工 R | 410 5 | 10 工 上 
史 ZG142 |700m |150M| 10 140 生 |250 如 |175 In | 10 5 | 10 工 几 
10 ZG13 | 700m |150M| 10 | 410 型 1250zm|175 | 1 | 10 | .5u |340 工具 

1 


下 -1004 


全 | 


卢 导 上 广 、 
hook 
瑟 定 二 一 iD te 
Co co co co 


rar 


名 coN 人 mib 挛 


邮 


提 -1005 


局 osc mwis 上 


Cocaeac2c 
人 后 
oa 和 > -La > 
人 
忆 轴 妇 可 的 


《CD (CD CD CC Gy 


志 
人 
已 s 
局 


及 T00A 
也 100 也 
全 和 
14C 


全 
fs 


LDLD 


们 
和、 
和 


14 甩 
了 4 了 


CPLD Cn Cn CD 


Co co Co co 
GCC DO 


号 多 和 父 直人 中 直 让 中 


王 、 
全 > 


T4 下 


FE 和 
Ons 人 从 
避风 风 


亿 
血 


上 一 
CC Cn CC 
局 司 吓 叮 贡 基 天 


了 


TIeieieEeieieiereeiereieie eexeieleTEeIeiIeieias 


wm wmmmm eu 
TroyreaEereereroereeieiieieaeioieieioeeiteteroeioaoieieie 


ooen 
品 口 人口 玫 


3。 
最 特 
大 
冰 
区 
动 
coy j7 
《机 ) (Hz) (V) (A) (A) (TD ) 
100 鱼 20 刀 175 
TQ0 癸 200M 20 弓 T50 
100 王 200M 50 刀 75 
T00 耳 206M 20 钙 150 
100 氏 200M IT0 5 茵 20 纪 T50 
400 联 200M 10 3 了 20 纪 1735 
了 090 地 200M 10 3 地 30 刀 了 75 
1 工 0 组 200 玛 10 二 30 拉 了 175 
ED 志 200M IT5 雪 了 50 
100 志 200M 30 刀 150 
100 钥 200M 10 本 地 30 地 150 
了 J 了 00 也 200M 10 5 切 20 妃 了 75 
了 00 舞 200M 50 细 175 
100 姻 | 200M 1 也 175 
100 志 200M TIT5 包 175 
100 纪 200M 145 所 T75 
100 血 200M 15 切 150 
4100 卫 200M 95 如 T51 
T00 也 200M 50 也 175 
100 地 200M 了 0 吓 30 包 了 75 
1T00 宇 200 刘 10 5 志 30 饶 工 75 
100 了 200M 10 了 簿 了 5 所 4173 
100 卫 200M 1410 5 二 20 拍 150 
100 茵 200M 10 5 卫 20 姻 175 
400 血 工作 6 2 也 20 姻 175 
4100 伍 工作 6 2 也 20 卫 175 
400 血 TG 20 据 175 
400 姻 工人 20 蕊 T75 
100 纪 工 G 20 亿 4175 
50 巩 200M 20 了 年 175 
130 世 250M 20 姻 753 
130 阻 300M 20 征 工 75 
1350 孟 300M 10 0 征 20 耳 75 
450 茵 500M 10 呈 地 20 乌 了 75 
150 阻 | 400M 20 姻 175 
150 了 和 | 500M 20 血 175 
T50 十 500M 20 恕 175 
T30 世 500 齐 20 也 4175 
50 了 血 500M 20 生 175 
和 5 人 500M 20 纽 175 
了 150 妈 500M 20 据 175 
30 所 500M 20 型 了 175 
了 5 也 700M 25 班 亚 4S 
151 刀 700 获 10 5 匡 25 工 75 
T502 700 及 25 志 工 73 
50 垃 700M 10 号 科 25 茵 475 
30 也 700M 10 5 二 20 弓 173 
上 50 了 如 700M 10 5 廿 20 卫 175 
下 自 垃 700 了 4 10 人 血 20 垃 75 
TS0 如 | 700M 20 血 175 


频 


小 


3.2 三 PNP 型 


< 
涡 


功 
闫 


集 电极 集 电 模 发 射 极 
-~ 攻 极 -发射 极 -~ 尖 和 琢 
翰 穿 电压 击 穿 岂 压 者 穿 电压 
六 (BR)CDO 六 (5R)CEO | 产 (BR)BBO 
7cB Tcg 了 PEB 
(VY) | CA) CC CA) 
80 |f008 1 70 183004 胡 T00 有 
235 | 100E T5 |3200 6 160 忆 
20 |100p | 15 1100hn | 6 490 卫 
5 | 100 1 1 1100R 6 100 也 
15 |100 拓 T5 |3190 请 丰 100 
15 | 4100 呈 工 S 卫 D9 寺 作 00 忆 
&5 00 记 20 了 DB 放 帮 《00 忆 
30 00 下 25 | 300 几 吕 00 只 
25 | 100 扣 25 13008 6 100 只 
5 00 下 25 00 昌 了 00 忆 
25 |100a| 23 14340082 4 T00 有 
25 TO00 晴 25 了 90 攻 可 了 T00 及 
40 14140011 25 | 4100 3 T00 用 
25 |100 | 25 |1300p 二 00 忆 
25 100 汪 23 0DD0 也 人 E00 避 
25 T00 上 25 300 也 6 100 了 
35 | 100 25 |100 上 6 100 用 
35 |141008 | 30 11400 训 6 100R 
50 00 且 35 106 六 各 T00 也 
35 |100 | 30 1100p 上 T00 必 
40 |1008 | 35 | 100 记 5 《0 上 
35 1100n | 3 I00 民 各 100 必 
40 |100R | 40 1100 太 00 愉 
40 100u 40 T00 天 年 100 也 
12 了 10 只 帮 0 岂 
T2 10 只 二 TI0 届 
12 | 100R 帮 T00 了 及 
TI2 10 上 才 10 忆 
12 了 0 到 如 10 必 
20 |3100&8 帮 T00 忆 
20 | 200 及 100 册 
20 | 100 帮 3400 瑟 
50 00 45 100 忆 本 100 几 
30 |100& 1 25 |1400p 4 100 
15 |100 只 全 00 
15 |100 呈 | 4343 134100m 本 00 只 
15 |TI06 芒 胡 400 纪 
30 114008 | 25 13400 吧 入 100 必 
25 |400 必 全 100 
30 100 下 295 100 电 帮 00 上 
30 1100 1 5 |34008 二 100 
35 | 400 和 4 100 愉 
12 |1400p 卫 00 具 
荆 9 JT00 阳 工 2 100 也 帮 了 00 忆 
站 和 DGR& 帮 100 几 
12 了 00 了 信 200 
15 |:100m 帮 E00 
IT5 T00 只 工 5 TO 县 不 100 只 
20 |1008 | 45 13004 | 纯 T00 
15 |100 才 T00R 


rd 下 -eicFPAL 汪 Wed 如 负 ool si Treelaechce ccc mn-hrvacia ea 


、 


tionrrrearormenaisrWi craner 


一 


小 
集 电 棚 
= 获 极 
反 向 藏 止 电 
] 四 
Tcso | 太 ca5 
(A) (Y) 
500 忆 | 10 
T00 1 
100 了 10 
00 民 10 
100 am | 30 
100 3 10 
卫 上 站 了 他 
卫 旧 10 
T109 刍 了 0 
100 aa 18 
100 3 [LO 
100 开 10 
100 至 1 
了 00 王 10 
T00 10 
TU08 工 10 
1002 10 
100a 10 
100a 10 
工 世 10 
工具 10 
| 0 汪 10 
100 区 10 
| T00 屋 10 
| 108 恒 10 
100 荆 10 
二 0Gaa 6 
41068 扣 
100 卫 6 
100n | 20 
100n | 30 
TD08 恒 10 
| 400a | 340 
1003 0 
| 200a | 30 
” 
| 200a 6 
200 芋 | 6 
100 习 6 
| 200a | 6 
| .1900 6 
T002 各 
2003 6 
| 1000 40 
| 100a | 40 
| 400n | 3 
】 
1003a | 10 
| 1oon | 30 
| 100a 和 40 
0O03 10 
| 下 | 10 


-一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 


售 电极 
~ 发 射 极 
反 铅 城下 电流 
TcEoO | 大 cE 
(AA) (V) 
人 上 10 
100 卫 10 
100 410 
TI00 10 
100 了 40 
100 T0 
工具 1f 
下 10 
了 00 刁 TI0 
1 98 习 10 
TI 有 了 U 
100 二 40 
100 3 了 0 
14100 3 410 
TI00 也 10 
105 并 10 
100aa TI0 
JT00 工 10 
100 3 10 
工 上 10 
1 10 
工 D0 到 工 [ 
100a 1 230 
100n |】 40 
100 立 | 10 
100a | 30 
100 3 6 
100a | 6 
了 00 于 6 
TQ0 T0 
100 刀 10 
60 习 10 
S00 刁 T0 
1003 6 
200 10 
S00 恒 6 
200 aa 6 
200 | 提 
200 工 6 
2800 荆 | 各 
200a | 6 
208 卫 | 6 
了 0 日 组 TI0) 
100a 10 
100 zx 10 
109t | 340 
工 08 了 0 
50031 | 10 
1003 | 10 
吕 于 


IE ES 


了 
外 | 序 
向 | 
放 大 
四 
系 数 降 压 
矿 cP Tc 矿 BES| 广 cES 于 Tc 
形 切 
TIEaX 《V) (A) (VD (人 (A) 
| 1 | 
20 10 10m 1 |famald0m| A4-0B | 1 
“TI0 呈 O 工 800 芋 | 1 如 | 10 荆 在 4 -01B |〗 2 
10 Si 1 | 800m | 4m | 10am A4-01B 1 3 
10 中 细 1 1860m | Im | 10 姻 A4-0fB 1 4 
200 10 52n1 1 1800m | Tam|310om | A3-07A | 5 
200 10 5 1 | 800 了 | tm | 1410 了 二 4-01B |5 
1 10m 1 1300 如 | 1 | 10 生 人 A4-01 了 | 7 
工 0 了 血 工 300im | 工 a | 10 阵 A4-01 六 8 
6 细 1 |800m |1m | 10z AA4-01L 下 | 9 
200 6 5 工 3800 钙 | 工 和 | 10 纪 Ad4-0tB 10 
200 10 与 地 1 1800za | 1 10 | 二 3-07A 二 
200 10 5 1 |890mm|imlicm il 丰 4-013 | 12 
10 sm | T |800mlTml|iom | 4-07B 上 3 
200 6 5 各 1 |800 和 | 1m | 10m A.4- 机 B | 1 
.200 6 与 和 1 1800 生 | | 10t A4-01B | 45 
| | | 
6 与 征 1 800 也 | 卫 纪 | 10 地 全 4-01 了 T6 
200 6 5 好 300 如 | im | I0a A4-01B | 17 
200 6 5 了 300aa | 1 和 | 10m A4-01B | 18 
10 5 班 1 |1800 和 | 1m | 10z A4-01B | 49 
1 10 血 1 | 300m 11Tm | 10m A4-01B | 20 
I 10 和 1 |300 血 | 4 和 ma | 10 双 A4-01B | 2 
6 呈 匡 工 8002 | 41 严 | 了 0 所 人 4- 01 了 B 22 
200 10 5 和 1 |800mm | 1 | 10 和 ma 3- 23 
200 10 SI 1 |800zm | fa | 10m 24 
6 2 1 |sn00m | im | 10 25 
上 1 
6 2mm 1 |500m | Tam | 10 姻 | 36 
180 6 2m 1 1590m | 41 甸 | 10 和 a | 27 
6 2 1 3500 姻 | 1 | 10 壬 | 28 
6 2zm 1 1500 姻 | 1 | 10zm 29 
6 | 5 1 1300 世 | 1m | 10 志 30 
| 
6 5 了 革 |300 血 |1ma | 切 押 4- 31 
6 5 1 |300m 11 | 10m 4 | 32 
1 10 血 1 1500mm | 1 1 1 各 阵 .4-0: | 33 
270 6 5 灵 1 |500 和 | 1 | 1 二 4 4 -1 3 
6 m 1 |300 笠 |1m | 40 了 用 35 
6 引 细 1 | 500a j| 1 | 10 姻 4-01 了 136 
6 sm | 1 |380m 11ma | 10 Ad4-01B | 37 
6 S 纪 1 |560 血 | 1 王 | 40 所 A4-01B | 38 
6 5m | 1 |1300ma|1m|30m | 己 | 39 
6 5H ， 工 1505 也 11 王 | 10a B 140 
6 S 如 1 500 姻 | 1 坦 | 10 弓 A4-0fB | 41 
6 5 所 1 1300 血 | 1 | 10 生 Ad4-01B | 42 
1 |1600 和 11 和 | 40 A4-0LB | 43 
1 1600 和 mm | 1 如 | 10 血 A4-61B 有 
|600 和 |1m|1 10 半 A3-07A | 45 
1 1600m | 1m|10m | Ad4-alB 相 
上 600 垢 | 1 下 | 10 王 Ad4-01B 47 
1 1500aa|1zm|10m | Ad4-01B | 和 
1 |500 和 | 15 | 140 严 A4-01B |49 
1 |segm | 1 | 10m A3-07A S0 


3. 高 频 小 功 
3.2 硅 PNP 型 高 频 


| 
最 笠 征 最 最 集 电极 集 电极 | 发 射 摄 
序 型 大 大 网 
耗 多 | 疝 
人 人 | -其 家 | - 迪 和 全 | - 革 航 
若 许 妇 E 
功 电 风 
率 频 率 济 温 击 穿 电 压 击 穿 电压 填 穿 串 压 
证 人 广 (BR?C50 | 天 (BR)CFO | 六 (BR)EBO 
5 人 己 cm 7 太 cz Tc Tc | 7 本 7 7 二 
( 鸡 ) (Bez) | (YI) ( 太 ) (A) (位 ) | 〈VY) (A) CVD) CA CVD) | CA) 
下 站 一 _ ee ee _ 下 
中 3CGT103A 150 刀 | 700M 20 二 于 7 15 |300h1 4 T00 虑 
2 | 3CGf102B 150m | 800M 25 匡 175 | 15 100h | 4 | :100 
3 | 3CG1i02 | 150 科 | 800M 10 5 世 25 刀 175 | | 了 2 1100 4 | 4100 
4 | 3CG1l02B | 150m | 300M 25m | 175 15 |100u| 4 | 31008 
5 | 3CG102B 150 芭 | 800M 10 | 5 姓 25 175 20 | 100| 全 1100p| 4 | :3400 
6 | 3CG102B 150m | 800M 25 茵 175 145 |100p1 4 |3400 
7 | 3CGI102C 150 姻 1G 25 型 175 15 |3100P | 4 IT00 上 
8 | 3CG103 昌 150 姻 1G 20 了 和 | 475 15 |100n| 4 |3100R 
9 入 全 380B 150 志 1G 10 引 锋 20 锯 | 475 15 |100R | 4 T00 诊 
10 | 3CG102C 150 如 1G 10 5 了 25 芭 175 15 |100n|1 4 |1100R 
11 | 3CG102C 150m 1G 25 和 175 145 |100 | 4 | 100 展 
12| 3CG102C | 全 0m 1G 10 5 地 | 5mm 175 15 |100R | 4 100n 
13 | 3CG103 150 刀 1G 10 5 扣 20 卫 175 15 |100n | 4 T00 具 
114 | 3CGI1038B 150 耳 ICG 20 征 175 13 1 100h| 4 1 1400 
雹 XG380C 150 卫 人 10 5 乌 20 耳 475 | 145 | 300p1 4 IT00 此 
16| 3CG17C 130am .2G 6 5 | 20 如 | 4145 | ao 2 11on| 4 |31o0r 
17 | 3CG103 150 包 “| 1.2G 20 了 175 15 |T100p1 4 100 
18 | 3CG103C 150m | 1.2G 10 5 如 20 如 175 15 |100n| 4 00 此 
19 | 3CG4102D 1S0m 1.2CG 10 5 如 25 血 175 15 00 1 4 100 上 
20 | 3CG102D 150m | 1.2GG 25 和 175 15 |3400R| 4 TU0 站 
21 | 3CG102D 150 人 村 2C 10 5 | 2 也 175 | 15 1400& | 4 T00 民 
22 | 3CG102D 150m | 1.2G 25 志 175 15 |3400B | 条 100 二 
23 | 3CG103C 150m | 1.2G 20mm 175 | 15 |1008| 4 |3400F 
24 | 3CG103D 150 1a .5 20 纪 75 1 15 |100 | 4 100 闫 
235 | 3CG103D 1SG 旨 1.5 避 10 引 世 20 175 15 |100 和 100 起 
26 | 3CG103D 450I | .SG 10 5 了 20m | 1415 | 135 |100n| 4 |3100R 
27 | 3CG103D 150za | 1.5G 20 阵 75 15 |1008| 4 |34100m 
28 | 3CG15C 200 如 | 200M 10 5 和 30 卫 150 13 | 1008| 15 |108 丰 | T00 上 
29 | 30G15C 200m | 200M 50 各 4175 1 | 300n 45 1100R | 4 14100& 
3CG15C 200m | 200M 30 纪 173 | 20 1001 4345 17100731 4 00 上 
131 | 3CG15D 200 嫩 | 200M 30 和 175 30 | 1008 25 1100m | 4 IT00 必 
| 32 | 3CG 全 也 200n | 200M 50 ma 175 23 | 100| 25 |100&1 4 IT00 良 
133 | 3CG15D 200om | 200M 10 号 纪 30 血 150 25 | I00n | 25 |4008 | 4 |3100R 
134 | 3CG15 200 如 | 200M 10 5 也 | 30m 7 25 | 100 25 100 4 |3008 
135| CCG836 200m | 200M | 了 2 妞 | 100mma 55 55 | 呈 | 
36 | 3CG836 200z | 200M 12 2 和 | 100m 150 | 55 5 5 
37 | 3CG2A 200z | 300M 30 4175 20 |; 1008| 15 |3400uk | 4 | 4100 
38 3CG2 卫 200 姻 300M | 30 如 175 40 1008| 30 | 1008 4 TD00 z 
39 | 3CG25C 和 300M | 30m 175 60 | 100& 45 |i00 1 4 1300p 
40 | 3CG2D 200 血 | 400M 30m 175 20 | 10081 1 300n 4 3100 
4L1 1 30CG2D | 200 甸 “| 400M 30 和 m 175 40 | 100hl 30 |3100n| 4 13100h 
42 | 3CG25A 200 玛 | 500M 10 10m 50 和 ma 175 15 | 40 45 4600 4 | 3410 
143 | 3CG2F | 200 妇 | 500M 30 刀 175 20 | 10081 4345 1100 | 4 1400 只 
44 | 3CG2G 200za | sS00M 30 了 mm 175 40 | 1008| 30 |100 | 4 | 400 
45 | 3CG25B 1 200m | 800M 10 | 109 50 刀 125 415 | 100u| 435 | 4 300p 
46 | 30CG25C | 200m | 3G | 40 | 4340 50 匣 175 15 | 1008| 415 1100p | 4 1100 
47 | 3CG266F 200 生 | 41.2G | 10 | 10 了 30 纪 30 33 | 100| 35 |100m 3 J0DR 
48 | 3CG4987 200m | 1.5G 30 30 3 
49 | 3CGo9020 250z | 300M 10 10 血 | 100m 125 20 1 刀 | 18 | 1 3 10 只 
50 | 3CG838 250 姻 | 300M 10 10m 30m 150 30 | 00 20 |100 | 3 1300R 
| | 


小 功 : 
宗 电极 
-~ “ 基 家 | 
反 商 截 企 电流 反 册 截止 电流 系 数 压 ，， 降 
7caso 矿 cB Jeczo | ce FE yc Tc | Fsgs| 太 cpsl 7 芭 
(A) (TY) (A) (了 ) 血 刘 na (Y) (A) CVD) TV CA CA | 
j 
| ,| | 
109 并 10 100 五 10 25 -10 2 刀 1 | 500 世 | 工 志 | 10 血 A4-013B 也 
| 100a 10 100 并 10 25 10 2 也 1 | 600zm11z | 10 血 A4-0TB | 2 
100m 10 100a 10 25 10 2 细 1 | 600 廿 | 1m | 10m A.4-01 吾 3 
100a 10 100 半 1 25 180 310 2 缮 1 | 600| 1 | 109a A4-0TB 4 
1003 10 100a 队 25 10 2 纪 1 | 600@m| 1 | 10mm 44-0t1B 5 
| 100a 10 1093 10 25 270 10 2 如 T | 600za| T 垃 | 10 姻 A3-07A | 6 
| 100a | 10 1003 1 25 130 2 T | 600 和 | 1 | 10 功 A4-01B 有 
100 10 100a 10 25 10 2 鱼 1 | 500m 工 委 | 10z 及 4-07 吾 8 
100a 10 500 荆 TI0 20 10 23 1 | 500 莘 | 1 也 | 10 弓 入 4-01 卫 9 
1003 10 1003 扣 25 10 2 于 600z 工 刀 | 了 了 A4-01 有 | 10 
1003 10 100aa 工 25 180 0 2 弓 1 160 国 1 | 各 4-0B | 了 
100 10 100a 10 25 200 10 2 了 1 | 600| 1m | 菩 血 | Ad4-0f+ 了 | 12 
100a 10 100 于 10 25 10 2 也 1 | 600 刀 | 组 | 10 姻 A4-01B | 13 
100 aa 10 100aa 10 25 180 10 2 了 1 | 500 和 | 工 了 | 10 科 Ad4-01B | 414 
100n 10 500 了 10 20 10 2 绒 工 | 邮 10 所 A4-01B | 15 
1003 6 1200a 6 25 200 6 2 了 | 500 如 11 志 | 折 盏 Ax4-01B | 16 
100 na 10 100a 10 25 180 10 2 工 | 500 刀 | 1 血 | 10 A4-01B | 17 
100a 10 100z 10 25 10 2 了 工 600 凶 | 工 IT0 匡 A4-0I 了 3 | 18 
100a 10 100a TI0 25 10 2 了 工 | 600m| 1 也 | 10 到 A4-01B | 19 
100a 10 | 100a 了 25 180 30 2 细 1 |600m|1tma|l im | Ad-ofB | 20 
100 荆 10 100a | 和 25 10 2m | 1 6009| A4-0TB | 31 
100a 10 100 届 10 25 | 10 1 2 血 工 600 刀 | 工科 | 10 和 A4-01B 22 
100aa 10 100a T0 25 10 2 1 上 5S00m|1m | 10m | A4-01 了 | 23 
100n t00a | 40 25 10 2 位 工 | 500 刀 | 1 细 | 10 和  】 A4-01 了 3 | 24 
| 100n 10 100 10 25 10 2 地 工 | 600 和 | 1 芋 | 10o | A4-01B3 | 235 
| 
100aa 了 | 100nm 】 2320 25 10 2 细 工 | S00 生 | 1 王 | 1 地 A4-01 了 | 2 
1003 | 230 100m 1) 340 25 180 10 2 了 1 | 500 血 |1 世 | 10m Ad4-01B | 27 
| 500a | 1 1hR 1 30 30 250 10 5 纪 工 | 800 刀 | 1 | 10ma 上 3-07A | 28 
100a 1 100az 1 410 30 200 1 IT10 王 T | 800mi3 卫 | 36m | Ad4-01B | 29 
100a | 20 100 了 10 25 和 5 开 工 | 800mm| 1 10 了 A4-01B | 30 
100 3 10 100a 10 25 和 Si 1 1 800m| 1 孟 | 10 匡 A4-01B | 31 
100ma | 10 | 100z 10 30 200 10 10 和 工 | 800m13 担 | 30m A4-01B | 32 
| 5003a I0 | 4 10 | 30 250 10 3 氏 1 | 800 鱼 | 1 班 | 10 卫 | A3-07A | 33 
| 5S003 0 | 40 10 号 1 | 800mm ;了 和 | 10 据 Ad4-01B 134 
| 100a 55 100a 55 40 350 10 2 纪 500 生 | 了 乌 | 10m A3-07A | 35 
| 
| T00 18 160 300 12 2 mm Sa| 1oa.| 10m A3-07A | 36 
100a | 1 snna | 40 25 工 10 纪 | 900 于 | Sn00 和 | 于 志 | 40 A4-01B | 37 
100 王 了 500 aa 了 0 25 工 10 了 2900 好 | 500 志 | 坦 | 10 和 十 A 4-01 也 | 38 
| 1008 | 0 50D 和 10 | 25 1 10 和 | 900 赴 | 500 志 | 工 | 了 芷 A4-01B | 39 
| 100z | 0 1500a 10 | 5 工 10am | 900 搓 500 屯 | 3 10 卫 A4-013 上 
| 
| 100z 10 500aa 10 | 25 I 10a | 900 血 | 500 于 | 1 如 | 10 和 |  A4-01B | 41 
100 10 s00a |， 3 20 200 6 引 阵 T | 500 盏 | 1 | 10a A4-01 了 B 142 
| 100a 10 ;00 aa 10 25 中 10 如 | 900 血 | 500 志 | 1 妇 | 10 细 A4-01B |43 
| 100a 10 5003 10 25 工 10 刀 | 900 茵 | 500 生 | 1 | 10 鱼 A4-01B | 44 
了 400 10 S00 aa 10 1 20 200 6 严 1 | 500mj1m | 10m | 和 4-01B | 45 
100na | 310 s00a | 10 28 200 6 引 耿 1 | 500m|fiam|iom | Ad4-0tB |46 
50a | 25 1p0a | 25 30 270 10 10 贡 ，900 妇 | 300 和 | 了 班 | 10 血 Ad4-01B | 47 
| | 20 10 2 和 A4-02C | 48 
T100a 18 | 30 200 3 Im | 750 科 | 100 二 | 于 om | 410 耳 A3-07A_ | 49 
100a 30 | | 40 10 工 班 300 和 | 1 如 | 10 血 A3-07A | 50 14 
ae RE 人 


贡 -~1009 


外 从 


们 人 朋 人 和 仙 和 区 们 中 
冯 
四 


3C 

3C 

3C 

3C 

30C 

3C 

3C 

3C 
| 3CG1A 
| 3CG3C 
1 3CG3A 
| 3CG3D 
30CG9C 
3CG9C 
1 15 | 3CG90 
| 4 30CGo5D 
117 | 36G%E 
118 | 30G9E 
| 2 30CG9E 
20 | 3CG9R 
罗 3CGo9F 
22 | 30G14D 
123 1 30G15A 
124 | 3CG18C 
人 3CG22 了 3 
1 26 | 3CG111A 
127 | 3CGII1A 
128 | 3CGHLA 
29 | 3CG111A 
3CG1LTA 
31| 3CG1B 
1 32 30G418C 
133 | 3CG14D 
134 | 3CG3B 
135 1 3CG14D 
36 | 30CG15B 
37 | 3CG1C 
138 | 3CG3E 
| 39 | 3CGd4A 
140 | 3GG4H 
141 | 3CG4C 
| 作 3C GT1LLEB 
43 | 3CG11B 
;44 | 3C GT 
| 45 3C GT111 如 
1 人 | 3CG111B 
147 | 3CG213 
| 48 | 3C GI11 
! 49 | 3CG111B 
,50 3C G111B 

页 -1010 


报 区 
天 

洒 

ca 困 7 

(了 三 》 (五 z) 
300 刀 | 200M 
3009 | 200M 
300m | 200M 
300 姐 | 200M 
300m | 200M 
300f | 200M 
300 蕊 | 200M 
300a 200M 
300mm | 200M 
300 妇 | 200M 
300 姻 | 200M 
300im | 200M 
300zma | 200M 
300m | 200M 
300 阐 | 200M 
300m | 200M 
300 了 ma | 200M 
300z | 200M 
32602n 200M 
300m | 200M 
300 班 | 200M 
360 如 | 200M 
300z 纪 |， 200M 
300 刀 | 200M 
300 刀 | 200M 
300 | 200M 
300m 1 200M 
300 如 | 200M 
300zm | 200M 
300 芋 | 200M 
300 妃 | 200M 
300z | 200M 
3600m | 200M 
300 生 | 200M 
306 拉 | 200M 
300 了 | 200M 
300mm | 200M 
300 孟 | 200M 
300z | 200M 
300 生 | 200M 
300 卫 | 200M 
300mm | 200M 
300m | 200M 
300 鱼 | 200M 
300 了 如 | 200M 
300 | 200M 
300 刀 | 200M 
300 生 | 200M 
300 了 a | 200M 
300 刀 | 200M 


四 


20 民 
415 ; 100 
45 | 100 和 
20 | 100h 
25 | 100 
25 | 106E 
25 | 100 开 
25 区 
25 | 100& 
25 了 T00 只 
25 | 100 
15 | 100 具 
20 00 也 
15 | 100 卢 
20 1005 | 
20 
20 | 400 忆 
20 | 3i00k 
25 | 100& 
30 | 100m 
25 | 100 电 
30 | 100m 
40 0 

| 
25 | 
35 | 100 
| 
40 1100 

| 

1 


三 CBR)C5O 


Tcp 


(8) | (各 ) 


100p | 
100i 


25 
20 


站。 
征 最 最 
大 
人 高 
罗 
记 CE tc 了 cf 了 JW 
(Y) (A) (A) ( 仑 ) 
10 10 刀 30 了 T75 
了 了 0 了 50 瑟 4175 
50 狸 于) 风 
TD 了 0 刀 50 了 了 75 
T0 40 乌 50 共 T75 
50 T75 
50 刀 了 175 
200 垄 了 75 
50 了 4175 
50 刀 
50 志 
50 垃 T75 
30 75 
50 刀 了 75 
30 了 和 了 T75 
30 卫 175 
30 姻 175 
30 鱼 了 75 
30 弓 了 T75 
50 菩 173 
30 妃 J75 
30 m 75 
| 50 75 
0 拉 73 
200 所 了 73 
50 ta 173 
50 ml 175 
50 刀 
50 组 了 73 
50 和 m 于 5 
50 纪 1735 
1T0 10 纪 50 扣 173 
10 5 世 30 纪 了 
50 ta 
30 刀 了 73 
50 锯 1735 
50 世 75 
50 如 T73 
30 纪 75 
30 刀 175 
30 如 了 739 
50 弓 175 
0 全 175 
50 也 75 
50 切 
50 也 1735 
10 10 伺 200 锯 T25 
10 10 全 50 地 175 
S0 垃 175 
10 TI0 锯 50 所 T75 
Warpgeggig -一 -一 .aaacocrraeicac icp aggre 


小 
PNP 型 
集 电 扳 
-发射 级 
击 穿 电压 
广 C5R)CEO 
Tc 
(Y) | (人 ) 
15 100 Ri 
革 5 4100 了 
15 | 100Di 
于 5 100R1 
了 3 4300 到 
于 100 册 
3 T00 
15 100 有 
100 忆 
15 | 1400 
机 104 
工 3 1T00 上 
TS 0 有 
工 5 TD08 各 
15 100 有 
15 100 6 
{5 100 上 
了 5 00 
5 | 1300 
1 | 100R 
5 it00 虽 
15 00 县 
了 5 400 忆 
1 100 总 
15 T00 忆 
1 | 0 
15 
15 
20 
让 
20 | 
23 | 
25 | 
253 
39 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3 
30 


击 穿 上 


普 (5R) 瑟 BO 


让 人 


Gen 全 人 六 习 六 人 


心 、 


co 人 On 尽 


人 全 和 轨 人 人 人 人 


人 上 六 
本 


广 人 人 广 


心 全 会 


人 


一 0 之 所 王 
至 衬 开工 和 开 实 记 下 


、f 
六 
己 


工 0 红 


业 电 扩 | 条 下 最 | 电 演 阐 。 | 他 和 
| | 外 
加 四 | 向 
- 三 设 | -发 射 级 放 大 | 
| 压 | 
二 -本 和 罗网 | | 
及 高 瞬 止 时 流 芭 疝 截止 电流 系 数 降 压 降 
TI se ES 有 
cp | F 矿 cg ) Tcgo | Frcg FE 太 CB Tc 太 DBS| 广 CES| 8 Tc 
阳 并 必 了 | 形 号 
| | | | 咖 | maz | | | emp er 
] 一 | 四 人 一 广 一 1 一 罗 
100 兰 10 100 了 40 80 并 Da 300 人 | 1 A 4 | 
T00z | 10 | 10o0a | 10 | 3 -| 
100 10 | ft00a 30 25 270 10 10 鱼 TI | 300m| 3m | 30 和 am | A3-607A | 3 
100a | 10 | 100a 40 25 270 50 10mm 1 | s00m| 3a | 30 和 | A4-01B | 4 
I00a | 2 |10a 10 | 40 270 50 10 细 1 | 500m| 3am | 30z | A4-01B | 5 
100a | 10 | iooa 40 23 270 | 40 10 卫 1 | 500m - 
100a 0 | 100 410 25 10 10 姻 1 00 卫 3aa 30a 人 全 时 
100a | 10 了 10 40 180 10 10m 1 |500m| 3am | 30m | 人 4-01B | 8 
| 10 | 5o0a | 30 25 10 10z 1 | 500m| 3m | 30m | A4-01B | 9 
500a | | 500a 10 25 270 10 10m 1 |500ml 3m | 30m | A4-01B | 10 
I00a | 340 |100a 10 25 120 垢 了 - 
报国 法 | | 残 给 | 3 | 人 | 和 
100a | 10 | 100a 10 40 80 1 10a | 900 搓 | 300m | im | 10m | A4-01B | 13 
100R 了 100a 10 40 80 工 10 昏 900 生 | 300 刀 | 1ma | 10n | Ad4-01B | 1 
100a | 20 | 1003 40 40 10 引 1 | 300m| ftm | 10m | A4-01B | 4 
fa|l 10 1 310a | 3 4 10 5 垃 | 900 了 | 200m 血 -01B | 16 
10 1I0 | 10a | 2 80 10 5 和 | 900 邓 200m| 人 1 信和 0 了 17 
100a | 10 | 100a 10 80 10 5 押 1 | 300m| 3am | 4140 | 和 4-01B | 18 
1 10 40 10 5 | 900aml 200zm| 1am | 10m | A4-bfB | 19 
100a | 如 |100a 1 40 150 | 10m | 900m| 300m| tm | 10m | A4-01B | 20 
| 本 
100a | 410 |3100a 10 80 150 工 10 亚 | 900 王 | 300 如 | Jm | 10m | 人 4-01B | 2 
100a | 10 |3190a 10 40 180 10 5 | 8002| 350m| 人 om | 10am | 4-01B 
00 1 1 了 0 35 10 1410 了 -1 |500ml 3t |30m | 各 4-01B 
1002 | 20 | 500a 10 20 10z 1 | 500m| 3m | 30a | A4-01B 
100a | 10 | 360a 10 40 180 10 10 了 a 1 | 500m，3m | 30 姻 | 入 4-013 
|] 
T002 0 0 午 10 25 10 10 所 下 508 扯 4-01 
1003a | 1 100a 10 25 10 10mm 1 | 30 3 所 | 30 和 4 
100 10。 | 106a 10 25 10 10 于 1 | 500m| 3m ，30m | 人 4-013 
100a | 10 | 100a 310 25 0 | 10m | 工 |50m 3am|30m | 和 4-01 
100a | 310 100 拼 工 2 I0 10 理 二 | 500ml 3 血 | 30 纪 人 4-01 卫 
200a | 30 500 了 JI0 | 生 10 血 工 0 3 30 弓 | 六 4 
100a | 10 1500a 10 | 33 10 ja 1 | Sb0a| 3am | 30 了 信人 他 
100n | 10 100 了 10 25 270 10 中 班 工 | 500ma| 1m | 10aa | A4-01 吾 
i0ga | 10 100aa 10 | 235 270 10 10 锯 1 | 500m 3m | 30o | A4-01 阳 
1003 | 10 00 10 30 200 6 5 了 寺 | 800 弓 | Tama | 10 鱼 4-01 卫 
500a | 10 | 3 1 33 10 10 | 500m| - 
200a | 10 |500a 了 0 25 10 10 巴 00m 3 30a 人 人 -91 
100a 0 | ioga 10 25 6 10 也 1 | 300ma| fm | 10a | 人 4-941 吾 
1 | 2310 1 10 20 6 5 甸 1 | 3500ml| 1m | 10m | A4-018 
1Ik| 310 | fn 10 4 6 S 姻 1 | 300zm| fam | 10m | A4-01B 
Th | 1 10 60 6 5 联 | 工 | 300am| 1am 110m | A4-01B 
100a 0 | 100a 10 25 10 10 血 1 | 500mm| 3m | 30 二 | 人 4-01B 
T00 aa H 100a 10 | 和 5 T0 10 弓 1 | 500m| 3m | 30zm | 们 4-01BB 
09a 0 | 100a 世 | 玖 I0 | 10am | 1 |500 台 | 3m |30m | 入 4-01B 
100a 0 | 100a 10 | 5 10 10 和 1 | 500m| 3m | 30m | A4-01B 
100a | 10 | 100a 30 25 10 10 志 1 | 500m| 3m | 30m | 人 4-01B 
15a | 30 125 400 5 2 钾 600 血 | 10 和 |100 | A3-07A 
1003a | DO0 aa 0 3 10 10 1 | 500a| 3m | 30z | A4-01 卫 
109 : 上 | 100a | 2 25 270 | 50 | 10m 1 | 560a| 3m | 30mma | A3-07A 
00 100 IT0 妈 270 10 10 了 工 和 和 | 3oa | 30 鱼 A4-02 也 


Cn 和 ro 


ve oo > 


下 
0 


RH 
iD Fr 


< 招 


3C GTLI1LB 
3C GS62 

3C G111 
3C G111 卫 
3 G111DB 


SO 所 313 


3C GTC 
3CG1TTLC 
3C 三 131C 
3C GT 诗人 
3C GT111 


30C GLC 
3CG111C 
3CGT11C 
3C GTHLC 
3CG1110 


3C GT111C 
3C GHLTLC 
3C G11TC 
3C G11TC 
3C G4FE 


3C G844 
3C G212 


LI 吓 近 CC sa 


10 


了 弓 


200 这 
200 于 
30 匡 
3L 担 
工 00 也 


50 焉 
5S0 ITz 
50 王 
3S0 自 
50 nm 


50 II 
200 严 
50 和 
200 皇 
50 全 


530 了 
30 乌 
30 世 
30 匡 
30 


30 匡 
50 廿 
50 锯 
30 坦 
0 了 


50 纪 
50 了 
350 二 
50 位 
50 鱼 


50 也 
50 王 
50 媚 
50 包 
30 押 


T100 匡 
200 据 
200 匡 
100ma 
100m 


100 锯 
100 王 
100 王 


| 100 姻 


5350 年 


5。 高 频 小 功 
3.2 硅 PNP 型 高 频 


最 | 集 电极 | 焦 息 极 | 发 射 骤 
- 基 裤 | -发 射 极 | - 基 裤 
温 。 | 去 穿 电压 “| 者 穿 电 压 。 | 者 穿 电压 


矿 (BR)CBO 矿 CapyCEO | 六 CsRyB5O 


人 | Tca 1cE | 了 


国王 由 二 攻关 入 | 入 全 全 |? 


| 
4173 30 


100m| 4 |3100p 
150 | 30 |1005| 30 1002| 5 | 100n 
173 | 30 1003 | 4 TI00 几 
175 | 40 | 3100p| 30 | 100p| 4 | 100n 
150 | 30 |100n| 30 | 108 4 |3100n 
| [ 
150 | 4 [iogn| 30 |1008| S | 100 
150 | 4 1100n 30 | 3100n| 5 | 100n 
1 | 4 1100n1 35 | 3100 4 | 100R 
150 | 40 100pn| 35 | 3100pk| 4 | 100n 
80 | 4 |310k 3 | 3108 5 | 100r 
3 1100p| 4 |100n 
175 | 3 |4100k 33 | 3100 4 | 4100 
T75 40 TD00 忆 3? 1T00 码 100 
175 | 4 14100840 |3i00pl 4 14100b 
175 40 |1008 4 1100p 4 |3100p 
175 | 50 |100n 40 | Tu 4 | 8109 
175 | 40 | 100nl 40 |100p| 4 1351o0n 
T50 | 50 |3100n| 40 13100nl 4 | 100p 
175 | 40 | 100p| 40 | 100n| 4 100R 
175 | 50 |10k 4 108 4 | 3100 
175 | 4 11310088 4 |100h 
| 4 310nl 4 10 
175 | 4 | 3100p 4 | 100 
175 | 4 |31008| 4 | 0 
175 | 各 1 1008 4 | 100p 
1 | 
175 4 1110pl 4 10 
173 | 50 |100t 4 | 068 4 | 4100p 
45 | 100p| 4 | 100p 
175 45 | 100n| 4 | 4140o0n 
175 | 4 13100054 3100 
175 | 60 人 45 | 100p| 4 | 1008 
175 | 43 100 4 | 3100p 
175 | 4 |1ioonl 4 | 1008 
175 | | 1008| 4 | 100 
125 | 4 |108| 4 |1008 4 | 100p 
175 | 4 |3100pk| 4 |300n 
175 | | 4 100 4 | 100B 
150 | 4 |10p| 45 | 100n 4 100h 
150 | 50 | 1400 本 |3008 3 |5100n 
150 | 50 | 10 4 | 108| 5 | 100n 
T25 55 104| 50 11431000 5 10 
150 | 60 | 1008| 5 | 108 ES | to0n 
125 | 50 | 1008 | 
125 | 55 | 10nl 55 | 100R| S 10 
125 | 号 强 | 5 
150 | 55 | 10pl 55 | 3100n| 5 | 308 
150 | 弱 100B| 55 | 100p| S | 1008 
150 | 55 | 5 | | 5 | 
150 | 强 | 100p| 5 |31008| 5 | 300n 
150 60 |100n 5 |， 100 5 | 41008 
| | | | | 


小 功 训 
集 中 家 
- 和 臣 报 


反 固 截止 电流 


了 TCBO 入 ca 
{A》 (VY) 
0.1L | 40 
0.1 18 
0.1LE 10 
0.f | 10 
0.1 也 T0 
0.05 | 30 
0.05 忆 30 
0.1 有 10 
0.1 TI0 
0.03 必 30 
0,Jh | 1 
人. 工具 10 
0. 工 具 T0 
0.2 几 了 0 
0.2P 10 
0 工艺 10 
0.1 了 0 
0.1P 410 
0. 工 只 10 
0.1 及 10 
0.LUu Ii 人 
0.1 也 180 
了 上 负 0 
工 革 1 
工 用 0 
} 
0.1H 40 
0.1 蕊 让 
0. 工 上 0 
0 , 革 10 
0.1P 1 40 
0 工具 0 
0. 革 及 工 0 
0.Th 10 
8 .工具 10 
0.1R | 革 
0.1hP 了 0 
0. 工 攻 了 0 
0. 芋 电 10 
于 长 10 
0. 工 上 1 
0.05$ 县 30 
虽 . 工 从 3 
有 .工具 8 
人 .工具 18 
人 ,工具 48 
各 .工艺 1T8 
0 .Hb 18 
0 .1 人 
1 10 


Er 六 Caa 记 ez 更 ma 和 aa 2 
二 上 上 产 庆 Fnbac wenen 二 二 


证 ap 各 pm 
本 上 二 卜 > 


尼 一 王 王 aa ms sp aa 


~ 发 阴 极 


反问 截止 电流 


ycrgo | 入 ce 
(A)》 (Y) 


衬 它 下 主 下 它 吾 和 芋 辫 
F-= 
避 


"让 
2 
十 


玉 广 廊 上 站 

刘 本 人 人 
入 
re 


过 ss 
玉 立 下 芋 下 
全: 

区 


RE 
CD 所 ) 呈 ) 人 


} 上 
Cn CN 心 C 羽 修 站 人 忆 个 习 人 ho 人 


th npe 星 aami 


C 


FF。 > 


本 
心 


270 


180 


180 


270 
270 


270 
270 


180 
270 


150 
150 


500 


500 
500 
500 


500 
500 
500 
500 
150 


10 志 
了 10 丘 
10 也 
J0 匡 
10 卫 


IT0 卫 
了 4022 
10 卫 
了 0 也 
了 0 乌 


10 鱼 
10 了 所 
百世 
号 Ia 
5 位 


10 也 
10 生 
了 0 了 
10 卫 
10 卫 


T0 王 
10 了 和 
I0 卫 
0 
20 世 


区 0 绒 
]0 了 
T0 芭 
了 10 匡 
了 0 也 


2 坦 
2 担 
工 刀 
2 也 
2 位 


2 人 
2 人 
2 旨 
纺 划 
了 站 千 


局 


关上 请 关于 玫 关 几 二 玫 生生 


卢 岂 盖 上 关上 上 上 六 普 关 Fa 


|- 
二 


开 


人 


在- 这 3 人 


am 疙 an 各 sme na 让 王 二 一 性 ) 忆 一 二 二 


merummm wwwmwmu marm macenen 


ES 5 


LDL Un Cn GR 


外 
Ar Lo GT 


Co GT 


人 
《CdL 


1 一 一 


也 
(A) 


3 世 
了 0 
3 全 
3 
3 人 血 


S 志 
3 得 
3 组 
3 鱼 


.3 弓 


3 担 
3 全 
3 了 
3 也 
3 了 


3 乌 
工 乌 
3 位 
工 位 
3 垃 


3 人 
工 刀 
荆 纽 
工地 
工科 


3 志 
3 弛 
3 所 
3 志 
3 所 


3 志 
3 了 


| 


降 


4c 
(A) 


30 也 
T100 记 
30 全 
30 刀 
30 卫 


T00 卫 
T00 钙 
30 乌 
30 钙 
10 如 


30 癸 
30 匡 
30 纪 
30 
30 全 


30 鱼 
16 伺 
30 卫 
T0 人 也 
308 所 


30 弓 
40 和 
T0 志 
了 0 坦 
10 丘 


30 志 
30 匡 
30 全 
30 王 


30am | 
30m | 


30 联 
30 姻 
30 卫 


30 盏 


34 钙 


30 刀 上 


30 了 匡 
0 蔚 


10 地 


T0 刀 
T00 所 


1100m | 
| 10mm | 


10 如 


| 10 择 
1100 王 
10m | 


了 0 折 
了 0U 吾 


形 


上 4-01 卫 
和 3-07 人 
上 4-01 也 
A4-01 晶 
A3-07A 


A3-07 人 
扩 3-07A 


上 3-07A 
A3-07 人 A. 


胡 3-07 和 AA 


A3-07 A. 
和 3-07 A. 
A3-07 A. 
点 40 也 


di 


车 浊 oo 有 个 全 


49 
530 


下 -1013 


ob 盖 


拉 必 史 臣 六 


-人 5 RE 
地 特 征 最 最 集 电极 
还 大 | 大 呈 
产 党 阿 
、 乡 基 极 
j 人 钱 
功 电 
率 频 率 流 温 出 穿 电 压 
， 说 3 亚 (3RyCBO 
1 人 全 [FF 
Po | 天 CE Tc 了 Tc 了 医 汪 。 
，(W) | aa | YA GAO eV) (A) 
1 让 二 盖 二 本 一- 
3C G844 309 了 | 200M 12 2 |-100 锯 125 5 | 108 
3C G844 300 和 如 | 200 订 6 10 和 | 100 血 15S0 5 | 1098 
30G3s44 | 300am | 29]M 12 2 兽 | 100 鱼 1S9 3 10 关 | 
3C G844 03 | 202M 12 2m | 100 押 153 > 19 且 
3C G844C 330mm | 20JM 103 押 135 3 
844 300@ | 201M 12 2m | 100 针 5 
3 也 380 卫 ML 引 1 名 
344 300 刀 | 20]M 10 2 垃 | 10] 细 125 5 10 
22D 300 理 | 200M 2 了 173 6 | 400 
4 300m | 200M 3 4175 
4 300m | 200M 30 严 1735 
34 300 呈 | 200M 30 血 175 
3CG22D 300m | 200M 200mm 173 6 | 1095 | 
30 G3R 300m | 200M 50 纪 | 
0 G9E 300 了 am og0M 10 10 了 59 4175 90 | 2091 
30C G9R 300 鱼 | 200M 10 10 仔 50 了 aa 475 | 100 | 1008 
3C GT4 也 300m | 250M 30 了 a 475 | 23 | 00 有 | 
3C G18 忆 300m | 250M 350 叫 175 | 20 | 100B 
3CG14 忆 300m | 250M 30ma 了 7 30 | 100 上 
3CGISE | 300 和 | 3350M 旨 纪 乌 5 有 1 475 30 | 100 
3CC18 忆 300m | 250M 50 匡 173 40 | 1008 
3C G18P 300 包 | 250M 10 10 50 呈 了 75 40 | 100 
3CR2204 300 拉 | 250M 10 5 乌 | 100m 450 50 | 109 
30C G18G 300 媚 | 300M 10 10 弓 50 世 4735 20 | ft00 
3CG3R | 300 志 | 300M 50 菩 475 20 | 100 
30C G9 | 303 中 | 300M 30 匡 
30 G9A 300m | 300M S0 征 
3CG9D 300 鱼 | 300M 31a 75 25 | 100 
CG9D 300 刀 | 300M 50 了 二 175 23 | 400 下 
30C GD | 300a | 300M 30 也 175 | 和 3 3100 
3CG9E 300 了 | 300M 30m 175 23 | 100 
3C G9E | 300 和 | 300M 300m 175 23 」 14109 此 
3C G9E | 300m | 300M S50ma 17S 25 | 100 
3CG9F | 300om | 300M 30m 475 235 | 100 具 
30 G9G | 300 乌 300M 30 坦 了 75 
| 
3CG18G | 300 | 300M 350 也 4175 20 | 1008 
30CGtLPRF | 300m | 300M 30a 173 30 | 1008 
3C G9B | 300m | 300M 50 Ta | 
30G21G | 300m | 300M 10 T0 阵 50ma 75 
3C G18I 300 如 | 300M 10 10 细 50 如 150 40 | 100 上 号 
3CG3G | 300m | 300M 50a | 475 | 4 |310on 
3CG95 | 300m | 300M 50ma | 
3CG1L8 屯 300 中 | 300M 50 了 175 40 | 100R 
3C G21G 300 和 | 300M 10 10 握 50 匡 175 
3C G18 300am | 300M 30 10 血 50 了 475 50 1 100 
3CG9D | 309m | 300M 30 于 
3C G9 互 300tim | 300M 50 折 | 
3CG9R 300 甸 | 300M 50 理 
30CG16B8 300 二 | 600M 10 10 笑 30 细 175 
3CG113 人 A 300 纽 700M 50 组 175 
1014 


高 频 
3.2 硅 PNP 型 高 频 


人 小 


焦 沁 极 
| 
| 
1 
| 


-ec 
符 思 违 


六 (BR)CEO | 
1 TcCB 
(V >》 ( 入 ) | 
L 
村 | 
3 | 1000| 
5 | 100n| 
53 | 109 疾 } 
汪 | 100 有 8 
5S 
| 
JJ) 
s5 | 100h 
53 | 100 
60 100 忆 
00 T00 慨 
00 IT00 忆 
60 | 100R 
60 | 10081 
03 100 也 
8 TI00 了 
90 100 
15 | 100 凡 
1 | 100p 
25 了 00 | 
253 | 100 是 | 
1 
35 108 呈 | 
35 100 
5 100 芭 ， 
T15? 了 00 到 
13 | 1008 
了 3 100 上 
15 了 0G6 
13 100 也 
15 1T00 几 
15 1008 
15 100 | 
15 T01 世 | 
3 108 六 
15 工 00 基 
T5 OU 
15 00 以 
25 | 1001 
25 革 和 
30 100 
30 T90 只 
35 102 电 
35 LO00R | 
335 | 1008 | 
40 100 1 
45 L00 也 
53 100 避 
65 | 100 
13 | 09 电 
15 ;1009R 
| 


功 


发 艇 狠 


-~ 基 极 

击 罕 电 压 

矿 CBR) BE5O 
了 TEB 
(V) | (A) 

| 
5 ID0 和 
;| 500a 
了 电 
》 | 工 0 及 
4 | 100p 
10 世 
7 了 T00 纪 
4 | 00 只 
4 100 只 
44 ID09 必 
4 于 09 也 
00 只 
109 电 
生 f00 此 
如 109 发 
过 109 上 
DO 1590 忆 
未 了 09 
4 | 100n 
相 I00 有 
10 0 和 忆 
了 T90 上 
也 190 只 
100 孜 
如 了 00 只 
人 100 忆 
3 100 
3 100 有 
| 100 
四 100 p 
90 此 
5 | 109 电 
4 TI00. 几 
入 190 用 
0 100 只 
攻 100 且 
4 | 100 只 
4 | 100B 
| 

4 | 109 
4 | 100R 
4 | 00 
了 | 100 电 
4 1800 只 
二 | 100 且 
4 | 1008 
4 | 100 只 
4 | 3100k 
4 | 100n 


人 


1 


大 过 | 在 上 

率 极 馈 
小 功 宁 三 极 管 
集 电 极 集 电极 电 流 前 饱 

岗 
- 起 极 -~ 发 射 极 放 大 
压 

反问 截 正 电流 反 疝 截 引 电流 系 数 降 于 
Tcao | 竹 ca Tcago | 入 ce AP 辽 cz Tc |1 太 ss| 太 czs 
(A) | (V) | (| (V) | mia maxr | (V) | CA) | cv) | cv) 
80. 工具 160 800 TI2 2 好 工 508 色 
0.1 必 S5 48 T12 2 300 组 
0. 工 用 18 工 革 20 6 2 2 如 500 理 
0.1 遇 18 4160 500 12 2 了 500 纪 
0.1 下 70 700 2 2 二 工 . 工 
0.5 织 35 工 & 9 40 350 12 2 和 4 了 征 480 了 
0.1& 10 0.1E 了 0 25 270 10 T0 三 让 5100 卫 
0.1 只 18 250 800 12 2 垃 0.75| 500 卫 | 
0. 工 县 410 全. 工 攻 10 40 180 10 J10 地 工 500 级 

荆 必 40 工 攻 开 0 20 器 和 人 300 空 

工 用 10 工 必 10 40 6 5 似 工 300 皇 

工 几 10 工 上 10 80 6 3 1 1 300 伯 
0.1 上 10 0.1 10 40 180 10 10 组 1 | 3500 耳 
0.1 有 u 10 0.1 10 25 270 1 了 0 所 上 500 所 
0.5 且 10 0.J 只 T0 25 10 IT0 姻 了 300 也 
0.5 上 用 T0 站 .1 上 10 思 3 T10 1 二 工 3 日 如 
0 .工具 T0 目 . 工 具 T0 49 180 工 0 号角 300 呈 | 356 芭 
和 .及 10 0.5 世 1 20 10 10 到 了 00 鱼 
0.1 必 10 用 . 工 必 TO0 30 200 6 忠志 工 800 皇 
0. 工 纪 10 0G.3 且 10 20 10 了 0 镁 工 500 卫 
人 . 工 用 TI0 0.3 必 IT0 20 证 10 王 工 3 了 
0.1I 具 0 0.5 了 了 0 29 了 人 0 志 于 508 2 
0. 工 上 50 0.3 鞭 5 39 号 T0 联 399 位 
0.1RR 10 0.5 也 了 人 2 了 0 T0 纪 冰 500 卫 
0.1 只 10 人 .3 只 了 开 9 2Z5 6 II0 刀 工 300 锯 
0.5 纪 10 0 .3 引 了 2 270 0 T0 细 工 50 和 S 刘 
0.1 上 10 0. 工 用 10 235 2790 开 10 生 工 sf 了 
U. 工 上 工 日. 于 用 0 4 80 工 了 地 900 恕 | 308 弓 
0. 工 用 10 0. 寺 攻 T 80 革 革 0 也 90069 390 组 
人 .于 具 T0 0 .于 攻 10 40 10 5 聘 工 308 短 
0. 工 用 10 人 0. 工具 了 80 IT3 IT0 乌 900 生 | 301 二 
昌 . 荆 号 了 0.1 忆 了 T0 80 工 S 10 10 了 名 9005a| 388 诅 
0. 工 内 4L0 0.1 玉 了 9 40 159 下 了 9 地 900t 1 395 呈 | 
0.1R 10 0 .1m 10 80 | 10 5 茵 1 | 300z | 

0.0U1 10 0. 工 名 10 89 | 10 3 世 900 生 | 300 了 王 

0. 工 浊 10 0.5 岂 IT0 20 10 10 了 1 1 300 备 
0.: 世 TI0 0. 工 上 10 30 200 各 号 圾 下 800 外 
0. 工 只 10 0.1 410 25 270 10 T0 幼 了 | 500 了 aa 
0. 工 此 I0 9. 工 品 T0 35 了 0 于 500 王 
0. 工 几 10 0.5 只 了 0 25 10 410 地 1 | 500 隐 
0 , 芋 共 了 0 0.I 上 10 23 日 了 0 地 于 300 十 
[0. 工 此 10 0.1 用 了 0 23 270 10 了 了 工 300 定 
0.m 了 10 0.5 电 I0 2 于 了 0 也 工 300 生 
0.I 世 T0 9. 及 10 当 9 10 了 10a 1 1 500 卫 
0 .已 10 0.3 刀 IL0 23 10 了 0 姻 工 500 十 
0.1 10 | 0.1 10 25 270 410 10 血 1 | 500 和 | 
和. 革 只 10 6. 工 由 0 29 270 10 10 坦 工 506 怨 
0.1 具 10 0 .工具 TI0 23 270 TI0 了 二 下 500 个 
人 .2 6 人- 和 只 6 29 6 了 志 9 了 89 生 | 300 针 
1 基本 10 0.1ik 10 25 180 1 10mm | 998 王 | 300 译 


| 
| 


刀 
U。 


工科 
工科 
工 伺 
了 荆 二 
3 本 


3 二 
工 十 
3 
工人 
坛 


3 全 
3 
2 坦 


3 了 | 


3 二 


3 二 
3 了 


工 全 ， 


工 全 ， 


荆 从 


卫 二 
卫生 
工 供 
工地 
荆 坦 


3 坦 
于 十 
3 据 
3 琢 
3 所 


于 志 
3 证 
3 拓 
3 人 撕 
3 所 


3 了 
3 所 
3 组 
全 
证 


外 序 
形 号 
A3-07A | 1 
和 A3-07 人 入 | 2 
人 3-07A | 3 
3-07 入 | 4 
A69 5 
A3-07A | 6 1 
A4-01B | 7 
A3-07A | 8 
A4-01 吕 | 9 
和 4-01B | 201 
各 4-0T 噩 1 中 
A4-0T 了 | 32 
入 4-01 和 | 13 1 
A4-01 了 | 14 | 
A4-01 有 | 5 | 
A4-0TB | 1 
Ad4-0LB | 17 1 
和 4-01 了 | 181 
Ad4-9LB | 19 
和 4-01 吾 | 2 
人 4-0LB | 21 | 
大 4-01 瑟 | 22 | 
请 43 23 
A4-01B | 24 
A4-01L 了 | 和 5 
40 | 中 
和 4-01 下 | 2 
下 可 -0 了 28 
有 4-041 了 | 29】 
Ad4-01 有 | 3 
AQ | 31 
大 4-01B 321 
Ad- 了 | 33 1 
太 4-01 瑟 | 34 1 
各 4-(0 万 | 35 | 
时 
A4-01B | 36 
A4- 休 如 | 37 | 
A4-01B | 38 | 
A3-07A | 39 1 
A3-07 和 | 如 | 
人 4-0 有 | 4 
让 4- 人 有 | 42 | 
A4-0133 | 43 | 
和 3-07 太 | 44 | 
A4-01B | .45 1 
1 
Ad4-01 有 8 | 46 1 
0 47 | 
呈 | 48 1 
49 j 
几 让 
下 -1015 
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3.2 硅 PNP 型 高 频 


| 最 特 征 最 最 集 电极 集 电 要 发 射 极 
序 型 大 大 过 
多 
姥 
功 电 
率 频 率 流 温 者 穿 电压 击 穿 电 压 击 穿 电压 
人 矿 (BR)CBO | 扩 (aR)CEO | 大 (BR)BBO 
全 忆 ci Fr 斑 cF Tc 7cM | 了 7 7 去 志 下 
〈《 现 ) ( 了 z)》 (V) (及 ) (A) (位 ) | (V) CA CVD GAOV) | CA) 
ee 人 2 了 
工 3CG113A 300m | 700M 310 1410 所 50 和 175 145 | 100 上 | 4 100 
2 13CG113A 300 媚 | 700M 10 10 了 50 了 175 45 | 100n| 4 100 只 
3 |3CG113A 300ama | 700M 10 10m 50 细 175 20 | 100n| 3 | 100u 4 100 有 
4 |3CG113A 300 生 | 700M S0 姻 175 15 | 1002| 4 100 电 
5 | 3CG114A 300m | 700M 40 联 175 15 | 100 | 4 100 
6 |3C6G1i13A 300 媚 | 700M 50 地 175 15 | 100)| 4 100p 
7 | 3CG114A 300m | 700M 40 弓 175 45 | 100!| 4 100 卫 
8 | 3CG114A 300 匡 700M 10 10 匡 40 了 ma 175 1003 | 4 100 忆 
9 | 3CG16C 300z | 800M J0 10 血 30 茵 175 15 | 100&| 4 100 业 
10 | 3CG113B 300m | 900M 10 10ma 50z 175 15 | 100p| 4 100 
11 | 3CG113 了 3 300 刀 | 900M 50 世 175 15 | 100 | 4 T100 呈 
12 | 3CG113B 300m | 900M 10 10 姻 50 荆 175 15 |100pl 4 100 
13 | 3CG144B 300m | 900M 10 10 40 荆 175 15 | 10084 4 T00 具 
14 | 3CG113 了 83 300 如 | 900M 50 弓 175 135 | 100n| 4 100 愉 
13 | 3CGjl13 300 | 900M 50z 200 15 | 1007| 4 100 必 
16 | 3CG114 了 了 300m | 900M 40z 175 45 | 1007 4 100 形 
17 | 3CG113 300m | 900M 10 10 了 50 了 175 15 | 100n| 4 100 册 
18 13CG113B 300m | 900M 10 10m 50m 175 20 | 100p1 345 | 100n1 4 100 攻 
49 | 3CGT113 了 如 300 如 | 900M 50 了 175 15 | 10041 4 100 愉 
20 | 3CGil4B 300zm | 900M 40 耳 175 15 |100n| 4 60 及 
21 | 3CG16DP 300 灵 工 G 10 10 了 30 也 175 了 3 100 钙 | 4 100 瑟 
22 | 3CG71I 300 钙 1G 10 10m | 100m 150 50 | 100h| 40 |」4100R1 5 TI00 
23 | 3CG3905 350z | 200M 10 10m | 200m 125 40 40 5 
24 | 3CG4403 350m | 200M 10 20 | 600z 125 40 40 5 
25 | 30G3906 350zm | 250M 10 10z | 200nm 125 40 40 5 
26 | 3CG3906 350 世 | 250M 10 10m | 200mm 150 40 50 | 40 50 呈 | 3 50 此 
27 | CG3209 350 科 | 400M 10 30 血 | 200 了 ma 200 20 10p| 20 | 1o0nl 4 100 虑 
28 | XGEp869A 360 了 | 400M 15 10 如 | 200am 175 25 | 100u| 48 1100 5 100 站 
29 | 工 Y4035 360 如 | 400M 200 茵 175 40 40 
30 XGEFp3546 360 卫 600M 5 10 耳 200 耳 了 175 153 T00E| 12 1008H| 4.5 | 100 上 
31 | 3CG9012 400m | 200M 5 1 | 300m 150 25 25 3 
32 | XG302D 400z | 200M 10 50 刀 “| 600 征 200 40 20j | 40 20| 5 20 用 
33 了 Y3504 400 刀 200M 20 50 Im 600 巧 1735 45 10 有 | 45 100j | 5 了 0 上 
34 | 2N3504 400m | 200M 600 了 175 45 | 100n| 45 10ph| 5 10 忆 
35 | 3CG495 400z | 200M 40 10zm |」 150 如 125 50 50 | 100h| 5 
36 XG3023 巴 400 癸 200M 10 50 志 600 王 200 60 20P | 6060 208 | 5 2 用 
37 | XXXG302FR 400m | 200M 10 50 如 | 600zm 200 60 20R| 60 20 几 | 5 20 只 
38 | 3CG2907 400 刀 | 200M 10 50zm | 600m 150 60 50| 60 | 100p| 5 50 几 
39 | 3CG3496 400 妈 | 200M 10 T0tn | 100am 175 80 80 4.5 
40 有 GEp3549 400 生 600M 0 10 鹉 JT00z T75 60 100 | 60 T00 呈 | 6 TI00h 
41 | 3C G120A 500 科 | 200M 10 30z | 100 茵 175 15 | 100z| 4 100h 
42 | 3CG120A 500m | 200M 10 30 刀 | 100m 1475 20 | 100p| 15 | 100P| 4 100 愉 
43 | 3CG120A. 500 钥 | 200M 100 和 175 15 | 100k| 4 100h 
44 |3CG120A 500z | 200M 10 30 妞 | 100 志 175 20 | 100bp| 4145 110032| 4 100 愉 
45 | 3CGT120A 500 纪 | 200M 10 30 刀 | 100m 175 15 | 1007| 4 1400 已 
46 | 3CG120A 500 和 | 200M 100 荆 175 15 | 100p| 4 100R 
47 | 3CGi21A 500m | 200M 100m 175 15 | 100p| 4 100k 
48 | 3CG121A 500 联 | 200M 100zm 175 | 40 |I00p| 4 | 100p| 4 100 
49 | TT-3CG120A | 500m | 200M 1T0 30z | 100m 15 | 10071 4 T100 及 
50 | 3CG121A 300 了 | 200M 1T00 押 175 15 4 


四 ee 
率 三 极 管 
小 功率 三 极 管 
集 电 极 和 集 电极 电 前 | 和 
外 序 
向 
- 天 极 -~ 发 射 极 放 
压 
反 疝 鹤 止 电流 反 疝 截止 电波 系 降 焉 降 
7Tcpo | 大 ce 7cgo | 大 cg 帮 可 矿 cB Tc 矿 BzS| 斑 cas| 75 | 7c 进 呈 
〈(A.) (Y) (A) (YY) 切 了 Ia (《Y) (从 ) (V) | (YY) | (AAA)》 
0.1 必 10 0.1 10 25 10 10 了 a 0.9 0.3 Ti| 10 锯 | A4-01 电 工 
0.1h 10 25 10 10 了 aa 0.3 1 匡 | 10m | 和 4-0 吾 2 
0.1 10 0.1 | 10 25 10 10m | 0.9 10.3 IT 镁 | 10 科 | A4-01B 3 
0.1H 10 0.1 10 25 270 10 10ama | 0.9 |0.3 1m| 10 引 | A3-07A |] 4 
0.1 凡 10 .1 10 25 270 10 1I0m | 1 0.3 工 弓 | 10 如 | A3-07 信 5 
.1 10 人 .了 有 10 25 10 1I0m | 0.9 |10.3 1 年 | 10 如 | A4-01B 6 
0.1 忆 10 0.1 必 10 25 10 10m | 1 0.3 1 蔬 | 10 生 | A4-01 且 2 
0.1c 10 0.1 只 10 25 10 TI0 | 工 0.3 1m| 10 垃 | A4-01B 8 
0.2 只 6 0.2 卫 6 25 6 10m |0.95 | 0.3 1 纽 | 10 刀 | A4-01B 9 
0.Tha 10 0.1 用 10 25 270 10 109 |0.9 |0.3 1 工科 | 10 和 中 E| A4-01B | 410 
0. 了 上 410 0.T 愉 10 25 180 10 10i | 0.9 10.3 1 弓 | 10 刀 | A4-01B | 1 
0.1 线 10 0.1 儿 10 25 10 10z |10.9 10.3 1z| 10 和 | A4-01B | 421 
0.1 10 0.1 上 10 2 I0 0 | 工 0.3 工科 | I0an| A4-01B | 13 
0.1 只 10 0.1 1 410 25 了 30 10 联 | 0.9 10.3 1f| 10 血 | A4-01B | 14 
0.1 10 0.1 10 25 10 10z | 0.9 |0.3 15a| 10a| A4-01B | 写 
0.1P 10 0.1 了 1 25 10 10 也 | 革 0.3 Ta| {0 科 | A4-0tB | 16 
0.1 忆 10 0.1 10 25 10 10m | 0.9 10.3 Im| 10 志 | 人 A4-03 了 8 | 17 
0.1 10 0.1h 10 253 10 10 乌 | 0.9 |0.3 了 垃 | 10 和 | A4-01B | 18 
0.1h 10 0.1 I 25 270 J0 10m | 0.9 |0.3 Im| 10m| A3-07A | 19 
0.1D 10 0.14 10 25 270 10 10 姻 | 工 0.3: Im| 10 如 | A3-07A | 20 
0.2 几 6 0.28 6 25 6 1T0 甸 |0.95 10.3 1z| 10i| A4-01B | 214 
0.1R 30 0.1& 30 70 120 工 10m |0.9 |0.2 工 位 | 10 和 | A4-01B | 22 
人.05 30 50 150 10 工 匡 0.23 | 开 m| 10 如 | A3-07A 123 
0.1 35 6 300 10 了 下 0.4 | 15 了 |150m| AAA3-07A | 24 
0.05 电 30 100 300 10 工 弓 0.25 | 工 m| 10z| A3-07A | 25 
0.05 30 0.1 30 25 180 1 10 工 0.3 T 志 | 10 生 | A3-07A | 26 
30 4120 0.35 | 30om |0.9810.15 | 1m| 10m| 3-07A，| 27 
0.01 只 了 3 ! 40 5 10 血 | 工 0.15 | 了 工 血 Ad4-01B | 28 
0,1 有 10 1T0 耳 A4-01B | 29 
0.01h 10 0.05 愉 10 6 100 I 10m | 1 0.5 | 10z|100ia| A4-01 了 | 30 
0.5h 18 60 200 荆 S0m |0.92 0.3 125 刀 |250m| 和 3-07 有 | 31 
0.03 TI0 站 .有 40 50 10 1m | 1 0.5 | 45 巴 |150z| A4-01B | 32 
0. 0 30 0.1 届 30 10 10 150m | 工 0.25 |2.5 世 | 50 和 | A4-01B | 33 
0.01h 30 80 400 10 10 刀 | 工 0.3 | 415 卫 |150 妈 34 
0.1 50 70 240 工 1 了 0.5 5 位 | 50 如 | A3-07A | 35 
0.01 只 IT0 0.05 忆 10 40 了 TI | 工 0.5 | 45 也 1150 科 | 44-01B3 | 36 
0.01h 10 0.05 册 10 J100 10 1m | 1 0.5 | 4 了 血 |150 姻 | A4-01 了 | 37 
0.01A | 3210 0.05RR 10 100 10 1m | 1 0.5 | 1 也 |150 科 | A3-07A |138 
0.01h 60 40 10 10 姻 0.5 2 20 A4-01B | 39 
0.01h 60 0.0T 60 60 208 1I0 T10 刀 于 0.3 Ia| 10m| 和 4-01 了 8 40 
0.2 上 攻 10 25 10 30 志 0.5 5 垃 | 30 血 | 太 4-02 吾 | 4 
0.1h 10 0.2 忆 t0 25 10 30za | 0.5 5 征 | 50m| A4-02B | 42 
0.1 册 TI 0.2 共 10 25 270 10 30 血 | 工 0.5 5 了 乌 | 50 血 | A4-02 了 | 431 
0.1h 410 0.1 电 1 25 270 10 30 琢 | 1 工 0.5 5 刀 | 50 如 | A4-02B | 44 
0.1 10 0.2 只 10 25 270 10 30 和 如 | 1 0.5 5 了 匡 | 50 巴 | 和 4-02 了 | 45 
0.1A 10 0.2 10 25 270 10 30m 11 0.5 5 刀 | 50z| A4-028 | 46 
0.1E 10 0. 工 上 19 25 270 10 30m | 1 0.5 Si; 50 色 | A4-02B | 47 
0.1 10 0.1R1 得 25 10 30m | 1 0.5 35m| 50 世 | A4-02B | 48 
0.1 10 0.2 10 28 10 10am .| 1 0.5 5 和 | 50 和 | 4A4-02B | 49 
0.1 410 0.1 10 25 10 -30m 本 工 0.5 S 纪 | 50 如 | 4-02 也 50 | 
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3C 和 121A 
3CG3SRD 
3C CS 也 
3CG8A 
30G8B 


3C GT120 

30G120AA 
30CG120A 
3CG120A 
30CG3H20A 


3CGT120 入 
30G120A 
3CG120A 
30G120AA 
30 各 120AA 


30GT121 

3CG121A 
30G121A 
3CG121A 
3CGT21 信 


3CG12TA 
3CG121AA 
3CG121A 
3CG121A 
3CGT21AA 


34CG1208 


30CG120 了 如 
3CG120B 
3CG120 且 
3CG120 了 
3C GT120B 


BCG558 
306 GT1208 
30CG1203 
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如 
5。 局 频 小 功 
3.2 硅 PNP 型 高 频 
特 征 最 集 电极 集 电 极 发 射 角 
多 高 
- 基 极 | -发 射 极 | - 基 极 
许 2 
电 > 了 日 
频 率 流 温 填 穿 电压 着 穿 筷 压 击 罕 电压 
站 六 (BR)CBO | 三 (BR)CEO | 天 (BR)EBO 
j7 广 C Tc 了 TCM 了 JIM 7cp Tc 了 
(及 z) (了 ) (人 A) (入 ) (CC) | CCV) CA CCV GAY | CA) 
200M . 100 镁 了 75 15 | 600 有 | 了 00 有 
200 卫 TS0 撕 了 T73 20 | 100 遇 | 全 100 吕 | 于 f00 卢 
200M 150 弓 175 20 | 100 | 卫 1400 只 | 4 100 
200M 50 所 T75 15 T00 只 | 舟 100 了 上 
200M 50 伺 175 了 5 T80 只 | 人 4 1090 hh 
了 00 匡 5 T00 愉 | 如 00 上 
4100 纪 了 75 20 |1008| 45 4008 4 T08 有 u 
100 包 T73 20 | 100 员 | 5 T00 只 | 了 4 400 也 
JT00 蕊 T75 15 | 100P| 4 
100 严 150 1 | 1008| 4 I90 只 
100 企 了 $ 1008 | 4 工 C0 册 
100 志 175 1T5 100 有 | 工 5 T60 上 只 | 么 00 业 
j 100 和 如 了 75 20 | 41008 | 后 100 六 | 人 400 必 
2860 寻 T00 地 173 45 | 1008| 4 100 用 
200M J100 纪 175 15 | 100| 4 100 
200M T00 仔 15 | 14180n| 4 了 00 
200M 100 严 173 4153 | 100R| 《4 工 00D 此 
200M 100 如 了 75 15 TI00 只 | 4 了 90 有 
200 计 T00 旨 475 415 | 3 了 008 4 了 0 纪 
200M 100 组 175 了 5 TD00E | 朋 了 400 只 
200M I00 耳 JS5 |100| 4 了 00 几 
200M T00 卫 1795 工 5 TI008| 4 T00 上 
200M T00 和 a 173 20 100 | 了 100 尼 | 4 T00 忆 
200M 工 00 位 175 了 5 100 共 | 和 友 了 0 只 
200M TI00 茵 15 | 100R| 4 400 开 
200M T00 也 175 20 | 400 20 1009| 4 100 有 
200 了 50 如 175 30 100 有 | 20 了 09 民 | 友 100 线 
200M 200 于 了 75 30 100 站 | 2 100 民 | 公 了 00 区 
200M S0 了 ma 二 73 30 | 100pn| 26 | 008 | 下 0 上 
200 隐 I00 卫 175 40 | 1400 30 上 100 | 于 II90B 
200 庆 0 20 王 S60 二 了 130 35 30 3 
200 于 I100 担 了 73 30 100R | 30 J100 归 二 100 只 
200M 3 了 473 30 | 1004| 4 了 4100 及 
200M 30 媒 了 T75 30 1001 | 4 了 00 
200M 200 严 175 40 | 100| 30 | 100 4 了 00 届 
200M 530 了 175 40 | 100R| 30 | 100n1 4 100 且 
200M 30 丘 1T75 40 100& | 30 100 届 | 入 T00 
200M 100 了 如 1735 35 | 1004| 30 | 1008 1 4 了 00 攻 
200M T00 弓 30 | 100n| 4 T00 此 
200 导 T00 匡 173 35 100h| 3 1008| 14 了 00 忆 
200M T09 皇 T73 30 | 400P| 4 了 00 上 
200J T00 刀 了 5f 30 I001 | 4 了 090 R 
200M 100 志 了 75 30 | 400| 4 了 09 忆 
280M 100z 200 38 I00 只 | 4 了 90 并 
200M 100 如 173 35 | 100p| 30 | 100p| 4 00 世 
260M 8 5 10 JT00 王 51 30 30 咏 
200 隐 10 30 组 100 匡 175 30 09 下 四 00 及 
200 取 10 30 坦 100 押 150 30 100R| 30 | 5098 4 49 人 刀 
200M 10 30 人 兽 L00 刀 473 38 | 3208 有 8 芭 400 兵 
200 开 负 5 1 可 | 200 可 | 10 | 30 | 40 30 1100h| 5 
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集 由 示 集 出 极 电 流 前 亿 季 
外 序 
向 
- 某 投 ~- 发射 极 放 大 
压 
反 向 埠 止 电流 反 疝 截止 电流 系 数 降 压 降 
cso | 大 ca | ycgo | 太 cz 六 F 豆 矿 cE | Tc | 矿 sBS 央 训 了 Tc 记 | 
] 和 
《A) (了 ) (A) (Y) mmin max |(VY) | (A》 | (YY) | (V) (A) | (4A) 
一 一- 一- 相 的 Re 有 2 as 
了 00 10 |1000 10 25 270 10 30 了 m 1 二 5 地 | 50tn | Ad4-02B | 1 
3500a 10 000a 10 40 2 50 阵 工 S00 如 | 5o | 50 生 | 点 4-02C 2 
500a 40 11000 半 了 0 80 2 50 如 于 500 生 | 5m | 50m | 二 4-02C 3 
1000z 10 |1000a 10 20 10 10 垃 1 500 卫 | 5 妇 | sm | Ad4-02D 如 
T000 恒 10 |1000a 40 40 10 10 血 工 500 生 | 5m | 50m | 和 4-02C 5 
100 10 200a 10 10 30 血 1 spa 5 | 50m | Ad-02D |6 
100a 30 200 10 2 10 10m 并 500ml sm | 50m | A4-02B | 7 
100a 10 T00 10 25 1 3 锯 工 500 如 | Sm 150 | A4-02B 8 
100 刘 100a 10 25 i0 30 磋 工 500 生 | 5 | 56m | 和 4-02 吾 9 
400aa 10 T00 na 10 30 200 10 30 钙 工 500 鱼 | 5 | 50m | 点 4-02B | 1 
100z 10 200 和 10 25 10 30 卫 I 500m| 5 | 580 | 和 4-028B | 红 
200 鱼 10 500 10 25 10 30 甸 1 500mma| 5ma | 50am | Ad4-02G | 12 1 
100 10 100a 10 25 10 30m 工 500 和 | 细 | 50m | 44-02C0 3 | 
100 革 10 100aa 10 25 10 30 姻 I 500zn| 5aa | 50 和 | 不 4-02C |] 141 
100 工 10 T00 工 40 25 10 30 和 工 500z| 5m | 50m | Ad-02 了 15 
100 扫 10 100a 10 25 10 30 灵 I S500 如 | 5m | 50m | A4-02C | 46 
100 卫 40 100a 10 25 10 30 妈 1 S00 刀 | Sm | 50m | 和 4-028B | 弛 
109 生 140 100aa 10 25 10 30ma I 500 刀 | Sa | 50am | A4-02 了 3 | 18 
100a 10 209aa 10 23 10 30m 1 500m| Sm | 50m | Ad-028B | 149 
3100 10 100 10 25 10 30 和 mn 0.9 | 500ml Sm | Sm | Ad4-02B | 20 
100a 10 100a 10 25 10 30mm 1 500| 5 组 | 50 志 | 人 4-02 了 8 | 21 
2 00 插 10 100aa 10 25 10 30am 1 500m| 5m | 50 志 | Ad4-02B | 22 
100a 10 T003 10 25 了 10 30ta 1 500mj Sm | 50a | A4-02C | 23 
200a 10 100a 10 25 10 30 了 工 500 和 | 5ma | 50 血 | Ad4-020 | 24 
T00 和 10 400 10 25 10 30m 1 500zm| Sm | 50a 25 
2002 30 500a 10 25 10 30 和 工 500 妇 | 5 | 580 | A4-630C | 26 
3S00a 120 |1000a 410 如 100 10 了 0 吉 了 也 | 10 如 | A4-02C | 27 
500 生 10 |1000a 10 40 200 10 10mm 也 500| 1ama | 10m | A4-02C | 28 
50 和 3 10 |1008a 1 40 100 10 10 如 工 1 志 | 10 吉 | 和 4-02B | 29 1 
100a 了 0 200 10 25 | 10 30m I 500 刀 | Sm | 50 科 | A4-02f | 38 
108a 35 70 400 1 | 100m 250m| 10m |100a | A3-07A | 31 
206a 10 508 1 25 了 30 500 和 | 5 | 50 碍 | A4-02C | 32 
10006a 10 12000a 10 40 10 10 细 ] 3500 旨 | S 组 | 细 坦 A4-02LD | 33 
1000 了 40 |i000a 世 60 10 10a I 500 世 | 5ma | 50 钥 | AS4-02C | 34 | 
500 工 EDD0 和 10 40 200 10 10 细 1 500 如 | 14 王 | 10 垃 | A4-02C | 35 
500a 210 |1000a 10 4 100 10 10 了 和 工 1 | 10m | A4-02B8B |36 
300a 10 |1000a 开 4 100 10 10 姻 让 1 | 10m | A4-028B 1371 
300 拉 10 200 10 323 10 1 了 1 500ml sa | 50m | Ad-0283 |38 
了 00 了 200 了 25 10 30z 500 世 | 5 生 | 50 血 | Ad4-02B |39 
2003a 1 100a 10 3 了 10 3 工 500 双 | 5 芭 | 50a | Ad4-02B |40 
100a 10 100 aa 10 25 10 30a I 500 血 | 5 | 50 血 | A4-02B | 41 
1009 10 T06 荆 10 3 200 10 30 了 mn 1 500z| Sm | 50m | A4-02B | 421 
100 了 旨 100 aa 10 25 10 30tm 500zm| 5 妈 | 50 | A4-02B | 43 
100a 10 200 了 了 0 25 10 30m 了 500 科 | 5 | 50 血 | A4-02 已 | 44 
100a 10 3108aa 10 25 10 30tma 工 500tj Sm | 50m | A4-02B | 43 
1S 卫 30 75 800 可 2 了 630 生 | 3 垃 |100 坦 | A3-07A | 46 1 
1400a 10 200a 10 25 10 30ma 工 500z| Sm | 5 | A4-02B 147 | 
100 于 10 200 10 25 10 30 了 ma 了 500 加 | 5 和 | 50 血 3-07A_ | 48 
100aa 10 100 aa 10 25 了 2 30m 工 500 鱼 | Sa | 50 了 | 4A4-02 旦 | 49 
开 3 习 30 了 7 3 | .25 800 5 2 台 1.2 | 650aa| Sm |100ama | A3-07A | 50 | 
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最 特 
序 型 大 
耗 
荐 许 
功 电 罗 
率 率 芒 温 出 穿 岂 下 | 
三 (BR)CBO 
电 cy Jr 矿 cE Je Tc 了 y 开 
( 殉 ) 《了 z) (YY ) (A) (上 ) (D) (YY) | (AI) 
工 A502 3009 阻 | 200M 6 202a 500 荆 1T50 33 
2 3CG562 500zm | 200M$ 6 20 于 500 组 150 35 
3 30C G562 了 M 500m | 200M 6 20 了 1. 500 卫 了 T75 35 
4 3C G562 5002a | 200M 6 20 弓 3010 十 450 35 
5 3C G3562 500m | 200M 500 功 了 50 35 
6 |3CG562 5002 | 200M 6 20 了 瑟 500 仔 150 35 TI00 忆 
7 | 3CG562 5002m | 200M 6 20 了 于 呈 0 了 150 35 
38 | 3CG562 500 王 | 200M 00 组 33 
9 CO G562 500na | 200M 扣 20 纪 S00 了 了 173 35 100 也 
10 13CG121B 50032 | 200M 00 级 了 175 
1113CG19B 500 妞 | 200M 10 50 级 200 地 150 40 00 统 
12 | 3C G14120B 500z | 200M 100 地 175 
13 | 3C GT121B 500 刀 | 200M 工 0032 175 
14 | 3C G562 500z | 200M 6 20 理 S00 弓 125 35 00 此 
15 C G562 3500im | 200M 6 203a 508 卫 35 00 忆 
16 TT-3CG120B 300m | 200M 1I0 30 皂 、 100 了 ia 
17 | 3C Gi20B 500 刀 | 200M 10 30 地 TO00a 了 75 
18 | 3C G14120B S00m | 200M 10 30 但 100 了 荆 175 40 100 忆 
19 | 3C G120B 500im | 200M 4100 丘 175 
20 1 3C 避 120 卫 500za | 200M 10 30 和 00 卫 了 175 
21 | 3CG120B 500m | 200M TI0 30 绒 300 和 了 75 40 100 凡 
22 | 3CG121B 500zm | 200M 100 了 了 75 
23 | 3C G562 5002 | 200M 6 20 地 500 鱼 1235 35 | 100h 
24 | 3CG562 5002 | 200M 10 20 坦 500 刀 125 35 
25 | 30C G562 500m | 200M 扣 20 了 500 纪 1S0 35 100 忆 
26 | 3C G562 了 工 M 500 刀 | 200M 500 吉 150 和 100 只 
27 CO G562 500z | 200M 6 20 纪 5080 二 TIT25 35 T00 只 
28 FS5A5S62 500 和 如 | 200M 6 20 了 Ha S00 二 4150 33 了 00 有 
29 了 了 YA562TMI| 500a | 200M 6 20 色 500 坦 150 35 100 六 
| 30 了 G230C562TM| 500ma | 200M 6 20 了 ma 500 了 9 1T50 5 00 具 
131 | 3CG120B 300a | 200M 00 了 T79 
1 32 | 3SC G121B 5002 | 200M 100 皇 75 
33 | 3CG121 了 B 500m | 200M IT00 了 
34 | 3CG121B 500t | 200M 了 IT00 皇 1735 
| 35 | 3CG121B 5s00 锯 | 200M 工 0Q 王 IT50 
36 | 3C G121B 500 纪 | 200M T00 孟 175 
| 37 | SC G121BH 500zm | 200M T00 卫 了 175 
38 | 3C G121B8 500m | 200M 了 工 00 垃 200 
39 | 3C G14121B 500m | 200M 100 了 75 35 T00 上 及 
40 | 3CGI121B 500 刀 | 200M 工 00 反 J75 
41 130CG121B 500zn | 200M 二 00 所 
42 | 3C 人 562 500fa | 200M 500 了 T50 35 00 忆 
43 13CG2BD 500 匀 | 200M T00 姻 175 40 T00 
44 | 3CG120C 500m | 200M 工 00 所 150 
45 | 3CG5C 5009 | 200M 了 00 王 T75 50 了 00 上 
46 | 3C G8E 500m | 200M 50 纪 了 75 
47 | 3C G8R 500m | 200M 50 弓 了 175 
48 | 3CGT20C 500a | 200M 100 弓 了 75 50 王 DG 攻 
49 | 3CG120C 500za | 200M 100 纠 
50 | 3C G120C 500 刀 | 200M 100 纪 75 


下 -1020 


者 穿 电 压 。 | 击 穿 电 于 
玉 55R)CEO | 矿 C(5R)EBO 
了 CB 也 
(VY) | (AICY)1 (CA) 
30 5 
30 5 
30 5 
30 3 
30 5 
30 1m| 3 100 必 
30 3 
30 5 
30 100 比 5 100 忆 
30 4 
| 100 请 4 TI00 也 
30 T00 了 pk 4 100 具 
30 了 00 4 100 
30 工 00 呈 5 二 00 
30 00 册 5 109 有 
30 1T00 有 4 100 R 
30 100 pu 4 100 
30 100p 4 I00 有 
30 T00 也 4 100 也 
30 00 只 4 100 所 
30 100R 4 100 导 
3 400 几 4 100 只 
5 I00 有 
30 8 
30 工 0f0 比 5 T00 有 
30 100u 5 00 愉 
30 100 只 呈 荆 0C 基 
30 T00 有 5 100 六 
30 | 1008| 5 | 400h 
30 T00 忆 T00 贞 
30 100R 媳 T00 hh 
3 100 人 4 100 只 
30 了 6060 4 100 
30 T00 六 4 IT00 只 
30 1T00 4 TI00 
30 100 上 R 四 100 只 
30 T00 届 4 TI00 只 
30 100 只 公 100 只 
30 100 册 4 100R 
30 100 有 人 4 IT00 
30 100 引 100 只 
30 100 几 5 00 二 
40 100 二 100 只 
40 190 4 100 只 
45 T00 只 4 [00 只 
45 IT00 只 攻 100m 
45 100 避 4 100 生 
45 T00 用 如 IT00 
45 105 了 二 100 所 
45 100 只 人 4 100 疙 


饱 

| 反 向 截 耻 电流 反 向 截止 电流 著 
Tcso | 和 ca Tcgo | cF PrB 矿 cB Tc |F 广 pgS| 广 cpgs1 75 
(A) (Y) (A) (VY) | min | max (YY (A) (VCV7) CA) 
人 1 
0.18 35 10032 六 5 70 240 1 100 如 0.25 | 10 
0. 工 上 35 100 伴 立 5 70 240 了 100 秋 0.25 | 10 姻 
0.1R 33 IT002 Y 5 70 240 了 100m | 工 0.25 | 10 姻 
0.1E 35 70 400 100 0.25 | 10 了 ma 
0.1IR 引 100 10 80 270 本 100 血 0.3 | 15z 
0.I 具 35 70 240 至 100mm | 工 0.25 | 10 耿 
0 工具 70 240 | 工 100m 0.35 | 10 择 
0.1 上 35 100 可 弛 70 240 | 工 100mm 0.2 | 10 和 am 
0.1R 35 1003 10 55 400 2 50t | 工 0.3 | 8 划 
自 .工具 10 100 贡 10 25 10 30 和 |] 工 0.5 器 
0.5 上 10 |1000z 10 25 10 10m |] 工 0.5 位 
0.1H 10 200 细 25 270 10 30m 1 1 0.5 | 5 
0. 工 只 10 1003 10 25 270 10 30 了 | 工 0.5 Sm 
0.1 有 8 35 60 400 工 100 耿 0.25 | 旨 拍 
0 和. 35 70 240 开 100 各 6.25 | 10 
0.1p 10 2003 了 0 20 10 10 扣 了 0.5 了 3 节 
2003 10 人 3 1 30 问 0.5 3 匡 
10. 工具 10 200 联 TI0 25 10 30 0.5 引 垃 
0.1 有 10 200 荆 10 25 270 10 30m | 1 0.5 5 地 
0.1 10 200a 410 25 270 10 30 人 于 工 0.5 细 
0. 工 h 1 T00 卫 410 25 270 10 30m | 1 0.5 S 世 
0.T 有 10 TI00 10 25 270 | 10 30m | 工 0.5 引 垃 
0.1 35 70 240 I 100 企 0.5 | 10 了 
0.1 35 70 240 ;， 工 100 血 0.25 10 
0.13 35 70 240 工 100 甸 0.25 | 10 弓 
0 工具 35 70 240 了 100 血 0.1 | 10ama 
0.1 35 100 30 40 350 手 100 如 | 于 0.25 | 10 
化 芋 35 70 240 | 工 100 纪 0.25 | 10z 
. 工 上 3 |10003 15 79 240 全 100m 0.25 | 10m 
0.1 35 70 400 寺 100 严 0.25 | 10 和 a 
0.1 10 1003 10 25 玫 30ta | 工 0.5 引 坦 
0.1 100a 10 25 1 10 30ma | 工 0.5 5 茵 
0.1 只 10 100 3 10 23 10 30 了 | 工 0.5 5 垃 
0. 了 有 10 200 10 25 10 30 世 | 二 0.5 5 地 
. 工 上 10 200 荆 19 25 10 30ta | 工 0.5 5 志 
0.1i 10 00 和 10 25 10 30ma |， 0.9 | 0.5 引 贡 
0 和 .1 有 10 工 00 10 25 1 410 30m | 工 0.5 5 
0.18 10 1003 10 25 10 30 和 | 工 0.5 引 弓 
0.1 0 T00 对 10 25 10 30 和 | 工 0.5 5S 
0.1R 0 100 屠 10 25 10 30 包 | 1 0.5 5 位 

二 

0.1 0 100 于 10 23 10 368 了 和 | 工 0.5 引 世 
0.1 上 35 4100 10 40 | 270 工 100a | 工 0.25 | 10 纪 
0.2 小 10 500 10 25 工 30 如 | 工 0.5 5 切 
0.1 1 1093 10 30 200 10 30mm | 工 0.5 引 垃 
0.1E 10 1n02 10 站 10 30 科 | 1 0.5 组 
1 20 1000a 10 40 | 10 10m | 1 10.5 | 5 
工 长 10 11000a 10 60 10 10m | 1 0.5 5 纽 
0.1p 1 200a 10 25 10 10a | 工 人 .5 S 弓 
0.1 10 200 工 10 25 10 30 妈 | 工 0.5 5 如 
0.1 世 0.5 S 匡 


名 刘 ooN 鹤 win 


上 > FA 
Cn ko 卢 


最 
序 型 大 
耗 
巩 
功 
ca 
号 号 
(W) 
11|a3acGlz2oc soom 
| 2 | 下 人 557 500m 
13|13CGt20c 1500m 
14 |3GG120G |500m 
15 |1366G120 500m 
人 
16 | 3CGl200 |5o0m 
17|3GG120C 1500m 
8|3GCGtoc |30o0m 
19 36661206 。 |500m 
110|366G120C 500m 
1 3CG121 500zm 
,全 366121C |500m 
| 13 | 3CG120C 500 细 
(1 | 3CG120C |500m 
1 1366120G6 1500m 
116 | 3CG120C |500m 
13GGtl21G 1500 
18 |13G6Gl121G 1500m 
19|13C6121G |500m 
20 | 36GG1216 1500m 
121|3cGl2tC |500m 
, 22 | 3GG121G 1500m 
;23 |30G121G |500m 
|23| 3CG1216 。 500m 
135|36G1206 |500m 
126 |3CGl206 |500am 
条 |366312G |500m 
徐 | 36GG120 玫 TOs00m 
29 | “下 下 -3CG120 世 1300 
30 | 306G120G6” “1506m 
31 13CG120C 500 姻 
3 3GG31310 1300m 
33 | 36G12TG 500m 
341368G121G6 ,500m 
35 13GGT2TG 1500m 
36|3CGl21C 500m 
37|3GCG 生 j500m 
38 | 3GG562 500m 
39 | 3CG120D |500m 
401366121D |500m 
41| DC5s6 s00m 
2 | BG556 500m 
4 | 3CG190 500m 
44 | 也 避 558 506m 
4 | 3CG19D 500m 
146 | 3CG5F 500m 
147 13CGsG 500m 
148 | 36eiac 500ta 
149|36G1oC 500m 
,50|136Gfo6 500m 
站 
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抹 
(TIz) 


200M 


2 
过 
2003 
2 


00M 


200 斋 
200M 
200M 


200M 
200M 
200M 
200 点 
200M 


200MS 
200M 4 
309M 
300 了 Ni 
300 阳 


300 和 
300 育 
300 阴 
300 姑 
3910 往 


| 大 c 


(V) 


10 
3 
10 


10 
10 


10 
10 


10 


1 
10 


征 最 最 
大 
从 高 
7 
| 
Tc | cr | Torr 
(A) (上 ) ( 闻 ) 
30 弓 T00 纪 T50 
10 纪 200 志 150 
了 00 缮 了 75 
100Zm 1T50 
30 弓 60 纪 175 
30 刀 TD00 卫 了 73 
30 组 100 癸 了 75 
工 00 卫 175 
30? 了 00 了 75 
30 垣 00 弓 了 79 
30 100 纪 173 
工 0 了 工 75 
工 00 刀 T75 
TO 所 1475 
100 志 TI795 
00 了 工 75 
100 了 ma I7S 
工 00 志 
T00 纠 75 
于 00 795 
IT00 志 TI50 
T00 王 IT7S 
TD0 组 T75 
TO00t 
了 60 了 173 
工 0DS 4179 
了 00 伺 于 7 人 
30 韦 了 00 鱼 200 
303za 100Ha 
30 好 400 刀 175 
30 纪 1008 1735 
T00 旭 了 7S 
30 纪 了 00 扣 了 7S 
了 003 475 
100 丘 了 SO 
30 雪 了 0DUD 了 7 
T00 们 于 7 
205 500z 二 全 
了 01 后 150 
00aa 150 
0 全 100 乓 150 
10 鱼 200 垃 50 
30 华 200 亿 了 30 
IT0 伺 00 血 14150 
50 200 旨 150 
了 50 了 各 175 
了 5 人 到 73 
200 诅 73 
50 馆 了 75 
38 了 75 


as 。 
3s。 高 频 小 功 
3.2 夸 PNP 型 频 
和 
集 电 极 集 电 极 发 射 极 
~ 基 极 -~ 发 射 极 ~ 基 极 
出 穿 电 压 击 穿 电压 击 穿 电压 
矿 (BR)CBO 三 (BR)CEO | 斑 (pR)EBO 
ca Tc 7FB 
(YY ) 〈《A) (YY ) (A) (Y ) (各 
45 了 工 0f 45 100 忆 4 IT00 册 
50 T00 只 45 100D 此 5 
45 00 玉 二 TI00 只 
50 荆 00 站 人 3 100 开 5 TI00 内 
45 100 区 4 100 并 
45 1T00 贡 胡 100 正 
60 08 只 445 1T00p 44 00 
d5 工 00 起 租 100 玉 
49 TI00 上 只 他 100E 
00 100 吕 3 TI00 共 4 100 几 
45 100 北 4 100 民 
43 100R 4 100 只 
30 工 00 纪 45 T00R 在 工 00 只 
45 | 1008 4 100R 
人 49 了 T00 中 丰 TI00 呈 
30 100 45 106 4 T00 忆 
45 00 用 人 4 1T00 叶 
435 100 生 100 上 
45 100 卫 4 100 只 
45 100 愉 帮 100 
45 100 才 100 
好 5 100 有 信 革 00 只 
45 100 只 冯 T00 第 
号 5 1400 了 有 才 了 00 只 
530 100 hk 5 100 吕 妖 4100 昌 
45 100 革 胡 T00R 
人 TD00 只 不 100 只 
45 了 100 共 4 400 
总 5 100 4 J00 
45 100 也 4 00 
45 了 00 只 4 JI00 民 
45 妖 
好 5 TI00 也 人 100 站 
必 9 100 只 4 100 六 
50 T00 忆 40 100 5 41008 
有 5 00 只 4 TI00 恨 
5 人 了 00 愉 3S0 T00 忆 4 T00 ju 
60 100 只 50 了 TD0 蕊 5 TI00 只 
60 00 55 00 县 5 100 电 
60 100 归 5 100 具 4100 中 
80 65 5 
80 | 100m | 和合 100 5 
30 00 20 00 上 入 T00m 
30 工 0 以 30 400 芭 5 100 记 
40 100& 30 100 4 00 只 
40 T00 只 30 了 T00H 4 I00 只 
40 T00 具 30 1T00 基 | IT00 愉 
号 4100 只 30 了 00 只 4 TI080 恨 
瑟 08 及 30 TI00 此 44 00 此 
50 30 工 00 也 妨 了 00 民 


3 一 极 管 
小 区 率 三极管 


romramroer ov。 一 -一 =r=arrreeeaeereicnaccsree Ra 姜 Cainagoag 有 ja- 一 一 -nian 


多 测 


| aa 人 rr aeronmaraecrrgryancr act ro wm = 一 


| 


= 一 
1 


集 下 极 代 电 执 也 流 前 饱 箱 | 
- 基 极 - 发 射 航 辣 | 
族 大 
反问 截 正 反问 截止 压 
电 流 昌 流 系 数 降 于 降 
Zicao | ca | 7cgo | FcF PRFE FecgE| Tc |7pgE8 | Foss 7B Tc | 
RS | 了 
( 太 》 (YV ) 《点 ) (了 ) | 切 训 这 8 芒 《了 ) (A) (VD) 《人 》 (各 ) 《 太 》 | 
1 ? ] vv 一 -一 一 一 -一 一 一 we wm 本 -一 -一 -一 一 . - -一 一 . 2 { gs 让 
0.1R | 2 |02 10 25 10 | 30m 1 0.5 5 生 | 50: 
了 全 四 30 IST 3 25 800 引 2 1.2 0.65 5 生 | 100z 
0 | 10 |0.238 30 j 40 180 10 30ma 1 0.5 记 | 350 
.Ti JTJ0 | 0.18 10 1 40 150 了 0 IT0 担 汪 0.5 | > 组 | 50 全 
人 .了 R | 330 | 0Q.28 引 S 10 | 30m 05 1 sm son | 
| | 
0.2 10 | 咎 10 | 30am 05 | 5m | 50m | 
对 吕 E0 0.2 也 340 2S 1 4140 30 了 荆 工 0 ,5 号 二 50 志 
0 40 102 10 | 短 270 ij 10 | 30m 1 0 5 sm | som | 
0.1 | 10 | 0.28 10 25 270 10 30ma 1 0.5 5 | 5S0m | 
810 0.1R 10 25 270 10 30a 0.5 | sm | Sm | 
8 | 10 03 | 120 | 和 5 | 10 | 30m 1 0.5 5 如 | 30 了 2 
0.13 | 10 | 9. 0 25 270 10 30 姻 1 0.5 Si | 5 各 02B 
引 . 工 总 人 0.1 0 1 SS0 10 3 也 了 蝇 .5 号 1 50 全 有 A4-02 吕 
0 1 | 01 10 25 10 30ama 了 0.5 | 5m | 5 和 人 4-02 
0.15 | 10 0.1R 10 25 10 30 了 a 1 0.5 3 纪 |  S0 各 4-02 召 
0.1R 3410 | 0.18 了 25 10 30 据 1 0.5 | Sa | 50m | 和 4-02C 
0 | 310 0.1 了 25 10 30 细 0.5 Sm | 350 | A4-02B 
站. 工 六 了 @: 扩 地 10 25S 10 30 匡 上 0.5 引 J 50 了 | 4A4-02B 
0.4 | 10 101n 10 25 10 30zm、 0.9 ,5 Sm | 350m | A4-02B 
0.1R | 10 |0.2 10 25 10 30 姻 工 0.5 5 | SO | A4-028 
0.1R | 10 0.3 10 | 和 5 10 30 了 I 0.5 So | 50am 和 4-02 了 B 
0.1 T0 | 0.2 10 25 | 10 30 姻 工 0.3 5 和 | 50 也 A4-02BB 
0 | 10 10.1R 10 25 10 30m 1 0.5 Sm | 50m A4-02C 
0.1R 1 10 | 0.1R 10 25 10 30 耳 革 0.5 5 刀 | 50m 
0.1R 10 | 0.2 10 25 10 30m 1 0.5 5m | 50tm 
0 10 | 0.28 10 25 270 10 30ma 工 0.5 5 | 50 
0.1 | 10 | 0.1 10 | 35 270 | 10 | 30m 1 0.5 5z | 50 血 
0.1 | 40 10.1R 1. 引 25 10 30 坦 1 0.5 5m | 50tm 
0.18 | 10 | 0.2 10 20 10 10 了 0.5 Sm | 50m | 
0.4n | 30 10.2 10 25 10 ， 30am I 0.5 Sa | 50 姻 
0.1 | 410 | 0.2 虹 10 25 270 10 30m { 0.5 5m | 50m | 
0.1R | 10 10.1R 10 25 10 30ta 0.5 Sm | 5 | 
10. 10 人 .工具 10 25 10 30 了 ?ma 0.5 5 纪 S0m | 
0.18& | 40 | 0.3B 10 40 180 10 30m 工 0.5 5m | 50m | 
0.1B | 40 | 0.1 和 10 40 1 450 10 30mm 工 0.5 sm| sgm | 
0 io | ai | 35 270 | 10 | 30m 1 0.5 sm | 50m | A402C 
0.2 有 | 10 | .0.8 10 25 10 30 了 工 0.5 5 志 | 50 缮 A4-02C 
0.1H | 50 70 240 工 | 100 也 0.5 10 姻 | 100 血 人 3-07A 
0.1 | 10 | 0 10 40 150 10 10 和 I 0.5 Sa | 50m 全 4-02C 
0.4hR | 40 |]0.3 10 40 150 10 30 血 1 0.5 5 世 | S0m 1-020C 
15a | 30 75 475 5 2 0.65 | 5m | 100nm 07A 
15 拉 | 30 453 了 | 5 75 475 5 2 如 1.2 0.65 | 5 |100mm | -07 息 
0.5R | 10 工具 10 25 10 10 也 1 0.5 1m | 10m 07 从 
1 | 30 工具 30 75 473 5 2 刀 1 0.65 Sa | 100m -07A 
0.5 10 工具 10 25 10 10 细 1 0.5 1 刀 10 备 3-07A 
0.5 | 10 T 10 40 2 50 丘 工 0.5 S 弓 | 50 纪 A4-02C 
0.5 只 10 也 10 80 2 50 志 了 0.5 开 5S0 耳 20 
0.5 | 40 工具 19 40 200 10 10 血 0.5 1 拉 | 10m | A4-025C 
0.53 | 49 工具 10 40 100 10 10 丘 工 1 坦 | 10m | A4-02C 
0.5 及 10 工人 10 40 100 10 10 垃 工 工 世 10 人 好 | A4-02C 
1 


+ 


上 


请 上 上 
ke 太 忆 提 2 让 (人 ChO 上 > 


| 
| 
[1 
| 号 | 号 
| 
| 工 | sceGio 
| 2 3C G19E 
| 3 | 30C G19D 
4 306G19D 
| S | 3 z19 
| 
| 蛋 
| 7 
1 10 
;了 3C G122 和 
112 | 3CG1223 
13 | 3CG122 了 也 
|14 | 3CG122B 
145 3CGl1228 
| 16 3CG122C 
117 | 3CG122C 
1181 3CG122C 
119| 3CG122C 
1201 3CG122D 
上 4 
121 1 3CG122D 
1221 3CG122D 
23 | 36CG122D 
| 24 | 3CG122 瑟 
| 25 3C G122E 
1 261 30CG122E 
127 | 3CG122 世 
|28 | 36G122 
20 | 3CG122F 
3 3C G122 下 
| 3 | scGl22F 
132 1 3CG1i223 
33 | 3CG122F 
34 | 3CG6E 
35| 3CG6F 
36| 3CG6H 
137| 3CG6H 
1338 | 30G4403 
| 39 XG303C 
| 0 G6H 
| 41 3CG6 噩 
| 4 | 3CG6G 
| 43 1 XXXG303D 
| 44 | 1LY2905B 
|145|  XG303E 
46| 3CG2907 
47 | 3CG3905 
48 | 3GG2905 
49 C G3906 
50 3CG3006 


下 -1024 


1 500 鱼 


玉 | 
CD 


500 王 


| 500 了 | 
| 500 阵 | 


500 伺 | 


1 


500 理 


500 耳 
500 了 
500 丘 
300 了 | 
300 卫 | 


300 了 年 
500 媒 
500 亚 
300 如 | 
500 卫 


500 拍 
500 
500 芋 
500 刀 | 


500 | 
500mma | 
500 如 | 
500 血 
500 刀 


5002 | 
500zm | 
500a | 
500 亚 
500 纪 


500 了 | 
500 了 | 
500zm 


600m | 


| 600 细 


600 如 
600 耳 
600 匡 
600 荆 
600 刀 


| 
| 600 细 | 


600 了 
600 茵 


| 600 征 | 


| 600 刀 
| 600am 


5。 高 频 小 功 
3.2 夸 PNP 型 高 频 
特 征 时 最 | 集 电 设 | 集 虽 报 发 射 窜 
介 高 | | 
- 基 家 - 发 射 极 - 基 裤 
频 素 流 漫 | 击 穿 电 甘 者 穿 电 压 击 穿 电 压 
1 
和 太 (BRyCBO 广 C5R)CEO 矿 (5R) 忆 BO 
| RCR E 
17 | Fecp|l xc cx | 7 | 人 Top 元 
Glory AAA | ee) (| CA ov ca | ev | (A) 
| | 站 
| [T 
300M| 10 | Im | 200m |475 | 50 1008 40 | 100 4 100 
300M| 10 | 50m 20m 了 全 S0 | 1008 40 | 100R 4 100nh 
300M 200m |175 | 50 | 3100n 40 | 100R 4 100h 
300M 50 握 175 50 | 500& 40 |」 100I 4 工 00 上 
300M 50m 13475 | 50 100 40 | 1008 4 100 有 
400M| 200m | 4175 | 60 1001 50 | 100 上 4 100 
400M 50m 114175 | 60 1008 50 | 100p 4 100n 
490 于 50m |1473 | 5650 100 50 | 100z 4 100 上 
500M 100m | 175 1 | 100 了 100 
500M 100m | 150 15 | 1004 寺 100 
500M 100 科 | 175 15 | 100 4 100h 
590M 100 如 | 175 25 | 100ah | 4 100 
500M| 10 | 10 100mm | 175 23 | 100 眼 4 100h 
500M 100m | 175 25 | 100h 4 1001 
500M f00m | 150 25 | 100h 4 100u 
1 
500M 100 和 | 175 40 | 100B 4 100 
500M 100m | 150 40 | 100m 4 100R 
500M| 410 | 10m 100 姻 | 175 40 | 100 4 100 
500M | 100m | 175 40 | 1008 4 100 
700M | | 100m | 175 15 | 100p 4 100h 
700M| 10 | 10m 100m | 475 415 | 100R 4 1001 
700M 100 和 | 175 15 | 1008 4 100 
700MI | xm | 35 15 3100 4 100h 
700M | 100i | 4173 25 | 100h 4 100 
700M 100m | 150 25 | 100 4 100h 
1 
700M| 10 | 10m 100m 1 375 25 | 100R 4 100R 
700M 100 了 175 25 TI00mR 4 T00R 
700M，410 | 30am f00m | 175 40 | 100 玫 4 100 
700M 100m | 175 40 | 100R 4 100 
700M 100m | 175 40 | 100R 了 100 
700M | ft00m | 150 40 | 100R 4 TI008 
700M| 10 | 30m | 100m | 175 40 | 100R 4 100R 
700M| 10 | 10m 100m 1475 40 | 100& 4 100p 
200M 100m 1475 | 20 | 100 20 | 100p 4 100 
200M 100m | 175 | 30 | 100& 30 | 100 4 100 有 
200M| 410 5aa 60 姻 | 175 | 40 | 100n 40 | 100R 4 100 
200M| 310 5m 60m | 150 | 40 |100n 40 | 100R 5 100h 
200M| 10 | 50m | 600m | 15 | 40 |3100h 40 | 100R 5 100 
200M| 20 | 5m | 60lm |3200 | 40 17100n 40 | 300 只 5 TI00h 
200M| 310 | 10m 60i |3475 | 50 | 100p 40 | 100p 5 100R 
200 洒 100 | 175 | 350 |3400n 40 | 100 4 100 
300M 100m 1175 | 45 | 100n 45 | 100 上 | 100k 
200M| 20 | 50m | 600m |200 | 350 100 50 | 100 5 100 有 
200M| 10 | 50m | 150m 145 | 80 ! 10u 60 | 10 5 10h 
200M| 20 | 50m | 600 | 200 | 60 100 60 | 100m 引 4100 
200M 3230 | 5m | 600m 1310 | 60 100p 60 | 500n 引 1008 
| 200M | 200m |10 | 40 | 10 | 40 | tm | 5 I0B 
200M| 20 | 50m | 600m | 150 | 60 |100p 60 | 100h 5 10 贞 
250M| 20 | 1om | 200m |150 | 40 | 100h 40 | 10m 5 10 六 
250M| 20 | 10m 200 生 | 415 41 | 100 41 1m 5.T | 10p 
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名 生 
极 意 
极 管 . 
量 三 Re 下 四 可 『 
| 集 电 极 电 流 前 | 亿 和 | 
让 序 
~ 发射 极 向 | | 
放 天 | 
反 向 截止 改 | 
电 流 系 数 降 乓 降 | 
本 四 | _ - 3 
zcpEo | 亚 cp 户 P 忆 了 太 cp Te 玉 5BS repg li 1 | 7c | 
由 形 导 
(入 ) (VY) | 和 这 雪 3 习 (了 ) (入 ) (YY ) (V) | (A) (入 ) 
5 2 机 下， 二 和 j 二 二 和 
nn | 3 25 10 1 位 0.5 1m | IT0m Ad4-0tB | 了 | 
了 10 | 235 10 | 10am 0.5 1 | Ti0m | 3-07A | 2 
3 10 | 4 如 200 | 10 | 20 圣 了 0.5 fm | 10m | 全 4-0: 3 
了 10 140 3400 | 310 | Im 1 | fm | im | A4-02B | 4 
了 10 | 40 100 | 10 | To0m 工 fm | Ti0m | A4-02C | 
| 上 
了 10 40 200 10 10 皇 了 0.5 1 匡 10m ; A4-023C | 6 
工 R 了 40 100 ) 10 | 10m 1 Im Im |; A4-02B | 7 
1 只 10 40 100 10 10m | 工 lm | 10m | Ad4-020C | 8 
工 有 10 | 25 10 | 30m 1 0.3 Sm | 50m | Ad4-02B | 9 
了 10 | 25 | 10 | 30m 0.3 和 | 50m 44-02B3 | 10 
1 10 | 325 270 | 10 | 30m 0.3 5 | 50ma | A402B | 企 
1 310 | 5 | 370 | 10 | 30m 1 0.3 | 5m | 50 人 A4-0283 | 12 
了 上 10 | 35 10 | 30m 工 0.3 5m | 50m A4-02B | 13 
工具 10 25 T0 30 刀 工 0.3 5 了 50m Ad4-02B 114 
TR 10 | 25 | 10 | 30 1 0.3 5m | 50m | Ad-02B | 315 
工具 10 25 10 30 血 工 0.3 5 | 50m | A4-02 了 B 1 16 
了 10 | 25 10 | 30am 1 0.3 5m | 50m | A4-02B | 17 
了 10 | 235 | 10 | 30m 1 0.3 5m | 50m A4-02B | 18 
下 10 | 23 | 270 | 10 | 30m 1 0.3 5m | 350m A4-02B | 19 
ha 10 | 25 270 | 10 | 30m 1 0.3 sm | 50m | A4-02B | 20 
th | 10 | 35 10 | 30m | 1 0.3 | 5 徊 | 5s0m | A4-02B3 | 2 
工具 T0 | 25 10 | 30m 0.3 sm | 50m | Ad4-02B 122 
工 上 IT0 25 | 10 30 症 工 0.3 | 3m 50 坦 A4-02B 23 
了 10 | 35 10 | 30m T 0.3 | 5m | 50m A4-02B | 24 
工 10 | 25 10 | 30am TI 0.3 5m | 50m | 4A4-02B | 25 
th 1 10 | 55 10 | 30m 1 0.3 | sm | 50m | A4-02B | 36 
工具 10 | 和 5 270 | 10 | 30m I 0.3 5ma | 50m | 4-02B3 | 27 
lu | 1 | 5 10 | 30m 1 0.3 Sm | 50m A4-02 28 
工具 10 | 25 270 | 10 | 30m 了 0.3 Sm | 50m 29 
站 10 | 30m 1 03 | sm | 50m 30 
| 1 10 | 35 10 | 30m 1 0.3 5ma | 50 | Ad4-02B8 | 3 
0.1 只 10 10 30 人 和 工 0.3 5 50m | Ad4-02B8 | 32 
| 1 10 | 25 10 30mm 工 0,.3 5 妇 | 50m | A4-02B | 33 
工 R 10 | 40 180 6 5 纪 0.8 | 0.5 jam | 10m A4-02C | 34 
世 10 | .40 180 6 5 和 0.8 | 0.5 1 | 10 A4-02C | 35 
了 10 1 89 10 | 30m 1 0.5 Sa | 350m A4-02B | 36 
了 10 1 80 10 | 30m 0.8 | 0.5 5m | 50m | A3-07A_ | 37 
| 20 120 | 1 | 450m 1 0.4 415am | 150am A3-07A | 38 
0.2h 10 | 50 10 工 血 1 0.6 | 15 | 150z A4-02C 13 
1 10 3 | 40|12 和 11m | 08 105 | 3| sm | A40C |20 
| 
fn 10 | 4 180 6 5 血 0.3 | 0.5 5 | 10m | A4-02C | 外 
| 了 | 10 40 180 6 5S 刀 0.8 0.5 TImn | 10m | 六 4-02C 42 
| 0.1h 10 | 58 10 im | 工 0.6 | 45m | 150m | A4-02C | 43 
| 0.1h 10 | 100 10 1 但 0.4 10 刀 | 100ma A4-02C | 怪 
| 0.18 10 100 10 1 ta 1 0.6 15 卫 | 1350 血 45 
| 0 | 2 |300 1 | dim | 1 0.6 | 1 和 a | 150m 46 
| 50 150 1 | 310 0.75 | 0.5 1 | IT0m 47 
| 40 10 1 1.3 | 0.4 145m | 150m 48 
40 | UpT7l 5 | 70 240 1 | 310m 0.25 | Jam | 10m 49 
| 105 300 1 | 10m 0.85 | 0.35 | lmi dm | 50 
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3 高 频 小 功 


3.2 夸 PNP 型 离 频 


全 人 人 ri mepiiaarn ieogmmaue rncmcme attemptcdrmHR dr 订 3 了 TOPUz LEMC -meaae -eve carioar eur uire er imgcrr hrrrquagmmr 本 可 ma msn warrucemc cr raavauhucpm mmnscare as nan sn ruuaaereisireaeeeascsae ss 


序 唱 符 征 最 集 电极 | 上 集 电 家 发 射 极 
散 许 针 党 基 呈 < 射 报 基 极 
贡 志 
束 频 率 流 温 韦 穿 岂 革 考 穿 电 压 者 穿 电压 
| ! | 广 CaR)C8O | 六 CaR)CEO 六 (BR) BO 
| 二 [Per| 万 |Frcglj rc |7Tcw| Trmw Tep Top 7 
呈 

(W) | (Hz CVD CA GAO GO CA CO | CA | V) (A) 
| 1 3CG9012 | 625 和 | 300M| 6 | 20m 500m|l 150 | 4 如 |100 20 1 和 吕 100P 
| 2 3CG370 625f| 1G| 10 | 20m | 30ml”14175 | 40 |100 35 | 100 3 1008 
| 3 3CG71 700m| 250M| 10 | 50m 1400ml 3175 | 40 |31008 40 | 1008 4 1003 
| 4 3CG1324A 1700m| 700M| 10 | 30m | 4120m， 175 145 | 100p 4 100R 
15 3CG132A | 700o| 700N 120 生 | 175 15 | 1400 4 I00 有 
16 | 30G132A | 700m| 700 120zm| 175 1 | 100n 4 100 
7 3CG132B | 700 空 | 900M 1 120mz| 17S 1 | io00n 4 | 100PR 
8 3CG132B | 700oa| 900M 120m| 4175 | 15 | 100 村 100 
| 9 3CG432B 700m| 900M| 10 | 30m | 120m| 3275 415 | 1009 4 100 
10| 3CG911 750m| 1.5G| 10 | 20m | 100m 20 | 100 1 3 100 
| 1 CG8550 | 800ma| 200M| 10 | som | sml 31 | 30 7100 25 | 100h 6 100 
112| 3CG5718 | 800ml 200MI 10 | 50am 1 175 | 140 | 100k | 3120 | 108 | 8 1100p 
| 13 瑟 立 8550 “| 800mm| 300M| 10 | 50 血 工 150 30 | 500 25 1 6 100p 
| 14 日 562 900m| 350M| 2 | 500m 1 150 | 25 | 100R 20 | 100n 5 100 
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管 
集 电 极 电 流 前 信 
-~ 发 射 极 向 
放 大 
反 向 城下 压 
流 系 数 降 压 
矿 cF FE 矿 cP 7c 入.BES 大 CES 
(了 ) | min 所 8 区 (V) (A) (Y) (Y) 
0 .1 工 .2 0.6 
自 . 工 世 工具 工 0.5 
工 必 5 全 寺 0.8 
0.5 有 R 工 世 0.9 0.3 
0.5 只 10 工具 10 20 10 30 茵 0.9 0.3 
0.5 10 工人 10 20 270 10 30 阵 0.9 0.3 
0.5 有 10 工具 10 25 270 10 30 刀 0.9 0.3 
0.5m 10 革 友 10 20 10 30 血 0.9 0.3 
0.5 攻 10 了 只 10 20 1I0 30z 0.9 0.3 
5 有 10 30 TI50 10 20 了 全 
0. 工 中 10 0.1R 10 38 400 工 4100 拉 0.9 0.5 
0.5 只 30 开眼 50 50 270 2 150 卫 工 0.5 
0.05 且 15 10 愉 10 100 300 工 30 地 1 .2 0.5 
0.5 上 T10 80 240 2 500 红 工 0.5 


25 64 202 1 | 50 卫 
30 | 0.: 25 25 270 10 30 耳 
10 10 20 10 30 卫 
10 10 20 10 30 匡 
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频 小 功 
3.3 和 硅 NPN 型 高 频 


最 款 征 最 最 集 电 极 集 电 和 极 发 庄 极 
序 速 大 大 册 
四 < 了 - 其 报 | - 监 射 豚 - 基 极 
县 六 3 许 鱼 _ 
葛 电 
率 对 率 流 温 击 穿 电压 出 穿 电 压 者 穿 岂 著 
| | 了 本 矿 (BR)C8BO 玉 (BR) CEO 六 (58) BEBO 
| | Peir| 妆 |Fregpj Te Tcyi 了 TY Top 和 7 
( 吧 ) | (Hz jy | OA) GAOD) VD CA VCA) (Y)》 | (和 ) 
4 下 外 = _ 二 
1 | 3DG15B s0ml 1G| 46 2m |10m | -15 | 20 | 50R 15 | 80 3 S0R 
2 | 3DGI15C | 50ml 1.5G| 6 2m |10m| 1s0 | 20 | 508 15 | 50 3 50 
3 | 3DG15D 50m| 2G| 6 2 如 | 10 皇 了 150 28 50h | 15 50 忆 3 50 玫 
4 |3DG13C 752a| 250M 20m | 412 | 40 100 60 ;2008 4 300 
5 | 3DG14B | 75m| 500M 30 如 | 425 | 弛 | 100 9 | 2008 4 |100p 
| | 
6 | 下 F301 | 100aa| 200M 20 了 12 3 
7 | 下 F302 100 衬 | 200M 20am 12 3 
8 | 工 F303 100mm| 200M 20z 12 3 
9 | 下 F304 100ama| 200M 20am 412 | 3 
10 | 不 F305 100 十 | 200M 20am 12 3 
1L | TEF306 100m | 200M 20 据 12 3 
12 | 3DG19A 100m| 200M 30m | 415 | 20 10 | 1 100p 4 100 
13 | 3DG19A | 100 中 | 200M 30m|l 1 | 20 1100k | 生 100 4 100 
44 |3DG19B | 100 血 | 200M 30 了 | 175 | 20 | 100n 15 | 100 4 100p 
45 | 3DG19B | 100m| 200M 30m | 175 | 20 |100p 1 | 100n 4 100 
16 | TT-3DG102C | 100 所 | 200M| 10 3zm | 20m 30 | 100k 20 |1008 4 100p 
17 | TT-3DG102D | 100mm | 200M| 10 3m | 20zm 40 | 1008 30 | 1008 4 4100R 
18 | 3DG10ID | 100m| 250M| 20 3m | 20m | 150 15 | 100 中 4 100h 
19 | 3DG65C | 100m| 250M| 10 3m | 20m | 1450 | 4 全 | 100n 20 | 1008 4 100 
20 | 3DG6C | 100ml 250M| 1 3m | 20m 175 | 4 | 100 20 | 100R 4 100 
1 | 
| 21 | 3DG6C 100m| 250M| 10 | 3m |20m | 475 | ， 20 | 1008 | 4 |100n 
22 | 3DG6 100 生 | 250M 20m | 415 | 45 |3100n 20 |100h | 4 300R 
23 | 3DG6 | 100 科 | 250M 20m | 150 | 4 | 3100p 20 | 100k | 4 100p 
24 | 3DG6( | 100am| 250M 20m | 15 | 4 | 100k 20 | 100k | 4 100p 
| 25 | 3DG | 100mm| 250M 20m | 13 | 45 | 1200 20 |200k 4 100 有 
| 5 100m| 250M 20m| 15 | 65 10 | 320 120h | 4 13100n 
27 | 100m | 250M 20tm 175 45 | ft00u | :20 |100h 旧 400 只 
28 | 100m| 250M 20m|l 15 | 4 | 3100n 20 | 100h 从 100 
29 | | 106m| 250M 20 中 | 175 | 和 45 | 1008 20 | 100R 1 4 100 
30 | | 100ml 250M 20 伍 175 村 5 1008 20 ，200R | 企 TO00 开 
31 | 100m| 250M 20a| 415 | 和 | 1 | 20 |3008 4 | 100p 
32 | | 100m | 250M 20 荆 T75 45 00 几 20 | 100R 条 TI00 只 
33 100zm| 250M 20m | 175 | 4 | 1008 20 | 200p 4 100 
| 34 100t| 250M 20 如 | 15 | 4 13100 20 | 190 4 100h 
35 | | 100 姻 | 250M 20 世 175 45 | 100 20 | 200R | 信 100RR 
光 | | 100 锯 | 250M 3 钮 “| 20 40 | fi00h 20 | 100u | 4 100h 
37 | | 100mm | 250M 20m | 450 | 4 | 100p 20 | 100 | 本 100 只 
38 | | i00mm | 250M 20m | 425 | 45 20 4 
39 | | 100m | 250M 20m | 10 | 45 | 3100hp | 20 ， 100 5 100 上 
| 40 | 100m| 250M| 10 3m | 20m| 45 | 4 | 100k 20 | 100p 4 100 
41 | 3DG61 TI00 和 | 250M| 10 3z 妇 | 20 缮 150 45 | 100R 20 | 100 4 100R 
42 | 3DG6C {100 姻 | 250M 20m | 15 | 4 |100h | 20 |31008 4 200E 
43 | 3D G6C 100 于 | 256M| 20 耳 1475 45 | 1008 20 | 100m 4 100 
44 | 3D G6C 100z| 250M 20m | 150 | 45 | 1008 20 | 1 | 14 100p 
45 | 3DG61 100m| 250M 20m 150 | 4 |100k | 20 |10h | 4 100 
| 
46 | 3DG6C 100 生 | 250M 20m | 150 | 4 | 1008 20 | 100h | 4 100 上 
47 | 3DG6C | 100m | 250M 20m | 150 | 45 | 100p 20 | 100 4 100 有 
48 | 3DG6C 100 二 | 250M 20m | 150 14 |100u | 20 | 1008 4 100 有 
49 | 3DG6C 106m | 250M 20m | 150 | 4 |100 20 | 1008 | 4 100 甩 
50 | 3DG6C 100m| 250M 20m | 41450 | 4 1100p 20 | 100p 4 100 
人 
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电 流 前 饱 就 庆 
商 
旅 天 
里 
系 数 降 压 降 
[人 | 加 
jpE Fecg| Tc | gs | 入 cgs 7J8 | xc 丰 
max | (V)  (A) (T)》 (VY) | (A) | (Ay) 
四 刀 小- 枚 -- 1 | 1 
| 
工具 6 工 只 6 20 250 6 2m | A4-01B 外 工 
1 6 工具 6 | 20 250 6 2m | A4-01B | 2 
1 6 1 只 6 | 20 250 6 | 2m | | A4-0IB | 3 
500 3 10 | 500a. 10 30 10 1 3 荆 350 联 | 1 | 10m | 全 137 4 
500a 6 | 500a 6 | 35 6 | 39m 1 |350m | 1m | tm | Al137 5 
| ] 
3 | 10 90 6 I 600 卫 A4-01B | 6 
3 10 90 6 1 600ama | A4-01B | 7 
3 10 125 6 1 600am A4-01B | 8 
3 10 155 6 1 600mma | A4-01B | 9 
3nh | 2 185 | 6 1 |6om | A4-01B | 10 
| 
38 | 10 250 | 6 | + lom | A4-01B | 11 
500a 6 |500n | 6 | 30 200 | 6 | 3a 1 350ta | 工 血 10 卫 人 4-01 卫 | 2 
500a 6 | 500a 6 | 20 6|3m | 1 |3s0m |Ja | 10m | A4-01B |13 
100a 6 | 1400an 6 | 30 200 6|3m | 1 350m | 1 和 | 10 血 | A4-0tB | 1 
100an 6 | 100a 6 | 20 6|3m | 1 3550m | 1 | 10m | 4A4-0B | 了 
100a | 10 | ion | 10 | 30 | 03sm | 1 350a | im | 10m | A4-01B | 16 
100n 10 | 1003 10 | 30 | 10 3m | 1 350 妈 “| 工科 10m | A4-01B | 17 
10a 10 | 10a 10 | 30 t0 | 3m | 1 350 科 | m | 10m | A4-01B | 18 
10a 10 | 20 10 | 3 1 工 1 姻 10m | A3-07A | 1 
1l0ma | 10 | 10a 10 | 20 10 | 3mm 11 |350m |1ma | 10m | A40IB | 20 
| | _ 
10a | 10 | 30 1I0 | 3m | 350m | tm | fm | 和 
lon | 10 | tin | 10 | 5 270 | 10 | 3am 1 350m | Tam | IT0m | 22 
10a 10 | 10a 10 | 30 200 | 10 | 3 地 1.1 |800m 1m | 1m | | 23 
10 卫 10 T03a TO 40 1 I0 3 和 工 350 了 工 乌 T10 荆 | 24 
10a | 410 | :10a 10 | 30 200 T10 | 3mm 1 1 {i 10m 25 
Ia 10 sa | 1410 120 10 | 3m | 900m Tam | 10ama 26 
10ama | 10 | 10a 10 | 20 10 | 3m 1 1 | 10m 27 
0 荆 10 103 了 所 0 20 TI0 3 锯 业 工 1 了 ， 10 匡 28 
10a 10 | 10a 410 | 30 200 | 40 | 3 1 350m | 1m 10m | 29 
10a 10 | 10a 10 | 30 200 | 10 | 3am 1 350m | 1 | 10m | 3 
10z 10 10 工 10 30 10 3m 了 1. | im | 40 了 31 
TI03a 0 [0 荆 10 20 10 3 所 全. | 工科 10 妈 32 ! 
10a 10 | 10a 10 | 20 10 | 3am 1.1 1ma 10m | 33 
10a 10 | 10a | 30 20 30 3a 1.1 | 350m |14m | 10m | 34 
10a 10 | 10a 10 | 30 200 | 10 | 3ama 1 1 Im 10m | 35 | 
| loan | 10 | 20 10 | 3 | 4 |350m | 10am | A4-01B | 36 
TI0a | 1|dtia | ii 4 | 200 |310 | 3m 1 |400m |1m | 10m | A4-0TB |37| 
100a 100a 30 150 | 10 | 3am 工 800m | jam | 10m | Ad4-0fB | 38 
| 10a 10 | 10n 10 | 40 150 | 10 | 3m | 工 350 匀 | fm | 10m | A4-01B | 39 
10a 10 | 10a 1 20 10 | 3am [11 Im 310m | A4-01B |40| 
TI0aa 10 | 10a 10 | 30 | 10 | 3m 1 |500m |1ma | fi0m | A3-07A 吕 
100a 10 | 100a 10 | 30 | 200 110 | 3m 1 1 |3m | 30m A4-0TB | 42 
103a 10 Ona | 10 | 30 10 | 3 细 1 350a | 1m | 1T0m 及 4- 虹 了 | 43 
ta | 10 | la | 10 | 3 10 3m 1 |3550m | Im | iom | A4-0TB | 44 
10 3 10 0 na I0 30 10 3 如 工 30002 1 也 | 10m A4-01B | 45 
10a 10 | 10a 10 | 30 200 | 30 3 了 了 1 11tma | 10m A4-01B | 46 
10 工 10 | 10a 10 | 20 10 | 3 工 1 1aa ji .10m A4-01B 147 
10a 10 | 10a i0 | 20 10 | 3m 于 350 | 1a | 10m | Ad4-0l1B | 名 
10n 10 | 10a 10 | 30 10 | 1m 1.1 1 1m | 10 包 A4-01B | 49 
10 10 | 10a 10 | 20 | 10 | 3m | A4-0T 有 总 
| | | 上 | EE | 
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3.3 硅 NPN 型 高 频 小 


全 一 一 Treorrv romaams 一 一 -一 一 一 一 一 
- 最 特 征 最 最 集 电 极 集 电 裤 发 射 极 
| 新 型 大 大 | 。 
- 臣 极 - 发 射 级 基 极 
敬 帮 外 
| 荔 电 
罕 频 罕 流 温 庙 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 
| | - 六 CBR)CBO 六 (BR)CEO 矿 (BR) BBO 
| Per | 六 |Freg| To Tcy| 7Trv 7 7 太 
| ( 宴 ) | 和 (V) | (A) | (AAA) CD CVD GOA CVD CA (CVD) (A) 
在 和 和 
1 | 3DG6C 100 妞 | 250M 20i | - 45 | 100 20 | 100B 4 400 只 
| ? 3DG6C 100 姻 | 250M 20mj| 4735 | 45 | 100 20 | 200& 4 100 
| 3 | 3DG6C 100 姻 | 250M 20 了 | 150 | 4 | 100p 20 | 100 4 100h 
4 | 3DG6C | 100 和 | 250M 20m jj 175 | 45 | 100u 20 | 400 4 100 妥 
15 | .3DG6C | 100z| 250M 20 和 | 150 | 45 | 100 20 | 100 4 200 愉 
6 | 3DG66 | 100zm| 250M 20m | 150 | 4 | 100n 20 | 100k 4 400 有 
7 | 3DG6C 100zm| 250M 20zm | 130 | 45 | 100n 20 | 100E 4 100 愉 
18 | 3DG6C T00 姻 | 250M 20 了 | 410 | 45 | 1008 20 | 200k 4 100 
19 | 3DG6C 100z| 250M 20zm 45 | 100h 20 | 200 4 100j 
ij10 | 3DG%C 100 了 | 250M 20m | 475 | 45 | 1008 20 | 100 4 100 上 
1411 | 3DG9%C 100 刀 | 250M 20 廿 | 4130 | 45 | 100n 20 | 100R 4 100 
142 | 3DG6C T00zm| 250M 20m| 475 | 45 | 100p 20 | 100k 4 100 
| 13 | 3DG6C 100zm| 250M| 10 3m | 20m| 175 | 4 |100h 20 | 100 4 100 
114 | 3DG6C 100 征 | 250M| 10 3m |20m| 10 | 4 全 | 10P | 20 |200F 4 100 上 
115 | 3DG6C I00 刀 | 250M| 10 3 御 | 20z 450 45 | I00& 20 | 00& 4 200R 
116 | 3DG6C 100am| 250M| 10 3m |20m| 4175 | 45 | 100b 20 | 100R 4 100 此 
|117 | 3DG6C 100z| 250M 20zm| 150 | 35 | 100h 25 | 100g 4 100 民 
| 18 | 3DG6C 100m | 250M 20z | 150 | 45 | 100 25 | 100 攻 4 100 
119 | 3DG13C 100 刀 | 250M 30mm， 15 | 40 | 1008 25 | 100R 4 100 
120 | 3DG13C | 100m| 230M 20z 125 | 49 | 1008 25 | 200R 4 100 
| | 
121 | 3DG6D T00 科 | 250M 20m | 150 | 45 | 100R | 30 | 200R 4 100R 
1 22 | 3DG13B 100m| 250M 30 如 | 15 | 40 |100R | 35 |100 4 | 100p 
23 | 3DG13D 100 生 | 250M 30m| 415 | 40 | 4100 35 | 100 4 100 关 
| 24 | 3DG6E 100 姻 | 250M 20m | 150 | 45 | 100h 40 | 100p 4 10 有 
| 3DG64B | 3400m| 250M 10 3ma |20zm| 375 | 40 | 1410 40 | 10R 6 1 4008 
本 _ | | . | 
126| 3DG31A | 100m| 300M| 6 3z | 30m | 175 | 15 1100k | 9 |2008 4 100 六 
127 | 3DGI1B 100 芋 | 300M， 6 3m |30m | 175 | 45 |10n 9 | 200 4 100n 
| 28 | 3DGIHTA 400 姻 | 300M 30m | 5 | 315 |100 9 | 200p 4 100 有 只 
129 | 3DGII 100m | 300M 30m | 150 | 五 | 508 9 | 508 3 50 
加 3D | 200mm| 300M 有 
|31 | 3DG14B | fg 300 揭 30 如 | 125 | 45 | 1004 9 | 200 只 4 100 且 
32 | 3DG1L4 | 4100m| 300M| 6 3 组 | 30m | 35 | 15 | 1008 9 | 200p 4 100 忆 
33 | 3DK3 | 100m| 300M| 1 | 41m |30m| 45 1 1 | 100R 9 | 1008 4 100 忆 
34 | 3DGI0OLD 11400 二 | 300M| 切 3 也 | 20 二 J173 20 | 00 尼 1 | 4008 开 100 呈 
35 3DG1L01D 1 4100t| 300M| 3 折 0 3 地 20 伺 175 20 100 及 了 5 00 卢 级 00R 
j 
36 100 志 | 300M 20m 475 | 20 | 100 415 | 1008 4 100 电 
37 100 了 | 300M 20z| 150 | 29 |100p 415 | 100p 4 400p 
38 | 100m| 300M 20z 20 | 100& 15 | 1008 4 TI00n 
3 | 100 钙 | 300 了 MA 10m | 150 | 235 | 50h 15 50 上 3 30B 
40 100 姻 | 300M 10za| 150 | 23 | 50R 15 1 3S0B 3 50 电 
1 ] 
41 | | 100 征 | 300M 30 茵 150 | 25 | 50h 45 | 50& 3 | 508 
42 | 100 了 | 300M 20 如 175 | 20 | 100p 15 | 400 4 | 300h 
43 | | 100 纽 | 300M 20m 3475 1 20 |1008 15 | 400m 4 100 划 
| 44 | | 100 了 | 300M 20z| 175 | 20 |3100p 415 | 100m 4 100 
| 45 100m| 300M 20z| 175 | 20 |3100p 1 | 100h 4 1008 
| } 
146 | 3DG10ID | 100m| 300M 20mE| 1475 | 20 |I00k 15 | 400Rm 4 100u 
147 | 3DG1I0ID | 100a| 300M 20 如 | 475 | 20 | 100p 415 | 100m 4 1008 
| 48 3DG10I1D | 100 年 | 300M 20z | 475 | 20 | 1008 S | 100h 4 100h 
49 | 3DG10ID | 100 和 | 300M 20 荔 | 175 | 20 |100R 15 | 4100p 4 100m 
| 50 3DG101D | 100m| 300M| 20 科 | 175 | 20 |1008 15 | 100# 4 100 
1 et 


率 三 极 
集 于 极 集 电 极 电 
-~ 基 极 - 发 射 极 呈 
反问 裁 止 反 间 和 鹤 止 
电 流 电 流 系 
Tcsgo | cs | Tecgo | 大 cp PPP 


(入 ) (V) (入 ) (Y) | 匡 训 


流 前 
国 
大 
于 
数 降 


矿 cP Tc 矿 BES 
(YY ) (A) (Y ) 


多 


100a 24 |100a 24 | 20 180 


100z 6 1 1003 6 10 200 

| 100a 6 | 100z 6 20 200 
100n 6 1100a 6 10 
500a 10 | 500 开 6 10 
500a 6 | 500z 6 10 

500 3 6 | 500 半 6 10 
100n | 6 | 100z 6 30 
100h 6 | 100R 6 5 270 
101 10 0 全 10 25 270 
10a 10 了 0 了 10 30 270 
ia | 201aioa | 10 38 160 
TI0t | 10 10a 1 和 0 25 270 | 
10 10 103 | 世 30 

| 500a 10 ，500z 6 | 30 200 
500 卫 10 | 500z 6 30 200 
5003 410 | 500z 6 20 

| Ia 10 所 壬 10 30 
T03 10 30 工 10 40 


10 3 世 了 
10 3 了 1.1 
10 3 所 1 
10 3 丘 1 
10 3 了 1 
10 3 了 1 
30 3 了 工 . 工 
10 3 所 工 
10 3 人 
10 3 了 了 
10 3 了 了 
10 3 了 了 
10 3 了 工 
10 3 和 
10 3 匡 1 
10 3 也 1 
10 3 了 0.9 
10 3 也 了 
10 3 了 1 
10 3 联 了 
10 3 了 了 
10 3 了 1 
10 3 了 1 
10 3 妈 0.9 
0.5 8 了 1 
3 联 本 
6 3 了 省 
6 3 了 ha 工 
6 2 血 
6 3 了 匡 工 
上 
6 3 地 T 
6 3 了 了 
1 10 了 aa 
10 5008 | 1 
0 50RL | 于 
10 | 5500 工 
1I0 3 人 埋 浊 
10 3 韦 
6 2 
6 2 
和 2 
10 500h ， 0.8 
10 500h 
10 500 必 1 
10 500 
10 500 
10 500 I 
10 500 1 
10 500 人 工 
10 500 具 1 


六 CES | 7 
(《V》 《入 ) 
工 工科 
350 纪 工 垢 
350 位 工 仔 
350 亚 工 亿 
和 工 但 
二 | 工 
| 洒 计 
工 垢 
工 也 
工 工 他 
350 耳 工人 
350 匡 工 乌 
350 人 和 工 弓 
工 工科 
80031 工 茵 
300 了 王 二 如 
350 位 工 了 王 
350 卫 于 亚 
350 了 3 T 扭 
工 伺 
350 也 工科 
350 卫 工 坦 
350 卫 工 生 
350 了 Ta 工 征 
350 了 ia 了 也 
350 镁 工 专 
350 卫 了 地 
350 耿 工 三 
350 所 工 也 
350 扒 工 世 
350 把 了 也 
350 卫 工 担 
350 刀 二 坦 
350 荆 工地 
350 甸 工 包 
350 匡 工 切 
7f 工 拉 
350H3 了 班 
350 卫 了 钙 
350 了 芋 工程 
300 人 了 二 工 租 
350 摆 工 生 
350 匡 工 他 
350 了 匡 工 匡 
350 志 工 志 


上 4-0T 了 
Ad4-01B 
人 A4-01 卫 
勾 4-01 吕 
有 4-01C 


A3-07A 
A4-01B 
A4-01B 


入 4-01B 


和 4-61B 
A4-01 卫 
A4-01 也 
上 4-01C 
各 4 各 


上 A4-01B 
A4-01B 
点 4-01B 

和 139&a 


A4-01B 


注 


T4 


3。 高 频 小 功 
3.3 硅 NPN 型 高 频 小 


| | 最 特 征 | 最 最 网 发 射 极 
序 | 型 大 | 大 | 
耗 全 | | 
四 证 为 一 
散 许 本 基 极 发 射 极 基 极 
切 电 四 
素 频 束 流 温 | 卉 穿 电 压 出 穿 电 压 | 击 窒 电 压 
| 一 六 (BR)Cc50O | 天 (BR)CBEO 广 (BR)?EBO 
站 四 Pear| 严 rcgp| IT |7cr | 1 To Tepg | Tag 
(于 ) | (Hz CTVY) | CA) OA CC | (CCV | (人 ) 二 〈《A) (Y) (A) 
四 4 | 
己 浊 三 加 可 | 
tt | 3DGI0D | 100a| 300M 20m | 150 20 00 15 | 100R 4 T00 肥 
2 3DGI10ID | 100m| 300M 20m | 20 | 100h 415 | 400 人 100 电 
3 3DGI10ID | 100aa| 300M 20 生 | 175 25 50 用 15 50 只 不 50 有 
4 3DG101D | 100m| 300M 20m | 125 20 | 100h 15 | 100R 下 100B 
引 3DGI101D | 3100 中 | 300M 20m | 175 20 | 100& 15 | 400 用 4 | 100p 
有 3DG1I01D | 100a| 300M | .20 20 00R 15 | 100 4 | 1008 
7 3DG101D | 100om| 300M 20 刀 | 150 20 | 1008 15 | 100R 4 | 100& 
8 3DG10fD | 100m| 300M 20 姻 20 | 100 15 |100h | 4 100& 
9 3DG10ID | 100aa| 300M 20m | 175 20 | 1008 15 | 100k 4 100 上 
20 3DG10ID | 100m| 300Mj] . 20 姐 | 175 20 | 100k 435 | 100 4 | 100g 
1 3DGtHt7 | 100m|300M 6 | 10m |30m | 150 20 | 100n 3 | 1008 
12 3DG11B 100 生 | 300M| 6 2 | 20z | 458 20 50 电 15 350 内 4 50 虽 
13 3DGi101D | 100am| 300M| 10 3m | 20m | 15s0 20 | 100p S | 100h 4 100 上 
14 3DG101D | 100 和 | 300M| 10 3za | 20 刀 | 175 20 | 100 必 13 | 100p 4 100 皮 
15 3DGI10ID | 100ml| 300M| 10 3zm | 20m | 175 20 | 100h 15 | 100R 4 100 妈 
[ 
16 3DG32A 100 和 | 300M 10 科 “| 10m 25 00 1 | 100h 4 100R 
12 3DG32B T100 刀 | 300M T0 弓 10 匡 25 | 100 只 15 | 400 1 4 100 上 
18 3PG143B 100m| 300M| 6 2m | 10 | 450 25 5 有 反 30 4 50 且 
19 3DG1i0ID | 1i00ma| 300M 10 3 | 20m | 175 20 | 100 15 | 1008 4 100p 
] 20 3DG10ID | 100m| 300MI 10 |0.5m | 20m | 175 20 008 15 1 100 有 4 3100 
21 3DG214A | 1002| 300M| 6 Ta | 10m | 4175 20 | 100p 15 | 1900R 4 | 3100n 
22 3DG6C 100a| 300M| 10 3 | 20m | 175 30 | 100P 20 | 400 4 100& 
23 3DG96C 100 志 | 300M| 410 3m | 20 卫 30 | 100n 20 | 1008 4 100 
24 3DG100C | 100 姻 | 300M 20 | 175 30 | 100hP 20. | 100h 4 100 具 
25 3PG3100C 100m| 300M| 10 3 弓 20 了 175 30 | 100 20 | 1008 4 L00 
26 3DG100C | 100a| 300M| 310 3 | 20m | 475 30 | 100p 20 | 1008 4 100p 
27 3DG103 局 100 刀 | 300M| 10 | 0.5 缮 20 姻 173 30 | 100 20 | 100 只 世 100 刀 
28 3DGL0IE | 100am| 300M| 1420 3mn | 20m | 175 30 | 100n 20 | 100 4 T100 呈 
29 3DG102C | 100m 300M| 410 3m | 20m | 4175 30 | 100 20 | 100p 4 100 上 
30 3DG4102C | 200ta| 300M| 10 3m | 20m | 4173 30 | 100h 20 | 190p 4  ，100 
3 3DG6D 100m 300M 20 如 | 4850 30 | 100 20 100 有 4 100p 
32 3DGI1I18 100@m| 300M | 20 刀 | 175 3 100h 20 | 100R 4 1400 
33 | 3DG961C ，100| 300M 20m | 175 30 | 100p 20 } 100p 和 100 有 
34 ， 3DPG962C | 100m| 300MI 20 刀 | 175 30 | 100b 20 】 100 愉 4 | 4100 
35 3DG963C | 100 呈 | 300M 20 和 | 175 30 | 100 20 | 408 有 4 | 1008 
| 56 3DG9648 | 100m| 300M 20 如 | 173 30 | 1009% 20 | 190 玫 4 100 
137 ， 3DG3100 1090oa| 300M 20m | 158 30 | 1098 20 1 100 4 了 09 有 
1 38 3DG400C | 5100m| 300 放 20a | 175 30 | 109 电 20 100 有 4 4100 
| 39 3DG100C | 100m8 300M 20 包 | 175 30 | 00 20 1008 4 100 忆 
40 3DPG3i00C 100 荆 | 300M 20m | 175 30 | 100n 2 100 玉 100R 
41 3DG1000 | 100m| 300M 20m | 75 30 1 1008 20 | 100n 4 106B 
42 3DG1000 | 100 和 | 300M 20m | 175 30 ，f100 20 | :1908 人 4 108 
43 3DGI00C 400aa| 300M 20m | 175 30 | 4001 | 20 |3100p 4 400 上 
44 3DG3100C  ，100 笠 | 300M 20zmm | 150 30 | 1008 20 | 4008 4 41008 
45| 3DG100C | 100m| 300M 20m | 150 30 | 1008 20 | 300 4 ，1t00p 
46| 3DGi00G6 | 500a| 300M 20a | 175 30 | 100h 20 | 100R 4 100 只 
47 3DG3400C | 500mi 300M 20 据 30 | 100R 20 | 100R 不 100 卢 
48 3DG1000 | 100 生 | 300M 20 了 am 30 | 100 20 | 100R 了 100 只 
49 3DG100C | 100ia| 300M 20mm | 175 30 | 100n 20 | 1008 4 1008 
S0 3DG400C 100| 300M| 20 如 | 125 30 j| 1008 20 | 100R 4 100h 


焉 -1032 


嫩 -一 一 一 一 一 -一 一 一 一 -一 一 一 一 一 


TcEso | F 太 cP PP 矿 cE 了 Tc 矿 pBE9 | rcpggs | 78 
(人 A) (YY ) | 了 血 i 和 3X (了 ) (A) (VD) (Y ) ( 太 ) 
| 
10a 10 | 30 10 3 了 工 350 和 | 1 
10t 10 | 25 270 | 10 | 300& 1 800m | 1 
500m 10 | 35 250 6 2 刀 1 350 妈 | 1m 
103 10 | 235 270 | 10 | 500p 了 350 和 “| 1 
10a | 10 | 35 10 | 500 1 350 和 | 1tm 
T0 妇 10 | 30 10 3 廿 了 350zm | 1 和 
10a 10 | 30 10 | 500p 下 350m | I 血 
10z 10 | 30 10 | 500R 1 350m | 1 
TI0a 10 30 10 500 具 工 350 耳 工 钳 
1I0a | 10 1 25 10 | 500& 1 350m。 | 1m 
40 6 1 1 300 科 “| Ia 
100a 6 | 35 250 6 2 工 350m | 和 
10a 10 | 30 10 3 也 T 350m | 1 
Ia | 10 | 30 10 | 500p 工 350mm | 1 种 
10a | 10 | 40 180 10 | 500F 1 350 如 | 工 刀 
500a | 10 | 30 6 | f0m 
500 必 10 | 30 6 | 10m 
100a 6 | 35 2380 | 6 | 2am 1 350m | 1 
10a | 10 | 30 200 | 10 | 5o0p 1 350 科 “| 1m 
10a | 10 | 4 180 | 10 | 500n 工 350m | 1 
100a 于 六 25 270 10 了 茵 | 350 和 ma | 1 
T10aa TI0 40 180 10 3 了 匡 了 工 工 纽 
410 荆 IT0 25 10 3 卫 工 350 也 工 王 
10a | 10 | 30 10 3am T 1 Tim 
10a | 10 1 30 200 10 3 和 1 350iam | Tam 
| 
10n | 30 | 35 270 | 10 3 也 下 1 T 
10n | 10 | 40 180 】 10 | 500 1 350 和 | 工 也 
10a | 10 | 30 200 | 10 | 500k 1 350m | 1 
100n | 10 | 40 180 | 40 3 姻 了 350m | 1 
100a 10 | 30 | 200 | 310 3 了 1 3350 和 | 1 和 
10a 10 | 25 270 | 10 3 和 ma 1 350 血 “| 了 位 
100a 20 | 30 10 3 和 1 350 血 “| 工 细 
10 了 10 | 25 10 3 年 350 生 | 工 全 
10a 140 | 25 10 3 姻 1 350zm | 工 匡 
T0aa 10 | 和 5 10 3 1 350im | 1 
40 10 | 25 10 3 巴 1 350 和 ma | 1 了 
100a 10 1 30 200 | 310 3 也 于 1 也 
红 10 30 | 10 3m 1 870 70a | 1 
10aa 10 | 30 10 3 了 1 工 组 
10a 10 | 40 10 3 了 mn 1 工 1 
103 10 40 | 180 10 3 如 工 I 工 了 
10 工 10 | 25 270 | 10 3 和 工 工 工 考 
10a 10 | 325 270 | 10 3 血 1 500m | 工 孟 
101 10 | 30 10 3 了 I 工 1 茵 
10 工 0 | 30 ， 10 3 1 1 工 位 
| 
10a | 10 | 35 270 10 3 工 1 1 了 
it0a | 10 | 30 10 1 工 工本 
10na | 10 | 40 10 人 工 1 二 
10an 10 | 30 10 3 细 工 工 IT 也 
10 10 | 和 5 270 | 1 3 了 工 1 1 押 


外 序 
| 


党 
部 


A4-01B 
2 

A4-01C 3 
A3-07B | 4 

| A4-01B | 5 

| A4-01B 6 
A3-07B | 7 
A4-01B | 8 
Ad4-01B | 9 

| A4-01B | 10 

和 

| A3-07A 1 11 
A4-01B | 12 
A3-07A | 13 
A4-01B | 1 

| A4-01B 15 

] 

| Ad4-01B |46 

| A4-01B 17 
A4-01A 1 18 
A4-01B |」349 

| 44-013 | 20 

A3-07A | 21 
上 4-01 吾 | 22 

| A4-02B | 23 
A4-01B | 24 
A4-018 昌 | 25 

| Ad4-0LtB 126 1 

| A4-01 了 27 1 
A4-018 128 | 

| Ad4-01 日 | 29 
点 4-01 3 30 

31 

A4-01B | 32 
和 4-01 下 | 33 
太 4-01B | 34 
A4-01B 3 
A4-018B | 36 
Ad4-0TB 37 
A4-01B 1 381 
A4-01 瑟 | 39| 
上 4-01B 40 
上 4-01B | 411 
A4-0IB | 42 
A4-01 旦 | 43 

| A4-01B | 44 
A3-07B | 45 

| A4-01B 1346 
A4-01B |471 
Ad4-01 了 B | 43 | 

| A4-01B 149 | 

| A3-07B | 50| 

1 


GT Co Fe 上 
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上 全 
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本 


《， 


上 FF 
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5. 高 频 小 功 


3.3 夸 NPN 型 离 小 
 - 一 本 本 
最 特 征 最 最 集 电 乡 集 由 极 发 射 极 
型 天 大 攻 
耗 多 | 高 
| 下 许 - 基 裤 - 发 射 极 -~ 基 极 
外 
| 荔 电 _ 
吝 频 率 流 | 温 | 者 穿 电 压 | 老 穿 电压 者 穿 电压 
| 和 六 (pgyca0 | 拖 CBR)CEO PCBR? 相 BO 
io | 亲 |Fcg| Tc yeH 77U 1 Top 
(网 ) | 《Hz | 《YY) (A) (A) 《) 《Y ) (A) (YY ) 《A) 《 立 ) (A) 
| eve ee 和 es - RE 1 as Ra 
3DG102C 100| 300M | 10 3 也 20 坦 75 30 | 100R 20 | 100 只 4 100 
3 了 各 102C 400 妞 | 300M | 410 3 地 20 卫 了 73 30 | 400 20 | 100 电 4 00 上 
3 也 G102C 1089 所 | 300M | 10 3 了 20 世 175 2 89 20 |，100 下 4 TI08 只 
3DGIL10TE 086 如 |300M | 3 所 20 卫 了 75 30 | 4100 记 20 | 1003 不 了 00 只 
3DG102C 3100 也 | 300 了 20 弛 二 /SS 30 480 20 了 00 手 三 T00 只 
3DGI026 100 鱼 | 300M 20 志 175 30 | 100 20 | :300 站 全 T00 只 
3DPG102C 100 生 | 300 了 20 伍 75 3 80 站 20 100 甩 不 100 共 
3DG102C 100 血 | 300M 20 了 二 150 30 400 县 20 00 用 人 4 了 00 只 
3 了 SG102C | 400 笃 | 300M 2 地 4S0 380 100 呈 20 100 区 二 T00 上 
| 3DG3102C T00| 300M 20 伍 30 90 只 20 Et00 旬 全 T00 上 及 
3 了 HG102C 100 弓 | 300 了 到 280 了 30 了 100 此 20 400 具 人 4 工 00 电 
3 有 Gd102C 1T00za 300M 20 了 175 30 160 20 了 00 对 胡 T00 呈 
3 了 总 102C 1062| 300M 20 丘 4173 38 | 400 20 100 下 和 4 00B 
3 了 DG102C 100 芭 | 300M 20 王 178 30 了 900 屋 20 100 区 示 T00 
3jDG102C 400| 300M 20 卫 175 30 | 1460 20 | 100 且 4 T00h 
3DGL102C 100| 360 太 20 卫 了 25 38 | 1900 20 | 1500 只 作 IT00 六 
3DG208C 100 世 | 300M 20 卫 | 30 | 3400 呈 40 | 100 二 T00 只 
人 3DG100C 100 鱼 | 309 酌 20 蔚 二 30 | 100 呈 20 08 人 T00 
G3DGITO{E 100| 309M 20 王 了 73 30 00 2 T08 素 芭 T090 忆 
| 全 3DGI02C 100 生 | 308M 2Z0 拉 了 7 39 了 8 20 | 409 也 4 100 
3 了 DG214 了 如 1400 | 300M 6 工 全 I0 王 75 40 | 4100 电 25 | 100& 全 100 具 
3DG60 180 妇 | 300M | 40 3 地 20 了 75 40 99 30 | 00 才 TI00 上 
3DG96 100ia| 300M | 10- 3 了 20 卫 了 0 了 9 芭 30 了 00 慨 本 T00 刀 
3 人 1008 T009 志 | 300 卫 20 了 了 73 40 | 400 间 30 | 00 请 人 00 中 
3 和 100D 4180 包 | 300M | 40 3 了 十 20 了 73 40 工 08 二 3 0 人 县 和 100 
3DG1400D | 160mj 3200M 20 | 3m |20m 345 | 40 10 | 30 4 | 100 
3 了 GTI01 100 鱼 300M 10 0.5 十 20 | 175 全 了 8 总 30 丰 T00 只 
3 用 从 1041 吕 400 王 | 300 了 | 148 3 理 20 妃 40 00 BR 30 风 98 站 
3DGT1026 1900 纪 | 2300M |， 所 3 了 人 特 20 卫 J51 30 TD008 号 可 T00 
3 昌 G102 且 400 300M | 1 3 二 20 奸 150 40 | 1008 3 如 1090 只 
3 了 各 102 有 90 巴 | 300M | 10 3 姐 20 丘 40 100 具 30 全 了 0 和 攻 
3DGI102 也 1600 生 | 300M | 世 了 二 20 姻 T75 40 | 100 30 近 4100 站 
3 总 和 102 也 100i| 300M | 38 了 3 切 20 刀 75 40 | 100h 30 | | 90 用 
3D 6 了 TD 100 绊 | 300M 20 卫 200 40 了 T00 吕 30 在 500 
3DG102 吕 《00o1300M | 扣 3 阵 20 刀 T73 40 100 只 30 1 村 | 1005 
| 
3LGT10TE 100 了 | 300 区 | 410 3 组 20 王 了 75 40 160 忆 38 了 中 人 4 | 1008 
3 了 各 100 允 280 包 | 300 了 | 和 3 匡 20 二 173 40 100 | 30 了 00 汪 切 90 
3DGi06 了 00 中 | 300M | 46 3 地 20 拆 173 40 了 00 且 310 T08 生 三 了 有 人 让 
3DGT100DB 54002300M | 1 3 组 20ta | 175 40 | 100h 30 | 4100 肪 全 290 
3 下 G100BD 80 如 | 300M 20 包 1 175 40 T00 31 100 乓 了 工 0 人 和 
1 
3DG100D 100 垃 | 300M | 芭 3 王 2 二 150 40 | 1008 30 | 1008 | 4 06 
3DGT100 吕 100 刀 | 308M 的 175 40 . | 30 权 
3BDG100B 160 所 | 300M 2 有 还 了 75 40 30 帮 
3G10TC 100a| 300M | 140 3 也 | 20 征 173 40 | 100 30 | TI00 昌 4 08E 
3DGHOTR 100 刀 | 300M | 3 所 3 所 20 生 150 4 08 此 30 1 4108 划 人 4 工 0 只 
3DG10TE 100m | 300M | 40 3 垃 28 弓 75 40 400 且 30 100 生 4 工 00 如 
3DG10fBR 400 刍 | 300M | 4340 3 拍 20 理 175 40 了 00 具 30 T08 其 太 工 0 有 共 
3 天 G10TE 100 世 | 300M 20 全 173 40 | 1090B 30 | 1003 人 于 90 
3 了 各 102 T00 卫 | 300M | 40 3 得 20 卫 75 40 了 00 品 38 二 帮 工 DD 二 
3DG102D 100 刀 | 300M 人 0 所 了 75 40 | 100 电 3 100 只 各 了 00 忆 
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1 3DG102D 
2 3DG102D 
3 | 3DGI102D 
4 3DG102D 
5 1 3DG2D 

6 3DG6C 

7 3DG961D 
8 3DG962D 
9 3DG963D 
10|1 3DG964D 
1 3DG100D 
12| 3DG100D 
13 | 3DGI00 
14|1 3DGI00D 
45 3DG100D 
4 | 3DG100D 
1 了 | 3DGI100D 
48 | 3DG100D 
19| 3DGI100D 
20| 3DG100D 
21| 3DG100D 
22 | 3DG100D 
23 | 3DG1i00D 
24 | 3DGI100D 
25 | 3DG101C 
20 3DG101C 
27 | 3DG101D 
28 | 3DG10TEF 
29 | 3DGI101E 
30| 3DGHOLF 
31 1 3DGIOLE 
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(Y ) (A) 
30 T00 愉 
30 TO00 只 
30 TO00 史 
30 IT00 忆 
30 
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3 TO0 
30 T0050 
30 | 100h 
30 | 4100 
30 TO00 忆 
30 | IT00h 
30 T00 只 
30 100R 
30 100 
30 | 100 
30 T00 届 
30 100 忆 
30 T00 届 
30 1T00& 
30 | 100p 
30 100 忆 
30 100 上 号 
30 100 
30 100 员 
30 1T00u 
30 I00 有 
30 T00 吕 
30 100 有 
30 100 必 
30 100 及 
30 100 3 
30 100 了 及 
30 100 且 
30 100 
30 100 只 
30 100 
30 100 比 
30 100 世 
30 100 
30 100 及 
30 100h 
30 了 100h 
30 100 必 
30 00 只 
30 | 100n 
30 1090 点 
30 100 册 
30 100p 
3 100 只 
30 了 00 几 
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了 00 有 
100h 
1004 
IT00R 


100h 
100 
100 
100 
100 


100h 
100h 
100 
100h 
TI00 忆 


100 
T00 愉 
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100h 
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T00h 
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T100 具 
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这 己 一 二 全 


FF Fahe 上 上 挛 上 六 
全 La 过 一 书 性 己 王 后 


前 侈 秆 
外 

疝 

降 让 旗 
三 BFS 广 cps | 7 Tc 

， 形 卫 
(V) 1 (V)》 ( 太 ) (A) 
， 本 

工 350 妈 工 妇 10 巧 入 4-01B 

工 350 卫 了 0 十 和 4-01B 

工 350 和 工 纪 T0 姻 各 3-07A 

工 350 耳 了 二 10 廿 A4<01BB 

荆 350 地 工人 志 了 0 人 专 和 4-0T1B 

和 了 了 二 了 所 和 A4-01 

认 350 所 工 匡 10 垃 点 4-01B 

了 3350 弓 工 匡 10 卫 和 4-01T 吕 

工 350 名 了 于 蕊 10 阴 点 4-01B 

了 350 血 工 世 了 0 严 和 4-01 卫 

工 王 工 耳 10 刀 ， 吉 4-01 吕 
870 匡 70 十 二 也 10 丘 点 4-01B 

工 下 了 十 10 也 A4-01B8 

工 工 工 垃 10 了 2 入 4-013H 

工 工 工 韦 J0 了 如 太 4-04 过 

工 工 工 但 10 搓 人 .4-01 了 3 

工 | 500 了 工 得 10 卫 有 A4-01B 

荆 工 工 坦 10 握 A4-01B 

工 工 工 世 10m | 上 3-07 太 

工 荆 | 工 也 10 进 点 4-01B 20 

T 工 工人 垃 10 节 A4-01B 

了 上 工 所 10 押 A4-01B 

二 工 工 10 匡 各 4-01B 23 

了 击 了 工 纪 10 妃 A3-07A 

工 350 了 工 位 10 匡 

I 350 缮 1 | 10 也 和 4-01TB 

工 3250 弓 工 也 0 地 点 4-01 吾 

于 350I 了 王 140 弓 A3-07A 28 

二 350 枉 工 伺 10 卫 上 4-01 29 
870 位 70 Ia 工 珀 10 鹉 A4-01B 

1 350m | 1ma ， 40 甸 A4-01 了 

工 3510 工 切 10 卫 A4-01B 

工 350 纪 工 血 T0 世 A4-01B 

于 350 耳 工 也 10 阴 A4-01BB 

1 350 伴 | fm | 10m A3-01B | 35 

工 工 荆 切 10 王 入 4-01 了 36 

工 工 荆 弓 10 王 A4-01B 37 

工 工 工 茵 10m | A4-01B 38 

工 | 工 二 10 包 有 4-018B 39 

工 350 荆 二 10 症 A4-01B 40 

工 350 了 卫生 10 姻 入 4-01 怠 

工 350 芋 卫生 10 颈 息 4-01 孔 

工 | 350m | 1 10 刁 A4-01 了 了 

工 350 卫 工 世 也 血 A4-01B 

1 350m | fo 10 耳 A4-0IB | 4 

了 350 蕊 工 世 10 皇 和 4“0TB 46 

工 350 血 工 诅 10 太 4-01BB 47 | 

工 350 姻 |】 工 坦 10 弓 Ad4-01B 

工 350 1 和 10mma 入 4-01 吾 49 

工 350 也 工 攻 10 伍 A4-01 卫 
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人 改 心 修 必 


3.3 硅 NPN 型 离 频 小 


最 畦 征 报 最 集 红 鹤 集 电 级 发 射 极 
型 丈 网 
上 伺 | 
人 - 基 极 | -发 射 设 莫 
油 于 结 
5 四 | 
率 频 率 流 温 击 穿 患 压 | 击 穿 于 度 击 穿 电 压 
| 人 记 矿 CBR)csoO | 三 (BR)cEO | 矿 (BR)EBO 
1 村 让 一 
Per| 亲 | Feg re lrcr| 7 六 庆 万 
(下 ) 1 (Hz | (VANA)| D)VD 人 A) CCYD | (和 ) (Y) (A) 
| ES 汉 本 = j 二 了 ea 
f f 
3DGUIRE 100 征 | 300M 20 如 175 40 | 100 30 | 4100 4 400 
3DG101P 100 和 | 300M 20 孟 4175 40 | 100 30 | 3100 4 100 
3DGI1I0LEF 100 生 | 300M 20 150 40 | 100h 30 | 100& 级 T00 
3DGHLE 100 卫 | 300M 20a 150 40 | 100P 30 | 100P 有 100 疙 
3DG40TE 190 科 | 300M 20 和 m 40 | 100R 30 | 100 电 如 100P 
3DG40LE 100 人 在 | 300M 20 血 40 | 100k 30 | 109R 1 4 100h 
3DGTH0IE 100 于 | 300M 20 丘 175 40 | 100p 30 | 1008 4 100 有 
3DGI0TE 100m| 300M 20 175 40 | 100h 30 | 4008 二 100 
| 3DGI01E 100 包 | 300M 20 了 ma 150 40 | 100 30 | 109R 4 IT00pk 
3DGHOLE 100 妇 | 300M 20m 40 | 100h 30 | 100h 4 1008 
3DG102D | 100m| 300 20m | 340 | 40 | 310k | 30 | 100 4 | 100n 
3DG7102B 100 得 | 300M 20 也 175 40 | 100 3 T00 》 4 100 具 
3D 人 102 瑟 .100zia 3009 卫 20 亚 175 40 | 100 30 | I00R 芭 100 有 
3DG12B 00 租 | 300 讽 20 媚 175 40 | 100h 30 | 100R 4 100p 
3DG402D 100 和 | 300M 20 和 175 40 | 100p 30 | 100R 了 100 电 
3DG102D | 100 全 ”300M 20 血 175 40 | 30 | 100R 可 T00 必 
3DG102 呈 100 芋 | 300M 20 症 175 40 | 100p 30 | 100u 4 100h 
3 了 G202 了 100 和 | 300M 20 刀 175 40 | 100 30 | f00R 生 100R 
3DG3Ht02D 1 100 王 | 300 隐 | 20 如 173 40 | 100 30 100 4 100 电 
3DG102D 180 生 | 300M 20 175 40 | 100h 3 100 4 100j 
3DG102D 100 表 | 300M 2 了 175 40 | 100t 30 | 100i 了 100 电 
3DG102D | 100 刀 | 300M 20 如 175 40 | 100h 30 | 100R 4 IT00h 
3DG102 也 100 王 | 300M ， 20 耳 475 | 40 | 100 30 | 100k 4 了 00h 
3DG102D 100 匀 | 300M 1 20 缮 175 40 | 100p 30 1 100h 4 100h 
3D 和 102D 100 绊 | 300M 20 也 150 40 | 100 上 30 1100k ， 4 100 
3DG402D 100 联 | 300M 20m 40 | 1008 30 | 100R 4 1004 
3DG1H102D 100a| 300M 20 取 40 | 100R 1 30 | 1008 如 100h 
3DG102PB 100 了 | 300M 20 卫 175 40 | 100 30 | 100n 和 100 
3DG102 有 100 所 | 300M 20 血 125 40 | TI00R | 30 | 100h 4 100 
3 了 TD 各 208D 100 下 | 300M 20 纪 40 | 100 只 30 | 100R 引 100 愉 
G3DG100D | 100@| 300M 20m | 25 | 40 |3400R | 30 |，100 4 | 3100n 
G3DGI0IE | 100ia| 300M 20 丑 175 40 | 100R 30 | 100n 4 100 
G3DG1l02D | 400 呈 | 300M 20 耳 175 40 | 100A 30 | 100h 4 100h 
3DG4140B 100 包 | 400M 6 IT | 后 T73 3 10R | 10 TI0 刀 4 10 只 
3DG140 昌 100m | 400M 丘 1735 15 10k TI TI0h 4 T0h 
3DGH0C 100 如 | 400M 6 IT 包 “| 15 卫 175 15 | 100A 15 | 100p 4 100 
3DGf9C | 100 甸 1 400M 30 锯 175 20 | 100h 15 | 100pR 4 100h 
3DG190C | 160 弓 | 400K 30 颈 175 20 | 100 只 45 | 100 有 4 100 
3DG19D 100 和 | 400 革 30 纪 175 20 | 100h 135 | 100h | 4 100 
3DGT19 了 100m; 400 玉 30 和 am 175 20 | 100 45 | 100R 4 100m 
3DG8 100 型 | 400M | 15 姻 175 20 | 100# 20 | 100 上 4 100 
3DG80 | 100 了 | 400M | 30 卫 173 20 | 100n 20 | 100t 4 1008 
了 -2 | 100mm | 400M 175 20 | 100p 4 100 
3DG846 | 100m| 400M | 全 弓 150 20 4 
3DG80A | 100m， 400M 3 也 20 纠 20 | 4100R 20 1 3100 4 了 00 
3DG2354 100m| 400M 10 3 丘 15 茵 123 20 | 100m 40 | 100 4 100 有 
3 了 和 GG 持 | 100 王 | 500M 6 3 韦 | 30 了 175 15 | 100m 9 | 200pP 4 TI00 只 
3DGT1B 1005| 500M 6 3z | 30 科 175 145 | 100R 9 | 200 4 100R 
3DGTTLB 100 名 | 500M 6 3 纽 | 30 生 175 15 | 100p 9 | 200p 4 T00 有 
3DGHL1B | 20m | 500M 10 3 纪 30m 150 15 100 只 9 | 200R 4 工 00R 
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工 00 所 10 
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100 工 8 
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了 0 攻 10 
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0 皇 人 
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TD 1 
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I0 3 地 
10 300 基 
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9 3 锯 
T6 3 卫 
T9 3 二 
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18 3 人 蕊 
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子 村 光 
10 3 纪 
0 3 二 
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TI 3 也 
0 3 所 
fT0 3 所 
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提 3 二 
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和 3 二 
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后 3 地 
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IT 3 卫 
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人 A4-071 吾 
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人 4-0T 旦 


太 4-01 台 
和 太 4-01 呈 
和 4-01 玉 
和 4-01 吾 
A4-01 了 


入 4- 呆 也 
和 4- 代 且 
A4-01B 
入 4-0 工 加 
和 4-01 吾 


入 4-04 了 
A4-01B 
入 4-0 理 
A4- 呀 如 
A3-07AA 


去 4 人 也 
和 4-01 忆 
人 4-01 吕 
各 3-07A 
3-07 和 A 


入 4-01B 
人 4-01 马 
A4-01B 
太 4-01 电 
A4- 人 14 如 


有 40 吾 
A4-01B 
和 4- 有 了 
上 4-01 隔 
Ad4-0iB 


各 4-81B 
A4-01L 
点 4-01B 
生 4- 人 且 
入 4-891 卫 
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红 间 6 有 全 本 


He Ia ha 
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RE 
| 最 
序 | 型 天 
| 耗 
| 散 
| 功 
| 训 
) 己 crr 
| 号 号 
| ( 允 ) 
| 一 一 
] 
11 3DG1B | 100m 
12|1 3DGtC | 100m 
13|1 3DGILC | 100m 
41| 3DG1ID | 100ama 
5 3DG1ID | 100m 
| 6 3DG143B T00 了 年 
| 7 3D GT103A | 100a 
8 | 3DG103A | 100m 
9 | 3PG3204 100m 
10| 3DG1B | 100m 
1 | 3DG103A | 100m 
15| 3DG204 100m 
13| 3DG32C “| 100m 
1 全 | 3DG32D | 100m 
15| 3DG103A | 100m 
146 | 3DGI103A | 100m 
1 I7 3D G103A T00 了 
118 | 3DG103A | 100am 
119 | 3DG103 太 | 100mm 
| 30 上 3DG103A | 100m 
1214 | 3DG103A | 100m 
| 22| 3DG204 100m 
1233| 3DG204 100m 
| 24| 3DG204 100m 
| 2 3DG204 100 和 如 
(26| 3DG204 | ic0m 
127 | 3DG204A | 100m 
128| 3DG204A | 100m 
29 | 3DG205 100 卫 
| 30 | 3DG205 100m 
| 34 | 3DG205 100ama 
| 32 3D G356 100zm 
133| 3DG56A | 100m 
| 34| 3DG56B | 100m 
135| 3DG204B | 100m 
上 
136| 工 -{ 100a 
,37| 3DG79A | 100an 
1381 3DG56B | 100m 
1 39 3DG14 必 100 荆 
| 3DGICG | 100m 
411 3DG795 100 姻 
142 | 3DGI1D 100 了 ma 
| 4 3DG204B | 100m 
44| 3DG103B | 100m 
4| 3DG103B | 100m 
46 | 3DG103B8 | 100 和 ma 
47 | 3DG103B | 100m 
48 | 3DG103B | 100m 
49 | 3DG103B | 100 了 a 
s0| 3DG1l03B | 100m 


下 ~1040 


特 


频 


7 
《条 Z)》 


(Y ) 


上 
仆人 修 修一 


3 蕊 
3 位 
3 蔚 
2 位 


3 地 
2 弓 


5。 高 


频 小 苇 


3.3 和 硅 NPN 型 高 频 小 


击 穿 电压 
矿 (BR)CBO 


Tca 


15 100R 
25 50 
25 50 有 
25 50h 
25 50 愉 
20 100 攻 
20 100 只 
20 100 山 
20 100 有 
20 100 上 
20 100 
20 100 册 
25 100 
25 100 从 
20 100 册 
20 100 几 
25 50 册 
20 100 皮 
20 T00 只 
20 100 几 
20 100 此 
20 100 及 
20 100u 
20 100 几 
20 100h 
21 100 恨 
20 100k 
30 100 册 
20 100 几 
20 100u 
25 100 上 及 
25 50 必 
30 100 放 
30 50 汪 
40 100 
40 | 100t 
40 100 
40 100 
40 100 愉 
40 100 
40 100 


(CT) | (AI) 全 可 (A) 


] 


集 ` 电 报 发 射 极 
- 发 射 极 - 基 极 
击 穿 电压 埋 穿 电压 
六 cpR)c2o 矿 CB3R)BO 
了 Tc 了 
(V) (A) 
9 | 200h 4 T00 具 
15 50 愉 3 20 丽 
15 与 人 县 3 50 此 
了 号 8 3 50 站 
15 | 350& 3 50 及 
15 | 109 4 00 只 
15 工 00 刀 44 100 具 
15 100 具 4 100 恨 
15 101 有 4 100R 
15 100 帮 T00 
13 T00 上 4 TI00 忆 
了 100 芭 4 T100 
1353 100 4 100 只 
了 5 了 于 00 4 100 只 
39 100 呈 了 4 T00R 
15 100 m | 100 只 
15 30 用 4 5 人 0 必 
15 100 到 4 T0f0 让 
15 | 100 下 4 100 上 
了 15 T00 下 4 100 咏 
15 00 站 4 100 具 
15 100p 4 100 只 
二 3 100 只 4 100A 
15 100 岂 4 T00R 
15 100 只 4 T00 攻 
3 100 上 4 100 必 
5 | 108 旧 4 100h 
了 5 了 0 中 4 100m 
15 | 100m 4 100h 
15 100 & 4 400 
T5 T00 呈 4 100 
20 100 有 4 100 用 
20 T00 六 4 100 届 
20 100 只 作 100 
20 100 内 4 00 避 
20 100R 4 100 必 
20 100 记 4 100R 
20 100 4 100 
20 00 站 4 T00 
20 50 蚊 4 3S0IH 
20 100 in 二 TI00 
25 50 4 50 也 
25 | 100h 4 T100 有 
30 100 电 4 100 
30 100 了 有 4 100 忆 
30 100 恨 4 100 及 
30 100 只 4 100 几 
30 100 总 4 100 届 
30 100 必 4 T00 了 zu 
30 100 4 1T00 忆 


180 


fw 
< 
一 
片 
ss 
尼 
片 : 
CD 
~ 
上 > 
定 
小 
< 


( 
[2 
它 
疗 
让 
尼 
Lo 
所 2 


100a 10 | 500a 10 25 120 
100a 10 | 100a 6 20 
100 10 | 1002 6 | 20 
10 人 茵 6 | 100a 6 20 


100 工 6 100 屏 6 30 
100 6 | 1003 牛 20 
100 工 IT0 100 芋 6 33 250 


流 


向 
大 
压 
数 隆 压 

三 cP dc 矿 BES 扩 cgsg | 718 
(YY ) (AD) (YY ) (V) 《 太 ) 

6 ”3 所 | 工 350 也 

和 2 纪 工 匡 

6 2 志 

和 2 茵 

6 2T 

10 2 巧 工 350 荆 工 二 
10 3 刀 工 350 了 工 垃 
T0 3 地 工 350 了 工 幸 
10 于 匡 1 350 了 工 匡 

6 3 卫 工 350 姻 了 二 
10 3 了 1 350a | 1 
10 工 但 了 500 也 工 如 
1 6 10 所 

6 了 0 所 

TI0 3 志 工 350 印 二 匡 
10 | 3 纪 1 350 和 “| 1 和 

6 2m 1 350 卫 | 工 世 
10 3 所 工 350 匡 工 匡 
0 3 世 T 350 卫 工科 
I0 3 蕊 工 350 姻 二 弓 
10 3 蕊 350 钙 工 志 

0 2 二 本 350zm 了 人 
10 了 证 1 了 工 芽 
10 工 匡 二 于 位 
10 工 二 工 工 了 于 
T0 工 志 工 荆 缮 
49 工 志 900 如 500 纠 于 旨 

各 2 纪 工 二 工 巩 
10 工 血 了 工地 
10 1m 1 1 工 工地 
0 主 志 工 工 志 

6 3 好 了 工 志 

6 3 也 工 工 志 

6 3 吉 工 00 工 世 

6 2 垃 工 于 工 班 
10 3 所 1 工人 组 
IT0 3 世 工 T 血 

6 3 姻 1 350 垃 工匠 

6 3 纪 工 350 世 工 世 

6 2 了 ma 1 350zm 工 秋 
10 3 了 纪 荆 工 组 

6 2 也 工 350 荆 工 全 
0 工 刀 900 了 300 联 工 伺 
0 3 二 了 350 联 工 
10 3 所 二 350 刀 工 垃 
10 1 3am 二 350 蕊 工 征 
10 3 志 下 350 症 1 组 
10 3 全 工 350 匡 了 工 坦 
10 3 鱼 荆 350 卫 工 全 
1I0 3 和 工 350 如 了 荆 血 


外 序 
1 
| 
1 
包 | 
A4-01B 工 
A4-01 了 3 2 
人 4-01B 3 
A4-01B 4 
A4-01B 
A4-01C 6 
A4-01B | 7 
A4-03B 8 
人 3-07 A 9 
A4-6: 日 10 
A4-01 B 了 
A3-07 太 12 
Ad4-01B 13 
人 4-01 了 B 4 
上 3-07 也 15 
A4- 叶 且 16 
A4-01C TI17 
A4-01B 18 
A4-01B 9 
及 4-01B 20 
Ad4-DB 21 
A4-013 22 
A3-07A 23 
A3-07 3 24 
A3-07A 25 
A3-07A 26 
A3-07 入 27 
A3-07 太 28 
A3-07A | 29 
A3-08A | 30 
A3-08A | 31 
A4-01 是 32 
和 4- 呢 了 33 
人 4- 吗 了 纤 34 
A3-07A 35 
人 4-01B 36 
A3-07A 37 
A4-01B 38 
A4-01B 39 
A4-01B 40 
A3-07 和 | 4 
A4-01L 了 42 
A3-07A | 43 
有 4-01B 44 
有 4-01B 45 
Ad4-01B | 46 
A4-01B 7 
Ad4-01 了 9 
A4-018 这 
A3-078 


和 -1041 


站 
5。 局 频 小 功 
3.3 硅 NPN 型 高 频 小 
一 下 一 一 一 盖 -一 一 一 一 一 一 让 一 人 ee 
| 最 |」 特 征 最 最 集 电 极 集 电 被 发 射 极 
序 型 天 大 
多 | 王 | -村 极 | - 受 身 摘 | - 划 训 
散 许 结 3 四 
率 矣 率 滨 洗 埋 窜 电 于 讲 穿 是 压 击 穿 电压 
| 生生 矿 (BR)CBO 六 CBR)CEO 天 (3R) 玉 BO 
二 Pexk | Pr | Feg|l Te 17ca| rw 请 7 了 
(机 ) | (BE | VCA) CA CGO) OOV | CA) | 7) | 《5 (YV) (A)》 
工 3DCG103 卫 | | 10 3 刀 | 20 姻 40 | 1008 30 | 190p 4 100 
2 3DG1033B | 3500aa| 500M 20 了 ma 175 40 100 | 30 | 4100p 4 109R 
3 3DG103B 1 100a| s00M| 30 3zoa | 20am 175 40 | 100R | 30 1501 4 109 
3DG103B8 | 100m| 500M| 30 3 纪 | 20m 175 40 |100R | 30 100P 4 100 有 
5 3DG2668 100 姻 | 550M| 6 Sa | 20 150 40 | 100P 30 | 1069 4 100 
6 3DG30B 100a| 600M| 6 1 | 20 卫 和 75 15 10R 10 1 4 10 
7 3DG30C 100a| 600M 56 1 | 20 奸 175 15 10h 10 108 4 10 愉 
81 3DG141 100 和 | 500M| 6 Ti | 后 据 175 15 10 410 10 4 10R 
9 3DG141C | 100 归 | 600M 1 阵 175 15 10h | 10 10R 4 10h 
10 3DG18A 100z| 600MI 旨 孟 175 18 1100nm | 12 |2000 4 100 
钵 3DG01 100ma1 600M 人 地 150 15 | 100p 13 | 209 世 人 4 TI00 只 
12 3DG19 开 100 生 | 500M 3 理 1275 2 100R 15 | 100 4 100 
13 | 3DGI19 也 100m| 600M 3 过 175 20 | 100R 1 | 100 4 100h 
14 3DG19EF 100 二 | 600M 38 刀 175 20 | 100h 1 | 100R 上 34 JT00R 
15 3DG19F 100am| 600M 30 姻 175 20 | 100n 15 | 100 4 100R 
16| 3DG1I9F | 100m| 600M | 36ma | 20 1 100 | 35 |100! 4 |100h 
1I71|1 3DG80 100 巴 | 600M 30 伴 1735 20 | 100R 20 | 100h 4 T00 共 
18 3DG80 100m| 600M 30 亚 150 20 | 1008 20 | 100& 4 100 有 
19 3DG80 100 和 | 600M 30mm 150 20 | 1008 20 【00 4 T00R 
20 3DG80 100 细 | 600M| 10 10m | 30 1S0 20 | 100R 20 | 1008 4 100h 
21 3DG80 100m| 600M| 410 10m | 20 卫 150 | 20 | 100n 20 | 100 4 100 
22 3DG97A 100m| 600M| 10 3fm | 20 和 了 150 | 20 | 100 20 | 1008 人 00 
23 3DG30 100 位 | 600MI 10 了 10 二 20 担 150 | 20 100 届 20 14141004 全 了 300 
24 3DG803B 100tm | 660M 3 | 20 生 20 | 100 20 | 1060) 4 T99 
25 3DG84D 100 科 | 600M 工 位 150 20 4 
26 3DG56B i00m| 600M| 10 3 纽 | 弛 1T36 20 | 100B 20 了 0 站 全 100 只 
27 3DG79B 100 廿 | 600M| 20 3 印 | 20: 130 30 | 100R 2 | 00 只 丰 100 只 
28 3DG79C 100m | 600M| 划 3 地 | 20m 3150 30 | 100 到 20 | 1008 4 100p 
29 3DG56A. 100 科 | 600M| 10 3 和 | j5 算 TS8 30 | 100R 20 | 160n 4 100 
30 3DGI11G 1 100m| 760M 30 173 15 9 4 
| 3 3DG103C | 100oa| 700MI 10 3 了 ma | 20 175 20 | 100R 135 | 100 且 4 T00 
| 32 3DG103C | 100 王 | 700M| 1 3 也 | 20 志 175 20 | 100hp 15 | 4100 4 100 必 
! 33 3DG103C | 100 如 | 700M| 革 3 了 | 20 于 175 20 | 100h 415 | 1008 4 100R 
34 3DG1LE 100 旭 | 700M 10a 150 25 50 由 15 50 具 3 3 
5 3DGI1LE 100 细 | 700M 30 了 型 T30 25 S0p 5 S0 人 3 50 只 
36 3DGI1TR 1002a 780 焉 1410 | 150 5 5350 有 15 S0 及 3 S0 用 
3DG1LEF 100 生 700M 20i |， 4175 25 50h 415 50 此 4 50 吕 
58 | 3DG3IIF | 100m 700M 30m | 10 25 | 50h | 和 | 50n 3 30 
39 3DG103C | 100m 700M 20 孟 175 20 | 100n 15 | 100 4 100 上 
40 3DG103C 1002| 700M 320 姐 175 28 100 只 5 TI00 吕 4 100 员 
41 3DG103C | 100aa| 700M 20a 173 1 20 | 1008 15 |1008 | 4 | 100R 
4 3DG103C | 100 了 | 700M 20 175 | 20 | 1008 15 | 100) 4 1003 
43 3DGJ03C | 100 和 | 7003 203 175 20 1 1008 15 | 109 4 100h 
4 3DG103CG | 100m 700MI 芭 3 也 | 20 包 20 | 100 1 | 1001 4 100 攻 
45 3DG103C | 100 刀 | 780M 20 伺 175 20 | 1008 15 | 1008 4 100 
46 3DG103C | 100 志 | 700M | 20 立 150 20 | 100n 43 | 100R 4 100 愉 
47 3DG103C | 100 匡 | 700M 20 严 150 20 | 100 了 | 100 开 4 100 上 
48 3DG204C | 100 二 | 700M 20 丘 150 15 | 1008 4 100R 
49 3DG11E 100 如 | 700M| 6 2a 20ma 150 30 50R 25 50R 4 5S0 妥 
700M 20 地 150 35 5S0R 30 人 二 | 30 必 


3DGLLE | 


字 


尽 个 小 修 仆 个 从小 牛人 小 所 信人 


CC 二 中 


1 
本 1 
ii 


汉 


极 管 
集 中 实 电 流 前 外 和 二 
- 发 射 极 向 
放 大 
反问 鹤 止 压 
遇 流 系 数 隆 王 降 
TcEo | Frcg HAFE 产 ca Tc |Fsgs | Frcgs | 7 Tc 曙 
(A) | (YY) min | max | (V) | (A) 《YV ) (YY》 | (A) | (A) 
LO8 3 1T0 30 10 3 所 工 350 匡 工 垃 了 0 匡 点 4-01 了 3 
160 卫 10 40 180 10 3 鲁 册 350za 工地 70 也 入 4-03B 
100 3 10 40 180 10 3 了 拉 350 纪 工 志 10 卫 和 4- 仁 吾 
1003 10 30 10 3 了 工 350 匀 | 41 | 10 地 A4-61B 
40 200 6 工 纪 工 350 公 工 但 410 了 及 3-07A 
100 3 节 1 20 200 | 6 工 生 灿 350 联 工地 人 扣 垢 和 4-01BB 
9 皇 0 2 200 6 了 人 下 350 了 于 弓 10 茵 人 4- 位 阳 
了 0 人 2 270 昌 荆 王 工 350 巧 志 1 10 丘 A4-01 阳 
了 80 了 眉 49 180 6 工 伍 工 350 人 位 | 工 握 TI0 甸 入 4-01B 
500 3 10 20 各 29 了 工 世 10 血 入 4-01BB 
09 了 各 30 IT20 扣 2 到 工 工 王 10 卫 A3-07B 
3S00 0 20 6 3 全 于 350 生 1 了 组 10 了 丸 4-01 卫 
500 荆 6 30 200 提 3 组 工 330 人 工 问 10 卫 A4-01 卫 
06 人 30 200 6 | 3m 工 350 刀 了 得 10 卫 和 4-01B 
00 了 6 20 6 3 了 邢 炎 350 多 工 垃 10 纪 入 4-01 了 了 
了 08 王 6 30 200 工 350 世 。 ， 工 全 10 耳 A4-0{ 了 了 | 
10G 三 6 30 10 1 入 汗 350 工 世 4110 如 A4-01B | 
了 00 荆 0 30 了 0 410 生 | 业 3230 垃 工 刀 1T0 扣 入 4-01 了 
工 0 人 丘 折 30 208 工 0 IC 了 1 | 35 全 了 茎 工 切 10 了 各 4-01B 
100 四 30 271f 10 1410 所 了 350 拟 地 1T0 乌 有 4-01B 
让 
40 10 10 人 二 荆 350 芭 工 纪 1410 孟 A3-07A 
106 6 40 和 0 3 地 1 | 350 血 】 弓 10 了 ma 和 A3-07A 
40 | 0 10 企 下 1 38S0e 荆 吉 了 0 了 如 上 3-07 入 
100 提 40 10 3 和 359 得 10 弓 人 4-01 吾 
工人 | 30 250 0 3 全 浊 | 人 4-01 
1003 | 1 30 200 10 3 伍 荆 导 10 志 A3-07A 
1080 二 1 二 30 1I0 3 了 鞋 和 4-01 了 
00 恒 410 30 了 人 3 二 工 300 纪 坦 10 芋 A4-01 尼 
109 硬 T0 30 2080 工 [0 3 了 工 工 世 T0 也 A3-07 和 及 | 
100 三 0 30 6 T0 纪 工 350 记 工 伺 了 0 纪 4- 人 1 了 
二 0 王 10 40 180 工人 3 二 工 350 二 | 工 得 10 耳 A4-0L 六 
it00a | 和 | 30 1 | 3m| 1 |350m |ia | tom | A4-01B 
10038 所 30 270 卫 3 刀 工 350 疆 工人 也 了 0 纪 AAA4-01C 
S00 联 6 30 200 姓 人 垃 | 和 4-01 吾 
500 6 20 0 2 位 A4-0TB 35 |; 
5S00 卫 6 | 30 | 200 6 | 2m 风 A4-0T 了 | 36， 
S00 屏 6 35 250 扣 2 得 并 350 志 10 世 和 4-01C 37 ) 
500 扩 日 20 6 2 和 | 4-01B 38 | 
TI08 防 10 30 140 了 二 工 350 也 工 壹 工 0 纪 A4-01 避 
1060 卫 全 40 10 3 绍 工 3350 匡 | 了 如 了 0 纪 A4-0LB | 
00 了 了 0 40 J10 3 切 工 工科 IT0 地 和 4-01B 4 | 
100 下 10 40 和 10 3 | 工 350 垃 工 和 TIT0 锯 A4-01B 2 
1003a 1 40 25 270 10 号 也 工 350 丘 了 地 TI0 耳 和 4-0T 吾 如 
100 愤 TI0 30 10 3 人 姻 工 350 匡 二 十 10 弓 Ad4-0 红 了 44 1 
100 3 410 40 270 10 已 伍 工 350 搓 了 了 0 了 A4-01B 
JT00 翌 T0 30 10 还 工 350 了 卫生 410 A4-07 了 B 46 
T08 140 30 了 4 3 二 站 350 便 工 理 10 切 入 3-07 玫 好 7 
500 芋 了 0 25 120 了 0 工 坦 900 拉 3901 工 班 JI0 卫 和 3-07A 世 
TI00 二 已 35 230 6 全 玲 了 35031 了 人世 1T0 拉 人 4-01 马 49 
了 CD 三 6 35 250 6 2 了 工 350 了 卫 徊 下 了 4-0iL 下 | 50 
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5。 痪 频 小 功 
3.3 硅 NPN 型 高 频 小 
-一 】 er 
最 特 征 最 最 集 电 极 集 电 极 发 射 极 
型 天 大 
1 | 
功 电 
率 频 率 流 温 击 窗 电 计 击 穿 电压 填 穿 电压 
广 (5R)CBO 六 (BR)cEO 矿 (BR) BEBO 
了 人 本 际 .2 1 ] 
Pei | |Fcpg Tc Ca Ji To ie 6 
( 友 ) | (Hz) | (YY) 《入 ) (A) (P) 《Y ) (人 ) (V) 1 (人 A) (YV) (A) 
-一 一 一 一 一 ee i 3 > 国 We 六 ] 一 一 一 一 
3DG103D “| 100m| 700M| 30 3m | 20m| 45 | 40 10n | 30 |1008 4 |100a 
3DG103D 100z| 700M 20 垃 173 4 各 100 凡 30 100 和 100 只 
3DG103D 100 如 | 700Mi 10 3a | 20m 175 40 | 100 30 | 100h 4 1008 
3DG103D 100 科 | 700M 20 枉 173 40 100 30 100 具 4 了 00 只 
3DG103D 100 世 | 700M 20 纠 173 40 100 | 30 100 上 好 TI00 
3DG103D 100 生 | 700M 20 和 IT73 40 | 100u 30 |100 4 100 有 
3DG103D 100 生 | 700M 210 纪 175 40 100 1 30 100 呈 4 T00 有 
3DG103D 100| 700M 214 志 175 40 1T00 浅 30 100 部 4 100 也 
3 了 DGI103 了 100 刀 | 700M 20 匡 了 75 40 TI00 愉 30 100 也 4 100 其 
3DG103D 100zm| 700M 20m | 1480 | 40 |3100p 30 1 100 4 100 愉 
3DG103D 100 茵 | 700M 20 匡 1510 40 100 只 30 TI00 愉 4 TI00 上 县 
3D CGI103D 100| 700M| 10 3 纪 20 卫 40 T00 忆 30 TU00 忆 4 100 
3DG103 了 D. 100 科 | 700MI| 10 3 了 20D T75 40 JT00 尼 | 30 100 总 3 100 只 
3DG 103A 一 了 | 100mm| 700M| 410 3 孟 21 志 T75 40 100 忆 30 TI00 刀 4 100 有 
3DG30D 100 联 | 800M| 6 lm |20mjl 415 | 人 5 |10nk | 10 | 10p 4 10B 
3DG30 卫 100 刀 | 800M 6 工 匡 20 全 173 15 T0 了 10 10 4 10 甩 
3DG30E 100 锯 | 800M 6 了 工 世 20 菩 175 5 10R 10 T0 入 10 共 
3DG30G 100m| 800M 6 工 锯 20 弓 了 7 13 TI0 此 10 二 0 4 T0 忆 
3DGT142 100| 800M 6 工科 15 了 年 175 15 ID 忆 1T0 了 0 必 4 10 
3DG142C 100m| 800M 15 匡 1735 19 TI0 届 了 0 了 只 4 10 有 
3DG71D 100zm | 800M 和 1 纠 20I 175 20 1 10 3 
3DG18B 100 匡 | 800M| 6 2 | 10 了 mm 150 | 18 | 100p 12 | 2008 4 400 卫 
3DGI18 100t| 800M 但 匡 18 100 了 12 TI003 | I00 了 
3DG18B 100zm| 800M 10 二 175 18 T00 攻 2 200R 44 ITI00 有 a 
3DG30 100 二 | 800M 6 415 所 | 后 100 有 4 IT00 
3DG1429 100 垃 | .800M 6 工 锯 15 也 150 TI8 I0 几 T8 10 人 4 10 了 
3DG80 100za| 800M 30 卫 TI73 20 | 100h 20 100R 4 100 有 
3DG18C 100 卫 1 人 G 10 卫 175 18 TI00 忆 T2 200 玉 4 100 忆 
3DG18C 100mj 41G| 6 2m | 102 150 18 | 100h 12 | 200 4 TI00 取 
3DG5D 100ma| 工 .5G 6 2 了 匡 1 年 175 12? 1 TU0 4 
3DG144A T00 和 | 2.5G 20 雪 15 10 3 
3DG144B 100 了 | 2.5G 20 钙 15 1T0 3 
3DPG14144C 100 卫 | 2.5G 20 联 13 10 3 
38G930 120 了 | 300M 30 王 125 15 10 5 
吾 立 929 120 卫 | 300M 6 工 纪 30 廿 30 100 20 T00 只 5 I00 有 
3DG6C TS0m| 250M 20 如 1735 | 4 | 100p 20 | 100 4 I00 有 Rh 
3DG80A 150 科 | 400M 3 荆 150 20 100 忆 20 1I00 已 4 100 只 
3DG79A 150 如 | 400M| 10 3 联 15 垃 175 30 1004 20 T00m 4 T00 此 
3D G80A. 150z| 400M| 20 10 卫 15 如 T50 20 100 也 20 100 忆 4 100 有 
3DG79B 1502| 500MI 410 3 钙 195 组 175 30 T00 忆 20 100 4 100 只 
3DG563 150m| 550M 25 荆 150 40 1 | 4 
BS23 1T50 志 | 550M| 10 3 卫 20 钙 125 30 108 上 20 00 甩 3 100 也 
3DG80E8 150 刀 | 600M| 410 10 耳 15 菩 150 20 100 几 20 400 4 T00 下 
3DG80B 150 纪 | 600M 15 缮 150 20 TI00 了 县 20 100 了 4 了 00 只 
3DG80B 150z| 600M| 10 3 乌 T5 匡 TS0 20 100 上 20 100 几 帮 100 也 
了 922 150 押 | 600M 6 工 血 20 了 125 30 | T00 必 20 100 儿 3 100 甩 
S0286095P | 3450 650M 150 志 T25 20 
3DG80C 150| 800MI 10 3 区 15 弓 TS0 20 1T00 届 20 00 4 TI00 良 
全 45 150m| 850M| 10 3 刀 20 锯 2 20 3 
SC 27565 工 | 150 刀 | 850MI 10 当班 30 似 25 30 20 


下 
上 


贡 
四 
车 


电 裤 集 电 极 电 
-~ 基 极 - 发 射 极 
放 
反 店 截止 反 向 截 下 
电 流 电 流 系 
Tcso | Fcg | Tcazo | rc HPB 矿 CP Tc 太 BES 矿 cgs | 78 Zc 本 总 
(有 ) (Y) (和 丰 ) 《Y) | mia Ta 式 {(V) (入 ) (VD) (YY) 〈 太 ) (入 ) 
100a | 10 | 100a 10 | 30 10 3 了 0.35 | Im | 10m A4-01B | 工 
100a | 10 | 100a 10 | 40 180 | 20 3 了 工 0.35 | 1m | 10am A4-0TB | 3 
100a | 10 | 100a 10 | 40 180 | 10 3za 工 0.35 | 1m | 10am A4-0tB | 3 
100a | 10 | 100a 10 | 30 10 3m 1 0.35 | tm | 10m A4-01TB | 4 
100a | 10 | 100a 10 | 40 180 | 3140 3tm 1 0.35 | {m | 10m A4-01B | 5 
100n | 10 | 100a 下 40 10 3 了 aa 1 0.35 | 1m | 10m A4-01B | 6 
100n | 10 | 100a 10 | 40 10 3 姻 上 0.35 | 1m | 10m A4-01IB3 | 7 
100n | 10 | 100a 10 | 40 270 | 10 3m 1 0.35 | fm | 10m A4-01IB | 8 
100a | 10 | :100a 25 270 | 10 3 和 了 0.35 | 1m | 10 A4-0IB | 9 
100n | 10 | 100a 10 | 30 10 3 荆 1 0.35 | 1m | 10m A4-01B | 2 
100a | 10 | 100a 10 | 30 10 3 1 0.35 | 1 | 10nm A3-07B | 11 
100a | 10 |31oa | 12 1 30 10 3 细 1 0.35 | {m | 1410 和 A4-01B | 位 
100a | 25 | 100a 20 | 325 270 | 10 3 1 0.35 | 1m | 10m A4-01B | 13 
100a | 10 | 100a 10 | 30 10 了 也 工 0.35 | 1m | 10m A4-01B | 14 
100m | 10 | to0a 10 | 20 200 6 Ta 1 0.35 | Im | 10m A4-01B | 和 5 
100t3 | 10 | 100a 10 | 20 200 6 1 aa 1 0.35 | 1m | 10m A4-01B | 416 
100n | 10 | 100a 10 | 20 200 6 Tt 1 0.35 | tm | 10m A4-0TB | 17 
100a | 10 | 100a 10 | 20 200 6 Im 1 0.35 |1m | 10m 人 4-0TB | 18 
100m 6 | 200a 6 | 20 6 Tt 了 0.353 | 1m | 10 A4-0TB | 19 
100 6 | 100a 6 | 4 180 6 1 1 0.35 | Im | 10am A4-01B | 20 
100z 8 | 100a 8 | 30 | 6 1 1 0.35 | 1{m | 10 A4-01B | 21 
100a | 10 | 500a 10 20 6 2 纪 工 0.35 | 1 了 10 了 A4-01B | 22 
100aa 6 | 100a 6 | 25 6 2 了 1 0.33 | 1am | 10ama A4-01B | 23 
100a | 10 | 500a 10 | 20 6 2m 1 | 1m | 410m A4-01B | 24 
100a | 10 | 100a 10 | 30 220 】 10 3 匡 0.35 | 1m | 10m A4-0TB | 25 
100 于 6 | 100a 6 | 40 200 6 1 1 0.35 | 1I9a | 10a A3-07A | 26 
100a 6 | 100a 6 | 30 10 | 1410 和 1 0.35 | {ma | 10m A4-01B | 27 
100a | 10 | 500a 10 | 20 6 2 1 1m | 10m A4-01B | 28 
100a | 10 | 500n 10 | 20 6 2 细 1 0.35 | Im | 10m A4-01TB | 29 
100a 6 | 100a 6 | 30 7 2 工 0.35 | Im | 10am A4-01B | 30 
100a 6 5 6 | 410 6 2 0.95 | 0.25 | 1 5 了 A4-01 了 | 31 
100n 6 S 有 6 | 4 6 2 0.95 | 0.25 | 1{am 5 A4-01B | 32 
100 aa 6 引 有 6 | 2 6 2 如 0.95 | 0.25 | 1 和 5 血 A4-01B | 33 
T00 了 70 700 1 6 工 世 工 . 工 34 
100a | 10 | 1003 10 | 40 200 6 1 1 0.5 |1m | 10m A3-07A | 35 
10a | 10 | 310a 10 | 20 200 | 10 3 巴 1T1 11 11m | 10m A4-01B | 36 
100a 6 | 100a 6 | 30 10 | 10a 1 .0.35 | tm | 10m A4-01B | 3 
50a | 30 | 100a 20 | 4 180 ，10 3 了 Ia | 10m A4-0IB | 38 
100a 6 | 100a 6 | 3 270 | 10 | 10m 1 0.35 | Im | 310 A4-0LIB | 39 
50a | 30 | 100a 20 | 40 180 | 30 3 茵 1 1m | 10z 有 4-0TB | 40 
1 | 340 40 10 7 伍 A3-07A_ | 41 
100a | 30 | 100a 20 | 40 300 | 40 3 组 1 1m | 10m A3-07A | 42 
100a 6 | 100z 6 | 30 270 | 10 | 10m 1 0.35 | 1{ma | 10m A4-01B | 43 
100 9 6 | 100z 6 | 30 10 | 10m 了 0.35 | 1m 10aa A4-01B | 44 
100 3 6 | 100a 6 | 30 10 | 10am 1 0.35 | 1m | 10om A4-0TB | 邦 
100a | 30 | 100a 20 | 40 300 6 1 于 1 0.35 | Tt 10 姻 A3-07 太 | 46 
40 401 6 了 和 A4-02 了 3 | 好 7 
400 6 | 100a 6 | 30 10 | 10 了 ma 1 0.335 | 1 10 血 A4-01B | 343 
工具 20 | 40 240 | 10 3 和 4 
100 3 20 | 60 240 | 340 5 志 0.5 | lm 10a 50 
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5。 离 


3.3 娃 MPN 型 高 频 小 
| 最 特 征 最 最 集 电 组 集 电 狼 发 射 极 
| 序 型 大 大 
耗 多 高 
> - 基 执 - 发 射 报 - 革 极 
散 许 结 
切 电 
罕 频 率 流 温 才 穿 电压 击 穿 电压 青 穿 叫 压 
矿 CBR)CBO 广 (BR)CEO 矿 (BR) BO 
呈 E Few 亲 |Fceg| Te | 7cw | 7 光 7 7 
| ( 现 ) ( 巧 z) | (V) (A)》 (入 ) ( 习 ) (Y) (上 A) (YY ) (A) (Y) (后 ) 
1 1 |3DG80D 150 妇 |900M 10 3 血 了 15 也 150 20 了 00 避 20 100R 4 100p 
2 13DG300 T50 妞 |900M 10 3 联 20 志 工 23 30 T00D 20 100 中 人 TI00 
1 3 Gd43 T50 耳 | 下 .2G 20 志 T23 20 于 5 3 
| 4 | 3DG3130 150 和 |1.4G 4 2 
1 5 |3 了 DG302 450 世 11.5G 10 2 卫 20 皇 了 T50 20 0 了 8 1 
16 | 3DG33 200tmj200M 30 四 | 4143 | 4 |410h | 和 了 
17 | 3DG33 200 纽 |200M 6 5 也 30 所 了 3 453 100 35 T00 必 帮 TI00 
| 8 |13DG8B 280 卫 |200M 20 匡 125 40 0 4 
1 9 |3DGC373 200 匡 |200M 10 40 夫 1100 丘 了 25 60 60 5 
110 | 280C536 209 了 |230M 6 12 1100 血 123 40 30 5 
11 | 3DG458 200 和 |230M 100m | 435 | 30 | 5 5 
| 12 | 3DG458 200 卫 |230M 6 4140 了 |1100 纪 150 | 30 1T00E 38 00 3 5 了 00h 
| 13 | 3DG458 200 志 |230M 10 10mm |1100 鱼 工 3 各 30 了 OO 30 100 玫 9 T00h 
| 14 CDC458 206|230MS| 12 2m |100 刀 T50 30 0 只 30 工 也 5 10 
1 | 3DG458 200 乌 |230M 1 了 1100 志 1s0 | 30 30 
1 T6 3DG458 200 刀 |230M 1I2 2 位 1100 刀 150 | 30 工 0 品 30 4100 基 3 10 
117 | RG2SC4 2008 230M 12 2 和 |100z 125 30 0 只 30 工 纪 5 10 
1 18 | SD10488 200 了 1250M 10 50m |700 灵 125 20 15 5 
119 | 3DG6C 200 志 |250M 20 她 173 45 100 中 20 工 08 县 4 100 也 
20 | 3DG8C 200m1250M 20 卫 1T7535 | 和 铬 1T00 世 25 200 忆 4 TO00 
中 上 
1 21 | 3DG8C 200 也 1250M 20 缮 工 73 40 JT00 有 23 200 具 4 100 只 
| 22 | 3DG8C 200 也 |250M 20 匡 173 40 IT00 了 25 200 共 4 TO00h 
| 23 | 3DG8C 200 卫 |250M 20 据 175 40 | 100m 23 | 100 只 4 00 
24 | 3DG8C 200 卫 |250M 20 纪 178 40 100 也 25S 200 有 4 IT00n 
25 |13DG8C 200 组 |250KM 20 钙 175 40 了 00 下 25 了 00 且 4 T00 
| 26 | 3DG8C 200 刀 1250M 20 纪 T73 40 了 0 工 其 25 200 记 4 100 
27 | 3DG8C 208 科 1250M 20 包 175 40 | 100 上 235 | 100R 4 IT00 几 
| 28 | 3DG8SC 200 卫 |250M 20 全 工 73 4 T00 了 县 25 200 息 4 100& 
29 | 3DGSC 200 生 |250M 20 妈 3 了 75 40 | 1008 25 | 200 电 4 100 贞 
| 30 | 3DG8C 2040m 250 计 20 弓 175 4 | 1004 25 100 刀 4 TI00 
31 |3DG8C 2001a 1250M 2032 芋 7 1 | 100E 200 有 | TI008 
32 13DGS8C 200|250M 20 仅 175 40 | 106 2 300 只 | 100 忆 
33 | 3DG8C 200| 2350M 20 孔 172 | 各 |34008 2 了 60 4 I00 了 
34 | 3DG8RC 200 芋 |250M 30 卫 47 | 40 | 100 和 25 | 100 4 T00t 
35 | 3DG8C 280 姻 |250M 20 血 T75 435 | 1008 25 | 1400 中 4 T00 
36 | 3DG8S8C 200 如 |230M 20 纪 T75 40 | 100 电 25 | 200& 4 100 有 
37 | 3PG8S8C 2006 刀 |250M 20 血 173 40 | 100 25 | 208 训 4 00 必 
38 13DG8C 200 刀 |250M 20 廿 475 4 | 70 下 23 | 100 有 un 4 100 忆 
39 | 3DG8C 200 了 nm|250M 20 所 和 7 4 00 了 25 200 下 入 I00 忆 
490 | 3DG8C 200 刀 |250M 20 匠 175 490 100 愉 5 200 上 了 T00 也 
141 | 3DG8C 200 联 |250M 20 如 | 15 | 40 |31008 235 | 100B 4 100 
1 42 | 3DG8C 200 刀 |250M 20 人 纪 75 4 3200 攻 25 | 20068 | 100 也 
43 31G8C 200 如 |250M 20f 工 73 4 100 瑟 25 200 具 4 190 只 
144 | 3DG8C 200 志 |250M 20 垣 了 350 如 人 了 00 县 25 200 有 4 了 00 及 
上 45 | 3DG8S8C 280 包 |250 隐 280 卫 175 40 | 3100 25 | 100m 4 100 电 
146 13DG8C 200| 250M 20 刀 7S 40 | 100 23 | 100 只 4 100h 
47 | 3DG8C 200 下 1250M 10 3m | 20z 工 40 | 100 呈 25 | 100 电 引 100 忆 
48 | 3DG8C 200 和 型 |250M 10 3 切 | 20 征 175 25 | 100 电 4 T60 县 
149 13DG8C 200 和 |250 证 10 3 二 20 了 荆 了 7 中 <40 工具 25 100 及 4100 
50 | 3DG8C 208 三 |250M 10 3 问 20 得 区 泊 了 60 攻 2 100 碌 妊 工 间 吕 


臣 所 
再 


地 


但 人 mwib 


功率 极 管 
集 电极 | 人 和 集 电极 志 流 前 饱 和 让 
- 藏 根 -~ 发 射 想 | 
有 本 放 大 
芭 问 藏 止 反 间 蕉 上 下 压 
电 流 地 流 系 数 降 讨 降 
Tcao | Fecg | 7czo | rc RFP Frcpg| Tc Fazgg | Frcgg|l 7 | zc 
(A) (V) (全 》 《Y) | 富 TD (Y) (A) (YY ) (Y ) (A) (人 斥 ) 
T100aa 6 | 1003 6 30 340 | :10 | 工 350 二 1 垃 | 1410 如 A4-01B 
100aa 10 | 100a 10 30 220 10 3 级 0.95 To | 10 
110 了 40 | 200 荆 
1800 T5 工具 10 75 400 4 5 人 509 和 4 世 20 地 A144 
4100 3 了 0 100 3 T0 20 10 2 纪 人 0.95 350m 工 oa 10 匡 A3-07A 
10 TO 了 00 3 10 30 200 6 吕 所 让 证 工 世 了 0 也 A4-018 
10 壮 10 50 3 10 30 150 6 5 组 1 350 税 1 纽 | 10 A3-07A 
了 于 具 工具 30 0 9 10 开 1 500 三 工 壬 10za .4-01 阳 
100 皇 60 200 400 工 10j 500 纠 T 刀 | 10 了 aa 丸 4-01 品 
工具 40 70 700 扣 工 得 3.1 
500 也 710 700 2 2 刀 于 太 3-07A 半生 
500 2 18 40 本 也 垃 200 om 工科 10om 人 3-07AA 了 2 
500 红 18 40 500 12 2 地 1 300 纪 | 10 匀 | 100mm A3-07A 1 13 
500 了 工 8 300 全 Y 2 T00 500 12 2 耳 200ta 1 全 1I0 A3-07A -4 | 
300 3 T8 工具 18 100 200 2 公 志 工 200m | 工地 了 0 志 和 3-07 入 J3 | 
500 20 300 科 20 60 500 12 2 二 200m 了 吉 了 0 和 A3-07A 16 
S003a 318 JI00 500 12 2 也 200m 1 吉 | 10 吉 A3-07A | 工 
00 3 20 200 900 2 50 150 年 10 妇 | 100 耿 T8 
10a3 10 | 10038 10 30 10 3 如 1.1 350 缮 1 乌 | 10 妈 A4-01B | 39 
100 工 I0 100 阐 10 30 250 10 3 姻 工 二 了 王 10 垃 人 4-01B 20 
3 10 | 3003 10 2 10 3 乌 840 了 和 70 血 了 伺 10 钙 A4-01B 21 
1003 10 100 芋 J0 20 10 3 全 1 工 伺 10 了 A4-01B 22 
1003 10 | 100 10 20 T10 3 和 工 | 1 | 10m A4-01B | 23 
1003 0 了 00 于 了 0 20 10 3 巧 了 工科 10 细 A4-01B 24 
1002 40 00 王 10 20 10 号 地 工 800 垃 工 切 IT0 纪 A4-01B 25 
100a | 10 |1o0m | 14101120 10 | 3m | 1 350m | fim | 10m | A4-01B |26 
00n 10 | 100m 10 20 10 3 弓 了 350 ma 1 幸 | 10 旨 A4-01B 27 
1003 10 了 0 王 了 0 20 60 10 了 二 工 工 幸 10 志 A.4-01B 28 
100n 10 |] 1003 10 25 180 10 3 圾 工 1 | 10m A4-01B | 29 
100n 10 了 00 3 10 25 270 I0 3 十 工 350 年 二 理 10 锯 人 4-01 昌 30 
100a JT0 100 联 10 30 10 3a 工 工 志 10m 上 4-01B 31 
100a 10 j」1003 10 30 10 3 地 工 1 蔚 | 10 如 A4-0L1B | 32 
100 了 aa 1I0 100 其 10 30 10 3 乌 工 350 科 半生 100m | A4-01B 33 
100nm 10 100 卫 0 3 10 了 0 和 丘 工 300 于 工 世 40 了 二 A4-01B 34 
1003 10 | 4100az 10 30 10 3 阵 工 350m 1m | 10 A4-01B | 35 
1003 10 | 100 卫 TI0 30 200 10 3 了 1 - 1 二 | 1410 和 A4-01B | 36 
100 并 I0 100 荆 10 30 200 10 50 匡 工 350ma 30 和 | 300 普 A4-01B 37 
100at J0 | 1003 10 30 200 10 3 姻 1 350a 1 钥 | 10 姑 A4-01B | 38 
100za 10 TI00 3 J10 50 250 10 3 工 350 匡 工人 妞 1I0 血 A4-0T 了 BB 39 
T0 工 10 00 壮 工 0 20 200 10 3 地 工 400 地 了 工地 10 志 A4-01B 40 
100x 10 100 了 10 25 10 3 地 工 工 垃 了 0 地 Ad4-01B 4 
100a 10 | 100aa 10 30 11 3 了 1 1m | 30m A4-01B | 42 
100 za T0 00 愤 0 30 10 3 也 卫 350 切 工 王 410 A4-01B 43 
100 芋 410 | 1003 10 20 10 3 垃 工 Tam | 10b A4-01C | 44 
100 和 10 IT00 瑟 10 25 270 TI0 3ta 工 350I 工 芽 10 纪 45 
1008a | 10 | 3400a 10 20 10 3 到 工 350 了 mn 1 了 | 10m A4-01B | 46 
400 10 | 400a T0 25 271 T0 33 1 350 Tt | 10m Ad4-01B | 47 
100 有 10 30 10 3 卫 350 1fa | 10m 4A4-01B | 48 
了 0 于 10 了 于 站 2 了 0 全 32 工 35f 4] 志 11 王 A4-01 昌 49 
0 10 工 由 到 1 2 27 10 写 纪 1 350 本 工 让 卫青 号 
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5。 高 频 小 功 
3.3 硅 NPN 型 高 频 小 
祭 电 极 | 集 电 极 | 发 射 极 
- 基 拟 | -发 射 航 - 基 极 
击 穿 电压 | 击 穿 电压 击 穿 电 讨 
六 C5R)c3O 斑 (BR)CEO 矿 (BR)EBO 
Po Prcgij rc ic 7Trmr To 志 7 
() | (Hz 1 (VD) (A) (A) () (VD) (A) 〈《Y) ( 太 ) (V) (A) 
下 3DG8C 200z| 250M| 10 3 也 20 了 ， 175 40 T00 25 200 4 T00 只 
和 3DG8C 200 也 | 250M| 10 3 陡 20 了 二 了 75 40 TI0f0 上 25 100 100 忆 
3 3DG8C 200 卫 | 250M 20 卫 了 175 40 II00 卢 25 JT00 长 4 100 上 
4 3DG8S8C 2002m| 250M 200 T75 40 100 忆 25 100 站 4 100 
5 3DG8C 200 志 | 250M| 10 3 地 20 钙 175 40 100 必 25 | 100 腿 4 100 必 
6 3DG8C 200za| 250M| 30 30 垃 20 联 75 40 100 上 253 1T00 4 了 T00 上 
了 3DG8C 200 也 | 250M|  : 10 3 也 20 弓 IT50 40 100 上 25 IT00 具 帮 100 jh 
8 3DG8C 200 了 | 250MIi … 20 匡 175 40 25 4 
9 3DG8E 200za| 2S50M 20 丘 工 75 40 30 叶 
10 3DG8C 200 姐 | 250M 20 匡 175 40 ITI00 必 40 100 上 4 了 00 
了 3DG8C 200 生 | 250M 20 坦 75 60 100 几 60 200 上 4 TI00 环 
T2 3DGS8C 200| 250M 20 卫 175 60 100 放 60 200 具 4 TI00 恨 
工 3 3DG8JD) 200m | 250M 20 亚 175 60 100 几 60 200 4 JT00 只 
I4 3DG8C 200m| 300M 20 了 30 100 此 20 100 眼 本 100 线 
15 3DG8C 200zm| 300M 30 叶 175 40 100 愉 25 00 人 IT00 及 
16 3DG8C2 200 和 | 300M 20 地 125 40 100 必 25 TI00 上 4 100 有 具 
工 7 3DG13C 200m| 300 于 30 150 40 TI00 必 25 寺 志 5 10 几 
18 3DG1D 200m| 300M 20 巧 175 40 30 4 
19 3DG8D 200| 300M 20 卫 40 .| 100 只 30 工 00 4 J100 
20 3DG1l02DD 200| 300M 20 匀 175 40 了 1100 30 100R 4 100 
21 | 3DG34 200m| 300M 30m | 175 | 4 |100h |35 | 1m 
22 3DG34 200m|1 300M 6 5 二 30 耳 150 45 100 六 35 100 及 | 100 
23 3DG34 2002 | 300M 已 5 匡 30 了 75 45 35 
24 3DG8DC 200 血 | 300M 210t 1295 40 40 4 
25 3DG13C 200mm| 300M 30 175 60 40 4 
26 3DG8C 200mml 300MI 10 3 了 20 镁 40 100 上 用 40 100 4 100 
27 3D G8DL 200 志 | 300M| 10 3 人 乌 20 缮 00 T00 站 600 TU0 民 4 100 有 4 
28 3D) (8DJ) 200 刀 | 300M 310 纪 75 60 100 必 60 100 革 4 100 有 
298 3D4G838 200 生 | 370M 50 志 175 40 30 4 
30 XEn3984| 200 了 | 400M 史 5 志 30 联 175 12 30 
31 3h) (1610 200m | 400M 5 工 位 25 150 30 100 此 15 工 正 手 100 上 
32 3D 人 35 2000m 1 400M 30 175 45 TI00 比 35 工 坦 
33 3 了 DGG35 200z| 400M 6 号 二 30a 150 45 100 此 35 100 忆 和 1T00 上 
34 3DG35 200m | 400M 0 5 包 30 生 175 45 353 
35 3DG388 200m| 450MI 18 2 全 20a 150 2 25 二 
36 3DG388 200| 450M| 140 2 专 20 坦 175 30 100 25 T00 电 4 J00 上 只 
37 3DG9016 200m| 5S00M 5 工 弓 25 匡 150 25 10 及 20 I00 县 二 100 及 
38 3G35 200m| 600M 50 媚 173 30 了 工 攻 15 3 也 3 10 玉 
39 人 了 D918 200m | 600M| 410 3 组 20 9 T75 30 1I00 线 15 00 站 3 ID00 具 
4 3 了 G9018 200m| 600M 5 8 鱼 20 匡 150 30 TI00 有 20 100 4 了 00 具 
41 3DG80 200 包 | 600M 30 纪 150 20 IT00 及 20 100 六 4 TI00 只 
42 3JDG9758 200m| 700M 6 2 了 20 纪 150 18 100 只 18 00 闫 4 TI00 
43 3DG97 200 自 | 700M 6 工 坦 20 垢 J150 18 T00E 18 100 上 4 1T00 3 
44 3 了 DG1674 200 生 | 720M 50 包 175 30 20 太 
45 3DG301 200 征 | 900M 25 癸 T25 3 100 开 T3 100 及 3 T00 上 
46 3DG2464 200 科 | 900M| 10 3 也 20 纪 TI25 30 T00 鞭 25 工 王 4 TI00 其 
47 3 了 Gr301 200m| 900MI 410 TU0 乌 25 匡 150 30 了 00 虑 8 TI00 了 3 3 1003 
48 (CT11-35 200 癸 工 全 人 TH |500 缮 51 60 50 100 呈 上 
49 3DG2901EF | 200m| 工 2G| 10 10 王 30 了 症 S 自 35 工 00 35 工 00 记 3 00 如 
5 人 1 3J 4G813 250 二 | 200M 10 盖 1200 组 150 60 100 上 不 9 工 00 只 3 100 R 
上 


下 -1048 


x 记 az 一 = 包 
: 极 管 
功 塞 三极管 
. 外 序 
- 东 报 | - 必 射 极 出 
这 大 

反 上 加 截止 反光 截 正 靶 

电 流 电 流 茶 数 隆 压 跨 

Jec5o | cp | Tcso | cg FF 产 cg 7C 六 BES Jrcgs | 了 75 7C 本 号 

3 

(A) (Y ) (A) (Y) | 全 刘 Ta3 芒 ( 立 》 《A) (Y) (YY) (A)》 《A) 

开 0 3 0 . 工 0 I0 2 200 TD0 3 耳 工 0.35 工 伺 TI0 了 Ad4-01B 季 
1003 0 T00 3 了 10 40 250 10 3 了 并 0.8 工 r T0 钙 A4-01BB 2 
100 3 工 [ 00 芋 10 28 270 1T0 3 卫 汪 工 工 全 T0 地 A4-01 了 BB 3 
TO00 TI0 1T00 卫 10 20 270 If 3 所 工 0.395 工 镁 TD 了 A4-01 了 4 
T00 3 了 0 TD0 aa 10 25 270 10 3 荆 于 0.35 工 也 10 了 9 A4-01B 3 
T00 38 10 | 100a 10 | 30 10 3 了 了 0.33 | 1m | 10m A4-01B | 6 
100 奔 10 1090 卫 0 30 10 3 组 于 0.35 工地 10 A3-07A 7 
109 ta 10 | 100a 10 30 10 3 志 工 A4-01B 8 
T003 0 0 卫 10 390 10 3 卫 工 入 4-0T 了 B g 
100 卫 I0 T100 卫 IT0 30 TI0 3 了 匡 工 0.33 1 也 0 二 A4-01L 了 B I0 
100 3 10 4100 卫 10 40 TO 3 卫 工 0.35 工 刁 ， 10 绊 A4-01 了 3 工 工 
100 芋 工 403 10 40 10 3 也 工 工 位 1 和 A4-01P 12 
100 皇 了 0 100 所 10 20 10 3 | 工 工 芭 10 弓 A4-01R T3 
T00 3 T00 卫 10 ; 10 号 印 工 0.35 世 和 了 人 1 A4-01 了 B 14 
100a8 10 | 100a 10 30 10 3 地 工 ， Ta | 10m A4-01B8 | 415 
T08 10 100 3 40 40 10 3 全 于 0.33 了 人世 10 乌 及 279 T6 

108 10 100 209 6 5 阵 工 fm | 10nm A4-01B | 47 

了 03 10 0 了 10 259 了 3 红 工 人 .35 工 雪 了 0 也 A4-01R 了 
0C 苹 1T0 了 99 三 了 0 30 工人 3 也 工 0.35 了 了 钙 109a A4-01 线 IT9 
1002 0 4100 3 10 30 了 0 3 二 A4-01 开 2) 

0 3 10 18 了 10 3 200 人 引 志 于 荆 工 专 10 担 A4-01L 了 了 21 

TUH 10 50 反 1T0 30 T50 D 5 世 工 0.35 二 纪 10 A3-07A 22 

10a 10 103 10 20 6 5m 工 0.35 fa | 10om A4-0TB | 23 

了 用 于 县 30 T50 1 TD 工 0.5 工 弓 TD 二 A4-01B 24 
TI003 TI0 TU0 3 工 30 T0 了 芭 工 | 0.35 到 10Ba A4-01B 29 

0 生 10 10 2 10 380 IT80 T0 3 乌 工 0.35 于 垃 TI0 地 A4-01 了 了 26 

I0 工 10 T03 10 30 180 10 3 所 工 0.35 工 109a A4-01 了 27 
T003 1410 T00 3 10 30 10 礼包 工 于 弓 10 om A4-0T1 阳 28 

30 世 20 33 TI40 号 工 弓 0.8 人 .2 主 a 革 0 伍 和 扩 4-01 了 3 29 

A4-01D | 39 
IT00 并 30 500 2 T5 28 390 号 工 征 0.5 工 垃 10 搓 和 3 31 

10 芋 10 0 于 10 30 200 站 马 志 工 王 王 乌 0 全 A4-8014 32 

103 10 50 10 30 150 6 号 志 1 0.335 fm | 10 4A3-07A | 33 

工 0 荆 1 工 [也 IT 20 6 与 志 于 0.39? 工 志 10 A4-011 34 
500 宇 15 工 0 全 工 10 40 10 工 弓 工 0.3 工 位 IO 也 A3-07A 35 | 
1003 20 20 200 10 2 也 0.53 工地 To A3-07A 36 

50 If 509 反 10 40 工 乌 工 有 工 世 10 弓 A3-07A 37 
TI00 立 25 2 下 3 媚 工 1 0.4 工 也 Tta A4-01H 38 

了 0 玉 10 工具 10 各 了 0 工 0 3 地 于 0.4 组 T0 地 A3-01A 39 

5 看 皇 1T0 50032 0 40 二 组 王 0.35 王 王 10 卫 A3-07A 40 
100 芋 10 工 00 芋 10 30 270 10 3 人 十 工 .33 工 位 T0 生 A3-07 信 4 
100 王 6 于 00 拼 0 30 250 6 工地 工 .35 革 科 TI0 A3-07 太 42 
IT00 卫 418 00 二 30 150 昌 了 垃 工 -35 开 志 10 弓 A3-07A 人 43 

50 了 20 30 120 5 Tom 0.9 .2 tm | 10am A4-0L1B | 44 
I00 屋 TIB T00 荆 10 40 270 TI0 10 卫 人 .9 人 .35 工 组 10 缮 A3-07A 4 
100 荆 25 40 IT0 3 乌 0.5 工 世 了 10 志 46 
100 卫 工人 TI00 3 10 40 270 10 10 征 0,.95 人 .35 王 志 10 弓 A3-07AA 帮 7 
100 2 18 了 于 40 960 6 2 血 0.5 工 徊 0 弓 了 3-01A 48 

50 并 20 TD00 20 30 2780 工 T0 卫 0.9 姓 .3 工 鱼 0 弓 A4-01B 49 
100 刁 5 40 灶 50 名 0 ,5 4 0 刀 | 00 垢 六 3-07A 5 


频 


小 


功 


3.3 硅 NPN 型 高 频 


| 最 特 征 最 最 集 电 极 集 电 极 发 射 极 
序 | 型 大 大 村 
， 人 - 基 极 | -发 射 极 - 基 撤 
媚 
萝 也 
罕 频 率 流 温 击 穿 电 虚 击 穿 电 压 直 罕 电压 
下 及 (BR)CBO 六 (BR)cEO 广 (5R)EBO 
作 遇 忆 c1f 1 | 天 zc 17cx | 了 1 728 人 了 羡 
(全 ) | (Hz VD) 〈( 太 )》 (入 ) 《PC) (YY) (A) (VY ) (A) (Y) (各 ) 
司 | ee， 了 
工 3DG815 250 了 1200M 10 1200 芋 T5f 600 45 | 5 
2 |3DG1012 250 世 |250M 人 10mm 1700 血 25 20 100 20 地 3 4100 
3 3DG8CG 250 刀 |250M 30 150 40 100 25 100 共 4 100 
4 |3DG945 250m 1250M 10 包 1100 耳 5 6f 30 S 
5 |3DGT1675 250m1250M 1 下 呈 30 弓 了 TSf 3 和 100 只 3 IT00 有 4 
6 13DG945 250 刀 |250M 人 0 10m 11002 125 60 530 相 
7 |3DG945 2502|1250M 410 10 组 1100 志 25 00 50 5 
8 |3DG945 250t8|1250M 6 10m 1100 和 mm 125 60 IT00 50 100 只 号 f00 瞩 
9 |3JDG945 250 生 |250M 6 10m 1100 匡 了 5[ 060 100 上 5f T00 有 5 工 信 革 
410 | 3LDG945 250 弓 |250M 丰 10 纪 |1100 锯 150 0600 00 1 50 T00 只 3 10 纪 
工 FS0945 250na|1250M 问 1 下 1100 了 了 25 00 工 00 和 50 了 00 号 00 上 
2 RG28S0945 | 250 也 |250M 6 0 钮 1100 纪 】20 68 100 50 100 记 3 00D 只 
3 RG3D G945 | 250 鱼 |250M 看 1I09 11005 120 0 1008 3 100 上 号 T00R 
T4 也 立 930 250m|300M 和 工 弓 30 纪 3 和 J 了 00 上 21 4100 有 5 00 只 
15 | 3DG930 250 刀 |300 到 6 5 人世 30m 150 30 | 100 20 100 电 号 T90 卢 
10 |3DG945 250m1300M $ 6 40 |1100 卫 TI2 50 100 上 40 了 0 理 10 攻 
T7 了 S25 250 刀 |360M 10 5 纪 30 生 ， 125 40 TI00 共 25 100 帮 100 有 
13 13DG1674 2S0m 1400M 和 工 乌 20m 5 30 Th 20 号 于 纤 0 中 
19 | 3DG1674 250m|1400M 人 工 位 20 50 38 20 00 上 4 900 只 
20 1 3DG1393 250mj|400M 340 3 弓 20 镁 150 30 100p 38 1603 5 100 睛 
2 JJ G1393 250Dm1400M 10 3 二 20 组 了 25 38 于 @ 用 30 5 似 4 10 有 h 
22 | 3DGH1187 250m1450M 30 王 | 50 3 TO08 20 | 革 00 入 100 
23 | 3DG1395 250tm1500M 10 5 ta 20mm 15f 30 JT08 13 100 世 4 100 用 
24 | 3D G1674 250m1500M 6 5 地 20 拉 15f 30 I00 具 20 100 8 攻 T00 攻 
25 | 3DG1674 250m |1500M 10 3 全 20 印 175 30 100 上 20 100 只 4 10C 汪 
26 | 3DG1674 250|500M 10 3 纪 20 伍 150 30 TI00 记 20 100m 4 00 上 
27 | 3DG9016 250mm1500M I0 2 人 壬 25 如 TS 人 30 100 20 T00 4 100 汪 
28 1 3DG5S6A 250m1500M 30 了 了 5 28 TI00 20 100 有 4 了 00 六 
2 3DG56 卫 2501500M 30 锯 15f 20 T00 420 00 具 4 TI09 下 
30 | 3DG1394 250zm1500M 10 3 纪 20 组 开 5 人 38 100 30 T00 4 100 六 
31 | 3DG9018 250a|500M 10 8 所 20 握 T5f 45 100 上 35 了 090 有 4 T00 六 
32 | 3DG9018 2501600M 了 人 与 志 25 切 151 30 100 9 100 上 生 | LO00 
33 | 3DGT1674 250 生 1600M I0 10 据 20 纪 TI50 30 IT00 及 20 160 生 4 I00 了 8 
34 FSC1674 250 和 1600M 6 工 坦 20 129 30 190 只 20 180 晴 胡 TO00 有 
35 | 3DGT1674 25091600M 6 工 弓 20 世 150 30 100 睛 20 | TG0 有 4 100 妥 
36 | 3D G1674 250m|1600M 10 5 了 20 了 2 5 人 30 T00 上 20 00 入 100 电 
37 | 3DG1674 250m|000M | 10 3 绒 20 芋 150 30 20 4 
38 1 3DG1674 250 镁 1600M 6 工科 20 刀 129 30 工 00 纪 20 80 有 帮 TI008 
39 | 3DGf674 250m|1600M 人 寺 王 20 全 15f 39 20 4 
40 | 3DG1674 250m|1600M 10 10 志 20 位 T50 30 100 上 20 4100 生 100 电 
41 1 3DG618 25s0m|700M 3 3 位 40 蔬 15Sf 30 100 忆 T3 工 但 4 T00R 
42 | 3DGI187 250 垃 |700M 0 3 绒 310 了 好 150 3 和 100 20 100m 4 100 比 
43 | 3DD 各 1394 250 纪 |700M 10 3 了 20 也 TSf 30 1008 30 100p 5 T00 只 
44 | 3DGT187 250m|1700M 3 茵 23 150 40 253 2 
45 | 3DG1187 250 卫 1700MM T10 3a 30 弓 工 50 30 II00 上 20 100 上 生 100 只 
46 | 3DG317 250mm1800M 10 591 | 5 人 二 125 30 T00 六 T3 TI00 上 ? 100 鞭 
47 | 3PG1730 250 纪 |1800M 工人 0 S 但 51 1 25 3 4100 恨 5 00 上 5 00 人 只 
48 | 3DG31730 250m1800M 50032 129 31 15 5 
二 9 人 1731 2501800 阳 TO0 5 匠 日 二 了 125 3 工 几 只 疾 吕 50 5 了 用具 
50 | 31189 250 胡 1850N 10 了 105 3 全 1 5 TO 和 41) 工 [D 半 帮 100 
在-1050 


集 电 裤 集 电 极 也 流 前 饱 和 
外 厅 
- 基 极 ~ 发 射 报 击 
放 大 
反问 藏 止 色 耻 藏 目 压 
虚 这 起 让 系 数 降 压 降 
7cao | Fecp | repo | Frcp F 到 Fecp|j Tc | 太 apgs | cgs| 7 7c 
j 攻 导 
(人 A) (了 ) (和 太 ) (VD 上 姐 ji 188 广 (》 《及 )》 (六 ) (YY) 《 丸 ) 人 
了 I00 3 45 80 二 50xza 工 | 0.5 15 伺 | 150m A3-07A 工 
卫 失 了、5 开具 10 160 960 分 50 和 上 上 . 工 0.4 30 垃 | 500m 有 3-07AA 2 
TD 10 于 00 生 410 30 270 10 3 弓 工 0.35 了 各 了 0 弓 Ad4-01B 3 
100 玉 60 100 也 10 40 6 工地 ] ,2 0.95 3 证 5 细 及 3-07A 4 
100 卫 350 90 6 工 伺 A3-07A 号 
100 搓 60 190 荆 Y 号 50 6 [0. 工 亡 于 10 鱼 | 100 刀 A3-07 及 6 
了 00 屏 60 40 400 6 工 刀 如 .5 工 10 扣 和 3-07 人 7 
100 60 工 王 30 90 600 6 工科 工 0.3 TD | 100za A3-07A 8 
1003a | 40 40 6 工程 0.3 10 纽 | 100m A3-07AA 9 
100 于 40 70 700 0 工 二 0.5 3 位 38 全 A3-07A 10 
60 860 00 600 6 工 位 工 0.3 10 了 a | 100 王 A3-07A 了 
00 兵 60 工具 40 90 600 6 TI 工 0.3 T0 世 | 100ma A3-07A 12 
100a | 60 工具 40 90 600 6 二 工 0.3 10m | 100m 4A3-07A | 13 
100 玉 J40 TI00 荆 了 40 3210 0 工 贡 工 0.5 工 班 0 至 入 3-07 太 了 T4 
1 上 10 40 6 工 伺 灿 他,35 了 王 0 了 各 3-07 太 TI5 
100 六 40 1008 3 25 10 2 二 0.5 3 地 30[ 组 太 3-07 太 TI6 
100 2 30 | 1002 20 40 300 0 7 1 1 0.8 1 Ti 10 了 a 太 3-07A 17 
00 卫 30 40 240 6 工 但 有 53 二 王 0 荆 妈 3-07 太 TI8 
100 芋 30 100 卫 六 3 40 180 昌 工 生 站 .3 工 葬 工人 昔 不 3-07 太 T9 
TD00 瑟 20 40 180 10 2 鱼 A3-07A 20 
00 了 20 25 10 2 王 和 3-07 太 21 
100 了 20 40 270 I0 2 组 胡 3-07A 22 
T00 愤 20 | 40 270 10 与 所 了 0.5 工 王 | TI90 人 A3-07A 23 
100a | 30 40 270 6 Ta 0.3 1 | 10m A3-07A | 74 
00a | 30 40 270 10 2 如 0.3 1 位 | 30 址 A3-07A | 25 
1002 | 30 | 100a 30 40 10 2 了 4 0.3 ia | 10m 3-07A_ | 26 
100a | 10 | 100a 10 | 4 270 | 10 2m | 1 0.35 | lm | 10m A3-07 有 | 77 
008 | 10 | 100a 10 20 270 10 3 于 1 0.35 | 1m | 10ma A3-07A | 28 
100a | 10 | 100a 10 20 270 140 3 所 ， 了 给 | 1410 A3-07A | 29 
00 斌 20 40 270 TI0 2 位 上 0.1 堆 0 A3-07A 30 
100 苹 30 30 1I0 2 组 0.3 工夫 10 了 Ta A3-07A 31 
荆 和 0 羡 工 00 10 40 270 10 3 切 芋 嫉 .35 于 和 1T0a A3-07A 32 
100 3 10 100 3 30 40 240 10 荆 0 位 09 0.3 组 工 0 和 3-07 入 33 
100ma | 3 4 180 6 Tt 0.3 1 和 | 10m A3-07A | 34 
工具 30 40 180 6 - 工 巩 0.3 工 垢 J0m | A3-07A | 35 
上 
了 人 丑 3 T00 3 20 60 2490 0 工 王 工 和 .5 二 10 纪 上 A3-07AA 36 
4008 | 30 | 34003 310 9 6 工 i 0.3 二 | 10a A3-07A | 37 
180a 30 40 180 6 工科 0.3 1 | 0 A3-07A | 38 
100a | 3 | 40 240 6 Tam 下 0.3 1 王 | 10 右 A3-07A | 39 
100t4 | 30 | 100a 10 40 270 10 10m 0.9 0.3 IT | 10 量 A3-07A | 40 
00 30 00 了 5 28 390 3 工 和 0.5 于 给 10 壬 AT13 41 
100 aa 10 100 医 10 40 270 40 3 全 了 工作 0 得 点 3-07A. 42 
100m | 20 4 180 | 10 | 2m A3-07A | 43 | 
1904 | 20 | 100n | 30 1 10 3m A3-07A | 和 | 
ia | 30 110a |10|14| 3a|31| 3 |1 tm| tm | A3-07 人 | 45| 
100ma | 432 | 100a 10 4 300 10 5 了 1 0.33 1tr | 10mm A3-07A | 46 
100a | 12 | 100a 10 40 200 10 5 到 0.5 工 得 | 40 如 A3-07A | 47 
100 在 40 T80 10 5 世 自 .5 工 伺 了 0 如 A3-07A 48 
1003 | 12 40 240 10 5 组 0.5 If | 10m A3-07A | 45 
100 工 50 40 10 109 工 和 .3 了 他 1 二 A3-07A. 3 


集 电 极 发 射 裤 
- 发 射 家 - 尖 极 
频 率 温 | 者 穿 电 压 | 击 穿 息 导 击 穿 电压 
0 矿 C8R)CBO 及 (BR) CEO 六 (BR) 五 BO 
| 下 | 1 人 
晤 三 Per| 7 |Frcg| To |7cy JU 了 六 7 
| 〈W) | (Hz) | (V) (A) (A) (CD) (Y) (A) (VD) (A) (V ) (A) 
划 -= J 油 1 
1 3DG684 2502| 900M 50 纪 123 30 19 2 
2 |13DS1730 2350 卫 | 1.1G| 310 5 tn 50 了 Zn 150 30 30 5 
3 13DG1730 250m | 1.1G| 30 5 昔 50 世 150 30 100R 15 100 5 了 T00 
4 |3DG4A 300 科 | 200M 30 了 150 20 TI00 工 5 100p 4 100h 
5 |3DG4B 3002 | 200M 30a 173 20 100 TI5 100 如 100 只 
6 13DG4B 300 妇 | 200M 30 卫 T50 20 SGR T95 50 上 | 50 只 
7 |3DG4BHB 300o | 200M 30 联 175 20 100 届 1T5 100 骨 100 此 
8 |3DG4B 300 媚 | 200M 30 了 和 175 28 100 jh 了 5 100k 作 1I00 站 
9 |3DG48 300m | 200M 30 缮 175 280 S0 共 工 5 50 4 50 了 县 
10 | 3DG4B 300om | 200M 30 175 20 5S0 上 了 5 50 取 4 50 有 
1 |3DG4 了 HB 300m1 200M 30 刀 175 28 夺 00 5 100 攻 在 100Ra 
12 |13D6G4B 300 纪 | 200M 30 妃 75 20 100 站 15 200 上 帮 100 
13 | 3DG4B 300o | 200M 30 纪 50 28 350 此 工 9 30 4 350 站 
了 |3D G4 了 300m | 200M 30 妃 150 20 50 雌 T5 50 了 4 50 且 
15 | 3DG4B 300mm| 200M 30mm 175 20 | 100p 15 | 100R 4 100m 
16| 3DG4B 300mm| 200M 30m| 43451205 | | 50 4 50 和 
17 |3DG4B 300m | 200M 30 卫 T73 20 5 及 15 5 4 S0 其 
18 13DG48 300m | 200M 30 旭 150 2 30R TS 50 有 胡 S0 兵 
19 | 3DG4B 300m | 200M 30 笠 5 20 50 具 15 50 愉 权 31 只 
20 | 3DG9L 300m | 200M 30 也 175 25 T00 只 工 9 100 S 100 具 
21 | 3D G9D 300m | 200M 30mm 175 235 | 100h 15 | 100 100i 
22 | 3DG1HLLD 300m| 200M 530 175 20 1T00m 工 S TI00 只 3 4100 只 
23 | 3DG4B 300m| 200M| 10 | 1I0m |30m 175 20 SG 有 15 50 上 4 50 
24 | 3DG4B 300m | 200M 30m 175 20 50 有 只 15 SO 只 4 50 
25 | 3DG4B 300mm | 200M 30Ia 3475 20 50 只 15 50 有 引 50 下 
26 | 3D G9C 300m | 200M 30 组 175 25 | 100R 15 | 100R 引 100 
27 | 3D G9C 300 刀 | 200M| 10 10m | 30m 175 25 | 100h 415 | 100R 5 100 
28 | 3D G9D 300m | 200M 30m 175 25 | 100h 15 | 100 5 100R 
29 | 3D G9D 300 生 | 200M | 10 了 0 二 30 垢 175 25 400 愉 5 100 有 3 了 00 只 
30 | 3D G43B 300m | 200M| 10 10m | 30m 150 20 | 100R 15 | 1008 4 100 
31 | 3DG4B8 300z | 200M| 10 91 30 组 175 20 00 只 153 1T00 4 100 失 
32 | TT-3BD 和 111D| 300 妈 | 200M 10 10im 50 芭 20 了 00B 了 5 T00 上 好 100 认 
33 | 3D G9C 300imn | 200M | 310 TD 了 30 名 工 5 有 25 00 只 了 5 了 08 世 呈 100R 
34 | 3D G9D 300m | 200M1 410 工 0 了 30m | 35 25 400 了 5 00 有 h 号 00R 
35 | 3DG4B8 300m| 200M| 10. | 10m | 30m 175 15 | 100 15 | 109p 4 10R 
36 13DG9C 300m | 200M | 340 10m | 30mm 175 25 | 100p 15 | 100h 5 100 呈 
37 | 3D G9HD 300m | 280M | 0 工 [和 I 30 了 全 75 23 工 08 愉 工 3 108 忆 5 100 8 
38 | 3D G6B 300m | 200M| 10 3 妞 | 30 如 175 45 | 106h 20 1 4100R 4 100 愉 
39 | 3D G9C 300tmn| 200M| 10 10m | 30m 175 25 | 100m 5 100 有 
40 | 3 玫 G9D) 300m| 200M | 10 T0m 30m T75 25 | 100 拒 5 100R 
41 | 3D G8B 300m| 200M| 410 3 | 30m 175 40 | 100R 235 | 100h 4 100& 
42 | 3DG4A 300m | 200M| 1 10ma 30 纪 175 40 5f 共 30 30 44 50 让 
43 | 3D G4A 300 刀 | 200M 30m 175 40 50 只 30 530 县 4 30 上 
44 | 3D G4A 300 科 | 200M 30 了 ma 175 40 50 具 30 50 具 4 50R 
45 | 3DG4C 300 刀 | 200M| 410 了 0 如 30 刀 T75 40 30 只 30 50R 4 50 忆 
46|13DG4C 300 刀 | 207M 30 生 了 75 48 530 必 30 50 帮 351 上 
47 13D64C 300m | 200M 30fa 175 40 1 850 30 50 帮 50 县 
48 | 3D64C 300a| 200M| 40 19m | 30m 175 40 50 上 30 50 只 4 50 只 
49 | 3D G60 300m| 200M| 10 3 了 30 取 175 45 ID00 只 30 1T00 只 才 TI00 忆 
50 |3D64A 300a| 200M 30 弓 了 75 40 T00 及 30 200R 3 TI00 恨 
| 一 一 一 一 一 一 一 


和 
率 三 极 管 
小 功率 三 极 管 
集 电 极 集 电 家 电 流 前 
基 极 - 发 射 报 向 
放 大 
反 向 截止 反 疝 坊 目 压 
电 流 电 流 系 数 隆 
Tcso | 广 cp | Tecpo | rcp APE 了 cz 了 Tc 矿 3FES 广 cEsS 
(Ah 《Y》 《A) 《也 )》 | 王 记 雪 3XX (YY) (A)》 (Y ) (V) 
500aa | 40 220 | 10 PP 3 了 志 0.2 
100a2 | 12 100 10 习 1 0.5 
100a | 142 60 180 | 2 Sm 0.5 
100a | 10 | 100a 10 | 30 10 | 10m 1 0.35 
308a | 10 | 30a 10 | 20 10 | 10tm 
100a | 10 | 100a 10 | 20 250 | 10 | 10m 1 0.35 
100a | 10 | 100a 10 | 38 10 | 10ma 0.35 
100an | 10 | 100a 10 | 30 10 | 了 0m 
100a | 130 | 3100a 10 | 20 180 | 10 | 10m 了 0.35 
di00a | 10 | 4100a 10 | 20 180 | 410 | 10m 工 1 
400a | 10 | 100a 10 | 20 10 | ft0nm 了 0.8 
100a | 10 | 100a 10 | 20 10 10m 
100a | 10 | 100a 10 | 20 180 
工具 IT0 荆 基 全 20 0 了 0D 
100a | 10 | 100a 10 | 20. 10 | 10m 工 0.35 
100a | 10 | 100a 10 | 30 250 | 各 | 410 
100a | 10 | 100a 10 | 30 10 | 10m 工 
100m | 10 23 270 | 菩 | 10m 
| 100aa 10 | 20 180 | 1 | 10m 
100a | 10 | 1003 140 | 20 40 | 1 | 3410 
100a | 10 | 100a 10 | 40 120 | 1410 | 310m 
100a | 310 | 100a 10 | 30 旨 | 10m 1 0.35 
100a | 10 | 100a 10 | 20 180 | 410 | 40m 1 0.35 
100na | 10 | 100a 10 | 20 270 | 10 | 10m 工 
1002 | 10 | 100a 10 | 20 270 | 10 | 10m 工 0.35 
100m | 40 | 100a 10 | 20 300 | 10 | 10m 
t00n | 10 1 100a 10 | 20 40 | 410 | 10m 了 0.35 
100a | 10 | 100z 10 40 120 | 要 | 10m 
100 于 T0 100 3 10 40 121 10 了 fa 工 0.35 
100a | 10 | 100a 10 ，30 10 | 10m 1 0.35 
100a | 10 |1oa | 10 | 30 10 | 10ma 1 0.35 
100a | 10 | 100a 10 | 30 10 | 10m 站 0.35 
100a | 10 |100a 1 25 120 | 430 | 10m 1 0.5 
100a | 1410 13100a 10 | 40 120 | 1 | 10a 1 0.5 
100 na 10 | 30 10 3ma 
100a | 10 j]100a 10 | 25 40 | 10 | 10m 
100a | 340 | 100a 10 | 40 120 | 10 | 10m 
10a 10 10n 10 25 320 TI0 3 拼 和 3 
100 na ] 20 1I0 | 40m 
100aa 10 | :40 120 | 10 | :10m | 
1 
100 并 10 | 100z 10 25 320 10 3m 主人 
100a | 10 | 100 10 | 2? 180 | 10 | 410m 了 0.35 
100a | 10 | 100a 10 | 20 270 | 10 | TI0m 1 
100a | 10 1100a 10 1 20 270 | 10 | 10m 1 0.35 
100a | 10 | 100a 10 | 20 180 | 10 | 2 地 1 0.35 
100a | 10 | 100n 10 | 20 270 | 10 | 10m 上 了 
100a | 10 |， 100a 10 | 20 270 | 芭 | 10m 1 0.3 
100a | 340 | 7100a 10 35 | 250 10 10m 工 0.7 
i0a | 10 | 10a 10 | 25 320 | 10 3m 1 0.35 
3a | 10 30n | 120 | 2 10 | tna 


利 
降 
7DP 了 Tc 
(A) | (A) 
， 引 坦 20m 
工 错 10m 
工 开 0 了 
于 组 TI0 记 
工 所 10 弓 
王 志 10 也 
工 伺 0 ia 
工 香 10m 
荆 弓 10 针 
了 班 10m 
工 刀 I0 纪 
于 世 ID0z 
ma 1T0ma 
工 纪 0Ta 
二 班 I0 
工人 T0ma 
工 纪 10 
工 世 10 巴 
工 血 1035a 
tm | -10 
王 f TO 
了 了 10 
工 纪 T10m 
于 级 10t 
工 纪 10mm 
工 垃 了 0 地 
工 卫 I0 乌 
工 蔚 10 垃 
工 功 T0 钮 
工 世 10 菩 
于 所 I0 全 
工 蔬 10ma 


外 


品 


号 虽 轨 个 RD 


人 
和 


he He 上 上 
Li 


ka Fa ss Fa 
人 AR 1 仆 


So koko 
oo kB > 


ED 
Cn 心 


Co ED 和 DeDOkD 
Doov1 修 


CLD Co 
心 > 一 


写 


信 
Cn 


5， 高 频 小 功 
3.3 硅 NPN 型 高 频 


最 特 征 最 最 集 电 极 集 时 级 发 身 极 
序 狸 守 大 中 
耗 人 多 | 下 
| - 天 极 ~ 发 射 级 - 基 极 
散 许 结 
| 功 电 
宁 频 吕 流 温 击 穿 电 于 韦 穿 电压 击 穿 电 压 
和 六 (8R)cpO 六 (BR)CEO (BR) BEBO 
吕 攻 Per 厅 |Frcg| Tc 和 了 7 了 Tcp 了 
(页 ) | (Hz CCV AAAI CC TV) CA) YY) | (CA) 《Y) ( 太 )》 
WE 人 和 ss | 2 二 _ Ca As CD RS 
1 | 3 史 人 4 人 300 刀 | 200M| 10 10 葵 30 世 1T50 40 ITI00 只 30 100 人 100 几 
允 雪 也 4 上 300 了 | 200M 30 妃 175 40 530 只 30 50 只 太 58 几 
了 3 吃 4 人 300 姻 | 200M | 20 吕 173 40 30 其 310 50 以 4 30 
4 | 3D G4 信 300m| 200M | 30m | 150 | 40 | 50 30 | 50R 4 50 有 
5 |3DG4A 300mi 200M 30ma 130 40 5S0 AN 30 50 4 50 电 
折 3DG4A 300m | 200M 30 症 T75 40 100hk | 30 100 3 工人 只 
7 | 3DG4A 300m | 200M 30ma 150 40 50 上 有 30 50 内 本 S0 
8 | 3DG4 具 300 癌 | 200M 30 卫 175 40 50 纪 30 50k 几 50 只 
9 3D G4 人 入 300 卫 | 200M 3 二 150 40 350 只 30 50 山 示 50 电 
1I0 13DG4EB 300 和 | 200M 2 30 卫 150 40 100 有 30 100 入 T00R 
11 |3DG4C 300m | 200M 30m 175 40 J00 纪 30 200 才 100 有 
12 | 3DG4CG 300m ji 200M 30 匡 175 40 T00 也 30 100 二 1I00 只 
13 | 3DG4C ， 300m | 200M - 30 纪 75 40 50 内 30 1 50 只 入 3 只 
14 | 3DG4C 300m | 200M 30m 175 40 50 R 30 50 上 人 纪 0 内 
15 | vvDG4C 300 和 | 260M| 10 IT0 伍 30 纠 150 40 100 用 30 100 只 太 18080 只 
16 | 3DG4C 300 匀 | 200 玉 10 10 卫 30 刀 175 40 100h 上 30 IT00 友 100 只 
17 | 3D G40C 300 双 | 200MI 30zm 175 40 | 100h 30 | 100h 作 100 只 
18 | 3D G4C 3002| 200M 30 台 小 79 40 TO00 慨 30 100 Rh 二 180 上 
19 | 3DG4C 300mm| 200M 30 细 150 40 100 忆 总 100R 总 100 只 
20 | 3DG4C 300 姻 | 200M| “” 30 卫 150 40 50 只 30 50 共 50 只 
21 | 3DG4C 300m | 200M 30m 150 40 50 记 30 50 只 人 4 50 
22 | 3D G4C 300| 200M : 30 联 150 40 50 也 30 DR 灵 | 50R 
23 | 3D G4C 300m| 200M 30 荆 175 40 T00 只 30 |， it00k 4 100 
24 | 3D G4C 300 了 | 200 导 30 切 175 4 50 孜 30 3 只 本 | 50 只 
25 | 3D G4C 300z 圈 | 200M 30 联 150 40 50 只 30 30 只 太 5S0 几 
26 | 3D G48 300m| 200M| 30m | 1 |40 | 50hp 130 1 50h 4 50R 
27 | 3D 6G4& 300m| 200M| 50 丘 179 40 50 共 30 3 内 生 SU 
28 | 3D G4C 300 了 | 200M 30 匀 150 40 50 上 30 350 县 坟 SD 只 
29 | 3DGTIA 300mm | 200M 30 卫 、173 40 50 其 30 50 及 4 530 
30 1.3D GT1311 已 300i| 200M 50 匡 开 75 40 100 具 30 100R 四 100 有 
31 TT-3DG111 卫 | 300 匀 | 200M1 10 40 年 50 卫 40 1400 有 30 100 愉 和 100 有 
32 | 3DG4A 300 世 | 200M 30 了 a T50 40 50 有 30 3 人 只 4 50 愉 
33 | 3D G4A .300 卫 | 200M 30 据 175 40 100 30 100 册 4 106 几 
34 | 3D G4A 300 也 | 200M| : 30 总 175 40 100 只 30 100 归 颖 1010 只 
35 | 3D G4A 300zm | 200M| 30 呈 175 4 100 30 100R 才 100 
36 | 3DG4A 300ia| 200M 30 了 173 40 100 30 200 小 3 100h 
37 | 3DG4A. 308an | 2?00M| 40 10 绒 30za 75 30 100 让 30 100 上 只 4 1008 
38 | 3DG4C 300| 200M1 30 10 孟 30ma 175 30 100 38 100D 只 4 1008 
39 到 六 2222 300m | 200MI 410 10 刀 |1200 严 60 100 屋 35 4100 只 6 100 R 
40 | 3DG8D 300m | 200M| .10 3 世 30 画 了 173 01 100R 43 100 此 生 100R 
4L1 13DGLHLE 300 血 | 200M 50 枉 175 60 TO00 愉 45 100 民 世 工 00 有 
42 TT-3DGLLLEREI 300 血 | 200M1 4340 10 50 纽 60 100 内 453 4100 上 用 吕 TU0 必 
43 和 Ga7372 300 联 ， 200M 10 50 了 mm 1500 了 如 175 60 100 有 45 100 中 与 400 忆 
44 1 XGREn7373 300z| 200MI 340 50mD 1500za 175 100 工 扣 只 80 | 100 民 总 100 只 
45 1 3DG110 纺 300ia | 25SUM | 16 了 0 刁 50 伍 150 15 TI00 基 如 100 县 
46 | 3DG4 300 双 | 250M| 10 10 卫 30 搓 于 7 40 了 00 妈 30 100 可 100 只 
47 | 3DG4FE 300 荆 | 250M1: 10 10 匡 30 匡 175 40 100 R 20 100 才 100 
48 13DG8C 300 卫 | 2350M | 50 刀 150 40 100 闪 25 100 了 4 100 忆 
49 | 3DG01C 300 钙 | 25UM | 一 30 卫 15S0 ， 40 100 30 4100 具 二 100 此 
50 | 3DG2787 300m| 250Mi| 6 10 开 30 匡 158 50 100R 30 100 3 | 100 呈 
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二 ee aa 
率 三 极 管 
小 功率 三极管 
集 电 极 集 电 极 电 流 前 包 狂 
RS 外 序 
若 ” 极 - 发 射 粒 问 
S 改 大 ， 
到 癌 截 目 反 疝 截止 讨 
电 流 出 流 系 数 降 版 降 
7car j Frcp | Tczo | Frcz 太 FR 太 CP yc | 入 BE8S | cgs | 7 Ze 
| 形 寻 
(入 ) 《YY ) (和 (7 | 下 得 下 83KX (Y ) (A) 〈(Y) 《V ) (A)》 | (A) 
本 | 小 CE 有 
了 00 荆 10 了 00 芋 10 30 0D 了 0 王 再 350 人 荆 志 10 卫 访 3-077 [ 
了 00 10 T0n0 皇 1 20 | T830 40 了 0 至 上 350 工 纪 [0 下 A4-01 | 了 
了 G8 恒 了 100 皇 了 10 20 180 :0 T 玉 工 工 位 工人 入 4-01 总 3 
卫兵 0 1 上 风 20 0 了 0 得 A4-01EHB 才 
TI00 总 了 IT00 荆 T0 20 T80 10 10 人 地 太 4-01 刁 5 
[ 
了 T00 3 1 100 卫 0 1 20 10 10 纵 工 350mn 了 集 所 证 A4-018 16 
3 1003a 1 1 25 27 10 工人 组 太 4-01C 了 
了 0 合租 了 0 090 疆 了 0 30 250 了 了 03 户 4-01C 8 
100 了 10 100 至 TD 2 180 0 了 0m | 点 4-01C 9 
T00 全 TI0 100 半 工作 0 人 TO05 | 于 300 皇 工 TI0 人 也 及 4-0T 隔 40 
3al10 | 30a|340 | 32 10 | tom A4-01B | 1 
T00 3 了 0 T00 一 了 0 3 10 10 垃 | A4-01B 12 
T00 了 TL00 工 10 20 180 ， 10 了 0 二 了 350 外 】 工 组 10 坦 太 4-01T 电 隐 ， 
100 10 | 14100 旦 10 20 180 1 工 [0 弓 工 工 工人 如 TI0 红 A4-01 了 14 
100 2 1 TD00 恒 0 30 IT0 10 了 工 350 纪 工 组 10 担 A3-07 和 15 
100 荆 I0 100 避 10 30 IT0 10 组 | 外 350 细 工 组 0 地 有 4-01 旦 16 
工 0 站 导 10 100 于 10 | 20 0 10 了 工 | 800 症 耳 位 10m 内 4-01 了 | 17 
100 3 I0 TO00 重 8 2 10 T0 纪 入 4-01 吾 8 
100 3 10 T00 王 10 3{ 上 了 和 站 300 也 工 狂 10 生 页 4-01 149 
10B 三 10 100 卫 工人 20 180 JI0 0 庄 入 4-01 吕 20 
| 
工 忆 了 0 了 工 忆 世 20 1 1 了 0 耳 A4-01B 21 
TOQ8 芋 100 T0 光 250 IT 了 [1 荆 3510 如 工 妞 410 人 细 A4-01B 22 
100 寻 10 00 0 20 10 荆门 王 工 350 了 | 10m 人 4-01 隔 23 
T00 经 J0 00 壮 T0 30 25 工 了 0 地 入 4-01C 24 
T00 羡 了 0 1003 :， 10 25 270 IO 了 也 点 4-01C 25 
100na | 10 | 20 180 | 10 | 10am A4-01C | 26 
IT00 皇 工 T00 半 TD0 时 250 1T0 10 所 工 业 于 荆 二 0D 弓 A4-01C 27 
工 00 对 10 100 也 I0 30 270 了 0 荆 纪 | 各 3-07C 28 
TO00 卫 T0 00 卫 T 30 T0 了 0 二 工 寺 工 了 于 10m | AAA4-01C 29 
100 和 | 了 0 100 3 10 30 TI0 了 0 组 工 350 握 工 芋 10 嫩 A4-01 也 30 
100 卫 10 T00 组 了 0 30 410 10 刀 330 切 | 工 征 10 壹 和 4-01B 31 
TI00 10 TI00 3 10 20 250 10 TI0z 工 350 了 如 工 十 10 A4-01 卫 32 
了 00 皇 0 工 00 卫 10 3 10 03 工 350 蕊 工 位 10 伍 和 4-01 肛 33 
108 3 10 TD00 荆 10 30 I0 了 0 十 | | AAA4-01B 34 
T00 并 10 100 荆 10 20 TI0 410 了 工 800 纯 工 癸 了 102 | Ad4-0L1EH 35 
T00 3 IL0 100 3 TO 20 10 0 入 4-01 瑟 36 
00 刁 I0 30 10 3 垃 A4-018 37 
00 人 30 10 3 纯 A4-01 了 38 
100 皇 4 100 皇 二 50 320 了 10 30 细 0.2 500 姻 10zm | 100 王 A3-07 和 A 39 
100 8 E0 00 联 10 25 320 10 3 蕊 让 390 弓 工 位 了 0 划 A4-01B 40 
IT00a | 3410 003 | 40 30 I0 T0 握 小 3350 呈 | 1 | 0 志 A4-018B | 41 
100 了 10 100 卫 10 30 10 10 荆 了 330 纪 | 1 班 了 0 琴 A4-01 吕 42 
500 卫 10 工 上 JT0 90 6 了 血 并 0600 弓 10 刀 | 100 了 A4-020 43 
5S00 3 区 工 玉 0 90 6 工 二 工 600 纪 | 10 刀 | 100 A4-02C 44 
100 半 1T0 T00 汪 10 30 10 T0 陡 工 王 纪 T0 匡 太 4-01T 卫 上 45 
100 恒 0 100 下 10 5 270 10 10 匡 A4-01 46 
T00 愤 10 100 抽 10 30 270 10 了 0 组 了 350 姻 工 姐 了 C 垢 A4-01 了 B 47 
TI00 3 TI0 了 00 刁 10 30 200 10 3 全 王 35039a | 了 工 志 工人 2 48 
TD00 芋 了 10 T00 芋 | 1I0 235 270 IT0 3 垃 业 350 伍 了 ti 了 人 @ 玛 太 3-07 丰 49 
00a | | 40 270 6 | 本 1 300m | lm | 10m A3-07A | 50 
| 1 有 | 】 


j 
f 
f 
| 
1 
| 
1 
| 
| 
1 
1 
1 
] 
| 
革 
| 
4 
1 
j 
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序 型 

| 

| 

| 

| 

TI 1 3DG0LD 
2 | 3DR1204 
3 | 3DG317 
4 | 3DG4D 
5 | 3DG4D 
6 | 3DG4D 
7 | 3DG4D 
8 | 3DG4D 
9 | 3DG4D 
10| 3DG4D 
1I1 | 3D64D 
12 | 3DG4D 
13 | 3DG4D 
14 | 3DG4D 
1 | 3DG4D 
16 | 3DG4D 
17 | 3DG4D 
18 | 3DG4D 
19 | 3DG4D 
20 3DG4D 
21 | 3DG4D 
2241 3DG4D 
23 | 3DG4D 
24 3D G4D 
25| 3D6G4D 
26| 3DG4D 
27 | 3DG4P 
28 | 3DG9B 
29 | 3DG9EE 
30 | 3DG9F 
31 | 3DG9E 
32 | 3DGI110D 
33 | 3D G9E 
34| 3DG9R 
35 | 3DG9F 
36 | 3DG32A 
37 | 3D G32AA 
38 | 3 了 G32B 
39 ;| 3DG32B 
40 3D G110A. 
41| 3DG110D 
42 | 3DG110D 
43 | 3D G110D 


44 3D G110D 
45 3D GT10D 


46 3D GT110D 
47 3D Gilt0D 
48 3D GT110DD 
49 3D RERITI0DD 


50 3DGI1I0D 
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300ia | 


3. 高 频 
3.3 硅 NPN 型 高 频 


动 


特 征 最 集 也 极 集 电 报 发 射 极 
多 高 
许 二 基 极 - 发 射 极 ”~ 基 极 
电 < 
频 宁 流 浙 击 认 电 卜 击 穿 岂 讨 赴 穿 电 庄 
| 全 广 (CaR) Cao 矿 (5R) CEO 六 (5R) BBO 
17 | Fecglj Tc | rc | 7 六 7 7 
(Hz) |〈Y) (入 ) (A)》 (D) (Y) (A) (V ) (A) (Y ) (入 ) 
| | | 帮 
250M 30 卫 150 60 | 100 40 | 100B 4 I00 恨 
250M| 10 5 垃 | 100 如 150 50 | 100P 50 | 100 10 100hk 
280M 瑟 T0 志 |150 纪 150 30 5350 45 50 反 6 50 必 
300M| 10 10 匡 30 耳 175 20 | I00h 15 | 100 4 00 愉 
300M 50m | 175 | 20 | 15 4 
300M| 340 了 0 人 匡 30 150 20 | 100R& 15 | 300 4 T00 攻 
300M 30 缮 T75 20 50 册 1 50 上 4 50 必 
300M 30 175 20 | 100 15 | 20024 才 ITI00 
300M 30 卫 150 2 50 此 15 30 4 30 贞 
300M 30m T73 20 | 100R 15 I00 玫 4 100 忆 
300M 30 联 150 20 | 100n 15 | 100 只 4 400 上 
300M 30 姻 175 20 | 100 135 | 100 上 4 00 已 
300M 30 175 20 | 100 15 100 ! 4 100 忆 
300M 30 如 175 20 | 100& 415 | 100p 4 100R 
300M 30 嫩 175 20 | 100R 15 | 200 4 100 引 
300M 30 联 175 20 | 50R 15 50 具 4 50 民 
300M 30 匡 175 20 50 15 50 六 4 50 上 
300M 30 弓 150 20 50 有 TI5 50 心 4 30 愉 
300M 30 刀 150 20 30 站 13 30 4 50 有 
300M 30 刀 175 20 | 100n 15 100 4 100 上 
300M 30 匡 150 | 20 30 遇 15 30 此 4 50 及 
300M 30mm 130 20 50 内 ]5 30 4 50 总 
300M 30 了 和 150 20 50 上 3 350 玫 4 530 下 
300MI 10 10 耳 30 刀 175 20 50 此 15 二 50 
300M 30 妞 175 20 50 具 15 50 4 350 上 
300M 30 了 和 175 20 30 几 ]5 30 也 4 30 只 
300M| 10 T0 了 30 刀 175 20 30 必 13 50 4 30 上 用 
300M| 10 10m | 30m 175 25 | 100 愉 15 | 100 3 100 上 
300M 30 刀 175 25 | 100 电 15 | I00p 3 100 上 
300M| 所 10za | 302m 175 23 | 100 电 15 | 100n 5 100 愉 
300M 30 血 175 25 | 100 只 13 | 1005 5 100 上 
300M| 10 IT0 匡 50 了 和 175 20 | 100 也 13 | 100P 4 100 必 
300M 30 耳 175 25 | 100 愉 了 5 100 革 3 100 
300M 30m 175 235 | 100 只 45 | 100 5 IT00 
300M 30 细 175 45 | 100 5 100 
300M 30za 150 25 50 内 13 50 几 4 100 
300M 30ma 150 25 50 只 15 50 忆 3 50 用 
300M 30 姻 150 25 30 上 15 50 玉 4 100 
300M 30 卫 150 25 50 几 T35 3U 3 50 愉 
300M 50 姻 175 20 | :100n 二 | 100 上 4 400 
300M 50 匡 175 20 | 1007 13 | 100 贞 | 100 
300M 50 志 173 20 100& 了 5 100 攻 4 100 负 
300M 50 卫 175 20 100 上 IT 100 册 4 100 必 
300M 50zn 175 20 | 100h TI5 | 100 全 T00 由 
300M 50f T75 20 | 4100p 15 | 100p 4 00 
300M 530 了 175 20 | 100n T3 | 00 只 4 100 
300M 50 如 T50 20 TI00 上 15 100 有 4 100 只 
300M| 10 了 0 地 50zmm 158 20 | 400 15 | 1T00R 4 100 上 
300M| 10 10 旨 50 如 175 20 | 4100A 15 | T00 上 4 100 上 
300M| 10 10 召 50 如 175 20 I00 只 15 | TI00 4 100 


rr 


es 


因 ER 全 全 
率 宇 极 曾 
小 功率 三 极 管 
祭 电 极 集 时 报 电 流 前 亿 和 
-~ 基 极 - 发 射 极 沿 
放 大 
反 疝 截 目 反 向 截止 著 
弄 流 也 流 系 煞 活 压 下 
7cso | ca | ZEcpgo | Frcg 户 PE 大 CE 了 Cc 六 5BS 太 cES | 7 Tc 
(E) | CVD) CA GOV | an | mar | tv | AD ov | veAy|vA) 
人 [ 2 es 
100a | 10 | ia 1 | 525 270 | 加 3 缮 1 350am | fma| 10m A3-07B | 1 
100n | 5 | sa|50 18 S | 10m 300am |0.25om| 5m 2 1 
S08A 50 20 5 2 纪 600 和 ma Sa| 100ma A3-07A | 3 1 
ft00a ， 10 | 310al 1 | 30 10 | 10m 了 350m | 3 10m A4-01B | 4 | 
t00n110 | ia 10 130 切 | 1 350m ， fml ft0m A4-01B | 5 | 
100a | 140 | 3100a | 10 | 30 10 | 40am 1 330m {oma| 10m A3-07A | 6 
100a | 10 1100n| 30 30 250 | 2 | 10m Ad4-0LIC 17 1 
30a | 了 30ta | 10 | 20 10 | 匠 m A4-01B | 8 | 
ft00a | 310 |340a| 310 | 20 250 | 1 | 3am 1 350m 1om| 10m A4-01B | 9 
1l00a| 1 | 10a|l 10 130 10 | 10m 1 350m Toa| 10m A4-01B | 1 
100a | 10 1340oal 410 130 16 | 10am 1 300 丘 1m| 10mm A4-01 了 | 和 
100a | 10 | 100a | 1 30 10 | ft0m A4-01B | 公 
100n | 10 | Ta | 10 | 30 200 | 10 | 10 1 1 1a| 10ama A4-01B | 从 
100an | 2110al 10 | 20 10 | 10m ] 800m | Taa| 10am A4-91B | 坪 
100a | 10 | 100a | 10 | 20 1 10ma A4-01 中 | 于 
100a | 10 | 1o0a 1340120 180 | 10 | 10nm 1 350 刀 | 4 10 A4-01 了 | 16 
100a | 410 | 10a| 10 | 20 180 | 如 | tm 工 1 tm| 10am A4-01B | 仇 
1h | 革 了 2 | 30 10 | 10am 人 4-01TB | 人 
100a | 10 | 100a| | 10 120 180 A4-01B | 19 
100a | 20 | 10al 1 | 20 10 | 10nm 1 350m | 1m| 10m A4-01B | 20 
100na | 40 ;100a 0 | 30 270 | 10 Ta A3-07A_ | 3 
100a | 10 | 100a 0 | 25 270 | f0 | 40m A4-01C | 22 
100a | 10 | 2 10 | 10m A4-01C | 23 
100a| 10 10a|10 120 180 10 | ft0m 工 350m | 1m| 10m A4-01B 」 24 
100a | 10 | ia| 10 120 270 | 10 | 10m 1 1 fm| TI0m A4-01C ] 25 
10t | 4140 | 10oa 14101320 270 | 10 | 40m 了 350m | fm| 10m A4-01C 
100ma | 10 | 10a | 10 | 20 180 | 10 | 10m 了 350m | 1a| 10 血 A4-01B 
100a | 10 | 100a | 和 1 20 40 | 和 | 10am 了 350m | Im| 10am A4-01B 
T00za | 10 | 100n | 40 1 40 120 | 10 | 2 和 mm AAA3-07 太 
t00a | 10 | 100a | 10 |】」40 120 | 40 | 10nm 了 350m | 1ma| 10m 和信 4-01B 
100z | 10 | ta | 10 | 4 120 | 410 | 40 A3-07A 
100a | 10 | TI00a | 10 | 30 200 | 1 | iam 350am | fma| 10m 信和 车 013 
100a | 1I0 | 100a」 3 和 | 20 40 | 10 | 10m 人 4-01B 
100a | 1 | 100a | 1 | 40 120 | 10 | 1i0m 人 A4-01B 
100t | 1 | 10a | 2 | 4 120 | 10 | 10m A4-01B 
100za | 10 | 100a | 10 | 30 250 | 40 | 10m 1 350m | fa 10m A4.-01 了 
500t | 10 | 500a | 410 1 30 10 | im A4-0TC 
t00t | 1I0 | 100a | 10 | 30 230 | 10 | 加 tm 350m | Im fi0m A4-0f 了 B 
500mz | 10 | soa | 10 | 30 10 | Ti0am 和 4-0T1C 
100t | 10 | 10a | 10 130 10 | 10m 了 1oma| 10nm 和 A4-01B 
100a | 10 | 10a | 10 | 35 270 | 10 | 1f0am 工 1 Ta| 10 A4-01B 
3a | 10 30a| 10 | 30 10 | 10m 0.87 1 Tom| 了 0 A4-61B 
100a | 10 | 10a | 10 | 30 10 | TI0nm 了 1 To| 10m A4-01B 
100a | 10 | 100a 12 | 4 10 | 10a 了 1 Tam| 了 0 A4-01B 
100a | 10 | 10a | 10 | 40 180 | 10 | 1am 工 1 1Tm| 410m A4-013 
100a | 10 | 100a| 10 1525 270 | 10 | 10m 了 1 1am| 10m A4-891B 
f00a|j Ian|ldti | 30 10 | 10am 了 了 1 10ama A3-07A 
100a | 40110a| 2 | 30 10 | 1bm 1 1 fm| 10m A3-07 人 A 
100n | 10 | 10a 10 | 40 180 | 2 | 10m 工 350m | fma| 10m 入 4-01 昌 
| 100a | 810 100a | 10 30 上 10 10 了 和 工 工 工地 | 1410 了 A4-01B 


or roweraerreerettreeammweorr nano 


和 -1057 


5. 高 频 小 功 
3.3 夸 NPN 型 高 频 


Lateyreerrr reverereeerererererir mnuorerreieic ar 人 mreceererreeerromt 


衬 王 和 芭 和 玄 辫 实 宇 和 立 和 让 


昌 入 征 最 | 最 集 电极 | 从 电视 发 射 设 
型 大 | 大 | 
耗 斋 
医 5 有 - 荡 极 | -发 射 极 站 极 
1 | 十 外 
有 三 
家 蜗 宗 流 | 温 | 坦 穿 出 压 | 二 窄 电 里 击 穿 电 贰 
ee | 大 (BR CBO 扩 CBR)CEO | 广 (9R7EBO 
Perl Ac je Ze | 77 了 | fc 
1) | Ga) CVD OGA) | CC | | (0A) | 《V)》 | (CV) | (A) 
| | | 
、 】 | i | 
3DG1TED | 3003 1 300M 50 吓 20 | 100& | 5 100 8 | 4 100 
3D G9 瑟 300m | 300M| 410 | 10m | 30m 150 | 25 | 100n | 生 100 | 5 100 
3D G9E 300z| 300M| 10 | 10m | 30@m 150 | 35 | 0 5 31008 | 5 i00 
3D G32A | 300m|300M， 10 | 10m | 30m 150 | 25 50 | 30 30 
3DG32A |300m|300M| 2 | 10m |30m 150 | 25 30| 生 ， 到， 引 50 ? 
3D GT110D | 300| 300M 50m | 20 | 100R | 和 100A | 4 | 508 
3DG110D | 300oa| 300M 50 弓 175 | 20 | 5101 35 100 4 1，308 
3D G410D | 300 呈 | 300M S0m 150 | 20 | 500R | 5 109 4 108 
3DG1L1D | 300m | 300M 50m 175 | 20 0 1 00a | 4 100 
3D Gi1D | 300m| 300M 50 175 1 20 | 1400 | 把 100 上 4 3100 
1 
3D GT111D | 300 四 | 300M 30m 45 | 32103008 | tn | ， 100 
3D GD | 300m | 300M 50I 175 | 30 100 | 瑟 100n 和 10 
3DG1ID |， 300a| 300M 50mm 175 | 20 | 3100 | 3 瑟 100B 4 | 108 
3D G311D | 300 志 | 300M S0 姻 175 20 100 35 100u | 4 1400 
3DG1LD | 300 鱼 | 300M | 50zm | 4175 20 100 5 Ti00R | 条 T00 
3D G111D | 300m| 300M 50 血 175 | 20 | 100p | 5 | 100n 4 100 
3D SGTItD | 300 鱼 | 300M 50 细 175 20 J00 | 所 100 于 100 
3DGILID | 300 惠 | 300XM 50ma 150 | 20 | 500p | 1 ，1008 有 100 
3D G111D | 300m1 300M 50 弛 150 | 20 | i00R 35 ， 100 4 100 
3D G11LD | 300M 50 邓 150 | 20 | 100R | 3 1 100n 4 100 
3DG111D | 300 组 | 300M 50a 2 100 人 1 辣 T00 帮 100 
3D G111BD | 300m| 300M 50 如 175 | 20 | 31008 1 345 | 3100 4 30 
3D G11TD | 300m| 300M 30 血 350 | 20 | 10 | 35 | 100R 100 
3D G11D | 300m| 300M 30 卫 4175 | 20 50 | 45 S0 用 50 
3D G11TD | 300am| 300M 30m | 15 | 20 | 110 5 | 310ul 4 540 
1 
3D Gd140D 300m | 300M| 10 | 10m | 50 475 | 20 | 10n | | 400n 1 4 100 
3D GT110D | 300ma| 300M| 10 | 10m | 50m 175 | 20 | 10h | | 3100R 1， 4 100 上 
3D GD 1 300 才 | 300M 50 175 | 20 | 100 | 145 100a 4 100 只 
3D GTIITD | 300m | 300M|E 1 | 10m |50m 175 | 20 | 100m | 和 | 4008 和 100 上 
3D G4j | 300 旭 | 300M 30 陡 150 20 100 且 15 100 具 5 了 00 攻 
3DG34HD | 300m| 300M| 10 | 10m | 50m 173 | 20 | 400 | 瑟 | 141008 4 100 
3DG1ITD | 300m| 300M| 10 | 10m | 350 175 | 20 | 100R | 1 | 100a 4 100 琶 
3D SG1UD | 300 雪 | 300M| 10 | 10m | 50m 175 | 20 | 3100& | 100 只 4 00 
3D GHLID | 300m| 300M| 10 | 10m | 530@m 1380 | 20 | 100a | 3 | 300n 了 1003 
3DG4D | 300mj300M| 1 | 10 志 | 30m 175 | 415 | 100& 5 00 上 4 100 
3D G9EE 300m| 300MI 20 | 10m | 30 地 175 | 25 00 | 15 | 3100 5 100 
3DG9R | 300m| 300M| 10 | 40 | 30m 175 | 25 | 100h 11 | 1008 5 100 
3D GT10PD | 300m| 300M| 10 | 10m | 30m 175 | 生 | 100n 4 100 有 
3 了 DG10D | 300z| 300M| 10 10zm | 50 志 20 00 只 15 100 上 4 100 
3DGl10D | 300m| 300M| 了 | 10m | 50m 20 | 100 | 3 | 100n 4 100 
| | 
3BG1i10D | 300m| 300M| 10 | 40 | 50 细 7 | 20 | 3100 | 1 1008 4 100# 
3DGf10D |， 300ml| 300M| 10 | 10m | 50 7 120 | 100n | 和 100h 4 100 8 
3DG111D | 300mll 300M| 10 | 10m | 50m 175 1 20 | 100 | 5 | 100p 4 100 只 
3DGLID | 300ml 300M| 10 | 140m | 50tm 175 | 20 | 1008 | 1 | 400 4 1008 
3DG3444D | 300m 300M| 10 | Im |50m 四 | 85 | 20 | 1008 | 瑟 | 1008 4 100 具 
3DGI10D | 300m| 300M| 1 | 10m | 50m 15 | 20 | 10 全 | 1008 4 100h 
3D GTD | 300ml 300MI 10 | 10m | 50mm 175 | 20 | 1008 5 | 3100a 4 100 3 
中 号 26 300ml 300M| 19 5 | 50 细 425 | 3 100 | 20 | 100n 5 100 上 
DG4 | 3005ma 1 390384 50 袜 175 25 50 只 20 50 4 5 人 其 
3DG11 | 300m| 300 到 50m | 15 |20 14100220 | 300 4 109 和 
| 


乙己 


二 


< 
闪闪 


和 DT 一 


已 > 


扫 了 | 1n3X 


系 


Tc 
(A) 


30 
25 
40 
30 
30 


30 
30 
30 
25 
30 


30 
25 
25 
40 
40 


40 
40 
30 
30 
25 


30 
30 
30 
30 
25 


30 
40 
30 
25 
00 


40 
30 
40 
30 
30 


60 
120 
120 


270 


270 


150 
180 
270 


270 


270 


200 
180 


270 


180 
180 


40 
120 


270 
270 


270 


270 
80 
300 
250 
270 


| 


本 


汪 国 多 届 名 天 罗 吓 


廊 FF Fa 哺 
总 已 瑟 王 一 
丘 还 过 惨 志 


汉 忆 过 闫 天 


呈 吕 书生 定 忆 二 一 二 


芭 忆 靖 忆 
Ia esiesieadeeiuw| 


j 了 
人 my 基 GR 攻 江 - 剖 aoer 间 An | 人 
汉 还 过 关 疡 天 疡 头 情 过 


bis] 


上 


合生 全 个 
hh 


心 . 


TD。 Me ho by 


0 性 江 心 


和 


和 


过 关上 关 二 上 


1 


E 


je 


民 FE 症 
这 负 殉 轴 罗 机 天 本 国 多 国 罗 是 过 


站 


泣 


四 
人 


= 上 > 
1 半 


一 全 后 尼 区 芋 站 己 
PP 


> 
-和 


1 
上 j 1 


[人 


他人 各 和 各 


下 -060 


最 特 征 最 最 
序 下 大 大 
耗 多 高 
散 许 扯 
也 
率 频 率 流 温 
外 Few ij 订 | Fcz yc 17cx | 了 ru 
号 号 
() | (Hz) | (CV) (A) (A) (oO) 
工 3DG14C 100zm| 300M 和 3 人 垂 30 也 150 
2 3DG100C 100 征 | 300MI 10 3 了 20 卫 175 
3 3DG100C 100m | 300MI 10 3 全 20 癸 175 
4 3DGI100C 1T00 血 | 300MI 10 3 红 20 卫 150 
局 3PDPG100C 1T00mm| 300M 20 卫 175 
6 3DG100C 100 生 | 300M 20 和 175 
7 3DGI101 尼 100mm| 300M| 1410 3 让 20 刀 150 
8 3DG101 玉 100zm | 300MI 10 3 20 纪 175 
9 3DGI102C 100 世 | 300MI 10 3 20 卫 150 
10 3DG102C 100 荆 | 300M 20 志 
11| 3DGI101C T00z| 300M 20 培 175 
12 3DG101E 100zm | 300M 20 血 175 
13 3DG101 孔 T00za| 300M 20 血 175 
14 3DG101EE 100za | 300M 20 二 175 
TS 3DG101 五 100z | 300M 20 锯 TI50 
16 3DG101E 100m | 300M 20 锯 175 
工 7 3DG101 卫 100 卫 | 300M 20 姻 175 
18 3DGI01E 100zm| 300M 20 了 175 
19 ， 3DG101E 100zma| 300M 20 丘 175 
20 3DGI101E 100i | 300M 20 荆 175 
21 3DG101 瑟 100m| 300M 20 全 175 
221)1 3DGI01E 1T00m | 300M 20 卫 150 
23 3DG101 了 b 100m| 300M 20 垃 150 
24 3DGTI01 歼 100 联 | 300M 20 匡 
25 3DGI0IG 100zmm | 300M 20 和 1735 
26 3DGT101E 1T00 科 | 300M 20 茹 175 
27 3DG101 了 | 100m| 300M 20 丘 
28 3DG101 卫 100m| 300M 20 和 T25 
29 3DG102C 100 锯 | 300M 20zm 175 
30 3DGH02C 100m| 300M 20 姻 41725 
31 3DGI102C 100m| 300M 20 严 175 
32 3DG102C 100zm| 300M 20 血 75 
33 3DGI102C 4100tn| 300M 20 丘 了 75 
34 3D G102C | 100z| 300M 20 卫 175 
35 3D G102C 100 如 | 300M 20 匡 175 
36 3DG102C 100za| 300M 20 血 1735 
37 3DG100C 100 科 | 300M 20 匡 
38 3DGI00C 100 匀 | 300M 10 3 20 了 了 
39 3DG100C | 100m| 300MI 10 3 | 20 血 175 
40 3DG100C 100 垃 | 300MI 10 3 匡 20 荆 4175 
4 3DG1T101E 100 妈 | 300M 20 也 
42 3DGI01E 
43 3DGI0LE 
44 3 G101 刁 
45 3BDG102C 
46 3 万 GT02C 
47 3DG102C 
48 3DG102C 
49 3DG102C 
50 3D G102C 


SS 
5， 高 频 小 功 
3.3 硅 NPN 型 高 频 
集 电 极 集 电 极 发 射 极 
~ 基 极 - 发 射 极 - 基 极 
击 穿 电压 者 穿 电 压 击 穿 电压 
广 C8R)CBO 六 CBR) CEO 扩 (BR) BEBO 
Tcs Tc 了 BE 
(CTV)| (CA) | CA | YA) 
25 100 岂 20 100 只 4 T00 
30 100 忆 20 TI00 只 4 100 上 
30 100 岂 20 100 上 媳 100 只 
30 100 有 20 100 上 4 100 只 
30 20 4 
贰 于 
30 20 | 
30 1T00 只 20 100 R 4 TI00 只 
30 100 20 1I00h 4 100 只 
30 100 只 20 100 b 4 100 只 
30 卫 0 攻 20 100R 4 1I00 只 
30 | in | 20 | 100p 4 100 
30 400 只 | .20 100 4 100R 
30 100 电 20 4100 4 100 
30 T100 几 20 100 4 100 上 
30 4100 届 20 100 也 100 
30 100 20 100 几 入 100p 
30 100 有 20 100 下 4 100 具 
30 100 只 20 100 六 4 I00 只 
30 100 电 20 100 上 4 100 
30 TI00 上 20 TI00 已 4 100 上 
30 100 20 100 昌 4 100 上 只 
30 I00 忆 20 100 世 4 1T00 具 
30 T00 只 20 100 有 4 TI00 几 
30 100 只 20 TI00 及 4 TI00 只 
30 100 20 100 4 TI00 只 
30 100 只 20 100 4 T00 几 
30 100 只 20 100 4 100 呈 
30 100 县 20 100 才 103 已 
30 TI00 有 20 100 二 T00 只 
30 100 只 20 100 只 4 100 
30 100 只 20 IT00 已 丸 100 具 
30 100 20 100 zu 4 100 呈 
30 T00 电 20 100 只 二 100 户 
30 100 20 100 忆 4 100 
30 T00 呈 20 100 史 4 100 中 
30 100 已 20 002 丸 100 户 
30 了 100 210 100 几 4 1 100 册 
30 100 上 20 100 4 100 上 
30 100 具 20 100 上 二 T00 只 
30 TI00 忆 20 100 内 二 100 呈 
30 100 上 20 T00 上 4 1 100 忆 
4 100 上 只 
攻 100 
4 100 太 
4 JI00 了 
攻 T00 必 
4 1I00 山 
4 100 
4 100 上 
4 TI00 只 
人 


基 极 ` 发 艇 根 
反 向 截止 反 向 截止 


桶 肝 
瑟 


流 电 流 系 数 


漆 

枉 

茹 

滤 

旱 

薄 

下 
| 

如 

可 ”下 

窗 
聚 | 


Frca | Topgo | Frcz 玫 F 有 Feg| Tc |Frsgs | Frcgs| 7 Tc 


E 形 号 
(V) | (A) | (V) | mn | max |(V) | (A) (V) (V) | (A) | (A) 
人 | 可 呈 二 | 人 网 
6 | 100a 6 | 40 6 3 垃 | 1 350z | fm | 10m A4-01B | 1 
10 102 10 30 30 3 艺 T 工 工程 1 和 A4-01B | 2 
10 T0aa 10 | 40 130 10 3 了 1 350zm | 1om | 10m A4-01B 1 3 
10 40 10 30 J0 3 1 1 1m | 10m A3-07A | 4 
10 103 10 30 10 3 1 1 lm | 10m A4-01B | 5 
10a 30 150 扣 3 工 工 12m | 10 了 A4-01B | 6 
10 10a 10 30 10 3 地 I 350m | 1m | 10m A3-07A | 7 
10 10 了 10 30 10 | 500R 1 350m | 1m | 10m A4-01B | 8 
10 | 100a 10 | 30 10 3 地 1 350m | 1m | 10m A3-07A 1 9 
10 | 100a 10 30 60 10 3 了 1 350m 10am A4-01B | 10 
10 10 10 | 30 10 3 姻 1 350m | 1m | 10m Ad4-0TB | 攻 
10 10aa 10 1 25 270 10 | 500R 1 350m | tm | 10zma A4-01B | 了 2 
10 弛 卫 世 0 30 10 | 500 0.87 70m | 1m | 10 A4-01B | 13 
10 10a 10 30 10 | 500 避 1 350m | 1m | 1T0m A4-01B | 14 
10 10a 10 | 30 10 3m 1 350m | 1m | 10m A4-01B | 邱 
10 10a 1 30 10 | 500h 1 300m | fm | 10m A4-0IB | 区 6 
10 10 工 10 | 40 10 | 500h 1 350m | 1m | 10m A4-01B | 17 
10 10 10 40 180 10 | 500P 1 350m | tm | 10am Ad4-01B | 18 
10 TI0a 10 40 150 10 | 500 1 350m | ftm | 40 押 A4-01B | 19 
10 40 10 25 270 10 | 5008 T 350m | 1m | 10t A4-01 了 | 20 
10 10 了 10 25 10 | 500n 工 350m | fm | 10m A4-01B | 2 
10 10 3 10 30 10 3 1 350mm | Im | 10m A4-01B 1 22 
10 10 了 10 30 10 | 500n 1 350m | fm | 10m A3-07A | 23 
410 10aa 10 30 10 | 500n 1 350m | 1 | 加 A4-01B | 24 
10 10a 10 30 10 | 500m 于 350m | 1m | 10tm A4-01 呈 | 25 
10 10a 10 | 委 10 | 500m 1 350m | 1am | 芭 也 A4-01B 126 
10 10 卫 10 25 270 10 | 300h 1 800m | 1m | 10 27 
10 10aa 30 25 270 1 | 500h 1 350a | 1m | 1T0m A3-07A | 28 
10 10a 10 | 25 270 10 3 了 1 350m | 1 | 10 秋 A4-01B | 29 
10 引 了 伯 30 10 3 0.87 70m | 1 | 1T0am A4-0L1B |30 
10 | 100a 10 30 10 3 1 350m | 1 | TI0m A4-01B | 31 
10 10aa 10 30 10 3 了 1 350m | 1m | 1T0m A4-01B | 32 
10 10a 10 | 30 10 3 1 300m | tm | 10m A4-01B | 33 
10 | 100a 10 | 25 270 10 3 志 1 350m | lm | 10m A4-01B | 34 
10 10 了 10 25 270 10 3 了 1 350m | 1m | 310 Ad4-01B | 35 
10 | 100a 10 25 270 10 3 血 3S0m | fm | 10m A4-01B | 36 
10 10 忆 10 30 10 3 工 工 1 也 10 和 A4-0138 37 
10 10a 10 30 10 3 了 I 1 1m | 10 A4-01B | 38 
10 10 10 25 270 10 3 也 工 工 Ta TI0 弛 A4-01 吾 39 
10 10aa 10 25 270 10 3 锯 1 了 10ma A4-01B | 40 
10 10aa 10 30 10 | 500 350m | Im | 10m A4-01B | 41 
10 140 10 25 270 10 | 500R 1 350m |， Im | 10m A4-01B | 42 
10 10aa 10 30 270 10 50m 1 350m | fm | 10m A4-01B | 43 
10 10a 10 30 160 10 | 500p 工 350zm | fm | 140 年 A4-01B | 44 
10 | 100an 10 30 10 3 了 1 350ta | 1m | 10 血 A4-01 有 | 4 
TI0 | 100a 10 25 270 10 3 了 1 350a | 1am | 10 血 A4-01B | 46 
10 T0a 10 25 10 3 也 1 350m | 1m | 10m A4-0T 了 | 47 
10 | 100a 10 40 10 3 了 350m | Ti | 40 如 A4-0TB | 48 
10 T0aa 10 40 10 3 寻 1 350m | 1m | 10m |i A4-01B |49 
10 | 100a 10 40 180 10 3 姻 1 350m | lm | 10m | A4-01B |50 


下 -1061 


与 coNc mwior 


溉 


避 


13D GT111D 
13DG4D 
3DG6C 
3DG8C 
13D G388 


13DG388A 
3 也 所 388 阳 
3D G388 
13 了 DG9 下 
13 卫 G388 


3D G388 
3D G388 
3D G388 
3DG388 
3DG338 


C388 
3 了 TD G3304 
3G388 
3DG388 
3D388 


3D G388 

3D G388 

3D 388A 
3PDG388A 了 了 M 
3D G2717 


卫 6388 

FE95C388A | 

下 了 YC388ATM 

RG294388ATM 
3DG4 已 


3DG4110 
3D G3110 
3DG110 
3D GII10 
3DG110 


回回 辐 加 加 


3 吾 人 1 
3 了 GT 
3D GT1T 
3DGL1TL 
3DG4C 


ilcoiee| 


下 -1062 


人 
记 
二 
区 


< 
之 


工人 


wuwm mm mw 


ca 


征 基 最 
大 本 
多 事 
《ce cr | 了 7M 
(上 AA) (A.) CD ) 
3S0 姻 173 
40 | 30 和 175 
3 | 30 了 7 
3 | .30 地 175 
1T0m | 50 了 zt 125 
12.5 人 组 | 50 组 158 
12.5 妞 | 50 垢 150 
12.5I | 50 全 
30 血 工 75 
12.5f | 50 划 150 
12.5 了 王 j100 反 125 
12.5 后 | 50 茵 工 25 
12.5 征 | 50 伺 150 
12.5im | 50 匡 150 
10zm | 50 血 150 
12.5 卫 | 50 卫 125 
10 世 | 45 也 173 
12 志 | 50 刀 | 125 
12.5 如 | 50 茵 125 
13 刀 | 50 所 T25 
12.5 茵 | 50t 125 
12.5 垃 | 30 科 150 
12.5 志 | 50m 125 
50z 23 
12.5 和 如 | 50 扣 125S 
| 
12.35 志 | 50f TI25 
1312.5 妇 | 50 捍 25 
12.353i | 50 宫 125 
12,5 癸 | 50 垃 150 
10 刀 | 30 姻 175 
10m | 30 地 了 75 
10za | 30 红 
10ta 51 Ta 175 
109 | 5038 了 75 
TI10 妇 | 50 了 于 175 
10 如 | 50 印 T75 
10 妇 | 50 173 
10 钮 | 30 地 T75 
10Pm | 5038 173 
30 证 175 
| 
30 卫 150 
30 垃 3175 
30 地 150 
30 血 175 
30 壹 T75 
30 了 全 175 
] 30 刀 T75 
30 灵 1350 
30 拭 175 
30 了 175 


3 [二 
[本 
| 
| 集 中 极 
- 藏 极 
击 穿 电压 
7 (BR)CBO 
7c5 
(V)| (AI) 
几 100 且 
25 50 必 
45 100 
40 | 100 生 
25 0 只 
3 10 只 
30 10 
30 IT00 书 
25 
30 1T0m 
30 
30 
30 
30 0 
3 00 
30 
40 100 忆 
30 100 只 
30 
30 
30 了 0 
30 T00 忆 
30 100 只 
30 了 00 几 
30 100 风 
30 T00 也 
30 TI00 已 
30 4100 必 
30 T00 只 
30 100 只 
40 TD00 只 
40 | 100 忆 
40 00 电 
40 100 只 
40 T00 
40 100 只 
40 100 只 
.40 100 只 
40 100 只 
40 30 上 
40 00 只 
40 S0 
40 4100 具 
;40 100 车 
40 100 上 
40 100 只 
40 30 只 
40 50 也 
40 50u 


频 
3.3 竺 NPN 型 高 频 


集 电 和 极 发 射 极 
- 发 射 航 - 基 裤 
击 穿 电压 击 穿 电压 
斑 CBR)CEO 矿 (BR)EBO 
7cE 了 EB 
(Y) (A) (YY) (A) 
二 | - 
20 T00 帮 了 00 上 
20 50 有 4 50 此 
20 100 具 4 IT00 上 
23 TI00 站 帮 100 上 
25 工 志 3 10n 
25 10 放 4 T0 电 
25 J10 44 10 
29 T00 请 4 1T00 
25 5 
25 了 fi 4 
25 10 匠 4 
25 了 [十 4 
25 4 
295 TD 4 TI0 
25 00 具 4 100 六 
25 4 
25 I00 用 9 100 此 
25 100 芒 及 4100 具 
25 T0 荆 4 
25 4 
25 10 具 人 10 
25 | 100 呈 驻 100 上 
25 工 征 了 100 上 
29 工地 4 00 及 
25 T 雪 4 100 愉 
25 IT00 六 4 T00 此 
23 ID00 只 本 了 100 总 
23 了 和 过 姐 00 卢 
25 | 100m 4 100 
30 100 只 航 了 T00 呈 
30 TD00 只 和 1 00 有 
30 革 00 几 4 4100 世 
30 T00 只 本 T00 上 
30 00 只 信 100 只 
30 100 有 如 100 h 
30 00 只 太 100 具 
30 T00 上 丰 
30 100 内 代 1 100 中 
30 TO00 有 丰 100 
30 | TO00 有 4 100 只 
30 50 必 4 50 具 
30 200 员 帮 100 此 
3 S0 县 及 50 有 
30 00 六 4 TO00 只 
30 L00 几 可 T00 兵 
30 | 100h 4 1100p 
30 | 200 愉 帮 100 具 
30 530 只 人 50 上 
30 50 用 4 50 只 
30 50 此 丸 S0 有 


小 


功 


小 功率 三 极 管 
~- 蒸 极 - 发 射 极 
反问 和 截止 反 曾 截止 
也 流 电 流 
Tcpo | cg | Tecrgo | cg 
(A) CCV)1 CA) CVD) 
- 十 人 漂 
100m | 10 | 100a 10 
100a | 10 | 1003 10 
103 1 10 了 10 妇 10 
100na | 10 | 100a 10 
2.5a | 10 | 100a 3 
100na | 30 | 1003 3 
100a | 30 | 100a 3 
1005 | 30 
400 女 1 10 了 00 挟 I0 
100ta | 30 
100at | 3 100naY| 3 
100t | 30 
1003 | 30 
100t | 30 
100 芋 | 司 
100 | 30 | 100aY 3 
TI08a | 40 10aa 10 
100ma | 3 IT 10 
100a | 30 
100ma | 30 
T00a | 36 | 
100a | 38 
1003 | 3 了 25 
100ama | 30 
100a | 30 
100nua | 30 | 100a | 和 5 
100a | 3 | 
100a | 30 半 浊 310 
1008 | 30 
100a 10 
100 10 
106 卫 10 00 了 10 | 
100a | 了 100 10 
100z | 10 100a 10 
100mn | 40 | 4100a 10 
160a | 10 | 100a 10 
100a | 10 | 34100 半 10 
100t | 10 1100a 10 
50a | 40 | 100a 30 
1i00a 10 | 100z 10 
400a | 410 | 3100a 10 
3 | 10 30a 10 
14003a | 10 13400a 10 
1086 和 | 40 1300 全 10 
100m | 406 | 300a 10 
100a | 1 1100a 10 
T00 10 | 100a 10 
工 | 3 细 工 几 2 
100a | 10 | 100# 10 
100n | 10 | 100a 10 
有 


人 
CC 


ho ho ko hb To 广 上 人 
生计 


DJ > 沾 FEo Lo 


《人 
7 


受 
膝 


尝 前 亡 
向 
大 
夺 

数 降 还 
矿 cPE /Zec 广 BES 广 cCES | 7B 
(Y ) 胡 ) (Y) (Y ) (A) 
10 10 扯 下 1.35 工 世 
TD 并 人 工 0.7 工 世 
10 3 全 工 0.35 于 弓 
0 3 了 伍 业 ”0.35 工 企 
10 了 乌 工 .3 0.2 工 .5 地 
12.5 | 12.5 血 1.2 0.2 |1.5 耳 
T2.5 | 12.5 也 工 .2 0.2 二 .5 地 
12.35 | 12.5 世 工 .5 0.2 工 .5 
1I0 工 0 班 
12.5 | 12.5 握 工 .S 0.2 工 .3 了 
12.5 | 12.5 印 T.5 0.2 工 .5 也 
12.5 | 12.5 丘 | 0.2 工 .5 兽 
12.5 | 12.5 征 .5 0.35 1.5 伺 
4142.5 | 12.5 匡 1.2 0.2 工 .5 也 
10 10 血 [0.2 也 
12.3 | 12.5 血 荆 .5 0.2 .5 如 
10 T0 世 0.8 0.35 | 1 
6 工 伺 工 ,5 0.2 工 ,5 如 
12.5 | 12.5 匡 工 0.2 工 .5 也 
13 3 了 瑟 0.2 工 .5 科 
12.5 | 12.5 血 1.5 0.2 .3 细 
12.5 | 12.5 怨 工 .5 0.2 工 ,3 细 
12.5 | 12.5 卫 工 .5 0.2 了 .5 所 
下 思 , 中 .5 人 工 .5 0.2 1 ,5 妈 
T2.5 | 12.5 玛 2 0.2 工 .5 诅 

| 
12.5 | 12.5 和 型 小 0.2 工 .5 1 
12.5 | 2 .5 位 下, 波 唱 .2 工 .5 名 
12.5 | 了 2.5 姻 工 .5 0.2 工 .5 六 
12.5 | 12.5 血 工 .5 0.2 工 .5 种 
10 3 全 
TO 工 0 也 工 工 刀 
10 IO 也 工 工 弓 
10 并 0 如 和 于 于 划 
10 刘 工 了 人 

10 了 0 工 工 但 
10 10 色 | 1: 0.3 工 班 
10 和 青 了 0.3 了 十 
410 工人 癌 工 0.35 这 
于 了 0 甸 并 人 .35 工 位 
IT0 了 0 纪 下 0535 工人 
10 卫 D 细 
10 10 也 
I0 T0 工 0.35 世 垃 
了 0 10 王 
40 T0 了 1 上 和 卫 细 
了 0 了 IT0 纪 1 0 .8 工 
I0 了 IT09 
10 10 王 
E0 10 也 于 0.35 工 弓 
I0 10 二 于 工 伍 


15 二 


15 拉 
15 拉 
15 节 
5 地 
了 0 所 


15 地 
10 耳 
TS5Ia 
瑟 匡 
了 5 人 


了 5 也 
了 5 拉 
了 5 证 
193 地 
15 好 


了 3 人 
TS 王 
了 5 他 


T35 十 


TU 过 
IO 地 
了 0 纽 
TD 证 
TD 了 亚 


0 划 
了 人 
了 下 
于 人 误 
TO0 垣 | 


营区 产 辽 罗 


人 


Pr 必 


> 


哎 


局 oo mi 天 


二 一 一 一 一 
专心 Got 六 


bo 卢 FF 
心 忆 cv 代 


ko Fo ho FN hh 
人 妇 wbhks 广 


CA ko ko Fo RD 
定 尼 的 说 休 


CD 
二 


必 > 


(LOD LU Co 
(人 Co 


直 、 中 LO CD CD CD 
上 定 忆 名 ~ 个 


心 - 认 
Co Fo 


5。 高 频 小 功 
3.3 硅 NPN 型 高 频 


集 电 家 集 电 极 发 射 极 
- 车 极 - 发 射 极 -~ 惹 极 
击 穿 电 压 击 穿 电压 者 穿 电压 
厂 CBR)CBO 广 (BR)CRO (BR) 忆 BO 岳 汪 
是 如 Pear 万 | 大 ce Tc | Tc | 了 工 JW 7 JR 大 
( 交 ) | (Hz) | (7Y) 《AD) (A) (他 ) (VD) (人 A》 (Y) (入 ) 〈《Y) 《 太 》 
人 和 了 加 ET 本 | 1 和 
了 3 也 G33B 300ta| 300M| 40 10 阵 45 匡 T75 40 100 30 T00 必 所 100 愉 
2 3DGI1L10E 300za| 300MI| 0 10im 30 二 175 40 100 忆 30 100 卫 100 睛 
3 3DGT1L1LE 300fa| 300M 50 和 40 00 忆 30 了 工 0C 也 由 100 
了 3DGI1IIIE 300z| 300M| 扣 0 了 50 缮 175 40 100 30 1T00 上 4 TI00 只 
5 3DG4D 300im| 300M 30H 150 40 100A | 30 ， 100 只 5 100 
6 3DG4 孔 300za| 300M| 10 10 卫 30 弓 T75 40 100 忆 30 100u 二 T00 上 
水 3DG4 世 300 刀 | 300M 530I 175 40 30 4 
8 3D 扣 4 匡 300zm| 300M 如 40 下 30 志 TI50 40 T00 卢 30 100 4 1I00 愉 
2 3D G4 书 300z| 300M 30 了 好 150 40 了 00 忆 30 TI00 上 4 00 
10 3DG4 也 300 姻 | 300M 30 卫 150 40 30 几 30 250 内 作 50 只 
1 3DG4 瑟 300 科 | 300M 30 匡 1350 40 . 50 几 30 50 几 4 50 
12 3DG4 世 300zm| 300M 30 切 了 175 40 I00 只 30 100 只 4 了 了 00 只 
3 3D G4 瑟 300 巴 | 300M 30 血 173 40 50 及 3 50 不 50 
14 3DG4 互 300 血 300M 50 区 173 40 50 h 30 50 纺 帮 50 具 
15 3DG4 世 300z| 300M 30 刀 150 40 5 人 上 310 5 忆 二 50 几 
16 3DG4E 300 刀 | 300M 30 颈 150 40 30 几 30 50 忆 4 950 从 
17 3D G4EE 300 妇 | 300M| 410 10 了 和 30 志 175 40 5 人 吧 30 50 有 二 50 jh 
18 3DG4 瑟 300m| 300MI 140 10 实 30z 172 40 30 30 50 必 丸 50 只 
19 3DG4E 1 300m | 300M 30 刀 175 40 50 30 50 用 4 50 岂 
20 3D G4 300m| 300M 30 和 175 40 50 有 1 | 30 50 避 4 S0 册 
21 3DG326 300za| 300M 30 志 175 40 50 凡 30 50 册 3 350 出 
22 3DG110B 300m li 300M 5 人 10 妈 175 40 100 30 TI00 上 二 100 下 
23 3DGTI1L0E 300 刀 | 300M 530 如 175 40 100 只 30 IT00 寻 T00 上 
24 3D GT1L10 五 300m| 300M 50 世 175 40 100 忆 30 100j 胡 1 J00 
25 3D G110 瑟 300 刀 | 300M 30 红 175 40 100 忆 30 100 上 伙 | 100 妈 
26 3D G110 卫 300 妞 | 300M 50 了 z 175 40 100 几 310 00 瞩 4 TI00 只 
27 3D GT110E 300 刀 | 300M 50 了 2 T73 40 100 忆 30 100 帮 TI00 忆 
28 3DGL10E 300m| 300M 50za | 175 40 100 只 30 100 忆 4 
29 3DG110 卫 300 纽 | 300M 50 耳 150 40 100 忆 30 TI00 呈 4 100 抽 
30 3DG110 瑟 300 卫 | 300M 50 如 40 100 30 T00 册 4 100 ha 
31 3DG110E 300m| 300M 50 T75 40 100 30 了 00 攻 4 IT06 上 
32 3D G110 忆 300z| 300M 350 刀 150 40 100 忆 30 100 忆 4 100 尹 
33 3DG1L1IE 300z| 300M 50 括 175 40 100 只 30 100 忆 好 100 贞 
34 3DG1LL1L 已 300 生 | 300M 50 拉 I735 40 00 电 30 f100 4 100 必 
35 3DRG1L11E | 300zm| 300M 50 了 175 40 100 | 30 100 4 100 上 
36 3DG1LT1E 300m| 300M 50 所 了 T75 40 100 30 T00 恨 4 | T00 也 
37 3DGT1ILITE | 300 锯 | 300M 50 匡 175 40 100 沁 30 1T00 睛 4 100 引 
38 3DG1LLLEE 300| 300M 50 人 十 175 40 100 只 3 100 忆 业 T00 记 
39 3DGI1IIE | 300a | 300M 50 王 175 40 100& | 30 100 jh 4 T00 
40 3DG11LIE | 300 包 | 300M 50ma 175 40 100 | 30 100 具 4 100 此 
4d1 3DG111 孔 上 300 刀 | 300M 5350 T75 40 100 此 30 了 00 用 4 100 恨 
42 3DG111E 300m，300M 50 了 ta 150 40 100 刀 30 100 具 4 100 记 
43 3DGI11E | 300m| 300M 50ma 150 40 1007 | 30 100 4 400 忆 
44 3D GTL1E 300 耳 | 300M 50 芋 150 40 100 30 100 咏 霸 TD0 只 
45 3DG1tLE 300 钙 | 300M 50 刀 40 IT00 下 30 100 只 4 IT00 有 
46 3DG111E 3002 | 300M 50 地 175 40 100 此 30 100 忆 4 100 电 
47 3DGLLLE 300 和 | 300M 30 了 m T75 40 50 及 30 50 j 二 | 30 
48 3DG111E | 300 姑 | 300M 50im 17S 40 了 00 | 30 TI00 世 4 TI00 册 
49 3DGT1LE 300| 300M 30 征 150 40 T00 有 30 4100 上 4 T00 请 
50 3DGIL1IIE 300 刀 | 300M | 50i 173 才 100 有 30 100 只 4 100 


人 RE ee Ra 


下 -1064 


Cr 


电 流 前 饱 和 
外 
向 
放 大 
正 
系 数 降 于 降 
FE 入 c5 Jec | 入 pES | 大 cgs | TB Tc 汪 
茵 3 工 (V) 〈《A) (Y) (YV) ( 太 ) (《 太 ) 
200 JI0 .10 卫 800 邱 350 卫 工 也 了 0 红 A4-01 了 B 工 
10 10 生 工 工 工 媒 TI0 了 A4-01B 2 
60 0 10 据 工 350 握 10 弓 A4-01B 3 
180 10 10 荆 工 350 了 工 所 10 蕊 A4-01B 4 
150 10 10 卫 1 | 350 好 工 伯 10 地 上 4-01 呈 5 
10 10 卫 工 350 严 工 班 10 了 和 A4-01B 6 
10 了 所 | 350 了 ma 工科 10 也 A4-01B 7 
1I0 10 荆 工 350 仔 工 也 10 丘 A3-07AA 8 
10 10 匡 1 300 了 工 从 10 姻 碌 4-01B 9 
80 10 TD 所 有 4-01 忆 I0 
180 1T0 四 姻 A4-01 品 1 
10 10 钙 工 350 芋 工 乞 T0 锯 A4-01B 12 
250 J10 10 A4-01C 13 
250 10 T0 垢 700 他 工 百 10 荆 A4-01C 14 
270 IT0 功 卫 A4-01C 15 
10 10 奸 A4-01C 16 
180 10 10 工 350 吉 工 了 坦 10 匡 A4-01B 17 
250 10 10 垃 700 匀 了 了 王 10 也 有 4-0ILC IT8 
270 10 10 纪 工 工 工 生 10 芭 A4-01TC 19 
270 10 四 0 如 工 3350 工 世 10 了 ta A4-01C 20 
120 1I0 10 志 ， 900 二 300 了 荆 舞 10 印 A4-01C 21 
开 0 10 税 了 工 工 志 J0 习 A4-01 了 22 
270 10 10 了 全 工 1 1 工 妃 10 科 A4-01 卫 23 
10 10 了 a 870 耳 工 工 全 T0a A3-07A 24 
10 T0 匡 玉 工 工 姻 T0 伍 A4-01B 25 
10 TO 地 工 工 工 志 10 地 A4-01 了 26 
180 T0 10 押 工 了 工 组 10 了 ta A4-01 了 B 27 
270 10 T0 了 如 工 工 了 荆 垢 10 姻 入 4-01B 28 
10 10 姻 】 工 工 刀 T0a A3-07 了 3 29 
10 10zm 工 工 工 纽 T10 所 A4-01B 30 
10 T0 了 工 工 工科 10 钙 A4-01C 31 
10 TI0 卫 工 土生 10 卫 和 4-01C 32 
270 JT0 I0 折 工 350 卫 工 组 A4-01 卫 33 
10 | 1410 和 1 350m | Jam | 1410 和 A4-01B | 34 
10 10 卫 870 匡 70 如 工 世 10 荆 Ad4-01B 35 
10 10 卫 工 350 刀 工 各 10 隔 入 4-01B 306 
150 10 T0 阳 工 350 了 了 工地 10 人 地 A4-01 也 37 
180 10 10 了 工 350 匡 工 志 T0 也 A4-01B 38 
270 10 10 丘 了 350 刀 二 志 10 荆 A4-01B 39 
I0 10 姻 上 350 如 了 弓 10 饶 A4-01 卫 40 
270 10 10 地 工 350 仔 10 据 A4-01B 41 
10 TO 工 350 志 工 全 10 妈 A3-07 也 42 
10 10 荆 工 350 全 工 纪 T0 荆 A4-01B 43 
270 10 10 摆 1 1 350 锯 工 垃 10 姻 A4-01B 44 
10 10 姻 工 350 耳 工 世 10 卫 A4-01B 45 
10 10 联 工 350 血 于 全 10 姻 A4-01C 46 
10 10 菩 工 了 工科 10 丘 A4-01C 47 
400 10 加 所 上 350 仔 工科 10 血 A4-01C 48 
10 10 姻 工 350 工 血 10 匡 A4-01C 49 
270 | 10 | 10ama 1 350 伍 50 
] 本 


全 co mw 


:并 


3 有 GT10 卫 
3D G110E 
3D GT111E 
3D GT 了 
3DG110 瑟 


3 有 GTLLEE 
3 了 DGLLIE 
3DGHLTE 


3 了 DG4 正 
3DG383 
3D42216 
3DG2999 
3 了 名 2216 


2 


3DG110E 
3DG110P 
3DG110B 


3D GT1LLE 
3D GTIILEE 
及 GT11LE 


呈 


CD CD CD CO CD UDC 
过 局 过 已 已 总 与 巴 驯 避 避 避 避 局 已 
Tai 人 
> 睛 、 
上 
广 > hm 
雪 :村 


Lou Co Lo Co 


Lo CC CD CO 
1) 

可 

hh 

忆 2 

上 


惠 地 080 


忆 cM 
(机 ) 


300 贡 
300 拟 
300 王 
300 韦 
300 伍 


300 锯 
300 据 
300 耳 
300 也 


300 卫 


309 地 
300 和 
300 刀 
300 王 
300 世 


300 了 
300 卫 
3010 切 
300 荆 
300 卫 


300 荆 
300 了 2 
300mm 
300 媚 
300 王 


300 了 如 
300 和 
300 焉 
300 纪 
300 锯 


300 如 


| 3690 


200 纪 
300 mm 
300 隔 


300 卫 
300 也 
3D0 阵 
300 ta 
300 刀 


3D0 Ia 
300 垃 
300 王 
300 壮 
300 妈 


308 姬 
300 刀 
3230 了 
306 了 8 


300 细 


了 
(Hz) 


300M 
300M 
300M 
300M 
300M 


300M 
300M 
300M 
300M 
300M 


300M 
300M 
300M 
300M 
300M 


300M 
300M 
300M 
300M 
300M 


300M 
300M 
300M 
300M 
300M 


300M 
3008M 
300M 
300M 
300M 


300M 
300M 
300M 


300M 
300M 


300M 
300M 
300M 
300M 
300M 


二 
书 吓 一 一 


了 0 
10 


10 
J10 


了 0 
10 


CKP 


Sr Cn Cn WUT CRL 


《 门 CT TCR 


《TAI 
已 王 一 5 aa sp 和 sn 
基 芋 和 丝 基 答 台 上 从 革 上 秆 站 


人 


3 下 
@ 
集 电 极 
| 
击 穿 到 压 
也 (BR)CBO 
Tcs | 
CCV) | CA) | 
】 
40 100 上 
40 TI00 
40 100 只 
40 108 只 
40 了 08B 六 
40 T00 呈 
40 T00 到 
40 100 此 
40 工 00 只 
40 T00 
35 100 
50 13100 只 
5 
30 
50 
350 100 只 
60 
60 100 吕 
60 工 00 
60 100 
50 TO08 只 
60 工 00 上 
60 了 00 呈 
60 了 00 只 
60 108 
60 了 TD0R 
60 ”， 100 
60 了 00 
60 1， 100 上 只 
60 100 
60 100 了 u 
60 荆 00 世 
60 1008 
6 100 
6 100 有 
和 100 具 | 
60 | 100P | 
60 160 吕 
6 100 上 
6 100 具 
60 00 六 
60 100 六 
60 100 只 
60 100 只 
6G0 100 只 
忆 T00 及 
60 100 中 
60 00 只 
60 00 只 
60 100 只 


小 


频 


功 


3.3 硅 NPN 型 高 频 


集 电 极 
发 射 极 
出 穿 电压 
产 cBRyCBO 
Tc 
CVY)》 | (AA) 
30 1T00 上 
3 IT00 共 
30 I00 
30 1U0 肾 
30 IT00 只 
30 100 
30 了 00 总 
30 100 电 
30 100 
30 .| 100 站 
35 100 
40 100 只 
45 
45 
45 
45 T00 站 
45 
45 了 00 避 
45 100 
45 100 只 
45 100 只 
45 IT00 只 
43 100 六 
起 9 100 只 
45 100 号 
45 00 
45 TO00 忆 
45 100 具 
了 5 100 吕 
45 TI00 pb 
45 100 册 
4 100 吕 
才 5 TI09 此 
呈 100 
人 3 100 有 
45 TI00& | 
45 100 只 
5 100 只 
45 了 00 比 
45 00 忆 
45 00 下 
45 100 业 
45 00 上 8 
45 100 上 
45 100 
45 100E 
4 TO00 中 
43 890 
引 5 100 攻 
45 100 此 


矿 (BRP) BEBO 


了 EB 
(入 ) 


100 愉 
TI00 只 
100 上 
100 上 
100 只 


(Y ) | 


T00 所 
100 几 
100 只 
100 丸 
100 只 


TI00 只 
100 哄 


户 
世人 
安 一 一 定 王 
下 全 下 和 下 下 在 和 大 下 大 磋 


上 > 
si 

Sa 隐 ar 各 ce 

王 人 


二 
< 
吧 ) 


上 
二 
让 和 


人 作 丰 .公心 刁 人心 人 信 必 必 汪 会 六 位 性 人 信心 全 公信 人 性 女人 心 信心 全 会 广 习 全 心 信 G 必 扩 必 作 下 心 公 必 汉 必 


小 功率 三 极 
集 电 极 集 中 极 
切 袖 | -发 身 投 
反 站 截止 反 疝 苇 下 
氏 流 志 流 
ycpo | cg | 7cpgo | 大 cz 
(A) | (CCVY) (| oOV) 
] | 
要 时 
100 了 10 | 100a 0 
100 3 了 了 00 3 了 0 
100 互 二 人 100 3 10 
了 0 了 10 100 芋 芋 
00 二 1000 ) 10 
100 0 00 卫 TO0 
100 10 T00 3 10 
003 1 10 TO00 3 10 
100 | 340 100 生 10 
TI00 刁 10 T00 3 10 
S0 避 TI0 100 3 10 
了 00 350 
100 半 50 1T003 YY 村 
T00 了 50 
100a | 50 |100n | 526 
| 
| 1 
| 100a | 50 
100a | 140 |10a | 了 
100 3 0 100 2 10 
100 荆 10 T00 3 10 
T00 荆 10 T00 T0 
| tooa | 10 110a | 10 
了 也 并 0 30 全 10 
100 缮 10 100 3 T0 
10 和 8 屏 10 100 于 30 
100 3 JT0 100a0 ， 10 
100 习 10 100 昱 了 0 
100 卫 10 1003 IT0 
100 并 10 100 3 10 
100 芋 10 108 卫 10 
1008 ， 410 109 了 0 
100 位 10 了 00 联 1I0 
3 了 8 303 T[ 
| to0n | 10 | 0a | 10 
| TO086 于 10 T00 3 10 
100 工 0 T00 3 I0 
IT00 10 T08 2 10 
T00 za 有 TI00 三 10 
| tn | 1 ioa | 1 
100 10 100 荆 并 0 
1003 | 410 100 芋 10 
100 荆 0 1003a 10 
工 00 缚 人 100 aa 于 全 
革 00 10 100 2 了 0 
1T08 芋 0 100 z 工人 
工 0f 刀 10 T00 3 了 0 
100 兰 10 100 10 
00 于 二 T00 10 
半 00 研 10 00 | 10 
409 也 10 T09 重 10 
100a | 区 | | 3 


270 


T80 
270 


2710 


上 
bo 


LAL 《LE Cn Cn 


前 亿 和 
外 | 溯 
向 
压 
修 卜 降 
民 | 
zc 矿 BPS 广 ces 7 7c 
论 | 号 
( 鼎 ) (Y ) ( 羡 )》 (下 ) (下 》 
ET os 
工 0D 荆 荆 350 荆 工 血 T0 弓 太 4-01 了 工 
10 志 荆 工 于 组 10 伍 和 3-07 太 2 
10 志 工 3510 征 工 位 10 纠 上 3-07 和 3 
0 由 350 人 二 工地 0 全 A4-01B 不 
IT00 纪 了 350 二 工 弓 TI0 印 4-01PB 纪 
10 姻 ] 350ta 了 人 了 0 了 大 4-01 和 区 台 
10 弓 工 工 了 了 理 ?0 也 4-01B 7 | 
二 0 也 ] 350 纪 也 10 组 A4-01B 了 
0 垃 工 350 切 工 伺 了 0 王 上 4-01 号 9 
IT0 世 症 350 匡 寺 妇 了 0 卫 上 4-01 吾 T0 
10 志 0.9 350 了 地 王 Ia 10 了 上 4-01B 二 工 
12 .5 了 200m 11.5t3 T5 耳 上 3-07 生 2 
2 .5 二 二 总 200 刀 | 1.5 王 15 了 王 名 3-07 和 大 13 
12.5 志 200 细 |1 工 ,5 了 15 卫 点 3-07 各 14 
2 .5 反 了 .8S 200 如 11.5 征 5 妇 匡 3-02 生 15 
12.5 细 1 200m | 1 | 10nm ,3-07A | 161 
了 0 细 业 350 生 卫 二 T0 位 入 4-01 了 B T7 
T10 垃 工 了 了 所 0 班 各 4-01B 18 
10 志 工 了 于 匡 0 也 上 4-01 忆 19 
10 卫 了 荆 工 得 10 卫 A4-01 吕 20 
10ma 工 二 工 蔬 10 人 和 A4-01B 21 
工 [0 经 870 联 工 志 IO 了 和 4-01 吾 22 
T0 志 站 工 工 耳 10 卫 A4-01B 23 
T0 卫 由 上 了 地 T0 二 A4-0T 了 B 24 
10 玫 工 工 世 T0 亚 和 4-01 玉 25 
了 0 垃 出 工 工地 TO 全 A4-01 吕 206 
了 0 纪 工 王 工 世 了 0 所 和 3-07 瑟 27 
了 0 人世 工 工 工 联 10 纪 和 4-01B 28 
工地 站 工 工人 TI0 了 A4-01C 29 
10 钙 下 工 工 匡 IT0 匡 A4-01C 30 
10 血 工 350 鱼 了 年 TI0 血 入 和 -01 8 3 
E0 志 370 了 70 匡 工 缮 1T0 人 4-01 吾 了 | 
10 刀 工 350 弓 了 人 垃 10 姻 和 4-01 也 33 
了 T0 锯 下 350 刀 工 王 IT0 卫 上 4-01 瑟 34 
了 0 弗 工 350 匡 工地 了 0 茵 在 帮 -01 县 35 
10o 工 350 刀 工 纪 IT0 刀 入 4-01 吾 36 
10 如 开 350 卫 工 垃 T0 王 入 4-0f 37 | 
T0 箭 工 350 卫 工 世 TI0 了 za 和 4-0T 了 38 
10 刀 浊 350 卫 于 了 IT0 拍 生 4-01 有 39 
10 垃 届 350 志 工 组 10 拉 各 3-07 电 40 
10 也 工 350 乌 工 王 10 了 二 太 4-01 且 41 
10 纪 ] 350 卫 地 T04 各 4-01BB 42 
T10 志 ] 350 症 工 坦 10 联 入 4-0+ 吾 43 
10 锯 ] 350 丘 也 IT0 卫 各 4-0T 号 44 
10 纪 了 工 . 工 伺 20 了 和 4-01 45 
了 0 也 工 工 荆 人生 1 好 和 4-01B 46 
T0 红 下 350 卫 志 10 卫 A4-01B 47 
工 0 ] 350Ia 工 位 0 和 勾 4-01 卫 48 
10 包 350 了 和 工人 了 0 AAA4-01 卫 49 
10 王 T 350 如 了 全 10 20 
1 


下 -1067 


3.3 夸 NPN 型 高 颍 


一 -一 一 -一 -一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 


最 特 征 最 最 集 电极 集 中 极 发 射 航 
育 型 大 大 证 
耗 人 
表 许 - 藏 极 - 发 射 极 -~ 基 家 
乌 
苏 时 
率 频 率 文 温 证 穿 电 讨 击 穿 电 医 击 穿 电压 
下 矿 (BR)CBO 矿 (BR)CEO 六 (BR) BEBO 
号 Pei FFcgl Te yc TU 了 了 六 
(到 ) | Hz) | (YY) 《和 A) 《Ay》 (人 和) (VD) (有 ) (V) (AAA) (Vy) (A) 
于 3DG110E 于 300M| 10 10 生 咏 人 175 60 I00 上 45 100 用 4 100 岂 
2 |3DG10A-ERE | 300m| 300MI 10 1T00 细 5S0xa - 00 100 了 45 100 及 4 100 册 
3 3DG110E 300 了 生 | 300M 50 联 175 60 TI00 员 45 100 瑟 4 T00 中 
4 3DG1L0 王 300 和 | 300M1 10 10 和 二 5 全 了 工 75 各 103 上 45 了 T90 二 080 忆 
号 3DSGLLOE 300 世 | 300M1 10 10 握 50 拼 173 60 00 了 45 00 上 本 00 六 
6 |3DG1t0E 300 卫 | 300MI 10 II0 了 到 3S[ 伍 150 60 1T00 45 100 电 4 100 只 
7 |3DUA1A-E | 300m li 300MI 10 10 卫 5 和 王 00 了 00 片 45 100 电 4 00 县 
8 |3DGHLTE 300 刀 | 300M 5f 二 60 TI00 上 吕 45 100 4 100 瑟 
9 3DSHITEE 300 了 和 | 300M 10 10 全 50 地 了 5 60 100 用 45 100 二 100 呈 
10 | 3DG4LLR 300 扭 | 300M| 0 T0 坦 50 址 75 60 100 吕 45 100 上 二 4100 巨 
1 3DG1LHTER 300 生 | 300M 5[ 了 了 75 60 100 45 100 上 凯 4 100 具 
12 13DG1LLE 300 卫 | 300M| 3 1T0 隔 5S0 全 75 60 100 上 45 100 上 4 00 只 
13 | 3DGLLTE 300 呈 | 300M 50 60 00 45 100 了 4 00 共 
14 1 3DG111LR 300 卫 | 300 玉 30 王 150 60 T00 六 45 100 只 二 100 半 
3 | 3DGIHET 卫 300zm| 300M 5f 地 T75 60 100 上 45 100 忆 4 T00 只 
16 |13DGII0C 300 生 | 300M| 10 JT02a 3 人 地 T75 60 100 有 45 100 才 了 00 其 
17 |3DG14110 了 下 300ia| 300MI 10 10 手 30 班 了 73 45 100 上 攻 1T0Q0 只 
138 13DG4110E 3002a| 300M| 40 10 鱼 50 卫 60 100 上 呈 45 100 六 攻 了 400 其 
19 13DG110 玉 300 征 | 300 了 | 10 10 拟 5S0a 宛 60 100 六 45 IT00 4 100 六 
20 | 3DG1L1L0E 300| 300M| 10 10 癸 5[ 纪 175 60 00 只 45 100 只 生 100 问 
2L | 3DGL41I 300mm| 300M| 410 T0tE 50 了 3 175 60 TI00 吕 45 100 卢 4 100 技 
22 |13DGHILC 300za| 300MI 40 0 也 5Sf 全 75 00 00 上 45 100 玫 攻 了 00 呈 
23 | 3DGLLLE 300 纪 | 300M 5 有 垃 了 75 60 180 避 45 II80 基 4 TD00 中 
24 3DGTLLR 300 生 | 300M| 10 10 王 50 匡 175 68 100 只 45 100 4 100 玉 
25 | 3DGHLLEF 300tmm， 300MI 410 10 耳 30 了 175 60 T00 只 45 100 鱼 4 00 共 
26 | 3DGIHLLLR 300 生 | 300MI 10 10 二 50 仔 475 60 100 有 49 100 下 4 T00 只 
27 | 3D G383 300 生 | 300 了 | 12.5 112.5 姻 50 了 a 123 50 100 县 45 工 组 4 100 点 
28 | 3D G2216 300 了 | 360 了 | 12.5 |12 .5 组 53f 拉 了 25 30 50 及 45 50 丰 了 0 只 
29 | 3D G2216 300| 300M| 412.5 112.5 孟 50 巧 25 5f 50 了 45 50 了 全 了 0 吕 
30 吾 YC2216 300 生 | 300M| 12.5 | 12.5 卫 1 年 125 50 TI00 有 45 0 地 4 IT00 并 
31 | 3G2216 300z| 300M| 12.5 |12.5 所 50 了 125 50 530 也 495 S0 及 4 40 上册 
32 | 3 了 GT14LRE 300 姻 | 300M 30 垃 175 00 JT00 世 4 5 100 眼 4 100 了 
33 | 3DG2216 300 和 | 300M1 10 T3 组 30 所 25 60 呈 5 习 
34 | 3DG304A 300 了 血 | 400M 30 刀 1735 15 00 了 9 100 世 4 00 此 
35 DG304AA 300 钮 | 400M 30 握 150 5 00 也 了 5 100 只 4 00 也 
36 了 DG304 入 380ma| 400M 302n 150 3 100 也 T15 200 具 4 100 下 
37 DG304 300 鱼 | 400MI 410 T0 所 30 垃 工 75 I5 190 上 工 5 100 其 夺 00 六 
38 | 3DG304A 300 刀 | 400M| 细 IO 了 30 了 十 150 T5 100 工 5 TI00 4 100 下 
39 | 3DG304A 300 科 | 400M| 扫 芭 王 30 所 175 15 00 5 200 具 4 ID00 吕 
40 了 DG304 300 和 | 400M 30 也 150 20 00 只 18 T00 届 丸 100 县 
]4{1 | 3DG255 300 了 钮 | 400M 30 人 也 IT50 20 IT00 慨 二 1L00 及 
] 42 | 3DG304B 300m| 400M 30 垃 T75 20 00 20 00 只 入 00 下 
43 DG304 300 荆 | 400M 30 卫 150 20 00 纪 生 100 下 
44 也 扣 304 300 拉 | 400M 30 志 150 20 100 只 作 TI00 只 
45 DG304 了 300 妇 | 400M 30 卫 1350 20 00 p 20 200 六 丰 工 0 其 
40 DG30438 300im| 400M 30 弓 T50 20 100 有 20 208 有 4 TO00 下 
47 忆 召 021 300 志 | 400M 30 也 1T50 20 100 电 20 100 只 4 I00 
48 E G021 300 垃 | 400M 30 纠 25 20 II00 及 20 T00 及 4 100 号 
49 荆 -3 300 了 得 | 400M 30 志 1275 20 II00 汪 帮 00 上 
530 DG304 300m| 400M| 10 10 拍 宏志 了 3 20 00 20 00 共 和 上 DG 共 


二 极 管 
小 功率 三 极 管 
集 电 极 集 也 极 是 流 前 亿 利 
基 极 - 发 射 极 疝 
攻 基 
反 上 截止 反 疝 窟 目 正 
阴 流 记 流 系 数 才 上 托 
Jecso | cp | cgo | cg 尼 F 下 六 CE zc 产 35S 六 css | 74715 4c 
《大 ) (V) (人 》 《YY )》 | 志和 03X (YY 》 (A》 CCYV) 《YY ) (Ay) (入 ) 
T00 刁 10 100 导 10 30 270 1T0 10 瑟 于 350 也 于 纪 10 生 
100 王 T0 3400 荆 10 30 10 10 二 工 工 工 也 10 所 
100 IT0 100 3 1I0 40 TI80 10 10 卫 工 王 工 乌 工 0 鱼 
IT00 如 10 100 红 TI0 40 186 I0 10 匡 下 350 世 工 也 10 耳 
100 恒 10 T00 1 30 10 1 了 0 所 工 上 工 钮 10 组 
100 于 TI0 00 羡 10 30 10 招 芋 攻 工 于 也 0 耳 
4100 研 | 0 IT00 卫 10 380 Ti0 10 组 工 350 握 工 组 40 志 
1003 | 430 了 09 卫 10 30 60 10 10 乌 浊 350 匡 IT0 扫 
100 3 40 100 屏 10 3 了 0 T0 弓 工 350 芋 工地 0 了 
100 于 10 1T100 于 10 30 IO0 0 绀 了 358 也 工 刀 10 印 
T00 3 10 T00 卫 10 40 T80 T0 10 王 工 350 耳 工 纪 1I0 凶 
100 愤 10 了 T00 三 10 40 TI80 了 0 了 0 了 工 350 征 工 王 0 了 
100 导 10 100 3 0 30 0 0 组 工 350 撕 工 亚 10 卫 
100 卫 10 100 工 10 30 10 10 了 工 350 纪 工夫 10 绎 
100 导 1410 100 荆 1I0 40 400 10 了 10 了 工 3950 钙 工 蔚 1I0 匡 
f0 卫 10 100 拭 10 25 270 10 TI0 芭 工 工 工 全 10 扭 
工 00 入 40 30 I0 10 芹 工 工人 得 了 T0 芋 
100 卫 10 100 3 0 30 了 0 了 0 理 工 工 工 世 区 0 组 
100 卫 TI0 1I00 了 10 25 270 了 0 0 也 工 生 工 了 王 TI0 担 
100 卫 I0 100 拼 10 30 了 0 了 0 孟 工 入 工 也 10 好 
10034 | 10 T00 皇 10 25 270 40 10 姻 二 350 了 地 工地 10 卫 
100 卫 I0 100 丘 10 40 270 10 10 垃 二 350 姐 1 和 | 10 血 
4100 荆 TI0 1I100 卫 TI0 30 10 30 组 工 350 芋 工 弓 I0 卫 
T00 刁 T0 100 届 0 30 10 了 0 了 工 350 耳 工 垂 0 了 
100 了 0 00 于 10 30 270 J0 0 型 工 350 扎 工科 1T0 生 
50 工 60 T00 3 45 40 180 10 10 皇 二 350 垃 工 二 10 了 和 
100 习 50 工 县 45 30 12.5 | 412.5 也 工 .95 200 生 | 工 .5 缮 工 5 班 
100 盖 50 100 所 20 48 12.5 | 12.5 世 1.3 200 妃 | 1.5 卫 5 班 
100 3 50 40 100 42.5 | 12.5 垢 工 .了 200 乌 1.5 地 T5 班 
1003 50 工具 20 40 140 12.5 | 12.5 卫 工 .5 200 了 | 虐 .5 组 工 5 地 
1003 50 1003 20 20 100 412.5 | 12.5 了 十 -和 200 纽 |1.5 所 15 所 
100 工 10 00 荆 0 25 270 了 0 T0m 于 350I 卫生 10 卫 
TI00 50 1 40 140 13 了 3 级 200 扭 上,5 卫 T5 所 
T003 昌 100 刁 6 20 了 0 10 弓 工 350 鱼 工 伺 10 卫 
100 恒 6 00 半 6 20 了 0 0 弓 了 350 孟 工 得 410 耳 
3100 3 6 100 卫 6 20 10 10 匡 工 350 卫 工 纪 10 卫 
100 T0 T00 工 40 30 200 10 10z 工 350 血 工 年 10 所 
了 100 卫 10 100 纪 TIL0 40 200 TI0 了 0 了 王 工 350 了 芋 工 绀 T0 志 
了 0 芋 6 了 00 壮 6 20 200 10 0 王 工 350 匡 了 也 10 所 
TI00 0 100 3 30 30 200 了 0 10 伍 让 350 垃 工科 10 志 
100 2 10 4100 荆 10 30 220 了 0 I0 纪 350 所 荆 坦 TI0 卫 
100 3 各 100 卫 6 20 了 0 0 和 于 350 血 工 垃 TU0 坦 
100 10 100 3 10 30 220 0 IO 到 350 世 工 也 II0 地 
100 I0 100 卫 10 40 50 140 1 10 350 联 工 组 40 坦 
100 2 各 100 卫 6 20 了 0 | 了 0 全 工 350 蔚 工 位 10 征 
100a | 6 | 1oa| 61|20 | 120 10@m 1 350 刀 | To | 10tm 
T00 3 10 TI00 3 I0 30 220 了 TI0 0 也 950 世 300 卫 工 了 0 王 
00 10 工 08 皇 了 0 30 220 了 0 了 0 科 950 鱼 300 了 工科 0 纪 
T00 3 了 0 100 3 10 30 220 10 了 人 地 开 350 伍 工 志 了 0 乌 
00 了 10 100 10 30 22f0 了 0 工 ma 9250 铺 350tm 工 T 10 弓 
1 
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外 序 

沾 导 
A4-01B | 工 
A4-0TB | 2 
A4-0TB | 3 
Ad4-0tB | 4 
A4-01B | 5 
A3-07A | 6 
A4-01B | 7 
A4-01B 芭 | 8 
A3-07 人 全 | 9 
A4-01B 二 | 10 
A4-0T 了 | 11 
A4-0TB | 位 
A4-01B | 13 
A4-0TB | 1 
A4-01B | 后 
A4-01B | 16 
4A4-0IB | 和 
A4-01B | 18 
A4-0IB | 19 
A4-01B | 20 
A4-01B | 21 
A4-01B | 22 
A4-01B | 23 
A4-01B | 24 
A4-01B | 25 
A4-018 | 26 
A3-07A | 27 
A3-07A | 28 
A3-07A | 29 
A3-07A | 30 
A3-07A | 31 
32 

A3-07A_ | 33 
人 4-01 了 | 34 
A4-01B | 35 
A4-01C | 36 
入 4-01C | 37 
A3-07A | 38 
A4-01B | 39 
A3-07A | 40 
A3-07A | 41 
A4-01B | 4 
A4-01C | 43 
A4-01B | 44 
A4-01B | 45 
A4-01C | 46 
A4-01B | 47 
A3-07A | 48 
A4-01B | 49 
A3-07A | 50 


-were 一 morerrerrmrrereroreerrerwereeerr 


最 特 征 最 最 | 和 集 电 梳 | 集 电 家 发 射 简 
型 | 大 大 
未 多 高 
- 划 要 - 发 射 吉 - 小 
攻 汪 1 | 放 莫 神 射 极 起 投 
切 记 
| 率 项 率 流 温 震 穿 出 压 击 穿 电 正 | 击 空 电导 
站 六 (BR)CB0 六 (53R) CEO 太 (BR) BO 
机 PEcyl 六 Frcg|lj 7 icw | 了 J 了 汪 
(而 ) | (BEzy VCOA) OA) CD CVD | CA | CVD | (CA) (V) 《A)》 
3D G255 300m| 400M| 10 | tom |30m 1 1s0 | 20 | 100B 4 | 3100 
3DG304 300m| 400M| 10 | 10m | 30@a 1735 | 20 | 100PR | 320 | 2008# 4 100m 
1 35G304 了 | 300 于 | 400M| 10 | 人 下 | 309 350 | 20 | 100p | 20 | 310 4 1080 具 
D 台 304 | 300| 400M 30 全 130 | 20 | 100R | 35 | 4D08 10D 
DG304D | 300a | 400MI 410 | 10m 130m 550 | 30 20 反 
| | 
3DG3040 | 300m| 400M| 10 | 10m | 30m 1875 | 4 13400140 200 1 4 100 
3DG112 训 | 300@a1 500M 50 甸 17S5 | 100 六 | 20 1100 和 109 生 
| 3DG32C 300| 500M ， 30 了 人 2 50 王 | 全 3 4 100 
| 3DSG325 300 刀 | 500M 308 1， 350 1 23 | 508 | 和 50 关 3 5D 虹 
3DG32D | 300@m| 500M 30 血 150 ， 和 5 S0 | 3 S0 有 100 有 
3D G32 间 300m | 500M 30 了 150 | 好 50R | 5 外 3 5 只 
3DC32 了 D 300a| 500M 1 30 卫 175 | 25 50 | 4345 38 下 3 S0 有 
， 3DG112 和 | 300mm| 500M 1 50 妈 375 | 20 | 4100 和 | 3 | 00g 4 100 只 
3DE4L2A | 300z| 500M 50 荆 3 | 20 | 300p | 五 | i008 4 100 
| 3Dg8E12A | 300 生 | 500M 30 血 1735 | 20 | 100 | 3 瑟 | 100# 4 | 100 
| 
3DG112A | 300| 500M 30 于 175 | 20 | 100k | 5 | 100k 4 100 
3DG112A | 300z| 500M 50 经 | 175 20 | 100 有 4 100 有 
3D SG1124A，| 300mm| 500M 80 色 150 | 20 | 1008 | 下 | 3400 | 4 100 必 
3DG112A | 300zm| 500M 50 细 1 | 20 100 呈 | 后 | 4100 下 4 100 
3DG112A | 300m| 500M 50 上 175 | 20 00 | 瑟 | 1008 4 100 上 
3DG112A | 300m| 500M 人 1 20 1110 8610 4 100 
| 3DG412A | 300 了 | 500M | 30m 150 | 20 | 1008 | 和 1098 4 109 只 
S$D304A | 300m 500XM ，30 弓 150 4 | 10 1 | 100 | 4 100 也 
3 D304B | 300mm| 500M 1 30m 150 |， 后 100R 1 3 | 4100 4 100 生 
SS 了 304C | 300m| 500 了 | 30m 150 | 1 1008 1 1 100 请 4 100 
3DG112A | 300| 500M| 10 | 1 50m | 35 120 | 10 | 1 | 100p 4 1001 
3DG112A | 300| 500M 30 如 75 | 20 | 全 4 
3D G328 300 和 | 500M| 10 ， 140ma | 30m 150 | 25 1 50 85 50 民 4 S0 到 
3D G32 旦 300 垃 | 500M| 10 | 10m | 30 和 150 | 25 50k | 后 3S0 共 4 50 和 
DG304 300mma| 500M 30 和 ma 50 | 20 | 300R | 20 | 100p 4 100 站 
3D G112 300 莘 | 500M | 50m 175 | 40 | 100k | 30 | 1T100p 4 100h 
3DG112B | 300m| 500M | 50 了 75 | 40 | 100 | 30 | 4160m 4 100 电 
3DG112 了 8 | 300 生 500M 50 吉 175 40 100 | 30 T00 下 4 100 忆 
3DG112B | 300mm| 500M 50 细 175 | 40 | 100 | 30 | 100 4 100 电 
3DG1123 | 300 和 | 500M 50 细 175 | 4 | 10R | 30 | 1008 4 100 
3DG1128B | 300 和 | 500M 50 175 | 4 | 100k | 30 | 400R 4 1001 
| 3DG1128 | 300m| 500M 50 节 50 | 40 1100h | 30 ) 100p 4 100 上 
| 3DG112B | 300m| 500M 50 姻 150 | 40 | 1300 | 30 | I09 4 100 有 
3DGf12B | 300m| 500M 30 耳 175 | 40 00R | 30 | 100 100 
3DGi12B ，300m; 500M 30 纠 150 | 40 | 100 | 30 | 100p 4 100 上 
3DG37D  ， 300 500M| 10 .| 1Um ，30mm 150 | 4 50 | 30 S0 忆 4 5 上 只 
3DG112B | 300am| 500M| 10 | 10m | 50m 175 | 40 00E | 30 | 100n 4 100 上 
| 3DG1L2B | 300m， 500M 50 阵 175 | 40 | 30 4 
| 3DG412B | 300oml 500M| 10 | 4100 | 50m 175 | 40 | 00 | 30 | 1I00 4 190% 
| 3DC3412B | 300m| 500M 50mm 175 | 40 | 100r | 30 | 100n 4 108 
| 
3DG32D | 300m| 500M| 10 1 10m |30o | 1410 1 40 | 50u 1 30 50h 4 | 50 
3G1906 300m ;600M| 10 | 10m | 50mm 125 | 30 10h | 3 3 代 2 | 108 
DG1906 | 300m| 600M 10 | 10m | 50 凶 150 | 30 | 310k | 19 | 3m 2 10 具 
3DG77 300m| 600M| 30 也 175 | 20 | 100p | 20 | 2808 4 | 1008 
50 | 3DG255 | 300m| 600j| 50 血 75 】 30 50a | 20 50 5 | 5 细 R 
1 1 1 


亚 -1070 


| 


11 


-~- 避 极 呵 

放 大 
反 向 截止 压 
蝶 流 系 数 降 压 
Tcpo | 大 ca 六 PR 大 cP Tc 斑 5ES jcgs | 了 TP 
《和 ) (V) zin 了 3 习 (V)》 〈《A) (V) (《V) (A) 
100nm 1T0 100m 10 30 220 10 | 10 荆 350 垃 工 证 
100amn 0 90 6 20 260 10 10 们 省 350 匡 工 也 
100a 10 100a 10 40 200 10 了 0 于 350 工 卫 
100a 10 TI006 10 30 200 10 410 地 工 350 人 血 工 也 
1003a 30 II001 20 25 270 1f IT0 志 工 350 匡 工 垃 
100 立 0 IT00 1 昌 20 200 10 1T0 锯 工 350 耳 工地 
100aa 10 100a 10 30 10 10 据 工 350 扭 工 垃 
00aa 10 上 00 an 10 30 250 10 10 了 工 350 也 荆 芋 
500aa 10 500a 10 30 10 I0 乓 
100m I0 00m 10 30 250 10 I0 也 工 350 乌 工 耳 
500 姻 410 5000 10 38 10 10 地 
100 10 了 00 工 10 35 250 10 I0 刀 900 了 Ia 350 工科 
100 aa 10 000 10 30 10 I0 如 工 350 地 了 位 
100a 10 工 00 10 40 1 10 印 工 350 匡 工 世 
T003 10 100 na 10 40 T80 10 10 刀 了 350 如 二 姐 
I00aa I0 00 10 25 1410 10 刀 工 350 工 任 
I003a 了 0 00an 10 25 270 工 0 工 0 地 了 350 了 | 工 青 
TI00 皇 10 00a 10 30 10 了 0 卫 工 350 卫 工 世 
100aa 0 了 100a 10 30 T0 T0Ia 还 350 志 工 纪 
100 了 0 T00a 10 30 10 了 人 工 350 阻 | 工程 
TI00 了 za 10 100 3a T0 30 200 IT0 工 0 开 引 350 纪 工 志 
100 荆 1T0 100a I0 30 10 I0 血 工 350 刀 芋 二 
100a 10 工 00an IT0 30 0 10 垃 工 350 缮 工程 
00 aa 10 100 芋 10 30 10 TI0m 工 350m 工 志 
TI00aa 10 100am 10 30 了 1 工 0 工 350 经 工 志 
TI00aa 10 了 T00 于 10 40 180 10 10 刀 王 350 芭 工地 
100 了 aa 10 00 3 10 30 T0 9 于 工 350 但 工地 
1003 40 00a 10 30 10 10 卫 工 350 伍 工 世 
100 了 10 100an 10 30 10 了 和 8 十 工 350 专 工 坦 
工 00 了 1T0 100 握 10 30 220 了 0 10 了 工 350 弓 工 昔 
了 T00 开 了 0 了 了 00 10 30 220 了 0 03 工 350 蔬 工地 
100a 10 100 10 30 10 10ta 于 350 镁 工 垃 
IT00a 了 0 00 10 40 10 10 王 工 350 全 工 蔚 
IT00 和 10 I00 了 aa 10 40 180 10 了 人 0 了 汗 350 了 ma 工 妇 
100an 40 100 aa 10 25 10 10 弓 】 3350 纪 工 坦 
1003a 10 100a 10 25 270 了 If 10 刀 工 350 志 工 纪 
T00 了 10 工 00 七 10 30 10 0 全 工 350 弓 工 二 
00 了 了 100 了 aa 10 3 TI0 0 如 站 350 工 蔚 
00 I0 00an 10 30 10 工 0 工 350 握 工 专 
了 90 屏 | 10 TI00aa 10 30 10 工 0 和 工 350 荆 工 绒 
100 姐 10 ID00 也 1I0 30 10 10 匡 工 350 耳 工 据 
100 2 TO0 IT00a 10 30 了 0 0 丘 工 350 志 工 钳 
+00a 1 3 100a | 10 30 10 10 了 工 350mm | 工 世 
100a | 1 100na | 10 | 40 180 | 10 | 40m 1 350a | 1 细 
TU00 了 | 了 于 00 了 10 40 180 10 工 0 组 出 350 联 工地 
了 90 10 上 00 和 10 30 10 TI0 纪 900 和 300 坦 工 也 
SO0 了 TD0 40 IT0 TI0 王 0.2 了 二 
500 了 3 1T0 40 T0 工 0 如 工 0 .2 
400aa 6 100 卫 各 20 了 工 0 IT0 锯 工 工 工地 
100 10 100am 140 30 220 10 了 0 了 900 芭 350 普 工 垃 


和 


形 


A4-01B 
A4-01 卫 
上 3-07A 
和 3-07 信 
有 3-07 和 人 


大 4-01B 
A4-01 吕 3 
A4-01 卫 
A4-01C 
A4-01 引 


A4-01C 
入 4-01C 
全 4-01 阳 
人 4-01 呈 
A4-01B 


上 4-01 也 
册 4-01 陶 
点 4-01 卫 
和 3-07 忆 
上 4-01LC 


A4-01C 


A4-01C 
A3-07AA 
A3-07A 
A3-07A 


太 4-01B 
和 4-01 了 
和 4-0T 召 
A3-07 入 
A4-01C 


< 全 


Lu Co Co CD CO LDL 
“ATGN Cn copn 博 


型 
2 


DG388 
DG304C 
DG304C 
DG304C 
3DG304C 


3DS304C 
3DG3040C 


3D G32C 
3D G32F 


3DG86 
3DG86 
3DGI12D 
3DG112D 
3DG112D 


3DG112D 
3DG112DD 
3D G112D 
3D G112D 
3DG112D 


3DG112D 
3D G112 
3D G112 

3DG112D 
3DG112D 


3D SG112 了 
3D 1412 了 
口 G717 
3DG1138 
3D G114B 
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忆 cwfy 
(WW) 


300 荆 
300 刀 
300 蕊 
300 弄 


300 姻 


300 症 
300 拉 
300 严 


| 300 撕 


380 耳 


300 于 
300 皇 
300 人 Ta 
300 王 
300 纪 


300 和 
300 所 
300 包 
300 了 
300 垃 


300mm | 


300m 
300 卫 
300 地 
0 


LOD 


CO CD CD Co CD LO Cb CD CCD 
3 K 
5 


Jr 
( 蕊 z) 


600M 
00M 
000M 


10 
10 


J10 
10 


10 
10 
TI0 
10 
1T0 


0 世 
10 反 


10 志 


10 
10 刀 
10 科 
10 姻 
10 巧 


也 表 


10 
IT0 严 


10m 
10a 
10m 
10m 
10m 


这 
5。 高 频 小 功 
3.3 硅 NPN 型 高 频 
集 棚 集 电 极 发 射 极 
S 极 - 发 射 极 - 基 极 
者 穿 电压 | 击 穿 电 压 者 穿 电导 
六 (BR)CBO 三 CeR)CEO 六 (5R) BEBO 
Tcs Tc 了 PEB 
(YY) 《从 ) (YY) (入 ) (Y) (A) 
30 100m 20 T00 只 帮 T00m 
21 T00 届 20 | 100B 才 T00 员 
100k 20 TD9 | 工 00 几 
3 100 苇 30 TD00 只 号 100 
30 100 引 30 100 忆 工 00 只 
40 40 100 4 100i 
40 工 00 只 录 
40 100 40 100 也 卫 1T00 慨 
40 100 关 4 200 4 100 愉 
25 50 具 5 50 及 了 4 T00 愉 
25 5 人 0 TI 50 了 3DR 
2 50 T5 50 及 才 100 记 
25 呈 0D HA 15 30 上 8 当 50 愉 
25 30 必 15 50 愉 过 30 以 
20 1008 15 TI00R 帮 T00 站 
20 100 具 了 5 100 本 T00R 
20 00 愉 15 100R 4 IT00R 
20 100 只 15 100h 才 T00 具 
20 100 具 TI5 ID00A 4 00 只 
20 100 内 T5 100h 4 TI00 只 
20 100R T5 TI00 愉 人 100R 
20 100R T5 IT00 此 4 100R 
20 100R 1T5 了 00 上 只 人 00 具 
210 100R T93 工 00 只 4 TI00R 
T3 00R 在 T00R 
20 TI00 有 u 15 100h 二 T00 上 只 
20 T00 比 15 IT00 上 4 1T00 
25 | 50 | Son 4 50R 
25 50I 13 30R 人 50 只 
30 20 帮 
30 50 六 22 50 必 3 50h 
30 50 内 22 50 必 3 1 50 
40 T00h 30 1T00mR 4 工 0 也 
40 100i 30 00 帮 100 具 
帮 0 100 贞 30 了 工 00 只 4 100R 
40 100 比 30 1T00 只 4 1400 此 
40 00 只 30 了 100A 引 II00 只 
40 100 上 30 100 比 4 100 只 
40 100 上 其 30 100 4 00 只 
40 100 只 30 100 二 100R 
40 IT003 30 100h 4 IT00 只 
40 100 且 30 1T00 才 100 上 
40 100 了 县 30 100p 4 T00 贞 
40 100 愉 30 100 只 100 只 
40 100 具 30 了 00 也 咱 了 400 只 
40 100 只 30 TI00R 玫 100 上 
40 100 此 30 100 必 了 100 上 只 
30 20 少 
15 00 4 100R 
15 00 电 4 00 民 


st 有 
率 三 极 管 
小 功率 三 极 管 
集 电 极 集 电 宜 也 流 前 估 和 
外 序 
- 基 极 -发射 极 辐 
旗 大 
反 向 截 正 反 向 裁 止 压 
7cB0 | Fcg | 7Tcgo | 大 CR 下 站 吕 F 太 ce 了 Tc 矿 BPS 天 cps | 了 7 Zc 
> 小 号 
(及 ) (V) (A) (YY) | 如 种 伺 8 民 (Y ) (A)》 (Y ) (VD) (A》 (A) 
100 了 了 T0 40 180 10 20 世 工 300 联 工 理 了 T0 纪 A3-07A 工 
100 了 6 100 习 6 20 10 1T0 芋 出 350ma 工 坦 了 0 人 也 Ad4-01 卫 2 
100a 6 100a 10 30 220 10 10 950a | 300m | fm | 10 细 和 4-01B 3 
100 了 3 6 100a 6 40 150 10 10a 工 350 科 | 1 | 10 血 A.4-01 了 3 4 
400 3 6 00 6 40 150 10 10 也 工 3502 | 工 但 40 和 Ad4-01B 5 
100 了 10 100a 站 20 10 10 血 1 3850 弓 | 工 垢 | 410 纪 A4-01B 6 
了 00 10 100 刁 10 40 200 工 350 姻 工 境 了 0 菩 和 4-01 了 3 了? 
400 10 100a 10 40 200 10 10 妈 350 生 | 1 10 备 各 3-07 人 AA 8 
100aa 6 100aa 6 20 10 40 如 1 350 纪 | 1 ， 10m A4-01C 9 
100 aa 10 100a 10 30 | 250 10 10 工 350 世 荆 世 10 纪 记 4-01 且 10 
sS00a | 3 500mn | 1410 30 10 10 姻 A4-01C | 41 
100 aa 10 100n 10 30 250 10 10ama 工 350 刀 Ttm | 10m 上 4-01 吕 12 
500 10 500 aa 10 30 10 10 细 A4-01C 13 
100 aa 10 100aa 10 35 250 10 10 了 ma 900 如 | 350mm | 1m | 10m 和 4-01C 14 
T00 10 100 I0 30 200 10 10a 工 350 包 ， 工 ma 10a A4-01C |， 和 5 
T00a 10 100am 10 3 10 10 刀 1 350m | 并 组 | 10 细 A4-01 旨 16 
100 10 ?100a 10 40 10 10 纪 I 350z 工科 10 征 A4-01B 17 
100g 10 100 ax 10 40 180 10 10 了 350 卫 工地 TI0 组 A4-01B 18 
100a 10 100 罢 10 25 10 410 也 1 350za | 1 二 | 10 A4-0TB 19 
I00 10 T00 10 23 270 了 0 0 组 求 350 乌 工 坦 了 10 甸 上 4-01 了 了 20 
4100 了 na 10 T00aa TU0 30 10 10 纪 工 350 联 了 于 细 10 扎 A3-07B 21 
100a 10 100 10 30 10 40 如 1 350 笠 | 1 | 10 耳 A4-01B 22 
100a 10 100aa 10 30 10 10 细 I 350 科 | 了 功 10 王 各 4-01C 23 
100a 10 100aa 10 30 10 10 弓 I 350 纠 1 世 | 10 血 A4-01C | 24 
100 aa 10 25 10 10 弓 300 垃 工 志 10 刀 A4-01B 25 
IT00 鱼 10 1002 10 40 180 1 0 世 工 350 卫 工 蔚 IT0 志 大 4-01 了 26 
100 工 10 100 和 10 30 10 10 了 和 工 350 卫 1 世 | 1410 和 A4-01 旨 27 
100aa 10 100a 10 30 10 10 地 1 350 血 1 切 | 410 A4-01B 128 
100 10 100 了 10 30 10 10 1 350 各 1 垢 | 10 组 A3-07A， | 29 
IT002 10 TI00 了 140 30 10 10 卫 工 350 匡 工 弓 10 缮 A4-01B 30 
100n 10 100 na 10 30 250 10 10 纪 900m | 350 二 1 血 10 姻 A4-01B 31 
1003 了 10 100 8 10 35 250 1 1 了 900 了 垃 350 地 工 纪 10 地 A4-0TC 32 
100m 10 100aa 10 30 200 10 40 荆 1 350 如 ! 工 也 | 10 地 A4-01C | 33 
100a 10 1002n 10 30 10 了 0 地 工 350 世 1 工 世 10 印 上 4-0138 34 
100a 410 100z I10 40 10 10 和 ma 汗 350 | 划 | 10tm A4-013 35 
100a 10 100a 10 40 180 1 押 了 0 和 了 350 刀 | 1 刀 | 40 如 A4-01B 36 
100m 10 100 10 25 10 10 句 工 350zm | 41m | 140 A4-01 了 B 37 
100a 10 100a 10 25 270 10 10 刀 了 350 握 TI | 10 了 za A.4-01 了 B | 38 
100m 10 100a 10 30 10 10 了 za 工 350m | 工 弓 | 10 血 A3-07B 39 
TI00m I0 400m 10 30 10 10 了 于 350m | 1m | 10 姻 A4-01B 40 
100 10 100a 10 30 10 T0 和 工 350 工 十 1T0 芯 由 4-01C 才 | 
100n 10 100aa 10 30 10 10 细 于 350 所 | tt | 10 乌 A4-01C 1 42 
100 am 10 100 羡 IT0 25 270 10 10 据 浊 350 志 十 垃 T10 纪 .4-01 卫 43 
100n 10 100 10 40 180 10 10 季 了 350z | 1n | 1T0zm 上 .4-01B 44 
100aa 10 100a 10 40 180 410 10 细 1 350mn | 1m | 10m A4-01B 1345 
100a 10 100a 10 30 140 10 荆 工 350 刀 | 1 | 10 细 A4-01B | 46 
100a 10 100a 340 30 10 10 地 工 350 刀 | Tom | 10 纪 Ad4-01B | 47 
50 an 30 3S00 20 40 350 10 10 锯 工 可 茵 20 纪 和 3-07A 48 
100 10 25 10 10 媚 300 工 了 410 也 和 4-01BB 49 
100 工 10 235 10 10 世 ， 300 人 地 二 也 10 耳 和 4-01B 50 


最 最 最 集 电 棚 
耗 多 六 
散 许 上 芭 基 人 
功 电 
罕 流 温 击 罕 上 电压 
斑 CBR)CBO 
司 二 忆 cafy Je | 了 JU 汪 
( 信 ) (A)》 ( 尼 ) 《Y) (A) 
了 3 孔 避 1902 300 茵 50 地 150 30 
作 113 300 姻 50 卫 T50 
如 3D GT1903 300 卫 50 癸 150 310 TO00 只 
如 3 用 全 8 入. 300 纪 TG| 310 了 组 50fa 了 了 73 1 性 
吕 3 也 吕 44 六 300 切 1G| 10 10 卫 50 了 175 235 
6 3DG73A 300 丘 1TG 12 刀 20 弓 18 | 100h 
了 3BDBG44A 300 亚 工作 10m 30 400 只 
8 3 了 DG73 且 300 如 工 刁 12 垢 20 担 30 100 上 
9 3PG73C 300 匡 工人 12 伺 20 志 45 100 只 
T0 3BDBG70 攻 300 包 | 4.2G| 10 10ma &0ira 79 20 工 0 共 
工 3DG73 了 及 300 姻 | 1 .3 局 12 丙 2f0 垣 18 100 只 
123 3D 人 73 忆 | 300 包 | 1 .3G T2 如 20m 30 100R 
1 3D81 了 300 如 | 1.5G| 10 10 王 50z 175 18 
工 六 3DG81L 下 300 刀 | 1.5G，， 10 于 站 匡 30 匡 175 20 100 只 
T5 3 有 DG70C 300 媚 | 1.5G| 1 10 垣 8 要 175 20 工 0 其 
T6 3DGd44 也 300 刀 | 1.5G| 40 10 纪 中 组 75 2 
17 3D6G44C 300| 1.5G 了 0 各 23 400 愉 
8 3DG44B 300 志 | 1.5G 10 症 30 400 愉 
T9 3DG70 必 300 姬 | 1.8G| 410 工 0 地 8 二 175 20 TI0R 
20 3DG8LC 300 媚 2G6| 10 40 弓 30 于 175 45 100 只 
21 3DG8SIC 300 卫 26G 10 10 奸 50 志 173 了 8 
22 3D G70D 300 据 2G| 10 TU 了 80 联 175 20 
23 3D G44C 300 了 匡 2G| 10 开 0 和 0 引 0 匡 二 75- 23 
234 3D G44 了 300 了 如 2G| 0 工 0 全 580 垃 175 30 
25 3D G4d4DD 300 了 2G 10 纪 | 30 400 此 
26 3D 6 中 了 300 和 | 2.5G| 10 10 弓 30 拍 175 5 T00 上 kk 
27 3D G81TD 300m| 2.5G| 10 10 王 5032a 1735 18 
28 3 经 81 f( 300a | 2.5G| 10 10 红 0 十 175 18 100 恨 
29 3DP G344 忆 300 如 | 2.5G 10 卫 30 400 
30 Cd47T1DD 300m| 2.5G 5 2 了 II 530T 23 45 工 00 
和 3D G9041 310fn| 200M 号 二 亚 30 组 175 20 IT0 
32 3DG9017 310 卫 | 200M 工地 20 了 a 150 20 
33 3D G90]1 | 310 纪 | 200M 5 工 组 30 吕 4125 20 了 10 比 
34 3DG9011 310 了 | 200M 5 于 人 310 所 125 20 0 只 
35 了 YY9011 310 弓 | 200M 工 30 了 20 0 只 
36 3D G9016 310 刀 | 306M 4 259 拉 150 20 
37 人 9016 310ia| 400M 5 了 ta 25S 刀 150 30 100 革 
38 3D G9018 310f| 600M| 0 Sm 30 150 15 
39 3D G9018 310 刀 | 600M| 710 8 全 20 匡 150 13 了 0 
40 3D G9018 310m| 600M| 10 8 莒 503H 125 15 1 
| 41 9018 “| 310m| 600M| 10 8m |20m| 10 145 | tm 
42 3D G9018 310 血 | 600MIL 10 gm 503 175 20 了 00 
43 3DG9016 310 刀 | 600M| 10 4 世 203mt 75 20 了 0 
44 GT9018 310 科 | ?700M 5 5 了 5 人 1 150 30 工 (0 绩 
45 3D G4400 350 刀 | 200M， 10 20z 1600 了 a 125 60 
460 3D G3903 350 刀 | 250M| 了 10 10 芭 1200 阵 125 60 
47 3D G4401 350 生 | 250M| 140 20 16000 了 ma 125 6 
.48 3D G3904 350 锯 | 300M| 1410 10mm |1200 拉 了 25 00 
49 2N3904 350 纪 | 300M 200 了 2 60 工 0 民 
50 3D G3904 3502| 300M| 10. 30m 1200m 15 个 60 了 00 上 
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频 小 功 
3.3 硅 NPN 型 高 频 
集 电 实 发 射 极 
-发射 切 ~ 基 极 
击 穿 电压 击 穿 电压 
矿 (BR)CEO 广 (BR)EBO 
Tc 了 5 
《YY ) (A) (VD) (有 》 
T8 了 
全 3 
20 190 攻 2 100 只 
12 牛 
15 3 
18 09 4 100 
20 000 只 3 200 只 
30 T00 只 4 100R 
45 T00 几 4 00 有 
工 3 IT0 只 3 I10 几 
18 100 只 不 T00 贞 
30 100 具 44 100R 
2 才 
15 100 六 才 TD00 具 
T3 了 0 只 3 108 
工 5 3 
T5 400 只 3 200R 
20 400 上 呈 200 具 
15 10R 3 T0R 
10 工 00 及 才 400 
1 4 
于 8 4 
15 3 
20 3 
20 400 3 200 
10 了 00 共 人 100R 
平 色 作 
2 100 上 3 100R 
20 400 有 3 200 具 
45 100 3 100 有 
18 100 3 10 
18 3 
T8 于 0 纪 3 10 雌 
1 100 只 4 了 T00 县 
18 00 兵 二 TI00# 
20 3 
20 1m1 帮 I00 有 
于 允 
2 号 Im 了 410 
2 103n 所 108 
12 10 上 有 驴 410 
19 100 用 和 1410 共 
20 T00 3 10 疏 
415 于 吕 100 上 只 
40 0 
40 和 
40 6 
40 各 
40 工科 6 0 只 
40 100 只 6 100 有 


2 研 丰富 
: 到 极 引 
小 功率 三 极 管 
集 时 极 集 电 极 电 访 前 饱 和 
外 
-~- 基 极 ~ 发 射 极 辐 
放 大 
反 阿 鹤 正 芭 疝 车 下 著 
也 流 也 流 系 煞 降 讨 降 
ic50o | cp | Tcpgo | Frcz 大 FF 已 三 cz TC | 捕 BES 广 czs | 7B 7TC 
人 形 
(A) (六 ) 《上 和信 》 〈《 羡 )》 | 也 这 王 3 式 《VD) ( 久 ) (VD) (YY) (A) 《A) 
100a 30 40 270 10 10m 工 0.35 工 乌 10 纪 A3-07A 
40 10 了 0 了 
500 了 10 40 了 I0 10 亚 工 4 血 20 志 A3-07 和 人 
J00 荆 10 JT00 3 T0 30 10 了 0 了 芋 人 .95 10.33 工科 TI0 匡 A4-01B 
I00 了 IT0 500 f0 30 10 10 卫 .95 中 .35 工 所 了 9 王 A4-01BB 
10 也 10 20 410 12 了 好 工 .5 0.8 30 包 Ad4-01B 
50 上 用 IT0 280 了 0 10 荆 .4-01 吕 
10i 10 20 10 12 耳 工 .5 0.8 30 世 盖 4-01 卫 
10 TI0 20 了 0 了 2 志 十， 10.8 30 匡 上 4-01 卫 
| 10 必 10 310 I10 45 200 10 10 缮 于 0.3 工 址 10 弓 A4-02 卫 
T0 10 20 10 12 由 工 .5 0.8 30 二 六 4- 人 0 
10i 了 20 所 了 2 二 .5 0.8 3 也 A4-0T 
TO00 10 100aa 1 31 1 人 10 志 0.95 人 .35 工 址 10 卫 4-01 
1001 10 | 100n 10 30 10 10 细 工 0.3 1 | 10m 太 4-01 昌 
10 |， 30 10 电 10 45 200 10 10m 工 0.3 工 坝 10 记 人 4-02 吕 
TI00 2 T0 500 拉 10 3f J0 10 卫 0.95 0.35 工 世 10 卫 A4-01 了 8 
100 10 20 10 10 了 和 及 4-01 呈 
50 负 10 20 1T0 10 耳 和 4-0 时 有 
10 10 10 忆 T0 45 200 10 10 吓 工 人 .3 工 垃 T0 伺 A4-02 卫 
100 8 10 100 JT0 30 10 10 卫 工 0.35 工 开 也 丘 内 4-01 了 了 
ft00a 10 T00 10 30 10 10 了 0.95 人 .35 工 王 了 IT0 钙 上 4-01 
工 上 了 T0 工 上 10 30 10 3 所 工 0.3 工 王 10m 及 4-01 甩 
TI00t 10 500 10 30 TI0 103 日 .95 0.35 工 | 410 及 4-01 只 
100a2 10 500 1 10 30 10 10 了 0.95 0.35 工 开 10 世 A4-018 
30 10 20 1 10 耳 Ad4-015 
1002 T0 TI00a0 10 30 10 10 志 二 0.35 工 开 TI0 鳃 太 4-01 用 
100n 10 100aa 10 390 1 T0 耳 0.95 人 .35 工 镁 10 刀 A4-01B 
100an 12 工具 9 25 270 所 10 了 za 0.95 0 ,25 了 工 血 T0 纪 改 4-01 了 
50 TI0 20 10 140 二 Ad4-01B 
100 芋 30 T00 aa 30 50 270 5 10 据 0.9 0.3 了 工地 10 也 A4-01B 
50 11 1T8 100 9 J10 28 198 马 工 志 履 ,35 工 绽 10 纪 A3-07A 
50 妈 TI8 100m 10 40 200 3 工 缮 0.5 工科 1410 担 A3-07A, 
50 2 18 100nm 40 30 200 乌 了 荆 0.35 工 纪 10 垃 A3-07A 
50 an IT8 1T00 3 10 40 198 5 工 伺 了 信 ,35 工 垃 10 鱼 有 3-07 人 入 
5f 1 18 100 忒 10 40 198 5 了 也 工 人 .35 工 钮 了 T0 生 太 3-07A 
工具 18 40 200 5 工 纪 工 0.5 工 垃 0 二 A3-07A 
100a 30 2003 20 28 270 5 卫 志 0.3 工 红 0 纪 A3-07AA 
530 卫 15 40 200 | 工 弓 工 0.6 1 血 10 握 名 3-07A 
5 位 姑 15 39 198 5 了 也 了 工 .05 0.6 荆 垃 10 志 A3-07AA 
5 15 IT00 必 10 30 200 号 工 世 0.35 工 卫 1T0 了 A3-07 扩 
5 和 蕊 1】15 28 270 号 工地 0.75 0 .1 工 位 了 10 二 A3-07A 
5 人 an 15 100a 10 28 198 5 了 也 0.35 工 王 10 志 A3-07AA 
50 芋 18 200 10 28 198 5 工科 人 ,35 工地 了 0 了 A3-07A 
50an 30 100a JT5 28 270 号 工 志 人 .5 工 世 TI0 纯 A3-07A. 
J00m 30 50 150 10 工 也 0.4 15z | 150 细 扩 3-07 信 
S02 30 50 150 殷 工 0 0.2 工 志 了 0 卫 各 3-07A. 
T00 30 40 300 10 工 位 0.4 15 刀 | 1502 A3-07A. 
50 1 30 T00 300 I0 工科 0.2 工 伺 10 王 入 3-07 访 
50 荆 25 70 300 号 工 垃 0.73 10.12 号 和 三 S031 
50 角 50 TI00 了 0 10 球 0.85 个 .2 工 乌 0 红 上 3-07 和 ， 


全 
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人 
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地 特 征 节 也 
序 型 大 大 

敬 许 | 

荔 也 二 

率 闫 率 流 温 

已 cf 7JT | cp Tc Tc | 了 7 
(W) 《(Z) (y ) (A) (及 ) 《) 
1 1 3DG3904 350m| 300M 20 IT0 志 |200 据 150 
2 又 GEFn3904| 350o | 300M 10 30 镁 1200 锯 T75 
3 3DG3646 350 印 | 350M 4 30 刀 1200 了 aa 150 
4 3DG708 360 纪 | 300M 10 10 生 1200 姻 175 
三 XGFn2369A| 360H， 500M 10 20 卫 1200 匡 175 
6 3D G9013 400z| 200M 1 |1300 拉 150 
了 3DG815 400| 200M 200 垃 125 
8 3D G815 400 刀 | 200M 6 10 生 |1200 握 125 
9 3DG815 400 纪 | 200M 6 10m 1200 了 1S0 
了 0 耶 台 815 1 帮 00| 200M 6 10 包 1200 吓 150 
并 及 GEFa3122| 400 吕 | 200M 10 S0 世 |1500 了 年 工 75 
12 | 3D G2222 瑟 | 400 纪 | 250M 800m 
13 | 3D G2221 400 和 | 250 人 了 0 20 包 1800 十 175 
14 | 3D G2222 400 刀 | 2508 10 20m 1800 缮 175 
15 | 3DG2221A | 400 扫 | 250M 10 20 刀 1800 了 全 175 
16 | 3D G2222D 400 钙 | 300M 800 联 
17 | 3DG9013 400 包 | 300M 10 50i 1150 位 125 
18 | 3DG2222 互 | 400 刀 | 300M 800 联 
19 | 3DG2222BE | 4)0m| 300M 800 垃 
20 CC 了 9011 400 弓 | 320 刘 下 5 10m 30 伺 150 
21 | 3D G1687 400 妞 | 360M 30 人 也 
22 | 3D GT1687 400 纪 | 360M IT0 15 30 婧 150 
23 避 1687 400m| 360M 10 5 Ia 30 刀 150 
24 GLC1687 | 400a| 360M 10 5t |300 茵 150 
25 D 9017 400 纪 | 370M 30 垃 150 
26 C9016 400 包 | 400M 5 工 世 25 人 也 150 
27 | 3DG9016 400 志 | 400M 5 工人 组 25 伺 150 
28 | 3DG9016 400z 妇 | 400M 5 荆 二 25 了 150 
29 | 3DG9016 400 鱼 | 400M 了 工 位 25 刀 1350 
30 9016 400 如 | 500M 6 工 刀 30 耳 150 
31 | 3DG9016 400 鱼 | 500M 5 1 工科 235 志 150 
32 | 3DG1687 400 匀 | 550M 10 5 伺 30 卫 450 
33 也 忆 1687 400 鱼 | 550M 30 了 二 350 
34 | 3DG1687 400 乌 | 550M IT0 5 组 30 包 150 
35 | 3G1688 400 匀 | 550M 10 号 二 30 二 150 
36 | 3D G1688 400 纪 | 550M 10 3 刀 30 钾 150 
37 | 9018 400 志 | 600M 5 5 地 50 匡 150 
38 也 G9016 400 刀 | 620M 25I 150 
39 C9018 400 姻 | 700M 5 5 志 50 纪 3150 
40 | 3D G9018 4002| 700M 罗 5 50 世 150 
41 | 3DG9018 400 刀 | 700M 5 5 如 50 纪 150 
42 | 3DG9018 400 巴 | 700M 5 5 乌 50Ia 150 
43 | 3DG9018 400 纪 | 700M 于 5 地 5 人 地 TI25 
44 | 3DG9018 400 刀 | 700M 5 5 组 510 150 
45 9018 400 刀 | 700M 3 5 垃 30 垃 150 
46 也 (rz9018 400 生 | 工 .工人 350 了 Ba 1T50 
47 DC Gd441 400 纪 2G 棕 8 40 年 ， |1L00 175 
48 Cd2 400 弓 175 
49 风 Z321 400 志 | 7.5G 8 IT00 纪 175 
50 DG9014 | 450 纪 270M 100 150 
| 区 | 
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频 


小 


功 


3.3 夸 NPN 型 高 频 


E 
3。 高 
集 电 极 
~ 基 极 
者 穿 电导 
矿 (BR)CBO 
了 TcB 
(VD) (A) 
60 T0 且 
00 50 呈 
40 100 也 
40 
40 100 必 
25 
60 


50 00 用 
6 100 几 
60 

60 

75 

40 100 必 
25 10 愉 
60 100 只 
80 100 上 
45 100 只 
40 10h 
40 100 有 
40 

40 

50 100R 
30 100 只 
30 T00 愉 
30 100R 
30 100 愉 
30 100 只 
30 100 
40 100 
40 20j 
40 100h 
50 100U 
50 10 
30 100 只 
30 100 只 
30 00 只 
30 100R 
30 100 只 
30 100 必 
30 100 
30 100 
30 100 
30 100 
30 2 
20 100 
20 2 
50 100R 


集 电 极 发 射 极 
-发射 裤 -~ 基 极 
者 穿 电 压 击 罕 电压 
三 (BR)CEO 矿 C5R)EBO 
二 妥当 
JCBE 了 8B 
(V) | (A) | (V) | (CA) 
40 T00 必 6 10 
40 50 几 7 50 
13 100 愉 5 00 只 
1T5 5 
13 100 4.5 IT00 
25 咏 
45 工 00 只 5 T00 员 
45 100 愉 5 TI00 避 
45 100 必 5 100 必 
45 100 了 7 5 100 愉 
50 TI00 了 上 4 100 琴 
30 TI00P 5 100 有 
30 5 
30 5 
40 6 
20 00 几 3 IT00 
25 100 只 村 IT00 
30 100 凡 100 上 
40 00 册 5 工 00 攻 
43 T0 4 1T0R 
25 T00 世 
25 100 4 T00 
25 台 
25 4 
30 100 呈 6 100 有 
20 1 了 | 4 100h 
20 T00h 号 100 上 
20 100 上 4 100 只 
20 工 生 4 100 上 
20 1008 4 00 有 
20 T00 了 100 只 
25 T00 4 100 必 
25 工 位 4 20 忆 
25 1T00 了 100 必 
40 100 4 100 眼 
40 30 | 了 0 及 
15 5 TI00 上 攻 
20 100 忆 6 100 忆 
了 工 5 工人 二 5 100 恨 
IT3? 100 愉 5 100 忆 
15 工 垃 5 100 尺 
5 100h 5 00 必 
TI5 工 韦 5 100 上 
15 100h 5 100 忆 
20 00 上 4 100 恨 
| 
18 100 必 6 TI00 具 
3 工 弓 
3 下 00 愉 
2.5 工 班 
45 100 必 


CN 
下 
人 
3 


一 有 
率 极 二 
小 功率 三 极 
集 电 极 集 电 极 电 流 前 儿 和 了 沁 
- 荡 极 - 发 射 极 向 
2 区 类 
反 四 截止 到 浊 截 止 压 
电 流 也 流 系 数 降 卜 坟 
cao | rcB | cpo 三 CE 和 用 六 cg Tc J 矿 BES czs | 7 Tc ， 
(A) (Y) (人 ) 《V 》 | 钠 沁 ma 式 (V ) (入 》 (VY) 《YV ) (A) | (A) 
100 屏 60 上 40 100 400 [ 10 卫 0.9 0.3 5 折 50m 和 3-07 和 总 工 
503 50 100 3 40 100 10 工 垃 10.9 0.2 了 工 班 TI0 切 人 4-01 避 2 
500 全 40 30 120 400 刀 | 30 0.85 0.2 3 耳 30 嫩 A3-07A 3 
25 了 15 30 工 10 了 m 1f.5 5m | 50 姻 A3-07A | 4 
4003 IT0 400 10 40 二 10m 工 0.4 3 切 30 卫 A4-01B 5 
3500 3 18 60 200 工 350 也 [0.92 0.3 25 坦 | 250 严 A3-07A | 6 
100 45 100 10 40 270 工 50 垃 工 0.5 T5m | 150 了 A3-07A 7 
TI003 30 100a 20 30 200 工 50 卫 1 0.35 15 了 刀 | 150 生 A3-07A 8 
工 00 了 45 100a 20 40 工 50 za 工 0,5 15 世 | 150 丘 有 3-07 信 9 
TI00 10 40 270 工 50 了 二 工 0.3 415 乌 | 150 世 A3-07A. 10 
500 aa 10 工具 I0 T50 10 350 乌 1 0.6 10 世 | 100 生 A4-02C 开工 
0 10 25 40f0 10 10 王 及 工 25 纪 | 250 耳 A4-01B 12 
Da 50 40 120 10 工地 0.4 15 卫 | 50 志 Ad4-013 13 
工 0 工 50 50 300 10 工地 0.4 15 生 | 150 妃 A.4-01 了 吾 14 
10z 60 40 120 10 工 匡 0.3 TI5 刀 | 150 卫 A4-0LB 15 
10t 10 23 400 T0 10 了 2 工 25 媚 | 250 镁 Ad4-01B TI6 
500 位 18 500 aa IT0 64 350 工 30 也 工 0.5 25 伍 | 250 细 A3-07A 17 
10 10 2 400 10 10 握 了 工 25 租 | 250 匡 A4-01B 18 
工人 0 嫉 10 25 400 10 10 地 2 工 25 卫 | 250 匡 A4-013B 19 
503 30 35 190 3 工 所 0.78 0.58 工 生 10 了 A3-07A 20 
了 0 刀 40 38 10 7 人 利 0.8 工地 10 纪 A3-07 和 21 
T00 aa 40 JL00 200 10 了 T0 0.4 工程 I0 艺 A3-07A. 22 
0 40 开 0 Y 人 秋 38 10 7 所 全 .8 了 10 刀 A3-07A 23 
10 40 400 10 7 也 0.8 1m | 10m |， A3-07A | 24 
T00 荆 了 0 100z 10 40 198 5 工 志 0.9 0.08 二 1T0z A3-07A 23 
I00a 30 1T00am 3 28 198 3 工地 0.3 工 切 T10 纪 A3-07 人 和 26 
T00 aa 30 28 200 5 工 于 0.3 工 位 I0 钙 A3-07 反 27 
100 了 10 20 3 工科 了 0.3 工 纪 了 0 也 A3-07 扩 28 
T00 立 30 28 了 98 5 工地 0.3 工科 10 缮 A3-07A 29 
100 1T0 559 270 5 工 红 工 0.3 工 世 f10 缮 A3-07A. 30 
100a 10 25 5 于 组 1 0.3 TI | 10 也 A3-07A | 31 
工具 40 TO 25 40 10 了 7 芽 0.5 工 联 10 乌 32 
了 0 只 40 40 10 了 壹 33 
0 40 38 410 7 Ia 工 0.5 工 卫 10 阵 及 3-07 信 34 
I0 甩 40 40 10 7 了 王 0.5 工 甘 IT0 鱼 A3-07 入 35 
10 几 50 T0 上 中 40 40 270 10 7 全 下 0.3 工 纪 10 纪 A3-07A. 36 
S0 12 100 T5 28 T98 5 工 征 0.5 工 纪 T0 A3-07A 37 
S03 18 28 T46 5 工人 血 0 .35 工 组 10 志 A3-07A. 38 
50 全 TI0 28 198 局 了 组 0.5 工 纪 10 丘 A3-07A. 39 
500 nm TI2 30 200 5 工 匡 0.5 工 也 10 卫 A3-07 人 入 40 
00 30 28 198 5 工 也 0.5 工 所 10 垃 A3-07 扩 41 
5Sl0 世 TI0 20 5 1 工艺 工 0.5 工 伺 10 丘 A3-07 A， 42 
了 T003 TI2 40 270 5 工 缮 工 0.5 工地 1T0 了 za A3-07 A. 43 
T00 10 25 工 世 工 0.5 工 伺 1T0 卫 A3-07A 44 
TI00 科 TI0 55 270 5 工 伍 工 0.3 工 志 10 垃 A3-07A， 45 
50 皇 12 28 146 了 工 垃 A3-07A 46 
30 15 15 5 50 纪 也 4-02 入 47 
50 册 10 15 3 20 据 0.9 0.2 工 联 10 卫 48 
2003 I0 10 号 50 王 49 
50 冯 下 ] 60 1000 5 工 葬 0.14 3 卫 30 了 如 机 3-07 入 50 
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5 = 
gs。 高 频 小 功 
3.3 硅 NPN 型 高 频 
最 科 征 基 最 集 电极 集 电 极 发 射 极 
序 型 大 大 
- 基 极 | -发 射 攻 - 基 概 
衣 证 乡 
= 
东 也 
罕 颇 率 流 温 击 穿 出 睹 击 穿 电 卜 击 穿 纪 正 
人 六 (BR)CBO 六 (BR)CEO 斑 (BR) PPBO 
Perl 六 Frcgpl Te 17ca ji rar 天 站 六 
(W) | (Hzy | (V) (CA CA) | CC CVD | (A) |CV) | (CA) (V) 《A) 
1 | DG9013 | 450zm| 270M 300ai| 150 | 50 | 100h 45 | 100p 6 | 100 
2 | 3DG3 忆 500 科 | 200M Sm | 600m 20 | 100ih | 415 | 200h 4 | 4100 有 
3 | 3DG5C 500 了 200M 6 5 细 100am| 175 | 25 | 3400 | 45 | 100R 5 |3400p 
4 | 3DG3 也 s00 了 | 200M 600 生 | 175 20 | 100hR | 殷 | 100R 4 |1008 
5 | 3DG5C 500 垃 | 200 天 100m|l 1417 | 235 | 100h | 41 | 100 5 100 委 
6 | 3DGSC 500 王 | 200M | 100ml 450 | 和 5 | 100h | 15 | 100 S 100 电 
7 13DG3B 500 刀 | 200 了 600m| 475 | 30 | :100 1 20 | 100p 5 100 有 
8 | 3DG3 了 500 了 | 200M 50m 上 600m 30 | 100 | 20 | 200R S | 100 
9 | 3DG5D 500 生 | 200M 6 Sm | 100m 415 | 4 | 100k | 235 | 100h 5 | 100 
10 | 3D G7B S00 生 | 200M 100ml| 175 | 4 | 100h | 25 | 100R 4 | 100j 
1113DG7B | 500 和 1 200M 100tml 4175 | 4 1 10h | 23 | 100R 4 | 100 
12 | 3DG7B 1 500 阵 上 200M 10 30 和 | 100i| 175 25 100 愉 4 100 上 只 
13 1 3D G5 5002| 200M 100ml 3475 | 4 | 100h | 25 | 100h S 100 上 
14 | 3DG5D 500 了 | 200M 100 如 | 350 | 45 | 100k | 25 | 4100 5 | 4008 
413 |3DG7B 500 了 | 200M 100iml 173 | 4 | 100h | 25 | 100n 4 |1400p 
16 | 3DG7B 500 血 ，200M 100m| 175 | 45 | 100 | 2 | 200 4 | 1008 
17 ,3DG7B S00z| 200M 100z| 175 | 4 | 1008 | 25 | 100p 4 | 100 
18 | 3DG7B 500 鱼 | 200M 100ml 150 | 4 | 100h | 235 | 10n | 4 114100n 
19 | 3DG7 电 500 征 | 200M 100z| 150 | 45 | 100h | 25 | 100h 4 11003 
20 | 3DG73 566a| 200M 300ml 1475 | 45 10 1 25 工 芋 8.5 | 10? 
21 | 3DG7B 500 生 | 200 阳 100m|l 475 | 4 | 100n | 25 | 100p 4 | 1008 
22 | 3D G7B 500mm| 200M 100mjl 1s50 | 4 | 100u | 25 | 100 4 |100n 
23 | 3DG7B 500 了 | 200M 100ml 175 | 45 | 100 | 30 | 200R 6.5 | 100 
24 | 3DG1959 “| 500m| 200M 6 | 20m | 500m| 150 35 30 引 
25 | 3DG1959 | 500 志 | 200M 6 | 20m 1500ml 3450 | 35 | 100u | 30 | 41008 5 | 100i 
26 | 3D G7C 500z| 200M 10 | 30m |100mil 410 | 4 | 100 | 30 | 100n 4 |1008 
27 | 3D G7C 500 刀 | 200M 10 | 30m | 100ml 1475 | 40 | 100h | 30 | 1009 4 1100 
28 | 3D G1959 “| 500 征 | 200M 6 | 20m |500ml 175 | 35 | 100h | 30 | 4100 5 | 100 
29 | 3D G7BD 500 了 | 200M 100zp| 4175 | 60 | 100k | 4 | 100B 4 了 0 
30 | 3D G337 500 血 | 200M 10 | 50m 1500ml 4150 | 50 | 100a | 4 | IT00n 5 | 100R 
31 | 3D G7D 500 了 | 200M 10 | 30m | 100ml 41450 | 60 | 100n | 4 | 100p 4 |100p 
32 | 3D G7D 500 了 | 200M 10 30 拉 | 100m| 475 | 60 | 100h | 45 | 100h 4 |31008 
33 | 3DG7D 500 卫 | 200M 100m| 475 | 60 | 100k | 45 | 100 4 | 100n 
34 | 3DG7D 506| 200M 100ml 150 | 50 | 100h | 4 | 4100p 4 |3100p 
35 | 3DG7 已 509 和 | 200M | 100m| 150 | 60 | 100 | 55 | 100 4 |1008 
36 | 3DGI120C | 500 世 | 250M 10 | 30 刀 | 100 刀 | 150 30 | 100p 4 | 100R 
37 | 3G33 500 了 | 250M 入 800m| 175 | 60 10R | 30 10 卫 5 0 只 
38 | 2G711B 500za| 250M 50ml 175 | 30 50h | 30 | 100R 4 50R 
39 | 2N2222 500 卫 | 250M 20 | 20m | 800ml 475 | 60 10P | 30 10 有 5 T0h 
40 | 3DG120D | 500 如 | 250M 10 | 30m | 100m| 150 45 | 100& 4 上 1008 
41 | 3G33A 500 生 | 250M 委 | 800mj 175 | 75 10n | 50 10 姻 6 10 有 
42 | 2N2222 入 500m | 250M 20 | 20om | 800m| 175 | 75 10R | 50 工 0 此 6 10R 
43 | 3DG3D 500 志 | 300M 50 科 “| 600 征 20 | 1008& | 45 | 200h 4 |1008 
4 | 3DG5EE 500zm| 300M 6 5m | 100ml 3475 | 35 | 100h | 45 | 100p 5 | 100B 
45 | 3DG3D 500 幸 | 300M 600m| 175 | 20 | 100k | 睫 | 100p 4 |100 
46 | 3D G5E 500 姻 | 300M 100m| 4150 | 25 | 100k | 4 | 100h 5 | 100n 
47 | 3D G5 了 500ma| 300M 100m| 175 | 25 | 100k | 45 | 100p S | 100n 
48 | 3D G3A 500mm| 300M 600m| 175 | 30 | 100k | 20 | 100 5 | 100p 
49 | 3D G3A 500zn| 300M 50m | 100aa 30 | 100h | 20 |: 200h 5S 100 愉 
50 | 3DQG410F 500 血 | 300M 100 和 | 175 30 21 5 
ee 2 ss 5 


下 -1078 


ee 


仆 二 


怪 司 一 


了 


小 功率 
焦 电极 
基 说 


反光 截止 


电 


流 


CC 


KE 


在 怀 
极 官 
三 极 管 
集 电 极 电 流 
- 发 射 极 
_ 放 大 
反问 鹤 正 
电 流 系 数 
7cEO | 入 c 瑚 FF 书 广 CE 7c 
《入 ) 《YY )》 | 妇 刘 拓 G 区 和 当 (和 ) 
40 350 50 纪 
主 天 10 20 [日 | 7 5 旨 
1400a | 40 39 270 6 引 9a 
1 | 49 20 200 6 呈 址 
100a 10 20 | 200 6 引 
1 有 
100a110 | 30 6 引 
1 | 40 20 ， 200 6 引 细 
1 | 10 20 ! 6 Si 
108a | 2 30 ， 270 6 了 红 
:00m | 1 20 | 270 40 30 了 ma 
100a 1 10 20 270 | 40 30 香 
100a 10 | 3 | 10 | 30am 
30a 0 20 200 6 5 
10a 30 6 引 吉 
100a | 320 20 10 30 志 
100a | 10 20 10 | 30m 
100a | 40 30 1 30tm 
100a 0 | 30 6 Sm 
100n 0 40 10 30 全 
工具 10 20 10 30 和 m 
100a | 3 28 | 10 30 弓 
100a 1 10 20 10 30 和 m 
100a | 10 |， 20 10 30 严 
25 240 1 | 100m 
70 240 1 ,4100 
200a | 10 30 30 30 甸 
200m | 410 38 10 | 30m 
100 na 5 60 400 1 | 100am 
100a 10 | 20 270 50 30 血 
20 1 | 100 和 m 
za | 10 30 1 410 30 好 
200a | 310 30 30 了 
100a | 340 20 270 30te 
100a | 1 60 5 S 芭 
T00n | 1 60 5 S 节 
10a | 20 30 1 30 圣 
75 10 10ta 
Th | 30 30 10 20 纪 
75 10 10 古 
100a | 340 30 | 10 30 志 
100 | 10 310 血 
108 | 310 T0 了 
1 | 340 20 6 5 
100a ， 40 30 270 6 5 纪 
Th | 10 20 200 6 5 弓 
100a | 10 30 6 5 和 
100a | 20 200 6 5 
1 | 40 2 200 6 Sa 
荆 报 10 20 | 6 5 地 
5002 | 1 40 0 50 征 
| 


je 


> 


Fr 


ww 


认 


局 
Ge Un mn ko 


hh 口 避 和 六 


TCR 


RD ( 


CC 


6 


ko 


外 序 
1 
3-07A 工 
上 4-02 吾 2 
| AAA4-02 避 3 
! 上 4-02 如 
| A4-02 引 吕 
1 4-02 6 
上 4-02 呈 2 
太 4-02 旦 3 
A4-8927 9 
A4-02C 10 
和 4-02C 于 
和 4-028 T2 
A4-02 卫 3 
A4-02C 4 
和 4-02C 于 5 
| 4-024 J6 
丰 4-025C 17 
A4-02C 了 3 
A4-02C 19 
各 4-02C 2 
和 4-02 卫 2 
大 4-02 瑟 22 
上 4-02C 23 j 
人 3-07 生 24 
A3-07A. 25 
A3-07 和 26 
A4-02 卫 2 
和 3-07A 28 
A4-02C 29 
A3-07A_ | 30 
A3-07A 3 
各 4-02 了 HH 32 
| 和 4-02C 33 
| A4-020C6 134 
| A4-02C 35 
入 4-02 了 36 
上 4-01 了 37 
A4-02C 38 
39 
所 4-02 避 40 
入 4-01 怠 41 
42 
太 4-02 怠 43 
和 4-02 44 
.4-02 晶 43 
A4-02C 46 
和 4-02 了 B 47 
.4-02 了 B 48 | 
上 4-02 了 | 49 
A4-020C |50| 
Ia 
下 -1079 
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局 - 
名 \ooN 人 not 


cn wo Fw 


cr rwryrrrrroereermreyeeeerrnirrerr -ae 


Sa ED LO CD Lu Go Lo CD 
are 


小 人 心 写作 人 


心 下 


NO Co ~1 (人 Ch 上 co 0 


| 3DGSsE 
| 3DGSE 
3LG5E 
3DG7D 
3DLG7C 


3DG120C 
3DG120C 
| 3DG120C 
| 3DGI20C 
BC548 


3D 避 548 
了 C 548 

3G1959 
D GT1959 

3D GTI959 


CC 1959 
3D G1959 
3D G120C 
3D GT121C 
3D GT1959 


3 也 对 1955 
3DG1959 
3D 1959 
3D 忌 1959 
3D G1959 


DGT1959 

有 了 CT959 

有 RG25C1959 
3DG1959 
3D GT959 


3D G1959 
3DGI20C 
1 3DG120C 
3DG1i20C 
3DG120C 


3D GT21C 
| 3DG121C 
1 3DGI21C 
3DG120C 
3D G120C 


3D G120C 
3D G1210C 
| 3D GT121C 
5DG121C 
| 3DG121C 


3DG1L21C 
3DG121C 
3DGT121C 

3DG121C 


于 
〈(WW) 
| 5009ma 
| 5040 荆 


| 500mm 


| S600 亚 | 


一 一 


500 卫 


| S500m | 
| 500am 


500 包 


| 500t 


500 芋 


500 oa 
3S00 Ia 
500 妇 
3S00 了 到 
3500 纪 


3500 联 
500 了 


500 也 
500 姻 
500tma | 
300 荆 
3 人 0 耳 


300 卫 | 


500 匡 
500 切 


500 甸 | 3 


500 地 
3500 企 
3500 茵 
508 好 


500 血 
500 荆 
5200 了 
500 了 二 
500 匡 


500 所 
500 了 王 
500 反 
3S00 妇 
300 地 


| 


500 和 | : 


500 茵 | 
500z | 
S00 荆 
300 下 1 


500mm| 
500ma| 
500 地 | 
500 斩 


0D0ma 
ji 


| 
i 
| 


300 了 
300M 
300M 


300 
300 说 
300N 


| 3008 
| 3003 
二 


号 Ge 仆仆 CU Cn 


上 上 


大 
多 
许 
1 审 
诊 流 
Zic ca 
《入 )》 (六 》 
3 世 100 了 
| TOQm 
革 00 
100ma 
| T00 芋 
| 100ma 
14100208 
100 纪 
00 本 
于 D 亚 200 耳 
了 1 二 T00 二 | 
10 血 1002a 
20 红 500 了 a 
20m 400 卫 
20J 500 了 
20 匡 500 也 
20 了 ia 500 荆 
30tm T00m 
30t II003 
4002i 
20m | 400m 
20m | 500m| 
20 也 500 纪 
20 生 | 500m， 
| 500 刀 
20 了 t 500 殷 
20 嫩 500 匡 
20 地 500 刀 
20 了 如 500 了 
20 志 | 500 癸 
20 笛 | 500 生 
30 荆 IT00 了 
100 经 
30 伍 JT00m 
30o | 100m 
100a | 
30 也 TI00 荆 
30 了 100 据 
100 王 
100 
100 好 
T00 了 3 
100 王 
TO00 卫 
| 100z 
100 了 
工 0 他 各 
T00 站 
了 0f 过 
了 0 二 | 


| 


疙 mm 
ii 玉 


集 电极 
兴 设 

出 穿 由 压 

三 (5R)CB5O 

| ea 

《Y ) (AI) 
40 1080 
人 3 | 的 0R 
45 工 00 中 
4 | 1300 | 
48 100R | 
40 T00& 
40 100 有 
40 I00 上 
40 1008 | 
30 400 只 
30 100k | 
30 

35 | 100 站 
35 ;1 100 
35 100p 
35 

35 | 

40 00R 
40 | 100p 
35 

35 100B | 
35 

35 TI00 忆 
35 T00 匡 
35 100 上 
33 100 只 
35 100 总 
35 100 有 8 
35 

35 08 
35 

40 | 100 
40 

40 100 
40 TO00R 
40 

40 00 只 
40 TO00 上 
40 100 只 
40 | i00h 
40 | 100 
40 | 100R 
40 | 100 
40 100 
40 T00 此 
40 T00 总 
坟 0 T00 
40 T00 号 
40 | 00n 


诗 极 
- 发 射 设 
赴 穿 电压 
大 (BR)CEO 
了 c 

(Vy》 (入 ) 
25 | 100p 
25 100 
25 T00 上 
25 100 
30 100 
30 | fo08 
30 100i 
30 | 100 
30 T00 
30 TI00 
30 | 100 
30 

30 100 电 
3 00 有 
30 | 100p 
3 1 

30 100 
30 100h 
30 1008 
30 

30 100 
38 

30 1T00 有 
30 100 间 
30 | 400 
30 | 100n 
30 | 460 
30 100 上 
30 | 

30 T00 册 
30 

30 100 有 
30 

30 | 3400R 
30 100 上 & 
30 | 

30 | 100& 
30 | 400 
36 | 100 
30 | 1400 
30 | 1008 
36 | 100n 
30 | 4008 
30 | 1008 
30 | 300p 
4100 恨 
3 100 
100 Rh 
， 1 


LT 人 人 信 人 人 有 CI 


人 性 CC CIRCUIT On 


LE UTC UL CQ KU wwn Cn LT 


信人 必 人 UTL 


大. 心 心心 全 心心 人 天 全 


功 


3.3 硅 NPN 型 高 频 
发 射 极 
基 极 


击 穿 电 压 
矿 (BR BEBO 


了 TB 
〈 太 ) 


JT00 几 


100 必 
100 
T00R 
100 


100 
工 00 忆 
IT00 
工 00 只 


工 00 了 


TI00 
100 愉 
100 


了 00 
100 只 


00 


100 
100 愉 
T00 必 


100 上 
100 只 
100 上 


100 以 


00 只 


了 00 总 
T00 册 


100 上 
T00 上 县 
T00 忆 
100 上 


100 只 
100 
190 只 
I00 
100EE 


100 
100 此 
00m 
109 


| 100 


率 三 极 管 

小 功率 三极管 

集 电极 集 时 极 电 流 衣 饱 条 原 

~ 基 极 -~ 发射 级 商 | 

放 大 

反 商 城下 反光 截止 压 | 

电 注 电 流 蔷 数 降 正 降 

殉 交 | 
1cao | cp | 7cao | cz PP ycp | yc | 入 spgs | cgs | 了 Tc 更 
一 - -一 一 一 一 下 

(A) | (| (CA) (COV) | min | maxr | (V)， | (A)》 (Y) (YY) | CA) CA) | 

10a 10 | 410an 10 | 30 270 6 引 工 500t | 5 | 50 血 A4-02C 
10 nm 10 | 30an 10 | 20 200 6 5 如 | | | 人 A4-02 习 
10a 10 | 10a 10 | 30 6 与 地 1 | 300m | Sm | 5 和 A4-026 
100 3 10 | 100a 10 | 30 6 5 志 工 300m | Sm | 50m | 人 4-02C 
100a 10 | 200a 10 | 50 10 | 30m 并 500m | 5m | 50m | A4-0238 
10a 10 | 10z 10 | 30 10 | 30m 1 500m | sma | 50m | A4-02C 
10a 10 | 10z 10 | 30 10 | 30m 工 500m | Sam | 50m | A4-02C 
TI0a 10 | 410z 10 | 25 270 | 10 | 30am I 500 弓 | 5 了 | 50 刀 | A4-026C 
30a 10 | 410 10 | 40 180 | 10 | 30m 工 500 纪 | 5am | 50 和 A4-02C 
15a 30 | 20rYl| 5 |110 800 5 2 了 1.2 | 600m | 5 | 100m 和 3-07 入 
15a 30 | 100a 30 | 110 800 5 2am 0.9 | 600m | 5m | 100m | 全 3-07A 
10a 30 110 800 5 2 600aa | 5 | 100m | A3-07A 
100 35 | 70 240 1 | 100m 250t | 10m | 100mm | A3-07A 
100z 1 | 55 | 270 4 | 100am 300m | 10 和 | 100m | A3-07A 
100a 35 | 70 400 1 | 100m 250 如 | 10 血 | 100tm 太 3-07AA 
100a 35 iooas| 5 | 70 240 1 | 100t 250mm | 10a | 100m | 入 3-07A 
fi00a 35 | 100aYl 5 | 70 240 1 | 3100am 250i | 10 科 | 100z | 入 3-07A 
300na | 40 | ra | 20 | 30 10 | 30tm 了 500a | 5 | 50zm | A4-023B 
100a 10 |200a | 1 | 30 10 | 30tma 1 500m | Sm | 50m | A4-02B 
100a 70 700 1 | 100m 1.1 3-07 人 
T00a 418 | 40 1 | 100Dm | 350ma | 10 和 | 190 赤 3-07A. 
TI00a 35 | | 70 240 工 100 了 ma 250 拉 | 10 拭 | 100 王 | 丸 3-07 入 
100a 5 | 70 400 1 | 100m | 250m | 10m | 100 严 A3-07 人 
100a 35 | 70 240 1 |」 100om 250 生 | 10 生 | 100 哇 A3-07A 
100na | 3 | 70 240 1 | 100 和 ma 100mm | 140am | 100m 和 3-02 扩 

| ] 

100 了 35 | 100a 30 | 40 350 1 | 100ma 1.2 | 250m | 10m | 100 卫 | 入 3-07 人 入 
100a 35 | 工 只 15 70 240 1 | 100ma 250 妇 上 10 | 100 | A3-07A 
100 a 35 20 400 T | 100m 250 志 |] 10 刀 | 100m | A3-07A 
100 aa 35 70 240 1 | 100m 350 了 二 | 10m | 100m | A3-07A 
100a | 35 70 240 1 | 100m 230m | 10 | 100m | A3-07A 
100 了 3 35 | 100z 10 | 70 248 1 | 100m 工 300m | 15a | 150m | A3-07A 
10aa 10 | 10a 10 | 40 180 | 10 | 30ma 工 500m ;| Sm | 50 A4-02C 
10a 10 | 10n 10 | 30 10 |] 30om I 500 如 | 5 甸 | 50 们 | A4-01BB 

10a 10 | 10a 10 | 30 10 [| 30m 工 500m | Sm ji 50m 1 和 4-02C 
10aa 1I0 | 10a 10 | 30 10 | 30m 工 500m | 5m | 50m A3-07 人 
100 10 | 200a 10 | 25 10 | 30m s$00mm ;| 5m | 50 孟 A4-020C 
100a | 10 |200a 10 | 30 10 | 30m 工 500ia | Sm | 50 才 入 3-07 人 
| 100a | 310 |3100a 10 | 40 180 | 410 | 30m 工 500z | Sm | 50 和 m A4-02C 
| ia | 1 | 10an 10 | 30 10 | 30am 1 S00m | Sm | 50mm A4-02C 
Ia | lia |10|55 270 | 190 | 30m 500m 2 50 联 | 和 4-02B 

| | 

102 10 | 10a 10 | 40 10 | 30a 工 500m | 5 也 | 50m | 从 4-02B 
100a 10 | 200a 10 | 30 10 |」 30am 工 500 纪 | 5 | 50 卫 | A4-02C 
4100m fi0 | 200a 10 | 30 10 | 30z S00 世 | Sa | 50m | A4-02C 
100a 10 | 200a 30 10 | 30nm 工 500 刀 | 5 如 | 350 于 和 4-02C， 
100an 10 | 200a 10 | 25 270 | 1 | 30m 工 500m | 5 | 50a 4-02C 
100a 10 | 100a 10 | 30 10 | 30m 1 | 500@a | Sm | 50 笃 A4-02C 
100aa 10 | 200a T0 | 40 180 | 10 130m | 1 工 3500 和 | 5 | 5 | A4-026C 
1003 10 | 200a 10 | 30 150 | 30 | 30ama 1 500m | Sm | 5s0m | A4-02C 
100 nm 10 | 200n 10 | 25 270 | 10 | 30tm 1 | 500m | 5m | 50azm A4-020 
| 100a 10 | 30 和 全 工 5 Sm | 50 A4-02C 


拍 


避 澡 co 人 cwi 


音 
浊 


二 
录 


1 | 3D6 

2 | 3DG1 

3 3P EGG 

4 3DE 

5 | 3DS 

6 3DG1421C 
7 | 3DGi21D 
8 3 了 D 后 1959 
9 3D GT1200C 
1 0 3DGd120C 
1 3 人 121C 
12 1 3D61241C 
13 D @1959 
T4 其 (Fa2222 大 ， 


1 5 3D Gil20D 


T6 3D G120D 
T7 3D GT21 了 了 
IT8 3D 121 号 
19 3 名 547 
20 BC547 


2 日 547 

22 3D G120D 
23 3D GT120 了 
24 3D G120D 
25 3D 120D 


20 | 3DG4120D 
27 | 3D 各 120A- 疡 
28 | 3DGT121 了 
20 | 3DG121B 
30 | 3DG121D 


| 

31 | 3D G121D 
| 
| 


32 | 3DG121 了 
33 | 3 了 GT121 开 
34 3D G120 


35 | 3DG121 


36 | 3D 人 7D 

37 | 3D 120 且 
38 | 3DG120D 
39 | 3DG1203 
40 | 3DG1t20BD 


本 3 了 各 120 也 
42 | 3DG120B 
43 | 3DG120 防 
44 | 3D GT121D 
435 3D Gd4121 
46 3D GT121D 


47 3PD ji7 站 也 
2XT121 了 


500 伍 
3500a 
3S00T 
500 王 


300 经 


500 生 
300 了 
S00 纪 
500ma 
500m 


300 弓 
300 取 
500 了 
500 缮 


500 组 


500 全 
500 全 
500 切 
500 荆 
500 择 


300 理 
500 妃 
500zmm 
300 芋 
500 钥 


500 组 
500 王 
S00 7 
35001 

300 荆 


50f0 所 
500m 
5005 

DIE 


300 虽 


与 有 人 开 
了 5 


| 309 
| 300 订 


300 计 


300 浊 
300M 
300 了 于 
300M 
300M 


300M 
300 议 
300M 
300M 
300M 


300 
300 计 
3800M 


300M 


300MS 1 


300M $ 
300M 
300M 
300M 
300M 


300 隋 
300 讨 
300M 
300M 
300M 


300 
300M 


| 300M 


300M 
300M 


300M 
300 刘 
300M 
300 了 4 
300M 


303 记 
300M 
360M 
300M 
300 六 


| (CV) 


及 CE 


3.3 硅 NPN 型 


昌 和 极 


基 极 


市 缀 也 压 


太 (BR)CBO 
Lic3B 
(7) |， 《〈A)》 
40 | 408 只 
40 | 4100 只 
邦人 了 900 六 
40 | 100 
| 100 有 
340 | 100 闷 
6 1T006 所 
33 | 00 电 
40 00 此 
40 T00 
了 0 00 4 
40 100 册 
35 ID00 尼 
7S 00 只 
60 100 上 
60 | 100n 
860 | 100 生 
50 100 上 
SO | 109 及 
50 | 400 
80 | 
00 100 电 
60 100 只 
60 | 100 
60 1100 愉 
60 100 到 
60 TI00 用 
60 | 100m 
60 
60 | 100 
60 100 电 
60 00 点 
60 T100 只 
60 | 100h 
60 100 忆 
60 | 100 
0 100 点 
0 1 100p 
60 | 100R 
80 | 100 线 
6 的 | 1008 
8 100 瑟 
60 100 吨 
60 100P 
60 | 100R 
60 | 100h 
80 | 0 
60 | 100) 


1 


频 


小 


集 叫 极 
| 
| -发 射 裤 
击 穿 全 压 
及 (BR2CEO 
7cE 
5V》| (A》 | 
| 
站 门 
30 | 100) 
30 | 100 
30 | 1008 
30 | 100m 
| 30 | 1008 
30 | 100e 
30 | 100 电 
30 108 员 ， 
30 108 刀 
30 | 100 
30 | 100 
30 | io0gh 
30 于 09 上 
40 | 100m 
43 | 100 
用 
| 45 | 100g 
43 | 100 
45 | 100p 
| 45 | 100 
| 45 
4 1109 只 
45 
43 | 100u 
45 | 100 
45 | 100 电 
45 | 100m | 
45 | i09p 
45 | 108 具 
45 | 100 具 
45 
| 
435 | 1001 
43 | 109 只 
4 1 1002 | 
4 | 100m | 
45 | 100 玉 
45 | 1008 | 
45 | 100 
| 100 遇 
435 | 100R 
145 | 100n 
4 | 199j 
45 | 160 让 
4 了 00 反 
45 | 100u 
和 5 100 号 
寿 3 100 具 
5 099 中 
4 | 100 忆 
4S 100 


发 射 

- 基 极 

证 穹 电 讨 

三 (3R) EBDO 

了 8B 

《Y) (入 》 
100 开 
和 100 只 
纤 100 不 
作 100 有 
媳 100 县 
由 100 忆 
5 IT00 甩 
和 100 只 
是 100 县 
二 1I00 只 
过 T00 眼 
人 4 00 只 
5 T00 呈 
各 100 虑 
不 T00 具 
4 T00 只 
妈 TU00 县 
4 100 只 
5 T00 愉 
下 
如 

本 

4 100 六 
人 100 号 
在 100 只 
益 1080 其 
寻 4100 只 
帮 100 下 
二 T00 县 
全 

二 100 & 
作 T00 有 
如 T100 BR 
帮 T00 
友 TI00 失 
本 100 装 
玫 T00 下 
妈 100 具 
各 100 只 
4 100 上 
在 | 100 只 
100 到 
生 100 
全 100 上 
本 | 100 上 

| 

灵 100 只 
可 T00 下 
4 14141008 
信 T00 E 
| TD0 


一 一 -一 一 一 一 一 
3 到 


二 


中 


功 蛮 三 管 
Se | ES _ 
极 集 惠 家 也 流 前 | 人 馆 利 
极 - 发 射 极 协 | 
故 大 
反 向 截止 | 反 向 城 止 于 | 
流 电 流 系 数 | 除 | 正 下 
二 | | 5 ee 2 | | 
Fecp | Tcro | cg | ApFE 天 CF Tc F 广 8Bgs | cgg | 1 | 5 
(| (CA | Vania lmazl tv) | AD GO CA TCA) | 
| | II 上 | _ | 
| | | | | 
10 | 2003 10 | 40 | 10 .1 30m 王 S00m | 5 位 | 30 和 
10 | 200a 0 40 80| 410 | 30m 由 500m | Sm | 50 和 m 
10 |200n | 30 25 10 | 30m 1 | 500m | gm | 30m 
10 | 200n 10 | 和 5 | 10 | 30m { | 500aa | 5m | 50 细 a 
| 410 | 2003 10 | 40 | | 40 | 3m |5om | 500m | 5m | S0m 
10 |2008 | 20 | 30 | 10 | 30m 1 | 500m | sm | 50a 
19 | 200a 10 3 150 | 10 1 30m 500m | Sm | 50 
3 | 109a 10 10 | 270 1 | 100m 1 250m | 10ta | 100mm 
10 | 100 10 30 10 30 如 1 | 500aa | 5m | 50 血 
0 | TI00a 1 340 40 180 | 3 30 卫 工 | 500m | 5 氏 | 30 甸 
0 | 200 10 40 | 380| 30 30 纪 ! 300 和 | 5 | 30 押 
10 | 200a 310 235 | 270 | 3 如 30m 工 500m | Sm | 530 血 
35 70 | 240 1 | 100m 250m | 140 血 | 100@ 
10 | 109a 10 80 | 10 10m | 1.2 600m | 15 理 | 150 和 
0 | 10a 10 30 | | 230 30m 了 600 和 | Sm | 邑 生 
1 | la li 141310| 1 | 30m | 1 500m | Sm | 30 邓 
10 | 200a 30 40 | 180| 10 30 1 S00aa | Sa ， 30im 
10 | 200a 1 | .25 | 270| 下 | 30m T 500m | Sm | 50 
3 100a 30 110 808 5 1 2m |900m 600aa ; 5 | 100m 
230 | 110 800 2 全 5600 纪 | 3 纪 | 100 了 
30 20nT7| 6 110 | 800 5 2m | 1.2 500 吉 | Sm | 100 弛 
1 10 10 30 10 30 企 1 500m | 5 | 30 血 ， 
19 | 19a 1 40 | 180 | 0 30m 了 500m | Sm | 5S0m 
10 卫 @ 了 0 30 270 10 30 弓 了 300 经 | 3 王 50 各 
10 | 230 10 40 | 180| 310 30m 500m | Sm | 5S0m 
1 | 
| 50 | 340 站 30 了 30 1 500m | sm | s0am 
1 10n | 19 30 10 | 30m 1 1 5S00m | Sm | 5S0am 
0 1 2300n 30 40 | ;480 | 30 30m | 1 500m | 5 | 50a 
210 200a 10 30 0 30m 500z | 5a | 50 王 
10 200a 0 25 了 0 ， s00m | 5am | 50m 
10 | 200m 10 380 30 疆 工 500ma 呈 | 30 和 
18 | 109a 10 40 | 180 | 1 230 S00ma | So | 50 徊 
140 1 200a 10 30 | 10 30 弓 1 | 500m | 5 组 | 50 组 
10 10 3 38 3 30 30 和 ma 了 500m | 5m | 50m| 
1 | 206a 30 36 10 0z 1 500 阅 5oa | 50 血 
10 | 200: 30 40 0 30m 1 3s00m | 5m | 50m 
10 | 10 1 0 30 30 30m 工 500@ | 5 | 50m| 
10 | 109 1 310 340 | 4180| 折 30 上 了 s00m | 5m | 50m 
1 | 40a 10 235 | 270| 310 30m 1 500m | Sm | 50m 
19 | 10a8 10 30 | 340 30 和 me 1 500m | 5 | 50 
10 | 10: 10 |2 270| 1 13m | 1 | soom | Sm | 50mm 
10 | 10a 10 40 | 10 3230 了 500m | 5 和 | 50 好 
人 0 | 10a 1 30 10 30r 1 500m | 5m | 50mm 
1 ，200a 30 10 30m { 500m | 5a | 50m 
9 | 3063 了 30 10 | 303 ] 500 | 5 绍 | 350 
10 |200a | 510 30 10 1 玫 3 | 5S0m| 
| 工 0 00 10 30 1 了 总 训 S0 王 | 
10 | 200a 1 | 25 ，270| 3 | 5 | 50mm 
9 | 200 10 |】 40 180 19 生 | 圾 1 50 重 
10 | 200a 10 25 10 了 | 5m | som| 
j 1 1 


轧 扣 个 ti 请 


人 


Ta Fa Falahs 
人 Wi 


na 


全 总 呈 
条 困 罗 产 


避 
< po、 SG 


4 心 oo 
| 和 - 内 ， 
| 0 


《DG Fw Rs 人 ?> 


CC 


35。 高 频 小 功 
3.3 硅 NPN 型 高 频 


埋 征 最 最 集 电 极 集 蝶 极 发 射 般 
序 | 型 大 
人 高 
- 基 极 - 发 射 极 -~ 基 摘 
许 寻 
电 一 FRR 
| 频 率 流 温 击 穿 电 压 | 击 穿 电压 击 穿 电 扑 
| 人 矿 (BR)CBO | 三 (8R)CEO 六 (BR)? 忆 BO 
电 更 f1T | rcglj rc lrc 17 了 Tea 了 
(Hz) | (V) CA (Ac) CVD CA CVD (CA)》 (Y) (A) 
要 _ 性 ia | 
1 13DGf121D 300M 100m | 4175 60 | 100 | 45 100 愉 4 100 
2 |3DG121D 300M t00m | 175 | 60 100h | 45 100 4 100 
3 | 3DGf21D 300M 100m | 175 | 60 100a | 4 100 县 4 100 忆 
4 | 3DG121D 300M 100m | 4175 | 60 100j | 45 100 了 TI00 只 
5 |3DG121D 300M I00m | 475 | 60 100 | 45 100 束 了 100 下 
6 | 3DG121D sgm | 300M 100 刀 | 4175 | 60 100h | 45 100 必 人 100 下 
7 | 3DG121D 500tzm | 300M 100m | 4175 | 60 100 | 45 100 县 4 100R 
8 |3DG121A-D | 500m | 300M 10 | 30m | 100m 60 100 | 45 100 4 108 有 
9 BC546 500m | 300MS| 5s 11om | 200m | 150 | 80 1008 | 65 I00 上 6 
10 | 3D G546 500m | 300M )】 5 1410m | 100m | 1501 80 100R | 65 100 具 引 100 
4 BE370 500 如 | 490M 10 | 40 生 100 人 了 150 | 40 T5 4.5 
志 2 | PH2369 560m | S00M 10 | tom | 500m | 450 | 40 15 4 .5 
世 BR370 500m | 500M 10 | 10om | 100m | 1501 40 1008 | 3 | 100p 5 100 忆 
14 | 3 了 BEF370 S00m | 500M 10 | tom | 200m | 150 | 40 100& | 行 | 1008 4.35 | 100R 
1 | 3D G370 500m 500M 10 |310mz | 100m | 150|1 40 | :100 | 纯 T100 上 4.5 | 100 有 
16 |2G711 500m | 500M 190 | 20m 50m | 475 | 48 100n | 48 200h 4 100 hn 
17 13DG74A 500zm | 500M 50om | 475 | 18 18 | 4 
18 | 2G711A 3500t | 500M | 50m | 175 | 18 50h| 18 1 100R | 4 50 ph 
19 | 2G711A 500m | 500M | S0ma | 475】 48 100 | 348 200 4 100 
20 」2G711A 5009a | 500M 50 人 4 175 | 48 100 18 | 200 | 4 108 
有 
21 | 2G711A 500m ， 500M 10 | 20t 50a | 4123 | 348 100n | 418 | 2008 4 00 忆 
22 | 3D G122A | 5S500m | 5600M 10 | 30mm | 100m 40 100 上 | 30 100i | 5 100 
23 | 3D GT122A 500m 1 500M 100m | 425 1 40 1004 | 30 100 症 4 108 
24 | 3DG122A 500m ，500M T00m | 475 | 40 100 | 30 100nk | 4 100R 
25 |」3D GT122A 300m | 500M i 100m 175 | 40 IT00 30 100 上 & 生 100 
26 | 3D G122A | 500m | 5S00M 100m | 175 | 40 100R | 30 100R 4 100 
27 | 3D GT22A 500m | 500M  ， 100zm 175 | 40 TI00 只 30 100 | 4 T00 
28 | 3D G122A 500m | 500M 1090n | 450 | 40 100 | 30 100j | 4 100 
29 | 3D GH122 妆 500m | 500M 100m | 175 | 40 30 | 4 
30 | 3D G122 卫 500m ，500M 100m | 4175 | 60 100h | 35 100h | 4 T00 
; 1 | 
31 | G3DG122A s00m | S00M | 100m | 15| 40 10n| 3 | 10R | 3 100a 
| 32 | 3D G1228 500 刀 | 500M | 190m | 1795 | 60 100 有 | 45 1002 | 4 100 
133 | 3D G31228B 500m | S00 100 中 | 4175 | 60 100 愉 | 45 100 只 4 100 于 
34 | 3D G1223 500m | 500M 100na | 4145 | 60 | 100n | 4 | 108 | 34 100 
1 35 | 3D G122B 500m | 500M | 100m | 4175 | 60 100 有 | 45 100k | 4 100 电 
1 j | | 
136 13DG1228 Ss00m | 500M 100m | 150 | 60 100 | 45 | 100 | 14 100 诺 
137 | G3DG122B cs00m | sS00M 1009m | 175 | 60 100 | 45 100 只 4 100 
138 | 3D G1228 500 志 | 500M | 100m | 175 | 60 45 下 
| 39 13D G122BB 5009m 1 500M 430 |30a | 100m | 175 | 60 100 上 | 43 | 300 上 4 | 100P 
40 | 3D G122 忆 500mm | 500M 340 130 | I00 血 60 100 上 | 45 100 R 巡 | 100 
| 
和 13DGi226 500m | 7008 10 | 30m | 100 甸 40 100 | 30 100 具 4 100 到 
142 上 3D G122C s00m | 700R 10 |30mn | 100m | 4175 | 40 1008 | 30 100 本 100 忆 
| 43 | 3D G122f 500m | 700 100m | 4175 | 40 30 要 
44 13DG122C 5s00za | 700M 100m | 1475 | 40 1008 | 30 100 上 4 100 
45 | 3D G122C 500m | 7003 100m | 1475| 40 | 1100] 30 | 1 4 | 108 
46 | 3D G122C 500oa | 上 ， 4 TI00m 
47 | 3D 6G122C 500 血 有 可 100 
148 13DG1226 500 据 | 4 100 只 
49 13DET122C 500ma 上 4 100 
50 G3DG122C S500aa | 7 皇 | 4 100 并 
| AN 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 


下 -1084 


之 > Fr 在 各 
鞭 三 极 典 
小 功率 三极管 
一 ER ES 
集 电 报 集 电 极 电 流 前 | 饱 
-基于 权 - 发 射 极 册 
放 大 
反射 截 正 反而 截止 压 
屯 流 电 流 系 数 降 压 
| 志 本 5 
| 大 
Tcpso 矿 cp cpo 六 CE 严 PF 开 矿 cF zc 及 5ES 和 们 将 3 了 
(A) | (V) | (A) (Y) | tain | (T》 (人 A) (V) (Y)》 | (A) 
| _ | 
100a | 10 |」200a 10 25 2710 10 ， | 30a 工 500m | 5 各 
100a | 10 | 2003a 10 30 10 30 500m 1 细 
100n | 10 |3200a | 30 40 10 30 mm 1 500m | 5m 
100a | 10 | 200a 10 40 80 10 30 和 工 | 500zn | 5 
100a | 10 1 200a 10 25 TI0 30 了 了 500zma | 5 纤 
TI00a | 40 和 | 10 40 10 30 血 0.5 500m | Sm 
T00a | 10 | 200a 10 30 10 30 姻 工 500 如 | Sm 
100a | 10 1200a | 10 30 1 40 30 征 I 500 如 | 5m 
150a | 30 203aS 6 430 450 5 2 1.2 600aa | Sam 
150 | 30 | 100a 30 了 800 S 2 0.9 6003 | 5 二 
4003 20 | 100aY7 2 40 I 10 了 m 
400n 上 20 | 100a 2 40 120 工 10 科 | 1.5 600 姻 | 10 血 
fT00a | 40 工具 45 40 200 I 10za 1 300 可 1.5mm 
400na | 20 | 100anY7 2 40 270 工 10z 500aa | 410 如 
400a | 20 卫 世 15 40 1 10 血 I 200zm |1.5 征 
Tu | 10 10 愉 10 20 | 200 10 20m | 1.1 500m | 5 
1 | 10 1500m 10 30 10 30mm 工 500 和 im | S 
500 刀 | 340 工具 10 30 10 20m 1 500 拼 | 5am 
1 上 10 1 下 10 30 | 200 1410 20 丘 于 500 和 | 与 乌 
荆 甩 0 10 上 TI0 20 | 工 ( 20 芭 TI.1 | 500 王 号 所 
| | 
| 3 | 1410 10 20 | 200m 1.1 | 500m | 5m 
100a | 10 | 200 410 30 | 10 30 押 1 500mm | 5 了 
100a | 10 | 200x 10 30 | 10 30m 1 500 锤 | Si 
100a | 10 | 2300 10 30 10 30 征 二 500m | 5 如 
100a | 1 200 2 10 40 30 30m 1 S00m | 5 
100a | 10 |2002 | 310 235 】 270 10 30m 了 500m | Stm 
100 人 20 200n3 | 320 0 1 | 30 30 了 如 了 500 弓 S 专 
100a | 10 1200a2 | 1 30 10 30m 机 500m | Son 
100n | 10 200z 10 30 10 30a 工 500m | Sm 
100n | 320 200mn | 3 30 | 10 30m 1 500 了 | Sin 
100a | 30 | 2008 0 | 40 | 10 | 30m 500 姻 | Sm 
100a 4 40 | 200t8 1 30 ] 30 和 1 500za | 5 
100n ;10 1200a 10 30 世 30m 守 500m | Sm 
00 拉 10 | 200n | 1 25 270 in 30m 工 500f | Sm 
TI00u 10 |300n | 230 4 10 3 I 500ia | Sm 
100m | 10 | 200a 10 3 1 30mm 工 500za | 5tmn 
100a | 40 | 2007 420 | 10 30 了 mn 工 500im | Sm 
TO00nm 1 310 | 2003 10 30 | 10 30m S00m | Sm 
100a 10 |200a | 10 30 1 1 30 如 1 500 和 | 5 
T100n | 0 260mn | 10 30 | 1 30mn 了 500m | Sm 
ti00a | 10 | 200a | 10 30 | 410 30 血 1 500 刀 | 5 细 
100 aa i0 | 200a | 3 30 30 30a 1 500 了 | Sm 
400 3 10 200 侍 到 30 | 10 3f 开 了 5S00 证 it 
T100 于 工 200 卫 于 30 | 410 30 了 好 1 S00 5 锯 
ti00n | 40 | 200a 10 34 10 30 癸 500mm | St 
} 
100a | 40 1200 10 25 270 10 30 搓 1 500 生 | 5 也 
t00a | 10 | 2003 10 30 10 30m 了 500zma | St 
f00na | 310 | 200z 10 40 10 30 细 1 500 纪 | 5 细 
100a | 10 1 100a 10 30 1 10 30 | 工 500 如 | 5 全 
100a | 10 | 2001 10 40 | 10 30 500 鱼 | 5 
| | 


外 序 

形 芝 
A4-02B I 
A4-02 了 2 
A4-02C | 3 
A4-02B | 4 
A4-02B | 5 
A4-02B | 6 
A4-01B | 7 
Ad4-02B | 8 
A3-07A | 9 
A3-07A 110 
A3-07A | 扩 
A3-07A | 12 
A3-07A | 13 
了 

A3-07A | 43 
A4-02B | 16 
A4-01B | 417 
A4-02C | 18 
A4-02B | 19 
A4-02B | 20 
21 

Ad4-02B | 22 
和 4-02 尾 23 
A4-02C | 24 
Ad4-02B 25 
A4-02B | 26 
Ad4-01B | 27 
Ad4-02C | 28 
A4-02C | 29 
Ad4-01B | 3 
A4-02B 13 
上 4-02 32 
A4-02P 1，33 
A4-02 了 | 和 5 


不 4-02 忆 36 


和 4-02 且 37 
上 4-02C 38 
A4-02 品 39 
A4-02 40 
A4-028 了 
入 4-02 也 2 
点 4-02C | 43 
和 4-02G 44 

45 
A4-02 卫 44 
和 4-02C 47 
全 4-02 甩 48 
入 4-01 品 49 
A4-02 了 8 | 50 


| 


各-1085 


bo is 
司 人 


ko 
1 


Fu Fa fo 
Co SS 


29 


CA 
心 


本 RS 
Pbsh Phxhah ha ， 一 
尽 信 站 忆 员 届 宁 站 轴 刷 睛 旺 昌 oO 并 本 


LOCD CD (VD 
人 心 Co Fo he 


CD 
全 


了 
-车 


3D GT22 必 
3D GT22D 
| 3DG122 也 
3D G1227D 
3D GT122D 


3D G122D 
3D G122D 
3D G122D 
| 3D G122D 


38G122D 
3G44 太 
24G71 瑟 
3G44 也 
2G711B 


3D G74 了 B 
2G711B 
2G7113 
2G7JTC 
2G711D 


2G711 
2G71TB 
2G71L DBD 
34G44 媳 
3DG74D 


2571T 
38 G92 旦 
3DG92 闪 
3 了 DG92 已 
24G711 


245711 于 
2(471T 忆 
2G711E 
3B G82/. 
3D G3822 


| 
2G711C 


2 友 71TC 
3 有 愉 32 忆 
3D G745 
3 也 总 74 翌 


2G711C 

3 也 竺 82 人 2 

3D G82C 

3D G91 和 
3DG91E 

| 

1 


本 


3 了 人 9 
3D 72 昌 
3D G720 
3D G72C 
3D G82 也 


G3DGIT22 卫 


Ce 
| 


[ 导 


频 


小 


功 


3.3 硅 NPN 型 高 频 

一 一 一 -一 CR 
取 入 征 最 节 | 集 电 极 集 电极 发 射 极 
大 大 | 
耗 到 | 
， - 东家 - 发 射 报 | - 基板 

把 

功 电 | 
率 频 率 流 | 温 击 穿 电压 | 坦 穿 电压 赴 穿 电压 

| | CBR)CaO 产 (BR)CEO | 玉 (BR)EBO 
Per | 六 rc Tc | 7cM | 了 7 | rea Tan 下 
(而 ) | 〈Fz)》 了 )》 (A) | (CA) | (和 )》 全 CA) | (VCA) (VY) | (A) 

人 
500z | 700M | 100m| 475 60 100 4 1 1008 | 4 100 攻 
s00m | 700M | 100ml 14175 | 60 | 100h | 4 | 1008 4 100 
500m | 700M | | 100 刀 | 175 60 1008 | 45 100 具 人 100 
500 特 | 700M 100m | 175 60 | 100 | 4 | 1008 4 100 
500m | 700M 100m| 5 | 60 | 108 | 4 | 300n 4 100B 
500m | 700M | 40 130m|100ml 13 | .60 | 10 | 4 | 1008 100 
500m | 700M 100ml 475 】 60 45 | 4 
500am 700M 30 本 100ml 175 | 60 ，100R | 45 | 3400p 4 100 
s00m | 700M 100ml 1s0 | 60 |， 10 | 45 ，100n 和 100 上 
500 妈 | 700M 100ml 15 | .60 | 310 | 45 | 1008 了 100 上 
500 刀 | 700M | 10 |30m | 100m 60 | 100m | 45 | 3100 4 100 上 
500 中 | 750M 人 入 600ml 15 | 35 13100125 | 200 示 100 上 
， | | 10 | 20 香 | 5 引 严 1 100 只 ， 4 100 只 
00m | 750M 钨 60a| 17 100 | 3 2003 | 4 100 上 
500m ，750M 10 | 20m | soml 3175 | 30 | 100n | 30 | 2008 4 100 旧 
500o 750h 5om|l 1475 | 30 30 4 
500m 750M 50m| 475 | 30 | 300k | 30 | 2003 4 100 上 
s00mm | 750M S0 了 173 | 30 100 只 30 200 忆 | 4 100 BR 
500 包 | 750M 50a| 475 | 30 50 | 30 | 100 | 3 50 玫 
500m | 750M 50 下 | 375 尼 508 1 85 | 100g 4 50 县 
500 取 | ?50M | 50ml 35 | 4 | 10 | 4 | 200p 4 100 六 
590ia | 750M | 50m| 1 | 4 | 100n | 45 | 2008 4 00 上 
5S00 和 750M 30 20 理 50 伺 荆 753 49 100 只 45 (2080 世 本 T90 世 
500 人 | 750MM 妈 60 位 175 45 1080 县 人 3 200 到 100 忆 
500m | 750M | | 50ml 173 | 4 45 了 

| 
s00m | 750M | 10 | 20m| soml 15 | 全 | 10 | 第 | 200 由 1T60 好 
590m | 500M ， 10 | 305 | 150m| 1 30 | 2 | 3 
500m2 | 300M | 3150m| 36 mm | 20 1 4 280 上 
500 科 | 800M  ， 150m| 475 | 36 lm | 20 录 200 
500 地 工人 50 专 了 75 18 5 只 300 只 各 50 六 
500mm | 16 1 sml 345 | 1 11100818 | 2320 4 100 
500m jl 6G | 50m| 175 | 得 | 10p1 8 | 200 了 190 
508 mm 1 20 20 贷 50 TI 475 318 100 世 中 200 站 1098 上 
S00m 1G 1 50 1130m | 3100ml 1475 | 30 25 4 
508 暨 卫生 120 位 75 40 工 蔚 25 了 六 要 工 妞 
二 

590m | 了 50 全 175 上 30 100 帮 30 0 汪 ， 了 90 总 
5s00sa 4 50m| 475 | 30 | 100h | 38 00R | 1 
500 科 攻 10 | 30ma 13200ml 175 | 30 39 本 
5002 | 工 G s0ml 175 | 30 36 | 
=S6D 雪 [G 30 1475 | 30 380 

1 ] 
500m | 216 i0 20m | soml 85 | 30 1110 | 30 | 300 | 100 只 
500m | 1.2G 1 |30m | 80mj 5353 | 4 二 20 4 | 国人 
500 呈 114.2G | | 120m 175 | 铂 (imi 3 Tom 
500m | 13G 150m| 175 40 | tom | 20 下 200 
500m 4.3G 150m| 275 50 了 | 35 但 | 209 
sm 313G6 10 |30m |150m| 2395 s0 | 35 | 3 
500m 1.23G 1 20m | 50m 30 | io00uk | 30 | 309a 4 100 
500m | 25G | 20m | 50ml | 1310 | 和 | 10 | 100n 
500m |1.25G | | | 50ml 4175 | 4 | 4 4 
500aa 115sG | 10 |30m 13100ml 175 | 30 20 | 4 

| | j 是 


焦 电 援 集 出 极 筑 流 赣 从 和 
外 皇 
- 藏 极 - 发 射 极 辣 
四 放 
到 向 截止 到 向 截 正 讨 
也 流 也 流 系 激 隆 逮 降 
| 区 - 
| REF 太 CR Tc |7pps | crps | 18 | 7c 已 
7 吃 季 
《入 ) (Vy》 《六 ) (VD) 得 | 各 aX (YV ) 《 太 ) (Y ) 《各 》 人 
| | | | ， 
100 10 | 200n 10 30 | 10 30 他 ] 500z | 5 | 50ml 二 4-02C | 
100a 10 200 工 了 30 1 10 30 呈 | 1 3S00m |， 5 | 5 和 0 丘 
100a | 10 2003 10 25 2710 1 30 钙 T 1 500 | 5m | 50 生 | 六 4-02 且 
100 也 10 | 2003a 1， 10 汉 | ! 30 纽 了 500p | 5 | 350 4028 | 
100 3 10 500 3 10 3 | 19 30 世 工 500ia | 5 | 50i| 和 4-01 吾 
100 屏 了 0 200 对 10 1 30 1 310 弓 工 500 弓 | 与 王 50 习 | 各 4-02 吾 
1003a | 410 200 3 319 8 了 3 吴 1 500 芋 | 5a | 80 划 | A4-02C 
1003 1 1410 200 3 180 30 和 3 | 500 取 5 如 5022| 和 02 
TI0032 1 48 100 荆 工人 革 30 弓 1 500m | Sm | 50 芋 | 4-028 
100 3 0 20 由 帮 16 人 | 4 30t 1 500 也 | 5 昏 | 30 所 A4-02B | 工 
100 了 3 10 200 10 | 30 人 30 革 500Z | 5 1， 50m | 下 4-02 也 工 
工人 10 38 了 0 30a 1 500m | Sa | 50 和 | 各 402 卫 
工具 10 1 有 2 260 | 310 |】 20 甸 11 | 500m | Sa | 30 点 4-02 纪 
了 上 10 1 30 40 1 30 了 500 科 | Sa | 50 生 | 上 4-028 | 
芋 电 10 19 也 10 | 39 10 20 耳 工 , 工 500 人 | 5 | 50| 4-028 | 瑟 
1 上 10 3500 也 10 | 3 10 上 30m 炒 500 纽 | 5 生 | 50 生 | 二 4-01 百 
| 40 410 绚 1 200 20a | 1.1 500 王 | 3 | 中 全 | 4-02 瑟 
卫 具 10 10i 0 20 10 人 20m | 了 500m | So | 50 妇 | 4-0283 | 
500 3 10 工具 10 36 10 | 20 了 500 们 | 5 | 50 和 | 402C | 
S00 了 10 工具 10 30 | 10 20 了 500m | Sm | 50 茵 | -02C 
了 10 10 上 10 | 30 1 200| 1 20a 11 | 500m | 5m ，0 了 | 
工 上 县 10 《40 也 二 1 20 | 了 20 开 工 .下 500 皇 5 地 ME 
工具 10 I0 电 10 1 20 200 | 提 20 钙 1.1 500 妇 | 5 坦 | 5 和 0 鲁 
工具 10 | 30 | 1T0 30 坦 工 500 切 5 二 S0 握 
工具 10 一 00 汪 10 | 36 10 30 吓 工 | 500i | Sm | 5350 所 
了 上 10 10 上 10 | 30 10  」 20 惠 下 江 500fa | 5 350 弓 
20j 145 | 30 10 30 了 工 . 500a | 5 | 5 有 和 鱼 
| 20 2 15 号 30 阻 | | 500 刀 | 20 所 | 100 卫 
1 20& 12 5 5 30 了 和 500m | 20m | 100 了 
500 10 工具 0 30 1 20 间 工 500 血 | S 纪 | 8 和 0 他 
1 中 
工具 10 世 10 30 200 10 20 征 于 500 刀 | 5m | 5 和 0 血 
工 10 10 吕 10 20 10 20 耳 1 500 科 | Sa | 50 生 
工具 10 410 下 10 30 10 | 20 据 工 .了 500za | 35m | 50 了 
100 a 10 工具 30 | 325 10 30 耳 工 350m | 5 | 502， 
30 了 10 上 20 30am 5 | 50 卫 
工 上 10 10 具 10 38 200 40 20 了 im 工 , 工 3500ia | Sa | 5 下 | 不 4 
工具 10 10 太 10 20 | 3 20 弓 工 . 工 500 芭 | 5 | 50 生生 4023 
100a 40 工具 10 25 | 匡 30 卫 了 350m | 5m | 50 血 
Th 10 500 3 10 39 10 30 陡 1 500 妇 | 5 组 | 50 也 
工具 10 500 了 a 10 30 10 30 也 500 纪 | 5 了 | 5 二 | 吉 40 
工 上 10 TD 有 10 30 10 20 耳 和 证 500 和 二 | 5 刀 | 50 了 
30 几 1 21 30 血 站 Sm | 5350 茵 
50 几 1 20 5 30 台 1 5 伺 | 350 了 
20 忆 了 3 200 5 30 锯 500 刀 | 20m | 100 姻 
20 忆 了 6 15 200 5 30 细 500m | 20 | 100 如 
20 妈 S f ,18 30 也 ff 500 刀 | 5 | 50m| A4-02C | 46 
410 届 1 20 10 20 妈 1 500 纪 a S0ta| 和 4-02B | 47 
了 0 上 了 20 工人 20 二 工 500 | 强 辣 | 4-02 卫 48 
半生 10 10 外 31 了 20 了 全 工 500 芋 | So | 50 如 | 下 402C | 测 
100n | 2 1 | 30 25 10 30am 1 350m | 5m | 和 旭 | 和 4-02C 


下 -087 


5 高 频 小 功 
3.3 硅 NPN 型 高 频 


| 
最 等 征 最 最 集 电 极 集 记 极 发 唱 极 
也 灌 呈 < 
『 
耗 9 忆 已 
结 
切 也 
讲 师 率 流 涯 击 罕 由 压 调和 弛 压 鹿 穿 也 人 碟 
三 (BR)CBO 广 CsR)CEO 六 CsR) FEBO 
有 如 人 | 和 
本 攻 Caz 7 及 CP ie | 7ci | 77 六 7 罗 
( 允 ) 人 | 和 下 四 芝 得 | 汪 罗 | 征 本 和 | 生病 训 | 证 枯 3 (YY) |(A) 
1 | 3D G82B s00m | 1.5G 120@| 175 | 4 1om | 20 工 简 3 1 
2 |3DG10LRE 500z | 1.5G TI00 吓 | 175 25 工 伍 20 工 班 3 工 伺 
3 |3DG82B 500m |11.5G 10 | 30m | 80 呈 | 175 40 工 王 20 工 匡 3 工 开 
4 |3DG72D 500 匣 1.5G 20om | 50m 3 100 30 | 100 具 4 100 
S | 3DG72E 500 茵 G 20m | 50 18 | 100h 18 | 100p 4 100 有 
6 | 3DG4408 600 中 | 200M 10 | 50m | 600j 150 1 60 | 100h 40 | 100 有 6 100 
7 | 3DPG5551 600 如 ，| 220M 10 | 310m | 100ml| 4175 3440 TD 120 | 100 6 10 上 有 
8 | 3D G3137 600 位 500M 5 50 和 】735 40 I00 20 了 00 中 才 TD00 只 
9 BC3 如 625mm | 200MD 5 | 10m | 500m| 150 25 5 
10 |」3D G3903 625 和 “| 200M 200m;， 150 6 了 0 电 40 工 中 6 T0 上 
1 BC337 625o | 200M 5 | 10am | 500m| 150 5 100 8 45 | 100 内 5 L00 上 
12 C Ho9013 625 如 280M 10 50m | 500 了 150 60 工 08 30 10 症 6 100 只 
13 | 3D Go9013 625 鱼 | 300M 6 | 20m | 500m| 150 40 | 100p 20 1 5 T00 县 
14 | 3D G3904 625 世 | 300M 20 | 10m | 200 匀 | 150 60 | 100p 40 11 am 6 10 上 
T5 D G3904 625 二 300M 20 10m | 200 如 150 0 了 00 愉 40 10 包 5 10 只 
16 | 3D G1360 630 匡 500M 10 叫 50 也 150 50 4 
17 13DG1300 650 联 230M 00 了 125 50 45 4 
1 了 18 D GT1008 650 匡 300M 10 | 30m | 700 兽 150 80 | 100n 60 | 100 只 8 100 上 
19 D GT360 650 也 500M 10 10 丘 50 芭 135 50 T00 45 3 卫 4 TO 只 
20 | 3DA866 670z | 1.2G 10 | 50a 175 50 | f00E 30 弛 志 3.5 | 100 
21 [| TT-3DG130C | 700m | 200M 20 | 20om | 300m 30 1 100 4 100 
22 | 3D G12C 700m | 200M 10 | 50 和 m | 300 175 30 | 2007 4 100 及 
23 | 3D G12C 700 刀 | 200M 300 刀 | 475 40 | 400 30 | 100n 4 100 也 
24 TT-~3DG130C | 700 卫 200M 20 20 了 tm | 300 细 40 100 具 30 TI00R 本 00 
25 | 3D G33 700 弓 200M 号 垃 30 荆 175 45 35 
26 | 3DG6 700 弓 200M 300 血 60 100 45 200 了 上 攻 T00 纪 
27 | 3D G128B 700 如 | 200M 300 卫 | 175 60 | 100R 45 | 200n 6.5 | 100i 
28 13D G12B 700 也 200M 300m 175 60 00 忆 45 200 胡 T00 且 
29 | 3D GI12B 700z | 200M 300 血 | 175 60 1 1004 45 | 400 只 4 100 有 
30 | 3D G12B 700 姻 200M 300 拭 I75 60 00 避 45 200 4 100 忆 
31 | 3DG12B 700 刀 | 200M 300 征 | 175 60 | 100h 45 | 100h 4 100R 
32 | 3D G12B 700m | 200M 300m| 175 60 | 100P 43 | IT00 育 4 100 
33 | 3D G12B 700 刀 | 200M 300mm| 4175 60 | 100 45 | 100 4 100 
34 | 3D GT2 了 8 700 耿 200M 300 生 173 60 T00 册 45 200 叹 | 100 
35 | 3D G12 了 700 血 200M 300 二 60 100 45 100 屋 4 100 
36 | 3D GTI2B 700 弓 200M 300 纪 1753 060 10 45 了 王 8.5 10 
37 | 3D G12B 700 呈 | 200M 300zmm| 175 60 | 100p 45 | 200 不 100 
38 | 3DG12B 700 扣 200M 300 姻 175 60 100 45 100 上 4 100 
39 | 3D G12B 700m | 200M 300m | 175 60 | 100h 45 | 200 4 100 
40 1 3DG12B 700 拭 200M 300m| 175 60 100 忆 45 TI00 几 不 TI00 
41 | 3D G12B 700m | 200M 300 二 | 175 60 | 1004 45 | 1004 4 100 
42 | 3D G12B 700m | 200M 300 也 60 | 1004 45 | 200 4 100 
43 | 3DG12B 700 卫 200M 300 了 年 1739 60 100 43 T00 了 | 1T00 
44 | 3D G12B 700 韦 200M 300m 175 60 T00R 45 100 开 4 100 
45 | 3DG12B 700 型 | 200M 300ma| 175 60 | 100 45 | 200p 4 100 
46 | 3DG21B 700m | 200M 300 刀 | 。 175 60 | 100n 45 | 100h 4 100 
47 | 3D G12B 700m | 200M 300m| 175 60 | 100h 45 | 100n 4 100 
48 | 3DG12 阳 700 荆 200M 300 了 二 173 60 100 只 了 95 T00 4 100 
49 | 3DG412B 700m | 200M 10 | 50m | 300mm| 175 60 | 100R 45 | 100n 4 100 
50 | 3D G12B 700 了 200M 10 50 钳 1 300 弓 150 60 革 00 呈 45 100 只 全 100 汪 
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下-1088 


小 功率 三 极 管 
人 电 极 集 电 极 
- 基 极 -发射 执 
到 疝 截 止 反 闻 截止 
也 流 电 流 
Tcaso | FecB | Tczgo | 了 CE 
《(A) 《V) 《和 ) (YY ) 
T 
50 也 I0 
T5 用 J10 1T50 必 10 
30 册 10 
10 忆 10 
0 10 
00D 荆 50 
400 工 T00 1 用 60 
530 于 20 
100a ，20 | 10pY 5 
T0 了 30 
100 工 50 工作 45 
50 女 50 
了 0U0 屏 2 
100 600 100 了 S7 6 
TI00 3 20 
00 卫 
100 60 20 忆 40 
于 00 芋 20 
20 28 
500 10 工具 10 
TI0 忆 10 
5S00 了 10 工具 10 
103 | 340 103 10 
工具 10 10 具 10 
了 00 3 10 工 00 TI0 
100 z TO 200 卫 I0 
1000 | 10 200 工 10 
1 | 如 | 3108 10 
1 | 12013430n 1 
3500 荆 10 工具 10 
了 10 T0R 10 
工具 20 工具 20 
工具 10 T0 有 10 
工具 工 0 工具 10 
1 | 410 10 10 
Th 1 10 10 必 10 
1 10 10h 10 
工具 10 10， 10 
工 必 10 10 IT0 
工 吕 10 10m 10 
二 必 10 10 必 10 
工具 10 10 忆 10 
1 10 3408 10 
Th 10 10h 10 
工 几 TI0 10 必 0 
工 上 10 T0P 10 
工 有 10 


电 流 前 
上 
放 大 
卜 
| 受 数 降 
PP 六 C zc BES 
卫衣 | max | (YV) (A》 (Y) 

20 汪 | ”30m 
25 5S 20 卫 
20 5 30 征 
20 10 20 工 
20 10 20 匡 工 
20 工 50 和 二 .2 
50 300 5 10 咽 
20 5 50 伺 
T00 600 王 100 弓 
50 150 IT0 志 [和 .72 
JT00 600 1 T00 锯 
50 300 工 50 地 于.2 
64 202 ， 工 50 了 工 .2 
100 300 工 T0z 0.85 
70 240 工 I0 也 
50 10 10 癸 
70 700 1T0 10 匡 工 . 工 
40 270 2 50 色 还 
20 I00 T0 10 oa 
5 T80 5 50 oa 
20 10 50ta 二 
30 IT0 50za 
20 10 50 地 工 .2 
20 10 50 了 工 
20 6 5 全 工 
280 200 10 50 了 ia 工 .2 
20 I0 50 拼 0.9 
20 1I0 50 联 .2 
20 1T0 50 节 工 
20 10 50za 工 .2 
30 10 50 卫 上 .2 
30 10 30 了 工 
20 JT0 50 了 工 .2 
40 T0 50 卫 二 
20 TI0 50 蔚 工 .2 
20 10 50 皇 工 .2 
20 T0 50 垢 .2 
30 10 30 耳 12 
20 IT0 50 了 芋 光 
20 I0 50 也 上 .2 
30 10 引 0 了 二 站 :2 
30 10 30 地 工 .2 
20 I0 350 了 工 .2 
20 IT0 50 荆 工 .2 
30 200 10 50 芭 二 :之 
30 IT0 50 弓 寺 .2 
20 10 50 匡 0.8 
20 10 5018 0.8 
30 10 50 王 ,2 
25 400 T0 50 鱼 工 .2 


饮 
卜 

三 c53 75 
《YV) (A) 

工 5 了 
400 丘 3 全 

工 5 拉 
才 00 
500 拍 
500 廿 于 3 二 
3860 喇 JI 
500 癌 与 亚 
700a 50 垢 
100ma 工 也 
600 切 50 了 ea 
400 伍 了 5 伍 
600 纠 50 匡 
200 耳 工 志 
200 好 工夫 
408 姻 2 匡 
500 30 馈 
400T 2 蔚 

工 了 0 蔬 
600 10 和 
500 了 3 TD 
808 匡 30 联 
609tm T0 地 
35f1a 工 志 
800 联 30 联 
TI80 如 30 了 年 
800 了 和 30 钙 
350 卫 30 钙 
800mm 30 血 
8S00 30 锯 
300 生 10 卫 
800 联 30 钙 
000 也 10 姻 
800 联 30 匡 
6000 和 30 匡 
800 症 30 也 
800 了 30 也 
800 和 30 卫 
800 生 30 组 
3500 0 细 
800 丘 0 了 
800 阵 0 二 
800 奸 0 所 


外 序 

形 号 
A4-02B 工 
A4-U28 2 
Ad4-02 了 3 3 
A4-02 旨 4 
A4-02B 5 
及 3-07 人 入 6 
A3-07A 7 
各 3-02 了 8 
A3-07A 9 
有 3-07 入 IT0 
A3-07 入 
有 3-07 入 IT2 
AS3S-07 从. 工 3 
A3-07A 14 
A3-07 信 15 
太 3-0TA 1 
| 1T7 

A3-07A | 48 
19 

20 

么 4-02 吕 2 
A4-02 了 B 22 
所 4-02C 23 
上 A4-02 台 24 
内 4-02 25 
26 

和 4-02C 27 
上 4-02C 28 
不 4-02C 29 
和 4-02C 30 
点 4-02C 31 
有 4-02C 32 
A4-02U 33 
上 4-02C 34 
A4-02C 35 
上 4-02C 30 
上 4-02 己 37 
和 4-020 38 
各 4-028 39 
上 4-02BB 40 
A4-02 吾 41 
A4-02 哩 42 
和 4-01 吾 43 
A4-02C 44 
太 4-02C 45 
A4-02C 46 
A4-02C 447 
人 4-02 卫 48 
A4-02C 49 
A3-07A 50 


3 GT12B 
3D GT12 忆 
3D 12 也 
3DGI20C 
3 也 必 12C 


) G12C 
3 了 必 120 


3D GJ42 瑟 
3D G815 

3D G130C 
3D 130D 
3D G130C 


3D QT2C 
3D G120 
3D G12C 
3D GT2C 
3DG12C 


3D GT12C 
| 3DG12C 
3D GI120C 
3D Gl12C 
3D G412C 


3D 420 
3D GZC 
3D G412C 
3D Gd1204 
3D G12C 


3PS412C 
3DG21C 
3D 名 130C 
3D G130C 
3D 130C 


3D G130C 
3D GT130C 
3D SG130& 
3D 130C 
3D G130C 


3D GI30C 
3D G1300 
3D G130C 
3 了 GT130C 
3D G130C 


3D 6G130C 
3D G330C 
3D SG130C 
3D Gd30C 
3D G130C 


六 
CC 


《从 ) 


700 所 
7010 癸 
700 外 
700 细 
70U 全 


700 于 
700 
708 过 
700 当 
700 锯 


700 加 
700 王 
700 耳 
700 纪 
700 握 


700 鱼 
700 玛 
700 所 
700 了 二 
700 乌 


700 锯 
700 阵 
700 握 
700 王 
700 志 


00 冯 
00 细 
00 了 地 
00 血 
00 丘 


0 地 


宇 
巧 


00 弓 
80 垃 


“1 “> 人 ~ 人 ~ 


~ 
CD 
忆 


700 伺 
700 钥 
7U0 王 
700 纪 
700 孟 


700 二 
700 症 
700 姻 
700 好 
700 皇 


700 
?700 
700 红 
700 甸 
700 钥 


衬 7 了 
4。 局 频 小 功 
3.3 硅 NPN 型 频 
特 征 蚂 时 集 了 邮 家 集 电 极 发 射 极 
天 
人 琐 | 
机 - 和 基 极 -发射 极 - 下 极 
四 | 二 全 
贤 康 演 温 证 穿孔 压 击 穿 上 岂 夏 守 岂 还 
和 六 (BR)CBO 矿 C5R)CEO 及 (BR) BEBO 
三 3 了 8 作 站 
1 | Fecg| yc Cj8 j 时 下 To 六 
(有 Hz) | (V) CA) | (NA) (PC ) (Y) 《) (Y ) 《各 ) 《多 》 (和 ) 
二 起 人 四 gg Eee 
200 这 10 50m | 300 弓 375 60 了 00 各 45 200 遇 由 100 
200 基 300 寺 T25 日 了 3 可 
200 旭 30 如 】 300 如 00 了 0 昌 人 9 1090 吕 4 了 908 
200M 10 502 | 300 乌 30 60 了 0Q0 及 443 2900 芒 及 100 只 
200M 10 50 | 300 细 175 00 100 只 号 3 200 只 二 100 上 
上 
200M | 20 120m | 3005 6 100 下 4 108 只 此 T00a 
200M ， 390 包 | 3430 55 1008 1 4 0 寺 100 
200M | 20 1200 生 | 300 45 fo05 | 4 100 
200 了 1 二 于 3 7 工人 D 也 6 了 人 和 玫 00 中 
200M | 300 生 | 450 90 | 31008 | 全 100 有 了 100 耻 
200M 300m 10 1110 | ll on | 4 1200n 
220M 300 和 | 175 总 40 | 3 
250M ， 10 50 300 和 3 全 30 了 DO 人世 巡 卫 人 和 甩 
250M 10 S0m | 300 搓 了 3 人 43 了 8 二 108 只 
300 刘 300 刀 地 40 TI00 只 253 100 届 帮 00 也 
300M 300 仔 了 75 40 00 有 30 200 吕 巡 TO00 肥 
300M 300 耳 175 40 TI00 纪 30 209 诊 6.5 100 了 
300M 300 钙 75 4 了 00 其 30 08 胡 100 了 有 
300M | 300 卫 了 75 把 TI00 妈 30 200 避 了 100 中 
300M 300a 40 100 30 0 村 100 有 
300M 300 钙 | 了 75 40 TD00 且 30 200 避 4 王 D 人 记 
300M 300 了 如 73 40 100 了 3 30 00 县 才 300 忆 
300M 501 甸 了 75 40 00 及 3 了 8.5 T0 引 
300M 300 隔 73 40 00 其 30 200 只 二 TO00 
300 300 刁 40 了 00 岂 30 280 攻 本 TI00 
300M 380 垃 75 40 100 具 30 100 二 了 00 
360M 300 T75 40 00 忆 30 TI00 此 全 100 此 
300M 300 耳 40 100 380 200 愉 了 T00 吧 
300M 300 征 73 0 1T00 芭 30 00 妇 二 100 jh 
300M 300 匡 75 弛 [0 JT00 用 30 100 忆 芝 IT08 忆 
300M 300 锯 173 | 40 400 和 30 T90 8 了 了 T00 人 
300M 300 生 175 1 40 了 100 只 30 T00 呈 如 100 
3200 计 300 匡 T73 作 4100 电 30 了 00 玉 如 .5 了 000 了 
300 卫 300 耳 175 如 100 必 30 00 了 本 00 只 
300 人 了 300 血 175 | 40 T00 卫 30 100 上 二 了 00 只 
300M 300 刀 T75 4 00 县 30 100 上 了 I00 只 
300M 300 妃 73 40 T00 愉 30 200 和 100 上 
300M 300 握 173 40 00 上 30 T00 只 不 08 岂 
300M 300 伍 T75 如 100 肥 30 T00 只 可 TI00 
300M 300 如 1T73 40 T00 了 30 00 及 本 f00 3 
300M 300 锯 175 40 T00 妈 30 了 00 只 革 G@ 站 
300M 300 了 如 40 100 天 30 00 有 二 08 
300M 300 卫 40 100 只 30 00 有 本 100 吕 
300M 300 卫 了 73 40 100 R 30 0 4 1T00R 
300M 300 荆 1735 490 100 上 39 了 8 此 了 TI00 只 
300M 300 到 T7S 40 100 只 30 109 此 | 了 080 只 
300M 300 位 40 | :400 只 30 工 0 人 上 全 00 甩 
300M 300 纪 175 40 100R 31 00 有 下 I00 R 
300 这 300 王 175 40 00 RR 30 00 总 矣 1008 
300M 300 凶 了 75 40 | 二 90 总 30 LO0D 在 j08 
| 


= Fe 名 
率 三 极 管 
小 功率 三 极 管 
焦 中 极 集 电 极 电 流 前 伪 和 
外 序 
基 极 - 发 极 射 褒 
放 大 
反 向 截止 反 向 截止 压 
电 流 电 系 数 降 压 降 
Tcpo | 扩 cp | Tcpo | Frcr PP 六 cF Tc 六 BFES | regs | 7 | ce 记 攻 
(A) (V) | (Ain aar| (VCOA GOV | CVD) | (4A) | (和 A) 
1 10 410 10 30 10 50z 1.2 800m | 30 刀 | 300ma 工 
Th 1 30 150 10 50 了 na 不 演 800z | 10 和 | 100 了 | Ad4-02 中 | 2 
10h 10 20 10 50z 1.2 800ta 300 忆 | A4-02B | 3 1 
1 10 10 | 40 30 | 200 10 50m .2 800m | 30m | 3000| A3-07A | 4 1 
1 10 | 108 410 30 | 200| 20 50 生 1.2 | 800m | 30oa | 300 袜 | A4-02C | 5 | 
500 刀 10 1 10 20 10 50 了 1 600 志 | 10 和 | 1000| A4-028 16 
工人 10 2 2 10 60 10 50 姻 1 |30m |300m A4-02C | 7 
5003 10 工具 10 20 10 50 和 1 600m | 10m | 100m A4-02B8 181 
工具 10 | 2 10 60 10 50am 1 600m | 30m | 3009| A4-02C | 9 
工作 10 2 10 60 10 50 了 和 T 600m | 30m | 300m| A4-02C | 10 
工具 10 2 10 60 10 50 仔 1 500zm | 30 科 | 300ma 了 
100a 30 90 360 10 10m 1 300m | 25 和 | 250| 和 4-02 12 | 
500 了 10 工具 10 30 | 10 50 姻 I 600m | 10om | 100m| 上 4-02B | 13 1 
500a | 10 | 1 t0 | 30 10 | 50m I 600m | 10m | 1002| A4-02 了 | 414| 
500 芋 10 工具 10 30 10 引 tn 工 600 妇 | 10 | 100 刀 | 和 4-028 TI5 上 
1 上 10 40 10 20 10 引 0 了 1.2 | 800m | 10m | 100 人 | 和 4-020 | 匡 
100a 10 | 100m 10 20 J10 50a 0.9 180m | 30m | 300m| A4-020C | 了 7 
1 10 10 上 T0 30 10 50m 1.2 800m | 30m | 300m Ad4-02C | 18 
工具 20 工 几 20 40 10 50 税 1 600m | 10m | 100m| A4-020 1191 
工 上 10 108 10 20 10 S0 和 12 800m | 30am | 3002 4A4-02C | 20 
工具 10 10 10 20 10 50 姻 1.2 | 800m | 30 志 | 300m A4-02C | 21| 
工具 10 10 卫 10 30 10 引 人 tm 了 .2 800 志 | 30m 300 所 | 44-02C 22 j 
工 贞 10 人 上 10 20 10 50 伞 1.2 600m | 30m | 300m| A4-02C |1331 
工具 10 10 10 20 10 50 工 .2 800m | 30m | 300 全 | 和 4-62 了 | 24 
工具 10 0 10 30 10 50 弛 12 | 800m | 30m | 300m| A4-02B | 25 
| 
1 31017108 10 3 10 50ia 12 | 500m | 30m | 300m| A402B | 26 
工 必 10 10 呈 10 20 10 50m 1.2 800m | 30m | 300m| A4-02B | 271 
工具 10 10 愉 1 20 200 10 50In 1.2 800 刀 | 30m | 300 了 28 | 
工具 10 10 具 10 20 10 50ma 1.2 800m | 30m | 300@| A4-013 | 291 
500 10 工具 10 40 10 50m 1 600 匀 | 10m | 100m | 各 4-02 刀 | 30 1 
1 
100 10 | 200a 10 20 10 50 如 350 和 | 30ma | 300a| A4-02C | 31 
工具 10 10h 了 30 10 50ma 1.2 800zm | 30z | 300c| A4-02C | 32 | 
100a | 30 100 10 3 10 50 和 m 08 | 100m | iom | 500m| A4-02G 133】 
| 500a 10 | 工 上 10 30 10 50 1.2 | 600m | 10m | ;500m| A4-02C | 34 | 
S00 mn 10 1 有 10 30 10 50 姻 1 300m | 10m | 100n A402C 1351 
5003 30 了 上 140 | 30 150 10 50 了 ta 600m | 10m | 500m| A402C | a| 
了 有 10 1， 1 310 30 200 10 S0m 1.2 800 和 | 30m | 300m A4-02C | 37 
500a 10 1 10 40 10 50 加 1 600m | 10m | 500m| Ad4-02C 3 | 
500 和 10 了 上 1 40 180 10 50m 600m | 10m | 100m| A4-02C | 391 
500 拉 10 工 攻 10 25 270 10 50ma 600m | 10m 1100 A4-02 40 
S00 aa 10 工具 10 25 10 S0m 1 600 和 1 TI0a | 100a| A4-02C | 村 
S00 nm 10 了 工 30 10 50 1 600i | 10o 190 A4-021 42 
500 3 10 了 上 10 25 10 50tm 600ta | 10m | 109ma A4-02C | 43 
500 于 10 卫 若 了 0 30 10 50 伺 王 600 包 | 10 也 
500 了 10 | 了 10 40 10 50 和 1 600m | 10m j 
500 了 10 了 有 了 30 10 
工具 10 10 甩 10 30 10 | 4 
500aa 10 了 和 10 30 10 43 | 
S00 半 下 人 0 29 270 TI0 1 
500aa 10 了 有 下 25 270 10 吕 


下 -1091 


aaaencnaone 一 、 


下 -1092 


5. 局 频 小 功 
31 3 硅 NPN 型 高 频 
| 征 最 最 集 电 极 集 中 极 发 射 极 
序 大 
人 高 
施 - 基 入 | -发 射 役 | - 大 报 
结 
率 流 温 击 穿 电 压 刻 穿 电压 击 穿 电压 
六 (BR)CBO 六 (5R)CEO 六 (BR) BO 
寻 | | 7c5 Tc | 7za 
| COWD | GHz) | CV) 的 四 (A) 
et WE 人 下 下 Ra 
1 |3DGI2C | 700m | 300M 300m| 425 | 60 30 4 | 
2 | 3DG12C 700m | 300M 50m | 300m. 40 | 100R | 30 | 100k | 4 几 100h 
3 | 3D G12D 700m | 300M | 10 | 50m |300m| 1410 | 40 | 100R 30 | 200h | 4 |1o0nh 
4 | 3D G12D 700m | 300M | 10 | 50m |300m 415 | 40 | 1 | 30 | 300 | 4 T00 
5 | 3D G130A 700m | 300M 300 和 ma 40 | 100h | 30 | 100 4 |100h 
6 | 3DG130C 700m | 300M 300 志 | 475 | 40 30 | 4 
7 | 3D G130C 700m | 300M | 10 |5gm |300ml 15 1 40 | 108R | 30 10 4 | 310 
8 | 3D G130C 700m | 300M 300m 40 | 100h | 30 | 40R | 4 |310n 
9 | 3D G130C 700ma | 300M | 10 |50om |500ml 1450 | 40 | 10R | 30 | 310 4 |1ook 
10 | 3D G130C 700 了 | 300M | 10 |50m |5s00ml 175 | 40 | 100k | 30 | 100h 4 100h 
11 | 3D G12 700za | 300M | 10 | 50m |300ml 45 | 40 | 100h |30 | 200k| 4 |3400n 
12 | 3D cl300 700m | 300M 300ama 40 | 100h | 30 | 100 4 | 100R 
43 | 3D G130C 700 科 | 300M | 10 |50m |300mj| 45 | 40 | 1 | 30 | thn| 4 |3100R 
14 | 3D G130 700 和 | 300M | 10 |50m |300mj 15 | 40 | 1 | 30 | tonp 4 100h 
1 | 3D G130 700 和 | 300M | 10 |50m |300ml 5 | 40 | In | 30 | 100h | 4 1100 
46 | 3D G130C 700 了 m | 300M 300ml 14175 | 40 | 100h | 30 1 1400 | 4 |too 
17 | 3D G130C 700mm| 300M | 10 |50m|300ml 175 | 40 | 10 | 30 | TI | 4 |7100R 
18 | 3D G130C 700zm | 300M | 10 |50m |300mj 4175 | 40 | 100u | 30 | fo00p 4 | 100R 
19 | 3D G128 700m | 300M 300ml 15 | 40 | 100h | 30 | 100 4 | 100R 
20 | 3D G12C 700tm | 300M 300m| 45 | 40 | 100n | 30 | 100 4 |100p 
21 | 3D G12C 700m | 300M | 40 | 50m |300ml 15 | 40 | 10k | 30 | 310n | 4 | 100k 
22 | 3D G12C 1 700m| 30M | 10 150m |300ml 45 | 40 | 100k | 30 | 1 | 4 |31008 
23 | 3D G12C 700za | 300M | 10 | 50m |300m 150 | 40 | 100k | 30 ，10n | 4 100 
24 | 3D G12C 700m | 300M | 10 | 50am |300m| 10 | 40 | 100p | 30 | 100n | 4 100 民 
23 | 3D G130C 700m | 300M 300m| 475 | 40 | 100k |30 | 10k | 4 |1008 
26 | 3D G130C 700ama | 300M 300am| 47553 | 40 | 100 | 30 | f00p 4 |100 
27 | 3D G130C 700am | 300M | 10 | 50m | 300zm 40 | 100k | 30 | 1 | 4 |100 
28 | 3D G130C 700 世 | 300M 300m| 4175 | 40 | 300m | 30 | 100p 4 100 上 
29 | 3D G130C 700 卫 | 300M | 30 | 50m |30ml 415 | 40 | 100p | 30 | Thp| 4 |100R 
30 | 3D G430C 700 如 | 300M | 10 | 50m |300m| 45 | 40 | 100R | 30 | 100 4 | 100p 
31 | 3D G130C 700 陪 | 300M | 10 | 50m |300m| 45 | 40 | 10n | 30 | 100n| 4 |13400p 
32 | 3D G130C 700ama | 300M 300m| 1475 | 40 | 00 | 30 | 100 4 | 100p 
33 | 3D G130C 700m | 300M 300 40 | I00a | 30 | 100h| 4 |100p 
34 | 3D G130C 700m | 300M 300m| 45 | 40 | 1 | 30 | 1 | 4 |100 
35 | 3D G430C 700m | 300M 300 如 | 45 | 40 | 10k | 30 | 1 | 4 |100& 
36 | 3D G130C 700a | 300M 300m| 345 | 40 | 100k | 30 | 100p | 4 |100 
37 | 3D G130C 700m | 300M 300mj| 15 | 40 | Ion | 30 | 1008 | 4 |31008 
58 | 3D G130C 700mm | 300M 300mm 40 | 100n | 30 | 100p 4 | 100p 
39 | 3D G130C 700za | 300M 500 如 | 175 40 100h | 30 5 匠 4 
40 | G3DG130C | 700m | 300M 300m | 375 | 40 1 100n | 30 | 3100 4 |100p 
41 | 3D G130D 700zm | 300M 300m| 175 | 60 | 100n | 35 | 100 4 |1008 
42 | 3D G12C 700ama | 300M 300m| 315 | 40 | 100R | 40 | 100p 4 |3100n 
4 | 3DG342D 700 妈 | 300M 300m| 475 | 60 | T00k | 4 | 2008 4 |3500 
44 | 3D G32D 700zm | 300M 300z| 175 | 60 | 100hR 4 | 1410 | 4 |3100R 
45 | 3DG12B 700 了 | 300M | 10 |150m |300z | 141375 60 100 记 45 100 电 4 100 
46 | 3D G130DD 700zm | 300M | 10 | 50m | 500z| 475 60 100R | 45 T00R 4 100p 
47 | 3D G130A-D 700tma | 300M 10 | 50m | 300m 60 100 45 100 忆 4 100h 
43 | 3D G130B 700 刀 | 300M 300 如 60 100 | 和 了 00 只 4 TI00 
49 | 3D GI130D 7002 | 300M | 410 | 50m |300aa| 175 | 60 | 100k 4 | 100n| 4 |7oon 
50 3D G130D 700m | 300M 300z 60 | 100R | 4 | 100R 4 100p 


小 功率 三 极 
集 时 极 集 电 极 
- 基 极 - 发 射 极 
反 向 截止 反问 截止 
电 流 电 流 
ycpo | 三 cs | Tepo | 和 CR 
(A) 《V)| (AD) (VY) 
工 上 工具 
TO0 必 10 
工具 10 T0 10 
1 | 10 | 10p| 2 
500 了 10 工具 10 
500 也 了 工 几 
500 屏 JT0 工具 10 
500 了 10 工业 10 
1003 40 500 荆 30 
1T00 芋 40 50f 工 30 
工 10 10 10 
5300 工 T0 了 上 几 10 
500 愤 TI0 工 几 10 
500 卫 IT0 工具 410 
500a | 310 Tu 2320 
500 10 工 贞 10 
500 了 10 工 上 10 
500 荆 IT0 工 几 10 
卫 必 IT0 0 T0 
工业 10 10 10 
JT00 荆 10 10 必 10 
500 了 I0 工具 10 
了 有 IT0 
工 此 T0 
500a | 10 1 40 
500 卫 IT0 工具 1T0 
3500 3 了 TI0 工 攻 10 
500 愤 IT0 于 贞 T0 
500 屏 TI0 工具 10 
500 荆 10 工具 10 
500 荆 10 [hl 10 
500 了 0 | 及 10 
500 T0 
500 并 10 了 工具 10 
500 了 10 十 贞 了 0 
500 愤 10 工 贞 10 
500 屏 10 工具 TI0 
500 了 10 工 必 10 
100 了 30 50 卫 20 
500 TI0 并 必 10 
500 习 T0 工具 TI0 
500 刁 10 Th 10 
工作 0 10 10 
500 屏 10 工 几 10 
了 00 荆 10 200 1 10 
500 丑 60 500 好 45 
500 愤 10 工 10 
工 
工 
了 


序 
放 
系 
六 PP 已 产 cP 
有 卫 
Ini | 折 3 (VD) (A)》 (V) (Y) (A) | (A) 
| 

30 150 10 .50 也 工 .2 800 开 | 10 如 】 100 姻 A4-02 召 工 
20 10 50 耳 .2 8080 联 300 红 A4-02B 2 
30 200 TI0 50 姻 .2 800 垃 | 30 妞 | 300 匡 A3-07A 3 
30 200 IT0 50 刀 工 .2 800 妞 | 30 科 | 300 细 太 4-02C | 
30 60 10 50 姻 了 600 匡 100 卫 A4-02C 5 
30 150 I0 50 卫 上 600 苷 | 10 刀 | 100 钳 Ad4-02C 6 
35 180 10 S0 了 上 600m | 10in | 100 匡 A4-02C 7 
30 60 10 50 匡 工 600 姻 100 了 m 上 4-02C 8 
40 180 10 50 垃 于 . 工 300zm | 10 外 | 100zm A3-07A 9 
40 180 410 50 纪 工 300 生 | 10am | 100 A4-02B 10 
30 10 | sm | 12| 800m | 30m | 300am 于 
30 10 引 人 了 上 600 也 | 10 | 100 志 A4-02B 12 
25 270 TI0 50 亿 工 600 联 | 10 | 100 卫 A4-02C 13 
25 270 10 50 功 工 600 普 100 了 ia A4-02C 14 
30 270 10 50 刀 上 600 科 | 10 生 | 100 生 A4-02C 15 
30 160 10 50 刀 工 000 | 10 媚 | 100 了 有 4-02C 16 
40 270 10 50 纪 王 600 生 | 10 刀 | 100 姻 A4-02C 工 7 
40 180 10 50 了 工 000m | 10m | 100m A4-02 了 18 
20 10 50 握 0.8 工 .2 30 也 | 300 姻 A4-02C 19 
20 10 50 伺 0.8 .2 30t 刀 | 300 卫 太 4-02 吾 20 
30 10 50 纪 .2 800 和 于 | 30 | 300 鱼 -A4-02C 21 
40 80 10 50 扭 上 600z | 10m | 300fa1 A4-02C 22 
25 400 10 S0m 工 .2 800 卫 | 30 荆 | 300 也 A3-07A 23 
25 400 10 5 人 0 垃 所 0 800a | 30 妖 | 300 了 和 A3-07A 24 
30 | 10 50 缮 工 000z | 10m | 100m A4-02DC 25 
30 150 10 50 纪 T 300zm | 10 | 100z A3-07A 26 
30 80 10 呈 0 到 上 0600 也 | 10 如 | 100 A4-02B 27 
40 180 10 50 匡 开 600 科 | 10 如 | 100 据 A4-02 了 了 28 
30 200 10 50 姻 工 600 匀 | 10a | 100m A4-02C 29 
40 250 10 弓 证 600 也 | 10m | 100m 上 太 4-02C 30 
25 270 10 50 刀 600Z | 10 了 m | 1002 A4-02 卫 31 
40 10 50 也 于 600 笠 | 10 了 | 100 纪 有 4-02 也 32 
30 10 50 姻 工 000zm | 10 如 ]】 1005 有 4-02 卫 33 
35 10 50i 工 000 刀 | 10m | 100 症 A4-02 了 34 
40 180 10 50 弓 上 600 刀 | 10im | 100 如 A4-02 旨 33 
30 10 50ta 工 600 也 | 10zn | 1009a A4-02 吕 30 
25 278 TI0 350 位 工 600 了 血 | 10 刀 | 100 绒 37 
25 270 10 引 0 了 于 600m | 1I0m | 100z 38 
40 180 10 50 姻 工 , 工 300 姻 | 10 刀 | 100 血 A4-02B8B 39 
40 10 50 所 开 600 如 | 10 生 | 100 如 A4-023 40 
30 10 50 卫 工 600 了 和 | 10za | 400 所 A4-820C 4 
25 27f 10 50 卫 工 600ma | 10aa | 100 荆 A4-02C 42 
20 J0 50 节 二 .2 800m | 30m |」 300 丘 A4-028 43 
25 270 10 50 卫 工 600 和 | 10 钮 | 100 如 A4-02C 44 
30 270 10 50 了 3 .2 800m | 10m | 100z A4-02B 45 
40 T80 10 50Ja 荆 300 | 10 生 | 100m A4-02B 46 
30 10 50 荆 下 600m | 10a | 100m A4-02B 47 
工 100 地 A4-02C 48 

了 工 00 了 匡 A4-02B 49 

了 工 00 了 4-02C | 5 人 


下 -1093 


1 人: 性 
人 Co 一 CD Go ~ 
本 


一 一 一 一 一 
3 上 | < | 
有 汪 | 


于 
35, 高 频 小 
3.3 硅 NPN 型 
-一 一 ee 
最 | 特 征 呈 | 最 | 集 虽 家 | 你 电 吕 
型 | 大 | 大 本 
| 药 电 | 
| 鹿 项 率 流 温 击 穿 电 压 | 击 穿 号 装 
| 
和 了 广 (BRp)CBO |， 亚 CaR)CEO 
| cnx AT |Feg| Tc 17cwy | Try Tep 天 
(页 ) | (Hz | 7) CA ab DCA ov CA) 
| 司 国 | 四 _ | 
外 】 
3D G12D 700 300M 300a| 175 | 60 | 100k | 4 | fo0r 
3D G 了 2D 700 甸 | 300M 300 垃 | 175 | 60 | 100u | 4 | 1008 
3D G12D 700ma | 300M | 10 |50m | 300ml 175 | 60 | 100hk | 4 | 100b 
3D G130B 700m | 300M | 10 |50m | 300ml 175 | 60 | 10 | 4 | 100 
3D G130D 700m | 300M 300m | 4153 | 60 | 100k | 4 | 100B 
3D G130D 790 志 | 300M | 10 | 50m | 300m 60 | 100R | 45 | 100F 
3D G130D 700m | 300M 300m| 175 | 60 | 100h | 全 | 1008 
3D G4130D 700 科 | 300M | 10 | 50m |300mi 175 | 60 | 100 4 | T00) 
3D G130D 700 刀 | 300M | 10 | 50m | 300ml| 175 | 60 | 100u | 4 | 1008 
3D G4130D 700aa | 300M | 10 |50m | 300m 175 | 6 10 | 4 | 100h 
3DG430D | 700m | 300M | 10 |50m |300ml 175 | 60 | 100n | 4 | 100n 
3D G130 700m | 300M 300a| 15 | 60 | 100n | 和 | 1004 
3D G130D 700m | 300M 300m 60 | 100hk | 45 | 1008 
3D G430B 700m | 300M | 10 | 50m | 300ml 175 | 60 | fi00p | 4 | 100p 
3D G130D 700m| 300M | 10 | 50m |300ml 175 | 60 | iu | 4 | 360 
| 3D SG130D 700 血 | 300M | 106 | 50 和 ma | 300 科 | 175 60 100H | 4 T00 8 
3D G130D 700 刀 | 300M 300z| 41575 | 60 | 1008 | 4 | 41008 
| 3D G130D 700 刀 | 300M | 10 |50m |300ml 4175 | 60 | 100 | 4 | 10 
3DG12D | 700m | 300M 300m| 175 | 60 | 100& 1 4 | 200 
13DGI30B | 700m | 300M | 300 如 60 | 1004 | 有 | 100p 
3D G130D 700m | 300M 300m 175 | 60 | 100k | 4 | 1008 
3D G130D 700m | 300M 300m| 15 | 60 | 100R | 全 100 
3D G130D 700m | 300M 300 姻 | 315 | 60 | 100R | 4 | 1008 
3D G130D 700m |， 300M 300m| 175 | 60 | 100R | 4 | 100R 
3D G130D 700m | 300M 300 和 | 4175 | 60 | 100h | 有 | 100p 
3D G130D 700m | 300M 300m | 175 | 60 | 100b 1 4 | 100p 
3D G130D 7002m | 300M 300mm| 175 | 60 | 100R | 4 | 100p 
3D G130D 700 如 | 300M 300m 60 | 1908 | 45 | 1008 
3D G130D 700oa | 300M 300m| 4175 | 60 | 100R | 三 | 1008 
3DG130D 700m | 300M 300mj 315 | 60 | 100n | 全 | 00n 
3D C430D 700m | 300M 300m| 175 | 60 | 100uk | 4 | 1008 
3D G130D 700z | 300M 300m| 175 | 60 | 1008 | 4 | 1008 
3D G130D 700ta | 300M 300m| 175 | 60 | 100k | 外 300 
3 700m | 300M 300m| 175 | 60 | 100u | 45 | 1700 
700m | 300 300m ll 175 | 60 | 100n | 4 | 1008 
二 
700m | 300M 300 和 | 175 | 60 | 10m | 全 | 1008 
700m | 300M 300ml 175 | 60 | 100 | 本 | 100B 
700 也 | 300M 300ml 175 | 60 | 100hR | | 5008 
700m | 300M 300 科 | 4175 | 60 10 | 全 | 500 
700z | 300M 300 志 6 I00n | 和 | 1008 
3D G130D 700ma | 300M 500m| 4175 | 60 | 100k | 本 | 3 
G3DG130D | 700m | 300M 300m| 175 | 6 | 100k | 全 | 1008 
3DG130D | 700m | 300M 500zm| 175 | 60 I008 | 45 | 1008 
700 和 | 300M | 10 |50m |300ml 3475 | 60 | ?0 | 4 1 4100p 
700m | 300M 300m| 175 | 60 45 
3D G130D 700za | 300M | 10 | 50m | 500ml 1s0 | 60 | 1008 | 4 1008 
3D G12 卫 700m | 300M 300m| 150 | 80 | io | 60 | 00? 
3D G130E 700m | 300M 300m| 150 | 80 | f00R ， 60 1 009 
3 了 DT G12 700m | 300M 300 笠 | 175 | 10 100 | 100 | 2001 
3D G3A 700m | 500M 50ma| 175 | 20 15 
下 


心 会 人 全 信 心心 会 全 六 心 必 全 六 作 心 作 人 心 必 G 心心 公信 全 心心 全 心 全 居 入 信人 全 双全 心 斌 心 


is 
攻 
避 避 避 ) 串 忆 和 


小 功率 三 极 管 
集 电 极 集 电 根 
~- 基 极 - 发 射 极 
反 向 截 - 上 反 岗 截止 
电 流 电 流 
| 二 
1c80 | cp | Teapo | Fce 
() | VCA) eV 
ER 
工 上 10 了 0 10 
工 ) 10h 10 
300 屏 10 荆 芭 10 
500 了 10 工具 10 
500 壮 10 二 用 10 
500 荆 10 二 10 
500 恒 10 工具 10 
5S00 了 10 工具 10 
3003 1I0 工具 10 
500 3 0 工具 10 
500 3 10 工具 0 
500 3 10 工具 了 0 
500 3 10 工具 10 
500 2 10 工具 
500 3 10 工具 了 0 
500 了 于 410 工 上 10 
300 1 工具 TI0 
500 卫 10 卫 此 了 0 
500 I0 工 从 T0 
500 za 10 工 用 10 
100 10 T00 工 T0 
5300 寻 10 荆 基 10 
S00 了 10 1 10 
350f 卫 10 工具 10 
500 拉 T0 工具 10 
500 工 10 工具 10 
5003 10 工具 10 
300 工 10 工具 310 
500 壮 0 工具 10 
5003 10 工具 10 
5003 10 工具 T0 
5003 10 工具 T9 
工具 10 10R 10 
5003 10 工具 f 
S00 10 工艺 10 
500a 10 工 记 10 
300 于 工 工具 了 
500 10 
S00 3a 410 荆 此 10 
300 刀 TU 工 共 10 
100 49 500 上 5 30 
500 10 工具 10 
100a | 60 ， 500a 45 
500 410 卫 且 40 
5S00 了 工具 
100 60 | 5008 45 
T00 za 10 | 了 10 
500 工 10 工具 10 
工具 10 1419 10 
100 荆 410 TD0f0 并 10 


es 
已 
了 
电 流 前 
疝 
放 大 
扑 
六 PR 六 CR 了 Tc 矿 BES 
记得 | tn8ax (Y) 《和 A》 (Y) 
了 出 na 
20 | 10 50 如 0.8 
20 10 50 姻 0.8 
40 | 180| 30 50z [ 
30 | 200 | 2 50mm 1 
30 10 50 血 
30 | 180| 40 50 刀 1 
40 | 180 | 2 50a 1 
30 |」 200 | 2 30 [ 
40 | 250 | 10 50 锯 
25 | 270 | 210 50m | 1 
| 30 | 270」 1410 50 了 am 
25 | 270 | 40 S0 了 1 
30 10 50 纪 
25 | 270| 30 50am 1 
25 | 270 | 40 S0 细 1 
30 | 270 | 和 50ma 1 
30 | 160 | 30 50 取 1 
40 | 180| 区 50zm 
40 10 50 弓 1 
2 270 | 折 S0 细 1 
30 10 50 了 0.8 
30 10 51 坦 了 
3 150 | 10 50 了 1 
30 10 50m 
40 10 S0m 1 
40 | 4180 10 50 弓 1 
23 | 270 | 410 50 了 a 1 
25 10 50 血 
30 10 50 了 好 1 
| 40 10 S0m | 工 
| 30 410 30 
| 30 10 50 纪 1 工 
30 1 3S0 了 ta 寺 
40 10 50tp 1 
25 | 270| 30 50 血 1 
| 25 40 50 血 1 
40 80 | 3 S 引 了 1 
3 10 50m 了 
30 10 350 吉 1 
| 本 | 50 了 1 
4 180 | 3 50 1.1 
40 10 S0 刀 1 
40 | 180| 4310 50a 
33 | 180 | 310 50m | 工 
30 | 150 | 310 50 包 了 
40 | 180| 40 50ta .1 
| 40 | 150| 1 50ta 1 
40 | 10| 1 50 细 
30 | ?0 1 | 50a | 12 
39 10 工 现 I 


三 czgs 
《 允 ) 


工作 
了 .人 
0600 了 
600i 
600 匡 


600 坦 
600 拱 
600 人 也 
600 了 
600 和 下 


600 互 
600 联 
600 王 
600 匡 
600 所 


604 本 
600 也 
600 皇 
600 任 
600 细 


T00 
6003a 
600 仔 
300 耳 
000 了 


600 荆 
600 了 二 
0600 耳 
600 拼 


600 荆 
| 600 纪 
600 了 垢 
600 卫 
600 也 


6001ta 
000T 
000 卫 
600 弓 
868 皇 


5300 了 
600 茵 
300ma 
600ma 
| 600 姻 


3060 卫 
| 080 扭 
0690 所 
3600 二 
3350 二 


0600 坦 


tprreaic rrgr La 二 


了 5 


(A) 


30 匡 
30 纽 
109J 
0 位 
了 0 地 


10 阴 
10 了 
10 和 
10 卫 
10 卫 


10 印 
了 全 班 
了 0 担 
1 所 
1 他 


二 0 珀 
T0 组 
10 王 
TD 生 
0 所 


T0 鱼 
了 所 
TO 
了 0 卫 
芭 王 


葵 
区 位 
1 所 
10 地 
1 缮 


T0 1 
了 0 纪 
T0 妇 
T0 蕊 
工 0 了 


T0 伍 
TO2 
了 0 芋 
了 人 班 


TO 


T0 鱼 
140 了 地 
T0 仅 
TO 了 
了 0 垃 


10 阵 
10 了 ma 
10 季 
10 弓 


I 切 j 


屠 加 
处 序 
降 
Tc 
形 号 
(A) 
300 了 a| A4-02C 了 
300 生 | 4A4-02C 2 
50 世 | 4-02C 3 
100 志 | A4-02C 不 
T00 刀 | A4-02C 5 
100 旨 | 和 4-02BH 6 
100 血 | 和 A4-02 吾 7 
100z| 4A4-0256 8 
T00t| 和 4-02C 9 
100mm 10 
100B| 和 3-07A | 皇 
f00m| Ad4-02B | 人 纪 
T00m | A4-02 了 | 扫 
fT00z| A4-02C 14 
100 生 | A4-02C | 全 
400 刀 | 和 4-02C | 斧 
100 细 | A4-02C | 17 
100 刀 | 各 4-02B | 18 
100 媚 | A4-028B | 19 
100 血 20 
100 色 | A4-02C | 21 
100 卫 | A4-02C | 22 
4100 和 | A4-02C 23 
100 包 | 点 4-02C | 24 
100 归 | A4-020C | 25 
100B| A4-020 126 
100m| A4-02C | 27 
了 00 匀 | A4-02C | 28 
100mi A4-02C | 29 
100 嫩 | A4-02C 30 
ft00m| A4-02C | 31 
100 和 | A4-028B | 32 
100m| A4-02 | 33 
i00m| A4-02B | 34 
| 100 和 | A4-02 引 | 35 
《00 包 | 各 4-02 卫 36 
100m| A4-02B | 37 
T00 生 | A4-02B | 38 
100 甸 | A4-02B | 39 | 
+00 押 40 | 
100 幸 | A4-02B | 41 | 
100 生 | 入 4-02 了 | 42 1 
100 刀 | A4-028 | 43 
100ma| A4-02C | 全 
100 妞 | A4-02C | 45 
100m| A3-07A 1 46 
100m| Ad4-02C 147 1 
108m ， A4-02C | 481| 
100 了 | A4-02C | 49 
10Za| A4-01 | 50 


3.8 硅 NPN 型 高 频 


| 最 入 最 集 电 极 
天 大 二 
攻 岗 
- 发 射 极 基 极 
主 鳍 
勒 电 
这 频 这 流 温 埋 穿 电压 击 穿 电压 击 穿 电压 
人 矿 (8R)CBO 六 (apg)CEO | 了 (BR)RBO 
国 三 三 cy fr |Fcgl yc licu ;7W 大 二 节 
( 丽 ) (Hz) | (V) | (A) | (A) 人) | (V) | (OA COV) | (A) (V) | (A) 
1 C G462 700 如 | 500M 有 | 10 140 和 12oz| 175 30 | 100h 20 | 500n 4 100k 
2 1 3DG3E 700m | 500M 50 如 | 1475 40 30 4 
3 | 3DG3C 700ma | 700M 50za| 175 20 | 5 丰 
4 3D G3D 700m | 700M 50m | 175 40 30 作 
5 3D G82 700 刀 | 800M 10 |30m | 80zm| 175 20 | 500h 20 1 ma 丰 3S00ha 
6 | 2G711C 700 1G 10 | 20m | 100m| 175 30 | 100h 30 | 100n 3 100 
7 C G431 700a 1G 才 | 了 120m| 175 33 | 200h 35 3 联 3 了 
8 C G461D 700 如 2G 10 | 30 嫩 | 100 生 | 3475 40 | 100R 40 | 100n 3 TI00 
9 D879 750m | 200M 10 | 50 和 mn 3 150 30 10 6 
10 G57 750z | 200M 10 | 50 姻 工 150 25 5 
1 和 GEFn2219 | 800m | 250M 20 | 50 如 | 800zmn| 175 60 | 100 有 30 | 400 号 100h 
12 | 3G31 800m | 250MA 800zn| 175 60 IT10 30 10 呈 5 10h 
13 | 3G41 800m | 250M 信 800 刀 | 4175 60 10 30 10h 引 103 
14 | 3G31AA 800z | 259M 人 800mj 175 70 410 50 10k 6 10B 
15 | 3G41A 800m | 250M 人 入 800im| 4175 70 10k | 50 10 6 10h 
16 | 3D G2846 800z | 250M 800m | 175 80 | 100o 60 | 100m 3 100 如 
17 HY8050 800m | 300M 10 | 50zm 工 150 30 | 500 上 25 了 纪 6 f00h 
| 


下 -1096 


ea ] 
率 三 极 管 
小 功率 三 极 管 
集 电 裤 集 电 极 电 流 前 
-~ 基 极 发 射 极 苘 
放 大 
反 回 截止 反 铅 蕉 上 甘 
电 流 电 流 系 数 降 压 族 
cs50 | Fecp | Tcgo | Freg PPFE 三 CP Tc 三 sgS | 大 cPs TB | Tc 


- 形 号 
(A) (Y) (A) (yY) 上 | 如 | max (Y) (A) (Y ) (V) (A) | (A) 

于 上 50 了 0 有 15 20 10 30 妃 0.9 0.3 2 地 20 芋 工 
工 00 愤 10 | 100 芋 10 30 10 工 但 工 0.35 | 工 血 10 如 | A4-01B 2 
1003 t10 | 1003a 10 30 I0 工 班 于 0.335 | 工夫 10 刀 | A4-01B 3 
100 了 并 10 | 1003 10 30 10 芋 也 工 0.35 | 工 匡 TI0 志 | A4-01 了 如 4 

5 10 50 必 10 25 270 本 30 了 芋 工 5 如 50zmm| A4-02B 3 

于 瑟 20 工具 20 40 270 10 20 工 0.5 与 也 50m| 和 义 4-02C 6 

20 歧 20 20 120 3 30 呈 0.2 3 所 30 匡 7 
100a 30 | 1003 30 50 270 10 下 卫 .9 0.3 3 好 30| 和 4-02C 8 
工 只 20 YY 4 150 2 3 0.4 | 60 刀 起 3-07 扩 9 
80 340 1 500 阵 0.4 | 50 弓 | 500 钙 | A3-07A 10 

10 皇 30 | 1008 30 50 I10 工 纪 0.4 0.8 了 志 10zm| 和 4-02B II 
103 50 工 .3 0.4 | 15 匀 | 150z| A4-02 了 3 12 
了 9 芋 50 35 10 10 色 工 .3 0.4 | 415 刀 | 450 A4-02 了 B 
T0 屋 30 工 .2 0.3 | 15 刀 | 4350 A4-02B 144 
403 50 40 了 T0 凶 .2 0.3 | 415zm | 450m| A4-02B 153 
530 屏 30 40 180 5 15 和 经 工 .2 0.5 | 50 | 500 妇 | A3-02B 16 
350 15 10R 10 100 300 工 30 垢 .2 0.5 | 50 刀 | 500 媚 | A3-07A 17 
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53. 高 频 小 功 
3.4 硅 PNP 型 微波 高 频 、 


和 
最 竺 征 汪 | 最 | 集 电 极 | 凡 由 地 | 发射 级 上 集 电 级 | 佘 电 鹤 | 发 射 根 
闻 型 办 大 

耘 多 | 剖 - 莫 航 | -发 射 概 | - 基 极 

蕉 许 - 基 极 -~ 发 射 极 - 基 极 

训 RE | 反 向 截止 | 反 向 截 小 | 反 向 展 耻 

队 频 率 流 | 温 | 起 穿 囊 奈 | 击 穿 虽 压 击 赛 电 导 也 流 | 电 流 电 流 

一 一 广 CpRycBO | 三 CBRICEO | 广 C8R)EBO 

王 六 全 人 而 光 后 现 汉 人 二 
电 号 of | jr | Fecgl Tc 17caLrM 了 cp 了 Ce 殖 7TPB |7caso|rcsl7czol 大 cpglTEBO| 太 PEB5 

( 丽 ) [Hz YI AAADGCCCY (AD) (Ya VS) AVIGA) CVD AIY) 

全 | | 村 关 5 | 在 2 el aa se 
民 3CY1IsA |50m |400M| 6 了 也 175| TI5 104| 所 10u 1 4 10l 23| 6|1103| 6 
1213CY138 | 50 姻 400M| 6 工 王 175| 15 108 | 12 10&| 和 4 104 | 工 肚 | 6 S 了 | 6 
313CYV15C |50mm |400M| 6 工科 175| 30 1T94 | 25 | 10R| 4 10n1 13| 6 组 | 各 
413C YI16 50 妇 |700M| 工 3 |102| 150 12 10& | 3 101 | 13 6 1 6 
5 引 3CVY16A |50 锯 1700M| 10 3 弓 |10| 150 12 1 110 3 104 1a3| 6 Ia2| 6 
| 
1613C Y16 了 |350 廿 700M| 10 3 | 10a| 150 T2 10n| 3 10 | 183| 6 1 6 
7|3CY17 50 刀 1700M | 10 3 |10 和 | 150 12 10& | 3 | 了 9 员工 开 6 Ta 6 
8I3CVI7A | 50m 700MI1 10 3 也 |10 纪 | 150 12 10R| 3 )， 10 13 6 工 刀 | 昌 
913CVY17B |50 刀 1700M| 了 3 也 |10m| 1598 12| 108| 3 10R| 10| 6| tn 6 
1013C V147A |50m 700M| 6 2 了 | 175| 15 10 呈 | 12 10 4 10n| 41 6 Sa| 6 
113CYI17B 50o 700M| 6 了 二 173| 15 T0 有 | TI2 10 妈 | 4 104| Ta 6 3S| 6 
1213CYTI7C |150 台 | 1G| 6 | 2 志 175| 15 | 10p112 1 10 呈 | 肥 1I0h| 1 6 5al 6 
13|3CV17D | 50m| 1G| 6 | 2 175| 15 | 10p| 人 | 10 34 103| 1n| 6| 5al 6 
143CY2A 0.1 |100M| 6 工 握 175| 20 101 | 15 10 | 4 10R 1 6 Ta 6 
15|3CV23 0.1 |100M| 6 工 志 175| 20 19 | 卫 10 只 | 秋 10| 134| 6 二 6 
证 1 
16|13CV2C 0.1 |100M| 6 了 也 175| 30 10 有 | 25 10 愉 | 4 10zx Ta8E| 6 1 6 
1713CD 人 393 如 10.1 1G| 6 2 了 z8|20 如 | 175| 15 | 100 | 扫 2 | 100&| 于 1003 ,1 6 10.11 6 
18|13C 814908B10.1 1G| 6 |2m8l20| 175 ]2 | 1008 4 | 10010.18| 6 10.1 区 | 6 
19|3C 和 340 中 |10.1 1G| 6r | 2H8120 世 | 175 T2 TI9R| 4 108 1101 6 0 6 10 | 了 工 5 
2013C 二 140 了 | 0 1G| 6* | 2 卫 820 卫 | 150 了 2 19 员 | 秋 109 01 610 6 18.18| .5 
2138 140810.1 1TG| 6 2 和 锯 120 纽 | 175 12 | 100 | 有 100810.1h| 810.18| 6 10.18 | 工 ， 
22 3C 18 太 10 1 6 2 垃 8|20 生 | 175 15 | 109 12 | 1098 | 时 100 有 .1 6 10.1 下 | 6 
2313 全 140 科 0 .了 1G| 6 2in8l20 坦 | 173 | 12 | 了 00 站 | 二 10010.18 6 10.7 6 
2413C G140A10.1 SG 6 | 2 组 820 卫 | 173 了 2 10 呈 | 不 10 只 10. 了 R 6 10.1 引 | 6 10.1 上 | .5 
35 3C G140A 0 1G| 6* | 2a 引 20 刀 | 150 之 TQ8 | 寻 10 上 [TIR 和 10.1 6 10.11 1.5 
26|38 G140A 0.1 全 | 6 2 位 120 生 | 175 12 | 1008| 4 | 10081011 6 10.18 6 10.18 纪 
27|3C 各 140A 太 0.1 工 二 20 姐 | 175 12 | 08 | 细 100n 0 010.T1 6 
2813C G130A10.1 工人 20 人 组 | 175 12 了 | 竹 10 :0 010.1| 6 
29|3C 各 140 引 0.1 11.256 20 了 | 175 12 | TO0h | 4 下 [9.1 610.7R| 6 
30| 了 了 804A10.1 2G| 6 2 120 坦 | 175| 20 15 3 :0.3p | 20 1 上 | 13 10.1 有 | 工 .5 
3 By78048 10.1 11.34G| 6 |2 血 |20 姻 | 175| 20 15 3 0.3R| 20 | 1 1 04811.5 
3213C G145 六 | 91 1435G 6 | 5 | 生 班 | 175| 芒 | 38 瑟 | 4999 4 8090TBH| 6101 
33| 了 BY8D4C 0 6GL 6 |2m 29 和 | 175| 20 了 .3 有 | 20 TI| 15 10.1 只 | 荆 .5 
343CG18A 10.1 45G1 1 13 | 15 蔚 | 150 12 | 1034|1 3 | 100 1.2 6 10.28| 6 
353C G1358B131 17G| 6 |5a 115@m| 175| 15 | 190 12 | 14100908 和 | 1008101A 06107186 
36| 及 宇 893 全 | 0 于 3 台 | 6 | 2 | 昌 组 | 175| 20 15 3 上 ,3 20 | 工 请 | 45 10. 工 .5 
3713 人 0 G 1 人 19. 二 | 区 3 组 | 王 于 | 130 | 12 | 1 3 了 9D 有 9,28| 6 10.2 呈 | 6 
3813CG419A 9. 3G310 | 3m | 全 台 | 1350 12 | 1109 3 1309 上 10.28， 和 102 6 10.28| 7.5 
3913CG4133DC10.1 1 323GI 日 5 | 1 173 引 15 | 199 呈 | 了 雪 | 319098| 有 了 1900 芭 0 有 0.281 6 10.18| 115 
lo3CGH35C 0 2G 6 |5m 115ma| 47 引 抹 | 1008 | 生 | 109| 4 1 6 10.18 
| 1 
思 113C 司 193 吕 010. 这 .5 全 19 3 纪 |1195 纪 | 150 12 | 10081 3 99 于 | 人 ,之 只 | 6 10.2H 6 10.28| 引 
MSG 人 | 和 | 10 3 细 |115 耳 | 150 12 | 109R| 3 | 41400102 上 6 0.28 6 10.2811.35 
3C G45A 10.151590M| 6 |5aa |20 细 | 173| 15 | 109 有 | 15 | 1098 | 和 了 00 呈 | 人 .2 6 10.5 有 | 6 | 
id413C 他 乒 10.413 59JM| 6 Sa |20 了 | 175| 30 | 109u| 2323 1 100 瑟 | 和 100R DT OO0.2HLI | 
153C GE 12355500 6 | 5 20 和 | 417 引 30 | 109 25 ，100| 有 | 100 语 .1 19.28| 6 | 
了 1 1 上 
ll3cGtD 01451500M 6 |5m |20m| 173| 30 | 109 辣 25 | 100&| 4 | 100 基 | 6 10.28| 6 
kz|3C G163 |0.151500MI Te | 3m8|25 所 | 175 12 | 100 呈 | 人 | 10010.T8 | 40 0. 10 91 | 45 
[3C G152A| 0.15 500M| 6 | Sm |20m| 175| 45 | 1098| 1 | 1008| 全 | 309 史 了 & | 6 |0.7R| 6 9. 了 | 下 有 
fo|3C G102B|0.15 |500M| 6 | 5 |20 四 | 325| 30 | 100k| 骂 | 0 | 和 | 了 9 和 0.1RT 帮 10.7 有 | 6 0.18| .5 
轴 3C G15 了 10.15 1500M 20 鱼 | 159 30 | 10941 25 | 109 嗓 | 么 100 只 10.41 有 | 日 10.2 呈 | 
| 
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3 
号 工 
] 
6 上 
0 工 
6 王 
6 
站 * 
: @ 
6 
如 
O 
OOY 
折 
蝇 
各 
6 
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6 
间 
6 
6 
提 
各 
6 
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6 
日 
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6 
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己 近 一 二 一 己 王 一 二 一 全 ro 有 na 下 am 人 之 一 一 一 一 AS 


[二 
人 饱 
二 
六 cssS| 7 
(7)》 | ( 训 》 
0.35 |0.5 王 
1 人.35 | 作 .5 扫 
全 .35 10.5 卫 
避 .32 | 人 和 .3 全 
人 .35 |@.S 志 
信 .35 |0.3 十 
| 
| 
上 .5 工 妈 
人 SS | 了 弓 
.3 于 中 
0.5 工 位 
站 .3 工 呈 
和 .5 工 纪 
号 工 坦 
号 了 也 
号 工 生 
5 工 志 
3 工地 
3 | 工 伺 
忆 工 委 
人 二 
习 工 切 
灰 工科 
泡 工 志 
.5 工 也 
本 工 志 
, 泡 工 世 
号 工 生 
335 |10.5 垃 
本 工 也 
二 工 弓 
35 |10.5 氏 
33 |10.5 世 
工人 世 
号 工 刀 
号 工 世 
工 纪 
昌 工 六 
5 工 训 
委 二 
瑟 下 4 和 


了 0 王 
TD 得 
10 
10 人 对 


10 王 
10 重 
了 0 丽 
T0 


T0 疆 


10 如 | 


10 季 
0 王 
10 冯 
10 到 


了 0 王 
0 坦 
10 拍 
10 握 
10 也 


IT0 人 也 
10 纪 
5 地 
10 也 
T0 志 


3 纪 | 


5 垃 
10 匡 
10 纪 
10 钙 


10 细 
10ta 
TD0z 
了 0 
TD 所 


霸 功 光 集 电极 艾 
基 外 序 
韦 极 
-~ 基 极 答 
系 出 
电 
数 增 认 上 邮 癌 常数 容 
1 一 
ANpl Gap|Frcl rc 于 58eCe | Cob 
形 号 
(dB | (dB) CVD (| GEz) (s)》 | (BR) 
| 外 _ | -1 
Ad4-01B3 | 1 
A4-918 |2 
Ad4-0IB |13 
5 2 昌 3 1 109 居 2 Ph A4-801B 14 
5 12 16 |， 3m | 34100M 2 Ad4-01B 15 
| ] 1 
5 12 6 写 乌 109 计 2 入 4-01 归 昌 
3 12 16 | 2 上 100M 2 A4-01 昌 17 
5 12 16 ,2 | 100M 2D0|  A4-01 了 |8| 
节 12 16 |3m |100M 2p A4-0D3 19 
| 和 4-01 卫 1 
] 
| | ao 
1 | | 大 4-01HB 113 
| AA4-01B |13 
| 人 4 打下 | 
| | 入 4-01B 和 | 
A4-01 卫 1 
3.5| 10 |6 |2m8 29 A4-01B 117 
3.5| 10 16 |2m81|3400M 2 有 4-01B8 118 
3.5| 10 | 6* | 2m8 | 400M 20| 4-0IB |19| 
3.5 | 10 |:6r | 2mg8 | 400M 2 人 4-01B | 2 
让 
3.51 10 16 |2m8 1400M 2 总 4-01 吕 |2 攻 
5 140 16 2 包 8 2 生 4-01 怠 122 
引 10 16 上 2m&8 | 400M 2 人 4-ST 了 |123 
了 10 |6。 | 2m3 | 400M 2 人 4-04 吾 引 
5 10 | 6 | 2 | 400M 30 人 401 2 
S 1 16 | 2ng8 | 3400M 2D|  A4-01B 26 
| 入 4-01 吾 127 
及 4-01BB 128 
入 4-07 了 129 
3 12 16 | 2 | 400M 1 A4-01 了 3 130 
3 12 16 12m |400M 工 入 4-01 了 3 131 
| A3-07A 32 
3 12 16 |2ma |400M 1 工 p Ad4-01B 133 
35| 8 61|32a 1400M .5 了 4-01 吾 |3 纪 
A3-07A 135 
3 12 |6 12m 1400M 1 了 4-01B 136 
3.5| 10 16 |2ma 1400M 工 .中 了 A4-01B 137 
10 |6 2 | 300M 1.5 刀 和 4-01 了 3 138 
4 8 | 6 |10 鲁 | 30M 2 A4-01B 39 
工 放 A3-07A 140 
上 
3 22 |16 113 1490 刘 1.5p A4-013 141 
4 14 16 |3m | 400M 工 .5B A4-01B 142 
4 416 16 | 2mg 2.3B A4-01 呈 143 
4 16 16 |2m8| 2.58 A4-01 呈 | 44 
3 16 |6 |3m8 2.5P 六 4-01 引 145 
及 16 6 2 红 节 2.5m A4-01I 呈 146 
4 14 116 2m8 | 209M | 2.5D A4-01B 147 
4 16 16 ，2m8 | 100M 2.50D| 入 4-01P 148 
4 16 |6 |2n8 | 109M 2.5 A4-01B 49 
| 2.5D A4-01 


。 高 频 小 功 
3.4 夸 PNP 型 微波 .高 频 、 


最 逢 征 最 | 最 集 集 电 极 | 集 电 极 发 射 极 
序 型 大 大 
荡 多 | 调 | 甘 极 | -发 射 极 | - 东 裤 
散 许 | 站 | 反 向 截止 | 反 窗 埠 止 | 反 向 裁 止 
功 于 
罕 贤 这 流 | 温 | 翰 穿 电压 击 穿 电压 j 了 流 | 电 流 也 流 
再 矿 (sR)Cc50 | 产 CaR)CEO | 六 (CsR) EBO 
| 轨 | | 人 人 
号 号 CU 717 Fe de | co Tca Tc 7EB |7caso |Fcsl7casol Fregl7TBsol 矿 5B 
(而 ) Hz YY) | (AJIANGTYD CA VIA TV (AT) TAI) (| (AVI) 
呈 2 外 
1|3CGI7A 10.15 1700M| 6 15 |20z | 175| 15 | 0.1mm| 12 | 0.1m| 4 1 0.1a | 0 10.2j| 6 
213C G103A |0.15 700M | 10* 15 刀 8|120m， 175| 15 | 0.1 细 码 人 .工地 0.& | 10 10.1|1 410 
313C G103A 0.151700M|1 10 5Z8 20 175 135 | 0.1 也 | 攻 0.1 刀 |0.18110 10.18110 10.1| 工 .3 
4j3C GTI03A | 0.15 1700M| 10 15 也 120 垃 15 | 0.1 人 也 | 4 0.1 刀 |0.1 | 10 10.181 0 
5|13C GI103A|0.15 |700M| 6 15 |120m| 175| 15 | 0.1 和 | 12 101 4 |10.1ml0.1 610.1| 6 11011115 
6|3C G17A |0.15 700M; 10 | 3 120 志 | 150 15 | 0.1 卫 | 3 0.1 芋 10.2 员 6 10.2 忆 6 
713C G102 和 | 0.15 1700M| 10* | 5 125mi 175 12 | 0.1z| 4 0.1 科 |0.71&| 10 10.18| 10 10.1E| 工 .5 
813C G102A 0.15 1700M| 10*r | 5 从 8 |125 生 | 175| 15 | 0.1 纪 | 12 | 0.1a| 4 0.1a0.1u| I0 10.181 340 10.181 .5 
913C G102Ai0.15 1700M| 10 5m& 125 刀 | 175 15 | 0.1 和 | 4 0.f1ml10.1 1I0 10.18 10 10.1 员 | 二 .5 
10|3C G102 和 0.15 1700MI 10 15 125 生 | 175 12 1 0.1 生 | 4 0.1 志 |0.1R LO0 01 10 10.1R 1 工 .5 
113C G102A10.15 1700M| 10 |5m 125 卫 | 175 TI2 | 0.1 和 刀 | 4 0.1f 垃 10.1 久 | 10 101 10 10.1p| 了 .9 
1213C G102A|0.15 1700M| 10 5z |235 昏 | 175 12 | f.1a| 4 1, 工 伺 10.1 忆 | 19 10.1 有 | 10 10. 工 上 | .5 
13|3C G102A 0.15 700M 235 亿 | 175 J2 1 0.1p| 4 0.1 本 |0.1& 10 10.1 | 划 
14|3C GT102A10.15 1700M 25 角 | 175 12 | 0.1n| 4 0.I 血 10.14u| 1I0 10.1P 1 10 
15|3C G17A 10.15 1700M | 20 芋 | 175| 15 | 0.1m| 4 0.1tmli0.1u| 10 0.1 10 
163C G103A10.15 1700M 20z| 175 15 | 0.1om| 4 0.10.1HI 10 10.181 40 
17|3C G103A 10.15 1700M 20 血 | 175 | 15 | 0.1 生 | 4 0.1 刀 |0.1 | 10 10.13 | 40 
18 3C G103A|10.15 1700M| 6 | 5 也 3120 血 | 175| 15 | 0.1m| 12 10.12| 4 0.1 细 10.1 6 10.2u 6 
19|3C 102B10.15 1800M| 10s 15i8 |125 匡 | 173 15 | 0,1zm| 4 0.1m|10,1u | 10 0.18 10 10.1p1d4.5 
20|3C G102B10.15 1800MI 105 | 5m3125 乌 | 175| 18 | 0.1 如 | 15 | 0.1m| 4 0.1 贡 |0.1D| 10 10.18| 10 10.181 1.5 
213C G102B10.15 1800M| 10 158 125 锯 | 175 12 | 0.1m| 4 0.1mi0.1h| 10 10.1 | 310 0.1n 110 
2213C G102B10.15 1800M| 10 5 |125 廿 | 175 15 | 0.1 刀 | 4 0.1m|10.18&| 10 10.1k110 10.1 员 | 1.5 
23|3C G102B10.15 1800M| 10 15m 125 刀 | 175 15 | 0.1 刀 | 4 110.1 地 |0.1 TI0 10.1| 10 10.1R| 1.5 
24|3C G102B10.151800M| 10 | 5m 125 和 锯 | 175 15 |0.1mn| 4 |0.1m0.1 dt 101RTI10 10.1n11.5 
25|3C G102B10.15 1800M 25 垃 | 173 15 | 0.1ml 4 0.J 刀 10.1 ID 10.1E110 
26|3C G102 了 | 0.15 1800M 25 世 | 175 153 | 0.1a| 4 0.1ml0.11 3410 0.1 10 
2713C G17B |0.15， 1G| 6 15 刀 | 20 鲁 | 1751 15 | 0.1 锯 | 12 | 0.1| 4 0.110.1h 6 10.2 几 6 
28|3C G103 了 | 0.15 1TGI 1L0* | 5 和 和 120 纪 | 175| 15 | 0.1 巧 0.1a 10.181I0 10.11| 10 
29|3C G1038B10.15| 1G| 10 15tza8120 钙 | 175 15 | 0.In| 4 0.1a10.18 110 10.1 | 10 40.1u 1.5 
30|13C G103B10.15| 1G| 10 15m 120 印 15 | 0.1i| 4 0.1I 刀 上 0.1R 110101110 
31|3C G103 了 | 0.15 1G| 6 |15m 120 生 | 175| 15 [0.1m| 12 |0.1| 4 人 0.Tm 10.1 0 10.1h| 6 |10.1u|1.5 
323C G17B 10.151 1GI 140 13m 120 血 | 150 15 |10.1m| 3 |0.1m0.218 610.28|1 6 
3|3C G102C 10.15 1TG| 10s | 5 刀 8 |125 生 | 175 15 | 0.1 和 | 4 0.1m|0.1| 10 10.1p| 10 10.11 1.5 
3C GT102C 10.15 1G| 10* |5zS125 生 | 175| 18 | 0.1m| 15 | 0.1m| 4 0.1 卫 |0.1| 1I0 10.181 40 10.11 1.5 
3QG G102C | 0.15 1GI 410 5imS125 志 | 175 12 | 0.1zin| 4 0.1 刀 |0.141 TI0 10.11 340 10.19110 
3613C GT102C | 0.15 1G| 10 5 |25 折 | 175 15 | 5.1 也 | 4 0.1 组 |0.1n| 10 10.15| 10 10.1n11.5 
37|3C GT102C10.15| 1G| 10 15m |25 血 | 175 和 | 0.1ml 4 |0.1ml0.TR 3t0|0.Tu| TI0 0715 
38|3C G102C10.15| 1G10 15m |125 和 | 175 15 | 0.1m|l 4 0 和 .1ma0.1| 310 10.1n1 4140 10.1R12.5 
3913C GT102C | 0.15 1TG| LI0 5 位 |25 了 得 | 175| 20 | 0.1ml 15 | 0.1m| 4 0.1 卫 |0.1 | 40 10.1P | 10 
4013C G102C 10.15 1G 25 刀 | 175 15 | 0.1m| 4 0,1mji0.1h| 1010.1 110 
4113C G1038B10.15| 1LG 10 15 珀 125 卫 | 175| 20 | 0.4 如 | 1 | 0.1m| 4 0.1m|0.1R| 1I0 10.1E | 310 
4213C G103 了 | 0.15 工区 120 坦 | 175 15 | 和 ,1 位 | 4 0.1 拉 |0.1H| 10 10.1 攻 | 10 
4313C GT03 了 10.15 工区 20 菇 | 175 15 | 0.1mi 0.1 亚 |0.1 愉 | 10 10.12 10 
4|3C G17B 10.151 1TG 20in| 175 15 | 0.1ma| 4 0.1 垃 |0.1hR| 10 10.1P | 10 
5|38 G103 了 |0.15 G 20 生 | 175 15 | 0.1m| 4 1 和 .1 垃 |10.1 有 10 10.1 | 10 
46|35 GT102C 0.15 1G 25 志 | 175， 15 | 0.1tn| 4 0.1 如 |j0.15| 10 10.13 | 10 
47,3C G102C 10.15 工 G 25 芭 | 175 15 | 0.12| 4 0.1 生 |0.1| 10 10.131 10 
48|3C G103B10.15 TI 6 15 王 8 120 和 | 175| 15 | 0.1 血 | 12 | 0.1m| 4 0.1 志 |0.1| 6 10.2| 各 
49|3C G17C 10.15 1.2G| 6 Sm |20 生 | 175| 15 | 0.1| 12 0.1| 4 0.1 拉 10. 工 上 攻 6 |10.2 吧 提 
50|3C G103C 10.15 11.2 所 | 10* | 5 了 8 120 刀 | 175| 15 | 0.1 科 4 0.1 乌 10.1& | 10 10.18 | 10 


en 


电 流 访 和 井 功 率 集 虫 极 | 共 
基 外 

则 卉 极 

正 系 出 

. 电 

系 数 降 卜 隆 数 增 益 时 间 和 常数 | 容 

APFE |jFrcepgl Fc | sgs| Fecgsl 1 |7TclANpl cplrcl rc 了 Trib*Ce | Cob 
Inin | max |(VI AI CVD CVD TAIAIGdB) | (dB) VD ACEz) 《3 ) 《PE) 
| 加 四 本 

30 6 工 锯 工 0,3 | 工 生 110 3 _ 工 3 6 | 2 如 8 2.5 用 A4-01B 
25 10 | 22 | 3 T5 6*| 2 | 100M 2.58 A4-01B 
25 10 与 IT 工 0,3 | 开刀 |110Z| 3 15 6 | 2m8 | 100M 2.5 有 A4-0LB 
25 40 2 卫 1 0.5 ，1I 也 |10 姻 | 3 15 6 | 323 2.5P A4-01B 
30 6 工 匡 1 0.5 | 于 和 |110| 3 于 5 6 | 2m43 | 100M 2.58 A4-01B 
25 6 5 功 荆 0.5 | Im 10 垃 | 3.5 15 6 | 2 垃 T00M 2 昌 A4-01B 
25 了 0 2 世 中 0.6 | 1m 110 鱼 | 4 了 4 6 2m8 | 200M 2.5 A4-01 卫 
25 IT0 2 切 工 0.6 | 革 mn 110 | 4.5 14 6*| 2m43 | 100M 2.5P A4-01B 
25 T0 2 蕊 工 0.6 11m 110o| 4.5 14 60*| 2 钙 | 100M 2.5T Ad4-01 
25 IT0 2 二 了 0.5 | 工人 '10 刀 | 4.5 TI4 6*| 2 如 100M 2.5 上 是 A4-01B 
2 10 2 组 工 0.06 | Im 10 刀 ， 4,.5 T4 6 | 2zm 2.5p A4-01B 
25 5 了 I 0.6 | Ttm llom 4.5| 14 1 4140 2m | 100M A4-01B 
25 10| 2m| 1 0.6 | 工 om 110 虽 A4-01B 
25 270 | 10 2 工 0.6 | 工 纪 110 纪 和 4-01 
25 10 2ta 工 0.5 | 工 刀 110 如 A4-01B 
25 10 2 匠 [ 0.3 | 夺 纽 |10 和 如 4-01B 
25 270 | 10 2 地 工 0.5 | 在 弓 |10 纪 人 友 4-01 了 
30 6 | 2 匡 0.5 | 工 世 |110 细 2.5 A4-01B 
25 10 2 茵 王 0.6 | om 110zm| 4 14 0+| 2m8 | 200M 2.5 了 A4-01 了 
25 10 2 也 工 0.6 | 了 开 m 10m| 4.5 14 6+| 2m3S | 100M 2.3 昌 和 4-01B 
25 10 | 2 纪 工 0.6 | 工 志 刀 | 4.5 | 4144 6*| 2m8 | 100M 2.5p A4-018B 
25 10| 2mil 1 0.5 | 1m |10m| 4.5 | 14 6*| 2m ”| 100M 2.5n 和 4-01B 
25 190 2 垃 工 0.06 | TIm |10m| 4.5 14 6 1 2 匡 100M 2.5p A4-01B 
25 2 地 工 0.6 | 工 |10m| 4.5 14 10 | 2 和 100M A4-01 了 
23 10 2 也 1 0.6 | {m 10 A4-01B 
25 270 | 1 2 了 工 0.06 |1m |10 荆 和 4-01B 
30 6| 1m | 1 0.5 | 1m |10m| 3 15 6 | 2m 和 | 2.5P A4-01 昌 
25 10 2o | 3 TS 06*| 2ms | 100M 2.5 Ad4-01B 
25 410 5 了 工 0.5 | 1m |10zm| 3 15$ 0 | 2m8 | 100M 2.5 有 A4-01 吾 
25 | 10| 2m | 1 0.5 | 1m 10ml 3 15 6 | 2mg 2.50 A4-01B 
30 6 工科 工 0.5 | 工 刀 |10m1 3 T5 6 | 2m3 | 100M 2.58 A4-01B 
25 0 5 地 工 0.5 | 1{m |10 妈 | 3.5 15 6 | 2 纪 100M 2 A4-01B 
25 10 2 荆 工 0.6 | 1 和 锯 |10 刀 | 4 T6 6+| 2 | 200M 2.58 A4-01B 
25 10 2 缮 工 0.6 | 1am |10zan| 4.5 16 6*| 2 | 100M 2.5B A4-01B 
25 10 2 二 工 0.6 | 1m |10 嫩 | 4.5 16 6r| 2m8 | 100M 2.5B A4-01 卫 
25 10 2 卫 工 0.53 | 1m |10m| 4.5 16 6#| 2 匡 100M 2.58 斥 4-01BB 
25 | 工 0.6 | 1 110 生 | 4.5 6 T0 | 2 所 100M A4-01B 
25 10 2 了 ta 工 0.06 14m |10m| 4.5 16 6 | 2 缮 1T00M 2.5p 奴 4-01B 
25 10 2 和 | 工 0.6 | 1 租 110 血 A4-01B 
25 270 | 区 2 世 二 0.6 | 工 也 |10 阵 A3-07A 
25 10 2 纪 工 0.5 | 1 |10 血 A4-01B 
25 270 | 10 | 2 刀 工 0.5 | 1 110 血 友 3-07AA 
23 IT0 2 纪 出 0.5 | 1 年 |10 了 血 A4-01B 
235 0 2 蕊 二 人 .3 | 1zm |110z 1 和 4-01 吕 
23 270 | 10 2 纪 工 10.5 | 工 竺 1410 所 | A4-01B 
25 10 2 垃 烛 0.6 | 工 和 也 |10 弓 Ad4-01LB 
25 270 | 10 2z 1 0.6 | 工 弓 |10 阳 A4-(0 吴 
30 日 2 纪 了 0.3? | 1 |10 好 2.35P Ad4-01PR 
30 6 工 生 圭 0.3 1 亚 |10 卫 | 3 工 5 日 | 2 弓 》 2.5h 有 4-0188 
25 10 | 2m 3 17 6*| 2m8 | 100M 2.5p 大 4-01 且 
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3。 高 
3.4 娃 PNP 型 微波 .高 频 、 


Rirgmecarer mwaarrrnagairgrmerire pre T 9mm 玫 macreneor 


功 


全 | 最 | 最 | 集 电 家 | 集 电 曼 发 射 极 发 射 宜 
鼎 型 大 
多 | 高 - 大 执 
旋 ~ 基 极 ~- 发射 极 | - 基 宅 
| 1 ， 反 上 向 帘 企 
; 区 流 | 温 | 击 穿 电压 | 者 穿 电 压 | 者 穿 电 虑 电 流 
| ac 三 (BR)C80 | 三 (BR)CEO | 三 Cpp) BEBO 
| | 7cjrj 斌 | 2 
| 号 站 7 了 7CB Tc 了 8 75BO| 矿 B5 
| (和 丰 放 (让 训 ( 从 号 ) TY (AT (AAA) (A)|(V)》 
1 | 
| } 人 | | 四 
上 LI30 GT103C 仙 5 经 中 20 生 | 175 15 | 190 愉 | 4 410 和 六 10.1 0.1| 1.5 
[5 3C G34030C S 钮 120 姻 15 | 400 只 | 4 100R0. 王 只 
313CGin3C 站 5 匀 |120 钥 | 173| 1 | 10081 12 1100 呈 胡 了 00 刀 10.1 电 .1 有 15 
14 13C G17C 和 3 也 |20 征 | 150 15 | 1008 3 1309 中 |0.2 只 
上 30C GTf02P | 3 纪 8|25 症 | 175| 18 | 1008 二 | 1008 4 1 34100011U 0.1 有 | 1.5 
15j3c Gi02D 1.2G 引 细 |25 和 | 173 1 200p| 4 |100p03 310 10. 0.1k| 1.5 
上 7 13C G3402 邓 | 1 .2 人 358 |25 包 | 175 JS | 1008 4 1100710. 记 8.1 10 .工程 | 工 .5 
上 33 GEI02 了.2G 3 |25 刀 | 173 1 | 3400 只 | 盈 00 上 只 | 人 .工艺 .1 2 向 | 工 
|93C G3502 1.2G Sm |25a| 175 15 | 190R 4 | 309 妈 |. 0.1 0.1& | TS5 
ii93C G502D |1.2 人 G 35 纪 |25 鱼 | 175| 20 | 100p| 15 | 100 只 | 人 14100329. 只 0. 
1T13C G102D10.15 11.2G 25 王 | 173 15 | 100 呈 | 条 00 及.1 攻 0. 工 业 
1213C GT103C 10.1511.2G 5 给 |20 色 | 175| 20 1 100 呈 | 35 | 100 昌 | 有 00 呈 但 瑟 0. 工 卢 
1313C G103C 10.15 11.2G 20 包 | 175 35 | 100 只 | 码 1089 只 IB. 三 昌 0.1 甩 
14|3C G17C | 0. 1 .2 20 媚 | 175 15 | 100 虽 | 条 1300 光 | 请, 工具 :D. 工 卜 
15 3C GI103C | 0， 工 .2 人 20 和 | 1735 15 | 1002| 4 08 此 | 和 .下 10.1 了 
1613C Gi103C | 0， 1.2G 20 刀 | 1735 14135 | 100 呈 | 胡 了 00 其 |@ .工具 0. 工 臣 
17|13C GTI02D10.1511.2G 25 乌 | 175 15 | 100 吕 4 | 400 只 0 0.TR 
1813C GT02D10.1511.2G 25 了 得 | 175 15 | 100 | 4 | 100 呈 |@ .上 0.T 纪 | 
1913C G103C 0.15 11.2 5 地 中 20 包 | 175| 15 | 10081 12 100 有 | 帮 了 0DD 员 0. 工 总 0.2 有 
2013C GT7D 10.15 11.5G 妇 120 到 | 175| 145 | 100n 1 12 11710034 100 六 10. 工 此 0.2 攻 
30C G103 了 |10.15 11.3G Sm 中 20 和 | 175| 143 | 100 不 00 忆 | 全 .了 用 .工业 1 
22130 G103 也 | 0. 工 .5 人 5 位 有 | 20 如 | 1735 15 | 100 员 | 34 了 08 此. 工具 0.1 忆 0.4 有 1.5 
23|3C GT03 虽 10. 工 .5 人 35 记 |20 如 寺 100 只 | 4 09 吕 |G .其 和. 工 上 
243QC GT103 也 | 0.15 11.5 低 5 地 |20 锯 | 175| 45 | 1008 1 12 1 100 员 有 13200010.R . 工 上 二 3 
25| 3C G17D 10,.15 11.5 避 3 也 |120 科 | 150 15 | 00 3 100 上 人 .2 及 0.2 
1 
2613C GT17D 10.155 :1.5G S 雪 |20 呈 | 150| 45 | 1004 12 4008 4 100 只 0. 工具 0. 工 其 
27|3C G103D 0， 】,5 名 汪 雪 有 20 刀 | 175| 145 | 1008| 12 | 100 天 | 4 了 00 县 10 二 只 0.2 用 
28|3C GT17BD 0.1511.5G 20 刀 | 175 了 5 100 只 ， 4 了 08 皮 |G .工具 0.1E 
2913C G103D 10. 工 .5 志 20 人 | 175 15 | 100 只 | 4 T00 只 10. 工 只 0.1 忆 
3013C GT103 也 | 0.15 11.5 徊 20 姐 | 175 15 | 100| 4 400 遇 10.1 日 . 荆 蕊 
3113C GT103 10.15 4.5G 3 如 |20 包 | 1735 15 | 100 只 | 条 100 只 0 工具 0 上 | 
32|3C G103D10.45 11.5G 5 培 |20 亿 | 175| 20 1 100p 1 45 | 1008A 4 109 下 10 工具 0.1 忆 
33|3C G103D 10.15 11.5 扣 20 黄 | 175 15 | 400 呈 | 109 只 10.1 忆 0. 上 
3413C G254A | 0.2 1500M 5 匀 150 志 | 175| 15 | 100| 15 | 100| 3 | 0 呈 10.1R 0.5 电 
35|3C G25D 10.2 1500M 5 匀 |50 鱼 | 175| 30 | 100 员 | 30 14140053 13409 员 104 ,1 
36|3C G25B 10.2 |800M 5 姐 |150 卫 | 175| 全 | 100 | 全 1 1004 3 98 攻 1@ .工具 中 ,了 世 
7|3C G25 下 10.2 1300M Si |50im| 175| 30 | 41000430 | 100A 3 TU00 上品 10. 工 只 上 0. 工 忆 | 
383C G25C 10.2 TG 3 和 |50 志 | 175| 145 | 100B | 人 | 100R 3 J00 下 10. 和 上 上 ,用 | 
3913C G25 忆 0.2 工作 3 150 二 | 175| 30 | 10041 30 1 2300 3 T00 只 0. 工 上 全. 工具 
4013C G25 0.2 工人 5 和 150 名 | 4175| 30 | 100B 30 1005 3 13400 呈 0.1i 信 , 工 攻 
1T| BY4959 10.2 2a |30 科 | 175| 30 | 100 有 1 30 Ta| 3 00 中 10. 荆 所 
42| BY4959 和 | 0.2 2i 130 王 | 175| 30 | 100 巧 | 20 二 乌 | 3 T00 下 10. 工 只 1 
43| BY4957 :0.2 2 130 生 | 1735| 30 1 100R 30 1za| 3 100 中 10. 有 
4| BY4957 点 10,.2 2 绊 130m| 1735| 30 00 1 20 1 3 100 中 10, 工 上 
45|3C G889 |10.25 15 如 |30 20 | 1000 | 12 11091 3 12310080 ， 
46|3C G111A|0.3 10aa |50aa| 175 15 | 4100p| 4 | 400 忆 19. 0.1h | 1.5 
4713C GTLEBI0.3 10 生 150 钥 | 175 30 | 100B 1 4 J100 只 10. 工 只 0.TR | 工 .5 
1M48|3C GELIC | 0.3 410 |150 允 | 175 45 | 100R| 4 | 32800191 0.1| 1.5 
M9l3C G26 上 10.3 10 了 于 1350 姐 | 175| 29 | 1100213415 1 00 有 4 100 呈 10.S 玫 
加 5 G268B |0.3 10 了 150 和 | 175| 下 | 100n| 1 | 100 辣 | 本 | 100 下 上,1 


取 可 吧 


和 2 让 
率 码 极 管 
低 噪 声 小 功率 三 极 管 
RE SR 
刘 流 前 亿 和 | 品 功 率 集 员 极 | 共 
| 基 | 序 
加 | 声 | | 级 
放 大 | - 苦 极 | 给 
讨 | 系 | 井 
| 由 
系 数 | 降 压 隆 数 雯 益 时 间 常 数 | 纵 
| Ra 和 
RFE | Tc 扩 8PBS Feas TB|7rc，NF| GP pe| Tc 了 | 7bpeCe Cob | 
mi | max | (YI (A) | 《7) (7) | CA)|k(A)ldaB) | (dB) YA Ba Cs | (CEF) | 
交 全 有 2 0 加 本 
1 | | 
25 | 10 | 工 0.5 | 4 110 和 | 3 上 15 6 | 2m8 | 100M 2.5B 4A4-01B 1 
和 5 10| 2 | 1 0.5 | 1am |10m| 3 17 6 | 2mS 2.5 A4-01 吾 2 
30 6| 1 备 | 工 0.5 | 1 110 旨 | 3 315 6 | 2tm8 | 100M 2.3B 入 4-01 吕 3 
25 6| 5 妇 | 14 0.5 | Tom 10| 3.5 | 17 6 | 2 纪 |100M 2B 入 4-DTL 司 | 有 
25 训 | 2 和 | 工 0.6 | 1 |10m| 4.3 | 16 6 2m8 | 100M 1 2.5 和 A4-01B 5 
民 1401 2 1 0.5 | Im |10 如 | 4.5 | 16 6z| 2 | 100M 2.sB A4-01B 6 
| 25 | | 5 0.6 | 1m |10a|45| 16 |1012m 1100M 和 3-07 委 7 
25 | 10 | 0.6 | 1 110m| 4.5 | 46 6 | 2m 1100M 2.58 入 4-01 瑟 8 
25 | 10| 31 1686 |3m|I0m A4-0TB 19 
25 10| 2 生 | 1 0.6 | 工 得 |10mma | A4-01B 10| 
25| 270110| 2 和 | 1 19.6 |1ml10oa A3-07A ji 
25 10| 21 1 .5 | 工 刀 |10 血 A4-01E 12 
25 | 270|1310|1 2 | 工 0.5 | Tta 110m 点 3-07 生 13 
25 110| 2 | 工 0.5 ，1m |110 押 A4-01BB ]4 
25 110| 2 甸 | 0.5 | Ta |10a| | A4-01B 15 
] | | 
25| 270110|1 2 | 1 | 865 |19 110 茵 | 入 4-01 吕 16 
25 10| 2 | 1 f.6 | 1m |10 血 | A4-01B 17 
25| 270|3410】 2m | 工 0.6 | 1 妈 |10m | 18 
3 6| 2m| 1 0.5 | 1 |10z | 2.38 么 4-0T 卫 19 
30 6| 1m| 1 0.5 | 1m |t0m| 3 15 6 | 218 | 2.58 太 4-0 怠 20 
| 1 
25 | 10 | 2 | | 3 17 6z| 2 | 100M 2.5B 生 4-01B 2 
25 10| Sa | 1 0.5 1 |1I0m|3 | 15 6 | 2t8 | 100M 2.59 A4-01B 22 
25 | 11 2m | 1 0.35 11m 10ml 3 17 6 | 2 和 2.5D A4-01 卫 23 
30 | 6| 4m | 1 0.3 |1 旨 |10m| 3 15 6 | 2fa | 100M 2 .5 入 A4-01B 2 
5 | | sm| 工 |05 |tm |rom 3.3 | 17 | 6|2m | 100M 25| 和 4-0TE 计 
| 1 | 由 1 1 
30 | | 6| 5 | 工 0.3 | 1 110 血 2.58 A4-01B 26 
30 | | 6| 2m| 1 0.5 | 1 110 拒 | | 2.5 了 8 A4-0 吾 27 
25 10 | 2m | 0.5 | 1m |140m| | | | A4-01E 28 
25 1 训 | 2m | 1 0.5 | |10mm| | A4-0TB 29 
25 | 2701310| 2 | 0.5 | 1 10m| A4-01B 30 
25 | 20 3 和 | 1 |05 14m|10a A4-01B |34 
25 10| 2 | 1 0.5 | 1m 110m | A 4-01 忆 321 
25 | 270 1510 2m | 1 0.3 | 1am |10m | 有 3-07/ 331 
20 | 200|1 6| 5 | 工 0.8 | 14 细 |10m| 4 16 6 | Sm 和 3 有 4-01B 34 
2 200 1 6| 5m | 工 0.8 | 1m |10m| 4 | 6 | SmS 3Dp A.4-01 日 3 引 
| | 
20| 200| 6| 5m | 1 工 0.8 | 1ma 11 中 | 4 区 6 | 3 有 39 包 4-01 3 各 
20| 200|1 6 Sm | 1 0.8 11 地 |10 直 | 4 16 五 | 号 9 呈 | 3 有 4-01F 3 有 
20| 200， 6 sm| 14 0.8 1 1 110ma| 4 6 6 | SS 3 4-01 3 
20| 200】 6 Sm | 6.8 | 1ma 110m| 4 16 | Se 3p 和 4-01 瑟 39: 
20 | 6|1 5m|l 08|14 | 各 jn ， 内 4-01 吕 | .40 
| | | 
20 | 450 1 410 | 2 3.8| 和 110|2m |5400M 0.8p 和 4- 人 吕 有 
20 | 1501310| 39 3.8| 15 14141012 | 400M 0.88 上 4-01B 42 
20 | :450 | 10 | 2 | 3 11.7| 10 | 2m 1400M 0.8Pp 各 4-01 瑟 43 
| 20 | 4150 | 10 | 2ma | 3 11.7| 10 | 2 | 400M 0.893 入 4-01 也 4 
20 | 200 30 | 15 姻 0.3 ， | 2.7| 16 | 10 29m | 500M| 1 .SB 下 4-02 入 45 
25 | 270 | 310130m | 1 0.5 | 3m |l30mls | 18 31015m 30M 3.5 了 上 4-01B 146 
25 | 270 10 110m 0.5 | 3m |30ml 5 | 48 | 1 Sa | 30MI 3.5D A4-61B 47| 
25| 270 | 19|310m | 1: 0.3 | 3 130m| 5 18 | 1 | Sm 39RMI 3.55| A4-01 48 | 
驴 | 200|6| sm 工 | 098 | ia ja0m|4 | 16 | 6 Sm 9 A40TE 14 
| 2 200| 6| sa | 1 0.8 4119 110m| 4 16 | 6| Saml | 和 4- 50 
| j | 1 | 


与 忆 cooN 中 mmwioh 


T1 
12 
13 
]4 
13 


16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


3 
32 
33 
34 
35 


36 
37 
38 
39 
40 


41 
42 
43 
44 
43 


46 
47 
48 
49 
50 


“ 釉 


型 


AS 
六 


项 过 下 问 


全 


3C G53A_ |300 血 
3C 53B 1360m 
3C G24A 1300 鱼 
3C G46A |1300 撕 
3C G260C |1300 生 


3C G113 
3C G113A 
3C G16B 
3 626D 
3C G113B 


也 了 805A 
3C G24 卫 
3C G113A 
3C G113A 
3C G113A 


3C GT114A 
3C GT113AA 
3C G114AA 
3C G113A 
3C G16A 


3C G16 阳 
3C G160 
3C 1l14A1300 卫 
3C G113A1300 撕 

BY805813890m 


3CG114B 
3CG113B 
3C GT113 吕 
3C GT113 也 
3C Gd113B 


3C 6113 也 
3CG113 也 
3C G16C 
3C G16 了 了 
3C G24C 


3CG16D 
30CG16D 


300 耳 
300 纪 
300 血 
300 血 
30 


300 间 
300 组 
360 症 
300 钳 
1300 和 


信 组 


300 细 
300 血 
300 开 
1300 型 
130 


上 志 


300 血 


300 姻 


3080 位 
300 人 区 
300 拉 
300 王 


300 了 年 


站 拉 
00 和 |9 
00 妃 
00 了 m 
{ 组 


3 的 担 


0 声 


3CG1148 
3CG114BB 
3CG113B 


300 姻 
300 弓 
300 卫 
300 巴 
380 二 
[组 
24D |300 了 
73A |300 了 血 


Co 
人 


7 G24 也 1300 地 
3C G73B 380 了 
3QCGL120A1500 细 
3C GT120 引 |500 刀 


3CG120C |300 匡 


3 高 频 小 功 


3.4 硅 PNP 型 微波 高 频 、 


WE 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 
特 征 最 | 集 电 极 | 集 电 极 | 发 射 根 集 电 极 | 集 电报 发 射 极 
了 | 
多 | 高 - 基 极 | -发 射 航 | - 革 极 
许 ~- 基 极 | -发 射 极 某 根 本 
和 知 | 反 疝 截止 | 反 向 截止 | 反 向 埠 引 
活 率 流 | 温 | 击 窒 电 压 | 者 窗 电 压 | 才 穿 电压 | 电 流 | 叫 流 | 电流 
人 CaR)CBO | 三 (BR)CEO | 亚 (5R)EBO | [二 疏 广 
Jr Fecgl rc 7ca 7 天 Tea | | |Feao 下 Zc5o | 大 cz| TBEBo | 扩 EB 
(再 z) | (YY 让 (AAA)1CCY CA) Ti CA) (A) CA) 吨 : (A) 用 (A) |(Y) 
上 5 机 an Re 
| | | | | 
S00M 50 伍 |175 | 12 | 0.1m| 4 10.1mal0.1p 31410101 10 
500M 50 生 |175 | 15 | 0.1 和 | 4 」0.1m 0 工具 | 10 | 0.1 | 310 
500M|10 110 和 | 30 生 |150 15 | 0.1 阵 | 3 | 0.1 志 0.5 10 | .0.5 只 | 3 细 
S00M|10* |10 年 引 30 包 ,175 | 15 | 0.1 和 | 12 | 0.1ma| 4 10.1m0.5h 6102n| 6| 
500MI0O 10 | 中 旭 17 | 和 | 0.1 垃 | 43 0.1 4 1] 0.1a10.10| 10 11104830 
S500M|10* |10m8| 50ml175 | 1 | 0.1 和 | 4 0.4mm10.1R | 10 1101 10 10.4u 14.5 
S00MI10A|1Om | 30mm|175 | 135 1 0.1 和 | 12 | 0.1 垃 | 4 1 0.1m|0.318 66110148 610.1R 11.5 
600M|10* |10 巴 引 30zm175 | 20 | 0.Tam| 15 | 0.1m| 4 | 0.1 上 .5 6 |0.28| 6 
600MI10 |10 纪 | 30 得 |175 15 | 0.1m| 15 | 0,4 生 | 4 | 0.4 了 |0.TR| IO 108| 3 
600M|10 |10m | 30ml175 | 20 | 0.1m| 15 | 0.1a| 4 | 0.1 0.18 5610 6604 | 1.5 
| 
600M|10 |10am | 50za1175 | 25 20 4 | 1.5h| 25 3R|20 10.5m | 2 
700Mj10 1110 | 30za150 1 | 0.4m|j 3 10.1m10.5| 10 10.5l 40 
700M|10* |10m8| 50m|175 | 15 | 0.1aa| 15 | 0.1m| 4 | 0.1ma10.1| 310 11041831010.1A 11.5 
700MI19 110m | 50 画 |175 信 | 0.1m| 4 10.1 鱼 04110018 310 10.1R 1.5 
700M|10*。 |10ia8| 50 血 |175 | 15 | 0.2 妈 4 |0.1 和 |0.1HII0 1 0. 3 
1700MI10* 10 如 8 40 姻 |175 J5 | 0.1zm| 4 |0.Tmal0.TU 0 10.1340 10.1n 1.5 
700MID 110ma | 缉 旭 |175 15 | 0.1m| 4 |0.1ml0.40 232010434010.1 41.5 
700M | 40 和 |175 13 | 0.1m| 4 10.1m|0.181340 10.110 
700M | 50mj175 15 | 0.1m| 4 |0.1aa|0.1 41010430 
7S0MI1 |10o | 30@m|1173 15 | 0,1m|j 4 |0.1ml0.24 60.28| 6 
750MI10 110m | 30 加 25 30 | 0.1m| 4 | .0.1m0.2n 6102n 6| 
800M 110* |10 纪 8 30 二 373 | 20 | 0.1m| 15 1 0.1m| 4 |0.1aa10.5| 6 0.2 6 
800MI10 |10 生 | 30 卫 |175 | 20 | 0.1 和 | 15 | 0.1| 4 | 0.1ml01Th 6 | 0 0 | 1.5 
800M| 6 | 58 30mj175 30 10.1m| 2 10.1ml 4 040 站 102 6 
800MI10 |10m | 50 甸 |175 ，25 20 和 1.5B 25 3 20 10.5 | 2 
900M 48 钙 |T75 15 | 0.1 匀 | 4 10.1m0.1R 310 11418410 
900M 50omm|175 15 | 0.1m|l 4 10.1ma|0.1pP1340114340| 
900M 5 人 弓 |175 13 | 0.1 科 | 4 |10.1 姓 |0.1 上 | 工 工 .1h' 10 10.1Iu 11.5 
900M IT10* |10 包 8 50 到 |175 15 | 0.1m| 4 10.1ma0.1 2010348134010.1 11.5 
900XMII10* |10in8| 50ml175 11 1 0.1ml1S 01ml 4 10.1mal0 0018134010.1 11.5 
| 
900MI10* 110 了 za8| 50am|11735 | 15 | 0.1m 条 0.1a0.18 31010.381401 
900MI10 110a | 50mm|173 1 | 0.1 和 | 4 10.1m0.18 11033010.1k 11.5 
1GI10 |110 刀 | 30m|175 15 | 0.1iml 4 |10.1m0.28| 610.28 6 
1GI10 110 和 m | 30 垃 |175 30 | 0.1m| 4 01 如 |0.28 和 02 | 
TGI10 10m | 30m 150 15 | 0.1@| 3 0.1 纪 |0.5 有 | 10 | 0 SAT EL9 
| | | | 
1G| 10 |19 生 | 30 和 175 | 20 | 0.1m|l 15 |0.1m| 4 10.1ml0.1 610.1n1 6 
1TG| 10*|10z 引 30m1175 | 20 0.1mi 1 | 0.1ml 4 10.1ml0.5p 610.25| 昌 
TG| 10s|10m3 引 40 姻 |175 15 | 0.1m| 4 | 0.1mal0.1 10 107 010.1h | 1.5 
TG| 10 110in | 30ial175 | 20 | 0.1m| 15 10.1mij 4 10.1 志 10.1| 6 104 610 | 5 
TQGj 40 0m | 30mld75 | 20 | 0.1ml1I35 | 0.1mjl 4 |0.1ml0.5 21010210 
1GI10 |10m | 30ml175 | 25 0.1ml2010.1ml 4 101nl0.58 210 10.2t| 120 
1G|10 110 和 | 50ml175 | 25 20 4 4.5 信 | 25 3 20 10.3 | .5 
1.2GI10 110m | 50ml175 | 25 20 4 | 1.5 有 | 25 3 共 29 | 
1.2GI10 110ia | 30 妇 1150 15 | 0.1 名 | 3 | 0.1 和 |0.5R TI0 10.5 0 0.3 15 
1.2G1108 110 钥 引 50 台 1175 | 18 | 0.1 生 | 芒 | 0.1a| 3 0401 20 1018310 
| | 
1.5Gl10 |10om | 30m|150 15 |0.1m| 3 | 0.1mj0.5u110 058l 20 0.Sm | 2 
1.5GIT109 |10mm3| 50 中 |473 | 18 0.1m| 15 | 0.1m| 3 |0.1ml0.1 10 0.19 | 10 10.5R | 2 
200MI10 130 血 |100m|175 | 15 | 0.1ml 4 | 0.1nm0.41 41010.2& 10 101 | .5 
200MjI10 36 |100 王 |1175 30 | 0.1m| 4 10.1800.1R| 10 0.2R 10 6.1R 1 41.S 
200M|10 |30m | 175 45 | 0.1| 4 |0.1ml0.10114010.2p| 40 10.f 1.5 
1 3 1 


让 


、 了 
没 
- 基 级 | 答 
晶 
囊 
痊 | 时 间 常数 | 容 


| 
zz Fecpl 7Tc pm rcsgs | 7 矿 c 和 | 了 | 608 Ce | Co 


一 | 1 
| | 
min |max|(VJ CA) | cvV) | | CA) AdB) | dB) | A) aa es) | CEP) 
| 1 | ee | ] 吕 二 二 | 本 
| 
25 10 | tom | 1 0.4 | 1m |10mm | | A4-01B | 1 
25 10 | 3i0mma | 工 0.4 | Im |10mm | | A4-01B 1 2 
25 10 | 10m | 1 0.5 | 2m |20 中 | 3 42 |10 | 5 1100M 3 A4-01B | 3 
30 10 | 19m | 1 0.5 | fm |10m| 4 16 |6 | 2m8 3.50 |  A4-01B | 4 
20 |200 | 6| 5m |1I 0.8| fm ta 4 | 16 16 | 5 5 | A4-01B | 5 
25 40 | 10a 10.9 | 0.3| 1am |10m| 4 16 | 6r | 5m8 | 100M 4 A4-01B | 6 
30 10 | iom |1 0.5| im |i0m| 4 16 |6 | 2m8 | 100M 2.56 | Ad4-01B | 7 
30 | 10 | 区 中 | 1 工 0.5 | 1m |10m| 4 16 |6 |2m8 | 3.5 了 8 A4-01 卫 8 
20 |200 | 6| Sa | 1 0.8 | 1 志 |10m| 4 16 16 | 5 也 8 ， | 5 A4-01B | 9 
| 30 10 |10m |1 0.5 | Jam |10m| 4 16 6 | 2m8 | 100M 2.50 | A4-01B | 40 
| 
25 |180 | 10 | 10m |0.9 | 0.3| fam|10mal 45| 1 |16 |5m 1100MI 4D | Ad4-01B | 寺 
25 | 如 | 10m |1 0.5 | 2 |20m| 3 全 |10 |5m | 100M 30 | A4-01B | 12 
25| |110|1310m|109 | 0.3| fm il0m| 4 16 | 6s | 5m8 | 100M | 46 | 人 4-01B | 13 
25| |310|10m|109 | 0.3| im |10ml 4 1 | 6 | 5m8 | 100M 40 | Ad4-01B | 44 
23 | 10 10m |0.9 | 0.3| fm |1ml 4 | 1 6 |5m8|100MI 4D | A4-01B | 345 
| | 
25 |10|130m|0o9 10.31 im jam| 4 16 |6* | 5@m | 1i00MI 3D | A4-01B 16 
| 23 | 10 10am|09 | 03! Tom|I0ml 4 |1616 |5m |410M 4D | A4-0tB | 17 
25 |2370 | 了 120 1 工 | 0.3 Ti 110 垃 内 4-0T 卫 18 
25 |270 | 10 | 10m | 0.9 | 0.3 | 1m |10a | A4-0TB | 39 
1235| | 6|30m | 0 号 | 0.3 tm |10ml 3 | 1 16 13ma | 100M 3p | A4-0IB | 20 
25 | 6|10m |095; 0.3| 1m Il0ml 3 1 |6 |3 |100M| 3 A4-01 中 | 21 
3 | 40 | 10m | 1 | 0.5| fm ll10m| 4 1 |6 | 2m8 | 3.5 用 和 4-01 忆 | 22 
4 |20|1m|lL |05| imlinl 4 | 基 |6 |32my|t00M 2.58 | A4-01B | 23 
1 | 5S0 6| 5ma | | 0.5 | Im 110 丘 2.5D A4-01 阳 24 
55 1180 | 20| nm |09 | 03 | im jam| 45| 16 | 5 | oox |45 | Ad4-01B | 25 
25 |270 110 | 310m |1 0.3 | fam |10m A4-01B | 26 
25 |270 | 40 | 10m | 0.9 | 0.3 | im |10am 4D | A4-01B | 27 
和 5 ,1011m|10.9 1 0.3| Im|t0m| 4 16 |6 |5m | 100M 4D | A4-01B | 28 
25 10 | im |0.9 | 0.3| m |10m| 4 1 | 6 | Sms | 100M A4-01B | 29 
25 | 10 | 10m | 09 | 0.3| fm |10om| 4 1 | 6。 | Sm3 | 100M | 4 | Ad4-01B | 30 
25 | 10|iom|09 | 0.3| tm |tml 4 6 | 5mg | 100M 40 | A4-01B | 31 
| 10 | 0.9 | 0.3| tm |tom| 4 16 | 6。 | 5mg8 | 100M 40 | A4-01B | 32 
0.95 | 0.3| Tim jit0ama| 3 16 |6 |3m | 100M 3p | A4-01B | 33 
| 0.95 | 0.3 | fm |10m| 3 17 |6 |3m |100M 39 | Ad4-01B 上 34 
1 | 905| 3m|20m| 3 沁 1 |5m |3100M| | 3p | A4-01B | 35 
工 0.5 | 1 也 10am| 4 b+ | Sa8 | 100M 3.5B A4-01B | 36 
1 |05| 1m|Iml 4 | 珀 16 |2mg 3.5p | A4-01B | 37 
0.9 | 0.3| 1tm |10ml 4 16 |6* | 5m | 100M 3p | A4-01B | 38 
1 0.5| 1m |10ml 4 | 2 16 |12ama |3400MI 2.5D | A4-01B | 39 
1 0.5 | 1m | 5m| 巧 3.5D | A4-01B | 40 
1 |os| 2mlzoml 3 10 | sm | 100M 3D | A4-01B |41 
1 0.5 | fm |10m| 3.5| 17 110* |10m | 100M 2.5D | A4-01B | 42 
1 0.5| 2m |20m| 3 15 |10 | 5m | 100M 3p | A4-01B | 43| 
| 1 0.5| 1m |10m| 3.5| 17 10 10m | 100M 2.5D | A4-01B |441 
工 0.5 | 1am |10a 15 A4-01B | 
0.9 | 03| fm |10m| 4.5 6 | 5m | 100M 4p | A4-01B | 46| 
0.9 | 03| tma|l0m| 45| 4 |6 |5m | 100M 4D | Ad4-0IB |47 | 
1 0.5 | 5 |50am| 4 15 |10 |10m | 30M 7D | A4-01IB | 48| 
0.5 | Sm |50a| 4 17 |10 |10m | 30M 75 | A4-01B | 49 
1 0.5 | 5m |50om| 4 1417 |10 |10ma 39M 75 | A4-01B 50 | 
是 和 47 四 本 四 人 


5. 高 频 小 功 


昔 特 征 项 最 | 集 电 极 | 集 电 报 | 发 射 极 | 集 电 极 | 集 电极 1 发 射 极 
序 型 文 大 
| 耗 多 | 高 - 基 极 | -发 射 汲 | - 基 极 
| Eee 放 基 极 | -发 射 机 | - 基 报 
0 让 结 | 反 向 截 正 | 到 向 截止 | 反 身 裁 止 
| | 
率 | 师 京 | 注 | 温 | 击 窜 电 压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 自流 | 筷 流 | 电流 
| | 六 [一 产 (BpycBO | 三 (BR)CEO 扩 CBR) BE5O | [一 | 和 | - 
_ | Pear Fr lrcgl 7c |7cw ZI 0 | rp |7cago jcal Tczo | 六 cal 7TE8o | 
巡 | 四 | | 
WO TH ECY | (Ai(A)TCDDIVJ CA VCA) | (及 ) | (A) CVD (CA) 
! | j | 
区 一 一- 和 本 ER = ma 『 we-。 ! ER 三 -一 | aa F 站 ee 一 
113C G121A1500m|200M| 310 |30m |100 和 |175 | 15 | 0.1 如 | 4 | 0.1 弛 |0.1 呈 | 10 |0.18 11190101 1.5 
213C G121 吾 |500 生 |200M| 10 |30 下 |1100 生 |175 30 |0.tml 4 |0.tml0.8| 13101403 310|10.18|1.5 
1313C G121C |500j200M| 10 13 如 1100m|475 435 | 0.1aa| 4 | 0.1 班 |0.18| 1010. | 10 | 0181.5 
1413C G25A |500m|500M| 10 30 和 | 50 生 1150 1 | 0.;ma| 4 | 0 各 | TU 10 | 和 | 10 
530CG358 |500m|500M| 10 |30ma | 50mj150 25 10:fm| 4 101ml al0| | 1 
6|3C G25C 1500 和 |500M| 10 |30 包 | 30 于 |150 40 | 0.1| 4 | 0.1{ 和 | 开 | 30| 1IR | 210 
7|36C G122A|590 二 |500M| f0 |30mm 1100m1175 | 全 10.Tm| 4 04 如 105 410 | 8 | 31010.5 人 | 1.5 
813C G122B|500m|500MI 10 130o |100 血 |175 25 | 0.tml 4 |0.1m|0.5h| 10 |， 1R | 41010.5 | 1.5 
19 13C G122C 1500 和 |500M| 10 |39 介 |100 甸 |175 40 | 0.fm|l 4 | .0.1 10.5| 40 | 1 | 10|10.5|1.5 
10|3C G122A|500m 1500M 100 细 |175 415 | 0.1m| 4 | .0.0.5E| 10 | 1 | 340 
13C G122 和 |500m|500MI 10 |30m |100m 15 | 0.1m| 4 | 0.1ml0.18|101118 | 32 
1213C G122A|500 划 1500M 100 世 |175 415 | 0.fm| 4 | 0.4m|0.18|30 10.18 | 49 
13|3C G122 了 500 血 1500M 100 钮 |175 25 | 0.1m| 4 | .0.1 地 0.7 | 10 10.1 | 19 
i143C G122B 1500@|500M| 10 130 生 1100m 25 0 4 |0.110.L8| 10 10.1 | 2340 
115|3C GI122 忆 1500a|500M 100 包 |175 25 | 0.5 卫 | 4 | 0.4 亚 0 29 0 | 
16|3C G4220C13500 和 1500M | 100m 1175 40|0.iml 4 |0tmloimli0|orn | 
17|3C G122C1500 句 1500M| 10 130 细 11900 了 40 | 0.fe| 4 |0.1m01TR 3010.15 | 49 
18|3C GT122C 1500 和 |500M 180 钙 |175 40 0.Im| 4 | 0.1mi0.1| 1040.18 | 10 
19| 了 又 803A|1500 和 |600M| 1 120 如 |100mm|375 | 23 20 4 45358125 | 3 | 20|10.58|2 
203C G25D 1500mm|780M| 2 30a | 50|150 | 1 | 0.1mm| 4 | 0.1| 工 上 | 2 | 319 
2113C G25 巨 500 也 |700MI 10 |30m | 50 甸 |150 25 10.1ma| 4 0 810| 1 1310 
42213C G25 民 |500 和 |760M| 10 130ma | 50 姻 |150 40 | 0.1ma| 4 |0.41| Til340| 1 |310 
12313C G4122 昌 |500 呈 |700M 10 |30 台 |100 定 1475 10 | 0.T| 4 | 0. 包 10.S| 40 1 工 上 | 410 .0.5 下 | 工 .3 
妆 4|3C 人 122 瓦 1500o4700M 0 4130m 4100 宇 | 175 ! 25 | 9.7 得 | 4 | 0.1 色 |10.5 呈 | 了 0 | 工 0.5j| 工 .5 
15|3C G422 蕊 1500 包 |700M 9 |30mm 1100 呈 173 | 40 10.1514 04110512 | 1 3010.5A| 王 .S 
26|3C G3122 昌 |500 纪 |790M 100 鱼 |275 | 0 4 104mloinl3sol03 0 | 
2713C 和 122 下 |500 和 700M 10 130 了 ma 1200| T3 | 0. 次 | 4 10.4 吾 101 50 00. 上 | 10 
28|3C G122 了 |1500a 700 下 0 和 |175 55 | 0.1m| 4 | 0.4m0.3| 20 10.1 | 410 
29|3C G3122|500 于 |790 了 iD00za|175 25 |0.498| 4 | 0.1m105| 410 1310| 
和 30 G122 互 |500a1780 机 | 10 130 妇 1100 对 25 | 0 和 | 和 | 0 给 |0.L 0 1 1 30 
3113C G122 已 |500 王 1700M 100m|175 25 0014 04 可 1010 1 | 1 
色 3C G3122 下 |500om|700M 100 弄 |175 和 | 0 4 10.4 弛 109 LIE | 4101 
33|3D G122 民 1500 和 700M 40 30 总 | 100 鱼 40 |0.1mm| 4 0.1B|9.5130 111R | 310| 
343C G122 王 |500 昌 |1790M 100 竺 |175 40|10.fml 4 1101ml0.58| 301 418 |37005| 2 
15| 旦 了 803 且 |500 所 |800MI 10 120 王 1400 鱼 |175 | 25 28 4 523 | 3 | 20 
于 
j36 且 Y803C1500m| 1G| 10 25 20 4 1.5823， 3 11201052 
37|30 G25G 1500aa| 1G1 10 15 | 9.1 名 | 4 | 0.4 荆 | 了 | 430 了 工 呈 | 3 
38|3C G25 吾 |500 台 | 1G| 10 25 | 61 4 |0.fm| TAI 101 8 1310) 
39|3C G25I 1500m| 1G| 8 40 |0.1ml 4 0fal 410 41320| 
40| 音 立 803 了 Dj500m 2G| 3 25 20 4 1.5 有 | 23 1 3 | 20 | 0.5R| 2 
1 | | j 
#13C G75A |500 生 11.2G 15 | 0.1 纪 | 3 | 0.4 到 0.13 | 10 10.4 有 | 细 
浊 213C G75 怠 1500 吧 11.5G | 35 ;0.3 3 1 0. 和 0 R| 0 0 | 
3|3C GT132A1780 和 |700 45 | 0.Iam| 4 | 0.4 包 10.5| 410 工 | 10 
l44|3C G132 太 |780 和 a1700M| 30 15 | 0.1 生 | 4 | 0.1ml0.58| 10 工 呈 10 
5|3C G132A|700a1700M| 10*13 息 1400| 下 | 6014 | 031ml0S ti 5 | 到 1105 715 
&6lac G1324|700mj7ogM| 19 15 | 9.1am| 4 |0.1mal0.58| 40 8 113401050| 41.5 
47| GE401 |700mj700M| 250 | 3253 | 100 呈 | 20 0. 本 | 61 S9| 40 11005 | 30 | 
M8|30 已 132 忆 1700 人 1980M| 310 3 ji5 | 100Bk1 15 |89.78| 4 10.1B10.5| 410 和 | 101055 | 工 5 
49|3C G132 百 |700 苗 1900M| 让 | 15 | 0.1 表 | 4 | 0.1 全 |0.5A| 49 5 | 9 
加 的 QG132 了 1700m 1900M| 3 Bo 15 | 0 4 | 0110.58 0 | 工 | 和 10.5| 15 
则 昌 | j 1 | | 1 
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这 Fr 
众人 丰 全 wm 上 


站 僻 芝 上 忆 台 后 


局 天 


ha 
2 


hh 
仆人 休 mL Cn 


ce 间 a 了 su | 
CD Cn Go Co CO CC CD EL CT CC On Cu CD Co cm Ce Co CT GT CUI CI 


ha he hn Fa 上 


[me 
芒 共 号 于 生 


am 省 ev 2 


ER FE TS 
四 mnt mm 


ED Co Co Ce wo CD Co CN 名 


CC 


LUCUCGTE WU WUWR Cn Cr CE Cn CT 


Se 
hm 
aa 和 na， 

忆 书 忆 避 上 
UVUTUT GT 必 小 


此 续 筷 氏 靶 


《AL 二 号 


WY 


一 
2 ES 


5 


2 
Gu AP Cn 


Fo Fo io co Fa Fo hoihoboi ko Fo Fo Fo 


避 (人 己 呈 号 


| | 
名 | 集 电极 | 法 | 
| 基 | 外 序 
| -和 划 极 | 家 
输 
时 间 | 册 | 
电 
益 常数 | 容 | 
i 
Tc Fr66。 Ce Co 
| 1 | 形 县 
《入 ) 《Hz) | (Cs ) | FE) | 
上 了 1 
1 | 
IT0 皇 30M 7 了 Ad4-01B | 了 
10m | 30M 78 |  A4-01B 2 
了 I0 纪 30M 7 必 A4-01B 3 
30 鱼 | 100M 3 了 导 A4-02C 4 
30m | 100M| S A4-02C 5 
30m | 100M 5 有 Ad4-02C 6 
10 纪 8| 100M 7 了 A4-02B 了 
T098| 100M 7 及 4-02 也 8 
TI T00M 7 A4-02 卫 9 
| A4-01B 了 0 
i 太 4-01B 于 1 
| 1 A4-0T 孟 TI21 
| A4-01B IT3 
4-01B IT4 
Ad4-0fB 3 
A4-01B 16 
| 。 A4-01B 了 7 
| 和 具 4-01 且 18 
20 笠 | 400M 5D ) A4-02 阳 T9 
30mm | 100M 5p | A4-02C 120 
| 
30 妞 | 100MI 59 | 有 4-02C 21 
30 | 100M 5 A4-02C 22 
10 细 8 100M 7 卫 A4-02 忆 23 
10 纪 3 100M 7 太 4-02 情 24 
10 乌 8 100M 7 和 4-02 吾 25 
和 4-01 吾 26 
入 4-01 卫 27 
太 4-01B 238 
胡 4-01 了 B 260 
太 4-01 了 3 30 
| A4-01B 34 
和 4-01 了 32 
A4-0T 了 B 33 
| | 必 4-02 了 34 
20 习 | 100 到 5 | 44-02BB 35 
ji 
20 了 | 100M 弓 D A4-02 卫 36 
30m | 100M 5 44-02C 37 
30m | 100M 5 p 和 4-02C 38 
30 包 | 100 了 号 了 A4-02C 39| 
20m | 100M S 8 A4-02 旦 40 
|  A4-02B |41 
|  A4-02 了 B |42 
| 点 4-02 卫 43 
30a | 100 隋 | 皮 4-02 吾 44 
30mgSi 100M Sn | 人 A4-02B 45 
30a | 100M 5D |  A4-02B |46 
47 
#| 30 旺 | 108 退 5 8 各 4-02BB 48 
| | 上 4-02 了 49 
30 联 在 | AAA4-02L 530 
| 
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5, 高 频 小 功 


上 昌 | 特 征 最 | 最 | 集 电 极 | 集 电 极 | 发 庙 裤 夭 电 设 | 乱 记 机 
序 型 大 天 、 
耗 多 | 高 | -发 射 报 | - 关 级 - 起 
散 许 - 基 极 | -发 射 极 | - 基 级 六 

本 的 结 反 向 蕉 止 | 反 疝 截止 | 反 商 

率 频 率 流 | 温 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 电 流 | 电 淡 | 止 电 

| | 0 矿 (BRP)CBO | 广 (BR)CEO | 六 (3R) BEBO 

| | | ? 区 用 庆 | 人 人 

国 二 ca egl Tc FrcilT 7 7 人 ZecBO | ca TcEo | 六 czEl 了 5E5o 

( 禄 ) | (Hz 7 CA |(AJ DIV CA YA) YA) (AAA) CVD CA) 二 (A) 
Le 二 | 中 人 后 人 

1|3DG1070(D| 20m| 750M| 40 | 3 姻 |20mm| 125| 30 | 25 | 3 | 0.1R| 25 | | 

1213DG1070(2)| 20m| 750M| 10 | 3m 120m| 125| 30 | . 25 | | 3 0.18| 25 | 

3|13D GT5D 50 如 | 2G 15 和 | 150| 20 15 3 6 3 0.S 5 0 

4| CSG37D 50| 3G| 6 2@8|10m| 1475 12 | 108 10 1 084 ha Slot 8 

5| C6376 | 50m| 36 15 和 | 175| 12 104 Se 8|05n| 8 

6| cG3a7D | 50m| 3G 15m| 175| 1 10 | | 3 0su 8|o0snl 8 

17| CG37A 50m| 3G| 6| 2m8Ii0ml 175| 10 | 10 8 10 4 10h 0 8|19.20u 8 

18| C G37C 30 3G| 6 2m8liom|375 12 1 1010| 10n4 | ou 8|o0Tn| 3 

DOG37 呈 5031 3G| 6 2m810m|14175 1210 401 3104 90 0.3| 810.1u| 8 

1L0| C G37A 50mm| 36G 15om| 175| 12 8 | 3 | 0.5bh| 8|0.5R| 8 

ICG37B | soml 3G 生得 | 175| 12 | 10 3 | 10.5p| 8|ospl 8 

1213D G3029 50 刀 | 4G 5 节 | 125| 15 ， | 8 2 | 0.1 

二 | 全 到 8 引 ta 4G| 6 3mm 虽 10 生 | 175| 了 2 TO 9 10 呈 3 区 有 | 0. 8 1 0.1 0 
|CCag38B) | | | | 

14| C G38 卫 50m| 4G| 6r| 2m8l15a| 175| 12 | 10n| 9 10n| 3 | fi0nl on 8|01n| 8 

15|3DG148A | 50ml 4G| 6| 3m8lloml 17 引 【12 1 408 9 可 | 3 | 10ul 0 8|10.1n 8 0.1 
(C G38A) 本 

16| C G38A 50m| 4G| 6*| 2mgltsml zzsl 12 1 ionl 9 ionls | ok| 0.1hl 8|0.1u|l 8 

1713D G148C 50 了 | SG| 6 | 3@m 引 10m| 75 22 | 1 9103 | IO 8 0 8|0.1 
IDG38C 》 | | | | | 

18| C G380C 50 锯 5G| 6*| 2 弓 8 中 15m| 175| 12 | 1 9 41410813 | 10 8 0.1 | 8 | 

19|3D G6617 50ml 7GI| 6| 232m |1m| 175| 415 50n 10 | 508 2.5| 50hl on 8105R 8|0.5h 
(FFDY200)| | | 

0| CG35BX | 0 6| 1am |20m| 412| 20 | tk 20| 1084 | 10980310| 0 10 | 9.1 

21| CG35AX | 75m| 400M| 6 | 拉 |20 血 | 125| 20 | 108 20| 108 4 110 0.1n| 4 0.1h| 10 0.1T 
2 0G36BX | 75m| 800M| 6 | 押 ma |20m| 125| 20 10R 5 10n4 | 14108031 8|0p 8|0.1 

23| C G360C 75 纪 | 800M 20 姻 | 125| 20 | 10pR 下 | 1084 | 1080 808 8|0.4 
4| DC G36AX | 75| 800M| 6 | 1 |20m|125| 20| 108| 瑟 | 1084 | 108|0T8 804 8|0.1 

25| C G368B 75 姻 | 800M 20mm| 125| 20 | 10p 切 | 1084 | 10801 8 0 8| 0 
6| CG36C 和 | 275m 800M| 6 | 1 20 1425| 20| 108 | TI0p4 | 108 0TE 8| 0 8|0.18 
7| CG36A 75 姻 800M 20 刀 | 125| 20 10 瑟 | 10814 | 28 0 801 8 | 0.1R 
8l3D G200A | 100m| 100M 10 | 1 也 |20 志 | 150 15 | 0.1mi4 | 0.Inl 0 140 | 058|340|0.1 

29j3D GZ200B | 100m 1T00M| 10 | fom |20 四 | 150 25 | 0.Jm|1 4 | 0.Iml0.05k|310| 0 10 

3013D G201A 人 100M| 10 | :ma |20 吧 | 150 芋 | 0,1m| 4 | 0.1ml 0 310|10.5n31010318 

313D G201A | 4100@m| 100M| 10 | fm j20mm| 150 15 | 0.1m| 4 | 0.fm| 0.1n| 10 0.5| 10 | 0.1R 

32|13D G201B | 100m| 100M| 10 | 1m |20 生 | 150 25 | 0.fml 4 | 0.1fom|0.05uj 10 | 0.18| 10 10.05h 

33|3D G201B | 100m | 100M| 10 | 1m |20m| 150 25 | 0.Iml 4 90. |0.05 | 10 0.1&| 了 10 

34|3D G201C | 100a| 100M| 10 | 了 1 包 |20m| 150 20 | 0.1 如 | 4 | 0.1 刀 0.05u| 10 | 0.38| 410 |0.05 

35|3D G202A | 100m| 100M| 10 | fm |30m| 150 415 | 0.1m| 4 |0.1Im| 0.1n| 3 055| 10 | 0.1 

36|3D G202B | 100ml 100M| 10 | Tam |20o| 150 25 | 0.1mal 4 |0.fml0.05u| 10 0.1h| 10 
7|3DG200C | 100m| 100M| 10 | fa |20m| 150 20 | 0.1z| 4 | 0.1m|0.05u| 10 | 0.1n| 10 
8l3DG201C | 100m | 100M| 10 | 1m |20 也 | 150 20 | 0.1m| 4 | 0.1m|0.05u | 10 | 0.1n| 30 

9|3D G202C | 100am| 100M| 10 | Ia |20m| 150 20 | 0.1m|l 4 | 0.1aj0.05| 10 | 0.1p| 20 

013D G6A 100aa| 100M| 40 | 3 |20om| 178 30 1 108 5 10n4 | 310801 008n| 1409 
13D G6A 100 呈 | 100M| 10 | 3 |20| 175| 30 | 也 昌 | 瑟 | 了 8 人 | 了 0 有 0. | 0 10 | 0.18 

[2|3D G6A 100 征 | 100M| 10 | 3 钥 |20 和 | 175| 30 | 108 3 | 10p4 | 14108010 old30101p 

43|3D G6A 100 呈 | 100M| 1 | 3m 120 和 | 175| 30 | 60.1m| 45 | 0,1m| 4 |0.1tml 0 4301011010.1 

44|3D G63 100 如 | 150M| 10 | 3 钮 |20m| 17 引 45 | 108| 20 | 1084 | 400.018| 410 10.01 史 | 了 10.01 
5 上 3D G6B 100 血 | 150M| 10 | 3m |20m| 175| 4 | 108201 108 4 | 40000132 10.012| 40 10.0fE 

46|3D G6B I00m| 150MI 10 | 3m |20m| 175| 4 | 108| 20| 10nl4 | 109.0tn|310|00rg| 30|0.01 

47|3D G6D 100 耳 | 150M| 10 | 3m |20m| 13 上 45 | 108130| 1084 | 1080.0Tn| 310 10.07 | 20 10.01 电 

4813DG6D 100t| 150MI 10 | 3 二 |20 了 | 175| 45 | 10 30 1 310 4 10 0.01D| 10 10.018 10 10.01mm 

49|3D G6B 100m | 150M| 10 | 3m /20m| 175| 45 | 0.fm| 20 | 0.1mel4 0 inal10 10al 10 | 10a 

5013D G6D 100m| 150MI TI0 3 组 120 生 | 175|1 45 4.1 王 | 30 | 0.1 王 | 4 | 0.tml 10najl10| 10ajl101| 10a 


| 
极 电 流 | 前 饱 利 品 切 率 | 集 电 极 划 罗 
极 向 声 报 
放 文 | - 基 极 | 答 
尝 系 数 降 压 降 数 雯 益 | 时 间 常 数 | 容 
| > | 本 | je | 辆 | 汪 | | 
次 APFBE regl Tc 六 s5s jcas Jizclnwplcplrelrc | 7 z86 Ce | Cob 本 
( 碟 儿 ET | 
| 本 | (Y) () | (A)(A) dB) | dB) | CA (Hz) (5s)》 | (FE) 
| or 『 一 一 人 四 Sa， 人 -- 一 本 
| 11412010 sa 4 六 1 0 13am | 200M E4-06A 1|1 
| 200| 10 | 3 组 4 |*44 | 各 | 3 |200M 0 : 
1.5| 20 | 250| 6 | 2ma | - 
| 10 6 2m 1 1mj| Sml 5 6*| 2m8 引 3G 也 4-04A 14 
10 6|3a| 1 6 | E4-04A 15 
10 G | 2 也 | 工 6 刁 4-04A 16 
了 0 6|2m' 1 1m|z5m| 6 6*| 2m8sl 3G 已 4-04A |7 
| 10 6|2a 1 | 1 和 | 5m| 6 6*| 2 中 3G 卫 4-04A |8 
| 10 6 |2m| 工 Im| 5ml 8 6*| 2m 让 3G E4-04A |9 
了 0 | 6|2m| 工 8 也 4-04A_ |10 
| | 
10 6|32a| 1 8 也 4-04A 
1.S| 20 6 |2zmzl0.95 |0.25 | 1m| 5 3.5 6| 3tm8 3G 也 4-04A 
10 E | 2 地 | 工 T 刀 | 5m| 3.5 6*| 2n8| 3G 了 瑟 4-04A 
1.5| 20 E | 2 也 |0.95 10.25 工科 | 5 4.5 6 3 和 3G 了 4-04A 
| | 
| 1230 6 2m| 1 1 姻 | 5 包 | 4.5 6*| 2m8| 3G 卫 4-04A 
1.5| 2 612m|l0.95 10.25 | 1m| 5m| 3.5 6 | 3m 3G 也 4-04 人 入 
10 Ge|aaml 1 1m| sm| 3.5 6*| 2mg| 3G 4-04A 
1.5| 20 | 200| 6 | 4zm|0.95 |0.25 中 | Tam| 5m| 3 9 | 2 4G 0.4h 五 4-024A 
| | | 1 | | 
1.5| 50 | 6 | 3mm|0.9%5 10.35 | 1 了 |10a| 2 15 中 | 6| 2m | 100M| ， 2 A7a 
| 工 .5 50 6 | 2 姻 0.95 10.35 | 1 如 |10m| 5 15 和 | 6 | 29m | 100M 2 A7a 
1.5| 50 6| 1ml TI0.35 | 1ml1i0m| 2.5 8 6| fm | 600M 2 A7a 
1.5 30 | 200| 6 | 1 1 10.35 | 1ml10oa| 2.5 6| 1m | 600M A7a 
1.5| 50 6|Ja| T |035 |14zm|10m| 3 8 | 6| tma|600M 2B A7a 
1. 引 30|200| 6| 1m| 工 |035 | 19m|10m| 3 6 | 1am | 600M A7a 
1.5| 50 | 6j|1tml 1035 |1taallomjl 4 8 6| tm | 100M 2 A7a 
1.5| 30 | 200| 6|1ae| 1 10.35 |1ml10m| 5 6| fm | 600M A7a 
1.5| 25 」270| 10 | 1 和 | 0.9 | 0.9 | 41m|10zm| 4 6*|0.5z | 30M 3 A4-01B 
2 | 270| 20 | 1m| 09@| 059 | imllioml 4 6*|0.5a | 30M 3 人 4-01 阳 
| 1.5| 25 | 270| 10 | 14m| 0.9 由 | 0.9 fm|10m| 4 6 10.5 | 30M 50p 3n A3-07A, 
1 引 呈 | 270| 20 | im 0.9 加 | 0.9 | imjiom| 4 6*|0.5 | 30M 3 上 3-07A 
1. 引 25 | 270| 10 | 1zm| 0.9 中 | 0.9 | 1am|10m| 4 6 0.5m | 30M| 50p 3D | 人 3-07A 
| 25 | 270| 10 | 1m|l 0.9 和 个 | 0.9 | fmjl0m| 4 6*|0.5 | 30M 38 A3-07A 
| 1.5 引 25 | 270| 10 | 410.9 中 0.9 | 1maj10mi 4 6 0.5m | 30M 50B 338 A3-07A 
| 45| 25 | 270| 加 | 3m| 0.9 人 @| 0.9 | II0m| 4 6*|0.5 科 | 30M 3 上 3-08A 
25 | 270| 10 | :| 0.9@@| 0.9 | 4110@m| 4 6*|0.5 世 | 30M 3p 人 3-08A 
| 25 | 270| 10 | 1m| 0.9 仿 | 0.5 | 1 了 |10 血 | 3D A4-01 卫 
| 有 | 生生 | 旦 | 和 本 了 
1.5| 30 | 200| 10 3ml 工 | 1 阻 |10am 7 | 410*| 3 | 100M 4D A4-01B 
1.5 30 1200 1013al 工 | | 4m|10m 7 | 10*| 3m | 100M 4D | 人 3-07A 
工 . 引 30 200| 1013ml 工 | | 工 卫 110 姻 7 | 10*| 3m | 100M 4 A3-08A. 
1.5| 30 I | 3m| 4. |0.35 | fm|10m 7 |10| 3 | 100M 3 A4-01B 
1. 引 30 | 200| 213 1 了 |10 和 ma 7 | 10* | 39m | 100M 3p A4-01B 
1.5 引 30 ) 200| 1 | 3mj 工 | 1m|t0m 7 | 410*| 3m | 100M 3 A3-07A 
1. 引 30 | 200| in 13ml 工 | | 1 |10zma 7 | 10*| 3m | 100M| 3p | 入 3-08A 
| 1.5| 30 | 200| 10 | 3m1 1 和 |10| 7 | 10| 3m | 100M| | 3p A4-01 了 了 
1. 引 30 | 200 10|3nai 1 了 珀 | 1 全 7 | 10*| 3 | 100M | 3P | 六 3-08 生 
| 1.5| 30 | | 1 0.35 | 1mji0 7 |10| 3 |1004| | 3 不 4-01 皇 
1.5 引 30 | 16.35 Ta 7 | 了 | 31100M | 3 入 4-01 昌 


LO Co Cn CD Cn 


Cs 


人 


《Co 


频 
3.5 硅 NPN 型 微波 、 高 频 、 


集 叫 设 
- 基 极 
上 反 疝 截止 
7cso cp 
( 太 》|1(Y) 
| 0.2u| 10 
18 3 | 10 
| 45081190 
CG8a | LILD 
403| 10 
0 上 | 9 
0.TR| 3 
| 6 
民有 6 
10381 8 
| 0 6 
10 芭 1 10 
| 40a1 40 
103 1 
0 0 
| 40 40 
了 0 了 | 0 
T08| 1 
0.1 凡 | IO 
日 荆 有 | 了 0 
.5 8 
和. 
站. 0 
Q.IR| 6 
0.I 愉 晶 
101 10 
0.1 以 | 10 
8.1R| 6 
0.1| 6 
1 0.1H | 站 
0.TR| 8 
人. 了 6 
.TI 只 | 各 
0 6 
.1 6 
0.R | 6 
0. 工 下 | 0 
0.1 | 10 
0.TI | 10 
0.1 呈 | 0 
6.18| 10 
0 0 
Q.1 有 | :8 
| 人 1 
0 6 
和.T 皮 | 蝇 
人 .了 有 | 
| 站. 及 如 
| 0.1I8 
(0 


全 
3。 局 
ee ne | ee 人 
耿 特 征 最 | 最 | 集 电 设 集 电 极 [发射 裤 | 
型 | 去 大 | | | 
| 正 多 | 所 | 
有 2 上 其 被 | - 发 射 级 | 渤 芭 极 | 
| 展 证 绒 
功 电 | 
这 烦 率 | 流 | 温 | 击 穿 电 压 | 击 穿 电 压 | 击 穿 电 压 | 
ee 宝 人 三 (BR)C50 | 大 CaR)CEO | 天 (BR)EBO | 
] 己 了 交 万 国 汪 和 
cr Frcgl 7Tc ca 三 | ] 7 
1 GOGB2 | V (CA 和 中 (和 7) 和) | (上 ) 人 《 皮 )》 
se 人 
| | 
10| 3a|10211751201 50n35| 50p 4 | SO 
10 2 和 |120 刀 11417535 | 4 10.1 和 1 30 0. 下 和 | 8.1 理 
D| 组 120 表 1175 | 20 | 6.1 玉 | 15 | 0 有 | D 了 和 
人 | 3 130m175 12204101 20 16.1m| 4 | 9.1a 
6 3 经 |20 仍 1175 | 50 0 三 | 28 | 0 人 | 0. 工科 
1 | | 
加 5 全 |20a17e <0 | 0 20 | 6.tm| 4 | 0.4aa 
20 1 3 二 8 于 73 | 40 | 8. 30 | 0.1 鲁 | 和 1 有 工 王 
全 全 150 | 20 | 0.T 到 | 20 | 6. 下 | 4 | 吕 . 王 
| 5 20 | @ 王 | 20 0.1 纪 | 4 | 0.5 理 
10 3 45 | 51968120 53108172 了 
G6kb 250 计 10 | 2 下 26 名 |1175 | 45 10R| 20 1 16 4 引 
DG6C 0M | 和 2120ml173 1 人 | 1201 356 4 | 20 
有 人 了 2 拉 120 和 |1173 43 | 0.1 和 | 20 0. 和 | 4 | 生 . 工 王 
DG100C1100m :00M | 10 | 3m 12209175 ;30 |0.1m| 20 | 0.1@a| 4 | 6. 和 
DGI00D1100 共 |300M | 310 3 | 和 但 1175 | 40 | 0.1 生 | 30 | 0.1 和 | 4 | 0.1 甸 
DG10LDI100 和 ai300M 110 | 3 120 生 175 | 20 | 0.19| 1 10.1| 4 | 0.1 
DGI103E 100R 200M | 50 | 3 |20 了 175 | 20 | 0.1 得 | 20 | 0.1 坦 | 4 | 91 好 
DEL0tEF |100 空 300M | 3 纪 |20 姻 175 | 40 | 0.3 王 | 320 | 0.1 菩 | 4 | 0.1 昌 
DCGI020|15100 妇 |500M | 10| 3 |120175 | 30 | 0.1| 20 | 0.1 全 | 4 | 0 
DGj02D1100za1300 训 下 3 人 锯 120 刀 |175 | 40 | 0.1 也 | 30 | 8. 二 | 二 | 0.19 
DG30A |100ml200M | 6 imgl20ml175 11 | fi0p|10 10p 4 
CG33A |100ma200M | 6s| 2m 人 20ml175 | 20 | 0.1Ha 15 | 0.4m| 4 
DCG33B3 |100m 590 到 6s| 2 细 引 20 如 175 | 20.| 0.1ml145101ml | 
DGI40C1100 下 ,400M 63#| 8lT5t1375 | 415 08 | 10 1 上 | 及 
DGf40C 100 严 400M 6 了 本 引 生生 |173 | 了 10 1 410 也 下 | 人 
CG3SR |100m1400M 6 和 ma |20ml175 11810412 10 4 |0.1am 
CG33C |100m 400KM 6 | 了 aa 120m|173 | 招 |10.1| 12 10.1m| 4 | 0.1 王 
DG140C 1100 王 1400 日 | 1m 1 全 人 |175 1 15 | 10 10 1108 TI0 记 
忆 G140C 1100 纪 1400 了 间 | 1 110 13 | 10p140 1 410 条 了 0 和 
BG140C11001<00M 6 | 1m |10 也 3 | 10h|340 | 104 | 10R 
DG71 |100om 400M 20 二 |175 | 全 | 108| 3 1 人 10 
DG140C ,100 们 1400M 6*#| 工 班 引 15 细 | 10 0 4 10 
DS1l0C1100mm 1400 斑 6 | 了 |15 人 |1150 45 | 0.1 细 | 10 | 0.48| 4 | 0.1 细 
DG146C 1100m ,460M 6*| 1m8|l15m|175 15 | 10810 31408410 
DGH0C1100 严 1400M [和 
PG140C |1100ma 400M 6 | Jm | 后 15 | 45， 0k| 0 310 和 | 0 
CG35D |100 纪 1400M 6*| 528 20a|1175 | 18 | 0.1 生 | 12 | 0.1 4 ，0.1m 
CEG35G |100i1500 了 6s| 工 3|20mm175 | 18 | 0.1 二 | 12 | 0.1 纪 | 4 | 0.1m 
C G35 已 |100oa1400M 6 了 |209175 18 0 12 10.4m| 4 0.f1m 
CG35B 1100mm1400XM 6 | 扣 ma |20|1175 | 18 | 0.1 台 | 12 | 0.4 生 | 4 10. 
LG35 上 4100 4008 6x*| 十 王 8|20 生 |173 | 418 | 有理 | 二 | 0 4 | 0.1 地 
CG35C |100mm1400M 6r| 1 中 20 生 |175 | 18 | 0.1 卫 | 12 | 0.1| 4 | 0.1 
已 G35 忆 |100 生 400M | 6c| 1m8|20 中 |175 | 18 | 8.1 卫 | 12 | 0.10| 4 | 9.1m 
有 G140 卫 |100 和 1400M 6*| Im8|15 和 |175 | 15 | 13101040 4 | 210 
DG3440B1100m 400M 6?| 1im8l15 王 |175 1 413 | 108310|1 1410 4 | 408 
DG14140Bi100m 460M 6*| mg8l1ml175 115 | 1013401 310 40 | 
局 人 140 引 100a 400M 各 | 了 a |15 表 |175 | 15 | 10 9 1081 10 | 
DG140B|1100m 1400 了 68 工地 中 后 得 |175 | 扯 | 了 | 30 3408 有 | 0 
DG440B1100m 460M 6s| 了 志 中 5 | 45 | 10841 410 | 08| 10B 
C GT140 旦 |100im|400M | 6 TS|15|175 | 和 | 0.1m| 410 | 0.1 握 旺 ! 沸 
| ] 
~ 


小 


功 


能 电极 
- 发 射 极 
| 雄 癌 裁 止 
下 流 
7c5o | 产 cE 
(各 ) [7 
0.5| 10 
Et031 140 
了 全 嫉 | 荆 0 
103 | 了 0 
| 8 和 | 0 
.1 10 
和 .1 10 
0.1 只 后 
日 .1 芋 | 各 
| 0 
| 40 皇 | 20 
0 芋 | 工人 
10 芋 | T0 
103| 7404 
了 03| 工 [ 
| 10a|40 
了 0 了 | 工 
1031 40 
0.I | 扣 
人. 工 1 3 
0.5bhl 8 
0.1 尼 | 6 
0.T1R| 6 
0.1RI 0O 
0.1 有 | 6 
0.1 140 
0.1 呈 | IO0 
0.1| 6@ 
0.1 呈 | 6 
0.TP| 6 
0.1P| 8 
0.1R 6 
0.thl 6 
0.1R 0 
DT 6 
0,.TR| 6 
0.2 有 | 了 1 
0.2 此 | 10 
0.2 具 | 了 0 
0.1P | It0 
0.2j | 10 
| 0.2 有 | 10 
| .2 I0 
| 0.1ul 6 
| 人 0.1| 6 
,ITIRI 
| 01 6 
1 01 6 
0.1R| 6 
0.1PI 6 


人 


1] 


| 


| 
共 


| 
出 流 晤 饱 各 只 切 率 集 纪 极 | 区 
起 希 序 
同 有 瑞 极 
放 大 - 基 极 | 和 给 
庄 系 出 
二 电 
系 ， 数 降 让 附 数 增 益 时 间 常 数 | 容 


| | 
FE |Frecgl Tc Fags |Fces 5 7c | mp GCp IFre lrc | ro Ce| Co 


形 叶 
志 各 | 问 ax|l (| (入 ) | (YY) (了 ) ee (A) | (dB) | (dB) RE 《 开 z) 《SS 小 〈《 卫 ) 
25 5 | 50 姻 工 10 锯 100 各 7 10B 仅 4-02C 工 
.5 | 30 10 | 3am |1 了 工 刀 | 10 丘 7 48 A4-02C 12 
.5 | 30 10 |0.5m | 工 0.33 | 1 匀 | 10 纪 7 4 A4-02C |3 
.5 | 30 10 |0.5 包 | 工 0.35 | 1 和 | 10 旭 7 4 A4-02C 14 
.5 | 30 10 |0.5 钮 | 工 0.35 | 1 工 刀 | 10a 7 4DP A4-02C 
.5 | 30 1I0 | 3 刀 ， 工 0.35 | Ta| 10 血 7 | 10 13 |100M 40 | A4-020C 16 
省 :12 101 3 生 | 工 0.35 | 1 也 | 10 纪 7 |41013m |100M 4 A4-02C |7 
.3 | 20 6| 3 | 工 刀 | 10 妇 | 4 18 中 | 6 228 引 30M 4D0| A3-07A 8 
-3 | 20 6| 3 妈 | 工 纪 | 10 征 4 18 中 | 6 12m8| 30M 4p| A3-07A 19 
.|301200|10| 3m 11 1om| 10ma 7 | 10*|3ma | 100M 3D| 人 A4-01B 4110 
.5|301200|3101 3m | 1 Tom| 10mm 7 | 10*|3 科 |100M 3n0| A3-07A | 
.3 |30 1200|10| 3 刀 | 1 TI 志 | 1093 7 | 10s*|3m |100M 30| A3-01IC | 蕊 
,5 | 30 f0| 3 13141141 10.33 | 1m| 10aa 7 | 410 13m 1100M 3n 上 4-0T 了 有 | 雪 
.5 | 30 IT0 3 | 工 荆 和 锯 | 10 包 冰 学 了 训 4 人 -0 114! 
.5 | 30 10| 3m |1 了 也 | 10ma 7 4 六 4-03 了 | 4 
.3 | 30 10 10.5 包 | 工 0.35 | 工人 | 40 经 7 4m 坟 4-018 | 长 
.5S 130 410 |0.5 二 | 0.33 | Ta| 10 双 7 4 08 1 
,5 | 30 110 10.5 包 | 工 | 0.35 | 工 吕 | 40 宁 有 4 昌 AAA-0T 呈 | 公 
.S | 30 10| 3 | 0.35 | 工 妇 | 10 了 a 7 10 |3 生 1100NI 49 A\4-01PB |119 
.3 | 30 10 | 3 | 工 0.35 | 1ml om ， 7 141013 鱼 | 100M 4D 人-01 了 | 2 
.SS|120|1200 0 fm | 1 0.35 | Im 10m | 5 | 018 50M 40 1.5D| A4-01B |21 
20| 60| 6 | 2 7 6#|2 世 8 30M 25D |2.5p| 人 4-01 日 | 
60 | 150| 6 1 2 所 中 6xj2m8| 30M 25D |2.5D| A4-01B 123 
20 OO Ta | 1 0.35 | 工时 | 10 也 ft.5 1 15 64| TS 30M 20| 点 &-01 了 8 124 
20 6| 1 | 1 0.35 | T 色 | 40 外 | .5 弛 6x*| tms| 30M 20| 4-01 了 | 和 5 
20| 80| 6 | 2 1.5 2.5D| A4-01 了 3 126 
80 |1s0| 6| 2m | 工 0.33 | ml Sa 1 1.5 2.5D| 人 太 4-01 呈 127 
20 |180| 6| 41om | 0.35 | 世 | 10 包 | 5 | 45 6 |1D | 30M 2p| 入 4-01 呈 128 
20 6| 10 | 1 0.35 | 1 10m | 15 | 20 6 |]m | 30M 2D| 入 4-01P 129 
20 6| 19 | 1 0.35 | 1m| 10m | 41.5 | 20 6 Im | 30M 20| 和 4-01B8 |30 
20 |200| 6 1 411 fl TD0a | 115 1 343 6 jim | 30M 2B| Ad4-01B 133 
20 6| fm | 0.33 19 10 | 15 | 和 5 6*| lmgsl 30M 2p| 人 4-01 及 |3 甸 
25 |180， 6 | fm | 1 0,.33 | 1 10m | 145 | 20 6 Im | 30M 29| 全 4-01B3 |33 
25 6 | 了 0.335 | 1mp| 10m | .5 | 35 6*| TtmSl 30M 2D| 人 4-01 呈 |34| 
25 | 180| 6 1 Ia | II 0.35 | 1mal 10m 1 415 | 所 64|1m38| 30M 35 2D| 人 4-01 了 了 135 
20 和 | 于 全 | 工 0.35 | 1ml lm | 15 后 6 Im | 30M 2pD| A4-0T 有 |3 纯 
80 | 150| 6 | 2 了 .5 6*|1m | 30M 2.5D| Ad4-01 了 B 137 
20 | 80| 6 | 2 于 ,5 6*|1m | 30M 2.5p， A4-01 了 138 
20 80| 6 2 | 工 0.35 | 工 1 5 号 志 卫 2.5 有 人 A4-01B |139 
80 |130 6 2 | 工 0 1 有 本 2.5D| Ad-013B 140 
150 6 | 2 习 六 6 1m | 30M 2.58| A4-01 了 3 141 
80 | 150| 6 | 2 2 6s|1im | 30M 2.5p| A4-01B 142 
20 1 80| 6 2m 6s|1m | 30M 2.5pP| Ad-01 了 143 
25 6| Ta | 1 0.35 | 1 10m | 2.5 | 15 6*|{1zm8| 30M 2 A4-01B 144 
20 180 6| lm ji 0.35 | Ta 10a | 2 全 | 6s|1masl 30M 2p| A4-01B |4 
25 全 由 于 天 证 0.35 | Ta| 10m | 2.5 | 5 6*|1m8| 30M 35 2pb| Ad4-01B 146 
20 ， 6| ma | .35 | 于 沽 | 10 和 23 | .15 6 j1m | 30M 2p0| .Ad-01B 147 
20 6| 1m | 1 0.35 | 1 了 | 40 和 | 2.5 | 后 6 lmgSl 30M 20| A4-01B 148 
2 6| fma|1 0.33 | 1 10 | 2 | 3 6sl TS 30M 2D| Ad4-01B |48 
23 |180| 61 TIm | 1 0.35 | 1 10ma | 351 20 中 | 61tm | 30M 20| 和 4-01PB 150 
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号 间 间 人 mm 人 ci 上 广 
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频 


小 


功 


3.5 硅 NPN 型 微波 高 频 、 


集 电 极 | 集 电 极 | 发 射 极 | 集 电 极 | 集 电 极 
型 

高 - 基 极 | -发 射 极 

- 基板 | -发 射 极 | - 基 裤 
结 反问 裁 止 | 反 向 截 正 
温 | 击 窗 电 压 | 击 穿 电压 | 出 穿 电压 电 流 电 流 
矿 CBR)CBO | 大 (BR)CEO | 扩 (BR) BEBO 站 和 
电 Fecgl xc 7car|T ya 7 了 Jpp | 7cao |Fcal TcEo |FcF 
(Hz) [VCA) AIGCCOV CA) ICYDI AD) | (A) | (A) TV (CA) CVD) 
3DGI40B | 100m| 400M| 6 TH 115 生 1175 | 15 芭 卫 | 1I0 10jh | 4 TI0P 01 610.1| 6 
3DG140B | 100m| 400MI| 6 tm 110ml175 4145 410 10 104 10h|10.1P| 6 |10.1n| 6 
CG358 | 100mn| 400M| 6 1mgl20ml175 118 10.1m| 12 |0.1| 4 1 0.1ma| 0 10 | 0201|30 
C G35E | 100aa| 400M 6 1m8l20ml175 | 138 10.1m| 12 10.1m| 4 | 0.1m|0.IR| 10 | 02 10 
3DG79A | 100 和 | 400M| 10*| 3 刀 引 20m 1150 | 30 0.1 联 | 20 0.1ml 4 |0.1ml0.1| 1010.1n| 10 
3DG80A | 100m| 400M| 6 | 3m8|15 生 |150 | 30 | 0.1 钙 | 20 0.1ml 4 |101Iml0.1R 610.1| 6 
3DG84C | 100m| 400M| 10| 3m |15ml175 |130| 50p|201 50h| 4 508|10.1&| 10|0.1n| 340 
3DG140A | 100 呈 | 400MI 6*| 1mg815m175 | 和 | 10p|10 10 4 10j | 0.1R 6 0.1 6 
3DG140A | 100 旨 | 400M| 6*| 1m815 和 175 | 435 | 10R| 101 4108 4 105| 0.18| 6 | 0. 6 
3DG140A | 100 对 | 400Mj 6 TIm815ml175 1 135 10n 101 10 4 10bP| 9.1n 6|0.1n| 6 
3DG140 和 | 100 生 | 400M| 6 198 15 生 15| 10RL101 10 4 10p| 0.1h 61|101n| 6 
3DG140A | 100m| 400M| 6 fmg8l15ml150 115 |0.fm| 10 10.Iml 4 |01m|l 0 010.1I| 6 
3DG140A | 100m| 400M| 6| fm 1sml175 1345 | 1410 1 | 310n| 4 10R| 0.1p| 6 |0.ul 6 
3DG140A | 100m| 400M| 6*| TImg3ll5ml175 | 15 | 10h 1 10n 4 10p| 0.1R| 6101R 6 
3DG254C | 100mm| 400M| 10 | 3m |1m1150 130 | 50P 册 50hl 4 50j | 0.1 | 1410 10.1| 10 
3G6B 100mm| 400M| 10 | 3m |16ml15 123| 10 201 10R| 4 10k| 0.1n10 1 0.1P| 410 
3D G3H440A | 100m| 400M| 6 fm lt10ml175 | 15 10 10 | 10u 4 10R|0.1Ih| 6 | 0.1h 6 
3DG304A | 100m| 400M| 10 | 3 15mil175 | 20 | 0.1| 1 10.1za| 4 | 0.1| 0.Th 6 | 0TR| 6 
3DG30A | 100a| 400M| 10*| 3m8|15m1150 | 20 | 0.1ml 15 | 0.Ima 4 |0.1m|0.1 06061101 6 
3DG304 | 100m| 400M| 10*| 3mg8l15m125 | 20 | 0.1@m| 了 | 0.1| 4 | 0.1 班 | 0.1 6|10.1p| 6 
3D G30A | 100m| 400M| 10 | 3m jl20ml150 | 20 | 0.1m| 46 |0tml 4 0fmlon| 10 9091nH19 
3DPG71A 100m| 400MI 6 Tm 120 刀 |175 | 15 10p 1 30 10 几 | 4 10510.1 8 01n1 8 
3DG80A | 100mj 400M| 10 | 3 120mjl150 | 20 |10.1mjl 1810.1ml 4 01ml018 1010.1| 10 
3DG80A | 100m| 400M| 1 | 3m 120ml150 20 10.1ml 13831019 4 |0.Ima| 0 41410018 710 
3DG79A | 100m| 400M| 10*| 3mg 和 15m1125 | 30 1 0.1ml 20 10.1Iml 4 | 0.1ml01|3401011719 
3DG79A. | 100m| 400M| 10*| 3m8l15mil150 | 30 1 0.1ml 20 10.1m| 4 101 0 | 01RI ID 
3DG79A | 100 中 | 400M| 10*， 3mSlI5m|175 | 30 | 0.1m | 20 | 0Im| 4 |0.1m| 0.132| 1010418| 二 0 
3DG79A | 100m| 400M| 10*| 3am8l15m|175 | 30 | 0.ftm| 2010.1mlj 4 10.1ml0.110101n 10 
3DG80A | 100m | 400M| 10*| 3 如 8l20m1150 | 20 | 0.1ml 2010.1m| 4 10 018l10 01 10 
3DG80A | 100m| 400M| 10*| 35n3120 和 125 120 10.1m| 20 10.1m| 4 1101 0 40 0 10 
3DG253 100m | 400M| 104| 3 和 3415 生 1150 20 10.1m| 4 0.1m|01nhl3401018|310 
3DG254 100mi 400M| 10*| 3 妈 $|15im|150 20 10.1ml 4 |0.1mnl0.1nh 1I01 034h10 
3D G254 100ml 400M| 10*| 3m8|15|150 20 10.1ml 4 0tml031nl1l01031n110 
CG35G | 100m| 400M| 6| fm |20ml175 | 1810.fmal 12 0.1ml 4 |10.1mnl 0 10 02h|10 
3DG19A | 100m| 400M| 6 | 3m |30ml175 1 20 10.1m| 3 10.1o| 4 04 和 | 0.51| 6 10.5n| 6 
3DG193 | 100m| 400M| 6| 3m |30ml175 | 2010.tml35|10tal 4 0tm|l03a| 6|03n 6 
3DG80A | 100mj 400MI 10 | 3m |20ml175 | 20 10.1ml 2010.1ml 4 | 0.1Imi03h|3410 1 8.IUI 30 
3DG79A | 100m| 400M| 10 | 3m 115ml150 | 30 | 0.1m| 20 | 0.fIm|l 4 | 0.1m| 0.1k| 1010.1A| 0 
3D G253 100m| 400M| 10 | 3am 115m|150 20 | 0.1m| 4 10.1| 0.1u| 1010.1| 10 
3D G253 100 刀 | 400MI 10 | 3 113 纪 |175 | 20 | 0.1 4 |0.1m|l0.I 41001340 
3D G254 100 呈 | 400M| 10 | 3m | 后 呈 |125 | 20 | 0.1 所 4 | 0.1 志 | 0.1| 1010.18110 
3DG56B | 100am| 500M| 10 1 3m |15m|l125 | 2010.TIml 2010.Iml 4 10.1ml 0.IRI30101RI10 
3DG568B |， 100m| 500M| 10 | 3m8|15m125 | 20 |0.1m| 20|0.1m| 4 11041018 14101010 
3D6G56A | 100m| 500M| 6 | 3m8I15mj150 | 20 | 0.1E，20 10.1m| 4 10.1m| 0 610 6 
3DG56A | 100m| 500M| 6 | 3m 引 15m|150 | 20 |0.1Im|2010.1Im 4 | 0.1m|0.In 6|10.18| 6 
2DG56B | 100oa 500M| 6 3 101175 | 20 10.1m| 2010.1| 4 | 0.1a|0.1 6|0.1A 6 
2D6G56A | 100m| 500M| 10 | 3m ,15m|150 | 20 | 0.1ml 20 10.1ml 4 10.1m|l0.1nI141010.1u1340 
2DG56A | 100 和 | 500M| | 3m |1sml175 | 20 | 0.1 细 | 20 | 0.1| 4 | 0.1@| 01 601 6 
2DG56A | 100m| 500M| 6 | 3 115 二 |150 | 20 | 0.1mm| 20 |0.1ml 4 101m| 0 601 6 
2DG56B | 100m| 500M| 61 3m 115o|150 | 20 0.1m| 20 1160.tml 4 10.1m|l 0 610 6 
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广 上 关上 关上 二 


定 ) mca 旦 mm 帮 aa 局 它 二 一 一 二 一 
王 玄 下 让 下 下 至 下 开 立 王 


下 
二- 下 兴 


= 
让 


已 所 王 忆 呈 
FF 


人 


mm 办 ARam 汪 ae 
党 


站 一 上 计 
容 三 极 管 
低 噪 声 小 功率 三 极 管 
极 时 流 前 饼 和 虹 功 : 率 集 电 极 | 共 
基 外 | 序 
报 向 记 -~ 兹 极 | 极 
六 大 失 
截 压 系 时 间 | 出 
| 也 
流 | 系 数 降 至 活 数 增 益 常 数 |」 容 
| 瑟 SR | 于 了 二 
- 
六 EB| PP jc 7e | 广 sEs cps 1 743 17c 人 CGp 加 JP | 下 | 有 ee | 训 博 有 忆 
有 5 号 
(Y )|m 庆 max|(V ) (从 ) | (VCV) AIAA)CdB) | cdB) VIA Hz (s)》 CBE) 
| | | | 
1.5| 20 |180 1 6 14m | 0.33 | 1 细 |10 生 | 2.8 二 6 | 14m | 30M 2p A4-01B 工 
1.5| 20 6| 1maj|1l 0.35 | 1am|10a| 2.5 20 6 | Im | 30M 28 A4-01B 2 
80 |150 | 6 | 2 3 6s| 1m | 30M 2.5p A4-01B 3 
20 | 80| 6*| 2 细 3 64| 1m | 30M 2.58 A4-01B 4 
2 |30 101 3 也 | 1 1zm|10m| 4 25 | 10*| 3m8100M TB A4-01B 引 
1.5| 20 6| 3m |1 1 了 |10 了 | 4 25 和 | 6 | 3m8#100M A4-01B 6 
60 |220 | 10 | 3m |0.9 Ha|10m| 4 16 中 | 10 13m |200M 0.8p A4-01B 7 
次 6| 14a|1 0.35 | 了 ma|10a| 4 15 6*| 1mS| 30M 2 A4-01 阳 8 
1.5| 25 |180 | 6 fa | 1 0.35 | 1mll0m| 4 15 6*| Im 中 30M| 35p 2p A4-01B 9 
1.5| 20 6| 14ama|1 0.33 | fml10ml 4 1 6s| 1m$| 30M 29 A4-01BB 加 
1.5| 20 6 1ama|1 0.35 | 1mlitml| 4 15 6*| 1m8| 30M 2 及 4-01B 11 
1.5| 235 |180 | 6 Ja |1 0.33 | fmlt0ml 4 20b| 6|1m |30M 20 A4-01 了 12 
1.5| 20 6| 1 11 0.35 | 1ml10m| 4 15 6|1m | 30M 2p 为 4-018 13 
1.5| 25 6| 1a|1 0.35 | fm|li0mi 4 15 6*| 1mg8| 30M 2p 拉 4-01B 14 
2 |301250|13101 3m | 1 T 枉 |10| 4 T14 中 12 | 3m |200M 及 3-07 太 1 
1.5| 30 10|13mal1 ， 410 生 | 4 28 和 | 10 132m 100M 29 A4-018 16 
1.5| 20 6| Ja |1 0.35 | 1mal10ma| 4 20 6 | 1m | 30M 29 上 4-01B 拉 
2 |30 1220|110|1 3m11 U.35 | 1om|10m|1 5 28 | 芭 |3m |30M 1.29 反 
2 |30122013410 1 3 10.9 |0.35 ，d4mali0m 5 28 中 | 6*| 38 30M T.2 昌 人 4-01C 19 
2 |301220|140，3m |0.9 |0.35 | TI0|5 28 中 | 6| 3mg8l 30M 1.2p A3-07A 2 
上 
1.5| 30 10|1 3m 11 0.35 | 1mlI0am|5 28 |10|3m |30M TB 人 A4-01B 21 
20 |200| 6| 41m|1 1mll0m 5 13 中 | 6|1m 1600M 2p A4-01B 22 
1.5| 30 10 3m | 1 0.35 由 | 1m|10 生 5 25 | 10|13m | 30M 19 有 4-01 23 
1.5| 30 10 | 3 生 | 1 0.35 中 | 1m|10 纪 | 5 25 | 2013m |30M 工 p A3-07A. 24 
1.5| 30 |220 | 140 3ma 11 Tam|10aa 25 |12 交 |2.5 人 | 50M 1.2p A3-07 昌 25 
1. 引 301220| 101 3m|1 | 1mj10m 25 |12 认 |2.5 人 | 50M 1.28 入 4-01 日 26 
1.5| 30 |220 | 10 | 3ma| 1 1 了 am|10 25 |112 鹤 |2.5A| 50M 1T.2 昌 和 4-01 且 27 
1.5| 30 |220 | 10 | 3a |1 1 阻 |10 和 25 112 充 |2.5 人 | 50M| 25p 11.2B A4-01 了 28 
2 |130 1220 |1410 1 3m |0.9 IT 了 |10 联 25 | 10*| 3m8| 30M 1 太 人 -01 29 
2 130 1220 |1340 1 3m |0.9 1 细 |10 弓 25 | 10*| 3m8 30MI TB 有 3-07 太 30 
1.5| 30 |220 | 10 | 3amg8| 1 1 了 |10 王 25 | 12 12.5Al 1M 1.2P A3-07B 31 
1.5 引 30 |220 | 10 | 3om8| 1 1 也 |10 征 25 | 了 212.5A 1M 1.2p 及 4-01 卫 32 
1.5| 30 |220 | 10 | 39m8 引 1 了 玫 | 1 匡 25 | 1212.5Al 1M 了 .2 A3-08A 33 
2 垃 1zm|10 咪 2.580 A4-01BB 34 
| 3 | 1 0.35 | 1m|110m A4-01 卫 35 
3 垃 | 工 0.335 | fm|10 绅 肥 4-01B 36 
2 3 和 | 0.9 10.35 | 1m|10m 25 | 25 30M 1.2p A4-01 了 3 37 
1.5 3 | 1 1zma|110m 23 | 10 13 |100M 1.29 A4-01B 38 
4 3m | 工 23 | 12 50M 1.2p A4-01B 39| 
1.5 3m | 1 1 卫 |10 钙 25 | 12 30M .2 4A.4-01B 40 
1.5 3 刀 | 工 TI 和 |10 茵 25 | 12 30M 1.2p A3-07 人 41 
2 3 妈 | 1 1Tm|10z| 3 17 中 | 10 | 3m 引 100M 10 入 3-07 和 42 
2 3m | 1 Ion|10m| 3 17 中 | 10 | 3m8|100M 1p A3-07A 43 
1.5 3t | 工 1m|10z| 4 25 和 | 6 | 3am8100M Tp A4-018B 44 
1.5 3 了 | 工 1m|i0zm| 4 16 中 | 6 | fm |100M 1.5p A4-01B 45 
3 如 | 1 4 19 |12 交 200M A4-01B 46 
2 .3 | 1 Jom|10 生 | 4 25 由 | 40 | 3m 引 30M 1 A4-0TB 47 
3 媚 | 工 25 中 112 况 30M 从 4-01 了 B 48 
T.5 3 | 工 1 |10 了 | 4 25 6 | 3 1200M 1 A4-01B 49 
| 3 所 | 工 1ml10m | 4 16 6 | 3m |200M 19 上 4-01BB 芭 
| 
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535。 高 


3.5 硅 NPN 型 微波 .高 频 、 


最 特 征 其 | 最 | 集 电 极 | 集 电极 | 发 射 极 | 和 集 马 极 
序 型 大 大 | 
新 窜 | 加 ” 稚 
散 放 - 藏 极 | -发 射 航 | - 基 极 
7 | 鱼 上 肥 问 截 正 
已 岂 
宁 频 率 流 | 温 | 击 穿 电压 | 让 穿 患 讨 | 击 穿 电 压 | 电 流 
广 (sR)ycso | 矿 (sR)CEO | 矿 (BR)BEBO et 
下 
总 芭 ci Jr Fecgl ZLc cxlTIrM 了 Te Tpp | 1cao jca 
(下 ) | (也 7) YA) | A)DIVD CA TY CA) VIA | (ATCV) 
1T|3DG798B |11002 | 500MI 10 3 钮 [15 生 | 150| 30 | 0.1|1 20 10.1m| 4 |0.1m|0.1h 710 
2|13DG56A |t00m | 500M 15 了 | 150| 20 | 0.1ml20 |10.1m| 4 |0.1a|0.1h 6 
3| 3DG56A 1100 | 500M| 6 3 所 15 生 | 150| 20 | 0.1m120 0.{1m 4 |0.1 王 | 0.1h110 
4|13DGS6A |100m | 500M| 6 3 刀 8 15 姐 | 150 20 |0.1| 4 0.1| 0.1| 6 
5|3DG56A |100m | 500M| 6*| 3m815 生 | 150| 20 | 0.1m| 20 10.1m| 4 |0.1ml0.1h 6 
6|13DGS6A |100m | 500M| 140 3 卫 |15 刀 | 1501 20 | 0.1 鱼 | 20 | 0.1m| 4 |10.1m| 0.1| 10 
7|3DG56A |100m | 500M| 6 3 15 如 | 150| 20 10.1ml 20 101m|l 4 10.1ml01h 6 
8| 3D G56A |100m | 500M| 10 3 垃 |15 刀 | 150| 30 | 0.1a| 20 10.1n| 4 0.1 吉 | 0.1h| 340 
913DG56A |100m | 500MI 10 3 刀 |15 了 | 1501 30 0.1m| 20 10.1m 4 | 0.1m| 0.1|10 
10 3D G5S6 引 |100 和 | 500M| 6 3zm815 妇 | 150| 20 | 0.1ml 20 10.1ml 4 10.1m0.1h 6 
11| 3PDG5S6B |100m | 500M| 6 3 15m| 150| 30 | 0.1mp| 20 0.1m|l 4 10.1 如 01 410 
12| 3D G56B 1100 | 500M| 6 3m8l15 也 | 1501 20 | 0.1om| 20 |10.1ml 4 10.1m 0 0 
13| 3D G56 了 了 1100m | 500M 15 卫 | 150| 20 | 0.1 中 | 20 | 0.1i | 4 0.1 位 | 0.11| 6 
14| 3D G56B |100m | 500M| 10 3m8 15m| 150| 20 10.1m| 20 10.1m| 4 10.1m| 0.10| 340 
15| 3D 6G56 了 B 1100mm | 500M| 6 3 生 8 115 也 | 150 20 |0.1tnl 4 | 0.1 和 |0.14| 6 
16| 3D G56B 100 | 500M| 6 3815za| 150| 20 | 0.1mi 20 0.1ml 4 | 0.1m|0.1A 6 
17| 3DG79A |100m | 500M 20 各 | 150 25 | 0.1zn| 4 0,.1 卫 | 入, 芋 | TI0 
18| 3BD CC79 了 8 1100m | 500M 20 卫 | 150 25 | 0.1o| 4 0.12|0.181 340 
19| 3D 798B3 1100m | 500MI 10*| 3m8l15m| 150| 30 | 0.1za| 20|10.1m| 4 Da| 01 10 
20| 3P G79 了 号 1100nm ”500MI 10 38 15| 125| 3 0.1| 20 |0.1T1m| 4 0.1| 和 .1 1I0 
| 上 
21| 3D G79B 100m 1 500M| 10:| 3m815 了 | 175| 30 | 0.1 旦 | 20 | 0.1m| 4 1 和 .0.1 10 
22| 3D 79B |100m | 500M| 10*| 3m8l15m| 175| 30 | 0.1ml 20 | 0.1m| 4 必 .1mm|0.1 TI0 
23| 3D G254 了 7 1100m | 500MI 10 3 垃 15 | 150| 30 50 20 07| 4 30 | 1 车 | 工 0 
124 3DG204 |100amn 500M| 6 2 妇 |10 嫩 415 |10.1ml 4 10.1ml 0.1P 410 
225| 3 G204 100m | 500MI 6 2 世 10 妇 | 150 15 10.1m| 4 |0.1ml 0.1 10 
26| 3 G79A |100m | 500MI| 10 3 刀 120 钙 | 150| 30 10.19|120 10.1 绊 | 4 0,1I 包 | 0.1| II0 
27| 3D 204 |100m | 500M| 6 2a 120 妈 | 150 0.1Pi 25 
28| 3D G204 1100fa | 500M| 6 2 了 妇 |10 细 435 | 0.1 划 | 4 三 | 0 340 
29| CG33C |100m | 500MI 6 2 和 20 生 | 175| 20 | 0.fm|15 | 0.1m| 4 .| 0.1RI 0 
30| CCG33D 1100m | 500M 6 2m8|20m| 175| 20 | 0.1m|15 | 0.1| 4 10.1 了 01 6 
3 引 | 34G56A 1100m | 500M| 6 | 3$15 生 | 175| 20 1 0 20 101ml 4 |0.19|0.101 6 
34| 3DG5S6A 100m | 500MI 10* 3mgSl1Sm| 175| 30 | 0.1m|20 10.4ml 4 |10.1| 101 310 
33| 3D G56 有 8 1100m | 500M| 6 3 和 锯 引 15 血 | 175| 20 | 0.1m|120 | 0.1| 4 10.tml0Tanl 6 
34| 3 G204 100m | 500MI 6 | 2 110 卫 15 | 0.I 和 | 4 |0.1|0.19| 10 
35| 3DG205 |1100m | 500M 10am| 175| 135 | 0.19| 415 0.1ml 4 |0.1m910.41 10 
36| 3DG308 1100m | 500M| 6 2 如 0 110 开 | 125| 415 | 0.1z| 15 .| 4 |0.1H|0.1h 6 
37| 3D 2144 |100m | 500MI 6 Ta |10 甸 | 175| 20 | 0.1m| 4145 | 01m| 4 10.1ml015| 10 
38| 3D G11D |100 色 | 500M| 6 2 呈 |10 生 | 150| 253 50 共 | 5 5350 4 0.1 是 | 了 0 
39| 3D G214D |100m | 500M| 6 工程 |10 科 | 175| 40 | 0.41m|25 10.4ml 4 10.1m|0.11|10 
40| 3DS103B |100 刀 | 500M| 10 3 阻 120 卫 | 175| 40 | 0.19a| 30 1110 4 10.1ml0.110 
条 | 3DGHL41C |100m | 600MI 6 了 15 二 | 150 45 | 14108401 410n 4 104 0 6 
42| 3DGL41C |100m | 600M 15 刀 | 175| 15 10 共 | 10 01 | 4 10h10.1| 6 
43| 3D GT1416 |100ia | 600M| 6 了 0 和 15 和 | 175| 15 | 103 | 10 10 有 | 4 108|10.11 6 
和 | 3D GH141C |100 台 | 600M| 6 TmS15 严 | 150| 13 | 14108101 410814 14108041 6 
45| 3D GT1L41C |100m | 600MI 6*| 8 引 15 二 | 1751 15 1410 站 | 10 1 站 | 手 400|1 0 0 
46| 3D G14L1C |100 志 1600M| 6 1m815 也 | 175| 15 103 | 10 108| 和 10R10TR 6 
47| 3D GT141C |100mm | 600M| 6*| 工 生 中 15 生 | 150| 15 TI0 | 10 0 只 | 4 40 0.1h 6 
48| 3D GT41C 1100m | 600M| 6*| 3815 生 | 175| 15 了 03 | 410 了 0 | 级 101| 0.11 6 
349| 3D G141C |100 科 | 600MI 6s| 工 叫 引 15 过 | 175| 3 103 | 340 10R 1 4 10p10IR 丰 
50| 3DG141C |100 | 600M| 6 1 115 诅 | 17S| 15 了 OA T9 19 只 | 竹 0 0.1 8 
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集 电极 发 射 
- 发射 极 - 基 
友和 截止 芭 辐 
电 流 下 电 
Tecgo |Fcz| 72a8o0 
(A) YI (CA) 
0.1RI 10 | 0.18 
0.1 有 | 6 | 01 
0.1| 1410 |10.18 
0.1j| 6 10.1h 
0.1| 6 |10.1 
0.1j | 10 | 0.12 
0.1E 6 10.18 
0.1 及 | 10 | 0.1 
0.1| 10 101 
0.181 610.1 
0.18| 410 10.1D 
0.1| 6|10.18 
0.11| 610.1 
0.1&| TI10 1 101 
0.19| 610.18 
0.1h| 6|10.17 
0.1| 0 | 0.1R 
0.1| I0 | 0.1 
0.1R| IO0 10.18 
0.1 有 | 10 | 0.1R 
0.1E| 410 0.1R 
0.1R | 10 10.1 
0.1R| 1010.1R 
.1 1I0 1 01 
U.IRI 10 0.1 
0.1R| 10 |10.1h 
0.35 员 | 415 10.1 
0.5L| 140 | CR 
0.1H| 6 

0.5j | 6 

0.T1| 6 

和. 工 剖 | 0 0. 
0 6 

0.5 有 | 410 

1.5 只 | 10 

0.1| 6 

0.17| 10 

人. 工 H| 6 

0.1R| IEI0 

0.1P | 10 

0.1 866101P 
.1 6 

0.{TR| 06610.14 
0 610.4R 
0 06 10.1P 
和. 工 请 | 和 | 和 
.1 6 0.1 
0.1R 610.1R 
0.1R| 和 | 0 
.1 6 | 0 
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5 人 站 evntm ne 一 


级 电 流 前 饮 和 品 芒 率 集中 极 | 泡 
尼 外 序 
级 向 声 极 
放 大 ~ 基 报 | 葵 
截 压 系 引 
电 
流 系 数 降 压 中 数 增 益 时 间 常 数 | 容 
广 EB JpB |Froegl Ze rsps lrcgs | 站 Tclwplcplrcolrc | 05 Ce | Cop 上 
二 
(7Y)limialmaaxlVv AVICV) (dB) | (dB) | CVD CA GHz》 (s)》 | (CRPF) 
1.3| 30 | 180| 410 | 3m | 工 1m|10m|l 4 . 16 |t0 13m |100M 1.29 人 A4-013B 1 
1.5| 20 6| 3 志 | 1 工 志 |10ta| 4 25 中 | 6 | 3zm3100M 工 和 3 A4-013 2 
1.5| 20 6| 3m | 1 世 |10m | 4 25 中 | 6 | 3m8100M A4-01 卫 号 
1.5| 25 | 270| 和 | 3 了 | 工 工 弄 110m1 4 25 中 | 6 | 0m8|L00M 19 A4-0LB 4 
1.5| 30 6| 3m | 1I 开刀 110zm| 4 25 中 | 6 | 3 钮 引 100M 1D A4-013 5 
2 | 40 1I0| 3 | 1 工 弓 |10m| 4 25 中 |10 | 3 弓 引 30M 了 9 A4-013 6 
1.5| 30 | 200| 4340 | 3m | 1 1zm|10m| 4 25 中 | 6 | 3m8 引 100M| 4 各 有 A4-01 了 7 
1.5| 30 | 220| 10 | 3m | 1 1 和 |10ta| 4 25 中 10 | 3om 1200M 1.28 及 4-0 了 3 8 
1.5| 30 | 220| 10 1 3m | 1 工 珀 |10zm| 4 25 中 10 | 3 |200M 工 .2 了 A3-07 和 9 
1.5| 25 | 250| 了 | 3 二 | 工 工 mij10ta| 4 16 中 16 |3mg8100M 工 D A4-01LT 10 
1.5| 20 6rl| 3u | 工 Ta|10m| 3 16 中 | 6 | 388100M 1B A4-01 昌 
1.5| 20 20| 6 3H | 工 了 旭 |10 如 | 4 了 中 | 6 工艺 |100M T.5 耳 上 .4-01 了 
工 . 引 2 站 | 3mu 11 1mjli0ml| 4 16 中 | 6 | 308|100M 1B 和 3-07A. 
1.5| 30 | 200| 10 | 3m | 工 1 志 |10m| 4 16 中 |10 | 3m8100M 上 4-01 了 
1.5| 25 | 270| 6 | 3 | 1 Ima|L0m| 4 16 中 | 6 | 0m 引 100M 1Dp 太 4-01 下 
1.5| 30 6 3f | 1 Tomlt0m | 4 16 中 | 6 | 38|100M 1 人 4-01 卫 
1.35| 30 10 | 3m | 1 To9110m | 4 25 中 |10* | 3zm8 100M 工 .5 Pb 信 4-01 昌 
1.5| 30 10 | 3m | 工 IfLj LO 4 16 中 10s | 3m8|100M 了 .3 了 点 了 -0 
二 :省 | 汪 有 | .二 人 | 革 和 | 汪 和 这 1tajt0H 4 | 16 由 12 灾 | 3m$200M 1.28 冯 下 01 
1.5| 30 | 2201 10 | 3 11 工 世 |10mm | 到 16 中 1 1 3m8 200M 1.2 AAA 49 
1.5| 30 | 220| 10 | 3 | 1 工 1|10 刀 | 4 16 中 |12 1 3m8|l200M 1.20 大 4-01 肪 
1.5| 30 | 220| 10 1 3m | 1 1 了 |10m| 4 16 中 |12 | 3m8 200M 25P 1.2B 大 呈 -0 吾 
2 |301230| 430 3m | 1 1m|10za| 4 16 中 |12 | 3 |200M 各 3-07 人 和 
1.5| 25 | 120| 10 | im | TI |1 Tamjll0m| 4.5 | 18 | 6 |20m |100M 1.6D| Ad4-013 
1.5 引 40 |120| 10 1 | 1 中 于 TmjL0m| 4.5 了 号 6 2 |100M ， T.6hp A3-07 太 
30 | 220| 10 | 3 11 1fa10 名 | 4 23 112 30M | 人 4-01B 
4 |1235 1120 40 Tt | 工 1 1z|10 也 | 4.5 1.5D A3-07A 
1.5| 25 | 120| 30 | 1m | 工 工 Tma|10 生 | 4.5 13 |6 | 3 1100M 2 .5 二 4-0T 卫 
20 | 6060 6 人吉 2 6*r | 2 钙 8| 30M 25 2.58 A4-01B 
60 | 150| 6 | 2 了 9 6* | 2m8| 30M 25Dp 2.5B A4-01B 
20 | 6，3m1|1 工 锯 |10 志 25 |12 诡 A4-01B 
1.5| 30 | 200| 10 1 3 苗 | 工 1 世 |10m 25 |124 |2.5A 人 | 30M 于 2 A4-013 
20 6，3 | 1 工 蔬 |10 反 16 112 交 A4-018 
40 |270| 1410 1m | 1 0.35 | 1m|10 了 ia 人 3-07 太 
25 2237 人 晶 | 2 了 | 革 0.35 | 1 妈 |10 和 m 人 4-01 了 
40 1270| 6 2 | 1 0.335 | 工 也 110ma ， 
25 | 250| 10 | 34 表 | 工 .35 | 工 纪 |10m | A3-07AA 
133 |1270| 6 2 弓 | 1 ).335 | 工 世 110 卫 | ， 和 4-01C 
25 | 270| 40 | Im |1 0.35 | 1 本 |10zma | | A3-07A 
30 | 270| 10 1 3 | 1 .33 | 组 110 细 及 4-01 召 
1.5| 20 全 | 1 0.35 ,1 二 |10i| 2.5 8 16 11 1400M 2p Ad4-01 吕 
20 6 dm | 1 0.35 | 4110m| 2.5 8 | 6 | 8400M 2D A4-018 
1.5| 290 日 | 1 11 0.35 | 1 世 110a| 2.S 8 1 人 | 1mgl400M 2 A4-0LB 
1.35| 20 和 TH | 工 0.35 | 1 征 |10 四 | 2.5 8 |6*s | 198400M 人 4-01 卫 
1.5| 2 6*| 1m | 1 0.35 | 12a|10aa| 2.5 8 | 6 | 1m8400M 2 A4-01B 
| 
1.5| 25 13183801 6| 1m11 0.35 | It 如 |10tia| 2.5 8 |6* | 18400M 2 了 A4-01B 
TS 引 2 6| 1I 匀 |1 0.35 | T 妞 |10 刀 | 2.5 8 中 | 6 | 1 坦 1400M 2 人 4-01 了 
1.5| 25 6 14 二 |1 0.35 | 1aa|10ma| 2.5 8 |6 11 了 外 400M 2? .4-01 台 
1.5| 25 4180| 61 1 垃 | 1 0.35 | 1m1t0mm| 2.5 8 中 | 昌 |1m8 引 400M 30 昌 2 Ad4-01B 
1.5| 20 6| 1 拉 |1I 0.35 | 工 姐 |10 鲁 | 2.5 8 |6 114 志 1400M 2B A4-01B 


3.5 硅 NPN 型 微波 .高 频 、 


最 | 集 电 级 | 华 了 电极 | 发射 朗 | 焦 岂 报 | 你 电极 | 发 秀 


最 特 征 最 
人 鞠 | 基 极 | -发 射 极 | - 基 
| 入 | | - 世 字 | - 公 出 设 | - 要 扣 上 
区 反 向 鹤 止 | 反 向 截止 | 反 向 
功 电 
率 频 素 流 | 温 | 击 穿 电 尾 | 击 穿 电压 | 直 罕 电压 | 下 流 | 吃 流 焉 电 
| 有 矿 (BR)CBO | 矿 (BR)CEO | 天 (BR)EBO | 王 
区 Per | Jr Fegl 7c 17carl7 rw 之 Ter | re | 7cao |Fcal Tczo jcz| 7g80 
(而 ) | (Hz CVD) CA) AIDICVY CA) TY) (CA) 中 (A) | (AI TV CA) CVD CA) 
| | | | | 
13p cidtc | 6 | 14m |10ama|150 站 40k| 10 | 1081 4 10 人 6 1 6 | 0.1p 
E 3DGI1G | 100m| 6b0M| 6|31m |15ml15 5] 10u10| 0 41108L0R 6 0IR| 6|01 
313DGI41C | 100m| 600M| 6 |1m 15m|175 | 15 | 108110 | 108| 人 4 T0RI0TRI 6 0 6|01n 
33DGI141G | 100m| 600M 6 tmg |15m|50 | 人 | 10 10 1 4 1 0 66 6|031 
引 2G9108 1 100mm| 600M| 6 | ma |10a150 128 10 本 2 | 20 4 10R| 0 60 6|0348 
| 1 | 1 
6|2G910C， | 100m| 600MI 6 | im |t0ml1s50 145 | 10 9| 10h| 3 | i0&Ri0OTh| 6| 0 6 | 0. 
713D G30C 100m| 600M| 6*| 1m8 |20ml175 | 25 | 10h120 | 408| 笃 10Rr01 810.1R 8 01h 
8|13DG30C | 100ml 600M| 6*| 1m8 |20ml175 | 25 ，10R| 20 | 10n 4 | 0 0 8S|01R| 8 
9|13DG56B | 100m1600M| 10 3 和 |15am|150 | 30 | 0.1 和 | 20 | 0.1 和 | 4 | 0.1 可 | 01 0 | 0 让 | 了 9 | 和 江上 
10|3D G56B | 100m| 600MI 10 | 3m 115m|150 | 30 | 0,1m| 20 | 0.1 台 | 4 | 0.1o| 0 20 | 0.15| 10 | 0 
1143D G84D 1 io 600MI 10 | 3 姻 115 生 |175 | 30| 508l20| 5 和 4 50 0 I9 0.1 | 10 
12|2G910B | 100m 600M 15m|150 4 18 ， 12 4 | 0 | 0.2 了 | | 0 
13;2G910C 1100m 600M 15 和 |150 ， 18 9 | 3 | 了 工 | 5 | 5 | 31h 
14|2G910A | 100m| 600M 15 姻 |150 18 12 4 | 0.1hL 5 | 0.2R| 5| 0 
15 3D G56A | 100m 600M| 10* 15 如 |150 20 | 0.1mm| 4 | 0.1m| 0.48| 2 人 10 
16|3D G56B 100ml 600M| 10*| 3mg8 |15m|175 3010.4m| 20 | 01ml4 |01ml01n 10|0341310| 0.1 
17|13DGS56B | 100ma| 600M| 10*| 3m8 ,15 血 |150 20，0.1ml 4 | 0.1m| 0.7k| 10 | 10 | 0.1R 
1813DG56B 1100ml600M| 10 | 3m 15 和 150 | | 20 | 0.1| 4 | 0.1 和 ma | 0.1R IO0 | 0.1R 
19|3D G79B | 100m| 600M| 10 | 3 和 120 阵 |150 1 30 | 0.1m| 20 1 0.1 和 | 4 0.1m| 0.IR| IO | 01H| IO | 9 
20|3D G141B | 100m| 600M| 6 | 1 | 全 和 175 45 | 10hi10|1 10h14 | 10n 018| 6 0 6 | 0.1R 
U 1 | | 
ljsp Ga 100m| 600M[ 6 ,1 和 15 和 |15011435 | 10hi40 .14| 4 10hkl0.1h| 6 0.1| 6 | 0. 工 上 
2213DG141B | 100m| 600Mi 6 | 42 -115 了 1175 | 45 | TO 30 | IO 4 | 0 | 8 16 0.1TR| 6|0.1R 
23 3DG79A | 100m| 600M| 10 3m “|20 和 |150 | 25 | 0.1mm| 20 1 04 4 | 0.1 王 | DR | 18 | 9 江 呈 | | 0 江上 
243DG79B | 100m| 600M| 10 | 3m 120m|150 | 25 | 0.1m| 20 | 0.4 握 | 4 101 0TH| 0 | 0 0 | 01R 
325 3DG80B | 100m1 600M| 10 | 3 锯 20mm 175 | 20 0I 开 | 20 | 91 班 | 全 0.1m| 0.1k| 4010 10|0.1h 
| | 
2613DG56B | 100m| 600M| 6 1 3 和 115 血 |150 | 20 | 0.1m| 20 | 0.1 王 | 4 | 0 0 6 | 0TRIO | 0TA 
2713D G79A 100m| 600MIi 10*| 3m8 120m1150 | 30 1 0.1a| 20 | 0.1m| 4 10.7m| 0.18|10|0.18| 10 | 0 
28|3DG79A | 100ml| 600M| 10 | 3m8 :16 生 |175 ，30 | 0.1 名 | 20 | 0.1 也 | 4 | 0.1 细 | 0.1 | 10 0 | 10 | 0.1 
29|3DGz79B | 100ml 600MI 10*| 3m8 |20mml150 | 30 | 0.1 王 | 20 | 0.1m| 4 | 0.4 甸 | 0 10 | 0 | 10 | 9 
疏 3DG798 | 100mf 600M| 10*| 3m8 120m 150 ，30 0.1m| 20， 0.1mi 4 | 0 和 048 10 | 0 IO 
31|3DGy79C | 100m| 600MI 10*| 3m8 jzom 150 | 30 | 0.1a| 20 | 0.1mm| 4 0.1ama| 0.1A110 |0.1R110 10.1R 
32| 3DG79C 1 100m| 600M| 10*| 3m8 120 好 |150 | 30 ，0.1a| 20 10.1 和 | 4 | 0.1z| 0.18|310|0.1&I10 10 
3313DG80B 1100mi 600M| 10*| 3z8 |20mm150 | 20 | 0.1im 20 | 0.3m| 4 | 0 和 | 0.1&| 10 | 0 IO | 9 
343DG80B 13100mi 600M| 10*| 3ms |20mi125 1 20 0.1a| 20， 01 4 101 如 | 0 IO | 0 10 | 0 有 
35| 3DG80B 100m， 600MI 6 1 3t8 115ml150 1 30 | 0.1m 2 0 4 10.1ml 0 6101RI 610.1U 
] 
36|3DG80B 100m| 600MI 10 3 11201150 ，20 0 .ltml148103m|4 11014018110|10.1n 410 1101 
37|13DG80B | 100m| 600M| 10 | 3 和 120m|150 1 20 10.Jmf313 101m| 4 04101310 | 80.IRI IO 0.ITR 
38|3DG141 了 3 | 100mi 600M| 6*| 1m8 415 了 1173 ，13 | 了 0 员 101 30p 4 40510418 6 04 6 
30|3DGI141B | 100m，600M| 6 1 了 8 15 和 175 | 35 | 10 | 10 10 41340801 6 | 0 6 | 0 
0l3DGI41B | 100m| 600M: 6*| 1ms |15ml150 1 15 | 10p| 101 108| 4 | 0 0TRL 6 | 0 OO|01R 
下 1 上 1 
J3pG1U1B | 100m; 600M| 6 img lisml175 145 | 108|101 108| 4 | 10801R 6| 0 6 | 0 
42| 3DGI141B | 100m| 600M 15m:150 1 20 0.1ml 20 0.1m 4 0.1ml0TRI40 | 01TULI IO | 0.1 
1U3|3DGI14IB | 100m| 600M| 6 1m8 15mll175 | 15 | 308| 10 ，108| 4 480 6 | 0.1R 0 
W4| 3DG141B | 100m| 600M 6:| 1mS8 |15mj150 115 | 40 10 10 4 1 34909801 6 101R | 0 
j45|3DG141B | 100m| 600M| 64| 1m8 115 和 1175 | 10h | 10 0 4 10p08 6 0 6|038 
区 3DG1418B | 100m| 600MI 6*1 1mg 15Im,175 | 15 | 10 | 10 ， 41084108 0 | 0 6| 01n 
JH7|3DGI41B ;100za| 600M| -61m ,15ml175 113 | 10k530 | 10R4 | 10801610 6|0R 
M8 3DG14TB | 100ma| 600ML 6*| 1m8 115ma|150 | 15 | 108 0 10k 4 108 0 6 | 0 6| 0 
49|3DG141B | 100a| 600M| 6 | 1m |15 下 150 115 | 108| 10 | 40 4 20 0 6 | 0TRT G | 0 有 
5 吕 3DG254B | 100 科 ，600M| 10 | 3 钮 |15 姻 1150 30 | | 20 50n| 4 | 0.1h|10 | 0.18; 10 0.1h 
1 | | 1 1 { 1 


下 -14116 


率 三 名 
低 噪 声 小 功率 三 极 管 
家 电 尝 前 亿 得 赂 荔 座 集 电 极 | 站 
基 外 序 
报 四 | 各 - 基 极 极 
放 大 输 
裁 卜 系 了 时 间 |」 亚 
也 
流 系 数 降 庄 老 数 增 益 常 数 | 容 
了 玉 pp HprpE cgl 7c |FsES icps | 7 Tc NP GCP lrclrcl 了 16，Ccel co 二 昌 
_- 2 导 
(了 |min maxl(VI CA CVD) TV ADJADI GdB) | CdB) YA) (Hz) 《5S) 《了 E) 
1.5 | 20 1200| 6 It 刀 | 工 0.35 工 刀 110 刀 | 2.5 8 6 |fa | 400M 28 A4-01B 1 
1.5 | 20 6 1 垃 | 工 0.35 1 志 |10z| 2.5 8 6 |1m | 400M 于 问 A4-01 卫 2 
1T.5 | 25 厂 工人 韦 | 工 0.35 工科 |10 妇 | 2.5 8 6 | 1 | 400M 28 A4-01 了 3 
1.5 | 20 和 Tt 如 | 工 0.35 工 如 |10 妇 | 2.5 8 6+ 1 18 400M A4-01B 本 
1.5 | 20 6 了 工 钮 | 工 0.35 工 世 |10m| 3 8 6 | 1 | 400M 和 浊 A4-01B 5 
1.3 | 20 6 工 妇 | 工 0.35 1 刀 |10a| 了 8 6 |1m 1 400M 2B A4-01B 6 
1.5 | 20 | 200| 6 阻 | 工 0.35 垃 |10a| 了 6x |1a8 400MI 408 1.5B8 人 4-01 了 
20 | 200| 6 1m | 工 工 垢 | 10ta| 3 6+ 1 了 8 400M 二 ,5 洛 Ad4-01B 8 
1.5 | 30 | 220| 10 3 地 | 工 Ta TI0ml 3 16 |10 13m | 200M 工 .2 A4-01B 9 
1.5 |30 |220| 10 | 3 和 | mlT0m| 3 16 |10 13 坦 | 200M 1,28 A3-07A 10 
30 | 220| 10 3 垃 | 0.9 TD0m| 3 17 中 10 33 | 200M 人 .8p A4-01C 引 
1.9 | 30 6 2 了 | 工 了 ， A4-01BB 12 
1.5 | 30 日 乞 和 下 法 了 A4-01B 13 
1.5 | 30 6| 2m | 1 胡 A4-01B 14 
30 | 250| 10 3f | 了 Ta|109 | 4 15 |10* 13 如 8 200M A4-01C 15 
1.5 | 30 1200 10 3 和 | 工 地 |10 班 | 4 16 中 12 13o8 200M T.2 8 A4-01B 16 
30 | 250| 10 3 了 王 | 工 Ti19rmi 4 16.5 |10* 38 200M A4-01C 17 
本 40 | 180| 10 3 和 王 | 工 4 16 112 200MM 了 和 和 4-01 卫 18 
1.5 |30 |220| 10 1 3 11 工 弓 |10ia| 4 16 112 200M A4-01B 19 
1.5 | 23 6 1 二 | 工 和.39 1 如 110 各 | 4 8 0 | tm | 400M 2 A4-01 忆 20 
5 | 201200 6 了 了 王 | 王 10.35 工程 |10 姐 | 4 8 6 |1Ha | 400M 28 人 4-01 唱 21 
1.5 | 2 6 3t | 工 8 和 .35 1 工 名 |110fa| 4 8 6 1 | 400M 工 P 有 4-01 了 2 
1.5|130|41s0 6 | 3m | 1 0.35 | 1z|10om| 4 16 |10 13 孟 30M 1T.5 9 A4-01 卫 23 
1.5 | 301150| 丰 了 问 0.35 革 世 |10i| 4 295 |10 13 和 30M 工 .SB A4-01 阳 24 
达 30 | 220| ITI0 3 10.9 10.35 工 名 |10m| 4 10 |12 30M .28 25 
1.5|130|1200 6 3 王 | 工 TH10m | 4 16 中 |12 交 13 如 | 100 了 4p A4-01B 26 
> 30 人 | 汪 生 | 莽 If 10m| 4 25 中 |10* |3 锯 3 100M 汪汪 A4-01B 27 
3 咱 海 220| 10 3tn | 工 革 人 得 |10 和 | 4 25 中 |10 13H | 200M .2 太 4-01 吾 28 
2 30 10 3 十 | 工 Emal10fm | 4 16 110s* 13 了 za 100M 1 和 4-01B 29 
2 30 1 3 地 | 工 1mlli0n| 4 16 中 |10* |3 芭 3 100M .58 A4-01 卫 30 
元 30 If 3 青 | 工 T 刀 110z| 4 16 | 3 垃 引 | 100M 1 A4-01B 二 
2 30 | 了 3 了 | 工 于 垃 |10 志 | 4 25 申 |10* |3 了 玛 引 | 100M T.5B 人 4-01B 32 
2 3 220| 10 3m | 0.9 1Tm|109f| 4 IT6 * ij3tm3| 200M 1D A.4-013 33 
2 30 |220| 10 1 3m | 0.9 1 如 |10f| 4 16 |10* 13m8| 200M TB A3-07A 34 
.5 | 20 6| 3m | 1 工科 |10mm| 4 16 中 | 6 |3 引 100M A4-01B 35 
1.5 | 30 10 | 3 1 0.33 中 | 1|10mm 4 6 0 1438 | 200M 1 A4-013 36 
1.5 | 30 了 3 工 .35 中 | T 乌 |10mm| 4 16 |10 13m | 200M Tb 人 3-07 扣 37 
20 1 了 班 .35 工 和 |10| 4 8 6 | 1 400M 2p Ad4-01B 38 
.5 | 20 6 1 二 工 0-35 位 |10 志 | 4 如 6# 118S| 400M 2 A4-03B 39 
语 6| 1 | 0.35 | 1ml|10ml 4 8 | 6 lm 400M A.4-01 阳 40 
2 > 泡 届 | 6r 扩 T 0.35 1 如 |10 区 | 4 8 ar | 1 400M 2R A4-01 卫 41 
1.5|25 |1180| 10 1 3 和 | 1 0.35 imalL0om| 4 16 中 |10* 13m | 4100M 2 A4-01BB 42 
.5 | 29 | 180| 6 1 1 ). 39 工 妇 |10a| 4 8 6r | 1mS| 400M 28 A4-01 43 
1.5 | 20 6 和 | 4m | 1 .35 |10a| 4 8 中 6 1 组 | 400M 2p| A4-01B 44 
1.5|25| 6 1 名 | 工 0.395 1 妇 1i0m| 4 8 0x |1mS 400M 2D| A.4-01B 45 
| 5 | 25 | 180| 6 工人 得 0.35 1 109| 4 8 6z+ 1m8l 400M| 30B 2 PT A4-01EB 46 
1.5 | 20 6 | 工 但 0.35 | 1oma|10z| 4 8 16 1 外 | 400M 2D A4-0fB 47 
了 :3 | 人 安 6 匡 0.35 1 志 |10 志 | 4 8 5* |1m8 400M 及 4-01B 48 
1.5 | 20 避 了 狂 0 .35 1 世 |10 二 | 4 8 6 13 | 400M 2 0 A4-01 了 49 
2 30 | 250| 10 | 3 了 11 1p|110aa| 4 16 中 12 Im | 200M A3-07A 50 
| | | 


基 间 和 个 六 


TESTISTOTES 
Lm 了 《Di 一 


80 上 


G 
个 
G80A. 
各 


wise 几 wwiweieiesissieiwieies 


Per 
《好 ) 


100 垃 
100 伴 
1002 
IT00 联 
100 王 


T00 卫 
100 了 
100 了 za 
了 00 芭 
100z 


100x 
100mm 
100 垃 
TI00t 
100 灵 


100m 
100z 
100 握 
100m 
100 孟 


工 0f 俩 
I00 世 
T00 芭 
100 征 
100 症 


100 了 
100 和 a 
IT00z 
100 了 ma 
IT0D 人 ea 


100 匡 
T00 芭 
41002a 
100 舞 
100 卫 


100m 
J00 细 
100 姻 
100 卫 
T00 匡 


100 妈 
100m 
100 记 
T00 姻 
4100 了 


T00 恕 
100 芭 
TI00a 
100 了 好 
100 刀 


六 recg 
(Hz) |(V) 
600M| 6 
600M| 10* 
600M| 10* 
600M| 6 
600M | 6 
600M | 10 
600M| 6* 
600M| 6* 
600M| 10 
600M| 10 
600 语 | 6 
600M| 6* 
6000M| 6* 
600M | 6* 
600M| 6 
600M 
600M| 6# 
600MI| 6 
600M| 6 
600M| 6 
600M| 6* 
600M| 6 
600M| 6 
600M| 6 
600M 
600M| 6* 
600M| 6s 
600M| 10* 
600M| 10 
600MI 6 
600M| 6 
600M| 10 
600M| 10 
600MI 10 
600M| 6 
600 了 | 6* 
600M| 6* 
700M| 10 
700M| 10 
700M| 工 
700M| 10 
700M| 6 
700M| 10 
700M| 6 
700M| 10 
800M| 6 
800MM 人 
800M| 6* 
800M| 6r* 
800M| 6 


(A) (CAJ TCD) 


1 垃 110 生 
3 也 昌 15 血 
3 世 中 | 15 了 王 
工 中 20 血 
工 竹 引 20 匡 


3 各 120 伺 
工科 有 15 匡 
了 和 和 15 z 
3 和 叶 5 弄 
T0m SLS5t 


Tm 115 姻 
工 左 和 115 卫 
工 弄 815 症 
工 生 中 15 匡 
工人 SI15 血 


15 卫 
TmtS|1S 姻 
工件 节 |15 卫 
工 世 人 13 甘 
人 如 和 |15 严 


工 珀 中 后 理 
工 坦 |15 组 
王 3n | 5 地 
了 Ttm | 15 理 

30 甸 


2 姻 8 410 了 茵 
了 了 班 呈 20 伍 
10 王 中 30 王 
3 全 8 引 20 十 
3 再 130 位 


3 也 |30 严 
10 和 m 130 卫 
3 取 |20 了 
3 地 中 20 握 
了 弓 |15 了 于 


了 工夫 
工 项 
3 地 
3 如 
3 措 


15 组 
15 雪 
20 王 
T5 人 
二 二 


了 01 
10 理 
20 卫 
JT0 拍 
20 垃 


3 也 
2 垃 
3 阻 
2 了 碧 
3 红 


2 了 |115 刀 
工科 1 20 了 
工 也 中 15 鱼 
了 各 815t 
工 垃 中 20 皇 


攻 
se 频 小 
3.5 夸 NPN 型 微波 、 离 频 、 
集 电极 集 电 级 | 发 射 极 | 和 集 电 执 | 集 虹 报 发 射 
~ 莫 极 -~ 发 射 极 ~ 基 
- 基 极 - 发 射 极 - 荡 极 _ 
反 疝 截止 反 同 埠 目 反 辐 
击 罕 忠 压 | 击 穿 电导 | 击 穿 电压 | 由 流 用 流 六 岂 
六 (BR)CBO 矿 (BBCEO 矿 (BR) 已 BO 站 ee 
有 | 人 FTpp | Tcao jcal Tcro jca| 7Eso 
(VD (全 ) | (A) | (了 有 (下 》 | (下 ) YY 《全 ) 7 《和 )》 
18 308|12 1 10p1 4 408|10.1n 610.1R8 610.f1 
20 | 0.1 包 | 15 1 0.4 弄 | 4 10.1 纪 | 0.18| 6 0.1 有 10.1 兵 
20 |]0.1R 15 10.1H| 纯 | 0.1m| 101 60 GO 0 中 
15 40 40 T0p | 4 410 0.1TR 810.4| 号 | 0.18 
13 10i | T0 40 4 0 0 38381018 8 
2 0.1| 1416 10.1 刀 | 4 |0.1 志 0.1 1010.48141010.18 
了 T8 TI0 有 | TI8 TI0R 各 10HI OP 610.1R 610.1 
18 | 104118 | 10p| 4 10810.1n 610.1R1 60 
20 | 0.1I| 15 | 0.1| 4 0.1 志 | 0.1h 606101R 6 0418 
20 | 0.1 鱼 | 2 0.1zm| 4 上 和 .Ta 0.TRI IO 0 9 DR 
了 5 10 共 | 30 1T0 闪 | 攻 10R1018 5610.1hl 0101R 
13 | 41058140 108 | 4 108|10.18 56101 6 
15 3 了 0 | 30 TO0R| 了 10h 0 6610 810.1 
了 T5 10 有 | 10 TO 4 10 呈 | 0.1h 810.1R 6 0.1 
15 101 30 1081 4 108|101R| 6|101R 610.1R 
20 | 0.1| 20 04m| 4 |0.1m| 0 108|3101031n 
35 | 040 43408134 10|101B 610.1 010.18 
T5 :40 此 | 10 了 0 号 | 总 10 呈 | 01 日 | 018 | 0 
15 10 呈 | 10 10| 4 10R 01 60 61 0.1 
T5 10 0 10n| 4 108310.1h 6104n 010.1R 
15 | 310 0 4091 44 10810.3 610.18| 5 0.1 
45 | 3 YL0 TI0 只 | 4 1I08|10.8 656101 610.1R 
工 5 10 有 1 140 TDR| 妈 1310 0.T18| 610.1p| 610.1h 
15 108 | 10 140 号 | 芭 108108 6101h， 0610.1u 
20 15 可 0.18| 6 10.1P| 610.1R 
| 0.25| 12 | 0.15| 1 0.1m10.348| 划 1 0.5811010.1R 
15 10 呈 | 30 工 呈 | 玫 了 0D 电 | .工具 8 | 0.18| 6 
20 |0.1m| 20103pP1 4 11041018 61101610.1 
20 | 0.1m2010.381 4 0 如 0 5610R 610.18 
20 | 0.1z1 15 10.18a| 4 人 .1 位 | 0 和 .5 呈 0.58| 6 
20 | 0.1ia| 15 10.4|1 4 101m 0 0610.1h| 6 
20 10.18|12010.1 4 | 01mnl 0 610 6 
48 | 0.1m| 15 |10.1| 拖 .060 6|10.1& 
20 | 0.1ml 2010.1m 4 01 和 | 0. 06101R 6 0.1 
了 3 了 0 了 0 4 43408101 610.1b 6 
TS TI0 芒 | 19 10 记 | 人 4 108|1 0 610IHh 6 
了 5 10 肥 | 310 了 0 只 | 友 03| 0 10.1 6 
20 530R| 15 呈 DR| 4 50h1018 6101h 610.1P 
20 | 50 | 15 30 基 | 际 50 有 | 0.I8B| 140 10.1R 1I010.1R 
20 | 50 开 | 3 邱 SO 3 500 30 0 IO 0.ER 
23 103 | 20 10R | 了 10810.18 40 10.1R| 10 1 0.1 
15 | 0.tml 1 10 4 10m031P 06110130 
20 10.a 415 1 084 102|0.T81010.1R| 40 
25S 50 有 了， 了 5 5 县 50 呈 | 0.1R 31100188 6 
40 10.1m|30 |10.1ml 4 |10.1m|0.1A13010.1R|340 
1 | 508134101 50 呈 | 和 508|10.T| 610.18 610.1R 
15 10 攻 | 0 1001 4 101k|01| 8|10.1| 8 
15 10 有 | 1 了 | 芭 401 8.18| 610.18 610.18 
15 T05 | 10 了 0 | 4 41010118 610.1 610.4R 
15 了 0 了 呈 1T0|1 101 610.1 6|10.3R 


| 
| 
| 
| 


到 过 As 
率 一 极 争 
低 噪 声 小 功率 三 极 管 
极 最 流 前 饱 和 噪 
极 向 声 
放 大 
流 | 系 数 降 压 降 数 
广 EBl HzBE cpl 7c jgs |Fcss 了 jc mV 
(7 )jmin maxltVY) CA CVD CVD TAI (Ai (dB) 
上 川 ee 学 国 本 
.5| 20 6 了 垃 工 0.35 | 410al4 
2 30 | 220| 10 3m | 0.9 中 | 6.35 1 TO 5 
疙 30 1 220| 10 3Za 10.9 中 | 0.335 | 工 如 1T0 吧 | 5 
| T.5| 20 | 200| 6 位 工 0.35 | 工 王 | 区 得 | 5 
1 02023200 6 tm 1 了 10 碍 | 
11. 引 30 10 | 3 和 1 0.33 131malH0omls 
TS 25 | 270 6 荆 玉 1 10335 | Ti 人 | 3 
1 1.5| 25 |270| 6 工 二 工 | 0.335 | 下 本 0 5 
人 和 了 220| 10 3 所 耳 0.33 | 10m| 5 
T.5| 30 | 200| 4 3 业 0.33 ， 1mi10 科 | 0 
| .3S| 20 6 了 节 1 10.35 | 1mal40m| 6 
| 20 0 工科 下 
.5| 20 | 6 | 于 至 1 10.35 | 了 mm|110t 6 
于 .5| 20 6@ 工 垃 由 0.33 |， 弓 |1 20 6 
.35| 20 604+| 工 组 0.33 | 工 mm110 鱼 | 
15 25 1480 10| 3m| 1 10.35|1ml10mal6 
T.5| 235 | 180| 6 工 纪 工 0.35 | 工 如 |10 了 | 6 
| 2 位 6 工 班 工 人 .33 | 工 全 |10m| 6 
| 2 6 工 志 | 0.35 | 1 细 |10 如 | 6 
1 20 6 | 工 红 1 |0.35 | 1m110m| 6 
415 251180| 6| ma 1 035| dmligml6 
1.S| 20 6 工 刀 了 0.33 | 工 二 |110 切 | 6 
T.5| 20 工人 二 0.35 | 1 工科 |10| 6 
,51 253 日 工 纪 王 0.35 | 工 也 |10 刀 | 6 
| .5| 20 | 200， 6 3 全 于 上 .35 | 工 卫 |10 如 | 7 
工 .5| 20 加 2 细 贞 0.35 | 1m|10m| 9 
| 20 |200| 6| 1m| 1 |035 141mlt0m 
下 | 0 | 10mma 至 0.35 | 工 刀 | 1 如 
直人 | 江 了 3 二 开 0.35 」 工 得 1410 年 
30 200， 0 3 二 薄 0.35 | 工 刀 |10 呈 2 
30 | 200 6 3 匀 玉 0.35 | 工 了 110 了 年 
| 3 10 1 410 了 下 0.35 | 1m|110 刀 
王 | 30 | 200 0 3 过 开 8.35 | 革 锯 |10 卫 
.5| 30 10 3 包 于 0.35 | Im 140 十 
20 6 工人 绊 灶 和 .35 | 工 了 |10 刀 
20 6 于 工 0.35 | 1ma|10 
20 6 了 了 工 1 和 .35 | 了 妞 |10 血 
6 30 1 220| 40 3 二 证 0.35 | Tm110| 3.5 
2 30 220| 10 3 也 下 0.35 | 了 za|10 刀 | 4 
2 30 1 220| 10 3 所 工 0.35 | 1 弓 |10mm| 4 
.5| 30 工人 了 3 耳 汪 1n110 刀 | 4 
40 | 27 0 2 1 工 0.35 | 工 卫 | 了 0 二 
30 | 180| 1 3 垃 工 0.35 | 工 王 |10 荆 
3 25 0 2 廿 工 0.35 | 芋 组 110 坦 
40 180| 510 3 志 荆 0.35 | Im|110 邓 
1.5| 20 |】 引 0 2 | 0.9 0.35 | 组 |110 刀 | 2.5 
20 1 20 6 了 地 站 守 妈 |10a| 2.5 
了 .5| 290 | 6 王 志 了 0.335 | 工 世 |10 钮 | 3.5 
1.5| 20 昌 卫 坟 业 0.35 | 工业 |10 生 | 2.5 
工 .5| 20 6 工 划 0.35 | TIm|110| 2.5 


errarepeeeenateanw Lve sim avasrevovai nomoromrarrmnerveoeseermrrmrrrreermoo 一 


功 察 集 忆 极 
- 基 极 
装 益 时 间 常 数 
GP lrc lrcl 了 | 760 Ce 
(dB lv CA GHz | (0s) 
8 6 11 壮 400M 
16 | 6s|3m8l 200M 
16 中 | 68|398| 200M 
6*iT 如 3| 400M 40p 
Ge 和 8 400M 
中 
16 | 410 13m | 200M 
22 中 6#13 组 8200 千 
22 和 | 6413m 昌 200M 
16 |340 13m | 200M 
17 和 | 318 13a8 400M 
8 | 6ltm |400M 
8 6e1f 8| 400M 
3 6*| 上 二 中 40034| 
8 6s lt 406M 
8 6*|Lm8l 400M 
25d@ | 10v13m | 100MI 
8 6s*|Tom8| 400M 
8 和 | 6|ftma | 400M 
8 6*Irmm8l 400M 
8 6c|1m8| 400M 
8 6*|llmg8| 400M| 308 
8 6 :1m | 400M 
8 6 |1m | 400M| 
8 6 |1 细 | 400M| 
8 6x*|2m8| 400M 
25 | 10usmgl 30M 
25 | 10 38 200M 
25 | 410 15m8 30M 
28 |103om | 30M 
18 | 10 |3am 引 200M 
16 和 | 42 43 | 200M 
14 和 | 12 j3m | 200M 
16 中 | 12 3m | 200M 
17$ | 10 |3m | 200M 
| 上 
6 |2 了 | 100M 
15 由 | 6 14m | 600M 
8 6x1Ti 中 | 600M 
8 6s|1ma3| 600M 
8 6s|1 aa8| 600M 


让 


Ha 
和 


Fa RD ak 迪 
人 


| 
外 序 
形 号 
A4-01B 11 
上 4-CTC 121 
A3-07A |3! 
A4-0T 了 141 
A4-01B |15| 
A4-01 呈 16 | 
名 3-07 和 171 
A4- 人 已 18! 
吕 
及 4- 作 吕 |1410 
太 4- 仁 吕 | 
入 4-01 虹 |1 和 4 
点 4-01 吾 113 
入 4- 侍 有 |] 
有 4- 吐 如 115 
点 4-04 日 116 
上 A4-01B 117 
A4-0tB |148 
点 4-01 且 119 
各 4-01B 120 
A4-01B |21 
上 4-01B 122 
A4-01B |23 
A4-01B 124 
25 
和 4-01B |26 
A4-01 下 127 
A4- 亿 了 |28 
有 4-01 了 |29 
A3-07A |30 
去 4- 人 1 也 131 
A4-01B 132 
A4-01B |33 
34 
A3-07A 135 
二 3-08A 36 
A4-0L1B |37 
A3-08A |38 
A3-07A |39 
A3-07A |40 
和 4-01 吕 串 
A3-601 |43 
Ad4-01B 143 
4-01C 144 
A4-01B 145 
Ad-01C 146| 
Ad4-01B 147 


点 4-01 卫 148 
和 4-( 叶 了 149 
上 4-01B 15 


朋 -1119 


35。 高 频 小 功 
3.5 硅 NPN 型 微波 高 频 、 


| 最 特征 最 | 最 | 集 电 裔 | 集 电 发 射 极 
序 | 。 理 大 大 | | 
| 耗 侈 | 融 
| 可 - 基 极 - 发 射 极 - 基 报 
全 ， 
| | 巧 电 
率 闫 素 流 | 温 | 击 察 电压 击 穿 电压 击 穿 电 压 
。 六 (5R)CBO | 六 (5R)CEO | 三 CBR) BEBO 
和 下 
起 Per | jpr F cal 7c |7carl 了 7 | 尖 呈 | rez Tp | 7cao 天 ca 引 | Tcgo | 矿 cE| 7B8O 
( 克 ) | (Hz CVD CA) AIG) co (A) | (和 上) (YY (CA) | (AD) (VY) (A) (YI (A) 
| j | ee 
1 一 员 且 | 时 上 生 - 
1 COG36C | 100 缮 800MI 6 | Im 115 青 |175 | 15 10 | 9 10 此 | 么 了 0| 0.18| 8 0 8 
2|13DG141C | 100 姻 1800M 6 1m 115 酉 415 | 人.Iml 10 0.1 年 | 4 0.Jml 0.18R| 60610.1uL 6 | 0.1R 
3|13DG1442C | 100 和 如 1800MI 6 | 1mm |115 姻 |175 | 15 1T0i| 40 1T08| 4 ， i0p| 0.1&| 60 61101418 
4 | 3PDPGL142C | 100 和 |800MI 6 | 1 | 瑟 卫 |175 | 15 101 | 10 10R|1 4 1 扣 n0IR 6610 61015 
5| 3DG30G | 100a1800M 20 和 |155 | 18 | 15 4 0.1| 8|108| 8 
| | 
6|13DG142C | 100 生 1800MI 6 1m8 115 生 |175 | 15 了 0 10 1 10h1 4 0 0 610.1 6 10.1R 
47 | 3DGIL42C | 101 生 |800M| 6 1 鱼 115 血 |150 | 15 10 | 40 TI09 | 4 ， 区 0 上 0. 工 睛 56|10.1 610.1 
8 3DG142C | 100 生 |800M| 6 1m 有 |15 血 |175 | 15 10 | 10 10R| 4 010.4 06061101 610.1R 
9|13DGI142C | 100 和 |800M 6*| 于 如 $|15 血 1175 | 15 了 DR | 10 410 帮 让 0 0. 0 0.1T 6 | 0.1R 
10| 3DGH12C | 100 血 |800MI 6 | 工 备 15 10h|10 408 4 ， 阳 R 0 6 0 601 
3DGIH42C | 100 和 1800MI 6 | 工 伍 115 了 150 |15 41013410 TO 只 | 帮 T0 0 .1 有 夏 | 0.1 6 | 0.1h 
3 了 DG30G 100 了 800M 6z| 1 1207m1175 | 15 108110 1001 4 工 0O 记 | 人. 工具 8 1 0.1 8 0.1 
CEG36C T00 刀 |800M| 6*| 1 和 8 120 血 |175 | 15 TU 上 9 10p| 4 IO0 0. 上 8 0.1i 8 
3DG71C 100 如 1800MI 6 | 1m 120 和 |175 | 15 J108 1310 10 呈 | 4 0 0 83010011 8 
3DG80C 100i1800MI 10 | 3 姻 120 垃 |150 | 20 | 0.1 生 | 18 | 0.1 押 | 4 | 0.19m; 0.1A 10 0.1| 1I010.1h 
3DG80C TI00ia1800MI 10 13i 120zn1150 | 20 | 0.1m| 18 |0.1| 4 | 0.TI 志 | 0.TRIQ 0.1| 10 | 0.1h 
3DG30E TI00 刀 1800M| 6 18 120 刀 |175 | 15 10 | 10 10 及 | 4 10| 0.1hl 8810 810.1h 
CG36B 1002a|800M 6*| Ta8 120 和 |175 | 15 1081 9 108| 4 40 0. 38381101 8 
C G36B 100 刀 |800M 6 1 1m |115z|175 | 15 T0 及 9 10| 4 TO 0.IEE 8 |0.1 有 8 
3DG30EF T00 和 1800M: 20 生 |155 | 18 TI5 卫 0.18| 810.1R| 8 
| 3DG30E | 100m|800M 20m1155 | 18 | 55 4 0.18| 8|0.1n| 8 
3DG142 100 世 |800MI| 611m 115 生 1175 | 15 40 10 TI0 | 4 10hh10.1h 610.1h 6 | 0.1P 
3DG142B | 100 卫 800M 6 12 生 | 二 姻 |175 | 15 10 有 | 10 TI0 | 4 ID 0.1 提 |0.1R 6 | 0.1 
3DG142B | 100 刀 |800MI| 6 14 |115|j175 | 15 | 4105 10 10 | 40 0 0610 610.1R 
3DG71B T10m1800MI 6 1i11n 120tl175 | 15 103 1 15 40 4 10 1 0. 810.1P 8 
3DG1428 | 100 刀 |800M| 6*| 地 8 115 伺 1175 | 15 1051 10 1 40h 4 TI0RI 0.IE 6 10.1P 6 |0.1k 
3DG142B | 100 如 |800MI 6*| T8 115 芋 15 30 呈 1 40 | 10j | 4 TI 有 0.14| 610.1R 6 |0.1R 
3 了 各 142 了 | 100aa|800M| 6 1mh |20m150 下 410 | 帮 10410.18 610.1n 610.1h 
3DGI142B8 | 100 刀 |800Mj 6*| 1m8 115 血 |175 15 了 TI0E1 0 410 | 4 10 | 0.1 0 ，0.1h 6 | 0.1 必 
3DG1423 | 1002m1800M 6 1 1m8 115m 150 .15 103 | 10 了 0 寺 10RA10.LR 610.1pl 610.15 
3DG142 了 8 | 100 耳 |800M 6*| 工 也 8 115 了 1175 | 15 10 | 10 1 10| 4 108|0Th 610.18 610.1h 
3DGT142B | 100 生 |800M 6*| 1m8 115 阻 |175 | 15 1410 1 40 10 只 | 4 10h4 101 6 .TIRE 610.10 
3DG3H142B | 100z 800MI| 6 11m 115 了 |1795 | 415 10 10 10BP1 4 了 0 0.1 6 | 0.1 6 | 0.1h 
3DG342 了 8 | 100 和 |800MI 6 141m 115 和 150 | 15 TO TI0 10 忆 | 4 10U10.1R 60 610.1 
3 了 DG30EE 100 如 1800M| 6*| Im 120 如 |175 了 5 10 妈 | 10 JT0R| 帮 0 0 8 .| 810.18 
CG36A 100 二 1800MI 6#| 1 和 8 120 生 |175 | 5 TO08 | 9 TI0R|1 4 0 0 8 10.1 8 
3DG71E | 100 和 |800M| 6 开 呈 |120 了 坦 |175 | 5 10 | 15 10 虽 | 4 10810.1R| 8 1101 8 
3DGIT42 100 刀 |800MI| 6#*| TIm8 115 坦 |125 | 18 I0 访 | 18 1T08| 4 10 0.1H| 8 0 610.1R 
3 了 DG142 1T00 血 |800MI 6*| 1 115 姻 |150 | 18 T02 | 418 108|1 4 10 呈 | 0. 6 | 0.1R 6 10.1 
3DG142A | 100aa|800M| 6 | 2m 113m|175 | 13 10 | 410 | 10H| 4 10H 0.Ih 60 610.1 
3DG142 100m1800MI 6 11 15130 | 和 40 18 10| 世 10p10.1h 6 10.1H 6 | 0.1 
| 3DGT1425 | 100 和 |800M 6134 刀 115a125 1 18 10 | 18 10| 了 4 0 只 | 0.1 6 | 0.1U 和 | 0.1R 
3DG58 100mi800MI 10 13 115 血 |125 130 | 0.1m|2010.1m| 4 0.1 所 | 0.1h|1 1410 1 
3DG80B | 100 鱼 |800MI I0 |10m8 115 和 |175 | 20 | 0.1 刀 | 20 | 0.TInl 4 1 和 . 工 得 .Tu 1L010.IUuI 1I10 1 0.1 
3DGT42A | 100 和 |800M| 6#| 工 8 115 刀 15 10 必 | 0 1081 4 14100810.1 右 | 0.1 6 | 0.1P 
3DG142A | 100 睾 |800MI 6 1 |115 血 |175 | 15 10 只 | 10 10 | 4 108|10.18 6610.1R 610.1h 
3DGL142A | 100m 1800M CR TmS |115 和 115 | 15 10 只 | 10 10 只 | 鞍 1080.1h 610.18 610.1 
3DG142A | 100 鱼 |890MI 6*| 1 和 8》 115 也 |175 | 15 TI01T0 1T0| 了 4 工 9 0 工具 | 610.1R| 日 10.1R 
3DPG142A | 100 如 800M 6 1m8 115 旭 1175 | 1 TI0RI HL0 10814 ，10RI 0 6 | 0 上 6 | 0.1R 
3DG142A | 100 乌 |800M 6 198 5 175 | 工 TI0RTII0 10R 4 0 610.18 610.1R 


Se 有 
率 三 极 管 
低 噪 声 小 功率 三 极 管 
极 电 流 前 但 
科 向 
放 大 
截 正 
六 系 数 降 于 
矿 EB| AP 妃 Fecg| Tc [spgs |F 广 cas 
(Yin |maxl(V CA COV COV》 
20 | 200| 6| im|1 |o35 
1.5 | 20 1 6| ]n|1 |0.35 
1.5|2531480| 6 aa|1 35 
1.5|201300| 6| tm 11 | 35 
20 | 200| 6| tma|1i 
1.5|235 |180 6| to|1 1035 
1.5 | 20 ， 6| ma |1 |035 
和 5 | 2 6| Imldl1 |035 
1.5|25| 4180 6 tm|1 1035 
1.5 | 20 6| Ja|1 10.35 | 
了 5 | 20 6| Im|1 |0.35 
1.5|20|1200 6| ma|1 |055 
20 | 200| 6| fm |1 
20 | 200| 6 | fm |1 
1.5 | 30 10| 3ma|1 |035u 
1.5 | 30 10|1 3m |1 0.35 中 
1.5120|200| 6| tml1l1 |055 
20 | 200| 6 | 1mg3| 1 
20 | 200| 6| Jama|1 0.35 
20 | 200| 6| ma| 1 
20|1200| 6| im|1 
1.5 |20 | 6| ja|1 0.35 
1.5|25|4180 6| ml1 0.35 
15|20|200| 6 tm | it 0 35 
20 1200| 6| im li 
1.5 | 20 6| 训 |1 |0.35 
1.3 | 20 6 1 生 | 工 0.35 
1.5 | 20 6 | im 0.35 
1.5|125|180| 6| imll 035 
1.5 | 20 6| im|1 035 
1.5 | 25 6| im|1 |035 
1.5|25|4180 6| Im|1 |035 
11.5 | 20 6|iml1 035 
1.5 | 20 6| 1Im141 |035 
15|20|200 6| 1ma|: 0.35 
| 
20 | 200| 6| jam|13 
20 | 200| 6| ia |1i 
1.5|123|1270 6| 4 | 1 055 
15|25|270 6| im|1 1035 
15|123|180| 6| im|7 |035 
15|12325|1270| 6 im 12 |035 
15|125|270| 6 1ma 11 |035 
2001 0 1 3m 1 09 
1.51301200 10| 3m1|11 10.35 
1.5 | 20 6| 和 mi |0355 
15125|180 6| ima|l1 1035 
1.5 | 20 6| lm 人 1 |03535 
15| 25 6| 1Jm 11 |0.35 
15|125|1180 6| tm | 1 0.35 
1.5 20 6 工 刘 了 人 .3 
】 


了 
(A)》 
工 拉 
工 弓 


工 弓 
了 竹 


工 切 


了 世 | 
工 刀 | 
工 I | 


工 世 


了 
工科 
工 匡 
工 垃 
工 世 


工 世 
了 了 匡 
了 志 
工 征 


1T 刀 |1 


了 十 
工 笑 
于 蕊 


了 也 
工人 血 
了 纪 
了 工 志 
了 了 生 


了 位 


卫 匡 | 工 


了 地 
工 二 
和 


工 位 
工 匡 


二 苗 |] 


工 位 
工 也 


工 媒 
工 垃 
工地 


| 于 了 


了 妇 


工 芋 
工 委 
了 也 
工 志 
荆 垃 


khiohohbie iohhroib 
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仆人 小 全 个 修 人 人 WU 个 wm 人 心 作 改作 广 信人 习作 Co Co Co CD Co Loioioio 


切 


CP |c 
| 


Co cc Go 
G\ 小 以 
二 
划 


Bo oo 9e mo co 6 
G 
等 


性 - 


Coccoc 0 外 m 旬 mm9oco 
哈 ” 
GN 


率 


25 8 


25 8 


25 了 


Fo entko 


中 吕 马 号 名 磁 司 怠 和 全 吧 到 吧 瑟 总 车 地 吃 届 匣 有 澡 井 居 和 所 二 人 


户 ， 凡 
ttbsieieuo mi bibieimi ioibibiowm mmmm 产 


怠 亚 比 声 茹 有 亲 


Fo Fo ro hs io 
菩 喇 司 号 


二 双 吃 


koiroiobi bs 上 广 FS 
- 


4 苞 


rom 


下 和 和 1 
CE 
局 FF 和 


忆 芝 吕 


心 人 相信 CD 人 心 请 心心 性 
aa as 汪汪 sp ， 


冯 人们 
于 
上 Fa 二 


了 


有 
上 


和 
D> Pr ij 人 


上 


太 引 -01 
A4-0T 如 


胡 4-01 了 如 
和 40T 吾 
A 人 0TBB 
A4-01 如 
A4-0T 吾 


太 4-01 吾 
A4-0TB 
太 3-07A 
上 4-01 也 
A4-01BB 


名 属 人 下 Coi 
ETierrmgas arrecrearrsaarerruaosrucaaam 


天 
wa 


一 一 几 RE Se 
| 晤 特 征 最 | 最 | 集 电 极 | 集 电极 | 发 射 级 | 集 电 级 | 集 电 扳 | 发 身 
让 序 型 天 大 二 
| 耗 多 | 高 - 基 极 | -发 射 极 | - 基 
网 和 - 基 极 | -发 射 极 | > 其 极 | 
1 | 缚 反 疝 截止 | 反 向 截止 | 反 向 
| 功 电 
率 频率 流 | 温 | 者 穿 电压 | 墙 穿 电压 | 者 穿 由 压 | 电流 | 也 流 | 止 电 
和 六 (BR)CBO | 六 (5R)CEO | (BR)EBO 六 一 司机 
国 攻 Po | Ar Frcgl ITc | 7TcarlTrw 帮 7 cso jcasl Tczo | 了 cz| 7E50 
(到 ) | (Hz) | (7 (AAA TV (CA CVD Ca) CA TV CA CVD (NA) 
TI 3DG12A| 106m| 800M| 6 11 | 14151785 1 4151 10 101 108 4 1 100 6 10 6610.1 
I213DG80B | 108 和 | 800M 6 1 3 | 20 如 175 | 418 0. 345 | 0.1 如 | 4 10.1|0.18 066101 6|10.18 
t3|13DG3142A1 100m| 800M| 6 | ma | 3415 如 |150 115 | 40820108 4 1 41000160 6|10.18 
上 43DG18B | 100 血 | 800MI 6 2mg8 | 10m|175 | 18 101 12 | 62 4 0 81090580 10.1R 
15|13DG30P | 180 生 | 960 衣 | 10*| 3 王 和 | 48 和 |125 | 20 01 全 |0.4a| 4 01 玫 | 0T 和 6 | 0 0.1 只 
E 1 1 ， 1 
613PBG30D | 200m | 900 了 | 109| 3za 和 | 15 生 |150 | 20 ， 0.1 下 | 各 | 0.1| 4 | 0.5 旺 | QT 6 8.TR 6 | 0 
1 13PG30 有 | 100 二 | 900M| 10 | 3 生 | 20 中 1S0 1 20 10.1 和 | 16 10.1| 4 | 03 和 | 0 0 | 和 有 和 | 人 .工具 
(3 了 DG 的 Da 900M| 和 9 13 | 20m|150 | 20 0 8 | 0 4 | 全 和 圳 | D 有 | 40 | 人 1 9 | 90. 工具 
9 | 3 瑟 台 80 | 100 生 | 900MI 10 | 3 生 | 20|150 | 20 0. 组 | 18 | 0 和 | 4 0 下 | 0 上 | 二 | 雹 0. 直 
110|3DPG30C | 100m| 900M| 40?| 3 | 1 和 |150 | 20 | 61 得 | 15 1 0. 有 00.1R 6 10 6101 
it 3BDG300 | 100 碍 | 900M| 109| 3 后生 11235 | 20 10.1 妇 | 二 | 0 4 164 1 6 | 6 0.19 
H2|3DG30C | 160aa| 900M| 10 | 3 | 20m150 | 20 | 0 16 | 0.4 生 | 4 | 0 名 01 40 08 0 | 0.1m 
HL3| 3DG30C | 109 生 | 900M 40 | 3 得 | 瑟 和 475 20 | 0 和 | 和 | 0 4 | 104 了 | 0 6 | 01 6|0.1B 
14 3PG59 100m| 900MI 140 13m | 和 和 125 | 30 0.1m|2010.4ml 3 |0.1m|015110 10.18I010.1R 
iL5| 2G941D | 100 如 | 1G 15 和 |150 | 45 9 4 号 TR| 5 工 上 
6 2G911C | 100 备 | 1G 15 刀 |150 | 13 9 4 .LTR| SS 02 5 | 0.g 
id7|2G911 忆 | 100m| 1G 15 纪 |150 | 15 6 3 0.18| 5 |10.2p| 5|0.1h 
8 3DG5SLC | 100a TG| 6 | 2 纪 15 甸 |175 | 438 | 50 10 1 505i 4 5081 .0.1 6 101h 610.18 
iL9 3DPDG51B | 100i 1G| 6 |12 刀 15 弓 |175 | 15 | 50b 10 | 50 4 5080.1R1 6101 610.1R 
2012G911B | 100m | 1G 15 生 |150 | 415 9 4 0.181 5|10.2h1 5|0.1b 
PE MGO1 100 血 | 1G| 10s| 3 如 8 | 151125 | 30 | 0.1m| 20 10.ftml 4 | 0.fmal 0.18|1010.1|310 10.1B 
B213DG81A | 100mm| 4G| 10 | 3 如 8 100 缮 1175 | 20 | 0.1 志 | 20 10.1 纪 | 4 | 0.1 如 | 0. 1T0 | 09. 1 | 0.1B 
pal 3DG81B | 0 IG| 1 区 | 3m8 |100m|175 | 18 | 0.1m | 18 | 0:tm| 4 | 0.4m| 0 10 | 0.18| 10 10. 
2243PG104 | 100m|l 1G| 6|12m 1 和 5m|175 20 59h| 瑟 | 50R 4 | 5 听 天 0 有 | 3 1 0,1& 
125 2G911A | 100 如 | 1G 15 血 |150 | 15 9 4 10.4 呈 | 02 30.1m 
26 3DG30P 100 纪 TG| 6*| 1aS | 20 纪 1175 | 25 | 10 20 | 10 人 | 080 8 10 8| 
P7|3DG59 | 100ml 1G| 名 | 3 | 后 得 125 | 30 10 415 | 0.19| 4 | 0 0 LO ， 
内 8| 3DG30TD 700 了 工 G 20 也 上 155 | 18 了 5 丰 0 80 8 
9|3DG18C | 100| 2CG 15zn|150 | 18 人 4 0.1 | 0 | 645 1 10.1p 
10|3DGIT8C | 100 生 | 1G| 6 2 和 和 | 1 和 1175 | 18 | 01 这] 02 本 | 和 0101 起 | 5 10. 
8 | i 上 
pl 3DG5LD | 100m| 1G| 6| 2mg |15ml175 | 15 50pl10 | 508| 4 508|0.1R 60 6 0. 工 卢 
B2 了 日立 703 和 | 100mm| 1.2G| 16 1 sm | 20 和 |150 | 25 26 4 JR23 | 了 29| 4 
B3 3DG82 100 了 | 1.2 人 | 6*| 21 |， 20 和 |1350 | 站 110. 2010.1 和 | 人 0.4 王 | 0.E 10 01 14109 1 0. 有 
34| 3D G82 00 和 | 52G 64| 2 组 和 | 20 台 125 125 | 9.4 二 | 20 10.1 各 | 和 | 0.14 色 0. 10 1 81 | 0.18 
35| 3DG71R | 100 旭 | 1.2G| 自 | 1 | 20|175 145 | 人 和 | 310 有 4 TO 0 81018| 8， 
36| 3DG205C| 100 和 | .5G| 和 | 2 和 | 10 生 |175 1415 1 1020 | 30 4 | 0 36 8 
7|3DG2035B8| 100ml 1SG| 6 |2m3|3i0ml175 1 4 | 1 | 1084 | 41080.f 8 01 8 
归 8| 3DG205A| 100 妇 | 1.5G| 6 | 28 | 40175 145 | 10 10 | 43108430 0 SS 181 8 
913DPG5IE | 100ma| 1.5G| 6 12m | 王 自 |1173 | 1 308 | 30 有 和 0 0 
40| 吾 立 703 了 | 100m| 1.6G| 1I0 | 5 二 126m|1150 | 325 史 人 工 名 | 25 工 上 | 20 4 
1 2G912C | 100ml 2G| 6|128 |15m|150 15508101 503 | 5S0h 0 6|10.58 6 101 
2| 2G912 有 | 190ml 2G| 6| 2 | 邱 和 |1150 1 15 500 50 3 | 50 0 6 058 | 6101 
43| 3D GT146 呈 | 100m| 2G| 6|23a | 全 下 |150 | 后 | 550 了 | 50p 3 | 5308 0 610.58| 6|10.18 
4|2G912 和 | 100m| 2G| 6|2 如 | 415 和 1150 | 生 | 加 昌 和 | 508 3 有 和 | 下 6 | 人 5 6@ | 0. 
引 CG39B8 | 3160 和 | 2.5G| 64| 2 卫 8 | 20 和 |15 | 这 | 名 有 10 403 | 1 0 810181 8 
6|3DG344C| 100 和 | 2.5G| 6 12 | 20ml175 | 抹 | 50p8|10| 5083 | 50 0 6 0. 工 内 
7|3DG1448 | 100ia| 2.5G| 6 12 | 20mma173 | 后 | 8010 523 50h 0 6 0. 工 上 
8 引 3DG144B1 100 妇 | 2.5G| 64| 2m8 | 20 和 175 | 45 | 508 20 | 5503 | 50 0 8104| 81|10.1R 
(CG39-4B) 
中 DCG39A | 160 锯 | 2.5G| 64| 218 | 20 生 |175 | 12 10 开 | 10 10 玫 | 3 10810.58 8|101R 
30| 3 也 G144 了 | 100| 2.5G1 6 | 2m 20 了 175 | 15 508 20 | 508 3 | 30 01 6 0 ,1 
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3.5 硅 NPN 型 微波 、 高 频 、 


动 
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| 
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极 到 流 前 饱 和 品 共 
基 外 
粗 向 声 胃 
放 大 - 其 级 | 葵 
蕉 压 系 
流 系 数 降 还 降 数 增 效 时 间 常 数 | 次 
及 g 引 jprz jegl Tc IFrassgs |Fregs | 7alrclwr | cplFrc lrcl 7 7 部 0C |] 人 Ca 到 
外 和 
( 克 )| 如 得 | 加 axlV as) YY AIAA dB) | (dB) YI 人) 8z) 7 ( 王 )》 
1.5 | 20 6| 拉 |1 10.35 |1mallom|6 8 | 61tm |600M 20|  A40lB |1 
1.5 | 30 10 | 3ma |1 0.35 | 1a|10 和 17 |31013m | 200M 1p|  A3-07A 2 
1.5 | 20 6| 1m|1 0.35 | 1 刀 |10m| 6 8 6 |1om | 600M 20|  A4-01B 3 
1.5 | 20 6| 2m | 1 0.35 | 1m|10m| 8 8 6#|2 血 有 | 400M 2p| Ad4-0fB 41 
2 30 | 220| 10 | 3m |0.9 |0.35 | 1ml10 血 | 3 20 中 | 6z|3aa 引 200M .20| AAA3-07A 15 
2 30 | 220| 10 | 3m |0.9 |0.35 | Ia110 盏 | 3 20 中 | 6*|3 引 200M 14.2D|  A4-0L1C 6 
1.5 | 30 10 | 3 | 1 0.35 中 | 1z|10m| 3 20 | 40 13 也 | 200M 10| 4-01B 7 
1.5 | 30 10 | 3ma | 1 0.35 中 | 1m|10 血 | 3 20 | 4013 | 200M 10| 上 4-01B 3 
1.5 | 30 110 | 3 | 工 0.35 中 | 1m|10 卫 | 3 20 | 10 |3ama 1 200M 0| 和 3-07 人 入 9 
2 30 | 220| 10 | 3 和 |10.9 10.35 | 1mal10ma| 4 18 和 | 6s*|3@ 引 200M 12p| Adk-0IC 110 
2 30 | 220| 10 | 3 | 0.9 |0.35 | 1m|10 王 | 4 18 中 | 6s|3m 中 | 200M 1.2p| 六 3-07 太 1 
1.5 | 30 10】 3a |1 0.35 | Im|I0m| 4 18 | 140 13am | 200M 189|  A4-01B | 世 
2 30 | 220| 10 | 3 科 | 工 0.35 | 1z|10m| 4 18 |340 13 200M 1.28 13 
1.5 | 30 | 220| 10 | 3zm | 0.95 1 刀 |10 刀 | 5 1 |1213ma |800M 0.8p E4-05A |14 
1.5 | 30 6| 2 垢 | 1 1.5 A4-01 呈 雪 
1.5 | 30 | 6| ?am |1 2 A4-01B 116 
1.5 | 30 6 2?m | 1 2 A4-01B | 1 
1.5 | 20 6| ?2m10.9 |0.35 11ml10 血 | 2.5 6 |2m | 600M 0.5pD|  A4-01C 118| 
1.5 | 20 6| 2?2m |109 10.35 | 1m|10m| 3 6 |2 姐 | 600M 1SR| 点 4-01C 149 
1.5 | 30 6| 2m|1 3 到 4-01B 120 
2 40 1 410 | 3 了 ,1 1m|10 志 | 4 12 | 1043m8I 400M 1.8p 也 4-05A 21 
1.5 | 30 10 | 3 了 | 工 0.35 | 1m|10Za| 5 9 | 10 13 芷 引 400M 28 A4-0L1B |22 
1.5 | 30 10 | 3m | 1 8.35 | 1m|l10m| 5 12 | 10 13am8 引 400 末 239| Ad4-01B |23 
1.5 | 25 6| 2zm |10.95 10.25 | 1 得 |10 血 | 5 8 6 12m | 400M 10|  A4-01B 124 
1.5 | 30 6 2 | 1 5 A4-01B |25 
20 | 200| 6 | 1 |1 1 好 |10aa| 6 6s|1 了 8 600M 1.5n| Ad4-01B 126 
60 | 200| 10 | 3 |0.9 10.33 | 41m|10 如 | 6 14 | 10 3oa | 800M 工 B AT45 27 
20 | 200| 6 1 | 1 6.5 1.5D| Ad4-01B 128 
1.5|20|1200| 6| 2 | 1 7 2p| 点 4-01B 129 
15|20 6| 2mn | 1 0.35 | 1ta|10m| 7 8 6*|22a8| 400M 2 Ad4-0TB 30 
1.5 | 20 6| 2m 09 10.35 | 19110 色 人 .号 站 A4-01C 
4 40 | 2001 10 | 5 刀 2.5 1 14015m | 400M 1.20|  A4-01B 
2 40 | 6 | Im |1 0.35 | teali0a|3.5 110.5 6x+|228| 400M 于 .53P 太 4-0] 妥 
2 40 6| 1 |1 0.35 | 1Tmjlt0m|3.5 110.5 6*|2m81 400M TS 4A3-07A 
20 | 6| ima|1 1 了 |10 鱼 | 5 15 中 | 6|1 1600M 公 入 4-01 吾 
29 1 6| 2m|1 0.35 | imlloml 2 6 11 和 引 600 玉 上 4-01 吕 
| 29 1 6| 2m 11 .33 | 1m110a| 2.5 6 |1{m8l 600M 及 4-01B 
1 20 6 | 2 弓 | 1 0.35 | ml10 包 | 3 6 11 和 8 600MI 入 4-01 吾 
1.5 | 20 6| 2m|09 |0.35 | 1m|10 细 | 1.5P Ad4-01C 
4 40 | 200| 10 | Sa 本 1 11015m | 400M 1.2D| Ad4-0L1B 
1.5 | 20 6| 1m|0.95 10.25 | 1m| 5m| 2.5 8 6s|1 王 TG 0.6p A4-01B 
1.5 | 20 6 1m109510.25 | 1m| Sm| 3.5 8 6s|1 卫 ITG 0.6p| 4-01B 
1.5 1201300| 6 20 10.95 |0.25 | aa| 5 包 | 3.5 8 6 |2 姻 TSG 0.6p| 和 4-013 
1.5 | 20 和 | 4 坦 |0.95 10.25 | 了 下 | 5 了 | 4.5 8 6*# 氏 所 1TG 0.6D|  A4-01 有 8 
20 6| 2m |0.9 1 和 | 5ta| 1.5 15 63|2 如 8 600M 1.5p|  A4-91B 
1.5 | 20 | 6| 2ma10.95 10.25 | 1aa|10a| 1.5 415 6 |? ; 600M 0.7D| Ad4-01B 
1.5 | 20 | 6 2m 10.95 |0.25 11 型 | 535] 工 15 6 12a | 600 取 0.7m 义 4-01PB 
1.5|20|1200| 6| 2m |0.95 |0.25 | 1m| 5oa| 2 15 6*|2ia8| 600M 0.78|  A4-01B 
20 6| 2m |0.9 1 茵 | 5 乌 | 2 工 3 6z|2m8| 600M 1.5 了 9 点 491B 
1.5 | 20 | 6| 2m |0.95 10.25 | 1am| St 如 | 2 15 6 |2 卫 | 600M 0 .78| 和 4-01 号 
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5. 高 频 小 功 
3.5 硅 NPN 型 微波、 高 频 、 


最 特 征 最 | 最 | 集 电 极 | 和 集 电 级 | 发 射 极 | 集 电极 | 集 电 极 | 发 身 
序 型 大 大 
耗 人 允 | 高 - 基 极 |， -发射 极 一 
功 电 结 反 向 截止 | 反 向 截止 反 疝 
| 率 频 率 流 | 温 | 击 穿 电压 | 出 穿 电压 | 址 穿 电压 | 电 流 | 电流 频 电 
| | 人 矿 (BR)CBO 矿 (BR)CEO 天 CBR)EBO ] 人 
避 < ex | fr |Fegl zc |7calTrw 元 7 Jpp | 7cso |Fca| Tczo |Fcgl TEBo 
| 8z) | 7 CA AIGCDVYi CA EVDOTCA) TY CA CA) CVD CA CVD CA) 
本 和 本 国 1 
了 | 3DG144A |100za2.5G | 6 | 2m |20m| 4175 4 | 508|10|1 50 3 | 50p101u| 6 0 .1 
2 2G912D |t00t|2.5G 6 | 2m |20 刀 | 175| 15 | 071 色 | 10 | 0.1| 4 | 0.1m| 0.18| 6|10.1n 610.18 
3 2 100 亚 12.5G 6+#| 2 如 820 血 | 175 35 | 50B| 2 508| 3 50E | 0.1R| 8 0 8 0.18 
(CCG39-1A) 
4 0 100 生 |2.5G 6#| 2 和 8 20 台 | 175 15 | 50R| 10| 508|1 3 | 50U 0 8 0 8|10.1p 
〈《CG39-10C) | | 
3 | 2G912C |100mmj2.5G | 6| 2m |20@m| 175| 145 0.fm| 10 | 0.ftml 4 | 0.1ml 048 5610 6|018 
6| 2G912B |100 了 ml2.5G | 6 | 2am |20m| 175| 15 | 0.1m| 10|0.1m| 4 01m on 61038| 6|04m 
7| 2G912 1100z|2.5G 6 | 2 所 |20 氏 | 175| 15 | 0.1| 10 | 0.1@m| 4 | 0.1 和 | 0.1| 5610.18| 6 | 01 
3| CG39B |100m| 3G | 6*| 2ama820m| 175| 12 | In 10| Ia 3 | ion on 8 01n| 8 
3 CG391 |100ml 3G | 6 | 2m 175| 12 | 108| 10| 10&| 3 | 310&| 0 3810 8 
II CG392 |100m| 3G 6 | 2z 175 12 | 10&i10| 108| 3 | 14080171 810 8 
妇 | CG391B |100a| 3GS 20| 175| 12 10 10 | 108| 3 | 408 0 8|04n| 8 
1 CG392B |100z| 3G5$ 20 科 | 175| 12 1 108| 1I0， 10 3 | 10&| 0 8|01n| 8 
1 CG39A |100m| 3G | 6 2m8 引 20 姻 | 175| 12 | 0 1 | 108 3 | 1 oOT 8 oTe| 8 
14 COG391A |100m| 3GS$ 如 耳 | 175| 2 | 108 TI 108 3 | 10n 0 8|018| 8 
| CG392A |100m | 3GS$ 2 了 血 | 175| 12 | 10R|10 | 108 3 | 1400 8| 0 8 
1 0CG37D |100m| 3 6 | 3am |18 严 | 175| 15 | 50&| 10 50R| 3 | 50n8 0 8|04n 8 01n 
所 CCG37C |100m| 3G | 6| 3 | 二 也 | 175| 15 | 508| 10 | 508| 3 | 508 0 8810 8| 0 
1 3DG143C |100@ | 4G | 6| 和 | 20 275 配 | 50p| 2 8 3 30 ol 8 0 .1 
|〈CG39C) | 
雪 | 3DGTI43C |100 和 | 4G 6 | 2 了 |20 联 | 175| 15 | 50R 101 50p 3 1 50 01 6 | 0 上 
20 CCG59C |100ml 4G | 6| 3 20m|175| 五 | 30 | 50p| 3 | 5 细则 0 6 0.1R 
人 4 CCG39B |100m | 4G | 6| 3 |20@| 175| 15 1 50k| 10 | 50 3 | 508 0 6 0.1h 
2 3DG143B |100a| 4G 6 | 2 1202| 175| 15 | 50 I| 50R 3 | 50| 01 8 0.18 
-| (CQCG39B) 
23| 3DG143A |100a| 4G | 6| 2m |20m| 475| 45 | 50p 1250 3 | 5 on 8 0.1h 
(CG39A) 
24| 3G143 人 |100mm| 4G 20 了 15 10 3 0.1h| 6| Sn 6|01R 
5| 3DG1433 |100m| 4G 20z 15 10 3 0.1n| 6| 5 80 
6| 3DGi43C 1100om| 4G 20 卫 15 10 贿 0 6| SA 6|01 
271 3DGd1448C 100m| SG 6 | 3 鱼 |15 垢 | 175| 15 | 508401 50& 3 | 50&|01n 6 0Tp 
238| CG38C 1100 吕 | SG 6 | 2 和 |13 巴 | 150| 15 | 50 10 SO 3 | 508 0 6 0.1 上 
引 避 G38B |100m| 5G 6 | 2 也 1135 刀 | 150| 15 | 50&| 10 | 50 3 | 50R| 01u| 6 0.1 
3| 3DG148A |160 引 | 5G | 6| 3 蚀 | 巧 卫 | 175| 1 瑟 | 50 匡 | 30 3 | 5 on 6 0.1 
于 | CG38A 100m| SG | 6| 239 15 姻 | 150| 1 | 508| 10| 50 3 | 50n on 6 0.1R 
3 SG38B 100ml 5G | 6| 3 |1m|15015 | 50 10| 508 3 | 5 on 6 0 TH 
33| CG4IC 1100m|15.5G 6| 2n |20 锯 | 175| 12 | 50&| 40 50p| 3 | 50 01 6 了 
3 CG41IC 1100m15.5GS| 6| 2 120| 175| 12 | 50u| 10 50 3 | 50 0 6 工 卢 
3 CCG41B |100m|5.5GS$| 6| 2m 20m| 175| 12 | 5308 0 508 3 | 5 0 6 工具 
86| CG4B |100aml5.5G | 6| 3 |20am| 175| 12 | 50kl 10| son| 3 | s0u| on 6 1 
7| CCG41A 100m15.5GS| 6| 2 |20 卫 | 175| 12 | 50k| 10| 508| 3 | 50p|03u| 6 工具 
38| 3DG147C | 6 2 名 120 包 | 175| 15 | 508| 410 50R 3 | 50 0 6 了 
33| 3D GT147 6 | 2 王 |20 也 | 175| 1 | 508 10 | 508| 3 | 50 0 6 工具 
 G4 6| 3 [10m| 175| 32 | 10p| 38| 10k| 3 | 10k| 0 6 0.18 
) 人 1 6 | 4m | 地 | 175| 15 | 50p| 101 50p| 3 | 508lo0tnl 6 0.1R 
1 6 | 3 和 |20 卫 | 175| 12 | 0.1T 匀 | 10 | 0.1m| 3 | 0.1ml 0 6 0 
1 6| 3 |20m| 175| 12 | 0.1m| 10 0.tml 3 |0.1ml onhl 6 0.1N 
10 | 1 了 120 缮 | 150 20 | 50 上 | 4 50 | 53401031| 10 5 卫 
410*| 3m 引 20 姻 | 150 20 | 0.1a| 4 | 0.1ma| 01 10 0 3 
6 3DG80C |150m|600M ，10*| 3am 引 20 亚 | 150 20 | 0.1m| 4 | 0.1m| 0.1u| 10 | 0.1| 10 
47| 3DGI1047A |150 和 1600M | 40 | 3 和 | 车 姻 15 吕 30 | 50k| 20， 5350 4 | 50 03aol oaldlo| ozn 
全 | 3DG1047B |150mm|600M | 30 | 3m | 巧 了 | 150| 30 | 50k| 20 | 5308 4 | 508| 0Th| 30 0110| on 
3 3DG80B |150a|600M | 10*| 3m8|20m| 150 20 | 0.1ml 4 | 0.1m| 0.1u| 40110130 
5 3DG1047T |150 和 |600M | 10 | 3 | 芒 匀 | 150| 30 | 508 20 | 508 4 | 508 0 340 01681001n 


SEE 人 IO CryTIITIIINININI errMKLPUIPAUVIGPliiteglcrrrryerrrervcvroem eura rciroy coreraiaaeueaeeriuuc ac rmmum 


夏 -1124 
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增 


下 


矿 EB 矿 cEs Gp |Fc | xc 
(7J|milmaxltV)| (A) | VCV) TAI CA) CaB) 10dB)7 17Y (全 让 (再 z) 
1.5| 20 6| 2m |0.95 | 0.25 | 1m| 5zm| 3 15 | 6|2m | 600M| 
1.5| 20 6| 3 |10.95 |0,25 | 1 和 | >| 3 8 6 |3 灵 1G| 
1.5| 20 | 200| 6 | 2 和 |0.95 | 0. 和 5 | 1| 5| 3 15 | 6*|2 征 引 600M 
1.5| 20 | 200| 6 | 2m 10.95 | 0.25 | 1m| 5| 3 15 | 6s|2 和 8 600M 
1.5| 20 6| 3m |0.95 | 0.25 | 1| 5m| 4 8 63 19| 
.5| 20 6| 3 年 |0.95 | 0.25 | 1am| 5 鲁 | 5 8 | 6|3 和 | 1G| 
1.5| 20 6| 3 和 10.95 | 0.25 | Im| 5 8 | 6|3a| 1G 
20 06| 2n |0.9 T 刀 | 5 妇 | 工 .5 1T5 6*|22 引 600M 
20 6| 29m |0.9 415 | 45 | 6|2m |600M 
20 6| 2 | 0.9 1.5 | 415 | 6|2m | 600M 
20 6| 2mm |0.9 1m| 5zm| 15 | 4 | 6|2ma|600M 
20 0.9 1m| 5 15 | 15 | 6|23a | 600MI 
20 6| 2m |0.9 Tam| 5 和 | 2 15 | 6*|22m8| 600M 
20 6| 2m | 0.9 Tm| 5m| 2 45 | 6|3z | 600MI 
20 6| 2 |0.9 fam| 5 和 | 2 15 | 6|2m 600MI 
1.5| 20 6| 2m |0.95 |0.25 | 1 如 | 5 刀 | 5 6 6 |3 锯 3G| 
1.5| 20 6| 2m |0.95 |0.25 | 1 刀 | 5 巴 | 6 6 |63n| 3GI 
1 引 20 |200| 6| 2ma 10.95 |0.25 | Tom| 5m| 1.5 | 到 | 6 2 1G 
1.5| 20 6| 2m 0.95 |0.25 | 1m|l sml135 | 13 | 6 12 1G 
1.5| 20 | 200| 6 | 23m 10.95 | 0.25 | 1 了 | 5 丘 | .5 
1.5| 20 | 200| 6 | 2m 0.95 | 0.25 | 1@m| Sm 
1.5| 20|200| 6 | 2m 10.95 110.25 | 1zm| 5 名 | 2 14 6 12za 于 全 
1.5| 20 | 200| 6| 2m |0.95 10.25 | 1m| 5 廿 | 3 14 | 6 |2 了 1G 
了 .5| 0 6| 2m 10.95 |」 0.25 | 也 | 3 也 
1.5| 30 | 2m 10.95 | 0.25 |， 工人 弓 | 5 也 
1.5| 30 6| 2am 10.9% | 0.25 | Tom| 5 纪 
1.5| 20 6 3 10.95 0.25 | 1| 35m| 3 8 6 13 和 3 局 
1. 引 20 6| 2 |0.95 | 0.25 | 1oa| 5 和 | 3.5 8 | 6 13 3G 
1.5| 20 6| 2m 10.95 |10.25 | 1 如 | 5mL| 4.5 8 | 6 |3m 3G 
1.5| 20 6| 3 10.95 10.25 | 1m| 5m| 5.5 8 | 6|3 3G 
1.5| 20 6| 2m |0.95 |0.25 | 1om| Sam| 6 8 | 6|3m | 3G 
1.5| 20 | 200| 6 | 2m 10.95 |0.25 | 1m| 3a| 4.5 3 | .63ma| 3G 
1.5| 2 6| 2m|0.9 |0.2 |1a|5m| 1.6 9 116|2m| 2G 
1. 引 20 0.9 |0.2 | 1m| 5m| 1.6 9 | 062 2G 
1.5| 20 0.9 | 0.2 | 1m| 5@a| 2 9 | 6|2mi 2G 
1.5| 20 6| .2n|09 |0.2 |1m| Sa| 2 9 | 6|2a| 2G 
1.5| 20 0.9 | 0.2 | 1ml5m| 2.5 9 | 62a| 2G 
T.5| 20 6| 2na|09 02 |1mlsmli6 | 1 | 612m| 2G 
1.5| 20 6| 2m |0.9 |0.2 | 1 和 | 5 如 | 25 | 11 | 6|2 2G 
1.5| 20 6 | 3am |0.95 4 
1.5| 20 6| 4m |0.95 | 0.25 | 1 和 | 5 姻 | 3 6 | 6 |4 5G 
1.5| 20 6| 2a 10.95 |0.25 | 1z| 5 4 7 | 6|3m|j 4G 
1.5| 20 6| 2 10.95 | 0.25 | 1 了 | 5o| 5 7 | 6 |3 姻 4G 
5 引 250 | 800| 10 | Im | 0.9 由 | 0.5 | 1 如 |10 甸 | 
20 | 250| 10 | 3m8| 1 1 也 |10mm 14 | 104*|3m8| 200M 
30 | 250| 10 | 3 所 下 1zm| 3 台 | 3 16 | 10*|3m8| 200M 
2 |60|420|110| 3m| 1 |0.35 |1a|10m| 3 17 1320 13 了 | 200M 
2 |100 |350| 10| 3m | 1 |10.35|1 握 |10 钙 | 3 417 | 10 |3m | 200M 
30 | 250| 10 | 3 血 工 Tam|10ama| 5 16 1 10*|3m8| 200M 
2 | 35 10 | 3m 1 | 0.35 | 1 锯 |10 细 | 5 16 |10 13m | 200M 


人 
“Tv1 


sx 


中 一 一 所 定 一 虽 囊 
ma mmwmmm mm wm mm em um mwmwmwmu mu 、1 


人 局 本 .区 - 培 培 


了 旺 压 专 茹 眶 并 


“ 避 


名 后 站 间 届 员 呈 和 号 和 中 有 世 己 3 二 必 


Cn 
人 


CQ Cn Co Go CD 心 
和 


A4-01B 
A4-01B 


A4-01B 


A4-01B 


A4-0T 阳 
A4-01B 
也 4-04AA 


也 4-04A 
卫 4-04A 
卫 4-04A 
卫 4-04A 
也 4-04A 


也 4-04AA 
卫 4-04A 
巧 4-04A 


卫 4-04A 
也 4-04A 


也 4-04A 
卫 4-04A 


匡 4-04 和 人 


也 4-04A 
也 4-04A 


也 4-04A 
也 4-04 和 
也 4-04A 
也 4-04A 
吾 4-04A 


也 4-04 信 
也 4-04A 
也 4-04A 
卫 4-04A 
卫 4-04A 


卫 4-04A 
卫 4-04 人 入 
卫 4-04A 
也 4-04A 
吾 4-04AA 


也 4-02A 
卫 4-02 人 入 
卫 4-02 人 六 
有 3-07 也 
A4-01C 


A4-01C 


有 3-07A 
A3-07A 
A4-01C 
A3-07A 


下 -1125 


Co ko 卢 


加 
最 特 征 最 
型 大 大 
耗 多 
散 洗 
荔 出 
率 率 流 
加 Fci|l 妆 j cgl tc |7cx 
(W) | Ha [CVD CA | CA) 
所 2636 150 菩 1600 了 工 志 150 也 
3 了 DSS80 150 联 |600M 30 匡 
3DG87 上 1150t|1700M 了 0 3m8|30Ha 
也 813 43502a|800M 10 3 鱼 引 | 20 所 
35S28 15S0 了 |900M 10 3tma 120 耳 
了 有 和 合 300 和 | 和 0 芭 900M T0*| 3m3|20 
3 也 避 300 全 11350 妇 1900M 10*| 3 匀 和 20 茵 
3DG811A 1150t 垃 |1900M T0*| 3 妞 3|20 卫 
3 人 811B 1130 纪 |1900M TI0+| 3 卫 了 20 也 
人 G24 4130 了 1900M 了 0 3 30 了 
SC27355ST ] 1350 也 |1.2G 10 | 10za 150 卫 
3DG3077 11350za|1 工 .2G 0 3 了 
46 150 手 |1.4G 全 5 乌 |50 卫 
353027349T |150 卫 |1.4G 340 | 了 划 妈 150 了 
3 驰 G143 阳 1150 卫 | 下 .5G 6 | 10 志 128 了 
3DG302 引 1150 于 上.5G 10 2 20 了 
3DG302A 1150 开 1 工 .SG 0 2 和 锯 28 所 
3DG143 太 T502 上 工 .5G 6 | 10 科 120 二 
3DG3448 1150 纽 | 2G 行 2in 120 地 
3 了 DG143D |1150 百 | 2G 如 | 10 钮 |20 鱼 
3DG4144 和 点 1150 志 | 2G 0 2 也 120 握 
3DG4143 引 1150 芋 | 2G 和 | 10 生 120 血 
5S0C312098T 14150 于 12.4G 10 2 和 -1350 据 
3DG1448 1150 公 |2.5G 和 2 刀 120 也 
3BDG144D 1150zm12.5G 6 | 2 120 如 
G38 150 垃 |3.5G 10 上 上 108 4135 也 
下 Y684 1175 和 19008M 1 旨 135 人世 
3 防 生 7 200 Ha 30 拉 | 
CCG30A 1200 了 |206M 103| 3m8|20 
CG308 1200t1200M T10*| 3m8|20 卫 
3PG8C 1200 了 |250 取 王 3 也 |128 了 | 
3 了 G8C 200 生 |360M 10 | 30 锯 |30 握 | 
3DG8 了 200 凶 1300M 10 1 30 锯 130 世 | 
3 了 G13400C 200 半 14080 了 4 6x*| 工 蔚 320 拼 
3DG1408 1200 荆 1400M 胡 + 组 8 20 壮 
209z|400M | 10 | 10o |30m 
200 妈 1400M 村 59 组 | 
0 1200 了 钮 |408 卫 6+| 于 组 8120 匡 
208m1400M 了 3 贡 1320 地 
209 了 1400M T0#*| 3 得 人 20 纪 
200 妇 1400M 1 10*| 3 各 吕 20 
1208 刍 1400M 280 匡 
2 的 虽 |400M 20 组 
208 拉 1400M 20 世 
200 雪 |460 了 M 20 症 
200zE1400M 20 切 
2009a1400 济 10s| 3 表 820 纪 
200 垃 1400M 了 0 3 鱼 120 也 
200 鱼 |400 了 页 10 3 艺 120 甸 
200ta|400M 20 全 
| 


怪 
3。 融 频 小 功 
3.5 夸 NPN 型 微波 高 频 、 
集 电 极 | 发 射 极 剑 电 极 | 集 了 电极 发 射 
- 花 极 - 发 射 极 - 基 
-~ 发 射 极 基 极 ， 
反 向 裁 正 | 反 疝 截止 反 疝 
击 穿 电压 电压 叫 流 电 流 上 企 电 
矿 (BR)CEO 玉 (BR) BEBO 二 0 
下 7Tpp | 7cso |Fca 7cgo | 太 cg| 7gs0 
(VD)| (A》 (A) | (ATCVY 计 CA TY CA) 
20 6.S53| 30 | 0.53 
0.{a| 2010.1a 4 |0.1m|l 0.18 060180.18| 6 0.1 
0.1 玛 | 15 | 0.1 所 | 和 4 0.1a| 0.1R| 81018| 810.18 
0.I 钙 | 20 | 0.1 卫 | 4 0.f 芭 | 0.181310 | 1010.18 
0.,1 芋 | 20 | 0.1 包 1 4 0.1 垃 | 0.1 愉 | 10 | 0.1 8 | 8.1 
0.1 如 | 20 10.1 包 1 4 人 .1 ma 0.413 | 40 |10.4B| 和 | 0.1 
0 mm| 20 18.1 了 | 4 0.1 刀 | 0.1RI 10 1 0.1b| 1 10.18 
0.1 芋 | 20 |] 0.1 表 | 4 0.1 刀 | 0.1 0 1041R IO T GE 
0.1 本 | 20 1 0.1oai 4 0.1+ 吉 | 0.1IEE| 40 0.18 8 8. 工人 
15 3 工具 
10R1 20 1m| 3 10 怀 | 0.5 攻 | 10 
工 上 | 30 1 20 工具 
I0 3 二 上 
10E| 工 工 世 | 3 10 共 | 0.5 此 | 0 
10 愉 | 12 了 0 中 | 么 10E10.18 6|1018| 看 0.ER 
10R | 18 1 10R13 10 电 | 0 101101813010.R 
L0pR| 1 40p 3 10 | 0.1E| 4100 10 10.18 
10 只 | 10 4110 县 ] 和 帮 10HL| 0. 66110181 610.18 
1T0 有 | I0 T0 吕 | 对 10 | 0.1A 6|0.8| 6 1 80.1R 
10BR 1I2 1 10R1 了 0 | 0.1 攻 | 和 | 0.1 6 1 01 
10 有 | 1I0 T0 呈 | 胡 10 只 | 0. 和 和 | 0 6 | 和 
10 开 | 了 0 10 基 ] 攻 103 0.1E 61018| 6190.1 
15 工程 0.1R| 30 工具 
10 | 340 10| 4 TI0R1 0 6180.1bl 6 18. 
TO 0 了 0 玉 | 么 0 DO. 工 上 6 | 0 6 0 有 
3 沁 
25 租 0.1 上 30 50 奴 
15 | 各 .下 4032] 3410 14191110 50 3 
5 | 0.1n| 二 0.1oma| 0.1I 共 ii0 1 02 10 
5 | GT 名 | 生 和. 工 弓 0 下 0.2 攻 | 10 
25 30 其 | 么 10 和 | 0.18| 10 0.18| 410 1 人 .IE 
25 1 04 名 4 |10.1@| 0.41810101810 0 
60 1 8. 4 10 | 0. 请 | 10 | 0,1A| 10 | 0.1B 
工 5 了 9 攻 | 10 10. 66110141 06110118 
了 1T0 | 和 0 贡 | 0.7R| 6|190.18 610.8 
20 | 0.1 纪 | 4.51 0 织 | 01 6|101RB 6 | 0 
TS 50 2.35| 3S01 10 撤 | 15 10 拉 | 35 了 0 芋 
10 区 1 OIL 6 0 6110.18 
20 10.3 扫 | 皇 并 | DAI10 01R 00 工具 
13 | 0.1 二 | 生 0.fm 8 0 0.28| 10 
35 10 .1 青 | 4 0 0 4010.2 芭 | 40 
二 3 导 T.1LRL8 1 0.2R| 10 
TS 续 0.1B|4010.281 10 
王 S 4 有. L0 102 10 
5 生 9.1 10 | 0.28| 50 
了 5 可 .II 8.2 二 
0.1 纪 | 15 | 0.1 纪 | 4 人 .如 | 有 .二 10 0.28| 1410 
0.1m12010.159| 4 0.1mnl0.18| 610.1K 6 
0.[m| 20 10.1 二 | 本 8 0.18| 60610.18| 6 
0.I2| 20 | 0.1oa| 4 0.1o| 350a|1010.18| 310 


贡 
HI 
菇 
员 


极 电 访 前 饮 共 
基 分 
极 向 极 
放 大 输 
蕉 压 旨 
卫 
流 系 数 族 压 容 
六 gB| apE |Fcgl ic Fags |Frcpgs | 7altclwplcpjFrc| ze Co8 于 
本 ] 形 有 
(VD)lmia jmaxl(V)| CA) | (7Y) CCV CAICA CdB) | dB) | CVD CA) (已 )》 
3 |40 |300| 101 2am |0.9 10.35 | 1z|10m “| 20 
1.5 引 30 10 | 10tm | 工 0.35 | 1 如 |10mm 25 |]10 | Sin8 Ad4-01 昌 
1.5| 30 | 200| 10 | 10m | 1 0.35 | {am|10m| 5 25 中 |10 | 2am 1D0| 人 A4-01 了 了 
2 |30|13220|10| 3m |1 I 吴 |10 妞 | 5 14 |12 | 3om8 也 4-05A 
2 |30|200 101 3m |0.9 1 血 |10m| 3 18 |12 交 | 2.4A 了 4-05A 
T.5| 30 | 220| 10 | 3tmn | 0.95 工 妇 |10| 5 14 |12 交 | 2.5A| 800M 0.8p 人 79 
1. 引 30 | 220| 10 | 3m | 0.95 1mj10m| 3 14 |12 灵 | 2.5A| 800M 0.8D8 和 79 
1.5| 60 10 | 3m | 0.9%5 1zm|10m| 6 14 |12 赤 | 2.5A| 800M 0.88| 刁 4-05A 
工 . 引 60 10 | 3am | 0.95 1am|10 卫 | 6 14 |12 广 | 2.5 和 | 800M 0.808| 已 4-05 及 
40 | 300| 10 | 3 0.2 | 1amaj10 卫 17 |12 |3m | 200M 20| A3-07A | 
40 10 | 10nm 1 4 卫 |20 中 
3 |40 | 240 引 14 | 仁 800M 不 灼 Ald4  j 
75 | 400| 4 | 5t 0.35 | 4 媚 |20mm 
20 | 200j 10 | Sm 0.7 | 5m|10m 28 
1.5| 20 6 | 1m 0.35 | 工科 |10m| 2.5 8 16 |1m |1400M 1.5D| 44-018 
1. 引 20 10 | 2m |0.95 | 0.35 | 1zm|10m| 3 10 |l10 |2m | 800M 0.70| 和 A3-07A 
1.5| 20 10| 2 如 | 0.95 | 0.35 | Im|10z| 4.5 10 10 | 2m | 800M 0.7D| 入 3-07 扩 
.5 引 20 6| 1m |1 0.35 | 1m|10mm| 5 8 16 |1m |400M 1.5D| AAA4-01 卫 
1.5| 20 并 zm| 1 0.35 | 1om|10m| 2.5 38 |16 |1m |400M 1.5D， A4-01 台 
1.5| 20 6| 1om|1 0.35 | 1oma|10 刀 | 2.5 8 16 |1m |400M 1.5 A4-01B 
1.5| 20 5 | 19 | 1 0 35 | 1mal10m| 4 8 |6 |1m |400M 1.5D| 入 4-01 吾 
I. 引 20 6| 1 | 1 0.35 | Tomj10 也 | 5 8 |6 |1tm |400M 1.5D| 和 A4-01 昌 
2 |40 | 200| 10 | Sa 8 17 |10 | 3m | 800M 0.9 钙 
1.5| 20 5 | 1 弓 | 1 0.35 | 1maj10m| 4 8 16 |1m |3400M 1.5B| 和 4-01B 
1.5| 20 5 | tm | 1 0.35 | 1ml10tm| 2.5 8 16 |1im |400M 1.35D| A4-01B 
25 410 10 取 2.6 10 3 全 0.7 了 
50 | 200 0.2 | 3510 外 | 5 13 |10 | 2m | 450M 0.6D| 人 3-07A 
4 |180 11000| 6 | 1 0.35 | 1 和 |j10m| 2 6 |1ma | 100M AAA4<01 了 
20 | 60| 10 | 3 了 10* | 3mm8 | 30MI 40p 12.5D| A4-013 
60 | 150| 10 | 3 7 10* | 3m | 30MI 40D 12.50| A4-01 
1.5| 30 | 200| 410 3 11 | 工 世 |10 如 10 110* | 3 了 100M 4D| AAA4-01 旦 
1. 引 30 10| 3m |1 Tmm|10mm 10 |10 13m | 100M 肥 耻 和 4-01 吾 
I. 引 30 10 | 3 | 1 1 工 垃 |10 如 | 10 10 |3m | 400M 人 4 各 Ad4-01B 
1.5| 20 6 | 了 纪 | 工 0.35 | 1ml10mn| 1.5 | 15 |6e | TIm8 30M 2D| 六 4-01B 
1.5| 20 61 fm |1 0.35 | 工 a|10m| 2.5 1 | 6 | 1m8 | 30MI 29| A4-013 
1.5| 30 | 480| 10 | 410 并 0.35 | Ti10 吓 | 4 25 中 | 6 | 工 押 30M 2D0| 44-018 
2 | 和 251150| 1 39 | 工 0.35 | 1m|10 吧 | 4 S | 2m | 400M 44-01C 
1.5| 20 6 | 1 志 |1 0.35 | 1mlli0ml4 | 4 16 11mngy| 30M 2D| A4-013B 
1.5| 30 10 | 3m | 1 1ma|10mm| 4 25 中 10 | 3m | 200M 1.2D| 4A4-01B 
20 | 60| 10 | 3 5 10* | 3m3 | 30M| 400D 12.5p| 太 4-01B 
150 | 200| 10 | 3 细 引 10* | 3n8| 30M| 40D 12.5p| A4-01BB 
20 | 60| 10 | 3 5 A4-01 昌 
20 | 60| 10 | 3 A4-01B 
150 | 200| 10 | 3 甸 3 A4-01B 
60 | 150| 10 | 3 7 4A4-013 
60 | 150| 10 | 3 拉 7 人 4-01 了 了 
60 | 150| 10 | 3 和 7 109| 3ms | 30M| 405 12.5p| A4-01B 
30 | 200| 10 | 3 | 玉 3-01 和 A 
30 | 200| 10 | 3 | 1 0.35 | 1 纪 |10 血 忆 3-01A 
60 10 | 13@ | 0.9 | 0.35 | 1a|10ama 入 4-01 了 如 


sssayritioaroummauaaina accwainraarnhul ie oa iuwnaireegywaaeuaa -acaaamme mn ieumeaaeeer ， 


材 -1127 


PP 局 有 
SET 


3.5 硅 NPN 型 微波 高 频 、 


| 发 射 极 | 集 电 极 | 集 电 极 | 发 届 
基 极 | -发 射 极 ~ 基 
| 反 庙 截止 | 反 向 裁 目 反 向 
| 击 穿 电 击 穿 电压 | 电流 | 电 流 | 目 电 
虽 广 (8R)CBO | 三 (BR)CEO | 广 (3R)BO 人 和 
二 Pew | r|Frcegl Tc | 7cwlTzw Teg 了 Tpp | Tcso |『cBl TcEo | 六 cpl TBEBO 
| (而 ) | Hz) (YA CAJTCJ YA) YI) CA) TY CA CA TY 人 CA) TY CA) 
-一 | 
1 3DG9016 |1200m| 500MI| 5 | 1 25 血 |150 20 10.1ml 4 10.1| 50314010.5E| 10 
213DPG251 200m| 500M| 10 | 3 了 30mi175 | 20 | 0.1 纪 | 20 10.1 刀 | 4 0.f1m1 0.17|10 01 1010.1 下 
313D 生 5038 |1200 生 | 600M| 10 | 3 也 30 和 |175 ] 4 TI0 玉 | 30 0 呈 | 5 10R| 20381 20 
4|13DGH41C 1200 妇 | 600M| 6*| 1m8 | 全 如 1175 | 1 T0 下 | 15 T0 | 所 105| 0.1| 6 10.1R 6 10.1h 
13DG80B 1200m| 600MI 10*| 3m8 | 30tnl175 | 25 | 0.1 科 | 20 | 0.1| 4 | 0.1n| 01 6 0.1 610.18 
6|13DG1418B 1200m| 600M| 6*| 1 了 8 | 二 廿 1175 | 5 T0 | 13 10 靖 | 4 108| 0.11 610.18& 610.1n 
7|13DGI141A |2002| 600M| 6 1 | 三 卫 1175 | 15 TO 吧 | T0 10 到 | 4 后 | 0 610.18 6 10.1E 
8|13DG1057 1200am| 600M| 10 | 3 了 20tal150 2010.1ml2010.1ml 4 10.1ml0.1p| 6|10.18| 6 
90913DG1L43 12002 | 600MI1 10 | 3 了 20 了 |150 | 20 | 0.1 刀 | 20 | 0.1 王 | 4 0.T 匀 | 0.1E| 6 101 6 
10| 3DG9018 1200 志 | 600M| 5 | 8 20 了 姻 |150 20 |10.1 和 | 4 |10.1al 503| 14010.18| 0 
111 3DG80B 1200 妇 | 600M 20 也 |150 | 20 | 0.1aa| 20 |10.1ml 4 |0.1mmi 503| 10 10.1 下 1 10 
12| 3DG97C 1200a| 700M 100 如 |150 | 35 | 0.1 引 | 35 |0.12| 4 |10.1| 503| 10 0.1 1410 
13| 3DG97 200za| 700M| 6*| 2m8 | 20ml175 |] 18 | 0.1a| 18 | 0.1 和 | 4 | 0.1n10.18| 6 |10.18 6 |10.1R 
14| 上 工 开 2464 1200 和 | 750M| 10 | 3 丘 20 生 |125 | 30 TO | 25 了 工 班 | 4 10Ri 5031340 
15| 3DGT420 1200m| 800M| 6 1mS | 20 廿 |175 | 25 105 | 12 1081 44 10 0.1 6 10.18 6 10.18 
16| G82 200 旭 | 800M 20 刀 |135 | 30 TI0 | 20 | 0.1 刀 | 3 ft0F1 0.5 忆 | 25 | 
17| 避 82 2080 卫 | 800M| 10 | 3 了 荆 20 卫 |125 20 二 工具 | 20 
18| CD460A 1200m| 800MI 6 | 7 耳 30 也 |175 | 415 | 0.1m| 10 10.2 纪 | 4 0.19| 0 610.1R 6 
19|3DG1442B 1200za| 800MIi 64| 1m8 | 20 生 |175 | 25 10j | 1 了 2 01 4 108| 0 610.4 8610.18 
28| 3DPG142A 1200 也 | 800 6*| 198 | 20 卫 |175 | 人 5 1T02 | 12 1081 4 10RR|0.1BR| 6 10.18| 610.18 
21| 93DG609 1200m| 800M| 10 | 1 20 卫 |175 120 | 01 班 | 15 | 6.12| 4 0.1ami 0.33 | 10 工具 | 310 
22| 3DG97D 1200m| 800M 100z1150 18 | 0.1 志 | 18 | 0.1I 纪 | 4 0.1ml 50a|10， 0.1pl30| 
23| 3DG86C 1200 二 | 800M 20 志 |150 | 20 10.1 和 | 20 | 0.1 卫 | 4 0.fml 50 卫 | 10 10.11| 10 
24| G83 2002a| 300M 20ta,135 | 30 10 20 | 0.1m| 3 10 | 0.5 甩 | 25 
25| 如 83 200 妇 | 900MI 10 | 3 皇 20 志 1125 20 帮 工 | 20 
26|3DG1i144 12002| 900MI 410 | 3 血 20 了 150 1 20 | 0.1i| 20 10.1 垃 | 4 10.1m 01 6101 6 
27| HHY10708B 1200 绊 | 900MI 10 | 3 和 20 折 30 25 4 
28| 吾 Y2464 1200ia 900M| 10 | 3 了 20 拍 30U 了 和 | 25 了 志 | 4 10 此 
291 3DG404D 1200 了 1TG| 6 | 7 二 30 志 |175 | 15 10.1130 110.2 王 | 4 0.1ml 0.1h 6 
30| DG404D |1208 姻 人 | 6 | 了 7 匡 30 科 |175 1 415 | 0.1ml 10 |0.2 如 | 4 0.1m|0.1| 6|10.18 6 
31 CD400C 1200 症 1G| 6 | 7 所 30 和 好 |175 | 15 | 0.1 纪 0.2 包 | 4 10.1l0.48| 6 0.181 6 
1321 CD400D |1200 取 1G| 6 | 7 匡 30ml175 |45 | 0.1ml 10 10.2| 4 |0.1m|0.18| 610.1| 6 
33| DG404C 1200 王 1G| 6 | 7 30tp|175 | 459 | 01 如 | 10 | 0.2 刀 | 4 .全 | 0.1 呈 | 6 |10.1R 6 
34| 3DG404C 1200ma 1G| 6 | 7 30 征 |175 | 15 | 0.1ml 410 10.22| 4 0.1 如 | 01 6 10 6 
135| 3DG404 瑟 1200 王 1G| 6 |17 菩 30ml1275 1 45 | 0.1zm| 410 | 0.2 开 | 4 .1L 弓 | 0.185| 6180.1 6 
36| CD400B 1200 和 好 1G| 6 | 7 30 了 |175 | 15 1ml 10 10.2m| 4 0.fm| 0 6101R 3 
37| DG4048B 1200 联 1TG| 6 17 匡 30ml175 | 35 | 0.1m| 10 | .0.2 地 | 4 0.1f|0.18| 6 10.1 6 
38| 也 G404A 1200 1TG| 6 17 姻 30 生 |175 ， 15 | 0.1 刀 | 10 10.2 王 | 如 0.1 如 | 和 8. 6 01 6 
39| 3DG40425 1200 科 TG| 和 | 7 了 30tml175 | 35 | 0.1 纪 | 10 | 0.2 人 | 4 直 0.3198| 610.18| 
40| 了 哩 3S12 200z| 1G| 140 1 巧 弓 8》 | 30 志 |125 | 20 但 | 20 | 0.I 了 Ba， 和 4 0.T 0.1R| II 0.1| 14101108 
41| 3D G8S12 200mj| 1TGj TI0 |10m8 | 25 刀 |125 | 30 世 | 2 0.1 妇 | 4 .工夫 | 0. 10 10.18 | 190 116. 上 
42| 3DG831 200 和 了 20tmmll25 | 30 | 0 20 | 0.1 委 | 4 0.1 刀 | 0.1| 14101011 10 
43| CG430 200m| 工 G 雷 120z 芭 175 | 30 30 3 20 有 1 20 
4 CCG431A 1200 名 | 工人 可 120m|175 | 30 30 3 20 冯 | 20 
3 CG431 了 日 1200 刀 | 1 全 埋 120 王 |175 | 30 30 3 203 | 20 
46| 心 息 431C 1200m| 工 台 军 420 也 |175 | 33 呈 35 村 20 有 1 20 
7| CC 虽 400 有 R 1200a| 1.5G| 6 1 7 了 30 刀 |175 | 15 | 0 10 |10.2i 4 |10.1mn|0.1h| 6 10.1h|l 6 
48| U 玉 FE02 1200m11.5G| 10 | 3 垃 20ml125 | 20 | 0.1 志 | 20 | 0.1 王 | 4 (0.Tmn| 0.1TRI 1L0 01 1410 110.1P 
912G914 吕 200mm， 5Gi 6 | 世纪 30z|175 | 12 1 0.1oldI0 10.1mm| 3 人 和 .T 妈 | 0.13| 各 人 .1 
50|1 3G36 200 红 2G 30 如 |175 | 25 | 0.1mm| 15 | 0.1m| 3 1 和. 工 刀 | 0 .1 六 | 15 


了 -1128 


极 所 流 前 乙 和 品 功 束 集 电 援 | 鞭 
基 处 
极 加 | 声 极 
放 大 1 -~- 基 极 | 答 
截 压 系 
流 系 数 降 压 降 数 描 益 时 间 常 数 | 容 
矿 BB5| FF | ic |FpES Fecgs | Tc WP Cp |Fre lzec | | 记 
人 区 
《 立 )| zin |max | (A) (VCOV) TAGAJ dB) | CdB) VCA)TCGEHz) (s) | CE) 
60 | 200| 引 | tm 0.5 | 1am|10m | A3-07A 
1. 引 30 10| 3 | 1 1 也 |10a| 4 16 和 |10 | 3m |200M 1.2B| 。 A4-013 
30| 3220 6| lm | 0.9 1.5 49 
TI.5| 20 6| tm ii 0.35 | 1mjiom| 2 5 8 | 6 | 1mg8l400M 2 | A4-01B 
1. 引 30 | 180| 10 | 3m | 1 0.35 | 1ma|10m| 4 16 中 10 |3m |200M| 40p 29| A4-01B 
1.5| 20 6| 1 纪 .| 工 0.35 | 工 钾 |10 生 | 4 8 | 6r |1a8400M 2p A4-01 吾 
1.51 20 6| 1m il 0.35 | 1am|10m| 6 8 | 6 | 128 引 400M 2p|  A4-01B 
60 | 200| 10 | 3m | 1 E3-01A 
60 | 200| 10 | 3 血 | 1 0.35 | 1mj10m 匡 3-01A 
60 | 200| 5 1m | 1 0.35 | 1 刀 |10m A3-07AA 
60 10 | 10 吧 | 0.9 1 0.35 | 1a|10m 及 4-01 了 
60 10 | 1m 10.9 |0.35 | 1mj10a | A4-01B 
1.5| 30 | 250 6 | 1m | 1 0.35 | 工 刀 |10 和 | 5 21 中 | 6* | 228 200M 2p A4-01B 
30 | 100| 10 | 3tm 1.1 | 1mlt0m| 4 14 |10 | 3m |900M 0.8p 
1.5| 20 6| fm |1i 0.35 | 1ma|10m| 2.5 8 和 ii6 1414m |600M | 2D|  A4-013 
40 | 300| 10 | 3am 3 18 110 | 3ama |200M A3-07A 
1 40 | 300| 10 | 2m |3 2.8 | 18 |12 文 200M 
20 10 | 10m 11 0.5 | 1{m|li0ml3.5 | 1 16 |7m 1100M .5Di 和 3-07A 
.5| 20 6| 1m |1i 0.35 | 1ma|10m| 4 8 和 | 6 | 1mg8l600M 1 2p| 4A4-01C 
工 引 20 6| Im |1l 0.35 | 1 媚 |10m| 5 8 中 | 6 | 1m8l600M 20|  A4-01B 
30 | 300| 10 | fm |0.9 |0.5 |1ma|10om| 6 10 | 41m |200MI A4-01 了 3 
60 10 | 1m | 0.9 | 0.35 | 1am|10m AS8 
| 60 10 | 10m | 0.9 | 0.35 | 1om|10m A4-01B 
40 | 300 A4-01B 
40 | 300| 10 | 3 4 14 |10 13m |800M 0.9 了 1 
30 | 200| 10| 3m |1 0.35 | 1ma|10 了 
60 | 200| 10 | 3 和 6 144 11 | 3nm 0.88 
30 10 | 3am 0.5 | 1m|10m| 6 144 |10 | 3m |900M 1D| 瑟 3-01A 
30 | 130| 10 | 10m 1 0.35 | 1 科 |10m| 2.2 | 20 16 |3m |900M 28 
30 10 | 10m | 工 0.35 | 1m|ll0m| 2.2 | 20 16 |7m |100M 2p|  A4-01B 
20 10 | 10m | 1 0.5 | 1mi10m|2.5 | 415 16 |7m 100M 1.5D|  A4-01B 
20 10 | 10m | 1 0.5 | 1mli0m|2.5 | 1 16 | 7m jl100M 1.50| A4-01C 
30 10 | 10aa | 1 0.35 | 1m|li0m| 2.5 | 20 16 |7m |100M 2D|  A4-01C 
30 | 130| 10 | 10m | 1 0.35 | 1ml10zm| 2.5 | 20 16 |7om 100MI 26|  A4-013 
30 | 130| 10 | 10m | 1 0.35 | 4ma|10mm| 3 20 |6 17m |100M 2D， A4-013 
20 | 10 | 410m 1 0.5 | 1m|10m| 3 15 16 |7m |100M 1.5D|  A4-01B 
30 10 | 10m ， 工 0.35 | 1 甸 |10 和 | 3 20 |6 |7nm |100M 2p|  A4-01C 
30 10 | 10m | 1 0.35 | 1m|10m|3.5 | 20 16 |7m |100M 20|  A4-01B 
30 | 130| 10 | 10 和 | 1 0.35 | TIml10m|3.5 | 20 16 | 7m |100M 2D|  A4-01B 
2 |40|220| 10| 10m |1 0.35 | 1m|10m| 6 7 和 |10 | 3m3|400M 20|  A4-01B 
1.5| 50 | 1 14101310m |0.95 | 0.35 | 1m|10m 5 |10。 |10m 1600M 1.5D AT41a 
| 60 1 0.5 | 工 组 |10m | 1.58 AT1418 
20 | 120|j 5 | 30 血 0.2 | 3m|30m 10 1.50 
20 | 120| 5 | 30m 0.2 | 3am|30am 9 1.5D| 下 4-04A 
20 | 120| 5 | 30 匡 0.2 | 3 血 |30am 10 1.5 了 | 下 4-04 人 
30| 70| 5 | 30m 0.2 | 3amj30ma 10 1.50| 。 卫 4-04A 
20 410 1310m |1 0.35 | Im|ll0ml 2.5 | 15 |16 |97m 1100M 1.5D1 下 4-04A 
1.5| 30 | 200| 10 | 3 和 | 1 0.35 | 1ama|10m| 4 12 和 | 6* | 3m 引 6M 15|  A4-61C 
1.5] 20 6| 2m |0.95 |0.25 ;Im|l5smnl1.2 | 14 16 |13ma | 1G 0.35p| 。 A3-07A 
50 S| Sm |1 | 本 10zm| 2.5 | 14 14 |6om |400M 也 4-02A 
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5. 高 频 小 功 


3.5 硅 NPN 型 微波 .高 频 、 


本 | 有 ea ， 
最 | 特 站 族人 二 发 射 极 | 上 集 电 极 | 集 虫 极 发 射 
型 大 
厅 - 基 宜 - 发 射 极 ~ 基 
| .- 基 极 | -发 射 极 |- 基 棚 | - 
动 友和 铅 截 止 | 反 铝 城下 反问 
率 频 击 穿 电 压 | 者 穿 电 压 | 击 穿 电 压 电 流 电 流 企 电 
让 六 (BR)CBO | 斑 (5R)CEO 矿 (5R) 2B0 Ts 人 3 
厂 Pewy | FFegl Tc cx 交 Jp | Tcaso |Fcal 7co | 六 czl 75880 
( 丽 ) | (Hz) 人 | (A) | (ACT CAD) TV CA TY (| (AAA) 7 有 (和 1 YY ( 和 ) 
2G914C 200 如 | SG 6 | 10mm |30z| 175| 12 | 0.1 如 | 10 | 0.1 姐 | 3 | 0.1 开 | 0.1 6 0.1 此 
2G914 品 200m| SG 6 | 10m |30 血 | 175| 12 | 0.1 和 | 10 | 0.4 姻 | 3 | 0.1 和 | 0.1R| 6 0.T 琶 
2G914 和 上 200 刀 | 5G 6 | 10ama |30| 1735| 12 | 0.4ma| 10 | 0.1m| 3 | 0.1 地 | 0.1Tn| 6 0.T 
2G915C 200 王 | 6G 人 3 姻 |30 纪 | 175| 12 | 0.1 如 | 10 | 0.4 生 | 3 | 0.1 血 | 0.1 有 | 6 日 . 工 上 
2G915 了 200m| 6G 6 | 3 亏 |30 刀 | 175| 12 | 0.1 刀 | 10 | 0.1 了 | 3 | 0.1 了 0.1 6 0.1 业 
2G915 入 200i| 6G 6| 3 和 ia |30 生 | 175| 32 | 0,1 刀 | 10 | 0.1m| 3 |0.1m| 0.1| 0. 呈 
3DG13593 | 250 生 |400M 1 10 3 志 |20 卫 | 125| 30 | 0.1 30 | 0.1| 4 |0.4 王 | 0 20 0.1 上 
3DG382 250m400M | 10 | 4aa |50 和 | 125| 40 | 0.1 和 | 40 | 0.1 嫩 | 4 | 0.41 纪 | 0.18|1 40 0 10 | 0.1P 
3DG1674 | 250m400M | 10 | 3 和 |20 和 | 125| 30 | 0.1 生 | 20 | 0.1m 4 | 0.1 王 | 0.TR| 30 .只 
DG9016 | 250 刀 |400M 6| 5 10.25| 150| 20 | 0.1ml 413 | 0.1m| 4 |0.1 纪 | 0.1 41438110.2h| 10 |0.4 
DG9016 | 250m|400M | 10 | 4 和 |50 血 | 150| 20 | 0.1z| 15 | 0.1zm| 4 | 0.1 血 | 50a| 18 | 0.28| 10 
3DG1187 | 250z|400M | 10 3 联 |30z| 125| 30 | 0.1 匡 | 20 5 了 血 | 4 0.1 也 | 0.1 | 20 0.I 忆 
3DG1187 | 250ml450M | 140 | 3am |30 姻 | 150| 30 | 0.1 征 | 20 | 0.1 卫 | 5 | 0.4 卫 | 0.1 | 30 1 210.1 
3DG1187 | 250 刀 |450 敌 30 如 | 125| 30 | 0.1 如 | 20 | 0.1m| 4 10.1 征 | 0.1| 20 | 0.18 | 0 0.1E 
3DG1187 | 250 钙 |450M 30 如 | 125| 30 | 0.1 雪 | 20 0.1 征 | 4 0.fi| 0.18 20 10.181 310.18 
G81A 250 征 |450M | 10 | 3 和 姻 |20m| 150| 30 | 14028201 40p| 3 T08| 0.5 呈 | 25 
DG1187 | 250 纪 |450M 20 卫 | 125| 30 | 0.1 生 | 20 | 0.1 亚 | 4 | 0.1 刀 | 0.1 呈 | 20 工 呈 | 了 5 
3DG1187 | 250 生 |450M | 10 3 所 |30 生 | 150| 30 | 0.1m| 20 | 0.1 班 | 4 0.1 科 | 0.181 20 工 吕 | 5 
DG1187 | 250 刀 |450M | 10 3 生 |30 型 30 20 4 0 30 0.T 兄 
3DG1393 | 250m|500M | 10 | 3m |20 和 m| 125| 30 | 6. 和 30 | 0.1 理 | 4 | 0 了 | 0.18| 2010148| 1010.1R 
3DG1393 | 250 科 |500M | 10 | 3 和 |20@m| 150| 30 | 0.1 志 | 25 | 0.1 印 | 4 | 0.4 王 | 0 了 员 | 30 0.1p | 235 10.1 上 
3DG1394 | 250 幸 |500M | 10 3 血 |20 媚 | 150| 30 | 0.1mm| 25 | 0.4 生 | 4 | 0.1m 0.1TR30 1 25 | 0. 
3DG1674 | 250 志 |500M | 10 | 1m 120 血 | 150| 30 | 0.1| 20 | 0.1 班 | 5 | 0.1 卫 | 和 了 工 站 | 30 工 HL | 20 | 0.1 中 
3DG1394 |」 250ma|500M | 10 | 3m |20mm| 4125| 30 | 0.1 生 | 30 | 0.1 甸 | 4 | 0.1 青 | 0.1 呈 | 20 | 0 中 | 0 | 0. 工 上 
3DGL1674 | 250i|500M | 10 | 3 和 |20 姻 | 125| 30 | 0.1 生 | 20 | 0 4 01 和 0.1 30 | 0. 呈 | 10 0.1 甩 
3DG1674 | 250m|1500M | 和 | 3 |20mm| 150| 30 | 0.1 | 20 | 0.1 王 | 4 | 0.1 班 | 0 30 | 0.1 呈 | 5 | 0 汪 中 
HEY1674 | 好 0zm|1500M 和 了 二 20 也 30 12 | 20 | 0.1 卫 | 4 108|0.15130 了 上 | 45 | 0 了 开刀 
DG1674 | 250 刀 |500M 20 刀 | 125| 30 | 0.12| 20 10.1Hai1 4 10.1 红 | 0.14|120 工 睛 | 了 5 
DG1674 | 全 0 妞 |500M 20 坎 | 125| 30 | 0.1ta| 20 0.1 媚 | 4 10.19 0.1 20 | 15 
3DG1674 | 250 刀 |500M | 10 3 茵 |20 志 175| 30 | 0.1 生 | 20 | 0.1 如 | 4 0.1Q 0.1|130 
3DG14674 | 妇 0mal500M | 40 | 3 |20@m| 150| 30 | 0.1 姻 | 20 | 0.1 鱼 | 4 | 01 和 | 0.1 30 
DG1674 | 250m1500M | 10 3z 120 妇 | 15 30 | 0.1m| 20 1 0.1 妃 | 5 0.4 纪 | 0.1 | 30 工 斤 | 8 
百 Y1394 | 250 生 500M | 10 | 3m 120 了 30 | 0.1m: 30 10.34| 4 1 001 20 和 . 芋 攻 
3DG4394 | 250m1500M | 10 1 3 和 26| 150| 30 | 01; 30 101 王 | 和 | 0 和 | 0 20 
G81 250 镁 |550M | 10 3 也 120 如 | 150 20 了 工 呈 | 丝 
G81B 250 血 |550M | 10 | 3a 120 王 | 150| 30 | 10 20 ，4108 | 3 0 只 | 0.5| 25 
3DG1393 引 | 250 于 |600M | 10 3 了 aa |120 妇 | 150| 30 50 301 350 S 50 呈 | 和.1RE10108|19 10.1R 
3DG1395 | 250 呈 1600M 1 10 引 位 120 二 | 125| 30 | 0.1| 了 0 和 .1 4 0 0 2 0 8 1 此 
3DG1393A | 250 包 |600M 0 3 志 |20 刀 | 150| 30 | 50 20 3S0| 4 50 | 0110101 0 9. 册 
DCG9018 250m|600M | 310 8aa 150m| 1501 20 | 0.1 姐 | 345 | 0.1 组 | 了 4 0.181 5032|1 41412110.28110 
DG9018 | 250 吧 |600M 6 Sm |0.35| 150| 20 | 0.1ml 13 1041 刀 | 4 0.1 如 | 0.1R| 8 10.28130 0.4 昌 
了 Y1395 | 250 生 |600M | 10 Sm 120 握 30 | 0.imm| 415 | 0.4 到 | S | 0.4| 0 只 | 2 0 .下 
G41 扩 250 刀 1600M 50 纪 | 150| 30 | 1020 4081 3 TOP10.5| 25 
瑟 避 382 250 世 |600M | 30 Si 130ma| 125| 40 | 0.1 姐 | 30 | 0.1 乌 | 4 0.1 租 | 0.144| 20 了 下 15 | 0.1 
G41 卫 250t|600M | 10 | 3 所 150m| 150 20 4 | 20 
3BDG1393 | 250 也 |700M 30 3 所 |20 血 | 125| 30 | 0.1 缚 | 30 | 0.1 纪 | 5 0.1 了 | 0. 20 
HY1393 | 250m|700M | 3 3 联 120 征 30 TI0j | 30 | 0.1 包 | 4 0 0.8 20 0 .上 几 
百 立 1487 | 2501700M | :40 3 也 30 如 30 104|1 20 10.1 刀 | 4 0 0.1I8|20 | 018|1345 | 0. 
G41C 250 科 1800M | 10 3 了 |30 皇 | 150 20 4 | 20 
3DG1730 250 也 |800M | 10 5 刀 |50 姻 | 125| 30 | 0.1a | 1415 | 0.1 包 | 5 0 0.1| 31421018|340101E 
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低 品 声 小 功率 三 极 管 
极 红 流 前 饱 和 队 功 率 集 记 惨 蔷 
基 外 
极 向 声 投 
放 天 - 蕊 极 | 验 
堆 压 系 出 
起 
流 系 数 降 肘 到 数 增 莹 寻 间 常数 | 容 
和 1 人 2 ES 本 > 1 
斑 EB| APFE 8 1e |jFazgs |repg |zs| rclNp | cplrelrc | aoco lco | 
《 允 )| 生 得 ax， (A) VC | SA) AD) CdB) dB) YA) | (5z) 《8S) 《FEy》 加 
2 | 晤 三 电 se 一 一 一 
1.5| 2 6| 2 |0.95 190.23 4 钥 | 5m| .5 14 16 3 工作 0.35p 卫 4-02AA 于 
1.5| 20 6 2m | 0.95 | 0.25 | 荆 扫 | Sa12 中 14 6 13 纪 1 0.35B 也 4-02 人 入 2 
工 .5| 20 6 2 | 0.9%5 |0.25 | T| 35 钙 | 3 T4 6 |3 鱼 工人 0.350 也 4-02 人 入 3 
了 .5| 20 和 | 2 人 | 0.95 |0.25 | 工 组 | 5 包工 .7 T0 16 13 所 2 0.358 也 4-02 太 4 
1.5| 20 6 2m | 0.95 | 0.25 | 工 得 | 5 王 | 2.2 10 和 13 铂 2G 0.35 了 下 4-02 点 15 
荆 .5| 20 6 2 刀 | 0.95 10.25 | 工 吕 | 5 3 10 6 13 2G 0.358 耳 4-02 上 各 
3 40 270| 10 3 位 : 20 110 13m 1200M 
3 |30|2003101 2 如 | 工 了 和 1T0 和 | 5 30 中 HH0O 3mg 160M 308 4 .2 天 3-07 妥 
3 40 | 27f0| 20 3 血 | 工 0.3 工科 110 人 | 5 1.8p 
3 30 | 200| 5 1m | 工 .35 | 工 全 110 如 | 5 号 人 生 2p A3-07 上 入 
30 | 198| 5 1 | 1.05 | 0.35 | 工 亚 40 空 A3-07A 
3 40 | 270| 10 了 地 20 |10 上 经 45MI| 5.2D 
5 40 | 270| 了 0 2 志 | 工 Ta|10ma| 3 30 6 13 和 aa |100M| 5.28 0.4P 
3 40 | 270| 10 2 | 工 工 共 110 旬 | 3 30 中 | 6 13 和 8》 1100M 0.4p 
1.5| 40 | 270| 10 2 了 姻 | 工 1T 乌 |10mm| 3 30 6 3 和 | 100M 3 如 3-07 和 
40 | 300| 10 | 3 也 | 4 16 |12 议 3 也》 1200M 和 久 3-07 各 
40 | 270| 10 2 志 30 5 45RM A3-07 生 
40 | 4001 410 2 垃 在 3-07 生 
4 40 | 350| 10 2 志 5.2 A3-07 和 人 
3 40 | 270| 10 2 也 | 工 1 也 |102| 2 10 13 了 血 |200M 0.350 太 3-07 入 
4 40 1 270| 30 2 志 | 工 了 丁 生 |10 刀 | 2 10 |3 妈 1200M 0.335 8 
4 |40|127010|1 3m | 1 10.7 1 dl10 和 | 3 17 |10 413 1200MI 0.35 了 
5 |401270| 40 2 | 工 0.3 | 工 血 |10 志 | 3 30 |10 13 妞 |100M 了 也 
3 40 | 270| 工 名 组 | 工 0.7 工 刀 |10 生 | 3 17 |10 13 生 |200M 0.35 9 A3-07 太 
灰 40 | 270| 410 | 2 王 | 工 0.3 | 1za|10 匀 | 3 30 中 |t0 |3m8 |100M TD A3-07A 
4 40 ，270| 10 2 组 | 工 10.3 工 刀 |10 所 | 3 30 |10 13m 1100M 工人 AS3-07 太 
妇 40 | 270| 6 工 刀 | 于 0.3 了 对 |409; 4 22 6 4m 1100M 工 .2p A3-07A 
40 | 270| 10 | 2 纪 | 工 0.3 | 工 血 |10 血 | TD|  A3-07 入 
40 | 270| :10 2 纪 | 工 0.3 王 表 |110 刀 1p 太 3-07 夺 
40 1270| 40 2 | 工 0.3 | II 生 |10 了 印 A3-07 和 
40 | 400| 10 | 2 | 开 |0.3 |1m|10m| A3-07A 
40 | 270| 49 2Z 切 | 工 0.3 工 世 |10 壹 0.35 有 0 A3-07 太 
3 40 | 270| 0 2 刀 | 0.7 了 世上 10 弓 | 丰 3-07 和 
40 | 400| 40 2 | 工 0.7 工 刀 10 王 43-07A 
40 | 300| 49 3 如 3.5 i7 |10 3 1200M A3-07A 
40 | 300 3.5 17 |12 衣 |3zm8 1200M A3-07A 
2 60 | 200| 340 3 扫 | 工 工 组 |10 钥 | 2.35 26 112 衣 |2.2 人 1200M 有 3-07 入 
3 40 | 270| 40 5 | 了 0.5 | 二 |10 刀 | 3 16 |10 |13 生 1200M 汪汪 玫 A3-07A 
2 |135 |200i 10 | 3 | 工 工 征 |10 刀 | 3.5 12 认 |2.2 和 人 1200MI 3-07 各 
39 | 198| 5 工 生 | 工 0.5 工 班 110 所 A3-07A 
3 |301200 5| :+ | 工 0.5 | 工 媚 |10 姻 28 和 3-07 和 A 
3 40 | 278| 40 3 | 工 0.5 工 组 11 王 工 .5 了 A3-07 入 
40 3001 410 2 0.2 | 了 1 二 |110 十 2.38 A3-07 和 
3 40 | 270| 30 2 | 工 有 .7 二 钥 | 10 氏 工 了 A3-07A 
40 | 300| 纪 3 也 0.2 | 工 了 110 荆 14 | 雪 2 13 二 1200M A3-07AA 
40 | 180| 410 了 细 2 18 3 也 |200M 和 3-07 入 
3 40 270| 40 二 3 24 3 和 |200M 0.35p A3-07 各 
3 40 | 2401 10 2 芋 | 工 工地 上 0 纪 24 3 地 45M 0.68 丰 3-07A 
40 1 3601 0 了 3 纪 0.2 工 纽 |10 级 14 | 人 2 13 了 1200M A3-07 和 
3 |40114180 30 mp | 工 0 和.5 | 工 组 |10ma 108 荆 .5 了 3-07 和 从 
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3。 高 频 小 功 
3.5 硅 NPN 型 微波 .高 频 、 


| 
| 最 特 征 最 | 最 | 集 电 极 | 集 电极 | 发 射 极 | 集 电 极 | 集 电 极 发 射 
序 理 大 大 
耗 多 | 高 - 基 极 | -发 射 极 -~ 基 
元 许 一 基 极 | 和 发 射 极 一 基 极 网 
二 。 | 结 | | 反 疝 截止 | 反 向 蕉 目 反问 
率 频 素 流 | 漫 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 罕 电压 | 中 洲 | 电 流 正 电 
| | | [0 矿 (3R)C50 | 大 CBR)CEO | 太 CsR)EBB50 和 盖 全 
这 二 Pei | 亲 |Fcgl rc calTTN 7 克 Tpn | 7cao jcal 7ezgo | 了 cg| 1B80 
(到 ) | (Hz) VD) CA) ACTY CA VCA ITCVYI OA) ATVY CA) YA) 
- ae | 3 
| 
T|3DPG1730 | 250 雪 | 800MI110 35 也 150 地 | 125| 30 有 , 工 但 | 15 | 0.4 垃 | 3 . 工 坦 工具 | 了 2 
21 G81B 250 科 | 800M 50 咱 | 150| 30 | -10p| 20| 10p| 4 1 108| 05 25 
3 了 YY1730 | 250| 1.1G 50 了 30 5 工 站 | 了 2 
4|13DG1730 | 250 刀 | 1.TIGHO 5 纪 150ta| 125| 30 | 0.1m| 15 | 0.1| 3 0.I 科 | 0.1 有 | 42 0 .上 
5|12G920 250 生 | 2.5G 110 20 刀 170 了 | 150 0.1| 了 | 
0613DPG021 250 名 | 4.5G|10 20 刀 150 也 25 | 0.1 刀 | 12 | 0.1m 3 和 .1 志 | 0@.1 旺 | 1 
7|13PG81C 300 和 | 200MI10* | 10mm8 5S0m| 1751 18 | 0.1ml 12 10.1ml 4 10 0710 10.18| 410 
8S| 3DG4 各 300 刀 | 200MI110 10 姻 8 30 生 | 175| 40 10j| 30 T08 | 和 4 II0 .TH 9 10.15| 30 1 0.14 
9|3PG4B 300 包 | 200MI110 10m8130m| 175| 20 了 0 下 | 了 5 10 只 | 和 10h1 8 0 0.TB|34010.18 
10| 3DG4C 300 巴 | 200M 140 10m830m| 175| 40 10 30 TI06B | 4 1081018|1010.19| 41410101 
1 3DPDG4A 1300m| 200MI340 10 刀 |30 刀 | 175| 4 0.1| 30 10.1ml 4 10.1m|0.18 41010.15|1 0.1 
12| 3 阳台 4 吾 300a| 200MI10 10mj30m| 175| 20 10.1ml 15 |0.1| 4 |0.148| 9.1R10101| 010.18 
13| 3DG4C 300 刀 | 200M110 10 生 |30 刀 | 175| 40 | 0.1 色 30 10.1m| 4 101 和 0 10 3010.1 
14| 3DG388 1300| 300M|12.5112.5m|50m | 125| 25 | 0.1H 25 10.1ml 4 |01ml 0 39010.1|134010.1R 
13| 3DP G4TD 300 钙 | 300M140 10 刀 8 引 30 姻 | 1735| 20 10 上 | 15 TO | 4 108|10.TIR14010.18130 0 
16| 3DG4 也 300zm| 300MI110 10zn830H| 175| 40 1T0R1 30 1T081 4 101 0.73010.1 10 0.1R 
1I71 3DGIHLLD | 300| 300MII10 10m |50 刀 | 175| 20 | 0.1 和 | 15 | 0.1m|l 4 | 01 0.1134010.18|30 10.1 
18| 3DGIILTE | 300 如 | 300M110 10 1502| 175| 40 | 0.1mm 30 | 0.1a| 卫 0.1m| 801 4010.18| 31010.1 
19| 3DG1LERE | 3002| 300M110 10m |50ml1 173| 60 | 0.1fa| 45 |0.1mjl 4 10.1m， 0.18| 4341010181320 1 01 
| 3DG4 了 300 刀 | 300MI110 10ma 130 和 | 175| 20 | 0.1 志 | 15 | 0.1ml 4 | 0.1 生 | 0.1110 0. 工 | 10 | 0. 工具 
寻 1| 3DG4 卫 300zma| 300M 410 40 和 钮 |30 包 | 175| 40 | 0.1 垃 | 30 0.1 组 | 4 0.1 扫 | 01 4010.1830 110. 于 3 
22| 3BG4E | 300za| 300MI110 10 纪 |30 亿 | 175| 20 0.1 和 | 15 | 0.1| 4 10.1 纪 | 并 上 | 了 0 | 0.1813010.1 
23| 3BDGdliLt0D ;3002m| 300M110 10 如 150 如 | 175| 20 | 0.1 15 | 0.1ml 4 |0.1tml0.18140 10.18| 10 0.1R 
24|1 3DGTL0E | 300 刀 | 300MI110 T0 垃 |150 亿 | 4175| 40 | 0.I 志 | 30 | 0.1 纪 | 4 | 0.1I 纪 | 0.18134010.15|340 | 0. 王 只 
25| 38DGT10RE | 300o| 300MII10 10 妇 |50 如 | 175| 60 | 0.1 乌 | 45 | 0.1 了 | 4 0.13| 0.1R| 40O010.18 14101018 
26| 3DGHITD | 300 如 | 300M110 10ta 150 生 | 175| 20 | 0.1m 415 0. 4 | 0.3 和 | 0.1Th 4L010.1811L0 1 0.18 
27| 3DGTI1TE | 300 妈 | 300MI16 | 10 生 1502| 175| 40 | 0.1{m| 30 0.4m| 4 1 0.1 0.48L0101R 40 10. 
281 3DGLLLRE | 300m| 300M110 10z 150 和 | 175| 60 | 0.1| 45 | 0.1f| 4 04 组 | 01 410101830 1 0.18 
29| 3D G383 300 刀 | 300MI|12.5|12.5 媚 150 妈 | 125| 50 | 0.1 世 | 45 I0m| 4 | 0.1 了 | 0.12 50 0. 工 具 
30| 3D G388 300 症 | 300MI|12.5412.5 弓 |50 卫 | 125| 30 | 0.1 坦 | 25 10z| 4 0. 0 30 0. 工 及 
311 3DG2216 | 300 弓 | 300MI|12.5|12.5 弓 |50 鱼 | 125| 50 | 0. 工 租 | 45 10m| 4 10.1 青 | 0 50 0. 工 具 
32 DG388 300 妇 | 300MIi12 10 如 150 细 30 25 d 0.18130 |10.28125 |0.1 
33| 3BDG80A ，300 刀 | 400MI10s | 10 生 830 和 | 175| 25 | 0.1 和 | 20 | 0.1 志 | 4 | 0.41 志 | 0.1H 6 10 6 10.1R 
34| DG304 1300 生 | 400MI10* | 10m830m| 150 20 | 0.1 志 | 4 10. 后 0.1j | 410 1 0.1P 
35| DG304 300zmi 400M110* | 10m8 30 虽 | 125 20 | 0.1 蔬 | 4 | 0.1 纽 0.1 10 10.18 
| 
36| DG304 300 妇 | 400Mjt0* | 10z8130za| 150 25 | 0.1 旭 | 10 01 4 10.1m| 0 0101 610.1 
37| DG304 300a| 400MII0xr | 10am 130m| 150 20 10.1Imm| 4 |0.1 拉 | 0.41H| 1010.18 1010.1 
38| DG304A | 300 生 | 400MI10 10ta |50 鱼 | 175| 15 | 0.1m| 15 10.1m| 4 10.1|0.1 40 110.15|10 
39| DG3044A 1 300 妇 | 400M 30za| 150| 15 | 0.1n 15 | 0.1| 4 | 0.1 开 | 0.1RI1010.41 | 30 
40| 了 DG304 记 | 300 所 | 400M110 T0 弓 130 鱼 | 150| 15 | 0.1in| 15 | 0.2 志 | 4 | 0.1 垃 | 01 6 1101 6 
41| 了 G3048 1 300ml 400MI10 10om 130 到 | 150| 20 | 0.1 生 | 20 | 0.2| 4 | 0.1 和 | 0.18| 610.4n 6 
42| 3 已 所 255 300 刀 | 400M110 10 和 130 和 锯 | 175| 20 | 0.1 钙 4 |0.1 扫 | 101 1010.11310 |0.1E 
43| 也 G1674 | 300 了 | 450M110 3 20 也 30 20 4 10.1L| 30 | 刀 . 工 芋 
44| DG388 13001 45S0M 40 10 刀 |150 严 35 | 0.1| 35 1 0.18 4 | 0.1 0. 工 | 10 0.18 
454 卫 G304 关 300 媚 | 500 对 |16 10z 130 妈 | 175| 15 | 0.1I 阴 | 15 | 0.2m1 4 10. 0.1n 60 6 10.18 
46| DG304A 300 锯 | 500 了 110 10m 130| 175| 45 | 0.1 了 | 15 | 0.2n| 4 10.1 蔚 | 0.1 6 上 | 6 10.1R 
47| 3 了 G4215 300 和 | 500MI| 6 50 生 | 1735| 40 10 下 | 25 10 愉 | 4 10 14103120 有 .1 
48| 3JG73 | 300 媚 | 500M1IO 2 |30 呈 | 150| 18 50R 8 | 0.1| 4 | .0.4 人 组 工具 | 0 10| 10 
49| 3DJ GT112A 300 也 | 500MI10 10 纪 150 生 | 175| 20 | 0.TI 刀 | 15 | 0.1 表 | 4 10.1 垃 | 0.1L 31010110 
50| 3 也 G112 了 | 300 如 | 500Mj]10 10 1350 于 | 175| 40 | 0.1 姻 | 30 10.1m 4 10.1 王 | 01 10 | 0 | 10 


下 -1132 


罗 三 2 三 
率 三 极 芒 
低 噪 声 小 功率 三 极 管 
极 电 流 前 饱 利 曲 切 率 集 电极 
极 | 钠 声 
放 大 - 基 极 
截 压 系 
流 系 煞 隆 压 降 数 增 次 时 间 常 数 
Ppal ppE |Frcpl Tc Frsps Icepgsl Js 7TclNF | cplrcl rc | |r6 Ce 
(Yip laxl(7)| (A) 7 7 《AI AD)ICdB) (dB) | (VD (A) | (HEz) 《s》 
= | 人 E 
40 | 180|10 号 JE 0.5? 卫 表 | 1 了 
二 300110 2 世 0.2 25 D 
T60 下 3 地 
才 40 | 180110 号 二 0.33| 工 古 |10 细 
40 | 200140 20 纽 | 工 0.5 2 弓 |20 鱼 | 4 28 
20 | 250110 20m| 工 0.3 工科 |10 志 | 1.5 118.5 HLD 20a | 500M 
25 | 180|T6 0 0.95 | 0.35| 工 钮 |10 鳃 | 3.5 9 中 6 | 100m8| 400M 
T.5| 30 1 200|10 8 全 
1.5| 30 | 20010 了 0 了 
1.53 30 | 200110 9 血 
T.5| 30 10 TD0 姐 | 工 0.35| 工 表 |10 弓 7 11 10m | 100M 
1.5| 30 10 10 芭 | 芋 0.35| 工程 110 了 如 7 |110 10nm | 100M 
T.5| 3f0 10 TI9 二 | 工 0.35| 1 纪 |10 纪 7 119 10m |， 100 
3 20 | 200110 2 了 8| 工 0.3 Tmi|10ml 3 27 中 |10 3t8| 100M 
1.5| 30 | 20010 了 0 了 
1.5| 30 | 200110 了 0 了 
1.5| 30 | 200 10 10 妞 | 工 0.35| 工 伺 |10 姻 7 |10* | 10mm8 引 100M 
工 .5 30 | 200110 102| 工 0.35| 工 位 |10 匡 7 |10* | 10m8| 100M 
T.5| 30 | 200110 10 妇 | 工 0.35| 工科 上 1L0ta 7 |10* | 10 刀 中 100M 
工 .5| 30 10 T0 垃 | 工 0.35| 工 也 |10 卫 7 110 10zm | 100M 
1.5| 30 TI0 10 了 | 芋 | 0.35| 工 征 |10 卫 7 |10 |10om | 100M 
工 .5| 30 了 8 T0 琢 | 工 0.35| 工 了 |10 卫 7 |110 10aa | 100M 
工 .5| 30 10 10 卫 | 工 工 工 伺 |10 7 |410 1T0m | 100M 
工 .5| 30 10 10 卫 | 工 工 于 组 |10 扣 7 il0 110m | 1L00M 
工 .5| 30 了 工 [0 10 匀 | 工 工 工 血 | 人 地 7 |10 10m | 100M 
工 .5| 30 二 T10 昔 | 工 .35| 王 伺 |1031a 7 |10 1T0m | 160M 
工 ,5| 30 开 0 1T0 志 | 工 0.35| 了 二 生 |10 人 了 7 并 4102 | 100M 
卫 . 引 30 10 T0 组 | 工 .35| 工地 |10 弓 7 |10 10 和 | 100M 
攻 20 | 100|12.5|12.5 扭 | 1.3 0.2 |1.5 生 | 上 35 二 29 112.5|12.5 生 | 45 和 了 
3 20 | 200|12.5|12.5 廿 | 工 .3 0.2 代 .3 刀 |415 如 28 |112.5|12.5z| 45M 
3 40 | 148112.5|12.5 志 | 工 .5 0.2 |T.5 型 |15 了 29 |12.5|12.5 和 | 45M 
4 40 | 180|12 10m| 了 0.3 工 王 |10 插 2 | 2 10 蔚 30MI  - 
T.5| 30 | 180|10 D 妇 | 工 0.35| 工 包 |10 世 | 4 27 中 | 6 1m3| 30M 60 8 
艺 30 | 220|10 寺 D 王 | 工 0.35| 工 纪 |10ei 25 |10* | 10t8 30M 
2 30 | 220|1410 工 DI| 于 .35| 工 组 |10 既 25 |10# | 10m8| 30M 
工 .5| 20 10 10 二 | 工 0.35| 工 纽 |10 绽 25 |10* | 10m3| 30M 
| 工 .5| 30 1 220110 0 所 0.35| 工 伺 |10 纪 25 村 0 10 握 30M 
40 | 1T50|10 10 巧 | 于 0.35| 工 刀 | 10 所 
60 TD 10z| 0.9 0.35| 工科 |10 拭 
20 0 T0 隔 | 工 0.35| 工艺 110 嫩 
20 10 | 10am .35| tmli0m 
工 .5| 30 | 2290110 0 区 0.35| 工 血 |10 了 25 110 工 0 也 30M 
4 140 | 350110 人 二 0.2 j 工 隆 |103a 25 |10 I0 了 好 30M 
3 30 | 2801410 10 志 | 于 0.2 |1.5 生 115 组 
.5 30 | 2001419 10 王 0.3 和 |10| 4 29 |110 1T0 了 芋 30M 
.5| 30 | 200110 L0 卫 | 工 0.3 Tml|10 切 | 4 29 110 0 了 如 30M 
3 20 于 3 了 王 | 工 0.35| 工 世 119 芋 | 5 
60 | 150|10 TD 工 .9 0.8 3 刀 | 30m| 8 
1T0 | 260110 410 茹 | 工 0.35| 工 三 |10 二 
?0 1 260 人 10a| 工 0.35| 工地 |10 险 
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53。 高 频 小 功 
3.5 硅 NPN 型 微波 .高 频 、 


| ， | 最 | ;全 征 最 | 集 电 极 加 电 访 | 交 圣 员 集 电 极 | 集 电 极 | 发 身 
1 型 六 大 | 

1 | | 新 多 | 高 - 基 角 | -发 射 极 | - 基 
| 1 狼 许 ， 3 基 极 | 发 身 极 全 瑟 极 吕 

| 辣 结 反 和 截止 | 到 向 截止 | 反 商 
| 率 | 占 率 | 流 | 温 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 击 罕 电 压 | 电流 | 电流 | 止 电 
4 

| 矿 (5R)CBO 广 CsR)CEO 广 C8R)EBO 

| 已 玉 人 | 本 5 有 | 

汝 | 号 cl | 1 | ce ic | TcB 7cB 了 BEB | Tcao | 三 csl Tcgo | 扩 cz| 7BEBO 
| “ 禄 ) 加 (有 |(AJKDJCY AT AD A)A)CVYICAI TY (人 
| | 一 一 站 人 二 ， 二 
了 工 |3 了 GT112 入 1300 志 |500Mif0s | 40 也 |50 征 | 150| 20 | 0.1a| 20 | 0.T 志 | 4 0.1m| 0.48| 10 10.18 TI0 | 0.48 
2| DG304 昌 |300 了 |600MI10 T0aa |30m| 175| 20 | 01ml 20 | 0.2 四 | 4 | 0.1 珀 | 和- 工 | 和 | 0 有 | 6 | 人工 只 
31 DG36481300m600M|10 10@ |30ma| 475| 20 | 0.1m| 20 | 0.2@| 4 | 0.1 了 0.1 6 | 0 6 |0.18 
41 DG304C1300mm|600M|10 10a |30m| 175 引 40 | 0.tml 40 10.2a| 4 | 0.1@a| 0.1R 6 |0.18 6 | 0. 
号 | DG304C |300 和 ma|600M | 世 10a |30m| 1475 40 1 0.fma| 40 | 0.2m 4 | 0.19m| 0 和 01 61 0 
i6| DG304B1300m|600M 10 i0m |50m| 175 20 | 0.ia| 20 | 0.tml 4 | 0tmoTall0| 0 2 

17| DG304 虽 |300 了 |600M 30a| 150| 20 | 0.4aa| 20 | 0.1| 4 | 0.1 王 | 0.43 | 10 | 0 有 | 40 

13| DG304C1300 和 |600M|10 40 130m| 150| 40 | 0.tm 40 | 0.2m| 4 | 0.48| 101 6 181 6 

191 DG3940 300|600M|10 ， 10 和 |50 下 | 17 引 40 0.tm 40 | 0.4 旬 | 4 | 7 下 | 0 TO | 81 

19 豆 了 1906 ,300 亚 1600M |10 10z |50 了 m 30 | 108|29 | 30m| 2 10 有 | 0.5 | 10 

上 | 

43DGi2B|300m|6o0Ml10: | 10m |50m| 150| 40 | 0.fma| 30 | 0.tma| 4 0.fm 9.TR| 10 | 0.TR| 310 | 0 
LU2 了 DG304 13001600M|10 10m 30 和 | 250| 25 | 0.1m| 20 | 0.1m| 4 | 0.1ma 0.18I 14010188| I0 | 0.48 
113| DG304 1300mm1600MI10 10m |30m: 150| 25 | 0.fim| 20 | 0.fml 4 | 0.1 细 | 0.181101018| TI0 0. 
去 | DG304 30091600M|10s | 10mg |30 中 | 4175| 20 | 0.1m| 20 | 0.4| 4 0.18| 0.18| 1010.18| 4010.1 
153DQ257 |3900|700M|1 | 10m 150m| 150| 30 | 0.tm| 20 | 0.ftma| 4 | 08ml 0 和 |0.1P1310| 0.1 
于 | 

516|3BG73Y 1300m|700M|10 42 也 |30ama| 150| 48 50818 1 01 4 | 508 TH LO 1101 所 
H7|3DG4112C 1300 和 |700M110 了 0 生 |50 姻 | 4175| 20 | 0.fm| 15 | 0.1 了 | 4 | 0.1| 101 IDO | 0 二 | 10 
H83DG112DI300a|1700M110 10 和 1S0m| 475| 40 | 0.fml 30 | 0.1m| 4 | 0.1a| 0.T8 EL0 0 40 
19|3DGT2GCI300aa 700MI10 | 410 js 3150| 20 | 0.fma| 20 | 0.12| 4 0.1 季 | 0.18 40041801 0.1 
20|3DG112D|300m|800MI10。 | 10m |50 吉 | 15 人 40 | 0.4m| 30 | 0.1m| 4 | 0.19a| 0.18 20 | 0.4| 了 | 0.7R 
21| DG304C 1300 拉 800M | 30 好 | 150| 40 | 0.1om| 40 0.1R| 410 | 0.1 410 
22|3DG732 1300 呈 |900M11 12m 130m| 150| 18 1 50 8 103ml 4 530 48 HE 10 把 
123|3DG684 1300m|900MI10 | 了 mm | 生得 | 125| 30 | 0.4m| 19 | 0.49m| 2 | 0.1 生 | 0.5| 了 0 

j24| DG102 |300m | 1G| 6 10 鱼 |30 细 20 0.fml 1 |0.1ml 4 | 0.fml018 565101R| 6 
125|3DGTM3B1300m| 1G| 6r | 10m8 |50m| 3178 3 108 1 108 4 | 208 0 6 0 6|0.1R 
l25|3DG84A 1300@| 1G10* | 10 了 |30@| 1785| 二 | 0.fm， 12 | 0.1 卫 | 4 | 0.fm| 0.1 | 10 1018| 3 
27|3DG44A |300@| TGI10 T0m |50m| 175| 25 | 0.1m| 45 | 0.1@a| S | 0.1a| 0.18| 失 0.1 
28|3DG44A |300m| 1TG110 10m 150m| 175| 25 | 5S08| 朱 | 508| 5 | 5S0& 0 ID | 0. 工 R 
93DG143 瑟 |300 四 | 1G| 6* | 10am8 |50@| 17 引咎 | 108 了 | 扣 让 和 | 和 天 | 下 工 6|0.f8 6|10.1 
0 38G444 300 呈 | G 思 40a ”150 血 | 175 25 | 508| 后 | 30 3 | 508 0.1R| 人 | 0. 和 | 全 | 0.58 
B1|3DG1905 3o0m| 了 各 110 10 150m| 125| 30 | tp 1 | 108 2 | 208|0.5| 了 0 

23DG1906 1300 呈 | 1G|12.5|12.5 和 |50 血 | 450 30 | 0.1@m| 19 | 0.1| 2 | 0.1@| 0.5| 30 | 
83|RG2SC1906;300m| 1Gl10 | 10m |50 才 | 125| 30 | 108| 切 | | 3 Tom| 0.5R 10 | 

134|3 卫 所 44A |300 旺 | 1G | 所 10m |30m| 150| 25 | 508 3 | 508 3 1 5350 TI 10 工 RI 3 
53DG44A 1300am| 1G 30 刀 | 350| 30 | 0.4m| 20 | 0.2a| 3 | 0.2f| 108 2 3508| 扣 
36|3DG70A |300am | 1G110 i0m |80 二 | 175| 20 | 108 1 1 3 | 10 10 芭 | 2 3 世 
37|3DG70B 1300o| TGI10 40m |80a| 175| 20 | 10R| 二 | 410 3 410 工 | dTD | 10 
5383DG73A 1300m| TG110 12m |30mm| 175 18 | 350 1 0.fal 3 | 508| Th 408 3 
39|3DG73A |300ml TGII0 | 30m |30m| 175| 45 | 0.1m| 45 | 0.1m| 4 | 0.1@a| 0.1&| 划 | 0.IR| 3 
0 300m| TG 30m| 1751 18 | 50R 41381104ml 3 | 50 TI8 区 | 10p30 
lalspez3B ja00m| lsli0 | tm la0m| 37al 30 | 50a| 30 | 0.fal 4 | 50p| 3 20| 108| 10 
2|13DG73B 1300z| TG 30ma| 175| 30 | 508| 30 | 0.1a| 4 S50 上 | | 101 3 3z 
M33DG73C |300m| 1G0 | 12m 130m| 1475 4 | 508 4 10.fiml 4 | 508 1 ID TO 也 
43DG736 300aa| ITG 30am| 175| 全 | 508| 全 | 0tml 4 | 508| | | 2202| 10 
3DG8IA |300m| 1 10m |30m| 175| 20 | 0.1om| 瑟 | 0.1mal 4 | 0.1aa| 0.1| 1 0. 工 | 10 

HM6 MG02 1300 刀 | TG|10* 10a 和 150aa| 125| 33 | 0.1ma| 2010.ta| 4 1 01 二 | 0.18| 10 | 0.18| 10 10, 
4713DG81A 390m 1TG110 10m |30ta| 175| 20 | 0.1a| 1 0.1ml 4 | 0.1m| 0.T IO | 0.1&1 10 
j48|3DC44A 1390m| 1G| 了 1 10 和 130m| 150| 35 | 50 皇 | S508 3 | 508 8340| RH0 | 1 
9|3DG73A4 |300aa| 1G10 | 扣 130mm| 475| 18 | 0.1tm| 王 | 0.2 和 | 3 | 0.1ma| 了 | 了 | 有 | 划 
0139 雪 73 全 1300 双 | LTL0 12ia |30tn| 150| 138 1 5904| 13810.1 3 50 具 工 R | 10 1 3 区 


低 噪 坎 小 功率 


1 
极 电 注 率 集 电 摄 | 划 
基 姥 序 
极 极 
放 大 - 天极 | 给 
埠 二 
流 系 数 降 压 降 数 堪 弟 时 间 常数 | 容 
六 5B | PE cgl Tc 广 p5ES | cpsl 1 | TeljNplGplFclrel roCe | Co 沁 小 
(V) am maxl yjJlal cy) lv leaylaAylday leave vs， FEF) 
1.5 |301220| 1410 110 鱼 | 工 0.35 工 伺 |10 妃 | - 25 |fD0* 110 刀 | 30M 和 4-01B 工 
tt5 |301200| 41410110a| 工 0.3 工 世 110 纪 | 4 29 |10 120 | 30M 点 4-01 吕 2 
1.5 | 3 200| 10 110 过 | 工 0.3 了 坦 |10ta| 4 29 |f0 1110 和 | 30M 和 3-07A 3 
1.5 |301200| 410 110| 工 0.3 1 了 |10 如 | 4 29 10 110m | 30M 上 有 4-01 卫 才 
1.5 | 3 200| 410 1110 工 0.3 工 刀 |10 匀 | 4 29 |106 1410 | 30M 六 3-07A 5 
40 | 4 中 410 110m|1 0.35 | 41za|10m A4-01B 16 
60 10 110 志 | 工 0.35 工 了 得 | 10 纠 上 4-01 了 3 了 
21! 10 110 了 | 工 0.35 工 血 | 和 坦 上 4-01B 8 
40 | 1501 410 110m| 二 0.35 了 所 |10 纪 点 4-0TB 9 
40 TD 110 反 0.2 才 坦 |20 18 |j10 St |200M 2 上 3-07 上 和 工 
1.3|301220 41409110 饶 | 工 0.35 工 刀 |T0 王 27 |10x* |109 | 30 点 4-01 吾 了 1 
于 .3 | 辣 200| 10 440 | 工 0.35 | 2 所 12f0 纪 25 110 110 孟 ;2.5 了 0 点 4-(01 12| 
1.5 |301200 10110m| 工 0.35 | 2 组 |120 了 和 25 |110 110 纪 人 .5 上 3-07 人 六 13 
1.5 | 20 40 110 了 | 革 0.35 工 了 和 |10 卫 16 |jt10r 110 志 8100M 六 4-01B 14 
2 38 | 300 40 110m | 0.9 0.35 工地 |L0 刀 | 3 28 中 10 了 ma | 30M 全 亲 没 点 3-07A. 
60 | 150| 40 110mm|1 1.5 1T.8 3 如 |30 纪 | 3 | 大 4-01C TI6 
10 | 200| 410 110 工 1 位 .35 工 卫 11039a | 点 4-01B 17 
10 | 200 43401110 工 1 人 .35 荆 卫 | 工人 组 各 4-01 县 18| 
EL 301220| 10 4110 全 | 工 他 :235 工 和 110 所 2 10* |10 妇 | 30M 自 引 -0 天 了 9 
| 1.5|301220 43401102j 工 人 0 .35 工 匡 |10 了 2 30 |10* | 纪 | 30 订 起 4- 人 站 2 
00 10 110 如 | 工 0.35 工艺 110 所 人 4-01B8 21 
60 | 150| 4140 110 和 ai 工 ,5 0.8 3 位 |30| 3 A4-01C 22 
40 | 220| :40 110 耳 工 2 年 |20 缮 点 3-07AA 23 
40 如 110 企 2 35 6 |10m | 70 这 3-01C 2 
1.3 | 20 如 | 工 生 1 工 0.35 1 1L0m| 2.5 8 6*# | 也 8 引 1G 1.589 太 4-01 了 ， 125 
25 | 180| 410 |10m| 0.95 | 0.35 | 1mll0ml 3.5 | 9b| 6 |10m8M400M 0.99p| A4-01B |26 
.3 | 15 TU 110z| 0.95 | 0.25 1 10m| 4.5 8 |10 110m 1400M 1.58 入 4-01 巧 27| 
1.3 135 |180| 1410 110a| 0.9 人 ,35 工地 |10 纪 | 4.5 3 10 110om 1400M 了 工 .3 Ad4-01C 28 
人 .3 | 20 6 | 工 了 | 工 0.35 了 世上 10i| 5 8 6t | 1 1G T.S8 六 4-01B 29 
号 30 410 110 荆 0.25 Tt|10m | 5 二 .3 了 上 各 4-01 了 3 30 
40 10 |10m 0.35 | 1m 10 10| A3-07A 31 
40 10 110 包 | 工 .5 0.2 1L.5 弓 115 也 A3-07 入 32 
40 1 110mm| 工 4 也 |20 妇 A3-07 入 33 
20 10 |10mj 0.35 | Tam|1L0am A4-0IB 34 
28 10 |110 血 Ad4-01B 35 
15 | 200| 10 110 血 | 工 0.3 工科 | 10 刀 A4-02 吕 136 
15 | 200| 10 110aa| 工 人 .3 工 乌 |10 地 各 4-02 卫 37 
20 10 112 志 | 十 .5 0.8 | 3 妞 |30 志 A4-01 吕 38 
30 10 110a@| 工 人 .35 工 蔬 | 于 人 也 上 4-01 马 139 
20 0 112z 0.8 3 垃 130z A4-013 140 
20 | [0 112am@| 1.5 0.8 3 了 |30 荆 A4-01 3 4 
20 | 10 112 人 乌 | 工 0.8 3 了 130 姻 1 A4-03B 42 
2 10 112za| 工 .5 0.8 3 |130za | 大 4-0 玉 43 
20 0 112 乌 | 工 人 .8 3 如 |30 如 A4-01BB 了 4 
30 10 110 刀 | 工 0.35 工科 | 10 了 j A4-01 了 B 45 
2 40 10 110 刀 | 工 0.35 工 乌 |10 了 如 9 |10* 110 甸 8400M 了 .5S 台 A3-07A 46| 
30 10 ji10am| 1 0.35 | 1m|10m A4-0tB |47 
2 20 10 110 血 | 工 0.35 工 锯 氏 有 和 A4-01B 48| 
20 10 |10m| 0.3 | Tam|10m A4-01B |49 
20 | 250| 10 110 如 | 工 .5 0.8 3 耳 130 姻 A4-01TC 50 


下 -1135 


3。 高 频 小 功 
3.5 硅 NPN 型 微波 高 频 ， 


| < 
| 最 特 征 报 | 最 | 集 电极 集 电 琢 发 射 极 集 由 极 第 电极 发 射 
序 型 | 天 大 ， 
| 耗 多 | 高 让 航 | -发 射 极 | -其 
| . 基 机 | -发 射 彼 | -和 基 补 | 
| 于 | 嫩 反 向 截 雍 | 反 向 截止 | 反 疝 
六 二 | 
率 频 率 流 | 温 | 者 穿 电压 | 击 窗 电 压 | 者 穿 由 肘 | 忆 流 | 民 流 让 时 
人 广 (apRycao | 矿 (BR)CEO | 六 CaR)EBO 
号 号 Pcur | 订 jFeg |7c | 7cwlmw Tc 7cE JE53 | Tcaso |Fcal rezo |Frcgl 7Epo 
| (W) CSz) YA) (及 | 和) (ATV) (有 ) |CVY) ICA) CA TY GAY (AAA) 
1|3DG733B 1300aa| 1G|110 110 |. 30m| 175| 30 人 aa| 30 | .0.2| 3 人 - 工 弓 工 必 | 10 TI0 
2|3DG73B |300m| 1GI10 |12m | 30m| 150| 30 S0hI30 |0.1m| 4 50 具 了 有 | 10 10241 10 
3j3DG73C 1300m| 1GI 106 10 | 30 和 | 175| 45 | 0.1 和 | 45 | 0.2 荆 3 0.1 细 工人 | 10 TIT0 
4|13DG73C 1300 生 | 1G|10 112 | 30 生 | 150| 45 5S0|345 |0.14m| 4 50 只 工 几 | 10 40h| 10 
5| 百 Y1907 |300ma1.1G| 10 110am | 50 卫 30 10 | 19 3 | 2 10 1 0.5hl 10 
613DG1907 1300mjt1GI 10 | 10m | 50z| 125| 30 | 0.1m| 19 | 0.1 丘 2 |0.1 生 | 0.5 凡 | 10 1. 工 只 
7| USHE03 |300 卫 | 上 .2G| 10 3zm8| 30mm| 125| 20 | 0.1 刀 | 20 | 0.1 耿 3 |0.1a|0.1&| 6 0.1R 
813DG73D |300aj1.3G1 10 112 刀 | 30 也 | 175| 18 50R| 18 |0.1ma| 3 50 攻 工业 | 10 10&1 10 
913DG73D 1300m 1f1.3G 50 如 ，175| 18 50|18 10.1 垃 | 3 50 及 工具 | 10 10 基 | 10 
103DG73E 1300mf1.3G10 112 和 | 30 和 | 175| 30 50 共 | 30 | 0.1m| 4 | 5350 只 工 呈 | T0 104| 10 
1113 耻 G73 忆 1300 锯 |1.3G 30 和 | 175| 30 50&|30 |0.1z| 4 50 闪 工 上 | 10 40 | 10 
1213DG73D 1300m1.3G| 10 110zm | 30 刀 | 175| 18 1 0.1 细 18 | 0.2z| 3 人., 工 二 工具 | 10 TAI 10 
131j3DG73 已 1300 血 |1.3G| 10 110m | 30 妈 ;175| 30 | 0.1 刀 | 30 | 0.2 纪 3 0 . 工 垃 届 让 | 河 自 了 | 10 
14| BY1747Al300a|1.4G| 10 |20m 1100 和 | 175| 30 ， 0.5 纪 | 工 但 | 3 0.5 垃 工具 | 40 
15sj BY174> |300 和 1.4G| 10 120i 1100mm| 175| 40 | 0.5 如 | 20 1Tm| 3 | 0,.5fa 工具 | TI0 
16|3DG143D 1300 生 |.5G| 6 |10mS| 5S0 科 | 175| 于 9 10415 ， 10 4 10R10.TRA 6|10.1Ah 6 0.1 愉 
17|3DG81B 1300mj1.5G| 10* |10m8| 50 科 ,175| 18 | 0.1m| 12 | 0.1 4 |0.1 妈 | 0.1u| 14101011 10 
18j3DG81A |300m1.5G 10 110a | 50 和 | 175| 18 | 0.1m| 12 0.1 刀 | 4 fT.I 刀 | 0.1 必 | 10 如. 工 恨 
19|3DG99A 1300im | 上 .SG 40a| 175| 18 | 0.1m| 12 | 0.1 直 | 4 | 0.4 生 | 0.1 | 10 .工具 
2013DG4438 1300 如 .5G| 10 |10m | 50am| 175| 25 | 0.1Tm| 15 | 0 5 0.1 志 | 0.1 只 | 0 0.1R 
于 
2113DG44B 1300ml1.5G| 10 110m | 50 和 | 175| 25 50 此 | 工 5 50 贡 | 5 50 只 | 0.18| 10 0.1 愉 
22|13DG143C 1300 纪 1.3Gi 6*# |10mS| 50 妈 | 175| 15 10R | 410 10 | 秋 40 0.1T 610.1h 6 0.1 只 
23|3DG44 了 |300z 1.5GI 10 10m | 50 妈 | 175| 25 50jp | 15 50i| 3 50 只 01 25 101 15 0 .5 上 
243DG8183 1300zm|1.5G| 10 10m | 30 纪 | 175| 30 | 0.1 姻 | 15 | 0.1 卫 4 |10.1za| 0.1 10 901 10 
25| 3DG448B 1300ml11.5G| 10 110 | 30 如 | 150| 25 5S0 上 | 15 50hRI 3 50 只 1 IO 1LA 10 
26|3 了 DG73 下 相 1.5G| 10 |10 刀 | 30 和 | 175| 18 10k| 18 | 0.2m| 3 0 . 工 坦 工 届 | 10 于 | 10 工具 
27|3DG44B 1300 鱼 |1.5G| 10 110m | 30m| 150| 23 ， 350A| 15 S0HL| 3 50 及 工具 | 10 1 10 
28|3 了 PPG44B 1300mm 工 .5G 30m | 150| 30 | 0.4 王 | 20 | 0.42| 3 0.2m| 10 10 50iul TI0 
2913DG44C 1300zm1.5G 30 和 | 150| 25 | 0.4mm| 15 | 0.4m | 3 0.2mm| 50 10 |10.1 纪 | 10 
3013DG70C 4300mj1.5G| 10 110m | 80m| 175| 20 410 上 | 9 10H| 3 T0 愉 工具 | 工 0 TAI 10 
3113D G73 了 3 1 1.5G110 |10m | 30om|175| 30 |0.1m| 30 10.1| 4 0,1| 0.18&|1010.1 10 
3213DG73E |300z 1.5G| 10 112z | 30| 175| 18 S50H| 18 | 0,1 刀 | 3 50 此 工 凡 | 10 109 110 
33|3DG73PF 1300 巴 工 .5Gr 30 志 | 175| 18 50H | I8 |10.Itn| 3 50 上 工 上 | 10 103| 10 
3413DG81B ;300tn 1.5G| 10 10am | 30 和 | 175| 20 0.1ml 145 | 0.1m| 4 10.1ta| 0.T| 1010.TplI0 
35 和 2G 1 6 |10aa3 50m| 175| 15 40 | TI0 10h14 | 4140801bpl 610.1n| 6 0.1R 
6|3DG44C 1300 如 | 2G| 10 |10 如 | 50 钙 | 175| 25 | 0.1 卫 15 | 0.1 志 | ?3 0.1z| 0.1h ITI0 上 ,工具 
37|3DG81B |300m| 2G| 140 |10m | 50am| 175| 18 | 0.1m| 12 | 0.1 和 | 4 | 0.1 亚 0.18|10 0.1 有 
3813DG99B 1300o| 2G 40in| 175| 18 | 0.1 妈 | 12 | 0.1m| 4 和 .1 垃 | 0.1 上 10 0.1&R 
3913DG44C 1300tm| 2G|10 110 和 | 350 和 | 175| 25 5S0 贡 | 15 50hnl 3 50R| 0.1| 25 0.1 15 人 和 .5 只 
4013DG144A 1300i| 2G| 6 110m8| 50 锯 | 1751 15 10z | 10 10 | 4 10|0.1h| 6101 6 0, 工 歧 
41|3DG44C 1300a| 2G| 10 110m 150 生 | 175| 25 50 只 | 工 ? 50 愉 | 5 50R|0.1R| 10 全 .1 
2|3DG44C 1300za| 2G| 10 110m 1 30 媚 | 130 25 S0| 15 50hh| 3 50 工 上 | 10 工 上 1 工 0 
3 3DG44D 1300 刀 | 2G| 10 110m | 30 血 | 150| 30 S0Rh | 20 50Rh| 3 50 六 工 彤 | 10 工 上 | 10 
4|3DG44D |300mm| 2G 30 如 | 150| 30 | 0.4m1 20 | 0.4 刀 | 3 0.2m| TI0R|1 10 
5 上 3DG70D 1300m| 2G 10 110i | 80i 和 | 175| 20 10 妈 | 15 10A| 3 10 kk 工 上 | 10 工 上 | 0 
6|3DG73C 1300m| 2G| 10 110 姻 | 30m| 175| 20 | 0.1Im|20 | 0.1m 4 |10.1a|0.110O | 0 10 
7|3DG73G |300 钙 | 2G| 10 12 如 | 30 科 | 175| I8 50R|18 10.1ml 3 50 只 了 | 10 10h | 310 
8l3DG73G |300 和 | 2G 30 生 | 175| 18 50p118 | 0.1 垃 | 3 50 只 工具 | 410 10 | 10 
9|3DG8IGC |300m| 2GI10 10m | 30mm| 175| 20 0.1ml 15 | 0.1m| 4 |0.1a| 0.1n 10 10 410 
014S7 |300 所 100 和 | 175| 36 | 了 3 : 0.Tm 


-rr 


极 也 流 前 乙 和 嗓 动 率 集 让 极 
极 阿 声 
放 大 - 藻 极 
截 压 系 
流 系 数 降 | 尾 降 | 数 | 北 益 | 时 间 常 数 
矿 EB | PPFB 大 cg| Tc |P 产 pgs|Fcpsl TB rclNwplGcplFrcl rcl 7 | 7 和 Ce 
CCV) lmin|maxl 0y)| (AN CA) | (CCV) (AIGA)dB) dB) CVD (A)CHz) Cs) 
28 10 |10a I 0.35 | 1zma|10m 1 
| 20 | 250| 10 |10m 11.5 | 0.8 | 3m|30zm 2 
20 10 |10ma 1 0,35 | Iam|10 姻 3 
20 | 250| 10 jiom |15 | 0.8 | 3m|30m 4 
40 0,2 | 4 生 |20 和 m 5 
2 | 40 10 |10m 0.35 | 工 aa|10m 1 6 
15|30|200 10|1tma 11 0.25 | 1m|10zm 10 110。|10om8l400M 1p 7 
20 10 |12m | 1.5 | 0,8 | 3m|30m 8 
20 10 |12m | 1 0.8 | 3|30 细 9 
20 10 |12m | 1.5 |0.8 | 3m|30m 10 
20 10 |12m | 0.8 | 3 血 |30 血 
20 10 |10m | 工 0.33 | 1om110m B 
20 10 |10m | 工 0.35 | 1Tm|10m B 
23 | 250| 10 |20m 6 9.5f10 |20m |400M 29 B 
23 | 250| T0 120i 6 |45.5l10 |20m |200M 29 B 
1.5 | 20 6|1m ii 0.35 | 1mji0ml 25 18 |6 tm 1G 1.5 1 也 
25 1 180 10 110m 10.95 |0.33 | tmli0ml 3.5 | 9 和 | 6 110mgl400M 0.9B 1B 
1.5 | 35 10 j10m | 0.95 | 0.25 | 1ml10m| 3.5|19 |110 10m |400M 0.9 1 如 
413|30|1200| 10110m |0.95 | 0.23 | fm|10m| 3.5 10 |i0m |600M 1C 
1.5 | 15 10 10m | 09510.25 | tmll0ml4518 0 10m 1400M 1.5b 1B 
15|1351180| 10 1t0m 10.9 10.35 | 14mll0ml4.518 110 110m 1400M .5 了 1C 
1.5 | 20 6|1ia |1 0.35 | 1mli0ml5s 18 6 | 1mgl 1G 1T,50 1C 
3 ”| 30 10 |10m 0. 好 | 34mj10zm| 5 1.5B 1B 
30 10 |10m | 1 0.35 | 1om|10 了 血 1B 
20 10 |10m | 工 0.35 | {mj10m 1B 
2 |20 10 |10m | ; 0.35 | tm|10 和 m 1B 
20 10 |i0m 1 ,0.3 | 1m|10m 1B 
20 10 |10m 1B 
20 10 |10m 1 如 
145 | 200| 10 |10ma | 1 0.3 | fm|10 血 23B 
30 10 |10m | 工 0.35 | 1 和 |10 刀 1B 
20 10 |12m | 1.5 | 0.8 | 3am130 血 1B 
20 10 |12m | 工 0.8 | 3ml130m 了 B 
30 10 |10m | 1 0.35 | Tom|110m 1 卫 
1.5 | 20 6|1m 1 0.35 | 1ml10m|l 2.5|18 |16 fm 1G 1B 
1.5 | 45 10 |10m |0.95 10.25 | tmlioml3.5|19 10 10m 400M A4-01B 
1.5 | 25 T0 |10m | 0.95 | 0.23 | 1m|110| 3.5 |9 |10 10m |400M ,4-013 
15 | 30 |200| 10 110m ，0.95 | 0.25 | lml10 科 | 3.5 10 |10m 1600M A4-01C 
3 ”130 10 ,10m | 0.235 | 1om|10m| 4 A4-01B 
1.5 | 20 6| 14m | 1 0.35 | 1mlI0ml 4 |8 16 11mil 1G 1 
15|35|1480| 10 110m |0.9 |0.35 | 1mlliom1 45|18 |10 tm |400M 1 
20 10 |1i0m | 工 0.35 | Tam|10m 
20 1 0110m |1 0.35 | 1 如 |10 和 m 
20 10 |10mm 
15 | 200| 10 |10m | 1 0.3 | I 妞 110 和 
| 30 10 |10m | 工 0.35 | 1 了 |10mm 
20 10 |12tm | 1.5 | 0.8 | 3 和 m|30mm 
20 10 |12m | 工 0.8 | 3 血 |30mm 
30 10 j10m | 工 | 0.35 | 1ama|10m 
10 7 |12.5 1470M 
上 之 


5。 高 频 小 功 
.3 硅 NPN 型 答 流 、 敲 冰 闫 、 


| 返 旬 征 最 | 最 | 集中 极 | 集 电极 | 发 射 极 | 澎 电 极 | 人保 电 级 发 射 
序 型 大 

苯 人 多 | 高 - 天极 | -发 射 家 - 基 
| 虹 上 | 缚 反 向 藏 止 | 反 向 截止 反 疝 
| 巧 电 

形 下 率 流 | 温 | 青 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 窗 电 压 | 电 流 | 弄 流 止 电 

和 矿 CpR)cCaD | 矿 (BRE)CEO | 三 C(5R)EBO 

| 二 一 一 2 ee 
加 叶 ci 1 |Fegl ye | ce TcB 7cF 7PBP | 7csolFcal rcero jy cpg| 7TPBo 
| ( 罚 ) | YA (AVI A) TV AAA YI (CA)》 
RE | 人 人 Re 
1 3 有 G8D05 1300 绊 80 刀 | 175| 50 T 卫 | 35 Imnl3 1 1 和 |0.1a129 
| 3DG81C 300 姻 | 2G110 10 卫 | 30m| 175| 20 | 0.1m| 15 | 0,Iza|4 0.1T 班 | DT IDD0T ET0 
上 3 13PDPG44C 1300 和 | 2G110 10 刀 | 30 纪 | 150| 23 50 玉 | 工 3 50H |3 50 县 工具 | 40 工具 | 20 工作 
14 3DG44D |36gml 2G10 | 10m| 30ml 40 30| 细 u| 在 | 50A|3 30 呈 | 工 则 | 到 了 | 10 工具 
5 3 也 G73 台 13 的 和 | 2G110 10 了 | 30 志 | 175| 18 10& | 138 | 0.2 记 |3 和 .1 各 了 工 上 1 I0 工 共 | 340 
1013BDG8SIC 1300i12.35G110 T0m| 30i| 175| 18 | 0.1 玛 | 12 | 0 和 .1 1 4 0.1 名 | 01 10 0 .1 
[7 3DG990C 1300ia12.5G 40 姻 | 175| 138 | 0.1m| 12 10.1 刀 |4 0.1 妇 | 0.1& | 10 0, 芭 
13 13 有 8 了 1300 和 12.5G|110 10 刀 | 30z| 125| 45 10.1m 410 10.1za|4 0.1ml 0 4010.41R 349 
机 3 也 人 ?3TIL 1300 志 2.5 必 10 T0 王 | 30tm | 175| 工 S 10AA| 15 | 0.2 包 |3 0 . 工 诬 TH 10 工 上 | 了 0 
1 3 有 各 44 瑟 1300 刀 12.5G110 T0 志 | 30 生 | 150| 290 50 有 | 5 5DOR|3 50 工 只 | 人 工 基 | 10 荆 R 
| | 
上 3 用 二 81 D 360 志 |2.5GtOe 10 刀 有 | 50 了 | 175| 18 | 0.1 王 | 12 1 .0.1m|14 四 .1 和 01 IO 0 工 和 | 了 
1213 呈 (人 41441300 细 区 看 |10 如 呈 | 50m| 175| 3 10R 1 10R | 4 1080nTRI D10 0 .工具 
13 3B40144C 300m12.5 全 | 看 110 了 和 | 50H| 175| 19 10RA 10 TI0R 14 了 10 0 61 01 6 0 工具 
1413 了 全 44 了 1300m 2.5 和 全 10 110 30 世 | 1S0 20 50R| TI5 508 13 50 二 | 0 工 只 | 10 
上 3 了 号 避 44 且 1300m12.5( 30 纪 | 150| 390 | 0.4 刀 | 20 | 0.4mn|3 0 和 .2 了 10 2 
HL6 3DG73 乳 1300m12.5CGr110 10 志 | 30| 175| 45 | 0.13| 15 | 9.19| 纯 0 01 90010.18| TD 
17|3 了 DG73 瑟 |300 生 |2.5 r|10 12za| 30 科 | 175| 15 90 1I3 |0.1ml|3 50 只 1 J0 TI0 认 | 10 
18 3DG73 吾 300 如 |2.5(Gx 30 芭 | 175| 15S 5084| 45 |0.1ml3 50 有 工 上 | 10 人 0i | TO 
19|3DG81DD 1300a12.5G 10 10 旬 | 30 和 | 175| 195 | 0.11 310 10.1| 4 0.tml0.3581 1010181310 
2013DG85A 1300m| 3GIt0 30m | 50 如 | 125| 18 | 0.1m| 12 | 0.2m134 他 , 直 了 20 10 吕 1 10 工具 
21| CG472 1300 3G 30 10.1mpnpl 12 10.1ml|3 0.5h| 45 5S5H | 0 
22| 9010 1300ma 3.5G110 10zm| 35 志 | 150 了 5 了 310 
|2313 了 G85B 300o|3.5G110 30 妇 | 30 刀 | 125| 18 1 0.1 如 | 12 0.2mm14 人 四. 工 垃 于 | 1 10R| TI10 王 内 
好 4|13TG85C :300z| 4Gi10 30 嫩 | 50 和 | 125 48 10.1 和 | 12 | 0.2 位 | 生 由. 工 志 工 HL 10 了 10 及 | 工 工 世 
和 2 和 913C |300m15.5G 10 15 如 | 50m| 4175| 18 | 0.1 妇 | 15 | 0.1 和 | 3 0.1tm|0.5A119 人 .5 只 
jz6|2G913 We 10 15 地 | 50 生 | 175| 18 | 0.1 和 | 15 | 0.1m|3 0.1 刀 | 0.5 呈 | 19 0.5 从 
27|3 卫 实 202A | 300mm| 150 人 2 0fmal4 0. 0.5n| 了 | 了 | 320 
2813 了 D 生 202 了 1300 了 征 300zma| 150 J3 0.1 志 | 了 0.1 科 | 0D.5| 40 工 上 只 | 工 0 
129 GEL9016 1310 刀 |400M| 5 工 伺 | 25 鱼 | 150| 30 | 0.1 卫 | 20 T 妇 | 4 0.1 刀 | 0.1| 39 和. 工 关 
30| HY9018 ;1310 刀 |600M 10 8z| 50m 20 | 0.1znl 1I5 | 0.1m|4 0.1 刀 | 503| 12 10.2 吧 | 10 
31 HHYo9016 1310za 1600Mi10 4 卫 | 50 刀 20 108 20 1 0.1m|4 0.1HI 503| 43 |10.2u|410 
32| 入 工 9018 1310 生 |700M | 5 5 垃 | 50tmml 150| 30 | 0.1m| 18 TIm|5 0.1 卫 | . 503 | 12 
33 2N2368 360 锯 |400M 300z 40 T5 4.5 
34|2N2369 360 如 |500M 500 联 40 工 5 4.3 D.4 只 
35|2N2222 400 包 |300M 500za 73 40 昌 
36| PP016 400 刀 |400M1 5 工 志 | 25 纪 | 150| 30 20 了 0,.1 刀 | 0.1| 30 10.1R120 0. 工 R 
37|3DG9016 1400z|400M| 5 Ta| 25 耳 | 125| 30 | 0.1 了 | 20 工 刀 | 二 0.1 刀 | 0.1|1 39 人 ,上 
3813DG9016 1400 生 |400M| 6 1 坦 | 50 锯 | 150| 30 | 0.1m| 20 | 0.1m| 5 和.1 了 E| 0.1 30 10.25120 有. 工具 
39 3DG2216 |400 姻 |450M112.5|12.5 刀 | 50 和 | 125| S | 0.1 45 10.114 0.1|0.18|50|10.1hl50 0. 了 人 
4013DGS815 |400 曾 1500M| 6 10a 1200m | 41450| 60 | 0.1 弓 | 45 1 0.1 刀 |5 0.1 垢 | 0.1 | 45 
H 3DG9018 引 400 幸 1600M| 6 1a| 5S0mil 150| 30 10.1 也 | 20 | 0 组 | 4 0.1| 0.130 1 0.2h| 20 0.1 此 
MU2| G44 400 生 |600M 110 10 妇 | 50a| 150 20 3 工 上 | 20 
43，OC 了 9016 1400m1600MII10 4 20z| 150| 40 | 0.1 刀 | 40 3 和 | 5 410 50 30 
44| 尼 百 9018 14600 姻 |1 .TIGI10 8 垂 | 30 和 | 150| 30 | 0.12| 15 1 | 4 10 共 | 60 1415 
45|3DG2636 1400 刀 上 1.2G| 切 15 纽 30 10P1 20 1014 10 1 0.58|130 |10.5u| 20 0.3 比 
HH6l CGd41A1400 如 12G 罕 1 100 志 | 1751 30 2 二 3 Ta| 0.3 包 | 15 
17| CG441B|4n0m12G 可 100m| 175| 30 | 2 3 1m| 0.3 妞 | 15 
481 CG44IC 13400212G 桩 100 卫 | 175| 30 2 垃 3 工 刀 | 0.3 生 | 15 
49| C G441 了 1400 血 |2G 罗 100 生 | 175| 30 2 2 3 工 包 | 0,3 鱼 | 15 
350| CG 机 400 血 13G 175| 20 | 0.1 了 如 3 0.1| 50 上 | 10 10.5 了 | 10 
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极 
低 品 记 小 功率 三 极 管 


| 
管 


| 电 流 前 饮 箱 品 功 率 集 电 极 | 并 
林 外 序 
极 回 声 极 
族 火 ~ 基 极 | 答 
茂 歧 系 ， 
流 系 数 降 上 压 降 数 增 益 时 间 常 数 | 容 
矿 cal ArFE pr Tc jsgs| cgs| 1 TcjNplGcelrcl ro | | rcCe | Cos 二 中 
(VD)|mia aax|( (AKCV) CVD) CA OA) GdB) du) YA Hz Cs | CEF) 
aa Re | 
15 引 | 30ama 1 12 姻 | 60 了 10 |28 1.5G | 旦 2-08 1| 
30 10 | 10m|1 10.35| 1m| 10m 入 4-01B ?| 
2 | 20 10 TI0 纪 | 工 0.35 | Tam | 10 了 入 4-01 了 |3 
2 | 20 20 | 10m|1 1035 | 1m| 10a | A4-0TB|41 
20 10 | 10a| 1 10.35 | 1ama| 10 押 和 4-01B|5 
] 
1.5| 25 1 | 10m|0.95| 0.23 | 1m| 10m|3.5| 9 10 110m 400M 0.9D| 和 A4-01B|6 
1.5| 30 | 290|10 | 10m| 0.95| 0.25 | Im| 10m| 3.5 10 | 10m |600M 和 4-01C|7 
30 1 | 和 如 1 10.35 | 1m| 10am B2-03 |8 
20 10 | 和 0 中 | 工 10.35 | 1m| 120a B2-08 |9 
2 | 20 10 | 10m| 1 |0.35| lm| 10m | 旦 2-08 |10 
25 | 18010 10m|0.95| 0.33 | 1m| 10m| 3.5| 9| 6* | 10ma8400M 0.9p| 和 A4-01B|1 
1.5| 320 6 1ml1 |0.35| im 10ml 4 8 |6 | 2mi 1G 1.50| 熏 4-01B|12 
1 引 20 6 fm|1 1035| 1m| 10m| 6 8 16 | 2m8 1G 1.5D| 和 勾 4-01B|13 
20 10 | 30m|1 |0.35| 1m| 10m A4-0TB|14 
20 0 | 10m A4-0TB | 全 
30 10 10 刀 | 1 0.35 | 工 蔬 | 10 押 A4-01B|16 
2 10 | 12m|1.5|10.8 | 3m| 30am A4-0TB|17 
20 10 | 12a| 1 |10:8 | 3ama| 30tm A4-01B|18 
30 10 | Toml 工 |0:35| Im| 10 和 入 4-01B|1 
.5| 10 1 | 10ml1 10:5 | 2m| 20m 0.8p| Al138 120 
1.5| 9 20am |600M 21 
25 10 | 10m 2.6 10 | 3m | 1G 0.7D| 人 3-07A|23 
1.5| 10 10 | 10ml1 |0.5 | 2m| 20m 0.8D| 入 138 |23 
1.5| 10 10 | 10m|1 |05 | 3m| 20m 0.80| Al138 |24 
41.5| 20 10 | 10 刀 | 0.95| 0.235 | 2 绊 | 10m| 2.5|10 1 | 45 | 2G 0.45p| 入 136 |25 
1.5| 20 10 | 10m|0.95| 0.25 | 2m| 10ml3 | 10 10 | 45m zc| 0.45p|  A136 |26 
55 | 400| 二 | 50ml0.9 和 | 0.5 | 25 姻 |250m| 4 A3-08A|27 
5 400| 1 | 50ml0.9 和 | 0.5 | 25m|250m| 4 A3-08A|28| 
3 | 28 | 270| 5 Ta 0.3 | 1am| 10m| 5 5 | 1m |100M 1.6p|」 A3-07A|29 
40 | 198| 5 Im| 0.9 | 0.5 | 1om| 10m 和 3-07A|30 
40 | 198| 4 fom| 1 |0.35| 1m| 10m 和 A3-07 人 |31 
28 | 270| 5 To 0.5 | 1m| 10m| 5 5 | 2m |400M 1.7D| A3-07Al32 
20 1 | 10m 4D| A4-01B133 
40 10 | 10m 4D| A4-01B|34 
50 10 1 8D| A4-01B|35 
3 |328 4198| 5 1zm| 0.9 | 0.3 1Ha| 10m | 5 1.6D| A3-07A|36 
3 |40|200| 5 tm|1 103 | Ta 10m|5 5 | fm |100M 和 3-07 太 |37 
5 |30 |280| 5 Im| 1 |0.35 | Ima| 10m|5 5 | im |100M 2p| A3-07A138 
3 | 和 |340012.5l12.5m| 1.5 102 |1.5m| 15 血 29 |112.5112.5a| 45M 29 39 
40 | 400| 1 | 50m|1 |0.5 | 节 下 |150m A3-07 太 |40 
4 |3013200| 5 1ama| 1 |10.35 | 1m| 10m|5 5 | fm |100M 2n| A3-07A|41 
40 | 30011 2 和 0.35 | tam| 10m 17 | | tm |100M | 3-07 和 |42 
30 | 200110 4 也 | 0.96| 0.2 | 5m| T0m | 入 3-07A |43 
4 | 200| 引 8m| 0.85| 0.25 | 5m| 10m 太 3-07 生 |44 
3 j40 1300|1 2 也 | 0.9 | 0.35. | 1ma| 10aa 417 |10 | fm |100M 23p 4 
15 S | 50m 1m 10 2G 46 
T5 5 50ta 工 垃 10 2 47 
把 S | 50 1 行 2G 48 
生 5 | 80m 全 2G 攻 
15 3 20 地 | 0.9 | 0.2 | 1ma| 10m 册 


民 


本 


让 
3。 高 频 小 功 
3.5 砖 NPN 型 微波 .高 频 、 
SR 人 2 
最 等 征 最 | 和 集 虫 援 党 忠 级 | 发 射 极 集 电极 集 电 极 |] 发射 
型 天 
1 技 多 | 高 。 - 基 极 | -发 射 极 | - 基 
币 许 人 基 极 这 发 射 裤 一 基 极 ， 志 时 
县 结 反 间 截止 | 反 向 截止 | 反 商 
| 功 1 时 
| 率 频 率 | 流 | 温 | 击 穿 电压 | 击 察 出 压 | 出 罕 电压 起 流 电 流 ] 止 昌 
FE 产 CBR)C50 | 广 (BR)CEO | 大 (BR) BO 
导 ex | 和 | Le | 21 7cB 7cg 7FEB | 7cao | 大 csl Tczo cp TE80 
lm， (Hzy YI CA TANKOJYJ OA YA VD AT CA YA) YA) 
RE premmaa 了 2 RS ia Pa = ra 5 ve-- 
中 | _ 下 
3DG115 | SGI10 |120t 7 但 | 175| 20 1 0.1 生 | 12 1 0.I 妇 | 3 | 1051 1010.2ml1 340 
CG42 400 芋 6G|18 120m ?0m| 175| 20 | 和 Tml 10 0.1 志 | 3 0 . 工 组 工具 | 9 革 且 
CG48L 1400 了 100 妇 | 178| 25 2 | 孔 工 扭 | 有. 工 组 
3DG90C 1450 下 | 2G 才 T00 刀 | 175 | 己 乌 工 .5 包 | 28 
3DG90 蕊 1450m12.3G 雷 100m| 175 | 了 5 纪 1.5 纪 | 28 
3DG90 450f| 3G 肿 100 纪 | 175| 40 2f 2 屯 垃 工 弓 | 28 
3DG7B 1500m| 200MI10 130 引 1100m| 175| 45 | 0.1 刀 | 25 | 0.1I 纪 | 4 1.1m| 0.1 | 工 0.E | 10 
3DG120CG1500 志 | 300MI10 1302a 1100m| 175| 40 | 0.1m130 0.1z| 4 0.1 卫 | 03| 10 4103 10 1 103 
3DG120D1500aa| 300MI10 130 1100ml 175| 60 | 0.1mi 43 |0.1m| 4 10.1za| 41031310 93a| 10 0 皇 
3DG121C 1500 生 | 300MI10 130i 1100 菇 | 175| 40 | 0.1mai30 10.1| 4 10.1a| 0.T 1010.2p1010.1R 
3DG121D1S00a| 300MI10 130m 1100m| 175| 60 | 0.1a| 45 | 0.1t| 0.1m| 0.1 10 1 0.28|30 1 0. 
3DG80A |500 卫 | 400MI 6 3 纪 20| 150| 20 10.1 细 | 20 | 0.1 了 | 4 0.Lml 0.1 10 1 0.1 10 01 
2G711A 1500 开 | 500MI10 120 皇 50 如 | 175| 18 | 0.1a| 18 1 0.2m| 4 10.1 1 10 工 上 1 20 
2G711A， 1500 如 | 5S00Mi10* |120mS | 50 了 | 175| 18 | 0.1ta| 18 | 0.201 4 0 .1 志 工艺 | 0 T0BR| 30 
3DG74A 1500 了 | 500MI10 130 | 5 纯 巴 | 175| 18 10.1m| 18 10.12m| 3 0 .1 也 工区 | 10 10 10 
3G5 孔 500 妇 | 500MI10 1120 组 |100mm 75| 193 410 410 105| 3 10| IO 10 了 D 上 | 0 
2G711A 1500 和 | 500I10 130 担 50 了 | 175| 18 | 0.{tm| 18 |0.2m| 4 | 人 .To 工 汪 | 10 T0P| 19 
2G711A 1500am| 5S00MI10 120ma 50aa| 175| 18 | 0.1m| 18 0.2m| 4 | .0.1 二 工 革 | 了 0 10 人 | 9 
3DG122 和 |500m| 500MI10 130 刀 1100 生 40 |0.1m| 30 10.1z| 4 0.1a 0.1 10 10.28 1010.1B 
3DGdH22B1500 下 | 500MI10 30 1100 卫 60 | 0.1aa|453 | 0.4mn|4 |0.{mal 0.18| 340 10.28|10 0.1H 
3DG80B 1500 刀 | 600M| 6 3 组 20 了 | 150| 20 | 0.1 刀 | 18 | 0.1m| 4 0.{ 雪 | 0.41| 10 0.1R110 1 0.1R 
3 用 G122C1500z| 700MiI10 130 刀 1100 弓 40 10.1mi30|10.1ml 4 0 ,1 垢 | 0.1 基 | 10 1 0.281 10 1 0.1 上 
3DG122D1500ia | 700MI10 130 纪 1100 征 60 10.1an|45 |0.1| 4 上 .1 0.1 有 | 10 0.2941 410 1 0. 只 
2G711 卫 500 和 | 750MI10 130 了 150 和 | 175| 30 | 0.1 如 | 30 1 0.2| 4 有 . 工 垃 工 H | 10 10|1 410 
2G711B 1500 了 | 7506MI10 120 卫 50 芭 | 175| 30 | 01 30 | 0.2 垃 | 4 | 0.1 坦 工 此 | I0 198 1 10 
2G711D 1500m| 750MI10 |30m | 50m| 1415 4 | 0.fa 全 | 0.2ml 4 10.1m| 1 1410 10n| 2310 
2G71L1D 1500 匡 | 750MI10 120 取 350 媚 | 175| 45 | 0.1| 43 |0.2 如 | 4 |0.1 垃 TH| 10 TI0 有 | 0 
2G711C 1500| 73S0MI10 120 押 50| 1751 30 39 0.5 几 | 30 工人 | 30 
2G711D |1500m| 750MI10 1209ma 50m| 75| 45 可 0.5 必 | 45 了 有 | 45 
2G711A 1500ma| 700MI10 120 拉 1100 和 1 175 20 | 0.19a1 4 10.1 刀 | 0.1| 40 
2G711B 1500m | 750MiI10 |120a 50 切 | 175| 30 | 0.1 如 | 30 | 0.2 志 | 4 | 0.1 垃 1 有 | 40 开 | 40 
2G7118B 1500 吾 | 750MI10* 1208 | 50 刀 | 175| 30 | 0.1 纪 | 30 | 0.2 纪 4 在 .工地 工 上 | 了 108 | 10 
2G711 了 1500 和 | 750MI10 120 弓 50 纪 | 175| 45 | 0.1tmi45 |0.29| 4 0 . 工 血 工具 | 9 工 上 | 工 
2G711D 1500| 7S0MI1I0e 120m8 50m1 175| 435 | 0.1m| 43 | 0.2 刀 | 4 | 0.1 弓 工具 | 0 19 必 1 0 
3DG74 引 1500 王 750MI10 130tn3 | 50 刀 | 175| 30 | 0.1 生 | 30 | 0.1 生 | 4 | 0.1 弓 工 | 0 19 呈 | 40 
3DG74D 1500m| 750MI10 130m8 | 50ta| 175| 43 | 0.1 刀 | 45 | 0.1 纪 | 4 | 0.1 也 工 ) | 10 941 40 
3DG80C 1500 垃 | 800MI 6 3 二 20 生 | 150| 20 10.1mm| 418 | 0.1| 4 0.1ma| 0.18 IO0 1 0.1 10 |10.1 
3G5A 500 了 | 800MI10 120 如 1100 刀 | 175| 15 107 1 40 TO0OR| 3 1408 410|1340 0H| 0 
3G5B 1500 生 | 800MI10 120 生 1100Z| 175| 15 4081 1 TI0RR| 3 108 | 10 呈 | 40 IT0R | IO 
3G5C 1500 拉 | 800MI10 1420 卫 1100 乌 | 175| 19 108 1 410 10R | 3 10h| 0 10 TI0R | 0 
3G3SDD 500 了 | 800MI10 120 刀 1100 二 | 175| 1 10H1 10 1 1081 3 10p | 0 10 10h|1 10 
3DG80 了 |500 和 | 900M|I 6 3 如 20 血 | 150| 20 0.1mil 18 |10.1 下 | 4 10.1 妈 | 0.18 13401018130 1 8. 和 
3DG82A |500ml 1GI10 30m |100ml 3175 | 20 | 0.2 生 | 4 | 0.1aa| 0.1 | 10 0.5 
2G711 了 1500 1TG10 130 志 50m| 175| 18 | 0.1 匀 | 18 | 0.22| 4 | 0.1 弓 了 | 了 0 1051 3 
2G71L 了 1500 邱 1Gl10 120 了 50 刀 | 175| 18 | 0.{1i| 18 10.2m| 4 |10.1m 工 上 | 10 1T0 | 8 
3DG82A |500 志 | 1G110 130 包 80 纪 | 150 35 也 | 3 1 0.5 舞 50j | 10 
2G711C 1500 血 T1G10 130m 509| 175| 30 10.1mi30 | 0.2m| 4 | 和 .二 IT] 1I0 108 | 40 
2G711C 1500 季 1GI10 120m  ，50 科 | 175| 30 | 0.1t| 30 | 0.2Z | 4 0 .19a 工 上 | 10 10R1 10 
3DG72A |1500 纪 1Gl10 120 纪 80 纪 | 175| 45 | 0.1 色 | 45 |10.22| 4 10.1 和 | 10 T0R1 410 
3DG82C 让 1GI10 130m 100 巴 | 175 25 | 0:2 刀 | 4 0.,1t 刀 | 0.1E| 10 | 人 .5 其 
| E 
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前 坷 功 京 鞭 
尖 外 
嘻 声 极 
输 
系 招 
电 
降 数 增 荤 容 
APE cglzc | 大 ssS Gp |Fcl rc|l 5 Cos 
mi 记 |max| (VD) ACT CY) | 〈A)|(dB) |(dB) CCY)AICHz) (0s) 
15 0.9 | 0.2 6 |10| 5m| 2G 卫 4-04A 
15 0.9 | 0.2 也 4-04A 
10 11 | 12135ml1.7G 了 B2-08 
8 工 .2 B2-08 
8 二 2 6 128 2.3G 了 2-08 
8 1.2 6 | 28 3 和 4-01B 
40 工 6 |3410 130ml100M A4-02BB 
1.5 | 30 工 0.5 6 |10 |30m|100M A4-02B 
1.5 | 3 1 0 .5 1 6 11 30ml100M A4-02B， 
1.5 |3 工 0.5 6 | 10 | 30aa|100M A4-02BB 
1.5 | 30 1 人 0.5 6 | 10 130m|100M 
2 40 工 0.35 20 6 | 3|100M 人 4-01B 
六 0.5 A4-02C 
20 1.1 |10.5 A4-02C 
2 1 0 .5 A4-02C 
10 0 妇 | 工 0.5 A4-02 昌 
20 血 | 工 0.5 A4-02C 
30 菇 | 1.1 | 0.5 A4-02 
1.5 | 30 如 | 工 0.5 10 | 10 130m|100M A4-02C 
1.5 | 30 0 如 | 1 0.5 10 | 10 | 30zm|100M A4-02C 
2 40 3 血 | 工 0.35 20 6 | 3ml100M A4-01B 
1.5 | 30 0 和 | 工 0.5 410 110 | 30mj100M A4-02C 
1.5 | 30 0 垃 | 工 0.5 10 | 10 |30mjl100M A4-02C 
20 工 0.5 A4-02C 
30 1.1 | 0.5 A4-02 吕 
20 了 0.5 A4-02C 
30 1.1 | 0.5S A4-02B 
30 1.1 | 0.5 12 | 140 | 20m1400M A4-02B 
30 TI.1 | 0.5 12 | 10 | 20zm|400M A4-02 昌 
20 1 0.35 47 | 10 | 20mj100M 3， A4-02B 
20 工 0.5 A4-02C 
20 工 1.1T 10.5 A4-02C 
20 ] 工 0.5 A4-02C 
20 1.1 10.5 A4-02C 
20 工 0.5 A4-02C 
20 工 0.5 A4-02C 
40 1 0.35 20 6 | 3m|100M Ad4-01B 
10 工 0.5 A4-02 卫 
10 工 0.5 A4-02 了 了 
10 于 0.5 A4-023 
10 1 | 0.5 A4-02B 
2 40 工 0.35 20 6 | 3m|100M A4-01B 
1.35 | 25 了 0.35 3.5 | 18 | 10 | 10m|1100M A4-02B 
20 1 0.5 
30 1.1 | 0.5 A4-02C 
20 I A4-023 
20 二 0.5 A4-02C 
30 T.1 10.5 A4-02 了 B 
30 工 0.5 | A4-02C 
25 工 0.35 A4-02B 
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片 型 大 | 太 

耗 1 

许 

太 电 

Po | |Frecgl Tc | Tc 

号 瑟 

(加 ) | (Hzy | (YI (和 1 (和 ) 
工 |3 卫 已 72A 1500 和 TG10 120 钙 50 匡 
212G731 3 500 扫 1GI1I0 120 刀 100 绒 
312G711C 15001a 1GI10 120m 1 50 二 
4|12G7T1EC 500 拉 1G|10 120 纪 100 和 如 
5 12G7tTC 1500 亚 TI10+ 1120 50 茵 
02G71TE 马 15002 工 位 110# 120 了 8 5S0 全 
7 13 了 人 G72 太 1500 血 TIG|10 120 50 切 
813DG72A 1590 细 工人 30 雪 
9 13 孔 G72A. 1500 血 1TG|10 120 握 350 也 
1013DG74C 1560 卫 1 CI10 130m8 50 过 
113DG74 巨 1506 垦 TGI10 130oa8 510 坦 
1213 了 DG82A 1560 姻 1TG|10 130 握 80 
1313DG82A 1500 王 TG15 130 十 80 世 
14|3DG82A 1500 弓 1G|190 130 丘 80 所 
1313G5SP 500 如 1G|10 120 王 IT00 
16|2G711C 1500 也 TG110 120 弓 50 匀 
1712G71T 瑟 1500 联 TIG10 120 好 50 
182G711B 1500 姻 TGIL0 120 50 锯 
T19|2G711E 1500 孟 TtGl10 120m 50 切 
03G44C 500 姐 | 1 人 60 纪 
21|3G44 忆 3500 刀 | 1TGA 60 包 
2213DG82A 1500 茵 TG|10 138 血 80 卫 
23|3DG82A 1500 和 TG|10 129 了 80 
2413 忆 人 123 和 1500 生 1TG10 130 纪 100 纪 
25|13 了 GT123C 1500 了 2 tGII10 120z 100 纪 
BY2701 1500 押 TGI10 | 20 弓 TO00 伍 
2713D GT123A1500 妇 | 1.2G10 130 如 工 00 二 
28|3DG123C 1500z| 1.2G110 130 伍 00 地 
29|3DG82C 3500m1 1.2GI10 130 80 匡 
30|3DG82C |1500 和 | 1.2Gi10 |30m 80m 
3113 卫 G82A 15600 志 | 1.2G110 130 了 100 如 
3213DG8286 1500 刀 | 1.2GI10 130 丘 80 世 
33|3DG82C 1500m|11.2Gj10 20 80 匡 
34|3DG82C 1500 和 | .2G|10 130 了 和 100 人 二 
3513DG123A500m| 1.2G10 130m 1T00 取 
3013DG123C 1500 了 | 1.2GI10 130m 100 姻 
3713DG82C 1500 生 | 1.2G10 130z 80 茵 
3813DG72R 1500m11.25GI10 120 了 50 所 
3913 也 G72 也 1500m|1.25 亿 |10 120 孟 50 了 
4013DG72 了 3 1500 和 11.25G110 120 卫 3530 所 
1 3DG72C 1500 据 |1.25Gi10 120 志 51f 征 
23DG72B 1500 卫 |1.25G10 1120 了 50 了 
33DG72C |500mm|1.25G|10 |20 吕 | 50zm 
4j3DG72E 1500m1.25G110 120 如 51f 纪 
4 3DG72 引 |1500m 11.25G110 |120m 51 巩 
4613 了 DG72 了 3 1500z11.25G S50 巧 
47 3DG72 甩 500m .25G110 120ma 350 了 
4813DG72C 1500 姻 11.25GII0 120 了 50 刀 
9|3DG72C |500m 1.25G 50m 
35013DG72C 1500m11.2SGI10 120 纠 58 弛 


让 下 Ar 
5。 高 频 小 功 
3.5 硅 NPN 型 微波 .高 频 、 

和 最 | 集 出 和 极 | 集 电 家 | 发 射 极 | 和 集 电 极 | 集 电 家 | 发 射 
冰 ~ 基 极 - 发 射 航 - 基 

- 藏 极 - 发 射 极 -~ 花 极 ， 
筑 上 芭 疝 截 正 反 回 窟 止 反问 
漫 」 卦 穿 电 压 | 填 穿 电压 | 者 穿 串 压 | 电 泣 | 也 流 | 止 电 

矿 (BR)C50 | 六 (BR)CcEO | 六 (BR)R5O0 时 到 
了 7 TcB Tcz TB5B | Tcpoj 扩 cal Tc5o | 扩 czl TBB0 
( 昌 )V AIGCA RNY CA OA) YA YA) 
175| 45 | 0.1| 45 | 0.1 科 | 4 | 0.fTm TH | 10 工 A | 10 10.5 吧 
工 75 30 |110.1m| 4 10.fa 0 38 
175| 30 | 0.1z|30 0.2| 4 |0.1oa 工 上 | 巧 二 hd19 
芋 75 40 10.1 雪 | 4 |10.1 生 | 0 和 14 3 
175| 30 | 0.1130 10.2 世 | 4 | 0.1 伍 工 H | 葵 10130 1 

| 
175| 18 | 0.1 刀 | 18 10.2f| 4 10.18 工 上 | 310 10 妈 | 0 
75| 45 50 有 4 | 45 | 和.1| 3 530 及 工 A1 TI0 TI0 有 1 
了 75| 45 50j 45 |0.1 细 | 5S 5350 上 工具 二 工 T9| 410 
175| 45 | 0.f 妇 | 43 10.1ml 4 |0.1m|0.1RI 49 1105 10 
1475| 30 | 0.1 刀 | 30 | 0.1 刀 | 4 | 0.1 坦 工 上 | 了 10 册 | 10 
173| 18 | 0.4m| 18 | 0.1m| 3 | 和 .1T 皇 工区 1410 | 40 
了 7 25 ITn| 3 |10.5 纪 509 有 | 工 
T350 25 并 mm| 3 |10.5 纯 1 1 了 让 | 10 
工 73 25 |0.2 生 | 4 10.1 纪 | 0.1h| 40 
175| 15 102| 0 10 有 1 3 101 40 位 1 10 | 
175| 30 |0.1m|3010.2m 4 |10.1@j Th 区 TI04 1 10 
工 73 0,5| 30 TH | 30 
175| 49 | 0.1Im| 138 10.3 和 | 4 10,. 志 工 H | 二 TI0 上 | 工 0 
75 0.5 有 | 45 于 呈 | 43 
475| 30 |10.fm|30 10.2 委 | 4 | 0.1 1 310 
175| 20 | 0.1m| 2010.2m|l 4 |0.1 1 | 1 
175 25 1 弓 | 3 | 0.5 亿 30 | 10 
175| 30 | 0.1ml 25 | 0.1m| 4 10.19 R | 垃 108140 
175| 30 | 0.1m120 10.1 包 | 4 10.1 纪 | 0.1h 4 0.5 也 
175| 40 | 0.41m| 30 |10.1a| 4 | 0.1m|0.1u 加 人 .5 也 
了 75| 40 1 0.1| 30 |10.1m| 4 |0.1z| 0.1h| 40 1 30 10.5 只 
T75| 30 20 4 0.1R| 30 工 | 20 工具 
175| 40 3f 4 0.1 中 | 40 下 | 30 工具 
175 20 Im| 3 | 0.5zZ 50 有 | 340 
T75 20 |0.2 刀 | 4 | 0.1 匀 0.1 | 的 
0.1P| 30 Tn | 20 工业 

175 20 1 纽 | 3 | 0.5 纪 30pR | 10 
175| 25 | 0,1T 色 | 20 | 0.1 如 | 4 | 0.1z | 所 10 1 40 

40 30 0.1 | 4 工 | 3 工 世 
175| 30 ul 20 TH 4 工具 
175| 40 工 | 30 工 上 | 了 工 攻 
50 20 Ja| 3 | 0.5 垢 50R 1 ITI0 
T75| 18 | 0.1 刀 | 18 | 0.2 志 | 4 | 0.1 卫 工 | 0 10 有 | 10 
175| 25 | 0.4t| 25 | 0.2 缮 | 4 | 0.1 丘 了 | 10 了 0 | 10 
IT735| 30 | 0.1 科 | 30 | 0.2 也 | 4 | 0.1 弛 工 hn 3 10 只 | 30 
175| 45 | 0.1 也 | 45 | 0.2 也 | 4 | 0. 地 工具 | 了 0 10 | 340 
175| 30 | 0.1 耳 | 30 | 0.1 刀 | 4 | 0.1 和 TI TI0 TDn130 0.5 上 
175| 45 | 0.1 如 | 45 | 0.1m| 和 | 0.1 亚 1 340 了 II0O |10.5R 
175| 18 | 0.12| 18 | 0.1 也 | 4 |0.1 坦 Ih | 40 1 110 10.5 电 
175| 30 50h|l3010.1 生 | 竹 50 必 工 有 | 区 10a | 40 
1735| 30 3502 | 30 | 0.1 委 | 5 50 必 IT | :0 10 | 10 
175| 30 | 0.1| 30 | 0.1m| 4 |0.1m|0.181410 10.58| 10 
175| 45 | 50145 |0.1ma| 5 50 必 工 | 10 T0R | 10 
175| 45 508145 |10.1ma| 5 50 几 TU| 40 105 1 410 
175| 453 | 0.1am|45 | 0.1ml 4 10,1m|0.1I0 10.5 史 | 10 


Le 


CE ， 


| 


低 品 声 小 功 训 三 极 管 
ii 二 SS 
极 也 流 前 饱 各 噬 功 形 
极 二 起 
议 大 
截 压 系 
流 系 数 降 上 陛 数 增 益 
矿 BB | PRFE Fogl rc jpgs rcgsl 75l rc wpFlGp |jFrclrcl 7 
(YY) lmin lmax| (了 | (A)| (V) CVD) (AAA)dB) (CdB) YA CEz) 
Se 玉 上 Ti 和 - T 一 3 人 ee Cs ee 
15|3|1480 10|20ml 1 05 |5am|5ml4 | 19 |310120ml100M 
20 10 | 20 坦 | 工 0.35 | 5 也 |50a 17 | 10 |20m|100M 
20 10 | 20 科 | 工 0.5 | Sa|50m 
20 了 | 20m| 工 0.35 | 5m|50m 17 | 10 |20m|100M 
20 | 200| 2 | 20 1.110.5 | 5m|50m 
20 120 404120m| 1.1 Sm |50 卫 
20 | 250| 14101120m|l 工 0.5 15 锯 |50 钾 
| 20 10 | 20 媚 | 工 f.5 | 5 和 |50 匡 
30 410 | 20 了 aa 工 0.35 | Sam|50m 
| 20 T0 1 30 也 | 工 0.5 5 钙 |50 弓 
1 | 
20 10 |130 也 | 工 0.5 5 秘 |150 弓 
| 工 了 5 和 |50 姻 
| 20 5 | 30m| 工 0.5 | 5 垢 150 卫 
| 30 5 | 30m| 6 0.35 | 5m|50 了 18 | 10 130 了 |100M 
10 | 200| 10 1410am| 1 0.5 | 1ml10am 
20 | 200| 10 200m| 1.110.5 | 5m|50ama 
30 10 | 20 和 | 1.1 0.5 | 5am|150 姻 412 | 410 120@|400M 
20 | 200| 10 | 20m| 1.1|0.5 | 5m|50zn 
30 10 | 20m| 1.1|0.5 |5aa|50ta 12 | 10 |20 生 400M 
3 | 10 |30m| 1 0.5 | 5 媚 |30 包 
30 | 10 130om| 1 0.5 | 5am|50 姻 
20 5 | 30 了 a 了 3 了 150 纪 
20 | S | 30zm| 1 0.8 | 5 年 |50 姻 
1.3 | 25 10 | 30za| 工 0.35 | 5 血 |50z 18 | 10 |30 生 |100M 
1.5 | 35 10 | 39 征 | 1 0.35 | 5 刀 |150m 18 | 10 |30m|100M 
15|90|5i60| 20|20m| 1 0.5 | 5 了 |50mm 10 | 10 |20m 1100M 
人 40 | 180| 40 | 30am 0.25 | 5m|50m 18 | 10 130m|100M 
| 4 |1413480 10|30m 0.25 | 5m|50 严 18 | 10 |30ml100M 
工 工 5 所 |50 丛 
30 引 | 30 如 0.35 | 5amE|50mm 18 | 10 1j30ml100M 
4 |30 10 | 30 巴 | 1 .25 | 5 和 |50 姻 18 | 10 |30m|100M 
20 5 | 30 耳 工 3 科 |150 了 
20 5 | 30m| 1 0.8 | 5m|50m 
4 30 10 | 30m| 1 0.25 | Sm 150zm 18 | 10 |30m|100M 
40 | 130| 10 130am| 1 0.25 | Sm|50 媚 18 | 1 30m|100M 
4013430 10|130m| 1 0.25 | Sma|50 卫 18 | 10 130 锯 |100M 
20 5 | 30 姻 工 5 和 |50m| 3.5 1 区 上 10 |10m|100M 
| 20 | 350| 10 | 20m 工 0.5 | 5 了 130 
20 | 250| 10 | 20 和 | 1 0.5 | 5 如 |50zma 
| 20|1250 10 |20m| 1 0.5 | 5 了 |50am 
20 | 250| 10 | 20zm| 1 0.35 | 5 如 |50 耳 
1.5 | 25 | 480| 40 | 20am| 工 0.5 | 5m|50za| 4 19 | 10 |20 姻 |100M 
1.5|2351180| 10120m| 1 0.5 | 5m|50mm| 4 19 | 10 |20m|100M 
1.5|35 1480 10|20m| 1 0.5 | 5m|s0m| 4 19 | 10 |20mm|100M 
20 | 250| 10 | 20 如 | 工 0.5 | 5 和 |50 科 
| 20 | 10 | 20ma| 1 | .0.5 | 5 和 |50 姻 
| 30 10 | 230 了 | 工 0.35 | 5 妇 |50 姻 
20 | 250| 10 | 20m| 1 工 0.5 | 引 150 耳 
20 10 | 20m| 工 0.5 | 5 如 |50 和 m 
30 10 | 20mj 1 0.35 | 引 tm|50 茵 


时 间 常 数 


7b0 (ec 
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120P 
120 


T20 p 


120p 


| 


右 亚 压 东 薄 加 并 


Cob 
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“过 
一 


Cow Lo 9 
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二。 局 吕 虽 昌 过 间 冯 吧 避 
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和 


7 A4-02 了 4 
和 4-02 了 了 世 


外 序 
| 
形 号 
| 

A4-02C 工 
A4-02B 2 
A4-02C 3 
A4-023 4 
A4-02C 15 
A4-02C | 6 
A4-02C 7 
A4-02 也 | 8 
A4-02B | 9 
A4-02C 10 
A4-02C | 
A4-02C 12 
A4-02C IT3 
A4-02 了 114 
人 4-02 卫 15 
A4-02 了 有 |16 
A4-028 117 
A4-02B 118 
A4-02 了 也 寺 
A4-02 也 20 
人 4-02 咏 | 2 
A4-02 了 B 122 
A4-02B |23 
A4-02B 124 
A4-02 吕 23 
A4-02 且 26 
和 3-02 了 127 
A3-02 了 128 
Ad4-02C 129 
4-02B 30 
Ad4-02B [31 
和 4-02 了 DB 132 
A4-02B |133 
A4-02B 134 
A4-02B 135 
A4-02 了 3 130 
Ad4-02C 37 
A4-02C 38 
A4-02C 吕 
入 4-02C ”140 
A4-02C |41 
A4-02C |42 
A4-02C |43 
A4-02C 144 
A4-02C 45 
A4-02 了 Ba 146 
Ad4-028B 147 
A4-02C 148 


得 -1143 


earsnaarrasarmaamcuecr sm-eeorsorrammeetrarnenenmremrraaoruamraeramoe 


《人 CD RS 


号 避 oo 人 引 


了 3 也 怠 72 卫 
3 也 472 下 
3DG72 开 
3DG820C 
了 BY702A 


3DG82 了 HB 
3PG72BP 
3DG72G 
3DG72 了 
3DG72BD 


3DG72G 
3 了 DG72G 
3DG72 人 G 
3DG72D 
3DG72G 


3DG82P 
3DG72P 
3DG918A 
3DG918B 


3DG123 了 


3DG82 阳 
3DG82 了 
3DG82B 
3DG123 
3DGT23B 


号 Y702 阳 B 
3DG82 了 
3DG82B 
3DG828B 
3DG72 世 


3DG72 也 
3 也 G72 卫 
3DG72 卫 
3 了 D 避 72 卫 


CG452 


CG431B 
C G451A 
3DG85A 
LUG451C 


3DY13 
3DY14 


< CD 
局 已 己 


3DG313 CEDA901) 


芒 


家 


已 ci 
(名 ) 


300 鱼 
S0Q0 级 
300 奶 
300 切 
S00 卫 


500 伺 
380 便 
5S00 好 
[从 旬 
500 地 


300 1 
S00 纪 
300 纪 
5S00 也 
300 世 


500 科 
3500 切 
500 匡 
3500m 
3500 弓 


300 缴 
500 如 
3S00za 


500 阵 
300 纪 


300 纪 
S00 刀 
3500 了 匡 
500 匡 
500 纪 


500 志 
300 匡 
300 珀 
5301 坦 
500 邢 


500 严 
500 理 
500 玉 
500 扣 
500 垢 


500 了 z 
500 卫 
500 乓 
500 人 也 
300 据 


625 纪 
700 了 aa 
2700t 弓 
?00 红 
700 纪 


对 


Jr 


三 CE 


(Hz)|(V ) 


工 .25(G 


Fa FF 上 > 
0 
| 


内 关上 站 严 关 人 FF 


了 


10 
10 
10 


50 Ia 
50 联 
50 切 
80 据 
150 生 


100 卫 
引 0 于 
S0 妃 


0 
50 二 


30 蔬 
50 所 
20 也 
50 刀 
50 如 


20 匡 


30 卫 | 80 姻 
20 世 | 50 了 如 
30 姻 |100 刀 
30z|1100 血 
30z|100mm 


30 刀 |100 于 
30 芭 | 80 圣 


1 20 生 | 80 


30 钙 |100 也 
30 匡 |100 了 ma 


2.5 征 |150 钙 
30 生 | 80 拉 
30 补 | 80 
30 也 | 80 闻 
20 也 | 50 癸 


20 错 
20 也 


20 皂 
20 如 


50 血 
50 卫 
850 志 
50 细 
50 枉 


T20 了 
T20 联 
I20 匡 
30 媚 
120 卫 


30 王 
30 王 
30 荆 
30 联 
30 据 


50 也 
50 了 


30 包 


2 了 | 50 荆 


齐 


510 锯 |300 组 
350m|30032 
50 钮 |300 所 
50 刀 |300 王 


rr 


最 
间 
结 


温 


hr 一 


功 

集 电极 
”发射 极 
反 癌 截止 
邮 流 


Cn 人 


人 


he。 Fa 三 > 
宙 尼 二 上 二 


站 证 


5。 高 频 小 
3.5 琵 NPN 型 微波 . 离 频 、 
集 电 极 | 和 集 电极 | 发 币 极 ， 集 电极 
”~ 基 极 
- 基 极 | 发射 极 - 基 极 
反 向 截止 
击 穿 也 压 | 击 窒 电 睦 | 击 穿 电压 电 流 
玉 (sR)c80 | 矿 CBR)CEO 六 (BR) BEBO 加 
7cB 7cE 了 5B | Tc5o| 太 ca 
(YY)| (AT CA) YA CA YY) 
六 汉 
18 | 50m| 43841101ml 3 | 508| 1 3 
18 35108118 10.1m| 3 50 及 了 | 所 
18 | 0.1| 1 | 0.1 4 1.1 了 | 0.1R1 0 
20 工地 | 3 | 0.5 卫 工 册 | 了 0 
23 20 姓 10 共 | 25 
20 10.2 和 二 | 4 QI 0.18|1 0 
30 |0.1m| 30 | 0.1 如 | 4 0. 工 贡 了 | 了 0 
18 | 0.1m| J8 |10.1| 4 及. 工 得 工 | 19 
31 50130 |10.1 二 | 4 S0 良 本 
30 |10.1| 30 | 0.12| 4 0 .za 0.Tu LO 
8 501| 48 110.1ml 3 SO 有 了 1 TD 
IT8 50h JI8 | 0.1 纪 | 3 530 电 了 工具 | 10 . 
18 | 0.4 卫 | 18 | 0.1 二 | 4 10.1m| 0 410 
30 50H| 30 10.1 了 如 | 4 50 有 只 | 10 
18 10.1m| 18 10.2m| 4 . 工 志 1 IL0 
20 了 得 | 3 | 0.35 坦 
30 | 人 .1m| 30 | 0.2z| 4 | 0.1 耳 了 | 10 
30 | 0.1ml 20 10.12| 4 0.1 志 | 0.1Hk| 10 
40 |0.1ml25 | 0.1 志 | 4 0.1 刀 | 0.181 10 
30 20 4 0.11 30 
0.1iu | 30 
20 工科 | 3 0.s 垃 
25 | 0.1 了 | 20 | 0.1 刀 | 4 | 0 二 工 只 | 10 
30 | 0.1inl 20 110.1m| 4 和 .1 青 | 0.13| 10 
30 工 R | 20 了 | 4 了 忆 
25 20 4 10 有 | 295 
20 工 刀 | 3 | 0.3 志 
20 卫 志 | 3 | 0.5 孟 IT0 
20 10.2 了 | 4 |0.1m|0.1h| 1T0 
18 | 0.1 氏 | 18 | 0.1 纪 | 4 | 0.1 弓 1h | 10 
18 501u| 48 10.1 了 刀 | 3 30 污 | TI0 
18 501| 14183810.1ma| 3 50 世 1 | T0 
18 10.1m|118 0.1B 4 10.1ma|0.181 7T0 
18 | 0.1zm| 18 10.2 刀 | 4 10.1 弓 了 | 0 
40 | 0.1 妇 | 25 2t| 3 |10.1m| 101 28 
20 | 50ul 12 | 50| 3 50 上 0.5R | 320 
20 50 届 | 12 50 必 | 3 5S0H| 0.5p | 10 
20 50 有 | 12 50 | 3 50 有 0.5 只 | I0 
25 | 0.1k| 二 10.281 4 10.f10.358|10 
20 50 几 | 12 50 册 | 3 50 呈 | 0.5 呈 | 10 
18 10.2 锯 | 12 | 0.2 刀 | 4 | 0.2 嫩 1 有 | 40 
18 10.2n| 12 10.22| 4 」0.2 匡 1 10 
25 | 0.1113 |0.21 4 4.Lb 
25 | 0.1R1 1 0.214 10.18 
18 | 0.2mm|1 12 10.2mn| 4 | 0.2 纪 工 | 10 
20 3 
600 | 0.tml 45 10.1 妇 | 4 | 人工 记 f 尽 | 10 
60 | 0.1 绢 | 全 5 | 0.2 包 | 4 | 0 和. 如 二 有 | I0 
40 10.1 刀 | 30 02 志 | 4 全 ,工地 二 丰 | 10 
60 | 0.1Z| 45 |10.1| 4 10.1|0.5 关 | 10 


低 噪 高 小 功率 三 极 管 


发 射 极 1 记 后 亿 和 吕 功 汉 中 被 | 荡 
基 外 
-~ 基 报 坷 志 极 
本 放 尖 - 基 祖 | 给 
友 向 截止 肝 系 
电 流 茶 效 霸 片 际 状 增 论 时 间 常 数 |」 容 
了 BE8O| 太 FEp| jp rcpgl Tc|rspslrcasl 7p1 clNplGp |Frclrcl rr rbb Co | Cop 
(A) VDeialmaxlevI AIV 7 | (AAA GdB) | dB)， Ad (SS) By) 
20 | 250| 10 120 鱼 | 工 0.5 | 5 扭 | 5950 了 120 8 7 了 9 及 4-02C 
20 10 130| 工 | 0.35 | 5 钥 | 50 妈 | 7D A4-02B 
| 30 10 120 了 | 荆 人 .35| 5 刀 | 50 亚 3p| 人 A4-02B 
20 5 30 和 | 工 0.5 | 5 锯 | 光 征 A4-02C 
20L | 4 25 | 250| 135 | 25 阵 6 20 125omj1400M 4D01| A4-023 
0.5 呈 | 工 .5| 25 | 130 5 130a| 工 有 ,35| 5 了 | 50 亚 | 3.5 18 10 11DaallO0M 2.5D A4-02 卫 
0.5 呈 | 工 . 引 25 | 180| 40 120 血 | 工 0.5 | S 双 | 50 位 | 5 19 | 10 1209 1100M 2.2D0| A4-02C 
0.5 有 | .5 23 | 180 10 120 甸 | 工 和.5 | SS 得 | 50 垃 | 5 19 10 120m 100 了 2.23 A4-02C 
20 | 280| 40 120 了 | 工 0.5 | 5Am| 350 位 1 T20p 7D| A4-02C 
30 10 120 台 | 荆 上 .35| 5 坦 | 50 赴 3P A4-02 了 3 
20 | 250| 10 |20 媚 | 工 0.5 | 5z| 50m 120 日 7pD| A4-02C 
20 | 10 130 甸 | 工 0.5 | Sm| 50 了 1 70| 人 入 4-02 卫 
30 10 120 廿 | 工 和 .35| 5 志 | 51 葬 1 3D| 入 4-02 阳 
20 40 |130 生 | 革 有 ,5 | 5 350 全 7D 和 4-02 召 
20 | 250| 10 |20o | 工 0.5 | 5m| 50 王 A4-020C 
20 3 |30 纪 业 3 纽 | 351 了 
20 | 258| 和 120 如 | 工 0.35 | $ 垢 | 50 人 了 12 T0 400 迪 3D| Ad4-82C 
工具 | 1.5| 45 中 |25 征 | 工 1 5 志 | 50 笑 1I2 1 10 |30m|400M 3D| A4-02 台 
了 | .5 引 35 引 .|25m| 了 工 Sm| 50mm 30 扣 A4-02 了 3 
414 |40134180 19 130ma 0.25| 5 | 50 舞 18 | 10 |30 和 |100M 2.56| 全 4-02 了 3 
了 是 | 有 38 0 130 包 | 工 0.25| 5 垢 | 50 了 二 TI8 10 130m1100M 2.358 A4-02 卫 
20 3 1302a 工 5 志 | 50 了 3.3D 上 4-02 时 
20 5 |30m| 工 0.8 | 5 弓 | 50 志 3.3D| AAA4-02B 
0.5 半 | 工 .5| 25 10 130mm| 工 0.35| 5 二 | 50 弓 18 10 130 生 |100M 2.58 和 4-02 也 
40 | 130| 10 130m) 工 0.25| 5 和 | 50 和 18 | 10 |30 科 |100M 12.5D| 太 4-02B 
208 | 和 25 | 250| 15 1235 弓 其 20 125 双 1460M 4 及 4-02 了 如 
1 11 | 5m| 50ma 3.50| A4-02C 
20 引 |30| 工 0.5 | 5 妇 | 50 妈 上 4-02C 
30 3 130 了 0,.35| 5 包 | 50 了 za 18 10 130 鱼 |100M 2.3 有 8 A4-02B 
0.5 | 1.5| 25 | 180| 40 120 绊 | 工 0.5 | 5 和 匀 | 50 和 | 5 19 | 10 120a|100M 2.2p| 二 4-02C 
20 | 250| 10 120 纽 | 工 0.5 | 5 如 | 50 1200 7p| A4-02C 
20 10 130 卫 | 工 0.3 1 35 所 | S0 卫 7p| 和 4-02 日 
30 10 |120 了 | 工 0.35，5 纪 | 50 妈 3p| 和 A4-02 电 
20 | 250| 了 0 2 如 | 工 0.3 | 3 纪 | 501a A4-02C 
5 75| SS 120 地 人 148 
20 10 |10 姻 | 0.95 2 14 | 10 110 血 |400M 1.2p 
20 | 1110 年 | 0.95 3 14 工 .3 了 也 4-04 各 
20 T0 110 钥 | 0.95 4 14 了 .3 了 红 也 4-04 信 
人 .355 工 .5| 15 10 110 和 ai 工 0.3 | 2z 刀 | 20 
20 1 410 110 刀 | 0.95 2.5 14 工 .3Pp 瑟 4-04A 
了 员工 .3| 10 40 110 卫 | 工 0.5 | 2 锯 | 20 血 0.8D 了 2-08 
TAIL.5| 410 10 |10 甸 | 工 0.3 | 2m| 20 钾 0.8? B2-08 
了 5 | 40 110 生 | 工 0.3 | 2i| 20 了 组 
3 40 110 也 工 0.3 | 2 也 | 20 卫 
工 4 | 工 .5 10 10 |10 摆 | 工 0.5 | 2 刀 | 20 细 0.8p 中 2-08 
] 
40 | 446| 旨 | 工 血 S 10 | Im|1100M 1.6D| A3-07A 
3 10 150 绍 | .2 | 0.5 130 血 |0.3 10 10 150 双 | 50M 6 人 A4-02 也 
3 | 200| 10 150 赴 | 1.2 1 0.7 130 刀 10.3 6 | 10 150m| 50M 135D| A4-02 加 
T2 | 0.7 130 刀 | 上 ,3 各 10 150| 50M 4150 Ad4-02B 
3 1410 150 0.6 110 纪 10.1 | A4-02C 


一 一 一 eeerresrirrm more-ermramceee 


er 


对 ce 人 wor 


amicmmaaaitn evre or 


113DG42C |700 包 
213DG130C1700 血 
313DG130C1700 包 
413DG130D 1700 丘 
3 13DG4130D |1700 圣 
台 
克 
8 
9 


CD401 1700 鱼 
2G71fA 1700 
3DG91A |700 刀 
3DG91B 1700 纠 
103D GT131A 1700 生 


1T13DG131B1700 了 


(FEG531A ) 
1713D 132 8B1700 卫 
(EG531B ) 
18|3D G91C |700 王 
19| CG461 了 1700 乌 
20| CG464A|700 甘 


21 CCG461C 1700 卫 
22| CCG461D 1700 了 
3| CG461 1700 扭 
24|3 卫 204A 1700 卫 
25|3D X204 了 |700 姻 


(EDG002) 
27|3 卫 人 312 


30|2N2219 
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特 


闫 


7 
(Hz )|(Vy) 


300M 
300M 
300M 
300M 
300M 


700M 
700M 


26|3D GTI164 |700 划 |2.5G 


750 赤 1.8G 
28|3G11 750 卫 
29|2N4895 1800 刀 
800 好 |300M 


50M 


矿 CE 


| 


S0 


50 卫 |300 亚 
50 志 |300 垃 
50 双 |300 邱 


30m | 100 了 
20 锌 1100 如 
30m |1150 孟 
30 世 |150 专 
20 二 |100 匡 


20 十 
20 二 
20 王 
20 拭 
20 姻 


50 和 8 
50 卫 $ 


30 匡 
30 征 
30 了 za 


30 所 


30 匡 
30 纪 


25 名 
20 匡 


颖 旺 妆 过 半生 


集 电报 
- 基 设 


击 穿 电压 


| 7CcB 
[CVD (A) 


CN\ 
尼 
二 和 na 2 
六 
上 


60 1 
25 工 世 
20 工 匡 
35 工 用 
45 工具 


25| 0. 工 租 


535。 高 


小 


功 


3.5 硅 NPN 型 微波 .高 频 、 


集 电 极 | 发 射 极 
- 发射 极 | - 基 极 


出 穿 电压 | 进 罕 电压 


矿 CaRycBD | 斑 CBsRycEO | 六 (BR)BE5O 


集 电极 
- 发 射 极 
反 疝 截 正 


co | 天 cB 


(A) ICVY) 


Tc 了 8B 
(YY)| (A) YI (A) 
30 | 0.1t| 4 位. 工 位 
30 | 0.1z| 4 10.1 坦 
30 | 0.1ml 4 1 0.1 
45 | 0.1 刀 | 4 0 .1 
45 | 0.1 卫 | 4 | 0.1 开 
20 | 0.1m| 4 10.1H 
20 | 0.1mm| 4 | 90.1 征 
25 10 | 4 T10 芒 
35 410 有 | 4 10 包 
20 | 0.1i 4 中 . 工 匡 
30 | 0.1m|l 4 | 0.1 如 
40 10.1fn| 4 0 .工程 
30 | 0.1m| 4 1 和 . 工 笑 
40 | 0.1 如 | 4 0 .工科 
45 | 0.1 绊 | 4 0.1 
25 1m| 3 工 竹 
35 1m| 4 工 蕊 
35 10k | 4 了 0 只 
25 
20 
30 
40 
30 | 0.1 纽 | 4 0. 工 二 
15 | 0.1a| 4 | 0.1 匡 
25 | 0.1 刀 | 4 | 人工 亚 
20 50| 3 50 上 及 
25 | 0.1 刀 | 4 | 0.1o 
20 | 0.1a| 2 | 0.3 荆 
60 6 
40 8 


避 C 人 CD 


Fa 呈 
王 至 


也 二 一 忆 王 
下 人、 ae 
对 


祖上 广 王 上 
宇和 


一 < 
要 


|- 


10 


We 有 aa 区 ap] 

CC Ln 

至 开 总 
二 > 
己 


IC0 


发 身 


只 


壳 
瀑 
二 
渡 贞 


功率 三 极 管 
极 电 流 前 伯 | 集 电 航 | 共 
基 外 序 
极 | ; 极 。 
放 大 - 基 极 | 答 
截 压 系 生 
流 系 数 降 压 降 数 增 益 1 时 间 常 数 | 容 
Se 让 _ 六 T- 一 一 
FEB | Jp Peilrc Fags|Feasl Tel rc | Nrl cr |Fclrc 7 lrc | co 四 区 
(YY) jmailmaxl(YJAJCV) CCV) AI (A) | (dB) | (Hz)| (s)， |(CF) 
30 10 |50 如 | 1.2 | 0.5 |30 如 3o0a| 10 110 150m | 50M 60| A4-02 习 工 
1.5 | 30 10 |50 科 | 工 0.6 |10 刀 | 100m 6 |10 150amm 1100M 10p| A4-02 避 2 
1.5 | 25 | 270| 10 |50m| 工 0.6 6 |10 150m 1100M 100D| A4-02C 3 
1.5 | 30 10 |50 血 | 工 0.6 |10zm| 100zm 6 |10 150m 1100M 10p| A4-02B 4 
1.5 | 25 | 270| 10 150 生 | 1 0.6 6 |10 150m 1100M 105| A4-02C 5 
30 | 270| 10 150 了 ma 0.9 |10za| 100mm| 2.5 A3-02C 6 
30 | 130| 10 |20 如 | 工 0.35 | 5 姻 | 50m 17 |10 120m |100M 3.50| 从 4-02BB 7 
20 | 150| 10 |30z| 工 0.5 |20 姻 | 100 10 |24 400M 40| A4-02B 8 
20 | 150| 10 130 姻 | 工 0.5 |20 科 | 100m 10 |24 400M 4D| A4-02B 9 
1.5 | 25 10 1210 匡 | 工 0.35 | 5z| 50 7 15 10 |20m |100M 30| A4-02B 10| 
1.5 | 25 10 |20| 工 0.35 | Sam| 50m| 7 1415 |10 120m |100M 3b| A4-02B 11 
1.5 | 25 410 |20 和 | 1 0.35 | 5 如 | 50z| 7 1 |10 120m |100M 30| A4-02B 12 
30 | 130| 10 |20am| 工 0.35 | 5m| 50 了 17 |10 |20m |100M 3.5D| A4-02B 13 
30 | 130| 10 |20zm| 工 0.35 | 5 刀 | 50am 17 |10 120om |100M 3.5D| A4-023 14| 
30 | 130| 10 |20mm| 工 0.35 | 5 和 | 50zm 17 |10 120m |100M 3.5D| A4-02BH 15 
20 10 50 如 | 工 0.5 |10m| 100om| 4 8 和 |10* 110m3200M 4D| A4-02B 16 
1.5 | 20 10 150 血 | 工 0.5 |10m| 100m| 4 8 和 It0* |10m3 引 200M 4D| A4-02B 17 
20 | 150| I0 130 如 | 工 0.5 |20 如 | 100za 10 |24 400M 4pB| A4-02 阳 所 
25 10 |30m 10 |10 1300 和 |400M 2.50| A4-02B 19 
25 10 |30m 5 9 |10 1300m|400M 2.5D| A4-02 了 了 20 
25 10 |30 姻 5 10 410 1300m|400M 2.5D| A4-02B 21 
25 10 |30m 5 10 110 |300m|400M 2.5D| A4-02B 22 
25 10 |20za| 0.9 1 0.3 | 3a| 30m| 5 10 |10 1300m|400M 2.5n 23 
1.5|1 55 |400| 工 | 0.1| 0.9$| 0.5 150amn| 500m| 4 F3-02A 24 
55 | 400| 1 | 0.1 0.9 和 |0.5 |50m| 500m| 4 F3-02A 25 
2 20 | 200| 10 |25 生 | 0.95 | 0.25 |10am| 50m|1 4 10 |10m 1800M 1.5p| A4-02B 26 
70 | 130| 8 120mm 8 和 |8 120m | 1M A4-02B 27 
20 1200| 2 12 45 |12* 135m | 2G A58 28 
7 80p| A4-02B 29 
， 8D| A4-02B 30 
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4。 高 频 大 功 
4.1 钳 PNP 型 微波 高 频 


-人 一 一 一 RS 和 
最 圣 征 | 最 最 热 集 电极 集 电极 发 射 航 人 守 电极 集 电极 
序 | 型 | 姑 大 
耗 多 | 高 - 基 鹤 | -发 射 极 
葡 许 - 藏 极 本 发 射 极 - 基 要 本 反目 埠 目 
| 芍 电 结 反 疝 截止 肥 问 玲 
| 束 | 频 率 | 流 | 温 | 眼 | 洛 穿 电压 | 翰 穿 电压 | 齐 穿 电压 | 电流 | 电流 
| 产 CBR)Cao | 矿 (5R)CEO | 太 《8R) BO _ 加 
如 号 es | 厅 Jecgl7rc ca 7 Rn 7ca 7TCE T5D | Tecaso jcal Tczo | 产 c 
〈( 坟 ?| (Hz VANA CC 7 到 ) 人 (和 ) [YA TV CE) | (和 ) | (和 处 ) |(Y) 
1 _ 国生 四 | 了 
3AA12A | 工 S0M 0.5 | 85 60 | :fm |30|13m |0. 引 2m | 40040 | 0.5a| 20 
3AAl24 |1 工 50M| 20 | 0.1 | 0.5 | 85 10 60|1m |130|2m |0.3 tm 111004010.5m| 20 
AT10 工 8S0M| 20 | 0.1 10.5 1 85 75 | Tam | 35 | 5 100p | 20 
3AA10A 并 80M| 20 | 0.1 10.5 | 85 60 | 1am | 30 | 5 100 呈 | 20 
34A12B | 100M 0.5 | 85 60 | 工 和 三 30 | 2 了 工 2 了 | 100 吕 40 0.5 卫 | 20 
Af2C |1 | 120M 0.35 | 85 60j|1tm |30|32m |1 | 2m|3100p|40|0.5m| 20 
12D | 工 120M 0.5 | 85 60 | 1m: | 全 |2m | 1 2 | 100pn| 40 | 0.5am| 20 
128 11 100M| 20 |10.110.5 185 10 60|1m |30|2m |1 TI 刀 | 100 汪 | 40 | 9.5 如 | 20 
8 工 TI20M| 20 | 0.1 10.5 | 85 753 | {ma | 35 | 5m 100 有 | 20 
9 工 120M| 20 | 0.1|10.5 185 60 | 1 | 25 | 5 好 1001 | 20 
12C | 1 1I20M| 20 10.1 |0.5 |85 10 60|1m |30|2m |1 工 Tama | 1008| 40 | 0.5 了 | 20 
125 1 工 120MI 20 |0.110.5 185 10 60 | 工 也 495 | 2 生 和 T 坦 | 1001u 40 | 0.5a| 20 
了 工 140M| 20 10.1 |0.5 | 85 75 | 1m | 35 | 5 100 | 20 
ATLC | 1.5 | 120M 1.5 | 85 60|Iam | 23235515 如 11 1Jm | 60n|2010.5m| 20 
3AATLB | 1.35 | 140M 0.2 | 85 60|1m 125|5sm 11 1 科 | 60n| 20 | 0.5aa| 20 
16|3A Ad14A 1 1.5 | 160M 0.2 | 85 60 | 工 伞 25 | 5 所 工 二 地 00h|1 20 | 0.35z| 20 
17|3AAL 3 50M 0.4 | 85 60|14z |30|5m | 1 1 | 100p | 20 1 20 
18|3A AT 3 50M| 20 | 0.1 | 0.4 60 | 14ama |30|5am 11 Tm | 100| 20 | 0.1m| 20 
大 A4 3 50M| 20 | 0.1 | 0.4 70 |1m |40|5m |1.5| 1a | 504n|20|10.1a| 20 
20|13A A2 3 60M| 20 10.1 |0.41 70|1mm |3s|5sma |1.5 1m |4100p| 2010.5om| 20 
3 入 AA2 3 60M 0.4 | 85 70 | tm |135|5m |1. 引 1m |3100u| 和 0|0.5a| 20 
22|3AA3 3 380M 0.4 | 85 65 |1m |40|5m |15 12 | 50n|2010.2m| 20 
3|3A A3 3 80MI| 20 | 0.1 | 0. 节 65 | tm |40|5 如 |1.5| 1m | 5S02010.2m| 20 
24|3A 和 4 3 20M 0.4 | 85 70 | Hpm |4015m |11.5 1 | 50h|2010.1m|20 
5 3 200M 0.4 | 85 70 | 工 纪 40 | 5 了 工 .5| 工 了 508 | 20 10.1 如 | 20 
3A.A5 3 100MI 20 |0.1 10.4 70 | 1 工 t 40 | 5 二 工 .5| 工 血 50 只 | 20 | 0.1 科 | 20 
27|3AA10A | 5 80M 0.5 | 85 30 | 1m | 30 | 5mm 1008 | 20 
2813A ATIC 5 30M 0.5 | 85 75 | 1 刀 | 35 | 5 100 | 20 
9 与 T20M 0.5 | 85 060 | 工科 2583 | 5 匡 100 只 | 20 
3AA8 号 120M 0.5 | 85 75 | 1m | 35 | 5 刀 100 | 20 
3AA7 S 140M 0.5 | 85 73 | 1 血 | 35 | 5 100R | 20 


人 reaaee cms -hearphanteaa 是 facenlwcetrucy -rise Linascaa iawiaains iesua aa 


六 功率 极 答 
发 射 极 中 
- 其 宜 
放 
反 疝 截止 
电 流 系 
7EBO| 广 8 及 P 
(AAA)》 | (7 切记 | 了 ax 
20 150 
20 
30 
30 
20 150 
20 150 
20 TIT50 
20 
30 
310 
20 
20 
30 
30 200 
30 200 
30 200 
30 250 
30 
50 250 
50 250 
30 250 
30 250 
与 250 
30 250 
30 250 
50 | 250 
30 100 
30 TU00 
30 100 
30 100 
30 100 
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4。 高 频 大 功 
4.2 硅 PNP 型 微波 、 高 频 


最 洛 最 集 电 极 | 集 电 裤 | 发 射 报 | 焦 电 极 集 电极 
型 | 大 大 
其 多 | - 基 极 | -发 射 极 
。 许 - 基 极 | -发 射 级 |- 基 极 | 
蔗 十 反 贞 巷 止 上 友 向 截止 
| 贡 电 
这 | 流 阻 “| 击 罕 电 压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 ! 电流 | 电 流 
| JCpR)CBO | 三 CsR)CEO | CaR)EBO | 
jewg| 说 Fegl 7cglTa 4 TcB 了 7c TBB | Tcsojrcs| cao |rc 
( 丽 ) | Hz Vi CA OAeJGeAW YI OA VIA YA TOA) THVY CA) CVD) 
1 
1|3CD01 1 | 30M 1 | 150 40| 0.1a| 40| 0.1ama| 4 | 0.1| 108| 25| 100n| 20 
2|1LY3743 | 1 | 30M 0.05 | 175 300 5 ”| 0.3R| 150 
3| HY415 1 |45M |5 |100m|0.8 120| 0.1m| 100| 0.1m S | 0.1ml TI 80 
413CATA 1 | 50M |20 | 20z|0.1 | 175 -30| 0.5mi 30| 0.5m 4 | 0.5m| 10 20| 100&120 
5 32CA1A 1 | 50M 120 | 20zm|0.1 1175 30| 0.5 志 | 30|1 0.5tl 4 | 0.5 雪 | 1040 20| 100u| 20 
6|3CA1A 1 | 50M |20 | 411om10.1 | 175 30| 0.2m| 30| 0.2zm| 4 10.2 缮 | 108| 20| 50nl 20 
7|3CAT 1 | 50M 0.1 | 200 100| 0.5 也 | 100| 0.5m| 4 | 0.5 和 | SEE 20| 50&| 20 
83CAI 1T | 50M |20* |10mgl0T | 3175| 100 | 30| 0.2am| 30| 0.2mm| 4 | 0.2m| SR 20| 50n1 20 
913CA1A 1 | 50M |20 |100mmj0.18| 175 30| 0.5am| 30| 0.5z| 4 | 0,.5 卫 | 50 | 20| 100n| 20 
103CATA 1 | 50M |20 |1100mm|0.1 人 | 175 30| 0.5 生 | 30| 0.5 和 | 4 | 0.5m| 50 20| 100n| 20 
13CA1A 1 | 50M |20 1100m|10.1e| 175 30| 0.5 妇 | 30| 0,.3 如 | 4 |， 0.5 所 | 508| 20| 1008 | 20 
1213C ATA 1 | 5s0M | 0.1 | 175 30| 0.5 纠 | 30| 0.5 了 | 4 |10.5 嫩 | 10 20 10024 | 20 
1313C AT1A 1 50M 120 | 10 刀 |0.1 175 30| 0.5z| 30| 0.5 和 | 4 | 0.5 刀 | 10 20 100 | 20 
3CATBE | 工 | 50M |20 1500m|0.1e| 175 50| 0.5 和 | 50| 0.5m| 4 | 0.5ml 10P| 20| S0pn| 20 
153CATB 1 | 50M |20 1500m|10.1-e| 175 50| 0.5 姑 | 50| 0.5zl 4 | 0.5m| IO 20| 50p| 20 
16|3C AHB 1 | 50M |20 |500om|0.1-e| 175 50| 0.5m 50| 0.5m|l 4 | 0.5m| 108| 20| 50m| 20 
7|3C ATIB 1 | 50 巩 0.T | 175 50| 0.5 刀 | 5010.5 如 | 人生 | 10. 和 5 上 20| 50&1 20 
183CATB | 工 |50M|20 | 10omlpT |15 50| 0-5m| 50| 0.5m| 4 | 0:5m| 38| 20| 50h| 20 
193CA1B | 1 150M 20 | 20ml0.1 |175 40| 0.5a 40| 0.5 和 | 4 | 0.5m| 5 20| 50p| 20 
20l3CA1B | TS0M |20 |20m|0.1 |3475 40 | 40| 0.5m| 4 | 0.5ml 5 2320 50R| 20 
2113CAT1B 丰 150M |20 |10ml0.T |175| 100 | 50|0.2 妈 | 50| 0.2 和 | 4 | 0.2 姻 | SR 20| 50| 20 
2213CA1C 1 5s0M|I20 |10ml0.1 |175| 100 | 80| 0.2om| 80| 0.2m| 4 |10.2m| 5RT 20| 50u| 20 
23|3CATC TI | 50M I20 1500mm 10.1 合 | 175 80| 0.5 刀 | 80| 0.5 如 | 4 10.5 和 | 1I08 2 50n| 2 
243CATC 1 | 50M |20 |500m 0Te| 175 80| 0 5 80| 05m| 4 | 03ml 1 3 引 5 
253GA1TGC | 1 | 50M |20 1500m|0 Te| 175 80| 0 5m| 8 05m 4 1035ml 1 让 508 2 
263CAT1C 1 | 50M 0.1 | 175 80| 0.5m| 80| 0.5m| 4 | 0.Smj SR 20| sp 20 
27|3CAT1C 1 | s0M 20 | 10m|0.1 | 175 80| 0.5 巴 | 80| 0.5a| 4 | 0.5 血 | 5 20 508| 20 
2813CAT1D 1 | 50M |20 |500m|0.1- 人 | 175 100| 0.5 弓 | 100| 0.5 血 | 4 | 0.5 所 | 40 20 50 | 20 
29|3C AT1D 1 | 50M ;20 |500 中 |0.1-e| 175 100| 0.5m| 100| 0.5m| 4 | 0.5a| 10 20| 50u| 20 
303CATID 1 | 50M |20 1500mj0.1-e| 175 100| 0.5 刀 | 100| 0.5 也 | 4 | 0.5 血 | 108| 20| 50m| 20 
313CALD 1 | 50M 0.1 | 175 TI00| 0.5a| 100| 0.5 二 | 4 10.5 了 | SR | 50 及 | 20 
32|3C ALD 1 150M |20 |10ml0.1 | 175 T00| 0.5 刀 | 100| 0.5 生 | 4 | 0.5 如 | 5 20| 500m| 20 
33|3CA1LD 1 | 50M |20 | 10m0.1 |175| 100 | 100| 0.3m| 100| 0.2| 4 | 0.2m| 5 20| 508| 20 
34|13C AT1 开 1 | 50M |20 | 10ml0.1 14175| 100 | 130| 0.2o| 130| 0.2 世 | 4 | 0.2 二 | SR 20| 50| 20 
353CA1 也 1 | 50M |20 |500z|0.1 人 | 175 130| 0.5am| 130| 0.5 刀 | 4 | 0.5am| 40 20| 50n| 20 
3613C ATE 1 | 50M |20 |500mm 0.1e| 175 130| 0.5 生 | 130| 0.5za| 4 | 0.5a| 108 20| 50m| 20 
37|3C AT 已 1 | 50M |20 |500mj0.1| 175 130| 0.5 科 | 130| 0.5 二 | 4 | 0.5 姻 j) 110 20| 50| 20 
38|3C AT1E 1 | 50M 0.1 | 175 130| 0.5 刀 | 130| 0.5 如 | < | 0.5mm】 5 20 50 20 
3913C AT 1 |50M |20 | 10mjl0.1 | 175 130| 0.5 如 | 130| 0.5m | 4 | 0.5m Su 20| 50 由 | 20 
IE | 1 |50M |20 |500 二 |0.1-e4 175 150| 0.5am| 150| 0.5 包 | 4 | 0.5 姻 | 40 20| 50R| 20 
41|3C ATE 1 |50M |20 |500 科 10.1-8| 175 150| 0.5 和 | 150| 0.5 钙 | 4 0.5am| 10 届 | 20| 508 20 
42|3CATIE 1 工 | 50M |20 |500am|0.1 全 | 175 150| 0.5z| 150| 0.5m| 4 | 0.5am| 2 20| s0&I20 
4313CA1R 1 工 | 50M 0.1 | 175 150| 0.5zm| 150| 0.5 包 | 4 | 0.5 妇 | 5 20| 3081 20 
人 GATE 1 |50M |20 110ta|0.1 | 175 150| 0.5zm| 150| 0.5m| 4 | 0.5 纪 | 5 20 50 上 20 
45|3CG100A| 1 工 | 50M 1 | 175 20| 1am| 15| 1m| 4 I 弓 | 30| 10 100 10 
| 站 
4613CG100C| 工 | 50M 1 | 175 35| 1m| 301 1m| 4 TI 308| 10| 160& | 10 
4 好 | LY-U51IAL 1 |50M110 |50ml 2 1475 30| 0.1m| 40| lml 5 |0.tml0.1 
48| LY-US1C| 1 | 50M |10 | 50m| 2 |475 50| 0.1 如 | 40| Ta 3 | 0.3m| 100h 
49|3CA1B 1 |50M |20 | 50ml0.1 1475 50| 0.1 和 | 50| 0.2m 4 | 0.2m| 10 20| 50n| 20 
50 3CG2014| 1 | 50M |10 200m| 1 | 15 60| 0.5m| 4 | 0.3m| 50 30| 500n1 30 


氏 序 
硬 
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| 

小 开 
辆 | 

ee 了 
所 
A4-028 |31 
3 
A4-020 |4| 
B2-01E |5 
Ad4-02C 6 
A4-02C 17| 
和 4-02 8 | 
有 4-020 9 
B2-61B | 纪 
CC3-01 上 二 
及 4-02B | 二 
A4-02B 3 
A4-02C |4 
B2-01B | 
| 1 人 
人 4-02 了 1 
A4-02 下 118; 
A4-02C |18 
B2-01B |20 
A4-02C 2 
A4-02C | 3231 
A4-02C |23| 
B2-018 |23 
C3-01A |33 
人 4-02 甩 辐 
A4-028B8 2 
|  A4-020 |28| 
了 B2-01 了 |29 
C3-0A |20 
A4-023B |31 
人 4-02 品 323 
A4-02C |33 引 
A4-02 忆 34 
A4-02C |35 
总 2-01 阳 3 侍 
C3-01A | 
A4-02 卫 |38 
A4-02B |39| 
A4-020 40 
B2-01B |4 
C3-01A 4 中 
A4-02 甩 |43| 
A4-028 | 馈 
B2-01B |43 
B2-01B |46 
B2-01B |.27 
B2-01B |48 
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访 人 在 年 
潍 三 极 人 
大 功率 三 极 管 
发 射 极 电 流 前 人 馅 和 输 功 率 
-~ 基 极 向 出 
放 大 
反 钢 截止 压 区 
电 渡 系 数 降 压 降 了 说 荔 
本 二 本 ES 
了 REBO| 太 5B 放 F 天 CE Tc | 入 pgEs| csgs | 175 |] 了 PP | 玖 | 2 了 
(A) CVD mia | aaax |(7i|(A) (Y) | (VCA) | CA GaB) 7) | CT) Caz) 
本 了 本 症候 _ 
30 1 400 3 | 200 包 | 工 日 .8 
25 了 0 30 旨 全. 
0.5 | 了 1 40 210 | 3230 0 妇 | 了 .9 .人 | 
20 20 20 地 上 
20 20 20 卫 主 
20 20 10 也 工 开征 | 29 王 
20 20 工 [全 本 180 遂 | 30 如 
20 20 了 0 也 工 40 马 | 50 也 
20 20 ， :0 了 | 
20 20 | 550 是 
20 20 3 有 j 
20 20 20 理 是 号 | 3 二 
20 20 10 志 工 19 鱼 | 50 志 | 
20 20 30 荆 了 0 30 卫 | 
20 20 50 世 工 1 垃 | 350 地 
20 20 530 呈 1 和 鳃 | 50 所 
20 20 | 20 媚 | 岂 已 包 | 25 疝 
20 TD 10 了 | 工 409 垃 | 30 征 
20 20 20 伍 工 SS 垃 | 25 得 
20 20 20 人 如 号 韦 | 25 所 
20 20 | am 1 10ma| 50 了 | 
20 20 了 人 红 工 1 如 | 50 地 
20 20 30 切 了 
20 20 | 30 耳 | 1 
20 20 530 证 工 
20 2 20 过 工 St 25 阵 | 
2 20 并 人 弓 工 10 垃 | 39 王 
20 下 
20 上 
20 工 
20 20 20 工 5 垃 | 23 联 
20 20 了 0 所 卫 10 刀 | 50 了 
20 20 10 卫 卫 IT0 刀 | 50 阵 
20 20 了 人 和 韦 工 10 妇 | 50 握 
20 20 503a 工 | 
20 20 3 人 志 荆 
20 20 0 组 
20 20 20 甸 竹 
20 20 10 切 开 
2 20 30 纪 工 
2 20 30 上 
20 20 58 志 于 
20 20 20 匡 簿 
20 20 IT0 了 工 
20 6 | 100 甸 | 1 工 .5 0.5 
| 
30 6 | 100 色 | 工 .5 和 .5 
30 10 10 芋 | 工 .2 
60 1 | I00m| 工 .2 
20 20 10 卫 下 | 
1 27f0 1 10 | 500 生 | 工 0.s | 
让 | 
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3CG201 B| | 
CSG201C 
3C G201 了 
34 和 201 卫 
3CG201 加 


3CG4002 | 
CG8550 
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40 


芋 上 革 上 晤 站 
人 全 


50 二 
10 姻 


了 0 志 
350 所 
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I0 
10 
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工 0 组 
100 匡 
50 也 


100 姻 
10 | 50 纪 
了 人 |100 瑟 
10 1100 王 


己 5 
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Ha FF 二 > 王 


上 二 Fa 上 
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六 六 


DoD 志 ) 让 C 吕 h 忆 睛 性 性 | 上 记 F>] 一 已 导 吓 近 王 让 这 号 庆 避 也 
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避 定 呈 
wen hb 必 上 《人 


FF 


EL 


CE 
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100 


nr | 有 
4。 局 频 大 
4.2 硅 PNP 型 微 波 、 
| ] 
集 电 极 ,和 集 电 极 | 发 射 极 集 电极 
j 
人 3， 一 竺 极 
~ 基 极 -发 射 极 | - 基 极 
反 回 容 目 
址 穿 电压 |) 击 穿 电压 | 击 穿山 虑 | 电流 
了 (BR)CBO | 挛 CBR)CEO 玉 CBR) EBO 
Lcp 4 CE 7BB | cso| 太 cB 
( 肥 放 (AT) YA TY CA 和 KKY) 
到 吧 
60| 0.5 们 | 60 | 0.5 名 | 4 500R SA| 20 
60| 0.5 包 | 60 | 8.5 生 | 4 | 500 下 SI 20 
80| 0.5 征 | 80 | 05 二 | 4 | 500 民 35 凡 | 20 
80| 0.5 刀 | 80 | 0.5 生 | 4 500 有 5 妈 | 20 
80| 0.1 妞 | 80 .2 志 | 攻 200 总 10p| 2 
100 ， 6.5 志 | 4 200 只 | 59 30 
120| 0.5Pa TO00 | 0.5 芭 | 4 | 500 上 5 用 | 20 
4100| 0.5amm100 | 0.5 名 | 4 | 3500 有 5 有 | 20 
100| 0.2 志 |1006 | 0.21 4 | 200RR 10 20 
100| 0.5 如 |120 | 0.5 生 | 4 500 忆 5jH | 20 
120| 0.5t|120 | 0.5 生 | 4 5S00 用 5 其 | 20 
130| 0.2 了 1130 1 0.2z 4 | 200B1 10 20 
1149 | 6.5 芋 | 4 500 共 | SO0p| 30 
150| 0.5 二 |150 .5 全 | 4 | 500 及 5 有 | 20 
T50| 0.2 志 |180 | 0.2 如 | 4 | 200p| 34108120 
150| 0.2m1150 | 0.2m| 4 | 200h| SR 20 
T80 | .5 4 | 500p | 50j| 30 
228 | 8.5 生 | 胡 500 | 50 愉 | 30 
250 .5 媚 | 4 1 500p 50 30 
150| 0.5 卫 |150 | 0.5m| 4 | 500h 5 及 | 20 
30| 0.3 了 | 30 | 0.3 生 | 4 1300R 工 上 | 20 
50| 0.3 了 | 50 | 0.3 如 | 4 |300m 工具 | 20 
100 | 4 16 有 | 20 
130 | 4 10 | 20 
1150 | | 4 10 站 | 20 
100 4 506 | 20 
140 4 350 只 | 20 
180 | 4 50 | 20 
220 二 50 了 | 20 
250 村 50 有 | 30 
200 二 3 及 |150 
30| 0.1t 如 | 2353 |0.fml 4 |14100 0.181150 
60| 0.12a| 60 |0.1m| 5 0. 工 | 30 
工 3 攻 工具 | 50 
108 5 0 下 | S 
3080 号 0.235 有 只 150 
250 5 103 1100 
25| 8 和., 工 刀 | 20 | 0.1pl 5 TI00j | 0. 王 芭 | 25 
25| 0.5 垃 | 20 10 媚 | 5 | 500 有 | 1419 呈 | 全 
90| 0.1t| 65 | 0.14m| 7 |100h| 203| 60 
4080 S 工 1200 
500 号 0.I 有 1200 
200| 0.1ml200 | 0.1 妇 | 6 11100241 508| 30 
60 | 0.3z| 4 1300p1 200|30 
60 | 0.3 鲁 | 4 3080 工 攻 | 30 
100 ; 0.3 了 | 4 | 300h | 21 由 | 30 
100 10.3 媚 | 生 300 只 0 有 | 30 
140 18.3| 4 300 红 愉 | 30 
140 | 帮 工 | 30 
200 140 | | 1 30 


功 


高 频 
- 发 射 极 
反 辐 截止 
卫 浣 

Zc50 天 

《大 ) 人 7) 
S0 | 20 
50 攻 | 20 
50 有 | 20 
50 有 | 20 
50 | 20 

500 情 30 
50 届 | 20 
50 上 及 | 20 
50 用 | 20 
50 | 20 
50 上 | 20 
50 上 | 20 

500 上 | 30 
50 呈 | 20 
50 | 20 
S0R| 20 

500 皮 | 30 

500 上 | 30 

500 有 | 30 
50H | 20 

SR | 2 
5 六 1 20 

2001 1 20 
50 且 | 20 
50 | 2 

200 | 20 

500 上 | 20 

500 1.20 

500 芭 | 20 

500h | 20 

28 | 15 
I0 
107 | 中 

工 上 1 20 
10 上 | 20 
50081 30 

计 上 1200 
50h | 30 

200 愉 | 30 
10 关 | 30 

2004 | 30 
10 芭 | 30 

200 只 | 30 


大 功率 三 极 管 
一 

发 射 极 电 流 | 前 饱 

- 基 极 阅 

旧 放 大 

及 向 截止 正 

电流 系 数 降 | 下 了 

1. BO0| 太 BEB| ARE 矿 cg | 7c 交 风 矿 czs | 7 

(AT7y VD) min |max | (VAN CVD) (Y ) 人 

We =。 1 2 
20 20 120 细 工 SS 位 
20 20 120 荆 下 号 组 
20 20 |120 锯 工 Sn 
20 汉 20 巧 工 引 ta 
20 20 |10 锯 工 10 匡 
15 | 270| 410 |o.5 | 1 0.5 | 50m 
20 20 |120 锯 】 5 志 
20 20 |120 血 工 呈 I 
20 20 |20 癸 工 10 匡 
20 20 120 所 工 5 In 
20 20 1120 二 工 5 世 
20 20 |110 姻 工 I0 人 
T5 270 10 |10.5 工 0.5 S0 纪 
20 20 110 世 生 了 0 拉 
20 20 110 志 工 了 0 
20 20 110 所 和 1I0 
15 270 10 10.5 工 二 S0 垃 
5 270 T0 10.5 工 冰 502m 
工 5 270 TI0 10.5 T 工 50 人 血 
20 20 |1410 也 工 TI0 世 
20 20 120 亿 浊 号 
20 20 120 垩 工 址 
20 10 150 弓 1 了 0 二 
20 10 150 鱼 | 工 工 0 如 
20 10 150 卫 工 了 0 本 
15 1T0 10.5 0.5 50 纪 
了 5 10 10.5 0.5 50a 
5 10 10.5 0.5 50 纪 
15 410 10.5 0.5 50 也 
15 10 10.5 0.5 50 姻 
20 410 140 鱼 0.85 TI0 卫 
40 工 150 生 | 工 0.5 25 
40 270 2 10.15 0 .5 350 全 
20 10 |110m 0.5 20 耳 
40 工 刀 .5 502 
25 10 130 卫 0.5 I0 如 
50 20 125 钾 0.5 工 葵 
85 375 直 10.5 0.5$ 0.5 0.1 

10 5 85 373 工 10.5 0.5 人 1. 

20 卫 5 40 140 410 10.15| 工 ., 工 0.65 了 3 和 
50 50 与 二 于 5 垃 
25 50 5 纪 了 512 
30 150 10 150 王 | 工 0.5 10 志 
15 270 10 10.1 工 0.5 20 征 
15 270 | 10 150 包 | 工 0.5 了 110 也 
15 270 10 |10.1 工 0.5 20 弓 
T35 270 10 150 生 | 工 0.5 10m 
15 270 10 10.1 人 0.5 20 了 
15 200 10 |0.1 1 工 [.5 10 卫 
15 10 m+| 1 0.5 必 


了 0 


上 计 全 OO cm ne mw 
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上 
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" 己 王 


FioFio Fi 上 吕 吕 


CP 
(了 肥 让 (dB)》 
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( 克 ) 


外 | 序 

1 
否 号 

| 
Ad4-02C 1 
B2-01 号 2 
A4-021 3 
也 2-01 开 4 
A4-82C 5 
A4-02C 6 
A4-02C 7 
B2-01B 8 
有 4-02C 9 
A4-02C 10 
B2-013B 了 
A4-02C 12 
A4-02C 13 
A4-02B 14 
A4-02C 15 
A4-020C 16 
A4-020 17 
A4-02C 18 
A4-02C 19 
A4-02B 20 
Ad4-02C 21 
Ad4-02C 2 
A4-02C 23 
有 A4-020C 24 
A4-020C 25 
A4-02C 26 
A4-02C 27 
A4-020 28 
A4-02C 29| 
A4-02C 30 
A4-02C 31 
32 
A3-07A 33 
A4-026 34 
A4-020 35 
A4-02C 36 
A4-02C 37 
A3-07 人 有 38 
A3-09A 39 
A4-02B 40 
A4-02B 4 
A4-02B 42 
A4-02B 43 
A4-02C 44 
A4-02C 45 
A4-02C 46| 
A4-02C 47 
A4-02C 48 
人 4-021 49 
A402C 5 
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4 高 频 大 功 
4.2 硅 PNP 型 微波 .高 频 


rr 一 0 roprrrar -movererrmerrmerer moonrrorrecm 


前 | 
和 最 特 征 最 | 最 涩 集中 极 | 集中 极 | 发射 级 | 集 出 航 集 电 检 
素 | 融 1 大 大 各 
| 耗 人 允 | 高 - 划 级 - 发 蔓 ; 
| 2 下 人 苇 设 发 射 极 过 撕 
证 | 结 反馈 埠 止 | 反 向 截止 
| 功 世 
| 率 频 浴 流 | 泪 也 证 经 旦 下 | 击 穿 违 睹 | 击 芋 也 下 志 沁 卉 流 
| 机 六 BR)CRO | 天 C8R)eBO | 六 CBA)BO 
[| 夺 “ci 和 cgl Tec An 7CB 了 Tc ZEB | 7cpao| 扩 cal Fec5o rez 
| | | 史 )| Hz)》 (YA 让 (二 ED 本) ACEATA CA VCA COVY) 
有 的 放 机 ET 站 
1 CAT1C | 二 | 30 起 20 20 二 10 了 7 80| 30858001 0.3 孔 | 4 | 0.3 纪 于 三 | 20 5 及 | 20 
ti2 30G1908 | 50 六 0,25 | 173 00 级 工 | 30 410 30 
3 1 3LGjio0C 王 | 80 骂 0.25 | 175 149 | 帮 工 | 30 了 0 3 
14 13CGl90B 1 | 80M 0 25 | 175S 3880 芝 二 只 30 了 及 | 3 
i5|30DGL90EI 工 」 80M 0.25 | 175 | 220j 本 工 上 | 30 10P| 3 
| 50G190F1 工 | 50 了 0.25 | 175 | 250] 4 {TR|30 | 149 | 30 
i7 | 3UCG2008| | 80M 1.5 | 175 00 4 20| 30 2200 30 
让 3ULG2066 下 让 .号 工 75 于 4 人 | 人 4 20 忆 | 30 | 209h8 | 30 
|9 30CG200D 1 |] 86 0.5 | 175 | 88 如 204 | 30 | 200 | 30 
谋 0 35Gt90C| 了 工 | 30M 10 150 纪 10.25 | 175 140| 9.3 和 | 4 | 0.3 霸 0 30 TI0R| 38 
计生 了 3L 人 200 瑟 88 T0 10.1 10.5 1735 TS 中 0.3 色 | 革 0.3 卫 0 30 1 200P130 
12| 3 芋 | 80 于 | 10 50 和 |0.25 | 175 18 呈 8.38| 4 | 0.3ml 430 1030 
上 业 80M TQ 10.1 10.5 T75 220| 0.3 和 | 4 0.3 卫 | 208|30 1200&138 
HL4 5 工 | 88 了 M 190 150 生 |0.25 | 175 22 人 0 有.3 和 | 4 0.3 孔 荆 站 | 30 10|1 30 
3 CCG200 于 88 广 40 10.1 10.S 173 25 人 0 上 .3 人生 | 芭 0.3 妇 | 208130 1200130 
jl | 工 180M 10 150z10.25 | 175 2350| 86.3 纪 | 4 .3 纪 了 | 30 10P 1 30 
7 | 工 86M 0.5 175 | 220 胡 20 虽 | 30 | 20081 38 
法 号 | 工 | 80 刘 0.5 工 75 258 本 2081 30 | 2001 30 
1E9 工 | 1600M 惫 | 20 120m10.1 73 100| 309| 100| 0.3 4 8.3 弓 了 县 | 20 5HL | 2 
20 王 | 108 刘 工 30 了 工 共 | 25 .组 | 5 2 刀 | 0.1R| 20 
2 昌 1100M :20 1505|1.5 T50 40| 109 呈 | 25| [和 .1 和 | 5 工科 | 0.1 | 35 于 上 | 23 
22| 3 1 11L00M 10 150 利 | 工 .5 150 40| 108 有 1 2531 0.1 妇 | 6 工程 | 0.18 | 35 工 上 | 19 
Z3| 3 工 |100M 20 |20 伍 |10.1-| 175 50 45| 30081 40| 8.3i| 4 .3 全 SR | 20 20 1 20 
241 3 1100M 0 .1 175 30| 0.1 了 | 4 B. 工 媚 5S3 | 20 5 北 | 20 
51 3 工 |100 广 20 120 和 10.1- 昌 | 175 4150 45| 300| 40| 9.3z| 4 0.3H| 0.5 共 | 20 2 20 
26| 3CAT1B 1 |106M 0.1 | 175 50| 0.4m| 4 | 0.1ml Sa|201 5p|20 
27| 3CALC 王 |100 刘 20 120 王 10.1 人 | 175 了 150 65| 300 | 60| 0.3 刀 | 4 0.3 芋 | 0.5 呈 | 20 2 20 
28| 30CAT1C | 工 工 GO 0. 工 4175 80| 86.1 纪 | 4 0. 工 十 3 上 | 20 S3 牙 | 20 
29| 3CAtD 1 1 |100M |20120ml0.1-e| 175| 150 85| 3008k | 80| 0.3 刀 | 4 | 0.3 了 | 0.5 | 20 2| 20 
30| 3C AT 1 1100M 0.1 1735 上 00| 全 . 工 生 | 和 0. 工 纪 5 有 | 20 58 | 20 
131| 30C AT 开 忆 工 1100M 20 120 生 |0.1-6| 173 450 1051 308 | 80 0.3 鱼 | 4 0.3 了 | 0.5 具 | 20 2 20 
32 30CAJT 芝 T 1100M 0.1 75 130| 0. 工 和 | 4 中 . 江 志 3S3 | 20 SA| 20 
33 3CA 荆 忆 | 1100M 20 120 呈 |0.1 人 后 | 473 130 125| 300R| 伺 且 8.3 班 | 4 0.3 刀 | 0.5p] 20 2 20 
34| 3CATIE 工 |100M 0. 工 工 75 130| 8. 给 | 4 | 0.1 了 S 基 | 20 SR 20 
35| 3C 和 88: 1 100 订 0.3 175 30| TO00pP | 25| 0.1 名 | 5 0.1 卫 | 0 0 5 | LS 
工 |100 这 0.3 工 73 50| 100 员 | 40| 0.1 妈 | 5 .全 285|110 5K| IO 
1 工 |100M 0.3 173 70| 100 60| 8.1 班 | 5 0. 工 铂 2 有 | 10 5 有 | IO0 
工 |100KM 0.3 工 73 100| 100RR| 80| .1| 与 | 0. 工 志 2 有 | 10 5 人 | 10 
工 |109 斌 0.3 175 120| 100 | 100| 8.4 和 | 王 0. 工 经 2 TO SIL0 
1 1100 计 工 173 35 十 们 |  30 外 | 对 于 刀 | 305| 43013100 10 
工 |100 6 10.1 霸 75 35 工 苹 | 38 工 弓 | 于 [位 | 30 10 400 上 | 419 
1 1080 昼 工 50 20| 100 吧 | 0 和 工人 | 所 8.1 垃 | 50 有 | 1410 1 100 0 
二 11008 工 150 30| 100 上 | 20 8.1 和 | 5 0.1a| 5081410 34000110 
工 1100M 开 50 50| 3100 | 40| 61 名 | 号 0.1 9 508| 40 13410043 
在 1100M 工 4150 70| 1008| 269 8.1| 5 1. 色 | 50 有 | 410 1 43400711 所 
1 3400 其 10 |50ml1.5 | 450 40| f00p | 好 | 0.1m|l 6 10. 01 20 
1 1100M 0 13582a | 175 00| 0.3 了 | 4 人 ,3 二 5 及]| 革 40 只 | I0 
工 | | .5 工 5 有 0 40 25 折 0.41 比 | 40 工 睛 | 29 
1 EGG 工 181 201 4108 有 | 5 人 工 介 | S 0.1T5| 0.3120 10.5120 
工 1100 了 15f 30| 1 昌 攻 | 2 | 5 和 下 | 0.3 有 23201858 细 
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4。 高 频 大 功 
4.2 硅 PNP 型 微波 高 频 


半 1 
最 特 年 最 | 有 最 热 集 电 和 极 | 祭 电极 | 发 射 极 | 集 电 极 集 电极 
序 型 大 大 _ 
耗 人 允 | 高 - 基 极 - 发 射 极 
殴 许 - 基 极 | -发 射 极 | ” 基 极 | 
黄 电 结 反 疝 截止 反 向 截止 
宁 闫 率 流 | 温 阻 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 电 流 电 流 
下 六 (BR) CBO | 六 (8R)CEO 矿 (BR) BEBO 
| sr 风 E 
号 昌 cx | 7 jFcgl ic | Tcw “| 下 机 | Tcs | TcB | TBB | Tcao | 大 cal Tcso | 六 cz 
() |(Hz)|VI CA CA) | | (A) 8 (A) | CVD (CA)》 (A) CVD) CA) ICVY) 
LS3CG8050 | 工 |100M| 1.5 30 150 25 6 0.1 上 | 20 IN 410 
2| CAOLC 工 |100M 工 1150 50| 0.1m| 40| 0.1m| 5 10.1m| 0.3P 20|10.5R 20 
31CA0LD 工 |I00M 荆 I50 70| 0.1 如 | 6 0.1ma| 5 10.17|0.3| 20| 0.58| 20 
4 | 了 Y 了 4002A 工 |100MI10 110 妇 | 0. 工 175 TI00| 0.1 刀 | 1001 0.1TI 弓 | 胡 0.1 刀 58| 060， 10 60 
15 | 王立 4002 卫 1 工 |100MI10 1110 也 | 0.1 75 150| 0.1am| 150| 0.1m| 4 0.1 5 60| 101 60 
6 工 工 4002C 1 |100MI10 1 | 0.1 175 200| 0.1 刀 | 200| 0.1 妈 | 4 10. Sul 60| 108| 60 
7| LY4002D| 工 |100MI10 |t0m | 0 工 75 250| 0.1ia| 2350 0.1 如 | 4 1 0.1 押 Su 60| 10ph| 60 
8| 工 立 4002 忆 工 |L100MILO |L0m | 0.05 | 1725 300| 0.1 生 | 300| 0.f1i| 4 10.1 5hl 60| 10R| 60 
9| 工 了 60 瑟 T |100M 0.3 了 75 300 5 中 . 荆 有 | 1350 工 愉 | 150 
10| 工 立 4001M 1 1100M 0.5 175 IT50 组 1 50| 410 50 
11| L 有 4002 半 1 工 |100M 0.5 175 200 5 0.1 有 | 150 工 员 | 150 
13| 工 Y4007HI 工 |100M 工 工 75 100 5 0.1| 50 1 30 
13|3C AT1E 工 |120MI20 |20mm | 0.1 | 475 130| 0.3fmn| 130| 0.3 刀 0.3 卫 IT 20| 5 20 
1413CG966 1 |120M| 2 10.5 2 30 30 0.1il 30| 100p 
15| 工 Y1184 T |120M 革 了 75 120 3 0.1 | 50 
16|3C AT 工 |150MI20 |120 纪 | 0. 工 75 150| 0.3zm| 150| 0.3 搓 0.3 舞 | 20 5 20 
T7 3CG3636 1 工 1150M 】 175 | 17 5 0.2 只 | 工 00 
1813CG1210P 1】 |150MI0.05|150 耳 175 200| 0.1za| 200| 0.1m 5 101mnl0.1n|1000.5n|100 
19|3CG50AA 1 |150M 0.5 175 | 45| 0.1 生 | 4 0.1 地 工 细 | 工 0 工 上 | 工 0 
2013CG50B 1T |1s50M 0.3 175 | 30| 0.1| 4 | 0.1+ 姻 Im| 10 1 10 
2113CGS0OC 在 |150M 0.3 17 引 | 45| 0.1 刀 | 4 | 0.1 茵 Th 10 1 10 
22 工 Y3636A | 工 |150MI10 130z | 0.2 175 150| 0.1 和 | 100| 0.1 垃 | 5 | 0. 工 如 Tu 00 Su 600 
23| 直 Y3636B| 工 1150MI10 130m | 0.2 | 175 | 200| 0.1m| 200| 0.1m| 5 | 0.1ml In 60| Su 60 
24| 站 Y3636C1 1 |150MI10 |30 细 0.2 175 250| 0.1 刀 | 250| 0.41 和 | 4 10.41 据 二 | 60 35 60 
| 工 了 3636D 1 1150MI10 130 妈 | 0.2 T75 300| 0.1m | 300| 0,1 纪 | 5 .工人 工 | 60 5 60 
261 志 Y3636 孔 1 1150Mi10 130m | 0.2 175 350| 0.1 刀 | 350| 0 和 .1 5 | 0.1 志 1 60 5 60 
27| 了 了 802 1 150MI10 |20m | 0.3 | 175 150| 0.1 和 | 150| 0.1 如 | 6 | 0.1aa|0.05 中 | 50 | 
28| 了 YY802A 1 1150MI10 120m | 0.3 工 73 150| 0.1m| 150| 0.1m| 6 0 .II 工 上 | 30 
291 了 Y802B 1 | 150MIL10 120m | 0.3 1735 200| 0.1 志 | 200| 0.1 名 | 6 和., 工 阻 工 上 | 50 
30| BY802C 1 |150Mi10 120m 0.3 175 200| 0.1 妇 | 200| 0.1t 如 | 6 10.1zm|0.05 只 | 50 
B 工 Y41371 | 1 |150M 0.1 | 175 300 5 0.1R | 150 
3213C A683 1 200MI10 150m | 工 T50 30|10.01ml 25 2 刀 | 5 |10.01 刀 | 0.TA | 20 
3313C G683 1 1200MiI10 150m | 工 150 30|0.0Lml 25 15 10.04 和 | 0.1R| 20| 工 h| 25 
34|13CG683 1 1200MI10 150 和 ， 工 150 3010.0 呈 | 2 2in| 5 10.0 呀 如 | 0.1 20 
135 30G683 1 1 |200MI10 150m | 1 150 30|0.01 刀 | 2 2 5 10.01m| 0.1 20 
3613CA683NC 1 1200MI10 Sm | 工 150 30 2tn|l 235| 0 5 10.01 纪 | 0.1| 20 
3713C G8550 1 1200MI10 |150m | 工 .5 TI50 40| 100 如 | 23 28| 6 1100za| 0.1R 3 
38| GT16 1 |200MI10 150m ; 工 150 | 25 3 
39| 工 Y683NC| 工 |200MIt0 150m | 工 150 30|0.01 和 | 25| 2z| 5 10.01 如 | 01 20 
401 工 Y683NC| 工 |200MI10 1502 | 工 150 3010.01ml 23 2 3 |10. 叶 4 得 | 0 20 
41| LY683NC| 工 |200MI10 150 和 | 工 150 3010.01om| 25 2zn| 5 |10.04a 0 20 
42| CC 现 8550 1 1200MI10 150 和 | 1.5 150 40| 0.1 名 | 23 2 如 | 6 10.1Im| 130&R1 3 
4313 避 和 80 1 1300M 0.3 175 20| 0.1m| 15| 0.1 妇 | 5 10.1 志 | 40 0 Shi TO0 
4413C A71A 1 |500MIL0* |50 妈 3 0.2 | 4175 15| 0.1mn| 3 |0.1ma| 1 10 3 210 
45|3C A71B 1 1700M|110* | 和 0 得 引 0.2 | 175 | 45| 0.1@m| 3 | 01ml Tu 40 3 310 
4613CA17A 1 |700M 0.15 | 175 15| 0.T1i| 4 |0.1m| 0.5 只 | 工 Th 30 
47|3CAT7 B 1 |700M 0.15 | 175 30| 0.1a| 4 人 .了 和 | 0.5 有 | 工 0 1 410 
48 3CA17C 1 工 1700M 0.15 | 175 45| 0.1 织 | 人 4 0.1 人 | 0.5 上 | 410 工 上 | 10 
49| 了 Y801A 1 1700M|I10 150 姻 | 0.3 175 了 12| 0.5 志 
多 CA201 也 1 |800MIL0 130 | 0.2 9 30 1m| 20 1 志 | 3 | 100 上 101 300RA1 410 
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4。 痪 频 大 功 
4.2 硅 FNF 型 微波 高 频 
最 符 征 最 | 最 热 集 电 极 | 集 电 角 | 发 射 极 | 和 集 电 报 集 电极 
序 型 大 大 
厅 多 | 高 - 基 航 | -发 射 要 
散 许 | ， - 天 袜 | -发 射 极 | - 花 | 
站 又 站 入 这 国 ? 
| 切 电 | 一 | 
| 率 | 频 率 流 | 湿 | 姐 击 穿 电压 | 语 穿 电压 | 击 穿 电压 | 电流 | 记 演 
| 和 矿 (aR) CB0 矿 (5R) PaO 
书 [ 医 5 一 区 
| 四 CU | 好 下 ex Ta Ru 7cs 7cB Ta | Tcao |Pea| rczo |res 
| ( 码 ) GHz)YAi CA) olovwW CA ev CA Ga Al eay lev 
| 1 上 一 上 一 十 十 | 下 
1 了 801B| 1 |800M| 10 150m 0.3 | 3475 15| 8.5 刀 
2 中 立 801C1 1 900M| 10 150 熏 | 0.3 175 415| 0.5 了 如 
3|3CA201A| 1 1G| 10 |30mj0.25 | 175 30| 1ml 20| 1am| 3 1mal 100u| 10 | 300| 10 
4| BY80LD|1I 1G| 10 150m| 0.3 | 175 12| 0 各 
5| ZJ8550 | 1 1.5 | 315 40| 0.1 了 | 2 0.1ama| 6 | 0.1m 
61 CD551411.8 | 30M 3 | 125 20| fa 20 340m| 5s |0.1ml 20p|45|100n| 45 
7| CDp5518|118130M 3 | 125 35| tm| 3 引 30m|Ss |0.1ml 20p|30 |100n| 30 
8| CD715A| 8 | 30M 3 | 150 20| 了 II 20| 10@ 3 | 0.1m| 20n1 1 1100R1 5 
9| CD715B| 18 | 30M 3 | 150 33| am| 35| 10m| 5 | 0.1m| 20p| 30 | 100k| 3 
10 ELY105 |2 | 30M 1 | 175 100 5 3 只 | 50 
1 TY205 |2 | 30M 1 | 473 200 S 4|100 
12| LY405 |2 |30M 0.5 | 175 400 S 4 有 |200 
13| LYs5007 | 2 | 30M 2 | 175 100 1 5 0.2h| 50 
1I4| 3CA2A |2 |50M| 20 150m| 0.2-e| 17 引 zs 45| 5zm| 40| 5 科 | 4 5 了 | 10p| 20 | 100n| 20 
15| 3CA2A |2 |50M| 20 |50m|0.25e| 175 30| 0.5m| 30| 0.5| 4 | 0.5mm| 5S0R| 201100p| 20 
| |! 
| 3CA2A 12 150M| 20 |50m|0.25-e| 175 30| 0.5 征 | 30| 0.5m| 4 | 0.5m| 50 20 | 100p| 20 
17| 3CA2A |2 |150M 0.25 | 175 30| 0.5m| 30| 0.5m| 4 | 0.5m| 50u| 20 | 100z| 20 
18| 3CA238 |2 |50MI 20 150zm| 0.28| 175| 73 45| Sm| 40| “Sm| 4 5 也 | 5R| 20 | 50 20 
i9| 3CA2B |2 |50M|I 20 150m|0.258| 175 30| 0.5zm| 30| 0.5t| 4 | 0.5 血 | 50p1 20 | 100p| 20 
2 3CA2B |2 |150M| 20 |50zm|0.25-e| 175 30| 0.5m| 30| 0.5m| 4 50h| 20 | 100p| 20 
21 3CA2B |2 |350M 0.25 | 175 50| 0.5m| 50| 0.5 刀 | 4 | 0.5a| 10u| 20 | 50n| 20 
2 和 | 3CA2C |12 | 50M| 20 |50 人 | 0.2e| 17 引 05 65| 5| 60 3m| 4 3 和 | SA 20 | 50R| 20 
23| 3CA2C 了 50MI 20 150 志 10.25-B| 175 80| 0.5 和 如 | 80| 0.5 了 | 4 0.5 锌 | 108 | 20 5S0& | 20 
24| 3CA2C |2 1]50MI 20150m10.25-6|] 4175 80| mm 80| 0.5 4 0.5 和 | 10k| 201 50 | 20 
把 3CA2C | 2 50M 0.25 | 175 80| 0.5 妇 | 80 0.Sm| 4 |0.5| 1081201 50 呈 | 20 
26| 3CA2D | 2 30 划 | 20 150 王 | 0.2-el 175| 75 引 3 所 | 80 5 4 5 位 | 5R| 20| 504| 20 
127| 3CA2D |2 | 50M| 20 |50@a|0.25 人 | 175 100| 0.5mm| 400| 0.5m| 4 | 0.5m| 408 20 | 细 | 20 
128|3CA2D |2 | 5S0MI 20 150m|0.25-e| 175 100| 0.5 和 | 100| 0.sm| 4 | 0.5m| 108| 20 1 强 | 20 
129| 3C A2DD 2 S0M 0.25 | 175 00| .5 了 | 100| 0.s 生 | 4 | 0.5| 4108 20 50 20 
0 3CA2BR | 2 | 50M| 20 150| 0.2e| 175 引 全 | 1 3 100| Sm 4 5m| Su 201 50hl 20 
3 3CA3E 12 | 20| 20 150m|0.25e| 175 430| 0.5m| 130 8.s5o| 4 1 0.5m| 10n| 20| s0n| 20 
132| 3CA23E | 2 | 50M| 20 |50@m|0.25-e| 175 130| 0.5 如 | 430| 0.5ml 4 | 0.5| 108|20| 50| 326 
3 3A2R 2 50M 0.25 工 75 130| 8.5 们 | 3 89.5 姐 | 了 .35| 110 20 30RI 20 
34| 3CAZE |2 150 机 | 20 150m| 0.2e|1 41475733 | 和 和 5 126| 5 4 5m| 5 20| 508| 20 
3CA2F |2 | 50M| 20 150m|0.25-e| 175 150| 0.5 和 | 150| 0.5 如 | 4 | 0.5m| 40u120| S08|20 
36| 3CA2RF | 2 | 50M| 20 150 |0.25-e| 175 50| 0.5 了 | 150| 0.5 和 | 4 | 0.5 和 | 108| 20 | 50p| 20 
37| 3C A2 尼 2 30M 0.25 | 175 351 0.2 下 | 150| 0.5 卫 | 4 | 0.5m| 3081201 507120 
538 世 Y2900A| 2 50M| 10 150ma| 0.6 工 75 30| 0.1 姐 | 20 0. 二 | 5 0. 工 联 2 上 | 2 了 0 20 
913C A2A 2 50M| 20 150m| 0.2 工 75 38| 0.35 了 | 30 0.5m| 4 10.5 切 | 50 吧 | 20 700 共 | 20 
40| 工 Y900B| 2 | 50M| 10 |50m| 0.6 | 175 46| 人 4 40| 61 0 2 2 0 生 
Mt 3CA2B |2 150M| 20 150ml0.25 | 175 50| 0.5 了 | 5S0| 0.5 相 | 4 | 0.5 细 | 40 20 | 5 20 
42| 工 Y900C| 2 | 50M| 10 |50m| 0.6 | 175 6| Da| 50| 0.1m| S5 | 0.im 35| 20| 3 20 
H3| 3CA2C |2 50M| 20 |50 细 |0.25 | 175 80| 0.5 世 | 80| 0.5 到 | 4 10.5H| 10 201 50 20 
144| 了 工 Y900D|2 | 50M| 10 |5m| 0.6 | 175 80| 0.42| 80| 0.1 和 | 0 2 201 1 20 
5| 3C42D | 2 | 50M| 20 |50m|0.235 | 175 100| 0.5 卫 | 109| 9.5 4 | 0.sa| 0 201 50 230 
46| 地 Y900E|2 |50MI 10150m| 0.6 |475 100| 0.12| 400| 0.3m| 5 0.1a| 220 410 20 
l7| 3CA2E |2 |50M| 20150ml0.25 | 175 130| 0.S 匡 | 130| 85 下 | 4 | 6.5 和 | TO 20 | 5 20 
8 3CA2R 2 50M| 20 150m|10.25 工 75 了 150| 颖 .SS 和 | 5 06.S 王 | 冯 站 .3 各 | 了 0 访 | 20 508 1 20 
fk9| 3CAZRE | 2 | 50M 0.25 | 178 100 4 108 | 20 | 50 20 
50| 3CA2E | 2 |50M 0.25 | 175 13 4 108| 20 | 30n| 2 
夏 -1158 


大 功率 三 极 管 
发 射 神 电 流 前 伯 和 输 切 字 
1 外 序 
-~ 过 极 韶 此 
放 大 
反 册 只 目 下 功 
电 流 系 数 降 压 降 率 增 益 
PPO| 太 PP FF 忆 Fecp | ic | 大 ppsl Fepzgs | 7 | cipolGp |Frcp|Pr 了 吕 
(A) |(Y aa 刘 | max CA VD CVD AAA WedB) ov low ero) 
| 由 
瑟 | 1801 310150m|1 0.5 | -5fa| 50 血 10 | 3 100 了 A4-02B 1 
45 | 180 | 103780m| 1 0.5 | 5am| 50mm 10 | 10 100M 太 4-02 尼 2 
20 | 200 | 10 | 50am 0.5 | 20m|100m| 0.3 10 | 20 19.05| 200M 和 4-02 了 3 
1 | 180|1 10 150m|1 0 和 .5 5 和 | 50ma 10 | 30 | 100M 入 4-02 马 4 
40 | 270| 1 工 | 50m| 1.2 0.5 | 50 问 |500m | 各 3-07 委 引 
5 | 270| | 21500 和 | 1.5 1 BE3-03A 6 
中 | 270| 21500m|1.5 工 B3-03 从 7 
55 | 270| 2|200ml13 | 1 |200m| 2 了 3-03A 8 
55 | 270| 2|200mi 1.5 1 |200m| 2 3-03 信 9 
30 20 | 10m | 0.5 | 290200m 员 2-01B 10 
30 10 | 20 了 0.8 | 20 婵 |200ma B2-01B 1 
25 10 | 20 刀 [ 20m|200m B2-01B 1 
30 5 |250ma1 0.5 | 506 征 |500 各 了 2-01 卫 T3 
20 20 | S0ama| 1 0.8 | 10zma|100mm B2-83 了 14 
20 20 | 50mm 上 Ta| 50 咽 B2-03B 15 
20 20 | 50 和 ma 140 了 | 50 锯 C3-01A 16 
20 20 | 50 纠 炎 0 刀 | 50 卫 卫 2-81E 吕 T9| 
20 20 | 50 生 | 1 0.8 | 10ml100t B2-01B 18 
20 20 | 50am 10 刀 | 50ma B2-01B 19 
20 20 | 5 好 了 10aa| 50a C3-0 委 20 
20 20 | 5 了 1 10a| 50m| 3B2-01B 21 
20 20 | 5 各 | 1 0.8 | 10m|100m 8B2-91 如 2 
20 20 1 59 血 了 10 乌 | 50 卫 妃 2-01 23 
20 20 | 50 细 | | 工 10z| 50 细 ， C3-81A 24 
20 20 | 50ma | ， 10mm| 50m B2-01B 25 
1 | 
20 20 | 50mm| 工 0.8 | 10mj1100 虽 | B2-01B 26 
20 20 50 1 10m| 50m B2-01 了 B 27 
| 20 20 | 50 姻 上 10 妇 | 50 血 DC3-01 和 28 
1 20 20 | 50zm 1 10 生 | 引 0 如 卫 2-01 了 B 29 
| 20 20 | 50m| 1 0.8 | 10m1100m B2-01B |30 
20 20 | 30 血 T 10mm| 50mm B2-01B 31 
20 20 | 50 了 1 10 徊 | 50 血 C3-01A |32 
20 28 | 50m 10 和 ma| 50a | B2-0TB 33 
20 20 | 50m; 工 0.8 | 10m|100m | B2-01B 34 
20 20 | 50m 1 10zm| 50m 了 2-01B 35 
20 20 | 50m 1 10mm| 50m C3-01A 36 
20 20 | 50 猎 1 10| 50 血 B2-01B 37 
和 53 10 1250 匡 | 1.2 0.8 | 30tm1300tm | 吾 2-01 吾 38 
20 20 | 30 了 mm 工 10am| 50m B2-01B 39 
20 10 1250 和 | 工 .2 0.8 | 30m|300tm | B2-01B 40 
20 20 | 30 血 人 10 如 | 50 血 | B2-01B 4 
25 20 |250m| 1.3 0.8 | 30mj300ma 娃 2-01 也 42 
20 20 | 30 血 10 和 | S0 香 B2-01B 43| 
25 10 |250 了 | 1.23 0.8 | 30m|300ma 32-01B 4 
20 10 | 30m 1 10 和 | 50mm B2-01B 45 
1 
25 各 |250a| 1.2 0.8 | 30mj300ml | | B2-01B 4 全 
20 20 | 30mm 1 10 刀 | 50 和 | | 了 2-01B |47 
20 20 ，30a 10z| 50ma | 了 2-01 了 3 48 
20 20 | 30m | 10am| 50 于 B2-01B 49 
20 20 | 30m 了 10 姻 | 50 和 m 也 2-01 让 50 


4.2 硅 PNP 型 微波 、 


Te 人 
序 型 | 关 人 最 热 集 电 极 集 电 级 | 发 射 极 泥 电极 
| 多 | 下 - 莫 裤 
灿 许 - 基 极 | -发 射 极 | - 法 祖 
雪 销 。 
外 本 电 反 疝 截止 
丈 频 3 3 3 
流 | 温 | 阻 有 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 电流 
(BR)CBO | 广 C5R)CEO | 手 ; 
叶 Per | 订 | 广 cg Te 了 car 1TJ1 Ri | | 《3R7EBO 
CB 了 了 
( 罗 ) |Hzjleyi| Ai CA) elG 2B | 7cao ca 
C 
.| 凤 国 全 2 (Alv CAV CA ITCA) ICV) 
3CA3sE | 2 | 50M|20 | 一 
213CA2ZF | 2 |50M 50fm |0.25 | 350| 100 130| 0.5 血 | 130 | 0.5 钙 | 
时 | | 
| | 了 了 羡 | 2 | 60M 0 2 250 了 
2 T 〗 173 下 
DY846 | 2 | 75M 15 | 175 1 4 50 
| 
| 36D2DA | 工 175 Re 
73 | 2 | 80M 2 100 5 0. 
上 二 和 副 | gsn| | 9 "者 
人 1.5 | 150| 和 引 | 
上 有 D200D| 2 | 80M 1 引 45 0.5 雪 | 术 0.5 姻 5 
| 150 上 | :0 
| 全 | 和 | 03 下 | 
训 | 1LY405H| 2 | 80M 0.5 175 
12 工 立 870 2 | 80M 400 S 
1 工 Yi173 | 2 | 80M 人 250 5 | | 
1 LVY501H 2 ，80M 人 140 5 
15| TILY5096H| 2 | 80M 0.4 | 175 500 5 全 
1 | 2 |100M 1 175 | 人 
18| | 05 | 1 00 | 
19| 3CA72A | 2 |500M|10* |50m 了 150 5 AL|TS0 | 工 | 
20| 3CA72 了 忆 0m30.3 1735 1 0.1hh| 50 工 贞 
,二 刘 -上 证 习 . 工 世 证 
多 26308 | 3 | 3 2 | 150 | 0 
2 大 G308 | 3 | 30M|207 32028035 | 区 | 生 :3 80| “1m .5m| 4 | 0.5m| 10R| 20 ， .50 
月 丽人 50m8l0 3 | 17 引 333 30| 1m | Im 50H| 20 | 200m 
25| 3CA2C 3 中 ， 50m |0.3 | 475| 33.3 | 50| 1 | 汪 0 | 了 | 308| 20 |200n 
sm |03 |175| 333| 80| 1ml 80| fm|4 人 200 
24 30A2D 3 50M20 |50m |0.3 | 50R| 20 
2 3EA2 3 | 中 M20 0 93 | 73 3 130 反 | 拉 和 
3 | 50M20 5om |03 | 1775 33. 130| 419| 4 | 1m| 50R| 20 
29| LY3152 | 3 | 60M : 人 
Bo LY4041D| 3 |100M 17 | 项 站 。 | 3 
人 75 100 5 
3 
6 36 信 02 5 2 150 40| 0.5 姻 | 30| 0.5 和 | 4 | 0.5 巴 
B3| GA2905 | 3 |200M 2 150 40| 0 5m| 30| 0.5m 人 
4 CA2905A 200M20 som 10.6 | 200| 60| 1 .5m 4 | 1m| 50k| 340 
站 全 
B6| 3CA3 5 | 30M|20， 
137 L 20# 0.18 0.5 JT75 
Ba 1 3 | 30M|20 | 0.1 |0.5 | 175 人 引 信 。 2 2m| 50R| 20 | 200k 
39| 3CA3B 5 | 30M|20 | 0.1 10.38 | 175 30 1 沁 汪 | T 纪 | 004 | 20 | 5004 | 
人 遇 | 
0M|20 | 0.1 |0.5e | 175 | ee 200 
1 CN 80| 1 
所 人 
144| 3 .5 5 1 | | 
1 3CA3D 站 30 放 [| 省 全 0 T7 100， 1z1100| Im| 4 1 各 2 全 2 
45| 36A3E | 5 |3 175 100| 1m| 100 上 200 
站 | 30M|20 10.1 |0.5e | 175 4 | Iam| 50u| 20 | 2008 
46| 3CA3E | 5 | 30M20 |01 05 11 后 
| 多 
50| FEY4648G| 了 | 40X 1 | 网 500 人 
1 | 有 0.3 75 350 3 0.T4 1200 用 
2 让 人 8 0.1 1200 及 
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4。 高 频 大 功 
4.2 硅 PNP 型 微波、 高 频 


wwieaivaricrweasusmsisonyeawascr yaar eae cnmnpmnrurepeereorrmivenmarroreeree weisao nrooarma 一 一 一 -一 一 eeerepemermncnenacce 


了 最 特 征 集 电极 集 电 绥 发 射 极 集 电 和 集 电极 
型 大 
耗 - 天极 | -发 射 极 
HH 站 基 极 宇 发 身 家 3 卫 根 
反 向 截止 | 反 向 裁 目 
率 | 频 率 翰 穿 电压 | 话 穿 电压 | 者 穿 电压 | 电流 | 让 流 
3 六 (BR)C8O 矿 (BR)CEO | 大 (BR)EBO | 网 
忆 ex 7 |Feopgl zc Tcs5 | 了 ce 了 BEB | 7cpo | 亚 cal Tcpo | 大 ca 
( 责 ) | (BEzJlV CA CA TV CA) 国 (AVI CAIJTCA) YN CA) COV) 
瑟 更 是 加 2 人 元 _ 本 
LY4647G|1 5 | 40M 0.5 | 175 400 S 0.1200| 1 200 
3CAIE | 150M20 10.1 105 |450| 50 1130 | 0.5amm|130 | 0.5m| 5 | 0.5zm| 1002 | 20| 5008&| 20 
3CATER | 了 15s0M20 0.1 105 1150| 8 115010.5m|130 | 0.5m| 5 | 0.5m| 100u| 28| 500&| 20 
3CA3A | |50M|20 |0.1 10.5 人 | 175 30 45 | 4ma|40|1 Toml 4 Ima| 0.1p81 20| 500& | 20 
3CA3B |5 |50M20 |0.1 10.5@| 175 30 好 | 4401 1mr4 1ma| 50nhn| 20| 2008| 20 
3CA3C |5 s0M|20 |0.1 0.5e| 175| 30 65 1z| 60 1 tml 4 1m| 50k| 20| 2008| 20 
3CA3D |5 | 50MI20 10.1 10.5 好 | 17 引 | 38 85 Tom| 80 了 志 | 和 1m| 50&| 20| 200h| 20 
3CA3E | 5 50M| 20 |0.1 |0.5-e| 175| 36 105 fm|100 Tim| 4 1ml 50 20| 200u1 20 
3CA3FE 15 150M20 101 10.5e| 4175 39 125 Ta1120 fm| 4 1m| 50 20| 200n 20 
3CA3A | 5 50M|20 |0.1 |0.5 | 175 30 Jo 30| tm| 4 5om| 100p| 201 5008| 20 
3CA3B | 5 50M|20 |0.1 |0.5 | 4175 4 3 和 19 4 1m| 50P| 20| 200k| 20 
3CA3C |5 S0M|20 |0.1 10.35 | 他 5 60 了 | 的 Tam| 3 1m| 508| 20| 200m| 20 
3CA3D |5 50M|20 |0.1 10.5 | 175 80 1 80 | To| 4 1m| 507| 201 2002| 20 
3CA3E 15 50M|20 10.7 |0.5 | 475 100 Taal|106 Tm| 人 1m| 50p| 20| 200p| 20 
3C 各 3F 5 5S0MI20 10.1 10.5 4175 120 工 伺 |120 1m| 4 了 如 | 50 业 | 2012004u 20 
3CA3E |5 | 50M 0.5 | 475 108 4 50 | 201 200| 20 
3CA3F 15 |50M 0.5 | 475 128 4 50iH | 20| 2602 | 20 
XG305 |5 S0MI15 | 50m|0.4 | 4175 的 | 01mal 如 | sm 4101ml Tul 28| 20u| 28 
3CAT1 S | 60M 0.5 | 175 习 | Toml 4 Tam| | 500 | 20 
3CA1A 15 60M 0.5 | 175 4 1ml 4 | 300n| 2 
3CA1B |5 | 60M 0.5 | 4175 6 fm|l 4， 1 z00n | 20 
3CATIC 15 60M 0.5 | 175 | 80 Tmn| 才 1 组 ?60 20 
3CAID 15 |60M 0.5 | 175 1t09 Tim| 4 主 弓 100 | 20 
3CATE | 5 |60M 0.5 | 4175 120 | iom 4 人 绽 | T00a | 20 
3CATE | 5 60M 0.5 | 175 140 Lo 4 Tt 00n | 20 
3CA1A |5 | 60M 0.5 | 175 4 1m| 4 工 纪 100R | 20 
3CA1B |5 |60M 0.5 | 475 的 1m| 4 3 了 1002 | 20 
3CA1C |5 60M 0.5 | 4175 80| fol 4 了 人 100 人 | 20 
3CA1D |35 60 计 0.5 | 475 4100 | 了 | | 100m | 20 
3GA1E | 3 60M 0.5 | 175 3420 | 了 | 4 了 如 1008 | 20 
3 和 AT 下 5 60M 0.5 175 了 4 人 1 4 | 了 3005， 20 
LY14 |5 60 革 0.3 | 475 300 | 5 
LY45 |5 M 0.3 | 17S 250 | 1 5 中 | 
工 立 1352 | 5 70M | 和 175 200 ， 5 1 000 
TY1352 也 | | 70M 17 引 200 S tj 100| | 5 
| | i 4 
3CA3 甩 5 80 这 T 175S 150 | 号 0 有 | 0 T 1 20 
LY3025 15 |100M 1 175 100 |; 5 | 01 
ELYV794 15 |120M 0.5 | 175 1066 5 | 3408 5 
3CD3500A|5 |80M 3 150 2 1 05m | 85 203| 40 43400840 
3CD500B| 5 80M 3 150 30 | 0 5 和 | 本 | 5 220 4013008| 30 
让 
30CD500C15 | 80M | 2.5 | 150 4|1n5sml 4 105a| 290m4 17011600 2 
30CD500D| 5 80M 2.5 | 150 60 103 4 | 0.5m| 20 30| 4900 20 
3CAS5SA |5 |300M|10 10.18 |0.4 | 4175 15 1om| 3 也 | 1 2 3 3 
3CA55B |5 |s500M|10 0418 10.4 | 3175 1 1m| 3 1 HI 40 3 纪 
3CA4A 17.5 |30MI10 10.02 11 175 13.3 |30| 3aml3 | 4 3 全 | | 20| 500n 20 
3CA4B 17.5130MI10 |0.02 氏 175| 13.3 | 5301 sal50|1 3ml 4 3 如 | sg 20| 100R| 20 
30A4C |175 130M|I10 002 11 3475| 13.3 | 80 3 妇 | 80 | 3@| 4 3 500 20| 100k| 20 
3CA4D 17.5130M|10 |0.02 | 175| 13.3 1100 3 和 |4100 33| 4 3 500 2 1900 20 
3CA4E 17.5 | 30M|I0 |0.02 |1 17 引 13.3 14130 3 如 |130 | 3 近 | 入 3 3509 2 100n| 29 
3fA4E 17.5 130MI1I0 |0.02 11 17 引 313.3 1150 | 3 二 10 3 4 3m| 3680| 20| 42n00n| 20 


| 
| 


| 
| 
外 
| 
| 


3 
] 
ax 
C> 
aaw 


率 三 极 管 
大 功率 三 极 管 


rrwrrrrememmrrommrerwrrroerrmworamv vi 一 os aeaeieereapen 


发 射 概 纪 流 前 狂 利 输 切 举 中 
-~ 基 极 曾 旨 
斌 大 
反 国 截止 压 功 
电 这 未 数 降 识 昔 知 境 蔓 
LE8O| 产 PE FE 六 czl Tc 75szgsl| rcgs | 7 Tc polGp |Frcp1P| 5 
5 二 形 
(Atmia | max | 让 (ATY) (V) [ANCA) RD)CGdD CCV) | 页) (52z) 
| | 
2 10 10.1 1 20 生 | 0.2 B2-01B 
40 150 | 340 101 11 1 20 姻 | 0.2 A4-02C,，B2-6 
| 4 150 | 40 1 0.1 1 1 20| 6.2 Ad4-02C，B2-0 
1 20 20 | 全. 工 由 让. 20 卫 | 0.2 也 2-013 
| 人 20 20 01 | 0.8 |29m| 0.2 2-01 吾 
20 201801 |1 0.8 |20 惠 | 0.2 R3-61 
| 28 20 | 0.1 | 1 8.8 ,20 芋 | 0.2 了 2-01 了 
j | 20 20 | 0. 1 0.8 |20 全 | 0.2 B2-01 
| 20 20 |0.1 | 0.8 120mm| 0.2 了 2-01 
20 20 | 0.1 14.5 1 20 姻 | 6.2 B2-01BB 
20 20 |0.1 14.5 20mm| 0.2 了 2-01 下 
20 20|10.1 |1.5 了 20 了 | 0.2 有 了 2-018 
20 20 | 0:1 |1.5 了 20 钙 | 0.2 了 2-01B 
20 20 |0.1 |1.5 工 20oa| 0.2 B2-01B 
20 2010.1 |1.5 世 20 甸 | 0.2 B2-03 卫 
20 20 | 0.1 20 生 | 0.2 也 2-01 卫 
20 20 | 10.1 了 20mm| 0.2 B2-01B 
10 弛 | 0.05 0.6 |45 韭 |0.15 | 1 2 和 8 10.46| 100 A4-020C 
30 0 01 11.2 18 |20 加 | 0.2 32-01B 
30 10 0.1 11.2 1 中 120mm| 0.2 | 。 B2-01E 
| 30 10 10.1 |1.2 1 和 |20 王 | 0.2 了 2-01 了 了 
3 10 | 0.1 | 了 .2 1 和 120ml 0.2 B2-01 了 了 
3( 10 | 8.T | 了 工 .2 1 120m| 0.2 B2-01BB 
30 10 | 0.1 1.2 1 和 120m| 0.2 了 B2-013B 
30 1 01 2 1 和 |120ma| 0.2 了 2-01 台 
| 3 10 | 0.1 | 和.2 1 |20| 0.2 B2-01B 
| | 各 10 | 0.1 | 1.2 1 20 生 | 0.2 了 2-01B 
| 3 | 11041 1.2 1 20m| 0.2 了 2-01 了 
| ;30 110 1101 11.2 村 20 耳 | 0.2 B2-01B 
1 3 40 | 0.1 | .2 工 20m| 0.2 了 B2-01 了 了 
| 
| 30 10 101 |12 | 工 |20m| 0.2 了 2-01 卫 
| 红 10 ,0.01 0.5 |20 血 | 0.2 B2-01 如 
| 410 | 0.01 0.5 |20ma| 0 2 B2-01 有 
| 2 工 0.02 0.35 | 5 蔚 |0.05 B2-01B 
20 | 10 101 | 0.5 |50 严 | 0.5 了 2-01 至 
1 | 
| 20 20|101 | 0.5 |50 双 | 0.5 B2-01B 
| 40 | 0.1 0.5 |20z| 0.2 B2-01B 
| 6 40 | 0.15 0.5 |20 了 | 0.2 了 2-01 吾 
40 400 | 工 | 0.9 中 0.4 10.45| 41.5 F3-02 了 
40 400 | 工 | 1 0.9 中 | 0.4 10.45| 1.5 R3-02 加 
40 400 | 工 | 1 0.9 和 | 0.5 |9.45| 1.5 了 3-02 旦 
40 400 | 二 | 工 0.9 和 | 0.6 10.45| 1.5 好 3-02 也 
IT | 1.3| 和 10 | 0.1 11 0.5 |10m| 0.1 C3-01 太 
了 | 下 和 010.1 1 0.5 |10 虽 | 0.1 | C3-01A 
10 20 0.2 | 2 6 刀 | 0.3 卫 2-01 了 3 
| 0 | 20| 02 |1 2 60 鱼 | 0.3 卫 2-01 卫 
1 | 所 20 |0.2 | 1 2 6 如 和 | 0.3 了 2-01B 
| 世 20 | 02 |1i 2 |60a| 0.3 了 2-01B 
| 20 10.2 | 1 2 翻 纪 | 0.3 了 2-01B 
1 21|102 |1 2 的 本 | 0.3 32-01 怠 


了 
下 
| 
二 
| 
| 
【 
下 
中 
|， 
1 
1 
1 
i 
; 
|; 


4。 高 频 大 功 
4.2 硅 PNP 型 微波、 高 频 


罗 | 集 电 航 | 集 电 极 | 发 身家 | 和 集 电 极 集 电 极 
多 | 高 四 - 基 极 - 发 射 航 
证 - 基 极 | -发 射 极 | - 薄 极 | 

放 | 反 向 截止 1 反 向 埠 止 

率 | 流 | 温 | 上 阻 | 者 穿 电压 | 击 穿 电压 ， 者 穿 电压 | 电流 | 电流 

一 一 广 C5BR)CBO | 广 (BR)CEO | 六 (BR)BBO 
由 Ze | 7ecwrlTri 于 志 rez | 7 Tcao |Fcsl Tepo |rc 
(AJ)|(A) | (YY 让 (A) TV (CA) | (A) | (A) | (A) 1V) 

1|3CA4 7.5 | 30M | 10*10.28|0.75| 175| 13.3 130| 3 |30| 3m1l 4 | 3m|0.5am |20 | 0.3 严 负 
2|3C A4A 7.5 | 30M | 10 10.2 | 1e1175| 30| 3ml|30| 3m|4| 3m| fm|20 115a|20 
3|3CA4A 7.5 | 30M | 10 |0.2 | 1 1175 小 30| 3m|130| 3m|4| 3m| dm|20 |15m| 20 
4|13CA4B 7.5 | 30M | 10 10.2 | Le| 175 50| 3m|s0| 3m|4 | 3m|05m 120 fm | 20 
5 引 |3C A4 了 7.5 | 30M | 10 10.2 11 175| 50| 3m|50| 3 上 4 | 3 二 |0.5 和 120 | | 2 

1 
6|3CA40 7.5 | 30M | 10 10.2 | 1e|175 80| 3m|80| 3ma| 4 | 3 志 |0.5 钙 |20 | Tam|20 
7|3CA4C 7.5 | 30M | 1010.2 | 1 1175 80| 3m|80| 3 | 4 | 3m|0.5m|20 1 | 20 
8|3CA4D 7.5 | 30M | 10 10.2 | {e| 175 100| 3m|100| 3m2|4| 3m|0.5am120 fm | 20 
9|3CA4D 7.5 | 30M | 10 10.2 | 1 14175 1I00| 3maj100| 3 4 | 3@m|0.5 了 |20 Ta | 20 
10|3CA4E 7.5 | 30M | 10 10.2 | 1e 175 | 130| 3m|130| 3m| 4 | 3m| 0.5m 20 fa | 20 
1 引 3CA4 蕊 7.5 | 30M | 10 |0.2 | 1 |175 130| 3am|130| 3m| 4 | 3m|05ml20 | 4| 2 
1 他 3CA4FE 7.5 | 30M | 10 |0.2 | 工 | 175 180| 3m|180| 3na| 4 | 3m|10.5m|20 了 om | 20 
13| 3C A1A 7.5 | 50M | 10 10.3 | 1 | 175 40| 2m|30| 2m| ?3 | 20m 1 | 20 
介 3CA1B 7.5 | 70M | 10 10.3 | 了 1175 50| 2ml45| 2m|4| 2m 0.5zm | 20 
15| 3CA1C 7.5 |100M | 10 |0.3 | 工 1175 70| 2m|60| 2| 4 | 2 0.2 刀 | 20 
16| CA73-2A| 10 | 30M 1.5| 175 ， 30| 1m| 4 | fm 0.5zm | 20 
17| CA73-2B| 10 | 30M 1.5| 175 50| 3zm| 4 | 1 0.5 刀 | 20 
18| CA73-2C| 10 | 30M 1T.5| 175 80| Ja 4 | am 0.5 和 | 20 
19| CA73-2D| 10 1 30M 1.5| 175 | 110 | ja| 4 | 1m 0.5 刀 | 20 
03CA4A |10 |30M |20|0.2|18|175| 5 45 | 1.5 志 | 40 |1.5| 4 11.5 | 0.5m 120 1ama | 20 
31 3C A4B 10 |30M |2010.2 11el1751 5 45 11.5m | 40 | 1.5 了 | 4 11.5 弓 10.2m |20 |0.5m| 20 
22| 3C A4C 10 |30M | 20 10.2 |418el175| 本 65 | 1.5m 1 60 |1.5 包 | 4 11.5 生 |0.2m 120 |0.5Zm120 
3l3CA4D |10 |30M ,2010.2 |1e|l175| 15 8 |1.5 科 | 80 |1.5 鱼 | 4 |1.5 钮 |0.2m 120 | 0.5 弓 | 20 
让 3C A4 也 10 |30M |2040.2 1 1e|l175| 和 105 |1.5m|100 11.5 王 | 4 11.5 了 | 0.2Zm 120 10.5 和 | 20 
5| 3C A4F 10 |30M | 2010.2 | Tel175| 和 1125|11.5m |120 |1.5| 4 | 41.5 志 | 0.2 生 |20 |0.5 刀 | 20 
6| CA73-2A| 10 | 30M |140|10.5|41.5175| 3 30 | JIm| 4 | 1 0.5zm | 20 
]| CA73-2B| 10 |30M |14010.5|4.5|175| 3 50| 1ml4| fm 0.5tm | 20 
由 CA73-2C| 10 | 30M | 1010.5 | 1.5 175| 3 80 | 1Bma| 4 | 1m 0.5aa | 20 
29| CA73-2D| 10 | 30M | 10105|415175| 3 110| JIma| 4 | 1 0.5 如 | 20 
0|3CD511 110 | 40M 1.5| 150 30 | 1J 纪 | 4 |0.5 生 0.1m | 10 
CFCD400) 
人 3CAIIA | 10 40M | 20 |0.1 | 1.5| 175 40| 3n114 3n | Jom |20 1m | 20 
引 3CATI1B | 10 | 40M |20|0.1| 1.5| 175 60| 3m|4 | 3ma| 341m|20 1 科 | 20 
33| 3C A11C | 20 40M | 20 10.1 | 1.5| 4175 80| 30| 4 3 也 | Tom 20 Ima | 20 
疏 3CATD |10 |40M |20|0.1| 1.5|175 100| 3|4 | 3m| 了 |20 1 了 | 20 
5 3CAHE | 2 | 40M |20|101|1.5|175 120| 3m 14 | 3m| 13120 1 | 20 
1|3CATUE |320 | 40M | 20 |0.1 | 1.5|175 140| 3m14| 3ma| iml20 | 1ma|20 
37| _XGFp5322| 10 | 50M | 4 |50 征 | 2 .| 175 T00 10.ftm|35 10.1 生 | 7 |0.1m 10.3m |60 |0.1m | 60 
和 813C ATITA | 10 | 60M | 20 10.1 | 15175 40| 3 4| 1ma|0.3m|20 |0.fm| 20 
39|3C AT11B | 10 | 60M | 20 |0.1 | 工 5175 60| 3 4| 可 |0ml20 |0fm|20 
了 3CA1C |10 | 60M | 20 10.1 | 1.5| 175 80| 3| 4 1 志 | 0,.1zm |20 |10.1m | 20 
13CAID | 10 |60M | 20 10.1|15175 100| 3m|4 | 拉 |03jmli20 |0.fm|20 
让 3CA3HE |10 |60M | 20 10.1 | 十 引 175 120| 3m|4 | 1ama|01m|20 |0.1om|20 
3 3CATtRE 11 160M ,2010.1 11.5|1475 140 人 | 4 1m 10.1m 20 10.1ma | 20 
44| 35 AlIG 1110 160M | 20 10.1|1.5| 175 180 | 3m|14 Ta 10.1 也 |20 |0.1m | 20 
引 3CAT04A | 2 | 60M | 20 |0.I| 工 |15| | Im 4 im| 0 ITm | 20 
| 全 9 

6| 3C AT04 了 8 | 10 60M | 20 10.1 | 工 | 475 601 Jama|4 了 纪 0.1 包 | 20 
咱 3CAd04C | 190 | 60M 20 101 工 1175 30 | 1 也 | 4 工 菇 0.1m | 20 
SCD372A| 10 | 80M 2 |150| 35 | 5010.4aa|5010.1@| 4 |0.1m|0.fm|20 |0.5 | 20 

引 SCD3728| 10 | 80M 2 |110| 35 160|10tm|80|10fmal4 |0tm|odml25 |035m| 20 
风 SCD372Cj10 180M I 2 1450| 35 | 贡 |04| 5510tma| 4 10tm 04m 120 |0.59m| 20 


大 功率 三 管 
发 射 极 中 流 前 饱 有 条 输 蔗 率 
外 序 
- 基 裤 应 出 
放 文 
反 疝 截 竺 上 压 功 
蜡 流 系 数 距 还 降 束 增 益 
7PFBO | 了 开 EB PP Prepl rc 大 pgs | Freggl 1 7 polGcp |Freg1lPrl 7 玫 
(Ay | Vanin | max | (VIA CVD) (7) | (A) | (AKC 榴 )| dB) CCV)》 1 ( 确 )| 《Hz) 
| 10 | 00|1o3| 415 60a| 0.3 B2-01B |1 
10 10 | 0.2 和 60 生 | 0.3 C3-01 人 |2 
10 10 | 0.2 2 60zm| 0.3 B2-01B |3 
10 10 | 0.2 2 60 科 | 0.3 C3-01A |14 
10 10 | 0.2 4 60im| 0.3 B2-01B 15 
扣 0 10 | 0.2 2 60 和 | 0.3 C3-01A 16 
10 10 | 0.2 2 60ta| 0.3 B2-01B |7 
10 10 | 0.2 2 60zm | 0.3 C3-01A 18 
10 10 | 0.2 2 60 纪 | 0.3 B2-01B 19 
10 10 | 0.2 2 60 血 | 0.3 C3-01A |I 
让 用 
10 10 | 0.2 2 60ta| 0.3 B2-01B | 所 
了 0 10 | 0.2 2 60ma| 0.3 B2-01B | 也 
0.2 刀 | 2 20 180 | 0.3 100m| 0.5| 2 13 24 11 1310M | B2-01B， | 了 3 
0.2m| 2 20 180 5 | 0.3 工 100m| 0.5| 3 5 24 | 1410M B2-01B | 志 
0.2mm | 2 20 180 5 | 0.3 工 100 匀 | 0. 引 5.5| 47 24 |1 | 1M | B2-01P | 
38 5 | 0.5| 了 2 工 100mm| 工 B2-018B | 基 
30 5 | 0.5 工 .2 工 100 地 | 工 B2-01B | 瑟 
30 3 .08 工 .2 工 100 舞 工 B2-01B 了 
3 S | 0.5| 工 .2 工 100 了 | 工 了 2-01B | 地 
10 20 | 0.2| 工 0.8 sm 0.3 B2-01B |2 
10 20 |0.2| 工 0.8 sg0m| 0.3 B2-01B 121 
10 20 1 0.3| 工 8.8 50 嫩 | 0.3 B2-01 如 |22 
| 10 1 2010.23| 1I 0.8 50a| 0.3 B2-013 123 
10 20 | 0.2| 1 0.8 50m| 0.3 B2-01 呈 |24 
加 20 | 0.2| 工 0.8 | 50m| 0.3 | 了 2-01 台 | 和 
30 5 | 0.5| 工 .2 工 100m| 1 B2-01B |27 
30 5 | 0.5| 工 .2 工 T00m | 工 B2-01B |28 
30 5 | .0.5 工 2 工 100m| 工 B2-01B |29 
30 320 3 | 0.3 50m| 0.5 30 
20 180 20 0 荆 .5 4.8 | 1090ml 工 B2-01B |31 
20 180 |20 |10. 引 1.5 0.8 | 100m| 1 B2-01B |32 
20 180 | 20 10.1 1.5 0.8 | 100m| 工 B2-01B |33 
20 180 1 20 0 1.5 0.8 | 100aml 工 B2-01B |34 
20 | 180 300 下 115 68 | .100m| 1 B2-01B |35 
20 180 |2010. 和 1 .5 90.8 | 400m| 工 B2-01B |36 
30 130 4 | 0.5| 1 0.7 50 弓 | 0.5 B2-02B |37 
20 20 | 0. 引 1.5 0.8 | 100a| 工 B2-01B |38 
20 20 10. 下 1.5 0.8 | 100 才 | 工 B2-01B |39 
2 20 | 90. 让 工 .S 0.8 | 100m| 1 B2-01B |40 
20 | 20 | 0. 引 于.S 0.8 | 1ogml| 1 B2-01B 141 
2 20 6 .| 了 0.8 | 19aml 工 B2-01B 142; 
20 20 101 1.5 .8 1000 | 工 B2-013B3 43 
20 20 | 060. 和 1.5 0.8 1300m| 1 B2-01B |144 
40 380 12010 人 1.2 20m| 0.2 B2-0LB |45 
下 上 主 
4 80 |320|101 12? 20 和 | 0.2 B2-01B |46! 
40 80 |20|10.1 2 20 妇 | 0.2 DB20IB |47j 
25 270 1 |103 0.9 由 65 | 300m| 1 ， 了 3-03A |48| 
25 270 1 | 0.7| 0.9 中 65 | 100 和 | 工 | F3-03 人 入 149; 
25 270 | 9 和 介 09 .05 |309911 | F3 03A 15 


Doo 属 侣 Lo Fo 产 
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3C D715 


SCD373 扩 

50CD373 也 

SLD3730 
3CG473 
3C AT10A 


Aba 一 resese cecm Lesnae mascssroncaeieaena 
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最 特 
大 
耗 
散 
功 
率 | 频 
Per | 六 
(而 ) | 《Hz) 
140 1150M 
10 |160M 
10 
12.5| 80M 
15 30M 
全 30 了 
T3 30M 
13 30M 
135 30M 
15 30M 
1T5 30N 
T3 30M 
15 30M 
15 30M 
15 30MM 
了 5 30M 
15 | 30M 
15 38M 
15 30M 
扩 30M 
了 5 30M 
15 30M 
15 30M 
15 30M 
15 30M 
15 30M 
15 30M 
15 30M 
15 30M 
工 S 30M 
T5 30M 
15 30M 
T5 30M 
20 30M 
20 30M 
20 30M 
20 30M 
20 30M 
20 30M 
20.， | 30M 
20 30M 
20 30M 
20 30M 
20 30M 
20 30M 
20 80M 
20 80M 
20 80M 
20 1100M 
25 30M 


4。 高 频 大 功 
4.2 硅 PNP 型 微波、 高 频 
和 
人 委 最 | 热 | 和 集 电 根 | 和 集 电报 | 发 射 极 | 集 电 极 | 集 电 极 
多 | 高 - 基 极 | -发 射 极 
放 (- 基 极 | -发 射 骤 | - 东家 
四 结 反 向 截止 反 疝 截止 
这 流 | 温 阻 击 穿 电压 」 击 家 电压 | 击 罕 电压 诺 流 电 流 
和 人 六 CaR)CS0 六 CsR)CEO 六 CaR) BEBO Te 届 
F 产 cgl zc 7Tca Ta 于 7 7 Tpp | Tcao |Fcal Tcgo | 天 cz 
(VIAJ ACTCD/RWD) TIVYD CA) VDOEOA TY OA (AD TV CA) CVD) 
2.5 150 35 1m | 335 1m| 5 工 位 10 上 | 35 10.1m| 20 
2 10.2 12.5 150 352 1 垃 | 35 1410 人 生 | 5 工 了 亚 20 | 35 
工 200 350 |0.1m |300 10.05 科 | 6 | 了 0 50 有 1280 10.05 如 | 250 
3 50 45 号 10R| 30 
10#|10.5811.5 175 6.6 30 3 | 30 3 也 | 4 3 和 位 | 500 | 20 1Tm| 20 
10 10.5 |1.5- 合 | 175 T0 45 2 | 40 2 如 4 2 |1000 | 20 5 妃 | 20 
了] 10.5 2 全 | 175 30 3 | 30 3 联 | 4 3 匀 |1100 | 20 2 了 | 20 
10 10.5 2-61173 30 3 | 30 3 蕊 | 4 3m |1000 有 | 20 2m| 20 
10 10.5 2 1175 30 3 刀 | 30 3 年 | 又 30m |1000 | 20 2m| 20 
10 10.35 |11.5-@|175 1T0 帮 5 2 雪 | 40 2z 妇 | 4 2m | 5004120 10.2ml 20 
10 10.5 2- 人 | 175 50 3 刀 | 50 3m| 4 3 | 500 有 | 20 ma| 20 
10 10.s 2 念 | 173 50 30 号 500 具 | 20 1| 20 
410 10.5 2- 合 | 175 50 39 | 50 3 包 | 4 3 妞 | 500 只 | 20 了 和 | 20 
10 10.5 |1.59 | 175 10 65 2 | 60 2 刀 | 4 2 世 L | 500 有 | 20 | 0,.2| 20 
10 10.5 2 全 | 175 80 3 巴 80 3mp|4 1 3m |500kl20 1m| 20 
10 |9.3 2- 合 | 173 80 80 | 500 此 | 20 了 乌 | 20 
10 |0.5S 2 175 80 3 鱼 | 80 3 补 | 4 3 锯 | 500 | 20 1m| 20 
10 |0.5 11.5-| 175 | 10 85 22 | 80 2 也 | 4 2m 53500820 02 也 | 20 
10 |0.5 2- 护 | 175 100 3za 1100 3 也 | 4 3m | 500 届 | 20 | 20 
10 10.5 2 175 100 3 了 1100 3 刀 | 4 3 | 500| 20， Tt 20 
10 0.5 2 |17? 100 3 锯 |100 3ml 4 3m | 500R| 20 1 地 | 20 
10 |10.5 11.5- 呈 | 175 10 10S$ 2m 1100 2 纪 | 纪 2 纽 | 500p| 20 10.2m| 20 
10 10.5 2-6| 175 130 3z |130 3 刀 | 4 3 | 500E | 20 2 世 | 20 
10 |0.5 2 合 | 175 130 3 刀 1130 3 垃 | 4 3 和 乌 | 500 只 | 20 220| 20 
J40 10.5 2 |]175 了 30 3 也 1130 3 如 | 4 35 1500R1 20 1 | 20 
训 加 .5 .5 全 | 175 | 10 T25 2 1120 2m| 4 2 | 500R | 20 | 0.2 廿 | 20 
这 .5 2 1175 180 3 1180 3 刀 | 4 3tn | 5002| 20 了 如 | 20 
10 10.5 2 |1475 30 3 姻 | 30 3 | 4 3Zma |1000 只 | 20 2 了 如 | 20 
10 0 5 2 |14175 50 3 了 22 1 50 3 姐 | 4 3 如 | 500 业 1 20 工科 | 20 
10 10.5 2 |1175 80 3 了 年 | 80 3 了 | 4 3 了 | 500 | 20 二 | 20 
10 10.5 才 175 100 3 妞 1100 3 了 -| 4 3 了 | 500 有 | 20 1 | 20 
10 10.5 2 175 130 3zm |130 3 也 | 4 3 妞 | 500 有 | 20 I 伺 | 20 
10 10.5 2 175 150 3 1150 3 4 3 了 | 5008 1 20 1m| 20 
10 10.75| 2 14175 40 Sm | 40 5 垃 | 4 5 志 | 500h | 20 3 鱼 | 280 
10 10.75| 2 1475 40 5 垃 | 40 5 了 码 | 4 5 饼 |1000R | 20 1 1.5 和 | 20 
10 10.75| 2 178 60 5 垃 | 60 5 刀 | 4 5 |10008 1 20 11.5o| 20 
10 10.75| 2 175 80 5 | 80 3 各 | 4 5S 垃 |10008 20 1 .5 和 | 20 
10 |0.75| 2 1 175 1900 5 志 |100 5 纪 | 4 5 了 1100038 | 20 15 名 | 20 
10 10.75| 2 175 120 Sm 1120 5m| 年 3 位 |1000 | 2 1.5f| 20 
吉 10.75| 26|175 到 .3 45 5 刀 | 4 5 纪 | 4 5 全 |10008 1 2 2nm| 20 
10 |0.75| 2el175| 75 | 全 | ga|4| sml4|5m|5s00p|20| tml20 
10 10.75| 281175 7.5 65 5 纪 | 的 SO| 竹 5 | 500 呈 | 20 1m| 20 
10 10.75| 2-e| 175 7 .5 83 S 坦 | 80 59| 才 Sm | 500 | 20 工 旬 | 20 
10 10.75| 2- 全 | 175 7.5 |1105 So 1100 Sm| 手 5 | 500 | 20 Tam | 20 
10 10.75 2 175 7.5 |125 Sm |120 5 血 | 4 5m | 500& | 20 Im| 20 
T75 2.5 50 1 0.1m| 4 10.1 印 59 有 120 | 0.1ml 28 
2 175 2.5 60 |10.1a |60 110.1ml 4 1 1m 50 有 | 20 0.19| 20 
2 1735 2.5 75 |0.1m | 75 10.1m| 4 0. 5012010341m| 20 
2 .5 30 25 号 0.1120 
10 | 0.5|2.5 175 30 | 35 | 30 150| 2 15 巴 |1000 只 | 24 | 2.S5 名 | 24 


数 

了 FE50 | 矿 EB jF Frcpg | rc|lFsgs | css| 1 |7FrlpolGcGp |rFrcp|Prl 
wii ES 了 

(A) | (YY) | 如 得 tax | (V) |(A) (V) (Y) (A) | (ARW) (CdB) | (V) | ( 攀 )| (Hz) 
60 320 2 10.5 工 0.2 2 E3-03 信 工 
60 320 2 |10.5 工 1T.2 2 FE3-03 信 2 
20 几 6 30 120 | 10 |50 刀 | 工 .5 2 5 也 150 姻 A3-02B |13 
60 400 5 |0.5 0.8 2 0.2 2 150 了 3-03 信 4 
10 10 0.5 2 工 .5 0.1 人 .5 了 B2-013 3 
10 10 10.5 起 5 工 0.1 10.5 了 2-018 6 
TI0 10 |10.5 2 0.1 10.5 了 2-01B 7 
T0 10 |10.5 2 0.1 |0.5 Q3-01A 8 
10 10 |10.5 2 0.1 10.5 卫 2-0TC 9 
10 10 |10.5 工 .5 工 0 |10.5 B2-01B 10 
1T10 10 |10.5 2 0.1 | 上 0.5 了 2-01B | 所 
10 10 |0.5 2 0.1 10.5 C3-01A | 志 2 
10 10 10.5 2 0.1 10.5 B2-01C 13 
10 10 10.5 了 工 ,S 工 0.1 |0.5 B2-01 了 3 1414 
10 10 0.5 2 0.1 10.5 了 2-01 吾 | 全 
10 10 10.5 0.1 |10.5 C3-01A 116 
10 10 |10.5 2 0.1 10.5 B2-01C 117 
10 10 10.5 工 .5 于 0.1 |10.5 了 B2-01B T18 
10 10 |0.5 2 0.1 |10.5 了 2-01 了 1139 
10 10 10.5 2 0Q.1 10.5 C3-01A 120 
10 10 10.5 2 1.1 10.5 也 2-01TC 121 
10 10 10.5 二 .5 工 0 和.1 10.5 了 2-01B 122 
10 10 |0.5 2 0.1 10.5 B2-018 引 |123 
10 10 |10.5 色 0.1 10.5 C2-01A 124 
10 10 |10.5 1 和 .1 10.5 B2-01C 125 
10 ， 10 10.5 1 .5 工 0.1 |0.5 了 2-01 了 126 
10 10 10.5 2 0.1 10.5 B2-01C 127| 
T0 10 10.5 工 工 0.1 |0.5 了 2-01B 128 
10 10 10.5 二 二 0.1 10.5 吾 2-013 129 
10 10 10.5 [| 工 0.1 |0.5 B2-01B 130 
10 10 10.5 1 工 0.1 |10.5 了 B2-01B 引 131 
10 10 0.5 | 1 1 0.1 |0.5 B2-01B |32 
10 10 10.5 工 工 0.1 10.5 了 B2-01B 133 
10 400 10 10.75 工 0.15 上 ,75 B2-01C 134 
10 100 10 10.75 工 0.15 |0.75 B2-01C 35 
10 100 10 10.75 二 0.15 10.75 B2-01C 136 
10 100 10 10.75 工 0.15 | 旧 .75 B2-01C |137 
T0 100 10 |10.75 工 0,15 10.75 了 B2-01C |138| 
10 | 100 | 10 |10.75 了 0.15 |0.75 B2-01C |39 
10 40 10.75| 工 .5 工 0.15 |0.75 B2-018B |140 
10 10 10.75| 工 .5 工 0.15 |0.73 B2-01B 141 
10 10 10.75| 工 .5 工 0.15 |0.73 了 2-01B 142 
10 | 410 |10.75| 工 .5 工 0.15 |0.75 了 B2-01B |143 
10 10 10.75| 工 .5 工 0.15 |0.73 有 B2-01B 144 
10 10 10.735| .5 工 0.15 0.75 也 2-01 了 8 145 
30 200 1 10.2 0.9 中 0.5 0.1 | RE3-03A |146 
30 | 200| 1 0.2| 0.9 0.5 |01 11 F3-03A_ |47 
30 | 200 1 :0.2 0.9 中 0.5 0.1 11 F3-03A 148 
80 320 1 410 如 | 工 人 .35 20 刀 | 49 
10 10 10.5 2 0.4 12 B2-01C 5 


各 -1169 


上 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 
ov ww 划 :中 


3C 和 10G 
3C A968 
3CA8A 
3CA8B 
3CAS8C 


3C A87P 
3C A8 上 各 
3C AS8A 
3C AS 
3C AS8E 


3CA8C 
3C A8C 
3C AS8B 
3CA8D 
3C A8A 


3C AS8B 
30CA8C 
3C A8D 
3C A9A 
3C A9A 


3C A9B 
3CA9B 
3C A9C 
3C A9C 
3L 和 9 了 


3C A9D 
3C A9 己 
3C 人 9E 
3C AS5E 
3C A9E 


3C AT10AA 
3C A10A 
3CAL0B 
3C ATDB 
34 4A10C 


3C A10C 
3CAT10D 
3CAT10D 
3C ATI0 卫 
3C AT10 已 


3C 人 40 己 
3C A10P 
30CA608A 
3CA608B 
3C 和 608C 
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25 | 30M | 10 
25 | 30M | 10 
25 | 30M | 10 
25 | 30M | 10 
25 | 30M | 10 
25 | 30M | 10 
25 |L00M | 5 
50 | 30M | 6 
S0 | 30M | 6 
50 130M | 6 
50 |30M | 6 
50 | 30M | 6 
50 |30M | 6 
50 |30M | 6 
50 |30M | 6 
50 | 30M | 6 
5S0 | 30M | 6 
50 | 30M | 6 
50 | 30M | 6 
50 | 30M | 6 
50 | 30M | 6 
50 | 30M | 6 
50 | 30M | 6 
75 | 20M | 10 
75 | 20M | 410 
75 | 20M ] 410 
75 | 20M | 10 
75 | 20M | 10 
75 | 20M | 10 
75 | 20M | 10 
75 | 20M ;10 
75 | 20M | 10 
75 | 20M | 10 
75 | 20M | 310 
75 | 20M | 10 
100 | 10M | 10 
100 | TI0M | 10 
100 | 10M | 10 
100 | 10M | 10 
100 | 310M | 10 
100 | 10M | 10 
100 | 10M | 10 
100 | 410M 1 10 
100 | 10M | 10 
100 | 10M | 2 
100 | 10M | 10 
100 | 10M | 10 
100 | 30M | 24 
100 | 50M | 24 
100 | 50M | 24 


六 ortnterntn 


= Fa 二 CUTL Le Cn CI (mn CO CI CD CD CD CD Cm (LDL CD Co Co ou hbhbto Fo to hb ho hb bo ho bo he ho ho hu iD 叫 避 sp 区 aau 


ea 六 
4， 高 频 大 功 
4.2 硅 PNP 型 微波、 高 频 
集 电 极 | 集 电极 | 发 射 航 1 集 电 极 集 电 极 
- 基 极 - 发 射 角 
-~ 基 极 -发射 极 - 基 极 

反 疝 鹤 止 反 向 截 料 
击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 察 由 压 | 电 流 电 流 
矿 (BR)CBO 天 (BR)CEO 三 (BR) EBO 本 二 
了 7Tpp | 71caso | 三 C 人 Tcao | 天 cP 
(7)| (A) YA) ICYDO IAA VD CA VD 
省 2 局 
2.5| 175 30 | 153 妞 |30 1315 |3 145 | 1 |2412.5z | 24 
2.5| 175 50 | 15 妇 150 | 15 卫 | 3 | T5 刀 也 | 24 |2.5 也 24 
2.5| 173 60 15 和 |00115 生 | 3 |15 鱼 T 刀 | 24 12.5 刀 24 
2.5| 17s$ 80 | 15 了 | 80 |15 了 | 3 |15 缮 工 妞 | 24 2.5 细 24 
2.5| 175 150 | 15tm |150 | 15 刀 | 3 | 15 纠 To | 24 |2.5 拉 24 
2.5| 175 200 | 15m 200 | 15 和 | 3 115 | 1 |24 12.5m | 24 

工 .3| 173 160 Im |160 1 乌 | 5 工 切 革 世 1160 
3 人 后 | 175 2 45 | 15 和 | 40 | 15 志 | 4 | 45 所 2 | 20 号 20 
5- 全 | 173 7.5 | 65 | 15 | 抑 | 15 生 4 | 5 他 2 所 | 20 号 了 20 
5- 后 | 175 7.5|85 |15a |180 | 415m | 4 |45 卫 2 | 20 经 20 
5-@|175 7.5 |105 | 15 经 |100 | 15 也 | 4 | 本纪 2 了 | 20 | 5 20 
5 1175 40 | 15 匀 | 4 | 15 耳 2m | 20 | 5 20 
3 |1175 40 | 15 弓 4 | 15 拉 2 世 | 20 号 20 
5 |]173 60 | 15 卫 | 4 | 45 所 2 | 20 号 人 20 
5 |175 60 | 15 垃 | 4 | 15 和 2 如 | 20 | Sm 20 
3 | 175 80 | 15m | 4 | 1 二 22 | 20 5 | 20 
5 |173 80 115 笃 | 4 | 415 纪 2 了 | 20 5 : 20 
3 |175 100 1 5 | 4 | 15 也 2 也 |20| 5m | 20 
3 |173 100 1 15 下 | 4 | 415 了 2 也 | 20 与 人 20 
5 |173 2 40 | 15 伍 | 4 」15 细 2 世 | 20 号 地 20 
3 | 1753 2 60 1 13 世 | 4 | 人 5 纪 2 | 20 马 J 20 
5 |175 2 80 | 415 全 | 4 | 15 据 2 伺 | 20 号 位 20 
5 |175 2 100 | 15 亚 | 4 | 节 2 王 | 20 巨 拉 20 
7.5| 175 三 25 记 | 4 1 25 耳 5 镁 20 7 殷 20 
7.5| 175 40 25 和 | 4 | 25 了 a 5 和 |20| 7ta | 20 
7.35| 175 60 | 25 位 | 4 | 25 志 3 地 20 7 二 20 
?7.5| 175 60 | 和 5 如 | 4 |25m 5 120| 7 | 20 
7 了 .35|175 80 |25t | 4 | 25o Sa | 20 7 地 20 
7.5|175 880 | 25 租 | 4 125 组 5 如 | 20 7 匡 20 
7.35| 175 100 | 25ra | 4 | 2Sz 5 名 | 20 7 二 20 
7.5| 175 100 | 35 十 | 4 | 25 生 5 所 | 20 7 红 20 
7.5|175 120 | 25 了 2 | 4 | 25 所 3S 世 | 20 了 7 刀 20 
7.5|175 120 | 25 二 | 4 | 25 世 5 刀 | 20 7 地 20 
7.5| 173 150 | 25 表 | 4 | 25 卫 5 刀 | 20 了 7 拉 20 
7.5| 175 150 | 25 志 | 4 | 25 菩 5 所 20|1 7 | 20 
10 14141275 40 | 35 弓 | 4 135 也 8 二 ，20 | 410 所 20 
10 |4175 和 | 35m | 4 | 35 细 Sm 20 | 10m | 20 
10 14175 人 35 氏 | 4 | 35 地 8 20 40 坦 20 
10 175 人 0 | 35 志 | 35 匡 8 刀 20 10m 20 
10 1475 88 | 35 地 4 | 35 卫 g 芭 ， 20 | 10m 20 

上 

10 |175 80 | 35m | 4 | 35m | 8 联 | 20 | 10m | 20 
10 |175 100 | 35 纪 | 4 1 35 纪 8 二 120 | 10ma 20 
10 795 100 | 35 据 芭 35 也 8 刀 ， 20 | 10 乓 20 
10 | 了 75 120 | 35 | 4 | 35 纪 8 所 [3 工 03a 20 
10 | 3175 120 | 35 志 | 4 | 35 地 8 如 | 20 | 10 血 20 
了 10 工 79 1T58 | 35 组 4 | 35 如 8 全 | 20 0 卫 20 
10 |175 150 | 35 生 | 4 135 也 8 钮 | 20 | 10 卫 20 
TO 1475 所 40 | 10m 130110om | 4 己 匀 2 世 | 20 3 所 20 
10 11751 410 鱼 60 | 10 刀 |501|110 鱼 | 4 5 志 2 志 | 20 3 地 20 
10 13735 | 10 弛 90 | 10m | 80110 了 | 4 吕 2 所 他 3 所 20 


贡 
上 
六 藻 
哩 


大 功率 三 管 
发 射 极 电 流 
- 基 根 
放 
反 商 截止 
电 流 系 
TE5O | 大 5 AP Freg | Tc 大 sgs | cgs | 7 | 7c 
(A》 | (YY) | tai | imax | (VY) | (ADJ (7Y) (Y) 《) 〈《A) ( 查 ) 
10 10 0.5 之 04|2 B2-01C 于 
10 10 0.5 2 04|2 B2-01C 2 
10 10 避 .S 2 04|2 B2-01C 3 
10 10 0.5 2 0.4 | 2 了 B2-01C 二 
10 10 必 .5 2 0.4 | 2 B2-0L1C 5 
10 10 0.5 2 0.4 | 2 了 B2-01C 6 
70 240 5 0.1 工 50 世 | 0.5 7 
10 6 2 2 凤 0.4 | 2 C3-02C 8 
10 6 2 2 2 0.4 | 2 C3-02C 9 
工 人 2 2 2 0.4 | 2 C3-02C 110 
TI0 6 2 2 2 0.4 | 2 C3-02C 111 
20 180 6 疙 2 2 0.4 | 2 了 2-01C |12 
20 180 6 2 2 0.4 | 2 C3-02C |113 
20 180 6 2 2 2 0.4 | 2 B2-02C 14 
20 180 6 作 2 2 0.4 | 2 L3-02C 113 
180 6 |2 2 2 上 .4 | 2 B2-02C 116 
180 6 2 2 2 0.4 | 2 C3-02C 117 
180 各 2 2 2 0.4 | 2 了 B2-02C 118 
180 6 2 2 2 9.4 | 2 C3-02C 119 
6 和 和 2 0.4 | 2 B2-02C 120 
6 人 2 2 0.4 | 2 B2-02C 121 
昌 2 2 儿 0.4 | 2 了 2-010C 122 
6 2 2 力 0.4 | 2 B2-01C 123 
30 T0 3 2.5 2 0.6 | 3 CC3-02D 124 
30 10 3 了, 必 2 0.6 | 3 了 2-01D 125 
30 IT0 3 2x5 2 0.6 |3 C3-02D 126 
30 TI0 3 2.5 2 0.6 | 3 B2-01D 127 
30 10 3 2.5 2 0.6 | 3 C3-02D |128 
30 了 0 3 2 2 0.6 | 3 B2-01D 129 
30 10 3 2.5 2 0.6 | 3 C3-02 了 |130 
30 10 |3 2.5 了 0.6 | 3 了 2-01D 131 
30 10 3 2 2 0.6 | 3 C3-02D 132 
30 10 3 区 汪 > 2 0.6 | 3 B2-01D |133 
30 1I0 3 人 2 0.6 |3 fE3-02D 134 
30 10 3 六 洛 2 0.6 | 3 卫 2-01D 135 
30 310 号 3 2 六 5 C3-02D 136 
30 10 5 3 2 工 5 了 2-01D 137 
30 10 3 3 2 工 5 C3-02D 138 
30 0 屯 3 2 工 5 B2-01D |139 
30 10 5 3 2 丽 9 C3-02D 140 
30 10 马 3 2 工 5 吕 2-01D 141 
30 10 |5 3 2 工 5 | C3-02D 142 
30 10 号 3 2 工 5 召 2-01D |143 
30 10 号 2 工 C3-02D |44 
30 10 号 3 轨 二 3 32-01D |145 
30 10 号 3 2 二 5 63-02D |4 
30 10 S 3 沙 工 5 B2-01D 147 
3 7,.5 工 0.5 | 5 50 6 24 10 | 10 人 了 B2-01C 148 
3 也 9 工 .4 0 .5 0.5 | 5 50 6 24 410 | 10M B2-01C 4 
3 7.8 工 ,4 0.5 0.5 | 5 3f 0 24 10 | 10M B2-01C 150 
机 


地 


EEC 


最 特 征 | 最 | 最 热 集 电 极 | 集 电极 | 发 射 棚 集 电 极 集 电 极 
网 基 极 发 射 极 
锡 | 高 - - 发 名 

、 - 基板 | -发 射 极 | - 
荔 结 反 向 忧 目 反 向 截止 
率 频 率 | 流 | 温 阻 击 穿 电 压 | 击 穿 电压 | 者 穿 电 压 | 电 流 让 流 
[一 | 矿 (BR)CBO | 亚 CBR)CEO | 太 (C5R) BEBO 下 让 
、 Pei li 万 |Fcagl Tel7ceaglTro Rn 吉 二 1 二 Jpp | 17cao |F 广 cal Tczo | c 
( 祥 ) | Hz) | 人 7 (人 A 计 (ADC) come (RAY CA) EVA) | CA) TY (A) YY》 
3CA608A | 100 | 50M 10 |175 了 40 | 10z | 30 | 19za | 4 | 10mm 2 本 |20| 3 志 | 20 
3CA608B | 100 | 50M 10 |173 工 60 | 10m |50 | 10m | 4 | 10 刀 2 了 |20| 3m 20 
3CA603SC | 100 | 50M 10 |173 工 90 | 10m | 80 |10mn | 4 |10 2 苹 |20| 3 20 
3C A608D | 1T100 | 50M 10 1173 工 110 | 10m |100 | 10m | 4 | 10 卫 2 刀 | 20 | 3 刀 | 20 
3CA608E | 100 | 50M 10 1175 工 160 | 10ma |150 | 10mm | 全 | 10 血 2 科 | 20 3 如 | 20 
3CA608E | 100 | 50M 10 1175 工 210 | 10 科 |200 |] 10am | 4 | 10 严 2 薪 | 20 3 也 | 20 
36A608D | 100 | 50M 24 | 1 10 |175 110 | 10m |100 | 10m | 4 5 地 2 垃 | 20 3 | 20 
3CA608 下 | 100|50M | 24 |11 ]」10 1175 160 | 10 刀 |150 | 10m | 4 5 了 2m|20| 3 |20 
3CA608FE | 100 |50M | 24 | 1 10 |175 230 | 10m |220 | 10 和 | 4 5 纪 2 了 |20| 3 |20 

3 AT150 150 | 30M | 10 | 2.5| 15 25 | 工 王 


大 功 率 

发 射 极 

~ 基 极 

反 疝 截止 

电 流 

ZTEBO | 了 玉 BB AP 

(有 ) | (YY)》 | mia | ma 
IT0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


三 CE 
(V) 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


外 序 
Tc | 矿 BFS 广 cpEs | 7p 7clPolGp |FrcpgplPpTl 
下 地 

(| (VCA) (站 | ea (YY) | KW)| Ha) 
号 2 工 0.5 5 50 加 也 2-01C 工 
5 1 .4 0.5 0,5 60 7 B2-0LC 2 
S 1.4 0.5 | 0.51 了 |601 7 B2-01C ,3 
1.4 人.5 0.5 | 5 60 7 了 2-01C 4 
5 工 .4 US 0.5 | 5 60 7 了 2-01C 5 
5 1.4 0.5 | 0.5|15 |6o0| 7 B2-01Q |6 
7. 引 1.4 0.5 | 0.5|15 |60|1 7 24 |10|10M | 8B2-01CG 17 
7. 引 1.4 0.5 | 0.515 |1601 7 24 |10 | 10M | B2-01C |18 
7.5| 1.4 0.5 | 0.515 160|1 7 24 |10110M | B2-01C. |]9 
了 B2-01D 110 


下 -1171 


as 
4。 高 频 大 功 
4.3 硅 NPN 型 微波 、 高 频 

最 特 征 最 | 最 热 集 电极 集 电报 发 射 极 | 集 外 棚 集 电极 
序 型 大 民 

莽 人 | 高 - 基 极 | -发 射 极 

散 许 ~ 大 极 人 发 射 极 - 羧 极 RE 3 

昌 | 结 汉 加 截止 到 网 堆 目 

素 频 珍 流 | 温 阴 击 罕有 虹 压 刘 罕 由 压 | 击 穿 电 族 电 流 归 流 

六 CaR)CBO 广 CaR)cEO JpR) BEBO 上 人 

呈 ca 六 Icegl rc liewlTnd 于 六 Tecp Tpp | cso | 了 cs| TcEo |Fce 

(机 )| Hz YI CA) TAI 看) | CA) TY CA TY AAA CVD) 
1 3DA5682 | 1 130M | 410150m | 1 |175 120 120 4 1 |100 
21 3DBDOL 1 | 30M 1 14150 40 |0.1 生 | 40 10.1tma| 4 10.Ima|10 |25 1100n | 20 
3| 3DA30C 1 130M | 20|11 15 |175 2 90 5 | 90| 5m| 4 5 世 | 1m |24| 2m |24 
14| 3DA30D 1 |30OM | 20|11 15 1175 2 |120 5 |120 | Sm| 4 5 垃 | 34 | 241 2m | 24 
5| 3DA30E 1 130OM | 2011 5 ，175 2 |1150 5 |150 | Sm| 4 5m| 3m |24|1 2m |24 
6| GRFOIA 1 | 30M 10.1| 4175 150 | 0.1m 1150 10.1m|15 10.1mn| 1 | 3 5 | 和 5 
7| GEFO1BR 1 1 30M 0.1 | 175 250 |0.1m 1230 10 | 5 101m| 425 5 | 25 
8| GRFOLC 1 | 30M 0.1|175 350. 101 生 1350 91 上 101 二 | 4 | 3 5 | 25 
9| GRF0OLD 1 | 30M 0.1L| 175 400 10.1ma 400 10.1m 35 101m| 1 3 1 SR 125 
3DA87 1 | 40M 0.1 | 175 80 |0.1m | 80101m|3s101ml iu 2 | 5 |25 
11| 3 了 DA87A T | 40M 0.1 |175 80 10.1ma|89 10.1tm|5 10 | 1 12 1 1 1 25 
12| 3D 和 87 人 1 140M 20120m 10.1|175 80 0.1 和 | 60 10.1m| gs 10.Tmj RAR 12 | 5 125 
13| 3DA87AA 1 | 40M 0.1 80 10.1 如 |80 0.1ml 5 9 1125| 5 |25 
14| 3D A87A 1 |40M | 20*20z8|0.1|1475 80 10.1m 180 0.1ma| 5 0 1 125 1 5 | 25 
15| 3DAS87 1 |40M | 20 120 中 0.113475 80 10.1m | 80 10.1ma| 5 10.1Ima| 1 25 5 | 35 
16| 3DA87A 1 140M 120 120 刀 |0.11175 80 |0.1 妞 | 80 10.1tm|5 01 3 | 23232511 5 | 235 
17| 3D A87A 1 |40M | 20 |20m |10.1|1175 80 |0.1ma | 8010.1 和 15 10.1Ip| 1n125 | 5 125 
18| 3D A87A 1 | 40M 0.1 1175 80 |0.1tm|89 10.1m|5 10.1{ | 4125 | 5h | 25 
19| 3DA87A 1 | 40M 0.TI|175 80 |0.1ml80 10.1m| 5 10.4 和 | 1 1 生 | | 5 |25 
20| 3DA87A | 1 140M |20 120m |0.1|175 80 |0.1im | 80 10.tm| ss 101 二 | 1 125 1 5 | 25 
21 3DA87A | 1 | 40M 0.1| 175 80 |01tma|80|10tmls lo0tmal in 1 和 | Su 125 
22| 3DA87A 1 | 40M 10.1|175 80 |0.1Imai8010.1ma| 5 |0.1m| 1 |125 | 5 |25 
23| 3DA87A 1 | 40M 10.1|175 80 10.1ma | 80 10.1a| 5 10.1m 10.5u 125 | 1 |25 
24| 3DA150A| 1 140M 工 .|25 150 100 引 2 T0 忆 
25| 3DA150B| (140M 1.5 | 175 200 150 5 2h 10h 
26| 3DA150C| (1 40M 1.5| 175 250 200 5 2 10 
27| 3DA150D| 1 | 40M 1.5|175 250 25S0 S 2 40 
28| G3DA87A| [| 40M 0.1|175 85 10.1 了 |85 10.1ma15 10.1a| 1 125 | Sn | 25 
29| DA40IA| 1 140M |410 150m |1 1175 30 |0.1ma|30 10.1aa|5 10.1ma| 41 140|1 2 40 
30| DA40IBI 1 140M | 10150m 11 1175 60 10.1ama | 60 10.1a| 5 10.1 名 | 1h 4101 2 110 
31 DA40IC 1 140M 110150m 11 |1175 100 10.1m 100 10.1m15 041， 1 140| 2 1110 
32| 3DA87A L | 40M 0.1|175 80 10.1ma|8010.1ml5 |0.1m| 1h 13235150 |25 
33| 3DA150A| 工 | 50M 0.1 | 150 100 10.3| 5 10.Tm| 2 | 50 |10& |50 
34| 3DA151A| 1 50M |120 110m 10.1|11450 100 10.Im| 5 10.1m| 2 |501 5 |50 
35| 3DA150B| 1 | 50M 0.1|1450 150 |0.3z| 5 10.{m | 2 11850110 50 
36| 3DAT51B| 1 150M 20110m 10.11150 150 |0.{ama| 5 |0tml 5 1 580 5 | 50 
37| 3DA150C| 1 工 | 50M 0.1|1450 200 |0.3 刀 | 5 10.1 | 2 150 | 10 |50 
38| 3DAL5S1IC| 1 50OM |20 110 芋 10.1|150 200 |0.1 也 | 5 |0.1zm| 2 1301 5 |350 
39| 3DAT50Di 1 | 50M 0.1|14150 250 |0.3aa | 5 |10.1 血 | 2 1150 10z |350 
40| 3DAT51D| 1 | 50M | 20110ma |0.11150 250 |0,1a15 |0.4| 2 1150 5 |50 
41| 3D G83A 1 150M |2015m 10.1|14175 S0 50 6 S5E | 20 
42| 3DA41A， 1 150M | 41410122 10.1|175 60 |0.1m | 60 10.1 吧 | 5 |0.1z| fm |30| 5m |30 
43| 3D G84B 1 150M |10 ,50m |10.3|125 60 1m | 60 1 纪 | 4 10.5 血 
44| CC495 1 50M 1 310110zm 11 14150 70 50 | 10m | 5 1TZ| 1 130 
5| 3DG84C 1 |50M 110 150m 10.31175 80 1m | 80 1 | 4 |10.5 刀 
46| 2N3421 1 |50M |110120m 13 1175 80 10.1m|80 10.1m| 5 10.1m 10.4u 30 10.1k | 30 
47| 2N2405 1 1 50M | 10 20m |1 17175 90 10.1ia| 90 01nal 5 |0.1mj 1h 1 30| 2 |30 
48| 3DA41B 1 15350M | 10 125 如 | 0.1|1175 100 |0.1aa |100 |0.1m| SS 10.fm| 1m 130| 5m |30 
49| 3DAIS0A 1 50M 20110am |10.1|1475 100 10.1a | 5 10.1m| 2 150110F |50 
50| 3DG33B 1 150M | 20 15 |0.1|175 100 100 扣 5 | 20 


wa 一 


焉 -1172 


S 术 2 ar 
率 一 极 管 
大 功率 三极管 
发 射 灾 型 流 前 
-~ 基 极 珂 
反问 截止 丐 
也 流 系 煞 降 
7BBO | 玉 BB 有 FE PCcpEl 7c | 矿 BES 
(由 》 | (YY) | 如 和 | 8K (了  《(》 《和 ) 
40 1S50 | 么 50.25 
3 400 | 5160.2 所 
35 S | 2.5 人 
15 S | 2.5 2 
15 5 | 2.5 2 
20 40 | 25 血 
和 10 | 分 押 
20 10 | 25 名 
20 10 | 25 瑟 
20 | 25 | 10aa 
20 1 25 | 10m 了 
2 1 25 | 410 
2 25 | 10 
20 25 | 10 细 
5 | 3 20 25 | 10am 
站 
25 25 | 1410 
20 25 | 细 血 
20 25 | 10 备 
30 25 | 1410 各 | 1.5 
20 | 180 125 | 1410 
Su | 3 20 23 | 10am 
20 25 | 10m| 1 
| 20 25 | 10 
30 | 250 了 
30 | 250 下 
30 | 250 1 
30 | 250 工 
40 1 4120 135 | 10 
25 | 180|1 5 | 200m 
2 | 180 | 5|200m 
25 180 | S| 200am 
40 | 180 | 20 | 10m| 1.2 
36 20 | 40 
30 25 | 40 是 
30 20 | 10am 
30 25 | 10 
30 20 | 10nm 
30 25 | 10am 
30 20 | 10zm 
30 25 | 10 细 
30 20 | 3 和 
20 10 | 25@ 
20 10 | 50m 
1 | 5 40 | 240 | 2| 50m 
20 10 | 50mm 
0 41415140 3420|1 21200ml 1.2 
1k | 1.5| 30 120 | 10 | 200m 1 
20 10 | 25 如 
40 | 20 | :40 天 | 1.3 
30 20 与 细 


了 扩 CES 
(Y ) 


to kortocho 


产 记 FF 上 疡 卢 上 六 


卢 包 上 六 六 关上 上 关上 上 关上 FF 性 
和 


上 和 


7 
(全 )》 


习 


3 世 
3 世 
50 包 


50 生 


350 王 
300 血 
500 卫 


500 纠 
350 全 
S0 纪 
50 包 
50 伍 


50 和 
30 纪 
50a 
50 志 
50 匡 


50 王 
30 匠 


工 00 王 


500 所 | 


100 细 


200 鱼 
300 允 
30 
530 过 
写 0 和 


外 


有 4-02C 
A4-02C 
A4-02C 


和 4-02C 
A4-02C 
和 4-02C 
从 4-02B 
页 4-02 避 


A4-02B 
有 4-02C 
A4-02C 
F3-01A 
太 4-02C 


PE3-01A 
和 4-02C 
中 3-01 和 
人 4-02C 
了 3-01AA 


A4-02C 
A4-020 
人 4-02 昌 
3-01A 
全 4-028 


A4-02C 
上 4-02C 
六 4-02C 
A4-02 吾 
上 是 -92 


明 -1173 


序 


二 


Cn Coke FF 


最 特 征 最 | 最 热 
序 型 大 类 直 
: 耗 多 | 高 
获 许 铅 
基 也 
率 频 率 | 流 | 温 险 
上 汪 Pear | real relzcazlTnrl 玉 
”| own eaz ylCA CAIGo| own) 
二 1 
3A225 吾 1 | 50M 0.1 | 
3DA87A 1 |50M |410 110ml0.11175 
3DA87A T |50M | 10 110am|0.1 |175 
3DA87D 下 50M | 10 |10 和 10.1 1175 
3DA87D 1 |50M |340 |10ml0.1 1175 
3DAl50 1 |50M |201|fmla1 |150， 
3DATS0A | 1 soM |320110ml0.1 1175 
3DAT50A | 1 |50M|20110ama0.1 |13175 
3DAI50A | 1 | 50M | 20 |10m|0.1|175| 
3DAIS0B | 1 |50M |20110m|0.1 175 | 
3DAT150B | 1 |50M |320110mj0.11175 
3DA150B | 1 |50M |20 110ml0.1 |175 
3DA150C | 1 |50M |20 110ml0.1134751 
3DA150C | 1 150M |20110mj0.1 1175 
3DA150C | 1 |50M |20 110m|86.1 | 450， 
3DAIS0D | 1 |50M |20 110mj0.1 1175 
3DA1S0D | 1 |50M | 20 110a|60.1 1175 
3DA150D | 1 |50M |2011i0mlo0.1 11751 
3DATSIA | 1 150M|20110ml0.1 1501 
3DATSTIB | 1 |50M|20110amaj0.1 14150 
3DA1S1C | 1 150M | 20110mj0.1 13450 
3DA151ID | 1 |50M |20 110ml0.1 |150 
3D A495 1 |50M 1340 110mj1 1450| 
3DA495 1 |50M | 410 |10mll1 |150 
3DA496 1 |50M |10 110ml1 |150| 
3DA863 1 |50M | 40 120ml01 |150 
3DA864 1 |50M 10120mjl01|3150 
3DA2482 1 |50M | 10 120m|0.1 1450 
3D A8604 1 |50M |30 |20mjl0.1 |150 
3D G415 1 | 50M | 30 |10am0.05|150 1 
3DG495 1 | 50M 1 |150 : 
3D G1573 1 |50M 114101810.07|150 
3D G41573 1 |50M | 10 0m10.07| 150 
3G1573 1 | 50M 0.07 
DA85 1 |50M |30110m10.1 1150 
DG8050 1 |150M 1310 150m10.5 | 150 
LY1573A| 1 |50M | 10 110 和 0.07| 150 
RG2SC2271| 1 | 50M 0.1 | 150 
3DA150B | 1 150M |20 |10m|0.1 |175 1 
3DG84R 1 |50M |10 150m0.3 | 175 | 
3DA41D 1 50M |10 25ml0.1 |175 
3DA150C 1 |50M | 20 |10m|10.1 1175 
3DA84G 1 |50M | 140 |50m|10.3 1175 | 
3DA150C | 1 50M |20110ml0.1 11501 
3DA4I 尼 1 |50M | 得 125m10.1 |175 
63D G84 瑟 1 |50M | 10 50 人 0.3 |175 
4713D A87C 1 |50M 0.1 |1751 
48gl3DA87D 1 |50M 0.1 |175 
49|3D A87 瑟 1 | 50M 0.1 |175 
50|3DA87 1 | 50M 0.1 |175 


一 


下 -1174 


相 
4.。 高 频 大 功 
4.3 奸 NPN 型 微波、 高 频 
集 电极 集 电极 发 射 极 集 电极 集 电极 
- 蔬 极 - 发 射 报 
- 基 氢 - 发 射 极 ~ 基 披 
反 疝 截止 反 轴 截止 
击 穿 电 正 | 击 穿 电 压 | 者 穿 电 压 | 电 流 电 流 
矿 (BR)CBO | 矿 (BR)CEO | 大 (BR) BEBO 二 证 
六 Je 天 Lc30 | 六 csl TcEo Fecg 
(ATCV CA TY AD) CA7 TVYCA) CTY) 
250 | 0.1 生 | 250 | 7 100 100H 250 
f0010.1 刀 | 5 T00 5 世 | 50 
10010.1 生 | 5 100p 3 | 530 
250 |10.1 科 | 5 I00 屋 5 也 | 50 
25010.1 | 3 | 1008 5 150 
200 | 0.1 生 | 20010.1 志 | 5 TI00 1 2 150 10R 1 59 
10010.3 呈 | 5 | 4100p| 2ta | 3501 1410 |50 
T100 10.3 如 | 5 001 38 550 10 有 | 50 
10010.3 | 5 T0C 有 2 50 TI05 | 50 
135010.3 如 | 5 |100p| 2m |50 | 408| 80 
150|10.3 生 |5 |100n 28 150]」 10R 150 
151 5 2 有 1 50 10 115S0 
200 10.3 鱼 | 5 100 | 2 150 103 | 5 
20010.3 妇 | 3 | 100p| 28k 1501 40 150 
20010.3 嫩 | 5 | 100h| 3 150 140 地 | 50 
25010.3| 5 |14100h 2 |150 | 10m 130 
25f0 10.3 刀 | 5 T00H| 2 11150140 150 
250 5 六 | 50 1 102 50 
10010.3 名 1 5 | 100p| 2 1501 414108150 
150 10.3 卫 | 5 1008| 2 1501 10 150 
200 10.3m | 5 1 100n| 2 150140h 80 
250 10.3 刀 | S 100p1 2 1501 41410150 
70 50 5 开县 
70 10.1 弓 | 50| 10 绊 | 5 11000 | 1 | 30 Th | 30 
40 |0.1mi| 30| 10 了 15 |1000n 1 130 IT | 30 
300 | 0.1 世 | 300 10.f 刀 | 5 1081 | 2 1300 | 10 1300 
4150 | 0.1 刀 | 15010.f1a 1 5 | 1008| 2 150 110 1150 
300 | 0.1 刀 |30010.f 如 | 5 | 1001 2 1300 110 300 
150 | 和 .1 志 |15010.1a | 5 1008| 2 1150 | 10 1150 
135010.1m|5 |4100p 1R | 50 2 | 50 
70 50| 10 包 | 5 |1000ph1 1 | 30 
300 10.1m | 7 Th 28 112 
300 | 0.1 弓 | 30010.1 了 | 7 TH TI 12 1 | 10 
300 | 0.1m|130010.1aa | 7 Tu 2 1120 | 50h 100 
300 10.04 开 | 30010.1 垃 | 7 104 10.5 1200 | 500 1200 
30 | 0.1 包 | 2510.1 姻 | 4 |100n10.1 | 3 二 | 二 
300 | 0.1 了 |300 10.1m | 7 T1| 2 141412150h 1100 
300 300 6 TI 1200 
15010.1t | 5 | 34008 2 |1 5501 41410150 
150 工 二 | 150 aa | 4 500 用 
180 | 0.1 仙 |18010.1ia | 5 | 100 世 30 5 扭 | 30 
20010.1 志 | 5 TI00E| 2 | 50 1050 
200 T 了 | 200 Tom | 4 |500 
200 200 5 2H 1200 | 10 1200 
220 | 0.1 秋 | 220 10.1 刀 | 5 TO00 必 30 35 匡 | 30 
220 T 青 |220| Im1i14 |500 
200 | .1 20010.1 妇 | 5 T00 | TI | 25 5 | 25 
250 | 0.1 百 | 25010.1 如 | 5 | 100 工 此 | 25 5H | 25 
300 | 8.1 也 | 30010.1 垃 1 5 TI60 且 | 工 上 | 35 5 | 25 
350 | 0.1 灵 | 3%010.1ma| 5 | 100nh| 荆 |25 5Rh | 25 
上 


| 发 身家 | 也 流 前 侈 和 共 荔 率 
| 外 序 
- 大根 向 由 
| 放 天 
| 反面 截 正 著 巩 
| | 
电 流 系 数 降 压 降 罕 增 益 | 
|7EBO | 天 EB| 天 有 忆 Fecpg | Tcl 太 sps regs|73| re jpPolcp |Frcg|P| 证 
ER | 2 了 下 
和)》 | 二 放 ia | max (YA CVD) VD) Ai ( 丰 >》 下 咱 (dB | 47) |( 政 让 (CEz) 
i | | | 
| 30 30 |] 5 4.2 | 3 50 血 | BE3-01A | 
| 30 |200 | 20 ml 15 | 1 工 |5 各 | 50m | 4A4-02 了 |2 
; | 30 |200 | 20 |10m 工程 | S0 皇 | A4-02 卫 3 
| 30 |200 | 20 |10ma| 5 | 工 上 5 姐 | 50 严 | A4-02B 14 
| 30 |200 | 2 | 押 | 1 引 如 | 引 丘 | Ad4-02B 15| 
5 | 5| 30 250 28 Joa| 了 5 妞 | 50 把 A4-02 了 6 
| | 好 |270 | 20 100 1 也 | 弹 茵 j A4-02B |7 
| |; 30 |250 | 20 109m 1 | 5 和 | 50 | Ad-02B 18 
| 30 268 20 110 如 | 工 S 仅 | S0 垃 | 上 402 吾 9 
| 23 | 270 20 |10 饶 下 S 生 | 35 地 Ad4-02C 110 
| | 30 | 250 20 110zma| 了 S 志 | 5350 了 | A4-02 卫 
| 1 1 30 |250 20 |10ama 了 5 垃 | 5 如 A4-02 也 
30 | 250 2 |10m 5 也 | 5 引 联 | A4-02B 
| 33 | 230 20 | 了 | 工 S 垃 | 50 好 | A4-02 了 了 
| 235 | 270 20 |10| 1 5 妇 | 50 了 aa | A4-02C 
| | 和 5 1270 20 | 扯 王 于 | 5 血 | 30 卫 | Ad4-02C 
30 |256 | 320 140 和 5 姻 | 弛 卫 A4-02 卫 
| 30 | 356 20 |110 画 1 Sm| 50ama | 和 4-02 瑟 
| | 30 1250 | 2 110m 工 引 好 | 50 了 m | BR3-01A 
| 30 | 250 | 20 fm 1 引 如 | 50 了 aa | FE3-01A 
| 30 | 250 20 110 细 5 地 | 50m BR3-01A 
| | 革 S 刀 | 50 匡 | | E3-81 人 
| 了 工 皮 3 35 240 2 150 弓 0.8 |50 刀 | 500 血 | PE3-01A 
4 5 4 240 | 2 |150am 0.8 150 和 | 500 好 | F3-01A 
了 3 4 1240 2 150m| 1 0.8 |50m| 500m | FE3-01A 
0 sj 40 |200 1 120 血 工 工 志 | 10 和 RE3-01A 
10|1 3 40 1200 1140 120ml T 1 刀 | 10 地 FE3-01A 
410 中 35 40 ，200 10 120 刀 芋 工 伺 | 410 二 | E3-01A. 
40 电 5 4 |206 10 120 阵 了 1 10 姻 | 尼 3-01A 
4 1324 | 20 tml 12 | 工 | 3@m| 20om | BRB3-01A 
| 40 | 240 2 |30 0.2 了 3-01A 
| 30 1 220 10 | 5 公 1.2 | 5m| 50 血 1 A3-07A 
30 得 | 5 也 1.2 | 5 姻 | 50 匡 起 3-89A 
38 | 220 10 | 5 和 1.2 | 缮 | 50 血 A3-07 人 A 
0SR | 6| 4 |200 10 It， 工 0.6 | 2 姻 | 200 笠 | 工 A3-07A,E3-01A. 
| 4 | 1 150ml 工 0.5 25 全 | 250 纪 | A3-07A |3 
30 TI0 | 5 如 | 了 .2 3 和 | 5 了 A3-n7A |37 
40 | 206 10 |10m| 0.6 了 2 了 | 20za 38 
| 40 | 20 10ml 1.3 | 工 5 钙 | 50 弓 | Ad4-0238 139 
| | 20 10 | 5 和 | 1 | 10ml1400ta A4-02B 14 
| 28 10 |25 也 1 1 5 和 | 50 和 A4-02C | 和 
| 40 | 20 |10 和 | 13 | 工 | Sm| 50m | 和 4-02 召 | 全 
| 20 | 10 180 血 1 |10| 100 姻 | Ad4-02B | 和 3 
2 | 5 41180 | 20 10m: 1.2 下 引 志 | S0 匡 A3-07A 144 
20 | 10 25z| 工 5 如 | 50 姻 A4-02C |45 
| 120 10 |50 盏 1 |80m|100m A4-02B |46 
| 40 |180 | 和 3 |10aa 1 引 纽 | 50 征 A4-02B 147 
| | 40 480 | 25 110 血 于 引 垃 | 30 二 | A4-02B | 
| 40 | 180 25 |10 如 | 工 | Sm| 50 血 A4-02B |49 
| | 1 4 | 3180 25 |10m 1 | 5m| 80m A4-02 了 3 名 
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4. 高 频 大 功 
4.3 奸 NPN 型 微波 、 高 频 


rrrmei 一 一 meet 


证 一 一 下 一 一 下 一 一 
最 | 特 征 | 最 | 最 热 | 集 字 极 | 集 电 角 | 发 射 极 | 人 叉 电 极 | 集 频 极 
本 下 基 焕 发 射 极 
了 本 二 天 - 发 让 订 
本 - 正极 | -发 射 板 | - 基 极 
乓 | 光 反 向 截止 | 反 向 截止 
珊 电 
率 | 频 率 | 流 」 温 阻 | 击 宏和 电压 | 击 罕 电 压 | 击 罕 电压 | 电流 | 出 流 
三 (BR)CBO | 扩 CBR)CEO | 三 (BR) 有 BO 国人 站 
号 王 coz 六 cgl Ze ceilT 玉 i 了 | 7 1 cpo jcs| 7cEo | 矿 cp 
(到 ) | (Hz) YA)KANKDJCOBJY CA YI AVI OA Ai Ay ev 
Si 2 是 一 站 aa 1 下 区 ] 熙 
3PDA83A | 工 |50M 0.1 | 450 38 | 0.5| 2010.fml 4 0im|l iu 124| 5 |24 
3DA83B | 1 150M 0.1| 150 80 | 0 6010.1ma| 4 6 1 | 24 5 | 24 
3D4A83C | 工 150M 0.1| 150 320 | 9.tml100 0.Im|l 4 0iml Ta 24| 5 |324 
3DA87A | 1 |50M | 20s2gm |0.11175 80 | 0.1 和 | 8010.4m|s 10fma| Tu 231 5 235 
3DA87A | 1 | 50M | 20 |10 人 |0.1| 175 100 | 0.1a| 10010.tm| 5 19tm| fs Sn 1 8 
3DA87A | 工 | 50M 0.1|175 100 | 0.1m|100|10.Ia 5 10ml ns 3 1850 
3DA87A | 工 |50M 20110m |0.11475 100 | 0.1m| 55041011 5 |0im| tn |501 5 150 
3DA87A | 工 | 员 8.1| 475 80 | 0.1m| 8010.1a| 5 0 1 2 5 23 
3DA87A | 工 150M 0.1|1475 100 | 0.tmjl100|10.4m|5 10.4m| 1 1501 5 50 
3DA87A | 1 | 50M |20 120m 10.1| 175 80 | 0.Em| 8010.1m| 5 10.4 生 | 1 150| 5 | 50 
3DA87D | 1 1s0M | 0.41375 250 10.4m| 5 |0.1am 5 | 20 
3DA87D | 工 | 50M |20 110aa |0.1| 34175 250 | 0.tm|25010.m| 5 0 1 15so1 5 |580 
3DA87D | 工 | 50M 上 | 175 250 | 0.1 笠 |250|10.Tm| 5 |0.1m | 1 | 50 Sn | 30 
3DA87D | 1 |50M |20 110m ;0.1|475 250 | 0.1m|25010.tm| 5 0.1m| 1 | 有 | Sn | 细 
3DA87D | 工 | 50M 0.1|175 250 250 3 |16.1am| 1h |50| 5 | 80 
| j | 
3DA87D | 1 150M |20 120zm |0.1|1475 250 | 0.1m|250|0.fm|5 19 us0| 5n | 30 
3DA87 了 E | 工 | 50M 0.1|175 30010.1| 引 |0.fm SEE | 20 
3DA87 有 | 工 | 50M | 20 110am 10.1|4175 300 | 0.1mai30010.1mm 5 01 1 | 8 5 5 
3DA87E | 工 | 50M 0.1|1175 300 | 0.1m|30010.4m| 5 101m| Th | 530| 54 150 
3DA87E | 1 150M |2010m |0.1|175 300 | 0.1 刀 |30010.1 锯 | 5 10.1am| 1 50 5 | 纯 
3DA87E | 工 | 50M 10m | 0.1|175 300 | 0.1amm1300|10.4ma| 3 103m| 1 5 5 150 
3 也 A87 瑟 工 | 50M | 20 |26m 10.1|1175 300 | 0.1 刀 |300 10.1 鱼 | 5 1091m| 41 501 5 | 50 
3DA87F | 1 工 |50M 10.1 | 175 350 | 0.1 也 | 5 |0.1 阳 3 | 20 
3DA93A | 1 工 |50M | 0 175 10010.1m| 5 10.4m| 1 | 501 5 | 8 
3DA93A | 1 150M 0.f|175 100|10.fma | 5 |0.1ml tn | 150| 5 | 50 
3DA450A| 工 | 50M | 30s|t0m8l0.11150 10010.3 血 | 5 |0.4 了 | 2 |150| 310 150 
3DAT50A| 工 |50M | 204110m8|0T|150 100|10.3m| 5 |0.imj 2 50|110m 50 
3DA1SOA| 1 工 | 50M | 20 |t0a |10.11150 10010.3 生 | 5 10.1aa 2 |5013408 | 80 
3DA1S0B| 1 |50M | 20*|10mg| 0.114150 15010.3 如 | 弛 10.1m| 2 | 580| 2 8 
3DA150B| 工 | 50M | 20:j10m8| 0.11150 450 10.3 包 | 5 10.1m| 2R 150110 580 
3DA4S50B| 1 |50M | 20 110m 10.1|1450 150 10.3 细 | 5 10.4m| 2 150140 1 50 
3DA1450C| 工 | 50M | 20*|10m80.1|150 20010.3m| 5 10.Im| 28 150110n | 80 
3 了 DA1450C1 工 | 50M | 20410 姻 引 0.111501 20010.3| 3 10.4m| 2 | 50110m 150 
3DA150C| 工 | SOM | 20 110m |10.11150 1200|0.3m | S 0 28 15011m 3 
3DA150D| 工 | 50M | 20*|48 程 引 0.1| 4150 250|10.3m|15 |0.1m| 2 |50|310n 50 
3DA150D| 工 | 50M | 20s|10z8 引 0.1|150 25010.3 和 15 |0.1m| 2 | 5 10n180 
3DA1S0D| 1 |50M | 20 110m |0.1|3150， 250|0.3aa| 5 10.14za| 2 150| 310 150 
3DA151A| 工 1 50M | 20*|10ma80.1|150| |40010.3m 1 5 10.1m | 2 150|10x 150 
3DA451A| 1 工 | 50M | 20*|10m8l0.1|3450 100 10.3a| 5 10.1m| 2 1150 110 |50 
3DA1S1A| 工 150M 0.1|150 100 5 2h |5013108 |50 
3DA3LSIA| 工 |50M 0.1 100|0.3| S 10.1| 2 150|108 1 80 
3DA1S13B| 1 |50M | 20410m 引 0.1|150 45010.3 鱼 | 5 |0.1m| 38110 150 
| 3DA151B| 1 | s0M | 20s|10m8| 0.1|341350 150|10.39 | 5 |6.3| 2 15001108 150 
3DA151B1 1 | 50M 0.1| 150 150 引 2 | 50 | 107u | 5 
3DA151B| 1 150M 0.1 150|10.3 生 | 5 0.im| 28 50110 | 50 
| 3Da1451C| 1 | 50M | 2010m 引 6.1|150 200|10.3 和 | 5 10.1ml 2R | 50 
3DA151C| 1 50M | 20s10m 引 0.1|158 200|10.3 和 | 5 |0.1ma| 2 | 50 
3DA35TC| 1 工 | 50 哇 0.1T|150 200 5 2 | 50|T0nh | 5 
3DA351C| 工 | 50M 0.! | 200 ,0.3 睾 | 5 |0.4m| 2 | 50|10m | 绚 
3DAT151D| 1 | 50M | 20s10m8|0.1|1150 250 10.3m 15 10.1ml 2 50|110 5 


or 一 
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这 < AS 
率 三 极 当 
大 功率 三 极 管 
发 射 极 电 流 前 | 
外 
- 基 极 南 
放 大 
反 疝 截止 压 
电流 系 数 隆 压 距 率 增 益 
Fregl Te | Fapgs | reggs| Pa lielpolcp |jrcg|pPrl + | 
(AAA 沙 碍 | dB) eVY) ce)| 
> j 了 一 一 一 -一 --- 一 1 过 as 
T0 | 25 弓 了 1 Sa |50 血 | Ad 02C 
140 | 25 血 { 工 弓 |50m | | A4-02C 
310 | 25 细 I 了 5m |50am | | Ad4-02C 
25 | 10aa 1 5 |50m | A4-020 
愉 3 | 30 200 | 20 | 10m ) 王 5 妃 |50 巴 | | 点 4-02 了 
30 200 | 20 | 10m 工 .2 工 引 廿 |50 弛 | A4-02B 
20 200 | 20 | 30 血 工 .2 工 5 |50 血 上 4-02B 
30 200 | 35 | 10m 工 Sm |50a | | A4-02C 
30 | 200 120 | 10m 全 2 工 S 切 150 细 | | A4-~02 也 
20 25 | 20a 1 So |50 吉 | AS.4-02 号 
20 25 | 10aa 了 5m |50 了 | | A4-02C 
5 也 5 30 200 | 20 | 10m 工 引 锯 |50 血 | A4-02 了 了 
30 200 | 20 | 10m 工 .2 工 Sm |50m | 4A4-02B 
30 200 | 20 | 10 甸 1.2 工 So |50 姻 | | 人 4-02 了 B 
30 2 20 | 10 据 1.2 了 5za |50 细 | A4-02B 
20 25 | 10 锯 了 5 |50 姻 A4-02B 
20 | 2 | 10m 工 SA |50 血 A4-02C 
5 上 呈 30 200 ! 28 | 10 姻 工 5 也 150 血 | | A4-02 有 也 
20 200 | 20 | 10a 工 .2 开 5 坦 150 血 | | A4-02 马 
30 200 | 20 | 扣 0 于 之 工 5 妇 |150 耳 4 上 4-028 
20 200 | 20 | 10m 工 .2 工 Sm |50 和 | | A4-02B 
20 25 | 10 缮 工 5 组 150mma | A4-02 马 
20 25 | 10am 工 Sm |50mm | | A4-02C 
30 20 | 10m 工 S 雪 |50 | A4-02 台 
30 200 | 20 | 10m 工 5S 150 血 | A4-02 召 
30 250 | 20 | 10 卫 1 5 钙 |150 生 A4-02 马 
30 250 | 20 | 10 纠 工 5 印 |50 锯 | 和 4-02C 
20 250 | 20 | 10 务 工 5 |502 | 和 4-02 巴 
30 250 | 20 | 10 症 工 So |50ta | 有 4-02 肿 
30 250 | 20 | 10 鱼 于 5 了 150 了 | 4-02C 
20 250 | 20 | 410 如 生 5 芋 |50 细 A4-023 
30 250 | 20 | 10 双 工 So 150 耳 ， | | Ad4-023B 
30 250 | 20 | 10 妈 工 5 垃 |150 卫 | Ad4-02C 
20 250 | 20 | 10 血 工 5z 150 了 m | Ad4-02B 
30 250 | 20 } 折 二 工 Sa |50m | A4-023 
1 | 
3 250 | 20 | 10 血 了 5 志 |50 细 | A4-02C 
20 250 | 20 | 10 耳 工 $5 匡 |50 纪 | A4-02B 
30 250 工 5m |50 耳 
30 250 | 20 | 410 工 5za |50 姻 
30 250 | 20 | 10m 1 5S 组 150 地 
30 250 | 20 | 10 生 St |50 吓 
30 250 | 20 | 10 纪 工 5 细 150ma 
3230 250 于 号 垃 |150 志 
30 250 | 20 | 10m 工 5tm |50mm 
30 250 | 20 | 10 和 I 5S 姐 150 血 
30 250 | 20 | 10 血 工 5 志 |50 血 
30 250 | 工 5 喜 |50 闻 
3 250 | 20 | 和 0 对 工 Sm |50 了 
30 250 | 20 | 40 细 工 5 刀 |50 耶 
30 250 | 20 | 10 和 引 世 |50 征 
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4 高 频 大 功 
4。3 硅 NPN 型 微 波 、 高 频 
一 一 一 一 
型 大 
耗 - 基 报 - 发射 极 
区 - 基 极 | -发 射 极 | - 基 极 
半 反光 截止 | 反 向 截止 
率 闫 击 穿 忠 压 | 击 穿 电 应 | 击 穿 电压 | 电 流 也 流 
人 广 C8R)CBO 六 (BR)CEO | 广 (BR) BBO 站 
本 有 ci | 大 cgl zc ca Ra 7 二 Jpp | 7cao Fecal TcEo | 六 cP 
( 贸 )》 |( 百 z) (在 ) | 让 放 和 相机) 7 (CA) Yi (全 ) 二 人 全 (和 ) YA) TY ) 
| | _ 
| 柜 | 1 
3 了 AT151TD| 工 50M| 20s|10z 引 0.1| 150 250 |o.3m 5 |0,1| 2 |50 11340 | 50 
3DA1STT| 工 50M 0.1| 于 50 | 250 5 2 |50|1310& 130 
3DA151DD| 工 50M 0, 工 250 0.3 志 | 5 | 0.4 纪 | 2 50 | 10R |350 
3D G27 信 于 5S0M 站 .3| 173 60 10.I| 60 |0.I 生 | 5 |0.18| 1 35 | 2 | 25 
3DG83 忆 工 S0M| 20*|120 媚 引 10.1| 4150 220 |0.2 和 | 和 | 0.2 盏 10P | 26 
| 3DG84A | 1 1150M 1.3| 175 20| 1ma|410.5m| sh |20|310 |20 
| 3DS84 了 工 50M 1.3| 1735 60 T 了 | 4 |0.5 志 | 5 20 40 120 
3DG848 工 50M 0.3| 175 80 Ta | 4 190.5 刀 | 5 20|13140k |20 
3D G84D 工 50M 和.3| 175 100 ] 卫 |4 1 0.3 芋 | 5R |20110 | 20 
3 刀 G84 瑟 荆 50M | 0.3| 375 124 | 4 4 10.5 生 | 5R 11120110 | 20 
3DG84F | 1 | 50M 0.3| 475 150 | 1 14 105m| 5 |20|10R |20 
3DPG84G 了 80M 0.3| 175 200 地 | 4 10.5 卫 | 5 | 20|310 | 20 
3D G84 互 了 50M 0.3| 175 220 1 全 | 4 |0.5 了 | 5 |20110R 20 
3D GEG84 1 工 50M 0 .3| 1735 250 | Ta | 4 10.35 匡 | 5& | 201108 120 
3D G84 卫 二 50M 0.5| 150 00 了 和 | 60 | J 包 14 10.52m| 3 20140R | 20 
3D G84C 工 3S0M 0.5| 150 80 1mn180| 1 如 |4 |0.3 刀 | SR 20110R | 20 
3D G84D 工 50JM 0.35| 150 100 1 也 |100 | TI 1 4 | 0.5 血 | 5 |201|13410 | 20 
3D GT182A| 工 S0M 0.6| 175 | 60 | 0.1tm|60 0.1m 15 |0.4m| 1 |30| 2 |30 
3D G1823| 工 50M 0.6| 175 100 | 0.1 志 |100 |0.1 如 | 5 |0.1I 血 | 1 130| 2 30 
i 3DA41TB-1 工 50M| 10 | 和 5 于 | 0 175| a0 |0.1a| 60 10.1 | 5 |0.1ma| 1 | 30 5 | 30 
3DA41B-2| 工 50M| 10 |25 姻 10.1| 175 100 | 0.1 刀 |100 |0.Ima | 5 |0.1m| Th 130|1 5h | 30 
2| 3PDA41B-3| 工 50M| 10 |25 程 | 0.1| 175 3140 | 10.1za|140 0.1mm2 1 5 |0.1m| 1 30| 5 |30 
3 3DA41EB-4| 工 3S0M| 370 |25 刀 | 0.1 175 480 | 0.14a|180 |0.1 甸 | 5 10.1a 1 | 30 5 | 30 
3DA41B-5| 1 工 50M| 10 25 如 | 0.1| 175 220 10.1 刀 |220 10.4 和 | 5 |10.1 和 | 1 1301 5 |30 
3DA41B-61 工 50M| 10 |25 阻 | 0.1| 173 260 | 0.1 刀 |260 0.1 姻 | 5 | 0.1 妇 | 1 | 30| 5R |30 
3DA87A-I| 1 |50MI 20 |120m | 0.1| 175 80 | 0.1 刀 | 80 10.4 卫 | 6 |0.1z 1 25 | 5 |25 
3DA87 了 -1| 工 5S0M| 20 |20 姻 | 08. 了 | 75 150 | 0.fml150 0.1m | 6 |0.1t 世 | 1 1325 | 5hR |25 
3DA87C -1 工 50M| 20 |20 如 | 0.1| 175 200 | 0.1 科 |200 |0.1 1 6 |0.1P| 1h | 125 | 5 |25 
3DA87D -1 工 50M| 20 |20z | 0.1| 175 250 | 0.1 卫 |230 |0.1 | 6 10.4m| 1h | 25 | 5hk | 25 
3DA87 卫 -1| 工 50M| 20 |20 姐 | 0.1| 175 3004 | 0.1|300 0 | 6 10.1 也 | 1TR | 25 | 5 | 23 
3DA87E-1 15S0MI 20 120 了 | 0.31 175 350 | 0.1a|350 |0.42 6 10.1fml Th 1125 | 5h |23 
3DA87G-LI 工 50MI 20 120 刀 | 0.1| 175 400 | 0,.1 刀 400 10.1a | 6 |10.1m 1 |25 5iL | 25 
3DA87H-1 工 50M| 20 20 妞 | 0.1| 175 450 | 0.7Z1450 10.1 | 6 |0.1| 工 h | 25 5 册 | 25 
3DA87 TI-1 工 50M| 20 120 卫 | 0.1| 173 500 | 0.TIma|1500 ,1 | 6 04 皇 | TR 2 | 5 | 25 
BY50LA| 工 50M| 10 |30 年 | 0.5| 1735 140 于 妇 j140 | 开 | 5 ] 生 | SA | 30 10 | 30 
中 50 有 | 冯 50MI 10 |30 生 | 0.5| 173 I80 工 王 |180 | 了 纽 | 3 1Tm| 5 1 30 4140 | 30 
BY501C| 工 50M| 10 |30 科 | 0.5| 175 220 工 也 |220 1 纽 | 3 了 二 | SEE | 30 20 | 30 
了 DA80A 工 5s0M| 20 |10 刀 150zm| 175 300 | 0.Tz|300 0 | 5 1101m| 1 1 50 5 |30 
DA808 了 30M| 20 |10 卫 150 了 年 ， 175 330 | 04.41 纪 |350 |0.14 开 | 5 |10.1mm| 1 30 5 | 30 
DA80C 圭 50M| 20 |10 血 |50 生 | 175 400 | 0.f 如 |400 10.1 开 | 5 江 呈 | 1 | 530 5 | 50 
| 
DA80D 工 50M| 20 |10 锯 |50 征 | 175 450 | 0.11450 |9.1E | 5 | 0 和 | 工 上 | 50 3 | 50 
DA402A| 工 50M| 10*|50am | 0.5| 175 30 | 0.fm|30 101 5 0. 48 130|1 SR |30 
DA402B| 1 150 其 | 10*|50 姻 | 0.5| 175 60 | 0.T 如 | 60 |0.ma 15 |0.1ml Th | 30| 5 |30 
DA402C 工 SO0M| 10#|59 媚 | 0.5| 175 100 0 .Tm|100 10.1 乌 | 3 14 1 |38 35j | 30 
瑟 生 402D | 工 SO0OM| 10*|50 姻 | 0.5| 175 150 | 0.1 和 1150 10.14m | 3 1101 1 | 30 5 | 30 
了 DA3402 也 | 工 s0M| 10*|50 了 了 75 200 | 0.1a|200 |j0.1m | S 1 0.1 和 1 | 30 5 有 & | 30 
| DA402F| 工 50M| 0*130 盏 175 250 | 0.1H|250 .dm | SS 04m| Th 301 35R | 30 
| 3DG84D |， 工 50M| 410 |50 弛 了 T75 100 工 得 |100 工 乌 | 4 1 0.5 王 
3 了 G84E 荆 50M| 组 1150 173 120 十 得 |120 | 了 如 | 4 | 人 0.5 细 
3D A41C 了 50M| 40 |25z 173 140 | 0.1 嫩 1140 5 4 位 | 3 | 61 地 30 | 35 纽 | 30 
工 姬 


率 三 旬 
大 功率 三极管 
发 射 极 电 流 给 苏 家 
| 处 佑 
~ 基 极 出 
放 六 
到 向 截止 功 
电 流 系 数 宁 增 益 
本 ES 二 -一 一 一 
BFBO | 矿 B FF 广 cgl Tc | 和 ppS Fers | 751 To Pol Ga Fe | Pr 7 | 三 | 
(A)| cy | main | max jyja)| cy | ov Ai Away yy wy Go | 
| 
30 | 250 1 .| S| 50m R3-01A | 1 
30 250 | 20 | 10ama 1 1 本 | 50 如 F3-02A 12 
30 ，2350 | 20 | 10m 1 15a| 50a A3-09A |3 
30 25 | 10 姻 | 1.5 工 30 对 | 300a A4-02C |4 
30 20 | 20 1 5 廿 | 50 姻 A4-02B |15 
20 10 | 50m 1 |10m|100m A4-02C |6 
20 10 | 50mm 1 |10am|100am 1 A4-02C |7 
20 10 | 50z 工 1I0 刀 |100 据 ) A4-02C |8 
20 19 | 50 血 1 |10m|100m A4-02C | 9 
20 人 切 | 50m 1 |1oml100oom | | A4-o2C |10 
20 10 | 50 和 m 于 加 了 苗 |100 据 A4-02C | 和 
20 10 | 绚 赤 1 |10m|100m A4-02C |12 
20 10 | 50 闻 1T |10amj100m A4-02C |13 
20 10 1 50m 1 110am|100@m A4-02C [14 
30 10 | 80 | 1.5 | 15 0m|100m | A4-02C | 
30 10 | 50m | 15 1.5 |10 症 |100m | A4-02C 116 
30 10 | 50 妇 | 1.5 1.5 |10am|100mma A402C 117 
30 2 |200 刀 | 12 1 |20mm|200m A4-02C 118 
30 2 |200 工 .2 工 20 卫 1200 血 A4-02C 149 
20 10 | 25 好 1 5S 刀 | 50 如 A4-02C 120 
20 10 | 25m 1 | 汗 5 蔚 | 50 纪 A4-02C |2 世 
20 189 | 25mm 1 So| 50 血 A4-02C |234 
20 10 | 25 了 m 1 Sma| 50m A4-02C |231 
20 10 | 25 志 工 5 纪 | 50 刀 Ad4-02C 124 
2f 10 | 25m | | 工 5 刀 | 50m A4-02C， |25 
1 
20 25 | 10 弛 1 Sm| 50 芭 | A4-02B |26 
20 25 | 了 联 1 5 卫 | 50 和 A4-02B |27 
20 25 | 40 二 1 5 纪 | 50 姻 | | A4-02 瑟 128 
20 25 | 10 了 m Sm| 50ma | A4-02B |29 
20 25 | 10 锯 工 5 垃 | 30 刀 | A4-02B |30 
20 25 | 10mm 1 Sm| 50 也 A4-02B |31 
20 25 | 10 联 5 如 | 50m A4-02B |32 
20 25 | 10 筷 工 5 年 | 50a | 全 4-02B |33 
20 25 | 40 和 1 引 世 | 50 姻 A4-02 呈 |34 
35 | 270| 5100m | 工 0.5 |20 生 |200 和 ia 和 4-02B |35 
| 
25 | 270 | 51100m | 1 0.5 20 和 |200aa | A4-02 了 |36 
25 | 270| 5 1100 1 工 9.5 |20m|200 了 m | Ad4-02 吾 137| 
30 | 180 | 20 站 20 鱼 1 S 科 | 50ma A4-02C 138 
30 | 180 |20 | 10m 1 1 S 刀 | 50 乌 A4-02C |39 
30 | 180 | 20 | 10 血 TI 5zm| S0m | A4-02C 14 
30 | 4180 | 20 | 40 1 Si| 50 茵 A4-02C |41 
25 T0s*1100 人 im 1 150m|500m 和 4-02 如 |42 
25 | 10s|100m | 1 150mm|500 | | 碌 4-02B |43 
25 TI0s|100 和 1 50ml5oom ， | A4-02B | 和 4 
25 T10*|100am | 工 50m|500nm A4-02 音 |45 
25 10s|100 和 1 150 中 |500 卫 | A4-02 了 146 
25 T10*|100a 1 150am|500m A4-02B |47 
20 10 | 50 和 1 |10m|100m A4-02B 148 
20 T0 | 50 字 1 |10m|100m A4-02B |49 
20 10 | 25 姻 纪 | 50mm A4-02C |50 
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4。 高 频 大 功 
4.3 硅 型 微 波 、 高 ” 频 
一 一 一 _.。 
型 大 | 
硝 多 j - 芝 极 -发射 极 
散 符 基 极 - 发 射 极 基 级 
- 黄 筷 反 疝 截止 | 反 向 截止 
训 频 率 流 阻 击 穿 电 压 | 击 穿 电压 | 击 穿 出 压 所 流 世 演 
二 产 (BR)CBO | 六 (BR)CEO | ”caR)z20 
四 er jJ7 Fecgl Tc |7cw To Ra 7 | res | | 7mm |7cao|Feal Tezo|Fcm 
了 人 《 友 让 (AAA) [放下 VCA) (全 ) [Yi (ATY) (ACTY》 
| 
人 人 人 Se 人 全 一 
| | 3D G84 TI | 1 150M | 10 150zm |0.3 250 工科 |250 1 垃 | 4 15008 ， 
| 3DAT50D1 IT 150M |20 110m |0.3 250 | 0.ftml | 100E| 2 150 110 130 
| 3DA4E 11 150M |10125m | 0.1 260 | 0.1m|260 | 0.1ma| S| 100 1 30 13500m 130 
| 01573A 1 50M | 310110m |0.0 300 300 | 0.1m| 7 工 | 23 | 12 
| 3D G2330 1 1 50MS$S| 30 110m | 0.1 300 | 0.1ml300 | 5 如 | 7 | 17100810.13 200 | 
| 3D/ | ISOM | 10110m 10.07|150 300 | 0.1Ha|300 | 0.fm|J7 1R| 2 12 |50 1100 
| 3D2 1 150M | 20 120m | 0.1 1150 350 | 0.1H9a1350 | 0.1 | 5 | 1008 1 30| 48 130 
3DG 1 60M |3410j130m |2 1175 180 | 0.1m|140 | 0.1m| 12 | 100p|0.58 1100 | 1 1100 
| 3D G2 工 170M 0.3 |175 60 | 0.1m| 60 | 0.2mj 3 了 | 100n| 410 25 |1008 | 25 
3D G2 1 170M 0.3 |175 100 | 0.1m100 | 0.2zn| 5 | 1003| 10 25 |100& | 25 
| 3DG27C | 1 170M 0.3 |175 150 | 6.1 雪 |150 | 0.1aa| S | 100 有 10 123 |100a | 23 
3DG27D | 1 |70M 0.3 |175 200 | 0.1 如 | 200 | 0.1ml 5 | 100p| 10 125 100 | 25 
3D G27 互 ， 1 170M 0.3 |175 250 | 0.1m|250 | 0.1ma S| 100B| 410 |25 11003 | 25 
3DA87A | 1 |80M 0.1 |175 100 | 0.1 如 | 引 | 100 中 SR | 20 
3DA87A | 工 |80M 0 1173 80 | 0.tmj 80 01ml 7|1000. 25|01n | 25 
3DA87B | 1 180M | 20*|10za8 0.1 1150 1150 |0.15tml 5 | 100R 5 | 20 
| 3DA87B | 1 180M 0.1 |175 150 | 0.1 妇 | S| 100E 5 有 | 20 
3DA87B | 1 |80M |20110a |0.1 1175 150 | 0.1ml150 | 0.1ml S | 100 1 150 5 50 
3DA87B | 工 180M 1 0.1 |175 150 | 0.1 生 |150 | 0.1 钙 | 5 | 100& | 1 | 50 5 | 50 
3DA87B | 1 |80M |20110 垃 | 0.1 |425 150 | 0.14ml150 | 0.1m| 引 | 100u 1 501 Su | 50 
3DA87B | 1 |80M 0.1 |175 150 | 0.1 刀 1150 | 0.1m| 5 | 100 Th | 2 1 5 |25 
3DA87B | 奔 180M 1 0.1 1175 150 | 0.1mi150 | 0.1m| 5 | 100n| 1 5S0 1 Su 150 
3DA87B | 1 |80M | 20 j20m | 0.1 |175 150 | 0.1m|150 | 0.1m| 5 | 100k| 1 | 501 5 | 50 
3DA87C | 工 |80M | 20*10m8 0.1 1150 200 |0.15ia| 5 | 108 | S | 20 
3DA87C 1 180M 0.1 1175 200 | 0.1mil 5 | 108R 5 | 20 
3DA87C | 1 |80M |20 110m | 0.11175 200 | 0.1m|200 | 0.4m| 5 | 100 1TR | 50 5 |50 
3DA87C | 了 89M 0.1 |175 2680 | 0.1 志 |200 | 0.41 和 | 了 | 100k| 1 50 5 |50 
3DA87CG | 1 80M | 20 110 妈 | 0.1 1175 200 | 0.1 生 |200 01 5 | 100k 15 5 |50 
3DA87C | 工 |80M 0.1 |175 200 | 8.1zm|200 | nz S| 100p8| 1 | 站 | 5 | 25 
3DA87C | 1 本 0.1 |175 200 | 0.1 纪 |200 | 0.1| 了 | 100| 1 |50|1 5 | 80 
3DA87C 1 工 |80OM |20120m 0.11173 200 | 0.1 所 |200 | 0.2 惠 | 旨 | 1008 1 15S0 | 5 15 
3DA87D | 工 |80M 0.1 |175 250 250 S | 1005| 工业 5 革 
3DA87A | 1 |80M | 20*|20m8| 0.1 | 本 80 | 0.1m| 80 | 0.1m| 5 TI | 25 | 5 | 35 
| 3DA87A | 1 工 |80M | 20 0.1 |175 | 200 | 0.1| 3 | 109 | 3 | 20 
3DA27A | 1 |80M |20|20m |0.51175 60 | 0.4m| 60 | 01ml 5 | 1002 10 30150n 130 
3DA87A 1 |80M | 20 |20m | 0.1 |150 80 | 0.1ml 80 | 0.iml S | 1008 4 | 2| 5 | 25 
3D G27 了 t |80M | 20120m |0.5 1175 100 | 0.1aa ti00 | 0.1ml 5 | 31000|10 | 30150h |30 
| 3DA934A | 工 |80M | 20 |20 鱼 | 0.1 1150 100 | 0.1 如 100 | 0.1ml S | 1005 1 | 235| 5 | 25 
| 3DG27C 1 80M | 320 |20m | 65 |175 120 | 0.1mj12 1a| 5 100R 108 | 30 1 50 30 
3DG27D | 工 |80M |20 120am 1 0.5 |175 1S0 | 0.1 嫩 |150 | 0.1m| 5 | 10981 10 | 30150 130 
| 3DA93B 1 |80M |201t0m 10.11150 150 | 0.4 卫 |150 Ta| 5 | 100R 4125 5 | 和 25 
3DA87B | 1 180M 0.1 175 150 |， 0.12m|130 | 0.1ml 了 | 1008| 1h | 25 | 5 | 25 
3DG27 瑟 | 工 |80M |20 120m 10.5 1175 200 | 0.1 王 |200 | 0.tml 5 12001030150 |30 
3DA930 | 1 180M | 20 |10@ |0.41 1150 200 | 0.4mm|200 | 0.1ama| 5 | 1098 1 | 25 | 5 | 25 
3DA87C 工 180M 0.1 |175 200 | 0.1ma|200 | 0.1m| 5 | 1008| 1 | 和 | Su | 25 
| 3DG27BF | 1 |s0M |20|20m |0.51175 250 | 0.1aa250 | 0.im| 引 | 1008| 10 |30159 |30 
1 3DA93D | 工 |80M 12320110om | 0.1 1150 250 | 0.1m|250 | 0.1ma| S | 5100E 1 21 5 | 325 
3DA87D 1 80M 0.1 |175 250 | 0.1 嫩 |250 | 0.iml S | 100| 1 | 251 5 | 25 
3DA87E | 工 180M 0.1 |175 300 | 0.1mm|300 | 0.1m| Si008 1 | 2 5 |25 
| RS 1 |80M | 30 |10m |0.1 1125 360 300 7 2 |360 
1 1 
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5 人 
率 三 极 党 
大 功率 三 极 篇 
发 射 极 到 流 前 饱 利 答 芦 罕 
外 序 
- 基 棚 从 由 
放 5 
反 向 截止 于 开 
ea 丰 ER 
7TPEBO | 矿 PB 瑚 FF 忆 je Tc | 了 ps | Frcgs |715 |rc |PoleGcp |FrcriBPrl 7 要 
2 处 号 
(A)|(CV) | min | max 和 (和 ) | (YY) ( 太 ) 【A) |(A)【 契 让 dB) (7 (下 让 (Hz) 
本 二 和 人 CI 人 由 
20 10 | 30 联 1 10oa|100mm | Ad4-02B 1|1 
40 20 | 10zm 1.3 了 5 刀 | 50 血 A4-02B |2 
20 10 | 35 了 1 5 姻 | 50mm A4-02C 13 
30 220 | 10 | 5 细 T.2 5 位 | 30 实 A3-09A |4 
40 240 | 10 | 30 0.5 1 和 | 10 卫 | A3-09A |5 
30 220 | 10 | 5m 1.2 5 弓 | 50 纪 A3-09A 16 
Tk 5 30 | 生 | 10 血 1 .2 I S 细 | 50m A4-02B |7 
50 270 | 2 1500 乌 1.3 0.5 ji100m| 工 A4-02B |8 
10 10 |200 了 ma 2 1.5 | 30m|300 和 m A4-026 19 
10 10 |200 理 2 1.5 | 30m|300zm| A4-026 100 
10 10 |200m 2 1.5 | 30a|300mm A4-026 |11 
10 T0 |200 了 m 2 1.5 | 30 妈 |300m A4-026 1412 
10 TI0 |200ma 2 1.5 | 30 志 |300 了 m A4-02C 113 
20 25 | 10am 工 5 纠 | 50 了 m A4-02C |114 
30 | 25 | 30 0.75 0.1 5 了 | 50am A4-02C 115 
20 20 | 20 袜 5 匡 | 50m ， A4-02B 116 
20 25 | 10m 1 5 纪 | 50 弓 A4-02C |17 
5 有 5 30 200 | 20 | 10zma 了 5oa| 50z Ad-02 了 118 
30 200 | 20 | 340 阵 1.2 二 5 也 | 50ma | A4-02 了 149| 
30 200 | 20 | 140 好 工 .2 工 5 人 乌 | 50 刀 | A4-02 避 120| 
| 
30 200 | 25 | 10m | 工 .2 工 弛 刀 | 50 串 44-02C |21 
30 200 |201340m | 工 5 弓 | 50 血 A4-02 了 3 |22 
20 25 | 10a 1 So| 50f A4-02B |23| 
20 之 20 摆 了 5 志 | 50 妇 A4-02B |124 
20 25 | 10 丘 5 也 | 50 匠 太 4-02C 125 
S S 30 | 23000120 |1340m| 1.2 1 5 和 | 50m| A4-02B |26 
30 200 | 20 | 1 了 5 刀 | 30 A4-02 了 B |27 
30 200 | 20 | 10m 1.2 二 5 垃 | 50 联 A4-02B |28 
30 200 25 | 10ia 下 坦 | 50 缮 | Ad4-02C |29 
30 200 | 20 | 10m 1.2 了 S 泣 | 50aa | A4-023B |30 
20 25 | 20m | 1 5 二 | 50 旭 | A4-02 电 |31 
30 200 也 | A4-02C |32 
3 且 5 20 25 | 30 丘 洒 工 对 全 | SO | 33 
25 10 | 10zm 0.5 3 血 | 302a| | Ad4-02 了 8 |34 
20 150 | 10 | 50m 1.5 | 30 和 300 卫 A4-02C 135 
20 150 | 235 |100 了 m 了 S| 50 和 ma A4-02C |136 
20 150 | 10 | 50za 1T.3 | 30m|390m A4-02C |37 
5 1 5 30 25 | 10m 5 Sa| S0 了 ma A4-02 了 |38 
| 20 150 | 10 | 50mm 1.5 | 30m|300mma A4-02C |39 
20 15s0 | 1 | 50am 1T.5 | 30 细 |300 也 A4-02C |40 
5 3 25 | 16m sm| som|l | A4-02B |41 
40 180 | 20 | 10mm 1 .2 1 5 衬 | 50m| | A4-02C 142 
20 150 | 10 1 50 和 m 1.5 | 30 姻 |300ml A4-02C 143| 
SR S 30 25 | 10 旨 Sma| 50 血 A4-02B |44 
40 180 | 20 40m 革 5| 50ama A4-02C | 人 5 
20 1350 | 10 | 50 血 1.5 | 30 缮 |300a A4-02C |46 
引 R 5 30 25 | 10 了 和 工 5m| 50m A4-02B |47 
40 180 | 20 | 10m 了 .2 了 50 纪 | 50 征 A4-02C 148 
40 180 | 20 | 10m 他 过 I 50fa| 50 茵 A4-02C |49 
2 3 40 240 | 10 | 20mm 工 .5 0.5 1mn| 10 中 A3-09A |150 


号 | 号 


3D G84B 
10|3D G84C 


11|3D G84D 
12|3D G84 已 
13|3D G84F 
14|13D G846G 
丰 3D G84 孔 


RE 治 
《7 心 本 
FT 
过 已 已 已 已 


30|3DA873 


31|13D A87B 
3213D A87B 
33|3D A87 


作品 | 上 


34|3D A87 了 


OA 吕 


35|3D A87B 


36|13D A57 
37 3DAS87 了 
38|3D A87B 
3913D A87 了 了 
4013D A 87 了 


人 
4513 了 全 87 B 
Bo 3DA87C 
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an 本 
4。 频 大 功 
4.3 硅 NPN 型 微 波 高 ” 频 
ES 站 特 P Sa 
业 特 热 集 电 极 | 集 电 极 作 各 下 | 入 由 设 | 集 电 放 
荡 | - 基 极 | -发 射 要 
向 - 基 极 | -发 射 报 | - 基 骤 | 
次 反 向 截 正 反 商 截 业 
率 | 频 阻 “| 盐 穿 电压 | 翰 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 电流 :| 记 流 
Ri 六 (BR)CBO | 六 (BR) CEO (8)B80 
人 
Pcail 7 res 7c |7calZTIN 展 坟 | 二 | Top | 7Tzp | 7cao 素 c3l rcFgo | 扩 cg 
( 允 外 (Hz) 人 (CA) | Ce) | 3 CA) 7 中) (了 ) 
和 
1 |80M |340|10m |0.1 1175 | 150 上 0.1m| S | 100 Su | 50 
1180M |340 0m |0.1 1175 150 i 0.1za| 5 | 100R Su | 50 
1 |80M |10|110m |0.1 1175 200 | 0.4m| 引 | 100n| 5 | 50 
1 |80M |310110m |0.1 1175 200 | 0.1ma| S | 100h | SR | 50 
1 |8oM 120|20m |0.1 1175 80 | 0.tm| 80|0.1ml 5 | 100al| 1 125| 5uh |25 
1 |80M 9.07|150 300 300 | 5 
1 |80M |310 |10m |0.07|150 300 | 0.1am|300 | 0.1am| 7 15| 2 1121101310 
1 |80M |40150m |0.3 |175 20 2 | 4 5h | 20 | 10h | 20 
1 工 |8IM |10|150m |0.3 |175 60 60 | | 4 ， | 5 | 20|10R |20 
1 |8M |10 150m |0.3 11275 80 80 | 4 | SR | 20|310h | 20 
1 180M |310150om |0.3 |175 100 100 | 4 | 53 | 10h | 20 
1 180M |140150m |0.3 1175 120 120 | 4 | Sn 1 201T0hk | 20 
1 |80M |10 150 血 |0.3 |175 150 150 | 4 5 | 20 | 310h | 20 
1 |8M |120|50m |0.3 |175 200 200 4 5 | 20 | 108 | 20 
1 18IM |1150m 0.3 1175 220 220 | 4 1 5 | 20 | 10n | 
1 |80M |310150m |0.3 |175 250 250 | | ， Su | 30|13408 | 20 
I | 80M | 20*|10m 引 0.1 |150 390 |10.13m| S | 100BR| SN | 20 
1 | 80M | 20s|20m |0.1 |150 80 | 0.1m| 80 | 0.1ml 5 |300p 1 125| Sn | 325 
1 1100M 0.3 |175 7 | 0.1ml 7 | 0.1ml ss | 5S08t Tu 25 |108 | 235 
1 |100M 0.3 1175 100 | 0.1 扣 |100 | 0.1 了 5 | S08| 1 | 25 | 100 | 和 5 
1 |100M 0.3 网 150 | 0.1ml150 | 0.tml ss | 508| 1 | 33 190 1 25 
1 |100M 0.3 |175 200 | 0.1ml200 0.1ml 5 | 50n 1 125 1710k | 和 5 
1 |100M | 20*|25m8|0.1 |150 80 | 0.1am| 60 |0.4m| 4 |100p8| 1 | 24| 5 124 
1T |100M ] 20*r|25m 引 0.1 1150 280 | 0.1m|260 | 0.1ml 4 | 1008| 于 34| SR | 2 
1 |100M 0.3 |175 100 | 0.1m|100 | 0.1m S | 100R 了 3 | 501 Sn | 50 
| | | 
1 |100M | 20 0.1 |150 80 | 0.1aa| 80 | 0.1m| 5 | 1008g| 了 |2351 5 | 忆 
1 |100M 0.1 1150 80 | 0.1m| 80 | 0.1m|s 1 100R Th 1235| 5 | 25 
1 |100M 0.1 100 | 0.tmlj00 | 0taml 4 | 100&| Tu | 25| 5 | 35 
1 |100M，| 20 |20m8l0.1 |175 100 | 0.1 细 |100 | 0.1ml SS | 3100u Th 25 5 | 25 
1 1100M 0.fT |175 150 | 0.1am|150 0.tml ss 10 1 | 231 1 1 235 
| | 
| 工 |io0M | 20 |20m 10.1 1175 150 | 0.1@m|150 | 0.1ml 5 | 100k| Th |25| 5h | 
1 |100NM 0 150 | 0.1m1150 | 0.1ml ss | 00 13 5 | 235 
[1 00M | 20*20m 10.1 1175 150 | 0.4 和 1150 | 0.4ml 7 ，T00p| 1 25 Sn | 和 
| 工 |100M | 20 120mm |0.1 1775 150 | 0.1 亚 150 | 0.1a| 3 | TO0R| 1 | 25 | 5 | 熏 
1 |100M 0.3 |175 1150 | 0.1@|150 | 0.1m| 5 | 100g| 1 50 5 | 5 
1 |100M | 20* 20za 引 0.1 1175 150 | 0.1mal1s0|0fml 5 | 3100p| 1 3 sh | 25 
1 1100M | 20 |20m 10.1 |175 150 | 0.4ml10 |0.1m ss | 410 Ta | 31 5 | 和 5 
| 工 |100M 蔡 9.1 1150 150 | 01mal150 | 0.tml ss | 3100 Th 25 3 123 
| 1 100M |201209m 0.1 1175 150 | 0.1amal150 | 0.1ml 13100 1 1125 1 SR 1 25 
1 |100M 0.1 1175 150 | 0.4 和 1150 | 0.fml 5 1008 1h 1 25 | Sn | 和 5 
1 |100M 0.1 |175 150 | 0.1ml150 | 0.1m| 5 |3100p 1R | 2 Su |33 
1 |100M | 20 120m |0.1 1175 150 | 9.4|150 ， 0.1ml Ss | 1008| 1 |25| 5R |35 
TIt00M 0.1 T150 | 0.1 担 |150 | 0.19| 5 | 13100813 | 把 | SR | 和 
1 |100M 0.1 |150 150 | 0.1ml150 | 0.1mal 5 | 100n 25 | 5 |25 
| 工 |100M 0.1 1175 150 | 0.4a|150 | 0.1| 5 | 100R| 1 | 25| 5 | 和 
| 1 |100M 0.1 |175 150 | 0 .fl150 | 01 s | 100n0.53 | 和 1 | 和 
1 |100M 0 150 | 0 1ml150 | 01ml 4 | 14100112 5 | 25 
1 |100M | 20 20mg8l0.1 1175 150 1 0.1amal150 | 0.tml 3 | 1410011251 5 | 25 
1 |100M 0.1 |175 150 | 0.1ml150 | 0.1m| 5 | 100k| 4 125| 5 |25 
1 |100M 0.1 1175 200 | 0.1m|200 | om| 5 人 1 25| 1 | 235 


rrrmreaprariaawgetycrrrearmrmesmrerrrrerrrereeerar seer saimroerrrrazrpearrrrarereerrrawrteee hope rarwawymmiremeroyemrma 
流 前 饱 和 输 功 这 
外 
坷 峙 
大 
压 功 
数 隆 天- 降 率 - 增 共 
2 区 和 )! 人 
Freal ie | ras | Feggs|zl relpPol Ge | FeelPrl 
_ 形 
max |(Y)|( 宇 ) (Y 》 ( 羡 )》 |( 坝 Re ( 丽 川 (dB7 (CCV7 人 确 ) (Hz >， 
200 120 | 区 垦 .5 工 S 切 | 50 如 AAA4-02 电 
200 | 20 | 20 坦 工 5 弓 | 50 得 上 4-02 电 
200 | 320 | 也 严 于 工 5| 50 生 A4-02B 
200 | 20 | 10 旨 二 引 细 | 50 卫 有 4-02 了 
25 | 所 所 玫 5 角 | 50 严 1 太 4-02 天 
180 1 2 110 站 0.6 2 壬 | 20 十 A3-07A 
220 1 工 吕 组 0.5 5 匀 | 50 耳 页 3-07 人 A 
10 | 50 旨 和. 1 10 志 |100 旬 A4-02C 
10 | 50 垢 工 .5 本 10fm|100 年 A4-020 
10 | 50 纪 工 .5 业 10 鱼 |100 二 A4-02C4 
10 | 史 王 1 .3 工 10m 1100 组 A4-02C 
10 | 50 理 瑟 5 工 10 鱼 |100 印 A4-02[ 
10 | 50 握 .5 工 10a|1100D A4-02 
10 150 了 了 .3 工 10 刀 |100 人 也 A4-02C 
40 | 50 生 工 .5 平 10 刀 1100 纪 A4-02C 
40 | 3 到 工 .5 工 10 王 |100 扣 上 4-020 116 
20 | 20 生 工 5 反 | 5 起 上 4-02 了 117 
235 | 区 鱼 丰 世 | 50 纪 Ad4-02B 118 
TD 所 组 工 .5 工 30am|300 卫 上 4-020C 119 
10 | Sma | 1.5 1 |30mm|300m A4-02C |20 
业 如 工 .5 于 30 志 |300 血 友 4-020C 121 
10 总 二 工 .S 工 30 妞 |300 血 A4-02C |22 
10 | 25 昏 工 引 im 50 鱼 A4-n20 |123 
了 0 | 25 卫 工 5 伺 | 50 孔 A4-02C |24 
180 | 25 | 世 坦 工 纪 | 50 刀 A4-028 125 
270 |25 | 10aa | 0.9 由 工 5zm| 50m A3-07A 126 
25 | 10m | 1.2 1 | 5 如 | 50m 人 A4-02 卫 |27| 
25 | 10 组 工 雪 | 3 及 4-02C 28 
25 | 10 卫 于 5 也 」 50 刀 A4-02 忆 129 
25 |100 卫 上 外 5 妇 上 」 30 征 A4-02C E 
25 |106m 1 Si| 50am A402C 3 和 
25 | 10 了 工 Sm| 50 卫 A4-02C |34 
半 | 10 匡 工 5 和 | 50 tm A4-02C 33 
25 | 10 血 工 Sn| 50 了 A4-02 孔 13 我 
180 | 25 | 10 丘 1 引 志 | 50 血 A4-02 了 3 135 
25 | 10 押 工 S 妇 | 50 弓 A4-02D 136 
35 | 给 对 工 5 纪 | 50 竺 44-02 日 137 
270 | 25 | 所 针 0.9 山 工 A3-07A 138| 
25 | 1 了 1 5 这 | 50 弓 A4-0284 |13 
25 | 10 地 工 5 也 | 350 也 上 4-020 140| 
25 | 10 包 | 1.5 了 5 世 | 50a A4-02C |4 
180 | 35 | 从 到 二 S 志 | 50 组 A4-02C 142 
25 | 102a 了 S 刀 | S8 记 A4-02B 143 
25 | 10 如 工 于 3 如 | 388 卫 有 4-02 人 144 
25 | 训 伺 工 .2 工 | 5 如 58 纪 A4-02 了 |45 
25 | ?9 旭 A4-02C |146 
25 | 10 位 0.33 | 工 om| 10 摆 A4-02C |44 
25 | 1 于 工 5 姻 | 50 孟 A4-02 了 |4 
25 | 1Gim .2 S 世 | 50 姻 上 4-02LC 148 
25 1100 阐 了 工 引 纪 | 50 弓 胡 4-02C | 


闻 jez Tc 
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局 cooN 人 小 本 已 上 
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3DA87 
3D A87 人 
3DA87A 
3D A87 
3DA87B 


3DA87 阳 
3 了 AS87C 
3DA87LC 
3 了 DA87LC 
3 了 DA87KC 


3DA87KC 
3DA87C 
3 了 DA87C 
3 有 和 太 87C 
3DA87C 


3DA87C 
3DA87C 
3DA87KC 
3DA87C 
3D A87C 


3DA87C 
3DA87C 
3 了 DA87C 
3DA87C 
3DA87C 


3DA87C 
3D A87C 
3DA87D 
3DA87D 
3DA87D 


3DA87D 
3D AS87D 
3DA87D 
3DA87D 
3DA87D 


3DA87 
3 了 DA87D 
3D A87D 
3DA87D 
3DA87D 


3D A87 有 
3DA87D 
3 了 A87D 
38BDA87D 
3DA87DD 


3DA87TD 
3 了 TD 和 87 玉 
3 了 A87 忆 
3DA8S7 忆 
3DA87 已 
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工 |100M 20 |20 十 
1 |100M 20 120 好 
工 |100M 25 50 
工 |100M 20 120 丘 
工 1100M 20 |20 耳 
工 |100M 25 1350 世 
工 j100M 25 j 50 匡 
1 工 1100M 20 j120 王 
工 |100M 20 120 血 
工 |100M 
1 |100M 20*j 20 皇 
1 |100M 1 20 120zm 
工 |100M 
1 工 |100M 20*j20m 
1 |100M 20 120 台 
T |100M 羊 
工 |100M 20 120 廿 
工 |100M 
工 |100M 
100M 20 120 丘 
100 导 
二 1100 光 
工 |100M 
工 |100M 
100 玉 
1 |100 了 4 20 120 王 
工 |100M 
1 1100M 
工 1100 浊 20 1120 型 
1 |100M 
1 1100 大 20#+|120 
工 |1900M 20 |20 
工 [100M 
1 1100M 20#|20 志 8 
工 |100M 20 120 耳 
1 1100M 半 
工 |100M 20 120 印 
1 1100M 
1 |100M 
工 |100 玉 20 120 灵 
1 1100M 
工 14100M 
1 1100M 
1 |100M 
1 100M 20 120 匀 8 
工 |100M 
1 1100 吕 
1 1100M 20 120 也 
1 100M 20 |20m$ 
并 
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< 号 呈 总 证 呈 定 已 呈 所 呈 所 避 己 己 己 王 aa 交 coa CC CCD 人 人 书后 它 忆 一 
人 明 ， 滞 淹 


aaa 攻 can 贡 ve 帮 < 1 2 
上 产 上 上 关 庆 上 上 上 请 本 请 二 时 上 


睛 户 oo 卢 睛 


173 
工 75 
T73 
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T75 
75 
T73 
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工 79 
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73 
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革 75 
173 
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工 73 
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73 
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1T350 
175 
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T79 
175 
175 
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4.3 硅 NPN 型 微波、 高 频 


集 吼 极 


- 发射 极 


了 CB 


00 


00 


00 
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se 攻 eae 四 ea 


5 CC 


器 斩 搜 基 提 5 亿 之 二 二 人 CC 


~ 基 级 - 发 射 极 

反 末 截止 反 疝 截 引 

击 穿 电压 | 击 穿 电 压 上 电 流 电 流 
矿 (pRyCEO | 矿 CBR)EBO Te 
Ts 汪 icBo |Fcsl Tcago | 六 cB 
(VCADTTCAD IICAKTY) 
1ml 5 |0.1m|l Th 25 | 5 | 295 
1 5 |0.1 志 | 工 | 25 5 | 25 
如 | 5 | 0.3 垃 | 工 愉 | 25 3 及 | 25 
TImalj 5 |0.1n| 1TR 123 | SS | 25 
IT 刀 | 5 | 0.1z| 工 R |125 | 5 | 25 
Ti 5 |0.f 志 | 1 1123 | SR | 23 
Ti 5 |101 刀 | 工业 125 35 人 | 25 
1 5 |0.{ma| 1 2 | SS | 2 
It 志 | 5 | 0.1 开 | 工 上 | 25 3H | 25 
Ta 5 0.1 志 | 工 上 | 25 5 | 25 
1m| 7 |0.1Iin| 1 上 | 25 5 区 | 25 
1 刀 | 5 |0.1m| 1 25 | 5 |25 
TB| 5 |0.1m|l 1 | 30| 5 |350 
1m| 5 |0.1 妇 | 1 | 25 | 5 | 259 
Im| 5 |10.1 也 | 工 | 25 3R | 23 
1 5 |0.1 也 | Th | 25 SH | 25 
Iml 3 10.1m| 工 | 25 RR | 25 
工 廿 | 5 0.1 拉 | 工 上 | 25 5 有 | 295 
1Tmn| 5 |0.1m| Th 1125 | SR | 25 
1ml 5 |0.1m| 1 工 H | 25 了 | 25 
1 5 |0.1m| 1TR 253 | SR | 25 
Tam| 5 |0.1z| | 25 纪 | 25 
[mm 5 | .0.1 和 | 工 上 | 25 5 | 25 
Ta| 5 | 0.41|0.5E | 25 | 5 | 25 
Ta 4 10.1t 妈 | 工 上 | 25 引 HL | 25 
tm gs 101m 1 1 251 3 | 25 
1 芋 | 7 | 0.1 也 |0.1R | 25 10.1h | 23 
.| 5 10.1a| 1 | 25 IT | 25 
ma| 5 10.fml Th 125 | Shu |25 
工 ml 5 | 0.1 刀 | TH | 25 SR | 25 
Im| 7 |0.{tml 1 |125 | 530 | 29 
1 组 | 5 10.1 纪 | 工 上 | 25 3& | 25 
[| 5 | 0.1 包 | 1 | 50 35R | 5S0 
[1 旬 | 5 10.1 包 | 工 R 1 25 3 | 25 
卫 钥 | 5 0.I 弓 | 工 上 | 25 5& | 25 
1m| 5 |10.1| TIR |25 | 5 | 25 
Il 5 |0.1 纪 | 1 | 25 5 | 25 
ml 5 | 0.1ml 1 | 25 SR | 25 
T 如 | 5 | 0.1 刀 | 工 此 | 25 5 妈 | 25 
Ta| 5 |0.1 引 | 1 125 | 5 | 25 
T 志 | 号 10.1m| 1 25 | 5 | 25 
1 53 |0.1 匀 | 1TR | 25 SHE | 25 
1 芋 | 5 | 0.1 缮 |0.5 | 25 | 1 | 25 
1 志 | 4 | 0.1 刀 | 1 25 | 5 |25 
TS | 0.1ml 1 123 1 5 | 和 5 
工 租 | 了 0.1m0.1h | 25 |0.1 125 
1m| S | 0.Tm 1 | 35| 1 | 熏 
工 志 | 5 0.1 志 | 工 上 | 25 5H | 295 
1 5 |0.1m| 工 m | 25 Su | 25 
工程 | 5 | .0.1 王 | 工具 | 25 SN | 25 


反 闪 截止 
TB50 | 广 BB AP Peil 7e | rags | Feml7l rpPolce | Fecg| Pr 了 
(入 ) | (下 ) | min | mx CCVJ ALV | VCAiCA) WCGdaB) | CVD CN)| (Hz) 
5 上 9 20 235 | 10 弓 工 3S 匀 | 50 血 
3 到 3 20 25 | 10a 工 35 纪 | 50 伍 
9 上 吃 25 200 | 25 | 10 组 二 22 工 35 细 | 50 世 
40 270 | 15 | 10 弓 工 .2 二 5I| 50 垃 
?5 只 $ 20 25 | 10 耿 工 Sm| 50 匡 
5 及 局 25 200 | 25 |10m | 工 2 工 5 如 | 50 匡 
5 用 3 25 200 25 | 10 吧 1.2 工 5 了 血 | 50 卫 
5 S$ 20 25 | 10 细 工 5 血 | 50 人 和 
20 25 10. 了 工 纪 | 50 荆 
20 25 | 10 细 起 5 刀 | 50 世 
30 25 10 也 工 5 了 血 | 50 了 
上 9 20 25 | 10 血 工 
25 180 | 25 | 10 缮 工 、 5 镁 | 50 也 
20 25 | 10 蕊 工 5 人 阻 | 50 耳 
20 25 | 10 血 工 5 王 | 50 匠 
20 270 | 25 | 10mma 0.9 中 中 
25 25 | 10m 并 总 弓 | 50 二 
20 25 | 10 壬 了 5 人 血 | 50 生 
30 25 | 10 耳 二 .9S 了 35 鱼 | 50 鱼 
20 180 | 25 | 10m 工 5 包 | 50 世 
5 S 20 25 | 10 到 I 5zm| 50 了 
20 25 | 10 细 工 工 5 刀 | 50 钙 
20 235 | 40 全 : 工 5 50 
20 25 | 10 姻 0.35 
的 25 | 10a 工 工 也 | 10 血 
20 25 | 10 弓 工 5 位 | 50 乌 
30 235 | 10 好 0.75 0.1 5m| 50 了 
20 25 10.1 工 工 5 了 王 | 50 王 
20 25 10.1 工 5 垃 | 50 纪 
20 25 | 10 工 ， 引 雪 | 50 
30 25 | 10 了 工 5 切 | S0 巧 
5 人 5 20 25 | 10 了 工 5m| 50 季 
23 1T180 | 25 | 10 垃 工 5 垃 | 50 坦 
20 如 | 10 皇 开 5 本 | 50 丘 
20 25 | 10 生 工 5 纽 | 50 弓 
20 270 | 生 |10n | 0.9 和 | 1 
20 25 | 10 了 工 引 二 | 50 了 a 
20 25 | 10m 工 5 雪 | 50 钙 
30 25 | 10 首 .5 工 5 位 | 50 仔 
20 180 | 25 | TI0 寺 5 阻 | 50 好 
5 了 几 9 20 25 | 10 耳 】 5 刀 | 50 垃 
20 25 | 10 了 ma 1.2 工 5 伺 | 50 志 
20 25 | 10 印 
20 235 | 10 也 0.35 工 廿 | 40 匡 
20 235 | 10 于 5 纽 | 50 卫 
25 23 | 10 上. 工 5 亿 | 50 专 
20 235 10.1 工 5 所 | 50 了 和 
20 25 |0,1 工 | 350 了 
40 23 | 10 耳 工 5 50 刀 
20 23 | 10 了 ma 1 | Sm 50 严 
国人 四 


A4-02 了 8 | 1 

A4-02P |12 

A4-02 了 日 13 

A3-074A 14 

A4-028H 15 

太 4-02 吕 16 

A4-02B |7 

A4-02 了 B 18 

A4-02C |9 

上 A4-02C 110 
A4-02C | 
A4-0283 | 雪 2 
A4-02 召 113 
A4-02C 114 
和 4-02 了 | 匡 
A3-07A 10 
A4-02C 17 
A4-02C 1418 
A4-02C |19 
A4-020 120 
A4-02 日 123 
A4-02C |22 
A4-02B |123 
A4-020C 124 
A4-020C 125 
A4-02 了 126 
A4-02C 127 
A4-02C 128 
A4-02C 129 
A4-02C 130 
A4-028 |31 
A4-02 了 B 132 
上 4-02 于 133 
Ad4-02 卫 134 
A4-02B 135 
A3-07A 136 
全 4-02C 137 
A4-02C |138| 
A4-02C |139 
A4-02C 140 
入 4-02 了 | 44 
人 4-02B 142 
A4-020C 143 
太 4-02C 44 
A4-023 了 3 145 
A4-020 146 
A4-02C 147 
A4-02C 148 
A4-02C 149 
A4-02C 150 


一 Traceocmeeeemmm 


4。 高 频 大 功 
4.3 硅 NPN 型 微波、 高 频 


集 电 极 | 发 射 极 | 集 电 家 
- 基 极 - 发 射 极 


- 基 极 
反 向 截止 反 和 疝 茂 目 


- 发 射 航 


温 险 出 穿 出 压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 

玉 (CBR)CBO | 了 (BR)CEO | (BR)EBO 
Pew | 扫 jcgl rclrcalTg 普天 了 Top 7 
《机 ) | (Hz) [和 放生 放 丰 谎 让 (CD 看) (VIA) LVICOA) ICVY CA) 


Tcao | 广 cal Tcgo | 广 ce 
《人 ) 人 (A) TY》 


f 


-一 im 一: 


Fo 人 mcCkobs 


C9 


re 


es 


人 
《Co is 和 


-acemaaoeye 


《CD 


二 


3DANA | 1 | 3100M 0.1 |150 20 04ml1|0o1ols | ofimlson |340110opk |340 
3DA0TB | 1 | 100M 1 1159 30 | 0Tm|20|0tals |otml5on 1401100n |30 
3DAOIC | 1 | 100M 1 1s0 50 | 0Tmal 40|10tml s |0tomls0n |3101100h |340 
PpG405 | 工 | 100M| 310 110m|1 70|0fml 50|0tml 5 |0fmal 1n |30 
3DAOID | 1 工 | 100M 1 |150 70|0fml 50 0timls |0fmlsoa ld10|100a |320 
3DA87A | 1 |100MI 20 120mj0.1 1175 80101ml 80|01imls | 0fmal 1 130| Su |30 
3DAo93A | 1T |3100MI 24 120m|10.1 1175 00 | 0Imli00|0tals | oil 1 | 235| 59 |25 
3DG278 | 工 | 100M 0.3 1150 120 | 0 fmlioglo0tal slotol In | 10| 2 |320 
3DA93B | 1 | 100M 01 1150 180 | 0 Tmli00 | 01ml 4 01ml 12 | 5 | 25 
3DG27C6 | 工 | 100M 0.3 1150 6 01mal1010tals | olal TAR | 10| 2 130 
3DA87B | T | 100M| 20 |20mli0.1 175 150 | 01iml5s | 0tol 1n 1235| 5 |25 
3DAo3B | 1 | 100M| 24 |20ml10.1 1175 150 | 0ftad45010tials | oftal 1 |25| 5 | 和 5 
3DA87B | T | 100M| 20 120ml0.1 1150 150 | 0 fml150 | 0 tm | 0fiml 1 235| 5 |35 
3DA87B | T | 100M| 20 |20m10.1 1175 0 | pfTml130 01tals 10rial tu |30|1 5 |30 
3BA93C | 工 | 100M 0T 1150 加 0 | 0tmlG0 0tiel 4 0fmal 1 25| 5 | 和 
3DA27D | T | 100M 0.3 |1450 200 01tm'180 10tms |0ial 1 2 |310 
3DA93C | 1 1T00M| 24 |20m|0.1 1175 200 | 0 1ml200 10f1mls | oil 1 | 和 35 5 |25 
3DA87G6 | 工 | 100M 20 |20m|0.1 1175 | 200 | 01ml lo0tal zi | 35| 5 |2 
3DA87CG | 1 |100M| 20 120mj0.1 1150 200 | 01ml200|10tm 5 | 0 4148 | 25 | 5 | 25 
3DA87C | T |3100M| 20 |20m|0.1 |175 200 101ml200|101mal 5 |0tol 1 1301 5 |30 
3DA27E | 1 1100M 0.3 |150 220 | 0.1m'200|10.1als |0iol 1 1 28 110 
3DA93D | T 工 | 100M 0 1150 250 | 0Tml200 | 0tmnl 4 |0tml Th 33 SR |25 
3DAo3D | T | 100M| 24 |20m|0.1 1175 250 | 0Tol250 | 0 fmls5 |0tmal 1 25 | 5h |35 
| 3DPA87D | 于 | 00M| 20 |26m|0.1 |175 250 |0fmls | 0dtml IT |235|1 5 |25 
引 3DA87D | 1 100M| 20 |20m|0.1 1150 250 | 0.1ml250 | 0 Tall 5 |0.1mal tn 325 5n |25 
2 3DA87D | 1 3100M| 20 120ml0.1 1175 250 | 0.1ml250 | 0.Imls | oml TIR 130| 5 |30 
3DA93 互 | 1 | 100M 0.1 1150 300 | 0 1ml250 | 0 im 4 | 01ml 1 25| 5 |25 
3DA87E | 1 工 | 100M 0 T 1175 300 10tmal ss 101mal |25| 5 | 25 
3DA87 互 | 工 00M| 20 j20mj0.1 1175 300 | 01m300| 0Tal5 10tml fn 130| 5 |30 
3DA93 世 | 工 | 100M| 0.1 1150 350 | 0 1mi300 | 0 Taml 4 01nal Tun|25| Sn | 25 
3DA4G | 1 |100M 24 20ml011159 | 30 1250|0.1ml200 | 0.1m| 5 |0.4ml TIR | 25| Su |55 
3PA87D | 1 | 3100M| 25 150m|0.1 |175 250 | 0 1Tml250 01tml sl oil Tu 25| 5 125 
3DA87D | 1 | 100M| 20 120m|0.1 1175 250 | 01ml;250 | 0Tmal |0diml Th 125| 5n | 25 
3DA93D | 1 | 100M 20 |20mm|0.1 |175 250 | 0 1ml250 | 01ml 5 | 0dftml tn | 5s0| Su |50 
38o3D | 1 | 100M 24 |20m|0.1 |175 2350 | 0 iml250 01al 5 | 0fiml 1 | 25| 1 | 和 5 
C2258 1 | 100M| 10 110mj0.1 1150 250 250 7 | 0.19a 
3DA2258 | 工 | 100M 10mj01 1150 250 230 7 100i |250 |100p 1250 
3DA2238 | 工 | 100M| 10 |10ml0.1 1150 250 | lml250 ml7 |101ml0th | 25| 10n 1250 
GLC2258| 工 | 100M 01 1150 300 250 5 100 有 
3DA87 | 工 | 100M| 25 |50 和 |0.1 1175 300 | 0.1m|l300 0.ial ss lo0tmal 1 125| Sn | 和 5 
3DA8050 | 1 | 100M| 10 150@m|1.5 |150 40 | 0.1ml 25| 2m| 6 | 0.1m|0.1a | 35 
3DG495 | 1 | 3100M| 10 |10m|L |150 70|0ftmni50|0fmals|otal fa |30| 1 1 
3DG2310 1 | 00MI1 30 110 卫 19.051125 250 | 0.1 如 1250 | 0.f1m| 5 | 0.1B|0.1 1206 
3DG8050 | 1 00M| 10 |50 巴 |1， 1150 40 | 0 25|10tmal6 |04ml0TR 35| 了 | 3 
3DG8050 | 1 00M| 10 150mm|15 1150 40| 0fml 2 ol5 lotal0ta |35| 1am|325 
3G1383 1 | 100M 30 | 1035 2m5 | 41490803 | 20 
GT119 1 | To0M| 10 |10 科 |0.1 1150 250 7 
ESC4osl 1 1190M| 10 110ml1 1150 70 | 0.1m| 50|01ml 5 1ama| Th | 30 
RG2SC495| 工 | 190M 1 1150 70 50 | 340 如 | 5 1al 1 | 30 
TY2258 | 1 13090349 110ma0.1 |150 250 1250 7 1 


到 -1186 


饱 条 给 切 率 
处 所 
出 
基 
电 流 系 数 降 压 降 率 增 次 
- 一 一 一 一 一 1 | 

7TEBO | 太 BEB PP rczl| 7co | 太 ags | rcgsgs 7 rc ipPolGp |FrcglPrl 7 | 
(A) | (7 | mi | aax|(7yi (ATAI (ARK)| (dB) YY) | ( 克 ) | 和 | 
人 一 1 
5 | 400 | 工 1100m 1.3 0.8 .|50 和 | 500 了 m F3-03A |1 
5 | 400 上 40 1100m 1.3 0.8“ |50m| 500m 2 
55 | 400 | 11100m 1.3 0.8 |50aa| 500m F3-03A 13| 
40 1 240 2 1500mm 0.8 |50m| 500m F3-83A 141 
55 | 400 | 1 4100 T.3 0.8 150 如 | 500 细 人 3-07 5 
20 | 150 |25 | 10m 工 5 匡 | 100ama F3-03A | 
20 25 | 10 了 工 5z| 50m A4-02C 17i 
60 10 200m | 工 0.5 |20am| 200ma | A4-02G 8 
20 25 | 10 笠 0.9 0.5 150 甸 | 50zm A4-92C 史 
280 10 |200 了 m 0.5 | 缮 | 200ma A4-020 119 
| 
20 | 150 | 25 | 10am 1 5 和 | 50m 有 4-02C |18 
20 25 | 10 和 1 Sama| 50mma A4-020 1 
20 TI50 | 25 | 49 了 了 S 志 | 50 了 上 4-02C 3 
20 | 150 | 25 | 10a 1 5 纽 | 50 锯 A4-020 1414| 
60 25 | 10 征 0.9 0.5 | 5m| 50m A4-02C | 
60 10 1200 了 0.5 120m| 200m A4-02C 11 
20 25 | 18 了 ma 1 Sm| 50 纪 A4-02C |17 
20 | 150 | 25 | 10 和 am 了 5 和 | 50 了 血 A4-021T 118i 
20 | 4130 |25 | 10a 1 Sm| 50 姻 A4-02C 1413 
20 | 150 | 25 | 10 姻 1 5 地 | 550 全 A4-02C 2 
60 10 |200m | 1 0.5 20mm| 200aa A4-02C 2 人 
60 25 | 10 细 0.9 0.5 | Sm| 50 和 A4-02C 22 
15 25 | 10 了 a 1 S 和 | 50 加 A4-02C |23i 
20 | 150 | 25 | 10a 了 5 和 | 50 姻 A4-028 | 2 
20 | 150 |25 | 419 血 1 S 细 | 50 | A4-82 间 3 
20 | 450 | 25 | 10 和 引 志 | 50 垢 A4-02C |26 
60 25 | 410 0.9 0.5 | 5m| 50 和 ma A4-02C |27| 
20 25 | 10ma 1 Sm| 5 A4-02C 128| 
20 | 450 125 | 10ma 1 5m| 50mm | A4-020 129| 
的 25 | 10 卫 8.9 0.5 | 5m| 50 了 ma i A4-02C |30| 
SA | 5 40 | 150 | 25 10 锯 二 了 5 志 | 50 联 | A4-02C 31 
5 | 5 25 | 200|25|40ma T.2 引 扣 | 50ma j A4-023 |32 
5 肥 5 20 25 Ti 了 S| 30 如 和 4-02 间 133! 
号 及 5 20 2280 | 20 | 0 垣 工 引 开 | 5 了 | 4-02U 13 
号 上 汪 15 25 | 10am 工 Sm 50a | A4-02 也 四 
40 20 | 40m 1.2 | 5am| 50 阅 | F3-01A 136 
1 6 40 20 | 40a 1.2 | 5 也 | 50 生 | | E3-02A |37 
40 | 200|20 | 499 1 0.4 | 5 划 | 50ma | ER3-0TA 138| 
40 1.2 | F3-01A |39| 
了 只 5 25 209 | 25 | 180 纪 .2 工 5 世 | 5302 | | 和 4-02 了 140 
0 | 6 8 | 300 | 工 |100m 本 0.5 |80 生 | 800m A3-07A |4 
40 2 | 50mm 0.8 150 芋 | 500za | A3-09A 1421 
40 | 200 | 20 | 10nm 0.5 | 1mm| 19m | | A3-07 人 入 |45 
40 1 1100 和 mn 1.2 0.5 |80 生 | 899mma A3-07A 14 引 
80 1 300 | 工 |t00ma 和 0.5 180m| 800zm A3-07A 4 
385 | 340 | 10 1500 了 m 0.4 50 和 | 500m A3-07A 查 
40 20 40 1.2 | 5 和 | 50 E3-01A |49 
1 | 5 40 | 240 | 2 | 50ma 0.8 |50 生 | 500 们 F3-01A |48; 
46 | 240 | 2 | 50ia 0.8 150m| 500mma F3-01A |49| 
40 20 | 40m 了 .2 人 350m F3-01A 50 


下 -1I187 


se 


4 [ 王 
@ TS 
4.3 和 硅 NP 

最 特 征 最 | 最 热 集 电 极 | 和 集 电极 

型 | 区 1 

耗 多 | 电 。 光 
切 电 | | 

率 频 率 流 | 温 阻 击 穿 电压 上 击 守 电 压 
5 六 capyc50 矿 (5R)CEO | 

cei 订 Jegl re lrcorlTral Ra 半 了 

(你 ) (Hz) | ( 广 ) (A)[ (AD) (PDV/ 页) ) (ALT 人 CA》 

上 

3DA4IA | 1 iooM 120125m 10.11175 30|0.1m | 30|0.1ama 
3DA41B | 1 |I0oM |20125m |011175 8010.1m| 60|10.1m 
3DA4C | 1 |I00M |20125m 10T|175 120 0.f1m |100|0.1m 
3DA4ID |1 II0M | 20|25m |0271125 16010.1am | 140| 0tm 
3DA41E | 工 |100M |20125m |011175 200 | 0.1m | 180 | 0 1m 
3DA4IE | 1 1100M |30125m |0.1|1175 240| 0.1ama | 220 |0.1m 
3DA41G | 1 |100M | 20125m 1071|1175 280 | 0.1m | 260 | 0 1am 
3DA87 1 |100M | 20 120m |0.11150 300 | 0.1m | 300 | 0 tm 
3DA87B | 1 |100M | 20s|20mg| 0T|350 150 | 0.1m | 150 | 0 .1mm 
3DA87C | 1 |100M | 20*|20mS| 0 3150 200 | 0.1am | 200 | 0.1m 
3DA87C | 1 |100M |20 120m |10.1|150- 200 | 0.1 姻 | 200 | 0.1m 
3DA87D | 1 lt100M |20 |20am |0113150 250 10.1m | 250 | 01 血 
3DA87D | 1 |100M | 20s*|20mg8|011150 250 | 0.1am | 250 | 0.1tm 
3DA87 马 | 1 |100M | 20sj20m8 01|150 300 | 0.1m | 300 | 0.1 和 
3DA87 已 | 1 jl100M |1320 20m 101|3150 300 | 0,1m | 300 | 0.1am 
3DA87BE :1T |100M | 20*|20am 10.1|175 300 | 0.1m | 300 | 0.1m 
3DA87 了 | 1 |100M |20 120m |101|175 300 | 0.1m | 300 | 0.1m 
3DA87E | 了 T |100M 0.3 | 175 300 | 0.1m | 300 | 0.1m 
3DA87 了 下 | 1 100M | 20sj20mg| 0 工 | 173 300 | 0.1m | 300 10.1mma 
3DA87 屯 | TI100M |20 20m |01|1175 300 | 0.1m | 300 | 0.1m 
3DA87 玉 | 1 |100M 0.1|150 300 | 0.1im | 300 | 0.1m 
3DA87 下 | 1 |100M 120|20om 1011175 300 | 0.1m | 300 | 0.1m 
3DA87 瑟 | 1 1100M 0. 工 | 175 300 | 0.1 刀 | 300 | 0.1 三 
3DA87E | 1 1100M 0.1|175 300 | 0.1m | 300 | 0.1 血 
3DA87 有 下 | 工 |100M | 20 120m 10 175 300 | 0.1m | 300 | 0.1ama 
3DA87E | 1 1100M 0.1 300 | 0.1m | 300 | 0.1am 
3DA87 蕊 |， 1T |L00M 0.1|1150 300 10.1im | 300 | 0.1mm 
3DA87E | 工 |100M 0.1|1175 300 | 0.1m | 300 10.1aa 
3DA87E | 1 |100M 0.1 300 | 0.1zm | 300 | 0.1mm 
3DA87 了 | 1 100M |20120zmm80.1|1175 300 10.1am | 300 | 0.1 
3DA87E | 1 |100M 0.1| 175 300 |0.1m | 300|0.1am 
3DA87FR | 工 |100M |20 120m |011150 350 | 0.1m | 350 | 0.1m 
3DA87G IT |I00M | 20120m |011150 400 | 0.15a 1400101m 
3DA9o3 1 |100M 0.3 | 175 8010.fm| 80|0.1m 
3DA93A | 工 |100M 0.1|175 100| 10 | 100| “1Tm 
3DAo93A 1 1100M 20*120 媚 |0.1|1150 10010.14 生 | 100 10.1tm 
3DA93A | 工 |100M 0.314175 100 | 0.1m | 100 | 0.1am 
3DA93B | 1 |100M | 20*j20m8| 011175 150|0.1m | 150|07Tm 
3DA93B | IT jl100M 0.1T |175 150】 10R | 150 | aa 
3DA93A | 1 1100M 124|20m 1611175 100|10.1m | 100|0.1m 

41 3DA93A | 工 |100M |20120z 10.1|175 100|0.1m | 10010.1a 
42| 3DA93B | 工 |100M |20120m |01|1175 150 | 0.1m | 150 10 1m 
43| 3DA93B | 1 |100M 1 24 120m 101|175 150 1 0.1 和 150 | 0.1 姻 
44| 3DA93 1 1100M 20m |0.1|175 300 | 0.1m | 25010.1m 
45| 3DA93A | 1 |100M | 20120m | 0T|175 100|0.1m | 100 | 0 1m 
46| 3DA9%3B | 1 HooM | 20120m |10.1|175 150 | 0.1 妞 |150 | 0.1m 
47| 3DA93C | LI00M 120120m 10 了 1175 200 | 0.1m | 200 | 0 1m 
48| 3DA93C | 1 |100M | 24120m |0|175 200 | 0.1i | 2001 071m 
49| 3DA9%3C | 1 ji00M | 24 120m 10711175 200 | 0.1m | 200 | 0.1am 
5 3DA93C | 1 |100M |24 |20m |031|1175 200|0.1m | 200 10 1m 


频 


大 


功 


N 型 微波 、 高 频 
-一 一 一 六 一 一 


发 射 极 | 和 集 电 极 集 电极 
- 基 极 | -发 射 极 
基 极 j 
反 回 截止 反 向 截止 ， 
击 穿 电压 电 流 蝶 流 
三 (BR) 忆 6O [加 下 
Tpp | 7caso jreal Tcso [5 
(有 了) 放 (A) | CA) CCY) cm 
4 |10.1zm 工 | 24 5 | 24 
4 10.1D 1 | 24 5 此 | 24 
4 10.1 纪 TH | 24|1 5 | 24 
胡 0.1z 工 上 | 24 SR | 24 
4 |10.1ama Th|124 | 5 | 24 
4 |10.1tma Tu | 24 5 | 24 
4 |0.1 细 1 | 24 5 | 24 
S |0.1 了 工 | 50 5 | 50 
5 |0.1 了 a 41125 | 5 | 25 
5 |0.1ama II | 25 SR | 25 
5 |0.1 嫩 工 上 | 25 
3 |0.1 姻 工 | 25 
5 |0.1 了 ma 工 h | 25 5A | 25 
3 |0.1 茵 革 A | 25 5 | 25 
5 |0.1 耳 1 | 25 
7 |0. 江 垃 1h|25 |50n |25 
5 |0.1 了 1 | 25 SN | 25 
5 |0.13 pn | 50 5 | 50 
5 |0.1 联 1 | 25 SA | 25 
5 |0,I 卫 寺 h | 25 5hR | 25 
5 |0.1 匡 1 | 25 5 | 25 
3 |0.13 1 | 25 5 | 25 
5 |0.1 纪 工 上 | 25 5 | 25 
5 10.1 荆 了 1 25 5 | 25 
5 |0.1 卫 1 | 25 Su | 25 
5 |0.1 好 工 上 | 25 5Hk | 25 
3 |10.1z 工 | 25 SA | 25 
5 |0.14 刀 |0.5 125 1 | 25 
4 | 0.1 了 如 工具 | 25 5A | 25 
5 |0.1 耳 TAR | 25 5 | 25 
7 |0.12a|0.1A|25 0.1 |25 
5 |0.1 垃 工 上 | 25 5 | 25 
5 |10.I 蔚 工 下 | 25 5 | 25 
5 |0.1 志 TAR | 50 5h | 50 
8.3| 10A Th|130| 1 |30. 
5 |0.1 了 了 上 且 | 25 5R | 25 
5 | 0.1a 工 上 | 50 5h | 50， 
5 0.T 缮 工 HA | 25 5 人 | 25 
8,5| 10& 1A130|1 1 130 
5 |0.1 也 工具 | 25 5 用 | 25 
5 |10.1 荆 TA | 50 5 | 50 
5 | 0.1 如 工 k | 50 5 | 50 
3 |0, 工 媒 工 凡 | 25 5A | 25 
5 10.1 丘 工 | 25 51 | 25 
5 |0.1 生 1 | 25 SA | 25 
3 |0.1 生 TH 此 | 25 | 5 | 25 
5 | 0.1 联 工 | 50 5 | 50 
3 |0.1ma TH | 25 1 5 | 25 
3 10.1 1 |125|1 5h |25 
5 |0.f Th | 25 | 5A | 25 


要 ee 有 
率 一 极 管 
大 .功率 三 极 管 
- 基 极 | 向 出 
放 大 
反 向 截止 压 基 
电 流 系 数 降 于 降 率 增 
ES ; | | 机 上 | 
7FBO | 矿 F5 户 F 玉 es 7ec 矿 BES | 7p yc |PolGp 大 cB 
(A)|(VY) mia |max | (yy A) | (Y) (Y) Ci en ( 丽 )| dB) | CCV) 
15 10 | 25 卫 了 5| 50 拭 A4-02 呈 
13 10 ; 25 了 和 1 5 刀 | 50 姑 | A4-02 避 
15 10 | 25 刀 1 5 如 | 30 了 A4-02B 
工 3 10 | 25 匠 1 工 | 5 地 | 50 似 1 和 4-02B 
15 10 | 25 舞 工 5 也 | 50 蕊 A4-02 了 了 
15 ; 10 | 25 血 1 5 弓 | 5S0 姻 A4-02B 
15 10 | 25 工 5 琴 | 50 了 有 A4-02 昌 
工具 5 30 25 | 10 耳 工 1 0.8 5 垃 | 50 人 也 A3-07A 
5 只 5 20 25 | 10 刀 工 S 扭 | 30 也 
5 有 5 20 25 | 10 和 ma 了 引 | 50 了 
了 5 25 25 | 10ia | 工 二 Sa| 50m A3-07 人 
5 有 5 25 25 | 10 血 工 1 5 组 | 50 征 A3-07 丰 
5 只 20 25 | 10mma 工 Sm| S0 刀 
5 有 5 20 235 | 10 卫 工 5 钥 | 30 刀 
SR 5 25 25 | 10ma 了 于 S 邢 | 50 如 A3-07 和 A 
| 30 25 | 10m 工 5 珀 | 50 们 A4-02 
5 上 号 20 25 | 12m 工 Sa| 50 了 ma A4-02 吾 
25 180 | 25 | 10 细 工 5 和 | 50 血 和 4-02 了 B 
20 25 | 10 如 工 5 芯 | 50ma A4-02C 
20 25 | 10 如 工 5 刀 | 50 如 人 4-02 了 了 
20 270 | 234 | 10m 0.9 中 | 1 工 A3-07 人 
20 25 | 10 癸 工 5m】 50zm A4-02C 
20 | 25 | 10 钙 开 5 了 | 50 扣 A4-02C 
30 25 | 10 刀 1.5 工 5 如 | 50 务 由 4-02DC 
20 180 | 25 | 10za 1 5 刀 | 50 了 m Ad4-02C 
号 HL 5 20 25 | 10m T 5 刀 | 50 纪 A4-02B 
20 25 ，T0 如 下 工 5 地 | 50za | A4-02B 
20 25 | 10 和 m A4-02C 
20 25 | 10 如 | 0.35 | 工 耻 | 10 耳 | 及 4-02 0 
20 1 25 | 10 二 工 5 刀 | 50 刀 1 A4-02 了 了 
革 25 10 了 0.75 | 0.1 5 组 | 50tm | A4-02C 
40 25 | 10m | 工 5 和 | 50m A4-02C 
40 25 | 10aa 1 Sm| 5S50 妈 上 A4-02C 
25 180 ， 25 | 10 和 a I 5 了 | 50m A4-02B 
20 1 25 | 10m 工 0.6 |110m| 100m A4-02C 
3 5 20 25 | 10m 1 S 刀 | 50m A4-028 
25 180 | 25 | 10z 1 5 刀 | 50 A4-02B 
3 人 5 20 25 | 10ma 工 5za| 50m A4-02B 
20 25 | 10m 1 0.6 |10ml100 姻 A4-02C 
3 5 2 25 | 109 工 5 了 | 50zma | A4-02BB 
1 
号 5 2 220120|10ma | 1 了 5 和 | 50m | A4-02C 
3 必 220 | 20 | 10aa 工 1 Sm 50 A4-02C 
3 5 20 | 25 | 10 细 1 5 血 | 50 呈 人 A4-02 了 了 
3 5 55 270 25 | 10 血 于 5 如 | 50ma A4-02C 
5R 5 20 25 | 10m 工 Sa 50 各 人 A4-02 了 
5 甩 5 20 25 | 10m 1 纪 | S0mm A4-02B 
中 及 5 20 220 | 20 | 10 和 mn 工 5 50 血 A4-02C 
3 凡 5 20 | 235 | 10 了 二 T 5 切 | 50m Ad4-02B 
3 上 5 20 25 | 10 握 了 了 5 妈 | 50a A4-020 
3 5 20 220 | 25 | 10m 1 5 世 | 50mma 太 4-02B 


世人 mw 


二 
怠 \、 CLANv hD F 
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Cream 一-ecrrrer rmiwwcroie mapreohairesararueroretrwetnmayareeeeeei ro- mhr err TorrTor 人 IT 


最 特 征 避 | 最 热 
j 竣 型 大 大 
靳 多 | 高 
| | 散 | 许 友 
1 < 
| 项 韦 
| | 率 | 频 率 | 流 | 温 | 卓 
| 要 PcMl 六 Fecgl Tc realTal 并 于 
站 于 
| (村 省 (zi CA CA)ECI CC RD) 
ee 人 
I1 | 3Ds93 台 | 工 |109M 0.1 | 173 
12| 3DA93B | 工 | 100M 0 1 373 
13| 3DA93B | 1 |100M| 20*|20m 01 |15 
1 3DA93 1 |100M 0 3 |175 
3DA93C 11 1100M | 20*20m8|01 1175 
16| 3DA93C | 1 | 100M 0.1 |175 
17| 3DA93C | 工 |100M | 173 
18| 3DA93C | 工 | 100M 0 |175 
|9| 3DA93C | | 100M | 20j20m 01 15 
10| 3DA93C | 1 工 | 100M 0.3 1175 
1 3DA93D | 1 |100M | 20s20m8l0.1 1175 
| 3DA93D | 工 | 100M 0 1 |173 
13| 3DA93D | 工 |I00M 01 14175 
44 3DA93D | 工 |100M 0 了 工 | 175 
1 3DA93D | 工 |100 了 4 | 20*j20m |0.1 1145 
416| 3DA93D | 1 1100M | 0.3 |175 
[7| 3DA93 互 | 工 | 100M 0 11 
18| 3DA93 已 | 1 | 100M 0 IT |175 
to9| 3DATSLA| 1 1100 0.1 |150| 0.9 
所 3DA1SIB| 1 | IO0M| | ol 110| 09 
21| 3DATISLC| T 100M 1 1150| 0.9 
2 3DAISED| 1 工 | 100M 1 50 09 
人 23| 3DG27A | 1 | 100M 0 .3 1175 
2 和 让 3DG27B | 工 | 100M | 0.5 |175 
lz5| 3DG327C | 1 | 100M ， 0.3 | 17 
j26l 3DG27D | 1 100M 0.3 
lz7| 3DG27B | 工 | 100M 3 173 
Ba 3DG27C | 工 1100M 0.3 |175 
pzo| 3DG278 | 1 | 100M 83 |175 
30| 3DG27 了 | 工 1100M 10.3 | 475 
3 3D G182F| 1 工 | 100M 0.6 |4175 
3| 3D G182G| 工 |100M | 0 6 |175 
33| 3DA4EA& -1 1 TI00M | 10 j25m |91 |175 
3 3DPA41A-2 1 100M| 10 125m 101 14175 
35| 3DA41 让 -3| 1 | To0M | 10 25 10 1 3475 
ba 3DA41A-4 1 100M | 10 125m 0.1 1173 
7 3DA41A- 引 1 IT00M| IT0 125m 101 |175 
5 3DA4I1A-6 1 1100M 10 25o 10.1 14175 
39| “了 生体 友 | 工 | 1003 1 50 
| DANEB | 工 |100M 1 [50 
4 DAoLC | 工 1100M 1 50 
4 了 | DAOED | 工 |1ooM 了 159 
4| G3DA87B| 工 | 100M 0 .1 | 175 
人 钊 G3DA87C| 工 | 100M 0 1 |175 
45| SFEIA | 工 |100M 0 2 | 4175 
46| 3DA93C 11 |100M|20|20m |01 1175 
47| 3DA93D | Ti100M | 20 j20m |01 1173 
引 3DA225 | 1 1100M 19 |10m |01 1450 
49| 3DA2258 | 1 11t00M | IO 1ron |05 |3150 
李 3DA2258 | 1 |100M1 1t0 iom 1101 |3150 


4。 高 频 大 功 
4.3 和 硅 NPN 县 短 波 .、 离 频 

寄 电 极 | 和 集中 瓜 | 发 射 角 | 集 了 电极 集 电极 
- 基 极 -~ 发 射 极 

- 救 极 -发 射 报 -~ 禁 极 
反问 截止 反 向 截止 
击 穿 电 压 | 击 穹 电压 | 击 穿 电压 也 流 电 流 
矿 (BR)CBO | 天 (PRICEO | 六 (BR) BEBO 人 和 
7 Jop | Tc5po | 斑 csl Tczo |FcF 
(交趾 《AAA) VC 丰 > | (和 丰 》| (和 | 人 (和 六 ) 
和 | 1 二 
1150 10.f 刀 | 5 10.f | 50 5 有 | 3S0 
2 15010.f 刀 1 5 0. Ta 1 30 共 | 50 
15010.1Ia 115010.1m 1 3 |10.41 了 生 二 223 5 此 | 25 
150 |0.1 细 |15910.1 纪 | 93 |0.1 了 三 | 5S0 SR | 50 
200 10.1 刀 |20010.1 纪 | 3 |0.1 刀 工 上 | 25 SR | 25 
200| 108 1200| 革 ma 8.5| 10 夺 A | 30 工 | 30 
20010.1m | 5 0.41 茵 工 A ] 50 5 | 50 
200 10.1 弓 | 5 和. 工 弓 工 上 | 30 35 负 | 50 
200 10.1 垃 |20010.41 馈 | 3 10.1 地 革 | 25 Si | 25 
200 10.1 世 |200|10.1i | 5 汪 1 |] 50 引 EE | 50 
250 0.1 组 | 25010.1 志 | 5 |0.f 纪 工 A | 25 引 上 | 25 
250 | 10R 1250| 118.5 1 | 1 有 | 30 1 上 | 30 
250 |10.1 钮 15 0.1mm | 工 避 | 50 SEE | 50 
25010.1 1 5 |0.fE 工 上 j S SR | 50 
250 10.19a | 250 | 0.1 二 | 3 0. 工 他 上 1 25 5 上 | 293 

| 

25010.1m12s010.tm 5 |10.1m | 工 R | 50 SR | 50 
300 10.1 丰 1 3 [. 工 世 1 | 3 5 六 | 50 
300 |10.1 刀 | 5 10. 革 二 于 只 | 50 5 有 | 50 
100 | 0.1 | 5 10. 所 2 有 4 | 50 5 | 50 
150|10.1 组 15 |0. 工 各 2 县 | 50 5 扩 | 50 
20010.1 生 | 5 |10.1 垃 2 | 50 5 世 | 50 
25010.4 型 | 3 10.1 细 2 | 50 58 | 50 
75|10.1 生 | 7310tmlSs |0.1m 1040.58 | 25 1 1 25 
100 10.1Ha | 10910.3 地 | 5 0.1 纪 10.5 吕 | 25 工 及 | 35 
15010.1 妇 115010.7 志 | S 0.1 妇 18.5 有 | 25 工具 | 29 
200 10.1 120010.37 二 | 5 0. 工 组 工 吕 | 25 10 25 
60|10.1| 如 |10.Tm|5 |10.1m| 41323351 2p|25 
10010.1 屯 | 100 10.Ea | |0.1 垃 工 共 | 25 2 及 | 25 
15010.1 了 | 15010.4 乌 | 5 8. 工 弓 工 世 | 25 2 人 | 25 
20010.f 雪 |20010.1 匠 | 5 10.4 亚 工 | 25 2 | 25 
| 60|10.4 共 | 如 061 和 | S 10.4 弛 1 | 30 2 130 
100|0.1ama |310010.1m 5 10.1m | 了 | 301 28|30 
60|10.1 妇 | 人 10.1 和 |5 10.1 握 1 | 30 5 | 30 
10010.I 乌 | 10010.1 刀 | 5 0. 工 全 工 上 | 30 SR | 30 
140 10.1 生 | 14010.41| 5 | 0.1 垃 工 | 30 5h | 30 
188 10.1 和 |13010.1 刀 | 5 0. 工 志 工 上 | 30 SR | 30 
22010.17 钥 |22010.1 包 | 3 |10. 卫 T4 | 30 SR | 30 
26010.1 纪 |26010.1 生 | 5 0. 工 世 工具 | 30 SR 130 
20101ma| 14151015 10.1 志 |0.3 120 10.5R 1 2 
3010.1 刀 | 2010.14|5 |10.1a 10.38 1120 10.5 具 | 29 
S0|10.E 匀 | 4010.1 绊 | 5 0.T 纪 |0.3 | 2 0.5 | 20 
780|10.1 如 | 6010.1 妇 15 10.1 刀 |0.3 中 | 20 10.5R 120 
T55|8.1I 握 |4155|0.1 弓 | 5 0. 工 卫 工 共 | 25 SR | 25 
205|10.1 了 |120510.1a| 5 10.1 了 如 工 呈 | 25 SA | 23 
100| 4340 1100|1 工 吕 | 8.5| 10 4 | 30 工具 | 30 
20010.1 和 1 20010.1 旬 13 |0.1 王 1 | 25 SR | 25 
2350 10.1 二 125010.TI 志 | 5 0. 工 了 王 工 上 | 293 5 | 295 
350 2350| 工 刀 | 7 |0.4 和 100R 1250 
250 了 十 | 25f 组 | 了 革 刀 10.1 匀 1250 | 10& 1100 
250 了 夫 | 230 工 班 | 7 1 10.19a 1250 1 10R It00 


有 ea 生 
率 三 极 管 
大 功率 三 极 管 
发 船 极 起 功 六 
-~ 基 极 辣 
旋 大 
反 疝 截止 压 
也 流 系 数 降 
站 一 | 
TBE50 | 矿 BB Ap 六 cgil Tc | 六 pgs cgg |j7sl re |Polece |jFrcgjPprj 5 晤 司 
开 了 
(A)|1 (7Y) nin | msz vaA) COV)  V |(a) (全 ) | 机 ]| (CdB) | CVY) | 和 | (CEz) 
E 1 二 训 人 SS ES 本 5 和 
30 | 220 | 20 | 40 1 SS0aa A4-023 11 
30 220 20 | 3140 了 二 5 所 | 30ma 上 太 3-09A 12 
5 5 20 | 了 0 和 1 5 纪 | 50tm A4-02B |3 
25 T80 25 | 10 人 给 工 5 切 | 5350 和 AAA4-02 有 14 
引 上 5 20 25 | 10am 1 5 芭 | 50m A4-02B |5 
20 23 | 10 丰 | 1 工 0.6 |10 科 | 0.1 A4-02C 16 
30 200 0 | 10 细 工 35 垃 | 50 妇 A3-02B 17 
30 200 20 | 10 旺 了 A4-02 呈 吕 
有 5 20 25 | 10 扣 人 5 垦 | 50 刀 A4-028B8 19 
235 | 180 1235| 10ml 1 Sm| 5S0tm A4-02B 了 110 
SR 5 20 25 | 10 细 1 Sa 50 和 A4-02B |11 
20 25| 20 和 | 0.6 |10m| 0.1 Ad4-020C | 也 
30 |200 |20 | 区 ae 工 5 如 | 50 和 A4-02B 1413 
3 20 | 10mm 了 5 也 | 50mm A4-02 昌 | 押 
SR 5 20 25 10 如 了 5 名 | 50 如 A4-02B | 
25 |180 |35 1 10m| 工 引 如 | 50m 上 4-02 呈 |16 
30 | 200 | 20| 10m 工 5 匀 | S0mm| A4-02B 117 
30 | 200 | 20 | 10m 工 5 和 | 50 姻 A3-09A |18 
20 200 20 | 340 地 下 5 卫 | 50m 3-01A 119 
20 | 200 | 20 | 2 血 T 引 位 | 50 血 BF3-01A，、|20 
20 |200 |201 340a 1 5 位 | 50 和 F3-01A |21 
20 | 200 | 20 | 1tm 工 5 似 。 50im B3-01A |22 
20 10 | 5 和 | 5 1 |30mm| 0.3 A4-02PR 123 
2 40 | Sm 1S 1 |30m| 6,3 入 4-02 吕 |24 
20 10 | 5 和 | 工 S 4 130m| 0.3 A4-02B 2 
30 1200 | 2|1093 1.5 1 |30ml 0.3 A4-02C 12 
30 25 | 10m| 15 1 130m| 0.3 A4-02C 127 
30 25 | 1m| 了 .5 1 |30m| 0.3 A4-02C 128 
30 25 | 10m| 1 4 |30m| 0.3 上 4-02C 129 
30 25 | 10m | 1.5 1 |30m| 0.3 A4-02C :30 
30 2 10.2 1.2 1 |20oa| 0.2 A4-026 |31 
| 30 2 102 412 1 工 jzomla03 A4-02C |33| 
20 410 | 33 和 放生 5 了 血 | 50m A4-02C |33 
20 10 | 235 细 | 泽 5m| 50m A4-02C |34 
2 19 | 25 细 1 Si| 50 Ad4-02C |33 
20 10 | 25 和 组 工 S 刀 | 50 全 A4-020C 136 
20 410 | 23 也 工 S 妇 | 50 姻 A4-02C |37 
20 10 | 25 他 工 和 | 50 耳 | A4-02C |38 
S5 | 400 1 10.1 了 .3 0.8 |0 下 1 39 
55 | 49 工 |0.1 13 | 0.8 101 1 46 
55 | 400 工 |0.1 13 | 08 10 1 41 
5 |400 | 工 |0.7 1.3 0.8 |0.1 1 42 
| 20 | 120 |235 | 20a 工 5 青 | 3S0 血 A4-02C 143 
，20 |3420 | 和 | ta 1 135 了 | 50m A4-02C |44 
40 1150 1335 | 1 06 0ml01i 上 4-02G | 和 5 
S 5 | 320 132|1ml 1 5 所 | 50m A.4-02 电 4 
了 有 5 | 20 125110mjl 了 Sma| 50m A4-02 了 |47 
40 20 | 40 弓 | 3 了 | 5350 所 E3-01A 48 
1 有 40 | 20 | 40m 了 | 5 铂 | 50 细 RE3-03A 149 
1 7 | 4 和 11356430m| 1 Sm| 50m| 人 3-01A 5 
| 


[2 
4.。 高 频 
4.3 硅 NPN 
| 最 | 特 征 | 最 | 最 | 热 | 焦 计 圾 | 梨 电 被 | 发射 裤 
卫 柑 | 关  : 
| | 有 多 | 高 
坟 许 | | 基 极 | - 发 射 极 基 航 
功 电 
| 率 | 类 来 | 党 | 温 | 阻 | 击 穿 电 压 | 击 穿 电 压 | 击 穿 瑟 导 
同 iES | 矿 CpRyCca0| 开 CBR)CEO | 并 (BR)EBO ， 
吕 天 Pei 亡 Jrcgl Tc cilT78| 下 寺 TD Jr 
(CWJ| Hz) | YA CA CC CD 机 ?VIA) CVD CA | YA) 
上 | 3DA93E | 1 |100M | 20 |20m |100@m|175 300 |io0m|300|100n 15 |1008 
2| 3DA2258A| 1 |100M 100 了 | 159 “350 250| Im 7 |100p 
3| 3DA87E | 1 TO0M | 25 150 和 a |100 刀 | 175 350 |100i 1350| 100p | 5 | 300 
41 3DA93EF | 1 1300M |24120m |i00ml1s0| 30 |1400|1100pk|350|1002 | 5 | 100E 
5| 3DAL0OEF| 1 100M | 34 120m jio0m|150| 30 |4001100nh1350|100h 5 |1008 
15| 3DA87G | 1 |tooM |25|50m 1100m| 175 400|100n | 400|100k 5 |3008 
7| 3DA87G | 1 [tooM |20|20m 00mli50| 30 |1450|100i|400|100h | 5 |1008 
8| 3DA93G | Tt00M |24120m |100 和 | 150| 30 |450j1008|40011008 45 |100k 
9| 3DA150G| 1 |100M | 24 |20m |160m|150| 30 1450110081400|1008 15 | 4008 
3DA87H | 1 100M | 320|20m |100m|150| 30 |500|10081450|1008 | 5 |1095 
1 3DA93H | 1 iooM | 24|20m |100m|150| 30 |500|1008|450|1008 5 |3100 开 
1 3DG8050 | 工 |]t00M | 10 150m | 1.5|150 30 25 6 
13| 8050 1 |100M 1.5| 150 4 25 6 
141 3DG8050 | 1 1I00M | 10|50m 1.5|150 45|i00n| 25|100n16 |100r 
可 3A495 ”| 1 ji0oM | 10|110m | 1 13450 70|160 | 50|11008 5 |i00p 
[6 SFEIB | 1 [tooM 200 姻 | 175 150| 108|150| tm 8.5 108 
17| SFEFIC | 工 |100M 200 姻 | 175 200| 102| 2001 Im | 8.5| 10E 
18| SFID | 工 |1100M 200 症 | 175 250 | 10 | 250| | 8.5 340 
19| SFIE | 1 1100M 200m| 175 300| 102|300| Ta|8 引 310 
20| 3DG83C | 1 |120M | 20 | 5 |00 175， 100 100 6 
2 3DG83D | 1 toM | 20 | 5am |100mm| 175 150 150 6 
22| 3DG83 蕊 | 1 129M | 20|5m 1100m|175 | 200 200 6 
23| 3DG83FE | 1 |120M | 20|5 纽 1100 刀 | 175 250 250 | 6 
2 BC635 | 1 30MS| 5|10m | 1.5|150 全 |1008| 45|1008 |5 
25| BC637 1 工 |30MS| 5S|10m | 41. 引起 60 |1008| 60|100p | 5 
26| 3A668 11 | 140110m | 50mm|3150 180| 108|125| 3115 | 310 
27| D668A | 工 |tagM | 12110ma | 50mm| TS0 180| 30n|160| tmi5s5 | 108 
28| 3DA668 | Ta0M | 10110m | 50mm|45 1801 1408 125| 415 | 108 
29| 3DA668A| 1 IOM | 10 110m | 50m|150 180| 108|160| 1m|5 | 108 
30| 3DD668AC| 1 1140M 50 姻 | 125 180 160 5 | 10p 
31 RG2SD668| 1 |140M 50 和 | 15 180 | 3108|160| 15 | 108 
32| 3DA3500 | 1 |150M | 10 |20mm |300 玫 | 175 150 150 6 | 10P 
33| 3DA80A | 1 |150M | 10*|50m8 1 1175 3010.1ma| 25|100R | 4 |300p 
3 3DA80B | 工 |150M | 10*|50m 引 1 14175 60 10 im| 45|100k | 4 |1008 
35| 3DA80C | 工 |1150M | 10s|50m 引 1 14175 40|01lml 30|100m | 4 |100 呈 
36| 3D G130A| 1 |150M 600mm| 175 40|0.7 了 | 30|1008 | 5 |100z 
37| 3D G130B| 1 工 |150M 600mm| 175 60|0.fama| 45|1008 |5 |1005 
38| 3DA3501 | 1 |150M | 20 |20m 300m| 175 150 |0 im 150| 100k | 6 |1008 
39| BY3500A| 1 |150M | 10 |20a 1300 和 | 175 150 |0 1m| 150| 100h 1 6 |31097 
40| BY35003B| 1 1150M | 10 |20mm |300mm| 175 200 |0.4mm| 200|100k | 6 |1008 
41 BY3500C| 1 150M |， 10 |20 血 |300 利 | 175 200 |0.1am| 200| 100R | 6 |1008 
4 3DA8BIA | 1 |150M |310150m | 1 | 了 5 3010 1m 25|100814 |1008 
43| 3DAS80OC | 1 150M |10150m | 1 13175 3010 1ml 30|100p 14 |i00 
44| 3DA80B | 1 10OM | 10150m | 1 175 6010.1am| 45|1008 | 4 1100R 
45| 3DG2912F| 1 150M | 10 |20m | 50a|175 200 |0 tama| 200|100 | 5 | 200n 
146| 3D G8050 | 1 90M | 10 50 器 | 1.5|150 4010.1m| 25|100h | 6 |31008 
j47 CH80501 3 |looM |101s0m | 1.5|150 40|0 1ml 25|200k | 6 |3005 
la8| 3DA1383 | 1 1200M | 10150m | 1 |150 30| 10p| 25| 2 甸 |15 | 10p 
49| 3DG1383 | 工 1200M | 30 |50m | 1 |3450 30| 10p| 25| 2a|5 | 103 
50| 3DG1383 | 1 1200M | 310|50m | 1 13150 30| 10&| 中 | 1m 13 | 10 
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集 电 极 
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Tcaso IFcs 
(A) |VY) 


的 
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六 > FF CD Cn CAL Cn Cn Un 


人 和 上 


外 


aa ae 生 m 


出 
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功 
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-发 射 极 
反 疝 截止 
电流 
Tcso 
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人 
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下 主 二 
CD 
La 


上 
凡 | 工 3 
只 | 了 3 
上 


已 
aaicapasiciscrniesiouceeycecaiiiappabisrm 
前 饱 和 输 功 率 
钴 序 
问 出 
反 阿 截止 压 | 功 
电 流 | 系 数 涤 压 降 率 增 益 
1 Re 1 
了 FEBO | 玉 BB AP 斑 czl Te | 和 55s Frcpgs jipl ro 1polGp |Frcg1Prl 尖 是 
(A) | (V) | mia | max |(V) CA) | (CCV) (VY) (CA CA BCGdB) | (V) | 页 )| (Hz) 
人 省 | 了 下 iT 人 恒 四 人 加 1 
S 有 u 5 20 220 1 20 | fi0m 开 攻 Sm| 5350 A4-02C 11 
40 20 | 40 刀 寺 交 和 5 也 | 50 卫 E3-01A 12 
中 上 5 25 200 | 25 | 10mji 1.2 工 Sa 50 了 mm Ad4-02B |3 
S 5 40 150 | 28 | 10 姻 工 5 了 | 50 卫 A4-02C |4 
5 上 5 40 150 | 25 | 10m | 1 工 5 了 重 | 50 A4-02C 15 
5 几 5 25 200 | 25 | 10 细 七 学 1 5 卫 | 50m A4-02B |6 
5 5 40 150 | 23 | 10m 工 工 5 也 | 50 了 A4-02C |17 
| 5 5 40 150 | 25 | 10 血 I 1 5 和 | 50tm A4-028 18 
引 必 5 40 150 | 25 | 区 血 工 工 5 了 | 50 孟 A4-02C 19 
3 S 40 150 | 25 | 10m | 1 工 5T| 50m Ad-02C 110 
3 用 5 40 150 | 25 | 10a 1 工 5 位 | 50 如 A4-02C |11 
40 工 |100zm | 1.2 0.5 |80am| 800 耿 和 A3-07A | 芭 
85 300 | 工 | 100 所 0.5 1.2 |80m| 800m A3-07A |13 
20 工 | 100m | 1.2 0.5 |80ama| 800im | A3-07A 114 
40 240 | 2 | 50 血 0.8 150m| 500 A3-09A | 
40 150 | 25 | 10z 了 0.6 |10m| 100 A4-02C 116 
40 150 ，25 | 10 奸 工 0.6 |10 刀 | 100 血 A4-02C TI 
40 150 | 25 | 10 耳 1 0.6 |110mma| 100am A4-02C |18 
20 25 | 10 1 0.6 |10 和 | 100 折 A4-02C 119 
30 20 5 匡 让 5 姻 | 50 颈 A4-02C |120 
30 | 20 | 5 工 5 志 | 50 A4-02C |21 
30 20 | 5 姻 了 5 年 | 50aa A4-02C 122 
30 2 5 垢 工 5 和 | 50 了 A4-02C 123 
10U 5 40 270 | 2 |150ma 0.5 150 和 | 500z A3-07A 124 
10 5 40 270 | 2 1150mm 工 0.5 150 血 | 500 如 A3-07A_ 125 
T0h 5 60 320 | 续 | 10m 2 3 年 | 30m F3-01A， 126 
60 200 ;5 | 410 了 2 3z| 30mm F3-01A ,27 
了 10 及 5 60 320 | 5 | 10 2 3 科 | 30zm F3-01A、 |28 
TO 5 63 320 | 5 | 10t 2 3 年 | 30 了 和 F3-01A 129 
70 240 | 5 | 140m 工 . 30 
60 320 | 5 | 10m 2 3za| 30m A3-07A |31 
40 120 | 10 | 150m | 0.4 115 鱼 | 150m | . A.4-02 了 3B 13 
工具 4 25 T0 | 100 了 ma 0.4 |50m| 500 姻 A4-02C 133 
工具 4 25 10 100 了 工 0.4 |50m| 500za 4-02C 134 
工具 4 25 10 | 100 了 ma 工 0.4 |50 甸 | 500 征 A4-02C 135 
40 10 | 50 生 | 工 0.3 |110 刀 | 100tm A.4-02C 136 
40 10 | 50 和 1 0.3 110zmm| 100zm A4-02C |37 
70 300 | 20 | 20 握 0.4 115mm| 150z A3-02B 133 
40 150 | 10 | 50m | 2.5 1.5 |50m A4-02B 139| 
40 150 | 10 | 50m | 2.5 1.5 |50m A4-02B 140 
40 150 | 10 | 50 和 | 2.5 1.5 |50m A4-02 了 141 
工 上 4 25 10 | 100m | 工 0.4 |50m| 500m A4-02B |142 
1 4 25 10 | 100a| 1 .4 150 姻 | 500m | A4-02 了 143 
1 4 25 10 | 100 血 1 0.4 150 刀 | 500 纪 A4-02B 144 
50 270 | 10 | 20 了 0.9 .5 | 3 科 | 30z F3-01A 145 
85 300 | 1 |100a 1.2 0.5 80 和 | 800mm A3-07A 146 
85 300 | 1 |100 0.98 0.28 180m; 800m A3-07A |47 
85 340 | 10 | 500 血 工 .2 0.4 |50i1500 血 A3-09A 148| 
85 340 | 10 1500m | 工 2 0.4 |50m| 500am 4A3-07A |49 
40 10 | 500 姻 1.2 0.4 |50m| 500mm A3-09A |520 
i 
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513DA18A 


3 也 AI18AA 
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3DA18 了 3 
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32113DAT8SC 
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3 也 A37T 

双 GEn3866 
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和 


3113DA37 瑟 
3213DAT8C 
3 3 了 DA3866 
3413DA891A 
35 3DA37 和 
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j3613 了 DA37A 
|j3713DA37 吕 
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六 上 上 产 记 FF 


He Fa is js FF- 


200M 
200M 
200M 
200 了 于 
00 计 


00M 
0M 
00 导 
fM 
300 这 


CD Co co SoD 必 2 


| 300M 
300 嫩 
300 M 
300M 
300M 


300M 
300M 
300 以 
300M 
300M 


300M 
300 M 
300M 
300M 


500M 
560JM 
S00M 
600M 
600 计 


600M 
600 M 
600 区 
600M 
600 记 


600M 
600M 
600 这 
600 证 
600M 


600M 
600M 
600M 
600M 
600M 


700M 
750M 
750M 
750M 
750M 


300M| 


征 最 让 热 
大 > ， 
多 毅 
许 | 
下 
率 | 流 | 浅 | 蛆 
| 
1 cy 77 灰 时 
(让 《下 ) CA 页) 
50 了 玫 150 
SSD 工 50 
下 150 
了 30 
530 人世 工 150 | 
3 地 了 450 
30 伍 1 用 .15 工 73 
30 弓 10.15 工 7 
50|0.13 14735 
10 玛 |10.05 1350 
10 妇 10.05 1430 
0 05 工 5 
人 .0 175 
人 .日 173 
S0 青 上 0.13 1175 
50 如 10.15 | 175 100 
10m0.0S | 150 
10 钥 10.05 150 
S00.15 | 175 I00 
S0 妈 0.15 二 
3010.135 |150 30 
50ia 上 .15 150 30 
1 .1 175 
S0 | ,1 了 73 100 
50 馈 | 虐 .15 二 75 了 00 
20 垃 10 .35 173 100 
30 纪 |0.15 73 
SO 0.4 1175 
309 租 |0.15 75 
S0 王 |0.15 工 78 
30 纪 |0.15 | 450 
502010.195 | 173 
S0z2 04 1175 | 
30 生 10.25 1173 150 
30 纪 |0.15 179 100 
30 纽 上 0.15 73 1 100 
30 生 上 0.15 173 | IT00 
30 刀 10.15 17S 4100 
人 .T5 50 30 
0 ,15 50 30 
3S0 纪 |0.15 | 4178 
50 到 10.45 179 
S0 表 |0.15 175 
30 了 上 0.15 | 175 
30 坦 10.15 175 
S0t10.2 了 7 吕 
40 组 |0. 工 了 7S 
40 了 二 0. 工 75 
40 世 |0 工 75 
20 纽 |0.35 工 7 人 


Snoreeae ee -ee eve ee 


[二 
4 高 频 大 功 
4.3 硅 NPN 型 微波 、 高 频 
本 RE 
集 号 棚 集 电极 发 草 角 | 集 电 极 集 岂 
- 基 极 ~ 发 
其 棚 - 发 射 极 ~ 某 极 
| 反 四 截止 反 出 
雷 穿 电压 话 穿 电压 击 穿 果 压 | 中 流 电 
广 cBR)cpBO | 玫 (BR)CEO 六 (83R) 忆 BO 和 
了 7 | rz 17cso Feca| Tczo 
了 7) (在 ) TY (AZ 放 《 人 (AT (A) 
中 10 只 | 25 2 | 3 108|0.1R| 20 
30 10 具 | 25 2 | 5 10 呈 | 0.1 有 | 20 
30 上 25 5 0.1 几 
30 了 0 25 2 组 | 5 ET08& | 0.10| 20 
30 10 有 | 25 2 | 5 10 只 | 0.1 | 20 
35 工 刀 | 30 工 纪 | 2 工 专 TI00 只 
55 1 世 | 50 1Tm | 3 荆 世 | 100 R 
53 工 握 | 50 工 如 | 4 下 纪 | 104 12 40 线 
50 | 0.1 妇 | 45 3 纪 | 4 0.1E| 20 
00 | 0.1 纽 | 60 31a4 | 4 0.1| 20 
60 | 0.1 志 | 50 3 切 | 4 0.1T3a1 0 20 
40 | 0.1 所 | 30 0 二 | 5 0.1 级 | 0.35 有 | 10 二 且 
60 | 0.1 弓 | 45 0.1a | 5 0.1 包 | 0.53 | 10 工具 
35 1m| 30 了 位 | 2 工 得 100 
35 工 世 | 30 1 刀 | 2 工科 | 100 
50 | 0 ,1 弓 | 45 3 位 | 媳 10.1u| 20 
50 | 0.1 纪 | 45 二 | 有 0.1j| 20 
55 1za| 50 Ta | 3 工 和 经 100 只 
55 工 伺 | 53 41 纽 | 3 工 弓 T00 j 
] 下 
60 | Tam| 50 Ta | 1mal 1 20 108 
70 1 握 | 60 4 | 工人 | 40 有 1 20 10 也 
30 鞋匠 | 25 工人 | 2 了 fa| 50 12 | 150 
35 工 刀 | 30 1m | 2 卫生 T00 有 
55 | 工 刀 | 50 1 | 3 Tt 志 | 100 
70 工 刀 | 4 全 | 15 娟 | 10 530 有 
30 I 妃 | 35 开刀 | 邓 了 纪 | 153 | 24 50 只 
60 | 0.1 志 | 30 0.1Ti | 3.5| 0.19a| 20R 20 30 
48 工 血 | 30 Ti | 3 工 纪 | 5 县 | 10 | 100 呈 
30 1 班 | 25 1 | 2 工 得 | 50 12 | 150 遇 
48 1 垃 | 30 1 全 | 3 TI TS5AI 1L10 14100R 
39 了 垢 | 25 IT 如 | 2 了 位 | 50 12 14100& 
3S53 | 0.4mm| 30 5 | 3.8| 昌 . 二 20 
40 1T0 靖 | 25 25 贡 | 条 sl 410D| 49 25 及 
48 工 妞 | 30 如 | 3 工地 100 只 
48 T 霸 | 30 Ti | 3 工 琢 | 15 有 | 24 5 有 
48 工 廿 | 30 1 | 3 工 得 | 5 如 | 24 3D 
48 工 全 | 30 工 志 | 3 工 志 T00 纪 
50 工 得 | 30 工 二 | 3 工人 | 00R8120 4100 吧 
80 工 钮 | 40 22 | 3 工人 | 100 20 134098 
35 IT 芋 | 30 |2 | 1 人 408| 12 
40 工 组 | 35 1 弓 | 3 工科 | 4 人 0 只 | T2 
55 工科 | 50 1 刀 | 3 T 妇 | 10 只 | 12 40 用 
48 T 工 菇 | 30 了 | 3 1 垃 | 13 有 | 10 其 
48 工匠 | 30 1 志 | 3 工 组 | 13 及 | 10 33 线 
5 3 有 | 2 0 和 | 3 1 王 | 10& 10 13400m 
15 位 | 人 4 工 和 | 15 员 | 10 | 100 上 
25 半 弓 | 芋 工 但 | 135813410110088 
45 1 给 | 45 2 坦 | 对 工 但 | 45 站 | 10 | 100 具 
70 工 但 | 4 工 位 | 15 上 | 10 50 上 叶 


大 项 率 三 管 
极 | 发射 极 电 流 前 饱 和 输 功 率 上 机 
射 极 | - 大 报 商 | 雪 
a 放 大 | 
蕉 止 | 反 向 截止 压 世 
流 | 电 流 系 数 降 正 降 率 增 益 
六 cpB| TBEao | 庆 EBl| pppE |Frcgl Tc rssslrcss ij ie|ltic lpPoliGp lrcsl Pr | 7 村 
= 本 
(| (A) yjlmialmazxltv CA | vv | GaA) | CA) WwW) | cdB) jy WwW) | GHz) | | 
85 | 340| 10 | 500m| 1.2 | 0.4 | 50a | 500 志 | A3-09AA | 
85 | 340| 10 | 500 了 0.4 | 5 | 500m| A3-09A |2 
85 | 340| 10 | 500m 0.4 A3-09A |3 
85 | 340| 10 | 500m 0.4 | | F3-01A |4 
85 10 | 300m| 1.2 | 0.4 | 50m | 500m | A3-07A 15 
50 5， 1 142 |04 |50m |500m | As3-07A |6 
20 3 5 | 30 和 m 05 |I0m | 50ml05 |10 |24|150m |200MI A4-02B 17| 
20 邱 5 | 30m 0.5 | 10m ji 50m|05 |1 124|50m |200M| A402B |8 
12 了 12 ， 30mm 1 10m | 100m| 0.5 11 124|50m |200M| A4-02B |9 
20 | 100| 10 1 30m 8.4 | 32m | 20m | As3-09 10 
20 | 100| 10 | 10m 0.4 | 2m | 20 甸 A3-09 | 圳 
20 | 100| 10 | ft0m 0.4 | 2m | 20m | A3-07A |] 
f0 40| 10 | 59za| 工 0.3 | 10m | 100m | A402B |13! 
10 40| 10 | 50 亚 | 工 0.3 | 10mm | 100 纪 | A4-028B 114| 
20 3 5 | 30m 0 | tom | soml0s5 |10 | 24|som|200M| 信 4-02BB 1 
20 朱 5 | 30m 0.5 |10nm | 50m|l0.5 |10 | 24|50m |200M| 入 4-02 卫 1 
20 | 100| 10 | TI0m 0.4 | 2m | 20oa A3-09A 11| 
20 | 100| 10 1 10mm 0.4 | 2m | 20om 22 |] 10 58M|  A3-09A_ 18| 
20 扫 5 | 30am 0.5 | 10m | 50ml05 |10 |324|50m |200M| A4-02B 349| 
20 丘 5 | 30m 0.5 | 10a | 50m|05 |110 | 24|50m |200M| A4-02B 峡 
20 40 | 150| S | 30m| 1 0.5 | 10m | 50ml03 |10 |24|50m |200M| A4-02C | 2 
20 40 | 150| 5 1 30m|T 0.3 | 10m | 50ml05 |310 |24|1500m |200M| A4-02C 123| 
12 15 12 | 30 节 工 TI0 刀 | 100 纪 A4-028B 123| 
20 了 5 5 | 30m 0.5 | 10m | 50m|0.5 |110 |124|50m |200M| A402B |24 
20 了 5 | 30m 0.5 | 10m | 50aal 65 | 1 124|50m |200M| 人 4-02B3 |23| 
10 20 10 | 20 上 0.5 | Sm | 50nm A4-02C |28| 
24 15 10 | 30zm 0.7 | 6bm | 60ml05 |10 |124|5om 1400M| A4023 27| 
20 20 5 | 50m 0.4 | ft0m | 100m A4-02 了 |28 
10 20 10 | 30m 0.5 | 20m | 10gm| 0.25| 7 13234150m |400MI A4-02C |29 
12 20 12 | 40 1 10m | 100m| 05 |10 124|5om |200M| A402C |30| 
10 20 10 | 30m 0.5 | 20m | 100m| 0.5 |10 324 150m | 400M| A4-02C |33 
12 15 12 | 30m 了 10m | 109m A4-02 如 |32 
28 15 5 | 50 姻 T I0m | 100m| 1 8.2 | 28 |150m | 400M| 和 A4-023B |33 
123|25u 4 1251148010| 30m|1 0.35 | 5m | 50m| 0.28 | 7.5|1|50m | 400MI A4-02B |34 
20 后 5 | 30m 0.5 | 20m | 100m| 0.25 | 7 124」 50m |400M| A4-02B 到 
24 15 10 | 30aa 05 | ba| 6lmlos | 10 12324150m |400M| A4-02 了 3 136 
24 15 10 | 39m 0.5 | 6m | 60ml05 |10 |24|50m |40M| 人 A4-02 了 13 
20 15 5 | 30m 0.5 | 20m | 100m|05 | 10 1 24| 50m |40M| A4-028B |38 
1 20 40 | 150| | 30m| 1 0.5 | 20m | 100m 1 A4-02C 139| 
20 40 | 150 | 30mj 1 0.5 | 20m | 100m | A4-02C | 
15 12 | 40m 了 I0m | f00am| 0.35 | 7 |24|5som |200M| Ad02B 4 
了 12 | 40m I 10m | 100m| 0.5 | 410 124|50m |200M| A4-02B | 人 2 
12 5 12 | 40m 1 10m | 100m| 0.5 | 10 | 24|50m | 200M| 全 4-02 也 143 
10 20 10 | 30m|1 0.5 | 10m | 100m 7 134|50m | 400M| A402C 144 
10 20 10 | 30m| 工 0.5 | 10m | 100m 10 | 24|50m | 400M| 人 4-02C | 人 5 
10 | 10R | .5| 2 10 | soml 0.9$| 1 Sm | 50m | A4-02C |46 
10 20 10; 40m| 1 0.5 | 10m | 100ta A4-02C 47 
10 20 和 | 40m| 1 0.5 | f0m | 100m A4-02C |4 引 
10 20 和 0 | 地 如 | 工 0.5 | 10m | 100m A4-02C 149| 
T0 20 20 1 20| 工 8.5 级 50 A4-02C 


1 


最 特 征 最 最 热 集 电 极 | 集 电极 
序 型 大 大 | 汪 
耗 多 
切 电 | 
率 频 率 流 | 温 阻 击 穿 电压 | 者 穿 电 压 
广 (BR)CBO 六 (8R)CEO 
本 Pow jl Ar Frcgl Tc | Tc 7 RN 7 亲 
() | (Hzy VD CA CA TCD ODN) TV CA TY CA) 
1 1 了 f 本 
T| 3DA37A 工 800M|1 140 | 30mm | 450 和 如 | 175 48 | 1om | 30 工 匡 
213DA37B [1 800M| 10 1 30 刀 | 150 钮 | 175 48 1Pm | 30 了 匡 ， 
3| 3DA37C 1 |80o0M| 10 | 30m 1150m | 175 48 | 1m 130 1 1 
4|13DA37C 工 800M| 10 1 30 和 am | 150z 1175 48 Ta | 30 工 锯 
了 3DA37D 工 800M| 10 | 39tmm | 150zm | 175 48 1 | 30 工 世 
化 
6|3DA37D | 1 |800M| 10|130m |150m|175 48 | tm|30| lam 
7| 3DA37L 1 1800M| 10 | 30m |150m | 175 48 | 1 |30 | 1m 
8|3DA891B 二 800M| 10 | 30z |250 征 | 175 150 40 | 10n |130 125h 
9|13DA37C 工 800M 150m | 175 4T00 48 TITm | 30 工 刀 
0| 3DA37D 二 本 800M 150 钙 | 175 100 48 1zm | 30 工 志 
11| 3DA3866 [上 300M| 15 | 50 址 | 400 血 | 175 55 10.1m | 30 号 垃 
12| 3DA37C 工 800MI 10. 1 302m | 150t | 175 48 1m | 30 工 媚 
13| 3D AT18SA 工 900M| 佑 | 30m |150om | 150 35 1m | 30 二 过 
14| 3DA418B 工 900M| 4145 | 50m | 150 生 1150 40 I 如 | 35 工 雪 
T15| 3DA18D 工 900M| 15 | 5 和 | 150 了 | 4150 55 1m | 350 工 吓 
16| 3DA311C 1 1TG|10 140m | 100m |175 15 | 工 巴 
17| 3DA31TD 工 1G| 10 1 40a |100 和 | 175 2Z5 二 也 
18| 3DA313 了 了 工 1G| 10 | 40 和 如 |100 血 1175 45 | 1I 旨 |45 | 2m 
19| 3 也 A312C 工 1G| 10 | 20m ]」 350 生 | 175 70 工 ID 
0| 3DPA891C 工 1G| 10 | 30m |2509 | 175 T50 40 | 40 130 125 
21| 3DA311A 工 1G| 10 1 30 科 | 100i | 175 30 41m | 30 工 蕊 
2| 3DA311B 工 1G| 10 | 30m 1400 刀 | 175 45 工 位 | 45 工 扭 
23| 3DA01A 工 1G| 10 | 50mm |200 生 | 175 25 | 50 只 | 20 10.f 荆 
4| 3DA802FE 工 1.2G| 10 | 30m |400 和 | 175 40 ITZ 如 | 30 于 坦 
5 BY701A 工 1.2G| 10 | 40m |200 生 | 175 30 |0.1 刀 | 20 10. 工 下 
0 BY70LB 工 1.2G| 10 | 40mm | 200 刀 | 175 40 10.4 租 | 30 10.1a 
127 BY701C 工 1.2G| 10 | 40 蔚 | 200 和 175 50 10 .于 0 10.1 志 
28| BY701D 工 1.2G| 10 140 1200im |175 30 上 .Im | 20 10. 工 舞 
9 了 TY701 卫 工 1.2G| 10 | 40im |200 缮 | 175 40 上 .1 年 | 30 10. 工 锯 
30| BY70LE 工 1.2G| 10 | 40m |200om |175 50 0.1m | 40 10.1om 
31 CD441C 工 1.2G| 5 | 50 血 |300 刀 | 200 40 1 垃 | 20 二 
323| CD441 了 工 1.2G| 5 | 50m |300 姻 |200 45 1TZz | 25 S 菇 
33| GD441A 革 1.2G| 5 | 50za |300 |200 40 1 了 血 | 20 地 
34| 3D A.891D 上 1.2G| 10 | 30 生 | 250 血 | 175 150 40 | 10 册 140 125E 
35| 3DPD As109 上 1.2G| 15 | 50 和 |400 50 40 | 上 0.1 卫 
36| CD441 上 1.2G 300tn 1200 130 45 IT 刀 | 25 垃 
37| 3DA3866A 上 1.2G| 1 | 50m |400im | 175 55 |9.,1Izm | 50 引 垃 
8| 3DA5109 工 1.2G| 15 | 50t | 400 也 | 175 40 10.1m | 20 志 
39| 3DA5109AA 工 1T.2G| 15 | 50m |400 征 | 175 40 10.1m | 40 吕 雷 
0| CD441C 工 1.2G| 5 |50m |300m 1200 40 二 | 20 5 地 
41| CD441B 了 1.2G| 5 | 50m |300 区 45 Im | 25 号 世 
42| CD441A 工 1.2G| 5 130m |300zm :200 40 | 1m | 25 5 纪 
43| 3DA313C 了 1.25G| 10 140m |100 科 | 175 45 工 了 | 45 2 姻 
44| 3D A31LC 了 T.25G| 410 | 30mp |100 吧 | 175 T8 了 组 | 18 工 志 
3 引 3DA311D 二 1.25G| 40 | 30am |100i | 175 30 I 妇 | 30 工程 
46| 3DA311 卫 工 1.5G| 10 130m 111001175 18 工 垃 | 18 地 
47| 3DA311E 工 1.5G| 10 130 |100 生 | 175 30 1 如 | 30 工 征 
48| 3DA0OTB 工 1.5G| 10 | 59am | 200 刀 | 175 25 | 50 册 | 20 10.1 卫 
49| 3DA311 卫 工 1T.5G| 10 | 40 | 100 生 1173 15 工 弓 
50| 3PA311RE 下 1.5 人 | 10 | 40 王 | 100 刀 」 175 235 工人 


者 穿 电 压 


矿 (BR) BO 


了 


电 


caso |rcsl TcEo 


(VD (A) (A) YI (CA) 


妨 人 心 人 人 避 名 多 罗 多 罗 人 全 信心 安居 oo 心心 心性 上 福全 人 四 心上人 避 Lo CD Cn 
YL 


工 志 
工 卫 
工 
工地 
工 联 


工 坦 
0.4 
25 用 
工 弓 
工科 


0. 工 弓 
工 匡 
工科 
工科 
工人 


工 
工地 
工 记 
ma 
25 用 


工 菇 
工 伺 
了 血 
工 血 
0 . 工 卫 


0. 工 也 
0 . 虐 匡 
8. 工 志 
U. 工 乌 
0 .1 


工 坦 
工 
工科 
25 几 
0. 工 了 


工 开 
0. 二 
0.1 纪 
0.1a 

工 血 


工科 
荆 世 
工科 
全 
工 位 


工 钙 
工 志 
了 工 切 
二 垃 
工 世 


上 上、 上 


LS 有 CIL CE CR CU CRL 
下 下 下 工 开 王 下 下 


睛 挛 Fa 上 > 


习 心 上 
CR 
至 工 工 


DR 2 和 
人 贱 上 二 上 上 二 
下 下 


FE 避 i 


100 只 
100 用 
100 只 

T5 入 
100 


15 纵 
100 攻 
25 上 
50 必 
350 


20 


100n 


40 愉 
100 


己 二 二 区 过 过 苹 人 hh 
下 它 下 下 下 


ko Fo ho bobohoroto 


大 功率 三 极 管 
| 
极 | 发 射 极 电 流 前 饱 各 答 功 率 时 民 
射 极 | -~ 基 极 日 | 遇 
放 大 
截止 反 向 截止 压 荔 
流 | 电 流 系 数 降 压 降 率 增 益 
大 cg| 7Bao FEal PrpB |Frcegl Tc | 大 sES |Fc5s Tp |rc | Pol Gpilrcgl PP 于 二 
(YY)| (A) VDminjmaxlkvl (A) | (CCY) 1 CVD ICA) AICW) | dB) | 7) CCW) | (Hz) 
| | SHE | 
加 | 且 本 和 共 汉 7 
10 15 S | 30 苗 0.5 |20m [100z| 0.25 | 7 |24| 50m|400M| 全 4-02B | 
I0 TS 5 | 30z 0.5 120 笠 |100 生 | 0.5 | 10 |124 | 50t| 400M|  A4-023 2 
10 T5 5 | 30m 0.5 |20i |100 生 | 0.1 24 1G| 人 A4-02B 3 
10 20 10 | 30 刀 | 工 0.5 |10zm |1100z ”| A4-020C 4 
10 15 5 | 30am 0.5 |20a |100 刀 | 0.2 24 1G| A4-02C， 15 
10 20 40 150om | 1 0.5 |10m |100mi 1 A4-02C |6 
10 415 | 80| 5 | 30m 0.7 | 6 |60 科 | 0.25 7 |234 ，50m| 400M| 和 4-02C 7 
30|258 14 125|180 410130m | 1 0.35 | 5m | 50 如 | 0.28 | 7.5 |101 50m| 400M| A4-02B 8 
24 15 10 | 30 纪 0.5 | 6m | 60a| 0.5 10 |24 | 50m| 400M| 人 A4-02B 9 
24 了 5 10 | 30m 0.5 |6m | 60 也 | 0.5 10 |24 | 50m|j 400M| A4-02B 10 
28 |108 |13 | 253| 41418045 | 50m | 了 0.5 |10a |100 二 | 0.12 | 10 | 200Mj 人 A4-02B 111 
10 20 10 | 30a f0.5 |20 血 |1100 据 A4-02C 12 
20 12 | 40 联 于 10zm | 100z| 0.25 7 |24 | 50 和 | 200M| 人 A4-02C 113 
20 12 | 40z 工 10m 1100 也 | 0.5 10 |241 50m| 200M| A4-02C 14 
12 20 12 | 40 工 10 如 j]100 巴 | 0.5 10 [24 | 50m| 200M| 和 4-02C 15 
10 20 10 | 40m | 1 0.5 |40mm |1100 血 A4-02C 16 
10 20 10 | 40ia | 工 0.5 |10m |100z A4-020C 17 
10 20 10 | 40m | 工 0.5 |10za 1100z A4-02C 18 
10 20 10 | 20m | 工 0.5 | 5m | 50 姻 A4-02C 119 
30 12325814 |25|114180 10130m | 工 0.35 | Sm | 50z| 0.28 | 7.5 |10，50m|400M| A4-02B 20 
10 25 | 180| 10 |30m | 1 0.5 |10mma |100 细 17 | 30 100M|  A4-02C 121 
10 25 | 180| 410 | 30m | 霸 0.5 110ia |100m 17 」 10 100M|  A4-02C |22 
10 | 10R | 1.5| 20 10 | 50m | 0.9$ | 工 Sm | 502 i A4-02C “123 
10 20 10 | 50 0.5 |20aa |100mli0.2$| 10 120 | 50om| 200M| A4-02B 124 
10 25 | 270| 10 | 30m | 1 0.35 |20mm |100 7 |24| 50am| 400M| A4-02B 25 
10 25 | 270| 10 | 30im | 工 0.35 |20 和 am |100 丘 7 |24 | 50 联 | 400M|  A4-02B 126 
10 25 | 270| 10 | 30m | 工 0.35 |20m |100mma 7 ;24| 50m| 400M|  A4-02B 127 
10 25 | 270| 10 | 30za | 了 0.35 |20m |100ma 10 |24 | 50m| 400M|  A4-02B 128 
10 25 | 270| 10 | 30m | 工 0.35 |20 姻 |100 耳 1I0 |241 50mi 400M| 人 A4-02B 129 
10 25 | 270| 10 | 30m | 工 0.35 |20 和 |100 地 10 |24 | 50ml 400M| A4-02B 130 
15 30 5 | 50m | 工 .2 工 .1 9 中 | 10 400M|  A4-02B |31 
15 30 5 | 50m | 1.2 工 . 工 9 中 | 10 400M|  A4-02B |32 
1T5 310 5 |50m | 1.2 1.1 9d| 10 400M|  A4-02B 133 
40 |25 4 135 131418010130m | 工 0.35 | Sm | 50 如 | 0.28 |7.5 |10| 50m|400M| Ad4-02B 134 
15 |0.1 如 |3 |401120| 15 50 0.5 |10am |100zm 11 |45 | 100m| 200M|  A3-02A 135 
15 30 5 | 50Haa 9 | 10 | 1002| 400M 36 
28 | 10 113 135 14180| 15 | 50 | .1 0.5 |10 刀 |100i| 0.12 | 10 135 200M|  A4-02B 137 
4145 | 10hR 13 |125 |4180| 15 |50mm | 工 工 0.5 |10m |100 刀 | 0.12 | 10 135 200M|  A4-02B |138 
15 |10u 3 135 |14180| 4145 |50m | 工 工 0.5 |10 舌 |100m | 0.12 | mW 35 200M|  A4-02B |39 
15 30 5|50m | 工 .2 9 | A4-02B 140 
15 3 5 | 50m 1.2 9 | A4-02 了 了 41 
15 30 | 5 50m | 1.2 9 A4-02 了 |143 
10 20 10 | 40mn | 工 0.5 |10 科 |100m A4-03C “|43| 
1 10 25 | 180| 10 130m | 工 0.5 |10 妈 1100 了 血 17 | 340 100M|  A4-02C 144 
| 10 25 | 180| 10 | 30m | 工 f.5 |10m |100a 17 | 了 100M|  A4-02C “145 
10 25 | 180| 2 |30m | 工 0.5 |i0m |100m 17 | 10 100M|  A4-02C |46 
10 25 | 180| 10 130m | 工 0.5 |0m |100 了 名 17 | 10 100M|  A4-02C 7 
10 | 10h 141.5| 20 10 |50m | 0.9 中 下 工 5 志 | 509 A4-02C 8 
10 20 10 | 40m | 1 0.5 |10tm 1100my A4-02C 149 
10 20 10 | 40m | 工 0.5 |110 刀 1100m A4-02C 50 
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频 


大 功 


4.3 夸 NPN 型 微波 高 频 


<、 memrmemrrvrrreammrsrmarer 


《 息 ) 


4 区 
。 本 
下 ii 
| 最 特 征 最 | 最 热 | 集 电 极 | 集 电 楼 
| 序 型 大 大 | . 
在 多 | 离 
1 旨 许 钳 
i 切 中 
| 率 矣 率 流 | 温 | 租 | 击 穿 电压 
| 二 广 CsRyCB0 | 矿 CBR) CEO 
| | Peil jr jlFrcgl Fe | rear Tri 玉 Rn 
7 
| (W) | (Hz) YA CA oo) CA CoV) 
SR _ 四 
11|3Dpas3si3D | 1 1.5G| 10 | 40m | 0.1 |175 45 
213DADLC 1 2G| 10 | 50m | 0.2 |175 20 
313DAOED 工 2G| 10 | 50m |0.2 1175 25 
4|3DA303 1 3G| 18 | 50m | 0.18 | 175 30 
Sl3DG6839 | 1 3G| 10 125m | 0.1 |175 30 

(了 DT201》 
16| C D411 工 4G 0.2 |200| 130 |23| 2m 
71 CD412 1 5 0.2 |200| 130 |233 | 2m 
18| 6 D483 I 5G 02 |200| DB0 123 | 2m 
19| CD41 了 SG 有 | 18 0.2 |200| 130 |23 | 32m 
[| 458 工 0.3 |175 36 | 18 
1489 1 0.3 |175 36 | 48 
112|48S3101 1 175 35 | 10| 17 
[1313 了 友 806 1 0.15 | 175 50 | 2m| 35 
14| 7ZT8050 | 1 1.5 |150 40 | 0.1m| 25 
5| G60 T.2 20M| 5 1200m | 1.5 1150 150 
16|3DA2621 | 12 | SOMI301|10m 10.2 1150 300 | 0.1m|300 
17|3DA87D 1.2 | 50M| 10*| 20m 有 8 0.1 |175 |250 
18|3A.3417 1.2 70M| 30 | 340m | 0.1 |150 300 | 10R3300 
1913 甩 A3417 人 70M| 30 | 10m | 0.1 |150 300 1 TI0i 1300 | 
20| RG28C3417 | 1.2 | 20M 0.1 |150 300 | 10z |300 

1 

21|3DD1514 | 1.2 | 80M 0.1 |125 308 300 
22| C 2258 1.2 | 80MI 0.{f 1150 300 398 
23| D2278E | 1.2 | 80M 0.1 |150 360 | 0.1aa|300 
24|3D A87A | 12 | 80M| 10*| 20mg| 0T 1175 100 
25|3D A873B 1.2 | 80M| 10*| 20m8| 0.1 |175 150 
26|3D A87C 1.2 | 80M| 10*| 20m8| 0.1 |175 208 
27| D2278C 1.2 | 80M 0.1 1150 300 | 0. 如 |360 
28| D2278D 1.2 1 80M 0.1 1156 300 | 0.1ia|300 
29|3DA2481 | 1.2 | 100M 1.5 |150 150 
30|3A1846 1.2 | 1I00M 1 150 45 | 了 | 35 
3413DAT846 |1.2 | 100M 10|50m | 1 150 45 | 0.1a| 40 
32|3DA1846 | 1.2 |200M| TI0| 50m | 1 150 4 全 | 0.1m| 40 | 
33| LY34846 11.2 | 200M| 10 | 50m | 150 45 | za| 35 
3413DA1846 |1.2 | 200M 工 150 45 | Im| 35 
35|3DA1846 112 | 200M 10| som | 150 | 45 | 1m| 35 
36| C1846 1.2 | 200M| 10 | 50m | 1 150 45 | Tom| 35 
37| 页 Z301A | 12 11.5G 0.2 |200 60 Ta 
38| 玖 D301A | 12 115G 0.2 | 200 30 | Tam 
39| 克 D301B | 工 2 2G 0.2 | 200 30 | 1ami 
0| 到 D301C | 12 | 2G 0.2 |200 30 | Ia 
41| 妆 Z3501B | 1.2 2G 0.2 |200 60 | 30 | 1m 
42| 下 Z301C | 1.2 2G 0.2 |200 60 | 30 | Tam 
43| 页 D301 1.2 2G 0.2 | 200 60 | 30 1 fm 
H4 DA1514A |125 | 50MI 204120m |071 |3150 200 | 10p1208 
引 DA1514B | 1.235 | 50MI 20 | 20m | 01 1150 300 | 10 |300 
46| DA2271A | 1.25 | 50M| 20|20m | 0.2 |350 200 | 0.1m|200 
M7| DA2271B | 1.25 | 5S0M| 20 | 20m | 02 1229 300 | 0.1 了 ma1500 
148|3DA862 1.25 1 50M| 20 | 20m | 0.1 .450 300 | 0.1mj|38 
Hg9|3DA1514 | 1. 和 5 | 50MI 20126a 1 01 1] 380 | 0.1 王 |380 
456|3DA1514 | 1.25 | 50M| 20 | 20m 0.1 15150 300 | 40 必 1590 
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| 交 盘 报 


集 电极 集 电 
- 基 极 -发 
- 基 极 
反 向 截止 反问 
者 穿 电压 中 访 电 
三 (BR) 已 60 人 
7Tpp | cao jcal Tczo 
(V)| (A) | (A) 号 (从 ) 
4 | ta 25p10|1oop 
3 工科 | 40 10 1100R 
3 Ta 10 40 | 100 上 
JS 工 刀 | 50 有 | 40 | 150 此 
3 50 引 | 必 .1 20 10.5R 
3 T 工 下 | 500 有 | 12 
3 了 蔬 | 500 及 | 12 
3 1 碧 | 500 呈 | 12 
3 TIZ1 500 玉 | 12 
3 100 具 
3 100 
胡 41m2| 10m| 35 了 0 阵 
3 2 100P | 28 
号 0 . 工 锯 
6 0. 工 亚 
6.5| 0.13 Tu|1200 
3 | 0.1 妈 5 及 
中 1T04| 0.1&| 15 
5 10 天 | 0.1 200 
号 104| 0.1E 200 
5 工具 |300 
7 0.5 必 |150 工具 
8. 工 伺 工 上 1200 
3 0 ., 工 匡 5 下 
3 | 0.4 弓 3 且 
S | 0.1m 3 及 
5 1: 0.1 伍 芋 1200 
号 | 0.f1 姻 1 1200 
号 工 hj 150 
5 410 攻 | 0.1| 20 | 0.1o 
5 1 和 ,1 所 | 0.1| 20 工具 
3 0.1| 0.1u| 20 工业 
0.1Tj| 20 | 0.1m 
0.1H| 20 10.1 荆 
3 10 必 | 0 | 20 | 0.1 伺 
王 0.1h| 20 | 0.1 丘 
3 刀 | 0.1 握 | 20 
汪 妞 | 0.7 二 | 20 
3 1 弓 | 0.1 了 | 20 
3 工 | 0.1 了 | 20 
3 了 工 全 | 0.1 志 | 20 
了 也 | 0.1 世 | 20 
3 工 世 | 0 . 工 耳 
5 0.1 包 | 0 .1 所 3 及 
号 人.1 生 | 0.1 她 2 也 
外 | 。 
5 和 .1 位 | 0 和 .I 二 10 六 
如 fT. 开 全 | 0.1 姻 T0 请 
吕 0 .1 纪 2jLi300 了 0 法 
号 各 .工科 2 届 |300 20 忆 
5 荆 且 250 


| 17 


20 


150 


20 
20 


20 | 


20 | 


20 
20 
20 


己 己 


or 一 mmmrveerroepemrerrrrrrraerrervnermarwynreres 


功 率 
发 射 极 
- 天 极 
到 向 截止 
中 流 
《7PBO | 太 5B 
(入 ) | 
轴 
10 | .5| 20 
1 全 | 5 

j 

1 也 他 
Tu | 14 
1 |14 

| 
| 

1 16 

| 

于 | 6 
二 hh 1 6 
二 只 5 
了 1 | 5 
0 |135 
T0 上 
10 | 

| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
10h 15 


六 BBS | 六 cgs 


Cr ULUWIT UL 


和 


卢 忆 上 户 辣 


和 人 


FF 广 > 
< 


FF FF 


责 


降 


也 ec | 
CY) | (有 A) 


0.5 划 拉 | 100 拭 
】 5 了 | 50 耳 
下 纯 红 | 50 垃 
0 .9 20 了 型 | 100 纪 
0.25 410 到 | 350 


工 100 刀 | 3500 刀 
24 卫 | 120m 
0.5 50 王 | 300 弓 
于 50Z2 | 500 各 
0.6 2 刀 | 20z 
工 5 阻 | 30 了 
0.6 23| 20n 
0.6 2 二 | 20 和 
0.6 2 所 
工 . 工 2 组 | 
0.5 2 乌 | 20| 
0,.8 2 苹 | 20 症 | 
工 5 乌 | 50 刀 |; 
1 5z| 50zm| 
工 5Z 钙 | 50m1 
0.8 2 地 | 20bni 
0.8 2 纪 | 20 好 
S0 刀 | 500 细 
0.3 50 世 500 纪 
| 
0.5 50 包 】」500 卫 
0.5 50 了 | 500 姻 
0.5 50 乌 |」 500 世 
50 姐 上 500 弓 
0.5 50 如 | 500mm 
0.5 50m1 S00ta 
0.2 10 纽 | 100o 
0.2 10 刀 | 100 妈 
站 .2 10 妇 1 TI00 
0.2 10 血 」100 地 
了 253 2 了 
于 : 汪 2 地上 
昌 .6 2 纪 | 
0 .6 2 | 
工 ,5 2 二 
工 .5 2 组 
0.5 2 


上 


{《P 


定 CD 
CU AR 
we 委 
WE AL 《有 


“3 


5 


ww 


芝 己 握 
1 


Fo 


人 


外 序 
人 4-02C 11 
点 4-02C | 2 
A4-02C 13 
Ad-02B 14 
Cd4-02A |5 
人 56 6 
入 56 7 
上 50 8 
9 
和 51 10 
AS5T T 
A3-02B 112 
C3-01A 1413 
A3-07A_ 114; 
A3-01A 吕 
下 3-041A， 1416 
人 -02C 吉 
FF3-01AA T3 
PP3-014 |119 
DB3-01A 1 
21 
E3-01A 22 
攻 3-02 妊 123 
A4-020C |124 
A4-02C 125 
A4-02C |26 
下 3-02 忆 127 
3-02 了 128 
PE3-01 和 29 
下 3-01A 130 
F3-03， 13 
BF3-01A |32 


地 


4. 高 频 大 功 
4.3 硅 NPN 型 微波、 高 频 
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局 Chie 玫 


3DA2258 
DA83 
3DA1514 
3DA2611 
RG2SC1514 


3 也 A1514 
3A1514 

疙 401 

了 401 人 六 

D40TA 


也 401B 
DB401B 
3DA88A, 
3DA88B 
3DA88C 


3PEA88D 
3D A88 下 
3D A2068 
3D A2068 
3DA150B 


3DA150C 
3 了 DA2068 
3D A2068 
3DA2068 
3DA96 


3DA2068 
3D D2068 
3D A2068 
3DA2068 
C2068 


ES5C2068 
人 G2S0C2068 
3A2068 
3DA37 
3 了 A37A 


3 了 BA37 有 B 
3DPA37C 
3 了 DA37D 
3 了 DA37L 
3DA2068 


| 3DA101 


3 也 A48B 


Un cn cn en 


ka FF Fa 
ca en cn en 


cn onenr CU 


TS 
LEn Cn CT CIL 


齐鲁 


闪闪 


四 
wwnr un un 必 站 Cn《A LTCA 


Co co Co co 
人 人 们 全 后 
志 才 全 二 志 


《LT CT CC 
ho ho Fo to 
ee 


六 cE| ze 
(YY)|(A) 
10 1I0 
30 | :0 了 
20 20 纪 
20 20 锯 
210 20 姻 
10 | 0.2 
10 | 0.2 
20#| 10 卫 8 
20+| 10 妈 $ 
20*| 10zm 
20*1 10za 人 
204| 10 刀 
20 20 志 
20 20 卫 
20 10 弓 
20 40 垢 
20 20 年 
20 20 纪 
20 20 纪 
20 20 联 
20 20 卫 
20 20 耳 
20 20 匡 
了 30 媚 
10 30 纪 
了 0 30 鱼 
了 于 虽 30 妈 
10 30 和 
10 30 世 
了 2 350ta 
5 , 工 
5 . 工 
3 :过 


FF 上 六 上 FF 


它 居 补 尼 己 睛 履 上 这 上 区 王 RE 


品 定 
和 二 EN 二 
CU 上 闫 丰 上 上 上 各 产 上 六 卢 六 请 


Ga 
之 人 一 


十 
( 几 


RE 
ee 


CE 


> 


已 己 己 它 疡 
pp wwibibibn 


an 首 am 和 am 吹 cew 


热 集 电 极 | 和 集 电极 | 发 射 极 | 集 电 极 集 电 
| -~ 基 报 -发 
-天 极 | -发射 极 | - 基 极 | 
反 向 裁 目 反问 
险 击 窗 电 压 | 盐 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 电 流 时 
矿 (BR)CBO | 产 (BR)CEO | 六 (BRE)BBO | 四 
Ra | 区 Tea Ta | Tcao |Fcs| Tceo 
(DO/ 页 )V)》 人 (A) VCA) (CA) 7 让 (CA) 
下 二 本 _ 一 一 一- 国人 村 
250 | 0.1zm| 250| 0.1m| 7 | 0.1m| 
300 |0.01m| 300| 0.1ml 5 |0.01m 0.1 |200 | 0.5h 
300 引 1 
300 | .TI0 刀 | 300 T 垢 | 5 10.01 了 ma 工 攻 
300 |0.01am| 300 1m| 5 | 0.1m| 工业 
1? 
300 | 300 5 2 |300 2 有 
300 10.01am| 300| 1 5 | 0,.1m 工 h 
135| ml 10| 1ma| 4 10.1ma| 20 | 10|1100 
30 tm| 25| 和 ml 4 |10.1ml 20u |20|1100 
30 Tm| 25| 了 mm| 4 |0.1m| 208 120|100R 
50 1m| 40| fml5 |0.1ml20h |40|100h 
50 1ma| 40| 4m| 5 |0.1ma| 208 |40|100P 
100| 0.1ma 5 |0.1mal 2 150|1 10 
| 150| 0.fml 5 | 0.1m| 2R | 50 | 10 
200| 0.tml 5 |10.18| 20 |50 10 只 
250| 0.1m| S | 0.1ml 2 580 | 10R 
300| 0.1m| 5 10.1tml 2 150 10 
300 1 300 了 和 | 5 1 1 1240 10U 
300 1Im| 300| 1 5S 1 和 | Th |240 | 10 
100 |150 150 5 28 |150 | 104 
100 |200 | | 200 5 | 2 200 | 10n 
83 |300 | 300 5 | 1 1300 
83 |300 |0.1m| 300| 1ml 5 1 1240 
300 | 0.1ma| 300| 0.tml 5 | 0.1tm 1n |30 
83 380 5 1 300 | 
300 | 0.1 生 | 300| Ta| 5 | 0.1 和 0.1 |240 
300 | 300 5 1 |240 
300 | 0.1a| 300|10.1mp| 5 |0.1ma| 1 1240 
300 300 5 0.1 呈 |240 
300 | 0.1{am| 300| 1 5 | 0.1ma 1 |200 
300 | 9.14m| 300| 0.1m| 5 |0.4m| 1 |240 
300 300 5 Ti |240 
300 | 0.1 和 | 300| 0.1 和 | 5 | 0.1Hm| 工 上 |240 
30 |0.01 廿 | 25| 140 有 | 4 10.01a| 
48 10.01 钙 | 30| 50 4 10.05 芭 | 
48 .01 30| 四则 4 10.05m| 
48 |0.01am| 30| 50 员 | 4 10.08 耳 
48 10.01 税 | 3 S0R| 4 10.05 了 
50.10.01 如 | 35 50 有 | 4 10.05a | 
300 300 = | | 1 
33 130| ial 2 ta3| tmlioon| 2ltoon 
70 | 40 1m| 30| 1ml 3 工 纪 500 到 
70 | 40 1m| 30| 1ml 3 工 了 500 有 
70 50 1m| 40 工 鱼 | 4 工 全 500 此 
40 生 | 5 耳 | 2 10 耳 2 纠 
| 40 登 | sam| 2 | 10m| 2 
40 丰 | 5 2 | 10om| 2 mm 
40 虹 | Sm 2 | 1 2m 
40 3 姻 2 | 10 和 | 1Tm | 28 
40 3 了 2 | 10ma| 1m |28 
| 


一 


作 和 输 功 率 
外 
出 
功 
压 降 率 增 益 
三 cgE| 7BB0 | 六 ppBl PrFE Iceglrc Fops | cpsl TB 7c Po Gp | 入 czj 尸 ; 了 | 时 
: 活 六 
(让 (AD) 和 利和 ax (JAVA 有 CA (看 )》 | dB) YN OH2) 
ES j IE 避 二 硅 2 0 二: ee 过 
40 20 |40 和 1T,2 | 5 "50m FE3-01A 
250 |0.18 1 4 1401200 10 10m| 1 0.6 | 2m| 20am ER3-01A ,FF3-03 太 
250 60 | 200| 20 |20 甸 | | BE3-02A 
250 30 | 200| 20 |20 了 am 1.5 | 2m| 20 E3-01AA 
250 30 | 200| 20 |20 姻 1.5 | 2oa| 20tn | | | E3-03AA 
| 
300| 2 | 5 |30|1250| 20 120| 0.5 | 0.5 1 2 如 | 20ta PEF3-03 人 六 
250| TIR | 5 |30| 200| 20 120m| 1 0.5 | 2m| 20m | BR3-01A 
| 3 55 | 270| 5 10.1+ 工 | | | 上 31E 
10 | 55 | 180| 5 0.1 1 |30m| 500m 
| I0 | 55 | 270| 5 10,1 工 和 23 
| 20 55 | 180| 5 10.1 1 |50am| 500 纪 各 3 
20 55 1 180| 5 10.1 工 5zm| 50a 及 23 
50 30 | 250| 20 |10am 5 如 | 50 据 入 3T 
50 30 | 250| 20 |10mm 5 了 和 | 50 和 入 23 
50 30 | 250| 20 |10m 1 5 生 | 50 姻 各 23 
| 
50 | 30 | 250| 20 |10aa 于 5 蕊 | 50 血 | 息 23 
50 30 | 250| 20 10 1 5 妈 | 50m 有 23 
1001 1hn151301|200| 10 120z| 1 1 1Tm| 1T0tn | 和 23 
1001 TR|15 |130| 200| 340 120m| 工 1 14 10m 
150 40 | 180| 20 |10m ji 4141.2 10.7 | 5 姻 | 50@m | 全 3-02 
| 1 
200 40 」 180| 20 |10aa| 1.2 10.7 | 5a| 50 刀 | A3-02 
1h15s 13401200| 10 120a 工 1ma| 10am 中 3-01A 
1 |15s |301200 3410 120m 1 血 | 10 如 | | 73-02A 
30 | 200 10 |20z 工 1 乌 | 10 血 | FE3-02 
1 | 5 50| 10 |20mm 工 工 姐 | 10 好 RE3-01A 
1 5 1301200| 10 120m Tomm| 10 | BF3-03A 
30 | 200| 10 120m 工 
1h | 3 160 200 10 120m 工 1 也 | 40 和 | | B3-02A 
30 | 200| 10 120m | E3-02A 
30 | 200| 10 |20m | FE3-04B 
30 | 200| 10 120om 了 工 血 | 10 如 PRF3-02A 
30 | 2001 40 120m 工 II 如 | 10 了 下 3-03 太 
1 5 | 30 | 200| 10 120 和 ma 工 1m| 10 姻 | | 入 3-09A 
20 | 150| 40 |30m| 1 0.5 |20im| 100m| 4p A4-02B 
20 | 150| 10 130m| 1 0.5 |20 和 | 100am| 4pEH 7 | 33 10.05| 409MI A4-02 吾 
| 20 | 150| 40 |30m| 工 0.5 120 和 | 100 和 | 4pRF 10 2005 400M 上 4-02 也 
20 | 150| 10 |30m | 工 0.5 |20mi 100z| 0.404pF | 24 | 全 和 4-02 吾 
| 20 | 159| 10 |30mj 1 0.5 |20 和 | 100 纪 | 8.2:4pE | 24 | | 工 G 人 4-02 昌 
20 | 450| 20 30m| 1 0.3 120 血 | 100 和 | 4pP RE 7 9.05| 400M 上 4-02 加 
12 荆 32 150ml 1.2|1 |10ml 50mi 工 7 | 了 1210.2 141735M C4-02 孔 
20 | 40 3 10.1 0.3 |30m| 150m | 0.735 1 SS | 28190.25| 1G| C2-02 人 入 
20 10 S 10.1 0.5 |30 生 | 150m| 1 6 |28 10.25| 1G C2-02A 
20 | 3 3 10.1 0.5 |30 生 | 150mij 于 6 |28 10.25| 1G， C2-02A 
28 | 8 5 10.2 1.2 160 耳 | 300 科 | 0.24 | 12 2G 了 2-08 
1 | 上 
28 8 | 5 10.2 1.2 |60 和 | 300 垃 | 0.54 24 2 如 2-08 
28 | 8 5 |0.2 1.2 |60mm| 300am| 工 6 | 24 2.3G 1 B3-08 
28 | 8 5 |0.2 1.2 |60 直 | 300am| 于 4 | 24 2.3G B2-08 
8 5 |0.2 1.2 |60m| 300am| 工 4 | 28， 3 了 32-08 
8 5 10.2 1.2 |60 姻 | 300@| 工 6 | 28* 3 卫 2-08 


4. 高 频 大 功 
4.3 硅 NPN 型 微波、 高 频 


| 
基 特 征 最 | 最 热 集 电 极 | 集 电极 | 发 映 权 | 集 电 名 | 集 电 
序 型 大 大 
耗 多 | 高 站 | 所 | “发 
四 许 - 基 极 | -发 射 级 | ~ 水 根 
结 反 向 截止 | 反 疝 
功 电 
率 频 率 流 | 温 蛆 击 穿 叫 压 | 话 罕 虫 压 | 击 窒 电 压 | 电流 也 
六 (5R)CBO | 大 CBR)CEO | (BR) BEBO 站 
站 Fecwwlj 7 Frcgl Tc ycalTrz| Ra 7 7op | 7pp | 7cao | 了 cal 7cso 
(页 ) | 《Hz 人 VCA AID 到 ) Yi CA TY (CA) | 《AI(A) YA) 
1 帘 Z301 1.5 4 台 术 0.3| 200| 87 22 | 4 王 3 2t| 1a| 12 
2| 砚 Z302 1.5 5G 宪 0.3| 200| 87 22 4 如 3 2 1 了 | 12 
3| 丽 Z303 1 .5 6G 0.3| 200| 87 22 4 和 3 2zm| 工 m| 12 
4| 到 230 工 .3 6G 军 0.3| 200| 87 22 4 也 3 2 了 姻 了 上 | 412 
5 13G3A 1.5 0.1| 175| ”50 35 | 0.1| 30 | 0.1z12 |10.1a| 4340 101 20 
613G3B 1.5 0.1| 175| 50 35 | 0.fomj| 30 | 0.1 征 | 2 | 0.Tm| 40 10 | 10 
713G3C 1.5 0.1| 175| 50 35 | 0.1 如 | 30 | 0.1 和 | 2 1 0.1I 包 | 108| 10 | 0 
8j3G3D 了 .5 0.1| 175| 。 50 35 | 0.1m| 30 | 0.1m12 |0.fm| 108|10| 10p 
9 |3G23 .5 0.1 30 0.1 世 | 25 | 0.1 握 1 2.5| 0.3@m| 30 140 | 10P 
|10|3G13A TS 0.3 35 1 也 | 35 1 世 | 3 22m| 500 | 24 
T11|3G13B 人 0.3 40 工 位 | 40 1 卫 | 3 3 艺 | 500) | 24 
112| G90 了 .5 1.5| 150 150 引 
13| 醒 D312 1.6 | 1.7G 罗 0.4| 2001 81 30 3 了 | 3 3 纽 | 300 有 | 45 
14| 砚 D311 1.6 2G 有 可 | 5 | 100om| 0.4| 200 30 3 地 3 3 饼 | 5004 | 15 
15| 页 D311A 1 .0 2 可 0.4| 200 30 3 卫 3 3 耳 | 500 只 | 巧 
16| 页 D311B 工 .6 2 和 @ 才 0.4| 200 30 3 如 3 3 所 | 500 攻 | 15 
17| 丽 D311C 1.6 2G 才 0.4| 200 30 3 茵 3 3 纽 | 500 有 | 了 5 
18| 到 D311D 1.6 2 所 机 0.4| 200 30 3 了 3 3 征 | 500 | 15 
19| D1162AA 1.8 | 40M 2 | 200 如 | 3 | 150 20 4 刀 | 20 | 410 和 | 3 | 0.1m| 204| 45 | 100R 
20| D11628 1.8 | 40M 2 | 200 如 | 3 | 150 35 1 纪 | 35 | 10 灵 | 5 | 0.1a| 208| 30 | 100R 
21| DAI1722A | 1.8| 50M 120 | 30 和 | 0.2| 150 200 | 0.1ma 200 | 5 5 | 0.1 纪 10h 
22| DA17228B8 | 1.81 50M | 20 | 30m| 0.2| 150 300 | 0.1om 1300 | 3m|5 | 0.1 姻 | 2 
23|13D A88A 2 40M | 30 | 20m| 0.1| 175 80 | 0.1 媚 | 80 | 0.1mm| 5 |0.1ma| 1 25 S 上 
2413D A88A 2 40M | 20 | 20 科 | 0.1| 375 80 | 0.1m| 80 | 0.4 和 | 3 10.1m| Th| 25 此 
25|3D A88A 2 40M |20 | 20mm|0.1 175 80 | 0.1aa| 80 | 0.4 和 | 5 |0.1m| 1 工 | 25 S 上 h 
26|3D A97 2 50M 1 | 175 20 | 0.1 备 | 20 | 0.5ml 5 |0.1a| 5 201 140 
27|3D A97 入 2 50M 夺 | 1475 40 10.1m| 40 10.5 细 | 3 10.1m| 5 20 410 
28|3D A97B 2 50M 工 | 175 80 | 0.1 耳 | 80 | 0.5z| 5 | 0.12| 520 | 40 
29|3D A970C 2 50M 1 | 175 150 | 0.1m|150 | 0.5z|5 |0.1ma| SR 20 10h 
30|3DAo%7D 2 50M 1 1475 200 | 0.1 癸 |200 | 0.5 5 10.1 甸 | 5 201 40 
31|3D Ag97 忆 2 50M 1 | 475 250 | 0.1 志 |250 | 0.5 和 | 5 | 0.1ml 520 10R 
32|3DA42B-1 | 2 50M | 10 | 35 和 | 0.23| 175| 60 | 0.1{ 了 | 60 | 0.1mls | 0.4m| 工 w| 30 2 
33|3D A42B-2 | 2 50M | 10 2 如 | 0.2| 175 100 | 0.4 租 |100 | 0.1a 5 | 0.1 志 | 1 30 2 
j34|3DA4238-31 2 | 50M |310| 3235 如 | 0.2| 175 140 | 0.1 和 ma1140 161tmis |0Tamal TI30 1 2 
15 3 了 DA42B-4 | 2 50M | 1 25m| 0.2| 175 180 | 0.1ta|180 | 8 司 | 5 | 0.1 细 | 工 | 36 2 
6|3D A42B -| 2 S0M | 3410 | 25am| 0.2| 175 220 (0.1 纽 |220 | 0.itl5 0.1 工 中 36 2 
37|3D A42B-6 | 2 50M 1340 1 25zm| 0.23| 175 260 | 0.1mm|260 | 0.fm|5 10.1m| 工 | 30 2 
33|12N 2197 2 | 3S0M |120| 20m|l1 |3475 60 | 0.1zal 6 | 0.1 刀 | 5 10. 18 30| 2 
39|3 卫 A3 2 70M 5 | 750 姑 | 2.5| 175 S | 60 5 了 | 50 5 了 | 2 SI | 生理 
40|3D A3B 2 80M 5 | 750aa| 2.5| 175 5 |80 ， ， 5 70 3| 4 5 世 500 
1|3PDD200A 多 80M 2 | 150 25 | 0.5 志 | 4 | 0.5 王 | SI0 1 80 
4213D D200B 2 80M | 2 | 150 30 | 0.5 和 | 4 | 0.5 王 | SO 50 
4313DED200C 2 80M 工 .5| 150 45 | 0.5 和 | 4 |0.5 刀 | SHI01 50b 
44|3D D200D 2 80M 工 .5| 150 60 | 0.5i| 4 | 0.5m| TI 50P 
45l3DA83B 2 100M | 20 | 2302m|0.1 4175 150 | 0.1 刀 |1150 | 0.1m| 5 |0.1ma| Tu 25 了 上 
EL 
4613 站 A88B 2 100M |20 | 20ml 0.1 175 150 | 0.1m|1150 | 0.1m| 5 |0.1m| 1IH| 25 号 
47 和 88B 2 100M | 20 | 20m| 0.1| 175 TS50 | 0.T 世 |150 | 0.1 刀 | 5 | 0.1 生 | 4| 25 5 有 
48 DA88C 2 100M |120 1 20 和 | 0.1| 175 200 | 0.fTa|200 | 0.1 妈 | 5 10.1 瑟 | 工 u| 25 5 有 
4913D A88C 2 100M | 20 | 20 和 | 0.1| 175 200 | 0.1 如 |200 | 0.1 甸 | 5 | 0.1 姻 | 工 | 25 5 县 
5013D A88D 2 100M |120 | 20mm 0.1 175 230 | 0.1zmj1250 | 0.1z| 5 下 | 25 和 只 
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党 鲸 
率 一 极 管 
大 功率 三 极 管 
极 | 发射 极 电 流 前 乞 和 输 贡 率 
号 
射 极 | - 基 家 回 出 
截止 | 反 向 截止 导 | ， 劲 
矿 CE TBE8O | 太 EB| ppFE cpl Tc sgs cgs | 78 ZLc Po | GP jczgl 已 太 二 
CV) 《AICY)lminlmaxl(yJl (AVI CA) CA W) | dB) vi) | veHz) 
才 SR 一 1 和 
10 5 | 0. 0.15 12 AS7 1 
10 5 | 6. 0.15 人 2 AS7 21 
10 5 | 0.1 0.45 1 A57 3 
10 5 | 6.1 150 姻 | 41| 
30 S S | 0.1 7 | 22*| 0.1 2G1 AS8 号 
10 5 5 | 0.1 10 |22*|01 | 2G| As 6 
1 5 5 | 6 80 刀 人 2231 3G| AS58 7 
5 5 | 0. 80aa 人 22 4G| 入 5 3| 
4 引 引 | 9 B2-08 191 
5 5 0.2 s | 2410.2 2G| 82-08 |10| 
| 5 了 | 0.2 7 |24|0.2 2G| 82-08 | 
40 | 140| 10 | 05 1.5 | 50om| 0.5 入 3-07 及 | 入 
| 弛 引 0d1 | 1 60 和 | 500mm 8 | 1210.4214.7G| B2-08 |13 
5 S| 0 |1 6 的 惠 | 500m 8 2G| B2-08 | 二 
5 400 和 7 B2-08A 1 
S 400 和 ma 8 B2-08A 11 人 
5 500a 7 B2-08A | 1 
Si 500 如 8 B2-08A 118 
115 5 1270| 2105 |15 | 1 工 10.2 2 | EF3-03A |49 
30 55 | 270| 2 |0.5 |1.5 下 0.2 2 | F3-03A |20 
50 40 | 180| 10 | 绚 血 | 工 2 5 年 | 50t| F3-03A |21 
50 40 | 180| 10 | 50 和 | 1 2 5 如 | 50 姻 BF3-03A |22 
25 20 1 25 | 50am 1 5 生 | 5S0a 了 2-01B |23 
225 20 25 | 50 姻 工 Sm| 50t C3-01B |24 
25 20 25 | 10am 工 Sa| 50 C3-01B |25 
| 20 1 20 10 | 0.2 1 20mm| 0.2 | A4-028B |26 
20 20 10 | 0.2 工 20m| 0.2 A4-028B |27 
20 20 10 | 0.2 工 20za 0.2 A4-02B |28 
20 2 10 | 0.2 了 20mj 0.2 | A4-02B |29 
20 20 10 | 0.2 了 20mm | 0.2 A4-02B |30 
20 20 10 | 0.2 工 20 垃 | 0.2 A4-02B |31 
30 20 10 | 50 好 工 10 和 | 0.f A4-02C 13 
30 20 10 | 50 姻 工 10ma| 0.1 A4-02C |33 
30 | 20 10 | 50 了 10zm| 0.1 Ad4-02C 134 
30 20 10 | 5 全 1 20 血 | 0.1 A4-02C |35 
36 20 10 | 50 据 10 姻 | 0.1 A4-02C |36| 
30 20 10 | 50a 工 10t| 0 A4-02C |37| 
30 | 1h | 41.5| 20 |4120140102 112 | 工 20m| 0.2 38| 
20 10 5 1 0.75 2.5|0.3 |1.5 | 40 细 7 |4016 20M| C3-02D |39| 
20 后 S| 0.75 | 1.5|0.3 115 | 50m 9 | 4016 20M| C3-02D 140 
10 40 |400| 1T 1805 1109 0.4|1 10ml1 PE3-02B 14 
了 40 1400| 1105 10.9$| 0.4| 10m| 1 FE3-02B 142 
10 | 40 400 110.5 |0.9 和 | 0.5 | 410ma| 1 F3-02B |143| 
10 40 | 400| 1 |105 |0.98| 0.6 | 10m|1 F3-02B |44| 
25 20 25 | 50 上 5 和 | 50 血 B2-01B |45| 
25 20 25 | 50 了 1 5 地 302| | Cs3-otA 46 
25 20 25 | 10t 工 5 生 | 50am C3-0fA |47 
25 | 20 25 | 50am 了 Sm| 50 血 B2-01B |48 
25 | 20 25 | 50 耿 工 5 刀 | 50 姻 C3-01A |49 
25 20 25 | 50 和 工 S 血 | 50m B2-0tB |50 
一 一 一 ni 
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发 射 胃 


- 发 射 极 - 花 


击 穿 电 压 | 击 穿 电压 


矿 (3R)CEO | 广 CsR) BEBO 


| 了 | 了 BFB 


cv (A) 四 。 (A) 


矿 caB| TcEBO | 矿 cB 


cn ( 拓 ) | ) 


250 
250 
300 
300 
300 


本 -一 一 一 一 
| 最 | 办 征 | 最 | 最 | 热 | 集 电 航 | 和 集 电 报 
谋 | 型 文 | 大 | .| 
| 新 | | 多 | 融 
| 直 | 本 站 基 极 
| 散 ， 许 鱼 | 
| 这 疾 率 | 流 | 温 | 蛆 | 
| | | | 矿 (ap)CB0 
图 PEcz|l 妆 人 Tc Lexl7| 尽 于 六 
| (Hz) (Yi 站 和 下 2 下) (有 ) 
| 下 Ni _ 
113DA88D ， 3 IO0M 12 j20m 0.1 1175 | |250 |0.1 姻 
23DA83D | 2 | 100M |20 20ml0.11175| 1250 |0.1mm 
133DA88E | 2 | 400M |20 |20 血 |0.1 |175 300 |0.1am 
4|3DA88E 100M 120 120m|0.1 | 4175 300 |0.1m 
必 3DA88S 芭 | 2 | 300M 20 120 征 |0.1 1175 300 |0.1m 
| | 

163DA42A-1 2 |100M 3 5 0.2 175 60 |0.1m 

7|3DA42A-2 2 | 100M 20 425 于 |0.2 |175 100 |0.1mm 
1 3BDA42A-3| 2 | 100M |10 |25a|10.2 | 175 140 |0.1am 

3DA42A-4 2 | 100M 10 |235 了 |0.2 | 75 180 |0.1im 
lu 3DA42A-5， 2 | 100M |10 | 和 5 严 |0.2 | 175 220 |0.1a 
HpDA4A-6| 2 | 100M 110 |25m|0.2 1175 |260 |0.1m 
iT2 8 关 1970| 2 1375M 10 | 5|0.6 1150 40 | 1m 
13| CC 了 402 2 |700M |10 |30 姻 |0.3 |175 25 |0.1 纽 
414BDA308B| 2 | 530M |1 |50m 175 40 |0.5 生 
5|3DA368A| 2 150M 1 全 5 150zm 175 45 |0.5 血 
中 
it6l3D A308 2 |530M 115 |50 丘 175 | 征 |0.5mm 
jl3DA308 2 |550M | |50m|0.2 1zm 
1H8l3DA190 2 |600M |12 |0.f 10.3 |475 36 |0.1m 
119 CD402B| 2 700M 110 130 刀 上 0.3 | 175 35 |0.1im 
20| CD402A| 2 | 700M |1 130am10.3 |175 25 |0.1am 
2 CD402C| 2 | 700M 10 |36m|0.3 |175 45 |0.1mm 
22|3 了 DA194 2 1G 12. 引 10.3 13475 36 | 1am 
23|3DA24A | 2 1G | S 101 10.15| 175 40 | Im 
24B8DA24B | 2 | 1G |5 |0.1 10.15|175 40 | Iam 
25| CD402D| 2 | 1G 0 130ml0.3 1175 23 10.1 了 ma 
26|3DA309 | 2 114G 5 160am10.2 
27|3D 入 194 2 |132G 22 10.110.3 1475 | 36 | 押 mm 
28|3D A.819 2 1715G 5 150a|0.12| 175| 50 |45 |0.5m 

| (FEPA913 1) | 
3DA510 2 141.8G 112 170 地 10.25|175 
B0 而 D321A| 2 2G 有 0.5 | 200 30 | 3 
B1| 页 D321B| 2 2G 才 0.5 | 200 30 | 3za 
32| 页 D321C| 2 | 2G 训 0.5 | 200 30 | 3m 
33| CD391A| 2 2 各 吉 |10 10.2 0.4|1200| 6 |35| 5tm 
54 CD3913| 2 | 2G 有 10 |0.2 10.4|200| 65 | 45 | Sm 
35| CD392A| 2 2 和 G 才 10 10210.41200|1 6 全 |35| 5m 
36| CD392B| 2 2G 昨 10 |0.2 10.4|1200| 65 145 | 5 
37| CD395A| 2 2G 术 10 02 10.41200 的 |351 5 
38| CD3595B| 2 2 各 可 10 0.2 10.41200| 65 |35| 5 
39| 殉 D332 2 | 2.3G 有 0.4 | 200 30 | 3m 
40| CD39 | 2 3G 有 0.41200| 65 | 45 | 5 锯 
41| CD393Aj 2 3 各 丈 |10 10.2 10.4 |1200 65 | 35 | 5 细 
42| 守 D393B1 2 3 台 雷 |10 |0210.41200| 65 | 45 | 5m 
43| CB394A| 2 3G 罗 10 |0.2 |0.4 | 200 65 |35 | 5 
44| CD394B| 3G 罗 10 02 10.41200| 的 |45 | 5 了 
间 CD421 | 2 4 全 名 04|200| 的 | 23 | 4 
:46| CD422 2 SG 有 Il0.4|1200| 的 | 23| 4 
4 CD423 | 3? 5G 肿 | |o4|1200| 6 |23 | 4am 
148| CD42 2 5G 罗 |18 0 4|200| 后 |23 | 4 
140 3BA815 人 | 2 | | 0.4 |175 38 | 工 但 
1503D 六 -315 了 2 0.4 |175 | 36 | 3 


人 .TI 乌 | 5 10.1 志 
全 .1 刀 | 5 | 全, 工 如 
0 和 .1 和 | 5 10.1 灵 
0.1 和 | 5 10.1 盏 
0.1 刀 | 5 10.1 弓 
轿 .1 媚 | 5 0.1 了 
0.1a| 5 10.13 
人 .1T| 5 10.1 红 
TI 妈 | 5 折 .T 卫 
0.1zm| 3 10.1 严 
0.1 世 | 5 10.1 卫 
Tml 3 工 姐 

0.1 如 | 4 10.1 卫 
0.5z| 3 10.5 全 
0.5 刀 | 3 10.5 鱼 
0.5 志 | 5 上 .5 了 
0.5 钙 | 4 10.5 了 各 
1m| 3 工 伺 

0.71m| 4 10.1 严 
0.1im| 4 10.1 了 
0.1 如 | 4 10.1 匡 
T 纪 | 3 工 志 

Tm| 3 工科 

Tzmn|l 3 工科 

I 刀 | 4 10.1 姻 

0.5 刀 | 4 愉 .5 刀 
Toma| 3 工 所 

10 生 | 3 10.2 了 
0.1fa| 3 0. 组 
3 3 全 

3 3 王 

3 3 癸 

3.5| 5 

3.5| 5 刀 

3.5| 5 组 

3.5| 33 坦 

3.5| 5 也 

3.5| 5 如 

3 引 拉 

3.5| 5ta 

了 .5| 5 组 

3.5| 5 志 

3.5| 5S 卫 

3,5| 53 

3 2 他 

3 卫生 

3 2 王 

3 2 位 

1 志 | 3 工 雪 

垃 | 4 工 弓 


定 呈 三 六 产 关 广 这 片上 二 
下 至 下 王 和 和 和 下 下 王 下 下 王 坚 宇 有 生生 


Cn Ca HT LU Cn 四 
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23 
25 
25 
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30 
30 
30 
30 


30 
25 
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25 
25 


ZEBO | 矿 BB 


(A) | (7 ) 


253 


| 
1 
】 


| 


PE 


所 过 PP 8 


20 | 


20 
20 
20 
20 


5 己 王 二 CC 


上 上 


上 必 、 


| mswmwmea mm 己 己 呈 王 
| 


| nen wmcnw KFR CT Cn (LT Cneren CC nn Cn OUEEE cb 


mm orrrntromemaarmrurrmmmes 


有利 葵 功 罕 
出 
功 

数 降 压 降 宁 增 益 

Tc | 矿 pES rrcgs | 7 rc lpPol cp|lrrcgl 己 F 
(A) (YY ) (YY) | (Ai CA (而 ) | (dB) | YY) | (页 ) | (Hz) 

50 卫 | 工 3 志 | 50 卫 

10 刀 1 5 志 | 50 和 

50 纪 工 5 了 | 50 纠 

50ia 工 5 垢 | 50 如 

IT0 血 工 5 科 | 50 荆 

50 了 ia 工 TI0 刀 | 0.1 

呈 0 得 业 10 刀 | 0.1 

50 a 于 T0 和 | 0. 

50 Im 工 10 如 | 和. 

50 了 证 10 包 | 0.1 

50 位 诈 10m| 0. 

0.1 1 |50am 1 9 43.5 | 0.125| 175 对 

350 纪 工 10 刀 | 0.1 

50 地 10a| 0.1 

50| 2 10m| 0.1 

50 如 | 2 |10m| 0.1 6.57| 15 0 300k 

30 了 2 

0. 工 工 40 卫 | 0.2 工 9 12 0.125| 200M 

50 妈 工 |10m| 0.1 56 中 | 10 200M 

50t 1 |10m| 0.1 56 中 | 10 200M 

350 如 1 |10am| 0.1 56 中 | 10 200M 
0.1I 工 40 卫 | 0.2 7 12.5 | 0.2 470M 
收 .1 0.8 |20 刀 | 0.1 0 .75 4.5 | 28 0.25 工人 
0. 0.8 |20 生 | 0.1 工 6 28 0.25 工人 

50 匡 工 10 如 | 0.1 56 中 | 10 200M 

00 了 

0.1 1 40m| 0.2 | 1 7 | 12 |10.2 1470M 

50 了 和 0.5 28 |10.1 工 
0. 工 工 

0.3 10.7 | 8 2G 
0.1 0.7 昌 2G 
D., 工 0.7 8 2G 
0 . 工 了 工 下 泡 4 20 

0.1I 荆 工 1 .5 才 20 

0.1 1 | 1 1.5 | 5 | 20 

0.1 于 工 工 ,5 5 20 
| 0.1 工 工 工 4 20 

0.1 业 下 工 6 20 

0.1 汪 工 fT. 工 0.7 

0,1 1 0.1 工 0 3 
人 .1 二 1 工 号 20 
0. 工 生 工 20 

0.1 工 工 工 6 20 

D, 工 于 6 20 

50 世 工 7 18 交 

5 引 0 血 1 5 18 充 

3 人 所 工 7 18 交 

50 姐 荆 7 IT8 

0 .1 有 .5 130 印 | 0 的 | 1 7 12.5 470M 
0 .1 0.5 |30H| 0.1s | 工 7 12 .5 470M 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 


外 序 
形 号 
C3-01A 
C3-01A. 2 
了 B2-013 3 
C3-01AA 刀 
C3-01 各 5 
A4-02CG 6 
有 4-02C 7 
和 4-02 局 1 8 
A4-02C 19 
A4-02C 0 
A4-025C 了 
世 3-03 生 了 2 
人 3-01 从 3 
C3-01 上 14 
C3-01 和 . 15 
C3-01A 16 
C4-02B 17 
C4-02 呈 18 
C3-01A 19 
C3-01 人 入 20 
C3-01A 21 
22 
C4-02 了 23 
C4-02 了 了 24 
C3-01A. 25 
C3-01A. 20 
C4-02B 27 
CO4-02A 
C4-02A 29 
B2-08A 30 
吾 2-08AA 31 
B2-08A 32 
B2-08A 33 
B2-08A. 34 
B2-08A 35 
B2-08A 36 
B2-08A, 37| 
B2-08 信 38 
卫 2-08 39 
了 2-08 40 
B2-08A 41 
了 2-08A 42 
B2-08A 43 
了 2-08A 44 
了 2-08A 45 
了 2-08A 46 
B2-08AA 47| 
48 
C4-02 虽 49 
50 


C4-02 也 


租 -1205 


4. 高 频 大 功 
4.3 硅 NPN 型 微波 高 频 


en [ | | ee 
| | 和 征 | 最 | 最 | 热 | 集 电 骤 | 集 电 家 | 发 射 裤 | 佘 电 极 | 集 电 家 
| 序 | 型 | 大 | 大 | 
直 | 址 | | 高 - 天 极 - 发 射 极 
| ws - 藉 极 | -发 射 极 | - 基 极 
| | 医 - | 二 | 绩 反 向 秩 止 | 反 向 窟 上 
| 纪 2 | | 
| 率 | 帮 率 | 流 | 温 | 阻 | 击 穿 电 压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 电 流 | 电流 
| | 下 | | 矿 (Bp)eBO | 广 CBR) CEO | 了 (BR)EBO | | es 
1。 本 FEear | 立 IFca| Tc |7cMlTTMN 站 时 人 | | 7mm | Tcao |Fcal TcEgo jc 
| | GHz YA ALCiCCARY|(CA) CCA) | 《全 愉 ) (A) [7Y) 
| | | | 国 | 
| 网 [ 罗 末 的 靖 站 | | | 
111 3DA815C | 2 | 10.4 | 175 40| 14112351 1I 鱼 |14 工地 | | 0.1 皇 | 失 
|2| 3DA819 | 2 | 0.2 | 475 45| Jam|30|10m |3 | 0.2 | 0.1m| 20 
13| 3DA81I9 | 2 | | 0.2|175 5 和 1 全 | 拉 |30| 410 |13 | 0.2 姻 | 0.1 姻 | 20 
14|3DA29B | 2.5| 50M| 10 1 |2.5 | 475| 的 12.5 | 50 | 5 红 | 4 | 2.5 纪 | 0.5 旬 | 24 |10.25 王 | 24 
上 5 3DA29D | 2.5| 80M| 10 11 |2.5|3475 60 |2.5 了 | 5 | 5m |273 2.5m| 4om| 24 | 5 了 | 24 
| | 上 工 | | 
16 2.5| 80M| 10 11 12.5 | 175| | 80 2.5am|70| 5 |2. 引 23.5am| 4@m| 24 | 5 了 | 24 
17 > | 2.5| 8S0MI 10 11 12.5 |3475 80 |2.5 生 | 70 | 5m 12.5| 2.5| 4 担 | 24 | 5 划 | 24 
18 [LA | 2.5 | 3G 昌 10.5 | 200， 35 | 4am 13 | 2 
19 1B| 2.5| 4G 罗 | |0.5|200 25 | 4 也 | | 3 | 2 | 
110 1 | 2.5 | 4G 昌 | | 10.51200 25 | 4z | 3 | 29| | 
| | 
1 到 7Z311 | 2.5 | 4G 字 10.5 | 200 8 | 25 | 4 | 3 | 3mm | 
112| 3DD02 | 3 30M | |3450| 40 0.5m | 30 10.5 世 | 4 | 0.5 生 | 103| 20 | 50 虽 | 0 
113| 3DAI152T | 3 50M | |0.3 | 150 200 | im | 4 | 65ma| 0-tm| 50 | 0.2m| 50 
14| 3DAI152J 芽 | 3 50M | |0.3 | 150 250 | fm |4 |0.5@m| 0.1m| 50 |，0.2 姻 | 50 
四 3DA1S52P| 3 | 50M| 0.3 | 150| 30 1 包 | 4 | 0.5 外 | 0.1 和 | 50 | 50 
| 3 | soM| 10.3 | 150 100 | 了 za |4 |0.5m| 0.1aa| 50 | 0.2 纪 | 50 
3 50M | |0.3 | 450 150 | 了 m | 4 |0.5 外 | 0.1| 50 | 0.2am| 50 
3 |100M | |2 13450 40 10.5 血 | 30 |0.5 了 | 4 | 0.5 50&| 30 
1 3 | 120M| So1112 | 3159| 70 |0Tm|6| 1 二 15 |0.4ma| Tama|40| 0.1m| 39 
| 3 |3200M| 5|02103|315| 5 | 5| 舞 1 和 | 到 14 | 经 0.1 血 | 20 
3 |200M| 5j02103|175 35 |50| 1ma14| 1414 | 1 | | 9.1ama| 20 
3 |200M| 5 0.210.3|13473| 35 |50| 1 |40| 1 |4 茵 0.1 二 | 20 
3 | 350M| 40 |0.15|0.4 | 175 40| 5m|30| 5am|4 | 5am| 0.3am| 20 | 1 所 | 20 
| 3 |350M| 10 |0. 纯 |0.4 | 175 55| 5m|4| 5ama|4 | Ia|0.3a|20| 1m|20 
3 550M| 各 |0.10.4 | 375 0| 5m| 生 | 5 细 |4 | 1m|0.3m|20| 3a|320 
26| CD30ID | 3 |350M| 10 10.150.4 | 175 的 | 5ma|501 5ma|4 | 4ma|0.3m|20| 1m|20 
?7| CD50IA | 3 |350M| 10 |0.15|0.4 | 175 30 | 5m |201 5m |4 Ta| 0.3m | 20 | Tam| 20 
j28| CD501B | 3 | 350M| 40 |0.15|0.4 | 275 35| 5ma|25| 5m | 4 | 1m|0.3m|20| 1m|20 
jzg| CD501C | 3 | 350M| 10 |015|0.4 | 175 40| sm |130| 5m |4 1a| 0.3m| 20 | fm| 20 
130| CD50ID | 3 |350M| 10 10.15|0.4 | 175 45| 5m|35| 5m|4 Tam| 0.3m| 20 | Im| 20 
1 | | | | | 
Bi CD50l | 3 |350M| 10 |0.15|0.4 | 175 30| 5m|20| 5m|4 | 1 0.3n| 20 | 1om| 20 
B2| CD30f | 3 |350M| 10 10.150.4 | 173| 40| 5m |30|50m | 4 1 如 | 0.3 刀 | 20 | 1o| 20 
83 MA37 |， 3 2G| 14 |90 押 |0.2 | 4175 40| Jaa|20，5ama|3 |0.I 刀 | 50R| 20 
34| 页 D331A 1 3 | 2G 罗 10.5 | 200 30 | 5am 3 | 10m| Iam| 15 
35| D331B | 3 | 2GW| 0.5 | 200 30 | S 志 3 | 缉 志 | 19a| 瑟 
| 
36| WD3310C | 3 | 2G 有 10.5 | 200 加 5 了 3 | 10m| 1am| 45 
B7|3DA856 | 3 | 150 0.5 锯 | 36 | 0.5am| 18 
88| 3DA833 | 3 | | 175| 4 | 1m| 10m| 55 | 10m| 35 
39| 3DA832 | 3 | | 175 | 4 | 0.5@m| 工 @| 55 | ， 工 弓 | 35 
ba 3DA820B| 3 | | | 10.5 是 15 435| 1 下 13 |0.29 0.2 垃 | 20 
| | | | 
WU1 3DA820A | 3 | lo.3|345| 30 140 {a|30|10m | 3 |0.2am 0.2 巴 | 20 
2| 3DA820A | 3 | | | ln3|3475 40| Tam|30|10m|3 |0.1m | 0 2 了 | 20 
k3| 3DA820B| 3 | | 0.3|375| 30 |501 4m|35|10m|3 | 0.2m 0.2za| 28 
44| 3D 4820B | 3 | 6.3 | 375 50 | Tam|35|340m |3 |0.1m | 0.2 耳 | 20 
15 | 3.5 145G| 50.10.18| 85 30 | 5 1 |35|10m|3 |0.2| 0.4| 28 | 120 
146| 4 | 350M| 10 |0.15|0.6 | 475 40| sm|30| sm|4 | 5a|o03am|20| lm|20 
47 4 |1350MI 10 10.15|0.6 | 工 75 55 | 5m|401 5 严 | 4 二 | 0.3z1 20 | 1ma| 20 
148| 4 | 350M| 10 |0.15|0.6 | 175| 60| 5m|45| 5m |4 T 志 | 0.3 血 | 20 | Im| 20 
148| | 4 1350M| 10 |0 生 06 | 375 的 | 5m|50| 5m|4 | fml03m|20| fm|20 
550 | 4 |350M| 310 |0. 瑟 06 | 175 30| 垩 |20| s|4 | 亚 |%3m| 2301 了 | 加 
| | 1 站 


大 功率 三 管 
发 庙 航 晓 演 
基 极 

头 

上 芭 回 被 下 

也 流 系 装 

JEBo |FgBl ArB regl Te 

(AVImin Imaxl(YI CA》 
1 5 | 100 舞 
135 |100 60 刀 
10 | 70 5 60 了 全 
工 
有 
7 | 
了 
并 3 | 009a 
J19 3 | 100za 
了 0 5 | 400 弓 
了 9 3 | 100 地 
30 1400 2 1500 王 
39 |250 | 10 30 名 
30 1250 | 10 380m 
30 |250 | 10 30 雪 
30 1250 | 1 30 钙 
30 |250 | 410 30 芋 
10 2 | 5Q0 色 
40 |270 | 100 扣 
20 5 | 200 扎 
20 3 | 200a 
20 5 | 200 卫 
10 3 | 200 押 
10 3 | 200 鱼 
410 3 | 200 昏 
10 3 | 200 闻 
10 3 | 200 垃 
JT0 3 | 200 皇 
0 3 | 200 饭 
II0 3 | 200 握 
10 3 | 200 纽 
了 0 3 | 200o 
7 5 30 志 
了 5 | 100 昏 
5 | 00 至 
纪 5 | 100 弛 

0.5 刀 | 4 | 4 3 | 100 征 
5 |150 5 | 250 锯 
13 |150 号 80 卫 
了 13 5 | 100 托 
10 | 70 3 | 100za 
3 |100 5 | 100ia 
TO 1 70 3 | 100 圣 
3 |100 3 | 100 鱼 
T5 | 75 3 380 于 
10 3 | 200 地 
0 3 | 200 血 
0 3 | 200 癸 
0- 3 | 200 仅 
工人 3 208 和 证 


Aie osimeesrmranavr 阳 wwcnnngirncrytpora ur vammwrvmn tm sade wangmemavay wamotsst yi 


前 
过 
上 
性 
斑 8BES | 六 cgS 
(YY) (YY)》 
0,5 
四 .5 
0.5 
人 
光 
沁 
2 
二 
水 < 和 
工 :上 
人 .35 
工 
芋 
二 
和 水 
了 
0.5 
2 .8 
工 
下 
二 
0.5 
和 .5 
如 ,5 
如 .5 
如 .3 
人 .5 
和 ,3 
有.5 
0 .5 
人 5 
人 .5 
人 .5 
8.5 
0.5 
人 .5 
.5 
人 1.5 
和 .5 
8.5 
但 .六 
外 .5 
要 号 


30 鱼 


40 纪 


40 了 
40 地 
40 贡 
引 0 锭 


40 址 
40 人 得 
40 于 


如 8 班 


攻 全 


Tc 


所 恬 避 
请 CR 


ER 


< CD 避 
sw 


叫 ibi iibibibib hi 


Cn 
号 


2 


CD 

过 避 定 
到 = 

《mm 


冤案 父 它 
No huisokb 


5 
Your 


| 


萄 率 
纪 
认 增 起 


Fo | Cep | cgl| 局 了 


(A) | (下 ) (dB | CT) CR GHz) 


工 7 | 12.3? 470M 
人 ,5 7 | 28 9.2 工人 
0.5 7 | 28 8.1 工人 
8 9 | 24 20M 
8 10 | 24 20 于 
8 9 | 24 20M 
8 1T0 | 24 20 丽 
工 7 | 24 0.2 .| 100M 
7 |124 100M 
工 7 124 0.2 | 100M 
工 7 | 28 0.2 | 400M 
了 7 | 28 .0.2 | 400M 
荆 7 | 28 0.2 | 400M 
7 |28 0.2 | 400M 
了 7 |1413.510.2 | 400M 
工 7 |1413.3 | 0.2 |400M 
开 7 |1413.510.2 | 400M 
于 7 |13.5|10.2 |400M 
工 7 |13.5 10.2 1400M 
工 7 | 28 0.2 | 400M 
13 | 14 300M 

工 0 

工 .2 和 

工 .3 扣 
工 3.2| 12.5 | 0.15 | 470M 
6G 37 | 24 20 侍 | 225 夺 
0.3 | 19 |134 4| 225M 
于 7 | 23 1G 
工 7 | 23 0.2 1G 
7 | 28 [0.2 王 他 
工 7 | 328 0.2 TIG 
并 7 | 28 .2 了 伍 
工 人 8 0.2 TGS | 
2 G | 28 0.5 | 400M 
2 0 | 23 0.5 | 400M 
也 6 | 28 0.5 | 400M 
了 | 23 0.5 上 400M 
2 日 1 和.510.5 | 300 时 


E 
| 
| 
| 
| 


外 


C4-02 且 
(CC4-02 卫 
(4-02 了 
DC3-01 
C3-010 


C3-01C 
C3-01C 


E3-03 太 
3-02 甩 


G3-01AA 


C3-01A 

C3-01A 

A4-02 卫 
了 3-08 
了 2-08 


了 2-08 


刀 人 -02 


C4-02B 
G4-02 了 3 
4-02 也 
C4-028 
他 4-01C 


C3-01C 
C3-01C 
G3-01 
C3-0 

3- 打 


ea 


1 


芝 光 


中 


| 


间 办 人 宁 和风 上 


4. 高 频 大 功 
4.3 硅 NPN 型 微 波 、 高 频 


热 | 集 电 角 | 集 电 极 | 发射 极 | 集 电 航 | 集 电 极 


最 特 . 征 最 | 最 
序 型 大 大 
耗 多 | 高 -~ 基 裤 | -发 射 极 
功 本 钙 反 向 截 上 全 | 反 辐 截止 
率 磊 率 流 | 温 阻 击 穿 电 压 | 讲 穿 电压 | 击 穿 电压 | 电流 | 电 流 
广 (5R)CB8O | 矿 (BR)CEO | 广 (3R) BEBO 一 1 
司 晤 人 Pey | 在 Fecgl Tel7cw Ta 天 全 站 了 Tpz | 7cao | cal 7cgo cs 
( 妈 ) | Hz) | 7) Ai CAITCOIKRA 下 JAY (ACT 放 (CA (AAA) TY 放 (A) (Y) 
1|1 CD302 4 350M| 10 |0.1510.6 | 175 40| 5m|30| Sm | 4 1zm| 0.3m| 20 1om| 20 
2| CD502B| 4， 350M| 10 10.1510.6 | 175 35| 5m 总 |253| Sm|4 1 了 | 0.3m | 20 1 如 | 20 
3| CD502C| 4。 350M| 10 |0.15|0.6 | 175 40| Sm |30| 5m |4 1 也 | 0.3 生 | 20 1om| 20 
4| CD502D| 4。 350M| 10 10.15|0.6 | 175 45| 5m |135| 5m |4 4zm| 0.3mm| 20 4 za| 20 
5|13DA32A | 4。 600M| 5 10.2 |0.35 | 175 45| Ia |35| Im |4 工 职 0.5m| 28 
613DA32B 4。 600M 5 10.2 10.35 | 175 60 TH | 40 1m |4 工 0.5 生 | 28 
7|3DA1405A| 4。 600M| 5 10.2 10.35 | 175 45 | 11m|35| 1m |4 了 也 0.5m| 28 
813DAI05B| 4。 600M| 5 |0.2 10.35 | 175 60 mm | 40 1m | 4 工 征 0.5m| 28 
9|13DA32A | 4 600M| S 10.2 |0.4 1 475| 25 45| 1m|35| 1m 14 工 世 0.3 了 | 20 
1013DA32A | 4 600M| 5 10.2 10.4 | 4175 45| 1 了 血 |35|1 1 |4 IT 也 
11|3DAL0SA 4 600M| 5 |0.2 10.4 | 4175 45| 1 |133| 1m 14 工 钼 0.3m| 20 
1213DA105A| 4 600M| 5 |0.2 10.4 | 175| 25 45| 1 玫 |35| 1m | 4 工 细 0.3mm| 20 
I313DA32B | 4 600M| 5 10.2 10.4 | 4175| 25 60| mil40|1 1m 14 工 I 0.3 钙 | 20 
14| 3DA32B | 4 600M| 5 |0.2 |0.4 | 175 60| 1ma 40|1 1m |4 1 弓 0.3tm| 20 
15|3DA105B| 4 600M| 5 |0.2 10.4 | 475| 25 60| fm|401 14m |14 了 兽 0.3a| 20 
16|3DAL10SB 4 600M| 5 10.2 10.4 了 75 60 了 mm | 40 1 | 4 工 韦 0.3o| 20 
17|13DA32G 4 600M 0.4 150| 25 80 1m | 70 dm | 5 1mj| 0.1m| 20 |0.3zm| 20 
18|3D A839 4 600M| 5 0.2 10.4 55| 1T 色 |135 | 1m | 4 It 1 好 | 35 
19| 丽 D371 4 |2.3G 囊 | 12 10.3 10.6 | 175| 32.5|124| 3m 1201 3m |3 2zm| 1m| 40 1zn| 10 
20|3D AT103 4.5 | 400M| 12 |0.2 |0.375| 125| 30 30| 3m|25|1 3m|3 3 刀 | 0.1 如 | 12 | 0.5zm| 12 
21| CD471A| 4.5 11.5G 志 0.8 | 200| 45 3 5 Im 
22| CD471B| 4.5 11.5G 宪 0.8 | 200| 50 3 S 积 
23| CD471 4.5 |11.5G 军 0.8 | 200| 15 S0 | 5 3 Sml|0.5m| 20 
24| WWD411 4.5 | 2G 0.6 | 200| 30 30 | 3 3 10m| 工 卫 | 15 
25| 3D A807 4.5 0.4 | 175 50| 5m 130| sm li3 5m| 2m| 28 
26| 3D A49 开 4.5 0.8 | 175 40 | 15 了 | 3 20 匀 5 了 王 | 28 
27|3DA49 蕊 | 4.5 0.8 | 175 40 | 15 刀 | 3 20zm 5 了 | 28 
28|3DA49A | 4.5 0.8 | 175 40 | 12a 3 20m | 3| 28 
29|3DA49B | 4.5 0.8 | 175 40 | 12 血 3 20 吓 | 3 年 | 28 
30| 2G072A 5 30MI| 10 |0.2 |0.5 | 175 110 | 1m |190 1 2 14 2 志 | 0.5ml 24 | 0.5 生 | 24 
31| 2G0728 5 30M| 10 |0.2 10.5 | 175 140 | 1m |120 | 2 | 4 2 垃 | 0.5m| 24 | 0.5 纪 | 24 
32| 2G072C 5 30M|I 10 |0.2 |0.5 | 175 170 | 4 |150 | 2m | 4 2m|10.5Sm| 24 |10.5 吓 | 24 
33| 2G072D 5 30M1 10 |0.2 |0.5 | 175 200| lm |200| 2 | 4 2 年 | 0.5ml 24 | 0.5m| 24 
34| 2G072 巴 5 30MI 10 10.2 |0.5 1 175 50| fa |3041| 2 纪 |4 2 包 | 0.5mj| 24 | 0.5m| 24 
35| 2G072 世 5 30MI 410 |0.2 |0.5 | 175 80 1mi60| 2 | 4 2 也 | 0.5 刀 | 24 | 0.5 联 | 24 
3613 有 DA54 5 30M| 10 10.1 .0.25 | 175 100 |- 3m | 2.5| 3mj10.06 呈 | 24 
37|13DA54A | 5 30M| 20 |50a|0.25 | 175 140 | 3m |4.5| 3 了 ma|0.06 征 | 24 
38| 3D A54A | 5 30M| 10 10.1 |0.25 | 175 120 | 3m | 4.5| 3 和 0.06 科 | 24 
39|3DA54B | 5 30M| 10 0.1 10.25 | 175 200 | 3m | 4.5| 3mj0.06Z| 24 
40|3DA54B | 5 30M| 10 |0.1 |0.25 | 175 150 | 3m | 4.5| 3ml0.06i| 24 
41| 3D A54C 3 30M| 20 |50 血 |0.25 | 173 150 3 弓 | 4.5 310.06 呈 | 24 
42| 3DA54C | 5 30M| 10 |0.1 |0.25 | 175 200 | 3m | 4.5| 3 刀 10.06 和 | 24 
43|13DAS4C | 5 30MI 10 |0.1 |0.25 | 175 200 4.5 0.06ia| 24 
44|3DA45B-1| 5 S0M| 10 |0.1 |0.5 | 175 60 |0.1ma | 60 0.1ma |5 |0.4im|10.1iml| 30 ta 30 
45| 3DA45B-1| 5 50M| 10 |0.1 10.5 | 175 60 |0.1ta | 60 10.1m |5 |01m|0,1m| 30 1 刀 | 30 
46|3DA45B-2| 5 5S0M| 10 |0.1 10.5 1 175 100 |0.1t |100 0.1m | 5 |0.4m|0.1m| 30 Tam| 30 
47| 3D A45B-2| 5 50M| 10 |0.1 |0.5 | 175 100 |0.1aa 1100 |0.1m | 5 |10.4m|0.1m| 30 Ttm| 30 
48| DA45B-3| 5 S0MI| 10 10.1 10.,5 4175 140 |0.1m |140 0.1m | 5 |0.41m| 0.1m| 30 1ma| 30 
49| DA45B-3| 5 50M| 10 ,0.1 10.5 1) 175 140 |0.1ia |140 |0.1m | 5 1 0.1ama| 0.1m| 30 T 了 | 30 
50 了 DA45B-4| 5 S0M| 10 |0.1 |10.5 | 175 180 I0.1m |180 |0.1ma 15 |0.1ml0tml 30 1 30 
和 


下 ~1208 


发 射 极 电 流 前 已 币 输 
- 基 家 疝 出 
放 大 
反 向 藏 止 疏 荔 
电 流 系 数 降 压 作 率 
TE80 |FEB| arBE |Frcazl Tc Iassgs lrcgs | 7 rc | Po 
om max|(Y)| (AI) | (VC IAA (页 ) 
I0 3 | 0.2 0.5 |40 刀 |.0.2 2 
了 10 3 |0.2 0.5 |140| 0.2 2 
I0 3 |0.2 0.25 |140 了 | 0.2 2 
10 3 | 0.2 0.5 140 耳 | 0.2 2 
10 5 | 0.2 二 40 卫 | 0.2 2 
10 5 | 0.2 了 40 联 | 0.2 2 
10 2 上 40 姻 | 0.2 2 
10 5 |0.2 工 40 卫 | 0.2 2 
T0 5 |0.2 荆 40iama| 0.2 2 
工 f 5 | 0.2 了 40| 0.2 2 
10 引 | 0.2 1 40mlj0o.2 | 2 
10 5 |0.2 工 40 耳 | 0.2 2 
了 0 5 | 0.2 工 40 呈 | 0.2 2 
I0 5 | 0.2 工 40 生 | 0.2 2 
10 5 | 0.2 水 40 卫 | 0.2 2 
IT0 5 | 0.2 工 40 钙 | 0.2 2 
40 | 150| 10 | 0.2 工 了 40 卫 | 0.2 
了 0 5 | 0.2 工 40 科 | 0.2 2 
全 避 05 光 乓 3 0.2 1.5 
10 12 | 0.2 开 ; 沁 可 | 汉 40m| 0.2 3 
20 | 100 1 3 
20 | 100 工 3 
20 | 100| 5 10.3 工 于 30m| 0.3 3 
2 5 | 0.2 本 有 2 0. 工 二 .7 
10 3 | 0.3 工 60 巴 | 0.3 3 
I0 5 | 0.5 4.2 |70 锯 | 0.5 2 
I0 5 | 0 和 .5 1.2 |70z| 0.5 号 
10 5 | 0.5 J1.2 |170 生 | 0.5 2 
了 0 5 | 0.5 1.2 |70 媚 | 0.5 3 
1I0 5 | 0.2 2 工 0.1 | 0.5 
10 5 | 0.2 2 工 0. 工 | 0.5 
了 0 5 | 0.2 2 沁 0.1 |0.5 
10 呈 由 丰 : 2 工 0. 夺 | 0.? 
30 5 | 0.2 2 工 0.1 | 0.5 
30 5 |0.2 多 站 0.1 10.5 
0.[ 2 50 甸 | 上.295 
0.1 1.2 |150 刀 10.25 
0.1 .2 |150 卫 |0.25 
0.LI .2 |150mm10.25 
0 .| IT.2 |50 外 10.25 
0.1 IT.2 |50mm10.25 
0.L .2 |150 包 |0.25 
0.1 了 .2 150 包 10.25 
0.15 工 25 锌 |0.25 
0.19 荆 25 纪 |0.25 
0.15 工 25 印 |0.25 
0.15 工 25 锯 104.25 
和.15 工 25 世 |0.25 
0.15 业 25 志 |0.25 
0.15 也 25 急 |0.25 


功 . 率 
外 序 
增 效 
Cp 1Fcg| P 
形 号 
(dB) |(V) | (页 ) 1 (Hz) 
6 | 28 0.5 | 400M C3-01A 了 
6 |13.510.5 | 400M， C3-01A 2 
6 |13.5 |0.5 | 400M C3-01A 3 
6 |13.5 10.5 | 400M C3-01A 4 
6 | 28 0.5 | 400M C3-01A 5 
6 | 28 0.5 | 400M C3-01 信 6 
8 | 28 0.33 | 400M CG4-02B 7 
8 | 28 0.33 | 400M C4-02B 8 
6 | 28 0.5 | 400M C3-01A 9 
6 | 28 0.5 400MI C3-01A 10 
6 | 28 0.5 | 400M C4-02B 11 
6 | 28 0.5 | 400M C4-02BB 12 
6 | 28 0.5 | 400M C3-01A 13 
6 | 28 0.5 | 400M C3-01 僻 14 
6 | 28 0.5 | 400M C4-02B 
6 | 28 0.5 | 400M C4-02 了 16 
C3-01A 7 
10 | 24 0.2 | 108M 18 
7 | 12 2.3G 了 B2-08 15 
7 | 12 0.6 | 175M C4-02 卫 2 
7 21 
8 22 
8 | 28 1.5G B2-09B 23 
8 2G 卫 2-08 24 
8 | 28 0.46 | 1.5G C3-01A 25 
4 | 24 2G C3-0TA 26 
4 | 24 2G C3-01A 27 
5 | 28 3G C3-01A 28 
5 | 28 3G C3-01A 29 
C3-01A 30 
C3-01A 31 
C3-01A 32 
C3-01A 33 
C3-01A 34 
C3-01A 35 
了 2-01 呈 36 
B2-01B 37 
B2-01B 38 
B2-01B 39 
B2-01 了 40 
了 2-01 呈 4 
B2-018 42 
B2-01 了 43 
82-01B 4 有 
A3-09A 45 
也 2-01B 46 
A3-09A 47 
B2-01B 48 
A3-09A 49 
B2-01B 50 


4. 高 频 大 功 
4.3 硅 NPN 型 微波、 高 频 


最 特 征 | 最 | 最 热 集 电 极 | 祭 电极 | 发 射 极 | 集 电 极 集 电极 
谋 型 大 大 ES 
粕 多 | 高 - 基 极 | -发 射 机 
散 许 ”~ 基 极 ”发射 极 ~ 基 极 区 
续 反 疝 规 止 | 民生 截止 
蕊 电 
窗 频 束 | 渡 | 混 险 者 罕 电 红 | 击 窜 电 压 | 击 穿 电压 | 电流 电 演 
2 玉 (BR)CBO | (ap)CEO | (C8R)EBO 1 本 二: 
jeBgl re icalTnarl AR 2 人 Jpp | 7cao |Fcal Tczo |Fcs 
(Hz) |(V 放生 用 D TCD) TY ) | (A) YI CA CA) TY CA) TD) 
| 
工 [3DA45B-4 5 50Mj 10 |0.1 攻 1 180 | 0.1za|180 |0.1ma | 5 | 0.1m| 0.1| 30 工 刀 | 30 
和 | 3DA45E-5 5 50M1 10 |0.1 10.5 | 175 220 | 0.1t|220 10.1m | 5 | 0.1m| 0.1 和 | 30 1om| 30 
313DA45B-5 3 5S0MI 10 |0.1 |0.5 | 175 220 | 0.1 刀 |220 |0.1 垃 | 5 | 0.12| 0,1 志 | 30 1 垃 | 30 
4 13DPA45B-6 5 50M| 10 |0.1 |0.5 | 175 260 | 0.1I 了 |260 |0.1mm | 5 | 0.1m| 0:1m| 30 寺 垃 | 30 
5 |13PA45B-6 5 50M| 10 10.1 10.5 | 4175 260 | 0.1Z|260 |0.1m | 5 | 0.1 鱼 | 0.12| 30 工 妞 | 30 
6|13DA94 5 70M| 10 |0.3 |0.5 | 4175| 20 30 5 钙 | 30 | s 和 | 5 5 区 | 20| 24 2| 24 
7|13DA94A 5 70M| 10 |0.3 |0.5 | 175 30 | 5 | 2 5 好 | 工 志 | 24 
8|13DA94 有 了 5 70M 0.5 | 175 40 | 5 人 | 2 5 专 工 攻 | 24 
9|13DA940 5 70M| 10 10.3 |0.5 1 175 60| 5m | 2 5 工地 | 24 
10|13DA98 5 80M| 5 11.5 |5 175| 2.35 |60 | 10 了 | 30 140 二 | 4 并 0 乌 2.5 志 | 20 
| 3 了 也 500A 5 80M 了 3 150 25 |0.5 呈 | 4 | 0.5 刀 | 208 jd40 | 0.1 血 | T0 
12| 3D DS500 也 5 80M 了 4130 30 |0.5 刀 | 4 1.0.5 生 | 208| 340 |0.1m| 10 
13| 3 了 500C 5 80M 2.5 | 150 45 |0.5 刀 | 4 10.5 和 | 20p1 1010.1| 10 
14| 3 了 了 TD500D 5 80M 2.5 | 150 60 |0.5 妈 | 4 |10.5 了 血 | 20|340 10.1 垃 | 10 
15|13DA2A 5 00M 0.75| 475| 2321 40 J|30| Im | 4 工 各 0.2 如 | 20 
1013D A2A 3 100M| 5 |0.2 |0.75| 175| 21 40 4 镁 | 30| 1m | 4 工 全 0.2 刀 | 20 
17| 3DDA2A 号 100M| 5 10.2 |0.75| 175| 21 40 30 4 0.220| 20 
TI3|1 3DA2A 3 00M 0.75| 175| 21 1 30 1z|30| 41zmn | 4 工 王 0.2z| 20 
E9| 3D 和 2 人 TO00M| 20 10.2 10.75| 1735| 21 30 | 30 | Im | 4 工 王 0.2 志 | 20 
20|13DA2 旦 3 100MI 5 10.2 |0.75| 1735| 21 70 1ml60| 41ma | 4 工 亚 0.2 姻 | 20 
2113DAT4A 可 TID0MT 5 |0.2 10.75| 175| 21 40 工 蔬 | 30 1 专 | 4 工 王 0.2 和 | 20 
22|3DA14A 9 100M 0.75| 150 40 Tam|l 301 409 | 4 工 也 0.2za| 20 
2313D Ad44A 3 100 旭 | 10 10.1311 1735| 30 30 工 只 | 30 2 急 | 4 2 志 | 0.2f| 24 | 0.S 志 | 24 
24| 3D A14AA 400M| :0 10.1510.5 | 175| 8 30 工 也 | 30 2 也 | 4 2 了 | 0.2 世 | 24 | 0.5 卫 | 2 
251 3DA414A 5 4100M| 10 0.2 10.6 | 175 30 | 0.5 邹 | 30 | jm14 | 0.35za| 14108140 10.05 严 | 19 
2613DAT4A 5 100M| ?2 10.2 | 175| 21 40 |0.5m| 30| 1m | 4 |0.5 色 | 10810 10.05 了 | 10 
2713DA14A 5 IT00M| 5 10.2 | 175| 2321 40 | 0.5m| 30 | 1 14 |0.5z| 108| 410 10.05 刀 | 10 
28|3DAL14A :| 5 100MI| 20 |0.2 | 173 30 | 0.5 生 | 30 Im | 4 10.5| 108| 10 10.05 卫 | 10 
29|3D AdT4A 5 100M 0.75| 175| 21 40 Im| 30 | 4 14 工 匡 | 0.1pm| 20 | 0.2 和 | 20 
30| 3D AT4A 5 100M 0.75| 173| 3231 40 了 ma 30| 414 刀 |4 1 所 | 0.1i| 20 | 0.2 也 | 20 
31|13DAI4B 5 100M 0.75 70 Tanl 60 | 1 114 工 二 0.2 世 | 20 
324| 3D AL414B 5 100M| 10 |0.1511 175| 30 不 3 Ta| 45 | 2 | 4 22m| 0.2 刀 | 24 | 0.5| 24 
3DA14 了 5 了 00M| 10 |0.15|0.5 | 175| 8 45 1m| 45| 2 | 4 2 了 | 0.2 生 | 24 | 0.5 功 | 24 
3DA14 了 5 100M| 10 |0.2 10.6 | 175 00 | 0.5m| 60 | ]1ma14 |10.35 匡 | 10p| 40 10.05 世 | 10 
3DA14B 3 100M| 20 |0.2 1 175 60 |0.52|60 1 1 |4 |0.5 鱼 | 410 0 10.05 刀 | 410 
3DAT4B 3 4100M 0.75| 1735| 21 74 IT 垃 | 60 | 1 | 4 了 韦 | 0.Tim| 20 | 0.2 志 | 20 
3DA144 了 5 100M 0.75| 175| 21 70 1 mi 60 Im | 4 了 科 | 0.1I 世 | 20 | 0.2 芋 | 20 
3DA14C 5 T00MI| 10 10.15| 175| 30 00 1ma|l 60 | 2m | 4 2 世 | 0.2 刀 | 24 | 0.5 卫 | 24 
3DA14C 5 100MI 10 |0.15 0.35 | 175| 8 60 1 垃 | 60 | 2 志 | 4 2 垃 | 0.2| 24 | 0.5 卫 | 24 
3DA44D 5 1I00M| 35 |0.2 |0.75| 175 50 | 90| 1n | 4 ma| 50| 20 | 0.2m| 20 
3DA14D 100M| 10 10.15| 工 1735| 30 45 了 | 43| 2 和 包 | 4 2 鱼 | 0.2| 24 | 0.5 妇 | 24 
3D AT4D 5 400M| 10 |0.2 |10.6 | 175 00 | 0.5m| 90| fm | 4 |0.5 世 | 10p|340 10.05 双 | 10 
3D AT4 了 D 5 100M| 20 |0.2 | 了 73 90 | 0.5fa| 90 | 1m | 4 |105m| 108| 10 10.05 了 到 | .0 
3D AT4F 5 100MI1 1I0 10.2 10. 475 60 | 0.5 匀 | 60 | 1m |4 |0.52m| 50| 3010.2 开 | 40 
3D AT4R 5 100M| 20 10.2 上 175 060 0.5m| 60| 1ma | 4 10.5m| 108|1010.23 卫 | 10 
3DA45A-1 3 100M| 10 10.1 10.5 | 175 60 | 0.1 6060 10.1 刀 | 5 |10.1 生 | 0.1| 30 工 班 | 30 
3PDA45A-1 5 100M| 10 10.1 10.5 | 175 60 0. 60 01 | 5 10.1| 0.1i| 30 Ta| 30 
3DA4SA-2 号 100M| 10 0.1 10.5 | 了 75 100 | 0.T51100 10.1m | 5 | 0 地 | 矿工 如 | 3 工 红 | 30 
3DA45 点 -2 5 1008H | 410 10.1 10.5 | 75 100 | 9 工 和 十 |190 10.15 1 3 | 0.I|0.1z| 3 工 得 | 3 
3 口 和 45A-3 咏 100 了 | 了 全, 下 | 站 .上 1 | 从 十 是 4 1 年 | 3 


外 


大 功率 王 管 
发 射 实 沁 流 襄 馅 利 输 功 率 
外 序 
- 基 灿 才 表 
放 大 
反问 埠 目 压 观 
流 藉 数 降 压 降 蛮 措 益 
广 g 引 prE Fepgl 7c rsgs Fecgs|l 17p | Tcl PilGplrceg|i Pr 玫 
0 也 外 
(Y Jmin |maxl(Y 趾 (ACTCVYD) CA)TA RN) CdB CCVT( 契 ) | (Hz)》 
20 10 | 0.15 1 25 了 |0.25 A3-09 人 A 1 
20 10 | 0 全 1 25m|0.25 也 2-01 了 2 
20 10 | 0 个 1 25m 可 25 A3-09 信 3 
20 10 | 0.15 下 295 志 10.25 及 2-901 疙 二 
20 10 | 0 全 1 25 和 mn107235 A3-09 人 3 
15 10103 112 | I 50ml0.5 | 3 13 | 24 |0. 110M 也 2-01 耻 6 
30 10 | 03 1 50mjl0.5 卫 2-01 吾 7 
于 10 | 0.3 1 50m|10.5 B32-01 3 8 
本 10 103 了 50 刀 190 5 B2-01B 9 
2 | 巧 引 | 开 5 2 |06 |3 12 | 24]1 20M B2-01C 10 
40 |400| 工 | 工 0.9 中 | 0.4 10.15 1.5 FF3-02 下 人 
40 | 400| 工 | 工 0.9 中 | 0.4 10.153 1.5 3-02 于 TI2 
40 | 400| 工 | 工 09$| 05 015 | F3-02 也 1 
40 | 400| 工 | 工 0.9 中 | 0.6 |0.1S5 1.S 玉 3-02 号 4 
15 5 | 0.2 15| 60ml0.3 | 工 9 | 24 |0.125| 50M C3-01A 15 
了 5 5 | 0.2 于 60m10.3 | 工 9 24 0.1425| 50M C3-01A 16 
所 5 | 072 15| 60ml03 | 工 9 | 324 | 0125| 50M 8B2-01C 17 
15 S| 02 15| 60ml03 1 1 9 | 24 | 0125| 50 入 C3-01A 18 
15 S | 0.2 1.5| 60mj03 | 工 9 | 24 |0.125| 50M 马 2-01 卫 19 
25 S 02 1 60milg3 | 1 9 | 24 |03125| 50M CG3-91A 20 
| 15 5 | 0.2 1.5| 60m|0.3 | 1 9 | 24 |o0.125| 50M B2-01B8 引 
30 5 | 02 11 151 60ml03 | 9 | 24 |10312 引 5M B2-018 23| 
10 5 05 |3 1 10.1 1905 C3-01A 23 
10 5105 |3 1 101 05 9 50M C3-01A 5 
20 3|05 11.5 | 1 30mj0 5 B2-01 了 了 25 
20 S|05 |3 f 80mlg.8 | 工 9 | 24 |0.12 引 50M C3-01A 26 
20 5 05 |2 1 80mj9.8 | 工 9 | 24 | 0125| 50M 卫 2-01 27 
20 So5 |15 | 1 50 和 |0.5 C3-01 人 28| 
253 5102 |3 1.5| 60m|l05 | 2 9 | 24 |0.123 50 了 C3-0 信 29 
25 5|102 |2 1.5| 60m|03 | 2 9 | 24 | 9 125 50M 绊 2-01B 36 
30 5|1 02 |1 1.5| 60ml0.3 | 2 12 | 24 |0.123| SM B2-0183 3 
15 | 05 |2 1 0 05 9 | 24 | 012 引 50M C3-01A 32 
划 5|05 |3? 1 107 5 9 50M C3-01A 33 
20 | 5|05 1415 | 1 | 50ml05|1 9 0.12 | 50 也 2-0 入 3 
20 人 5 | 到 50mj03 | 工 0 | 20 50M 守 3-08 全 35 
33 5|02 |2 1.5| 60malo0.3 | 2 12 | 24 | 0.12 引 50 CG3-01 稚 36 
23 5 02 |2 | 71735| 60ml03| 2 12 | 34 | 0123 引 50 卫 2-08 大 37 
15 5|105 |2 1 01 935 0 | 24 | 人 2 50 CG3-DTA 38 
1 | | 05 |3 1 |631 05 9 50M C3-0TA 39 
1 | 5 | 0.3 T 60ml63 | 1 24 | 0.123| 50M 0 二 和 
15 5|05 |3 L | 01 10.5 6 | 2 110312100M QU3-01A 41 
10 5 并 30mm|0 5 印 2-6 六 站 
20 5 05 113 | 1 50mm| 呈 5 3-0T 代 43 
20 5 03 113 | 工 30m|03 | 1 10 0.1 | 20M 号 2.01 人 4 
2 5|103 17 30tm03| 1 1 310 | 2 20M CC3- 时 二 45 
2 10 | 0.15 [ 全 DB3-.01 从 划 
2 10 | 645 和 和 |0 25 A3-09 信 了 7 
2 10 | 0 下 232|0 25 玫 2-04 友 8| 
2 10 | 人 了 25 巴 |0.23 太 3-09 太 49 
20 10 | 0.15 25i|0 725 B2-01 信 到 
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4.3 夸 NPN 型 微 波 、 


3DA2A 
3DA14A 


人 


11| 3DAT14A 
12|3DA148 
13|13D AT14C 
14| 3D A2A 
15| 3 A2B 


[SS 

让- 
La Co LDL L LO LOLO Cn 
AS 局 避 己 怠 忆 司马 已 避 已 
三 
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1 上 集 电极 | 发 射 钥 
-~ 基 极 
~ 基 极 - 发 射 极 基 报 
反 向 截止 
出 穿 电 压 | 者 穿 电压 | 击 穿 电压 电 流 
矿 (BR)CBO 矿 (8R)CEO 六 (BR) BEBO 2 
了 TcB 《CE -五 Tcso |cs 
(A) YANICA CA 7) 
146 | 0,.18|140 | 0.1 5 | 0.1 了 | 1008 | 30 
180 | 0.1mj180 | 0 江 5 |0.1z| 100p| 30 
180 | 0.1 如 |180 | 0.1 5 | 0.1| 100 上 | 30 
220 | 0.1 了 |220 | 0. 号 0.1 王 | 100| 30 
220 | 0.1 刀 |220 | 0,1 5 | 0.1 纪 | 1003 | 30 
j260 0.1 匡 |260 | 0.I 35 | 0.1 年 | 100 上 | 30 
260 | 0.1 了 于 |260 | 0.11 5 | .0.1 100 基 | 30 
40 工 王 | 30 站 和 | 才 工 和 
4f 工 柏 | 30 1 妞 | 4 工 生 
60 工 但 | 40 了 所 | 5 TI 各 
30 工 姻 | 30 2 所 | 4 1zn| 0.2 攻 | 24 
45 1m| 45 2Z| 4 1 匡 | (0.2 | 24 
60 1 码 | 060 2 也 | 4 了 匡 | 0.2 了 | 24 
40 垃 | 30 1| 4 工 血 
70 1 了 | 60 1 世 | 4 1Tm 
70 1m| 60 1T 垃 | 4 工 扫 
70 工 和 | 60 1m| 4 工 并 
70 1 垃 | 60 工 志 | 4 工 三 | 
70 1 阻 | 60 工 玫 | 44 工 积 
20 1m| 60 工 刀 | 4 工 生 
70 工 世 | 60 工 珀 | 4 1 联 
70 了 工 了 | 600 1 也 | 直 1 拍 
70 工 | 60 工 也 | 4 二 各 
60 工 王 | 50 蔚 | 4 了 了 匡 
70 1 工 也 | 60 1 弓 | 了 工 也 
60 | 0.5 钮 | 60 1m| 4 |0.5m| 10p| 3410 
60 | 0.5 刀 | 60 工 z| 4 0.5| 10R| 10 
90 | 0.5 匀 | 90 1 纪 | 4 0.5 刀 | 310 让 | 10 
90 | 0.5 卫 | 90 1Tm|l 4 |10.5m| 10| 10 
30 | 0.5 巴 | 30 工艺 | 4 0.5m| 10| 10 
45 | 0.5 也 | 45 1 如 | 4 |0.5m| 10p| 10 
60 工 刀 | 00 I 刀 | 4 工科 
60 | 0.5 刀 | 60 1m| 4 |10.5m| 108| 0 
50 | 0.5 生 | 90 1 4 |0.5m| 10 攻 | I0 
75 10.05m| 65 |0.05am| 4 10.05 匡 
80 也 | 70 1| 5 Im | 100p | 20 
100 1m|90 | 1z| 5 1m| 100&| 20 
120 工匠 |110 工 牡 | 5 1mn| 100 上 | 20 
45 | 0.5 了 | 45 1m|l 4 | 0.5m| 10 340 
45 | 0.5 卫 | 45 1 位 | 4 0.5Tn | 10 有 | 10 
45 | 0.5 血 | 45 1Tm| 4 0.5 如 | 10 呈 | II0 
45 | 0.5 卫 | 45 1m|4 |05ml 410410 
70 1 和 | 80 1 世 | 44 1 刀 | 100 县 | 20 
70 1m| 60 工科 | 4 T 世 | 100 只 | 20 
45 工 包 | 45 2zn| 4 2Zm| 100p | 24 
60 | 0.5 刀 | 60 1 纪 | 4 |0.5| 10 10 
60 | 0.5 刀 | 60 1ml 4 |0.5 如 | 1410 10 
45 1 世 | 45 2 纪 | 4 二 D| 0.2 必 | 24 
45 工科 | 35 2 刀 | 5 0.1 有 | 20 
45 | 0.5Z| 40 | 0.5z| 4 0.5 刀 | 50 共 | 20 


高 频 


集 电极 
- 发 射 极 


| 反 襄 埠 止 


电流 


TcEo jc 
(A) | CV) 


大 功率 三 极 管 

发 射 极 串 流 前 馅 和 输 功 率 寺 

~ 基 极 [由 二 

放 天 
反 向 裁 正 正 荔 
se 人 | 是 民 

TFE6oO jpEBl prp regl rc rags|lFrcegs| 7 | Tc Po 六 cz| PP ， 二 

(A) YYJlmialaaxlkyi OA) (VCOV 1 CA) AI | (dB) [YI RCHz) 
20 10 | 0.15 1 25 吉 |0.25 A3-09A 
20 10 | 0.15 1 25mm|0.25 了 2-01 如 
20 10 | 0.15 1 25m|0.25 A3-09A 
20 10 | 0.15 1 25 刀 |0 25 BRB2-013B 
20 10 | 0.15 1 25m|0.25 A3-09A 
20 10 | 0.15 工 25am|10.25 B2-01B 
20 10 | 0.15 1 25a|0.25 A3-09AA 
15 5 | 02 1.5| 60mlo3 | 1 10 |24|06 | 20M B2-01B 
15 引 | 0.1 1.6| 60m|0.3 | 1 9 |24|10123| 50M B2-01B 
50 | 250| 10 | 0.15 15| 60m|03 A4-02B 
10 5|05 | 2 1 | ioom|o.5 C3-01A 
10 5|05 | 32 1 13100m|0.5 9 | 24 50M C3-01 信 
10 5|05 | 2 1 | 100m|l0 5 9 | 24 50M C3-01A 
20 | 180| 5 | 02 1.5| 60mal03 | 1 9 |24|0.125| 50M B2-01B 
20 | 180| 5 | 0.2 1.5| 60ml03 | 1 12 | 24 | 0.125| 50M B2-01B 
25 5 1.51 60ml0.3 | 2 12 | 24 | 0.125| 50M B2-01B 
25 引 | 0.1 15| 60ml03 | 2 12 |24|06 | 20M B2-01 引 
25 5 | 0.2 15| 60m|031| 2 12 | 24 | 0125| 50M| C3-01A 
25 25 | 0.2 15| 60ml03 | 2 12 | 24 | 0.125| 50M C3-01A 
25 5 | 0.2 15| 60ml03 | 2 12 | 24 |0125| 50M C3-01 入 
25 5 | 0.2 41.5| 60m0.3| 2 12 124|0425 50M| 8B2-01B 
25 5 | 0.2 15| 60ml0.3| 2 12 | 24 | 0.125| 50M C3-01A 
25 Ss | 0.2 15| 60ml03| 2 12 | 24 | 0.125| 540M B2-01B 
15 5 | 0.2 15| 60ml03 6 C3-01A 
25 5 102 15| 60mjl03| 2 412 |24|10125| 50M 了 B2-01 卫 
25 5|0.5 | 2 1 80nml0.8 | 工 9 | 24 | 0.125| 50M C3-01A 
25 5|05 | 2 1 80ml0.8 | 1 9 |24|10.125| 50M B2-013B 
15 5|0.5 | 2 1 80majl0.8 | 1 9 | 24 10.125| 50M C3-01A 
415 5 05 | 2 1 80ml0.8 | 1 9 |24|10125| 50M B2-01B 
20 5|105 | 4145| 1 50ml05| 1 10 |20|01 | 50M C3-01A 
20 5 0s | 45|1 50ml0.5 | 1 10 120101 | SoM 8B2-01B 
20 5 | 0.2 1.5 | 100mj05 | 1 B2-013 
20 5| 05 | 1415 1 50ml0. 5 10 |20|10.1 | 50M B2-01B 
20 5|05 | 15 50m|0.5 | 1 10 20|01 | 50 基 B2-01B 
30 | 120| 邱 | 0.2 1.5| 60ml03| 2 12 | 24 | 0.125| 50M B2-01B 
40 11s0 502 | 1 1 60mjl0.3 | 2 12 | 24 | 0.125| 50M C3-01A 
40 1150 5102 145| 1 60ml03 | 1 6 |20|1025 | 100M B2-01B 
401150| 5|02 115| 1 60ml03 | 工 6 |20|1025 | 100M B2-01B 
20 有 | 03, 50ml05 | 工 6 12010.25 | 100M B2-01B 
25 5 | 0.5 2 工 80im10.8 | 工 9 |2410.125| 50M| ， 0C3-01AA 
25 5|05 | 2? 1 80m|0.8 | 工 9 |24 | 0.125| 50M B2-01B 
20 二 | 人 50m|105 | 1 6 | 20 100M C3-01A 
25 5|02 | 2 415| 60m03|2 12 | 24 | 0.125| 50M C3-01A 
25 5|02 | 2 15| 60ml03| 2 12 | 24 | 0.125| 50M 也 2-01B 
10 5|035 | 2? 1 | 100mjl0.5 9 50M C3-01A 
20 5|05 | 1415| 1 50ml0.5 | 工 6 |20|10.235 | 100M B2-01B 
20 5 0 25 | 50ta|0.5 | T 6 | 20 100M C3-0TA 
10 5 0.5 | 2 1 | 100mj0.5 6 | 24 50M C3-01A 

10h 15 |185|340 10|0.5 0.5 | 50mj0.5 ER3-01A 
60 | 120| 15 | 50ml 2 1 20m|0 2 A3-06A 


me = 
4. 高 频 大 项 
4.3 硅 NPN 型 微波、 高 频 
ER 人 SR 
最 入 征 最 | 最 热 集中 极 | 集 电 极 | 发 射 极 | 储 电 航 | 集 虫 角 
序 型 去 大 
厅 多 | 高 ~ 若 裤 | -发 射 极 
获 区 - 还 极 | -发 射 极 | - 基 极 
结 反应堆 止 | 反 麻 截止 
芒 电 
素 频 求 渡 | 温 阻 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 时 流 | 电 流 
宝 到 及 (BR)CBO 六 (BR) CEO 六 (BR) 已 BO 玉 
吕 ， 授 Pei | 1 Fepgl Te|7TcarlTarl Ra Top 7pp | Tczo jcp| 7cpo | 上 cz 
( 娘 ) | Hz YA CC TY CA TY CA) YI CA) | CAI CA TY 
1|3DA86Z | 5 | 400M|10 |30oml0.5e|175| 30 50 10.5 刀 | 45|0.5m|4 10.5a |0.05 旭 | 20 |0,.02 姻 | 20 
2|3DA191 | 5 |600MI12 10.2 10.8 |175| 410 36| 3m | 20| 3z|3 3 世 0.5 纪 | 12 
3|3DAf9L | 5 | 600MI12 0.2 |0.8 |175| 10 36| 3 和 | 18| 3 和 fm|3 3 世 0.5zm| 12 
4|3DA195 | 5 1G|12.5 0.8 |175 36| 3 血 | 18| 3m|3 3 纪 0.5 芭 | 12 
引 人 友 D341 | 5 | 1G 有 0.3 |200| 26 50| 1m | 40| 10m |3 工 班 0.5z| 20 
6|3DA4935 | 于 | 4.2GI12 10.2 工 175 36| 3 | 20| 3 刀 |3 3 刀 0.5 押 | 12 
7| CD471 | 于 | 1.6G 1 200 50 | 5 血 3 So | 0.5 卫 | 20 
8| WD381 | S | 2G 宪 0.8 |200| 26 45 | 5 枉 3.5| 5 纪 | 0.5 刀 | 24 
9|3DA816 和 | T 175 30| 3m | 15| 3 刀 |3 3 了 0.5 了 | 12 
es 邓 1 175 36| 3zm | 20| 3m|3 3 卫 0.5 妇 | 12 
13DA816C| 1 175| 15 40| 3 也 | 25| 3m|3 3 也 0.5 了 | 12 
11213DA89 站 0.5 |175| 20 40| 5ma | 30| 5 |2 号 如 1ma| 20 
13|2G072A | 5 0.5 |175| 15 |10| 1m | 90| 2m14 2 如 | 0.2 和 | 24 | 0.5 志 | 24 
14| 2G072 卫 0.5 |175| 315 |140| dm |120| 2m14 2 妞 | 0.2zm| 24 | 0.5 刀 | 24 
115| 2G072C | 0.5 |175| 4 14170| 1 | 150| 2 14 2| 0.2fm| 24 | 0.5 也 | 2 
1 芝 1 
jaeozp | 5 0.5 |175| 13 |220| {1ia|1200| 2m14 2 刀 | 0.2 廿 | 24 | 0.5 廿 | 24 
iL7| 2G072 卫 5 0.5 1175| 45 50| 3 也 | 30| .2m|4 2 如 | 0.2 旭 | 24 | 0.5 妇 | 24 
18|2G072 卫 0.5 |175| 45 80| 1m | .60 22m14 2m | 0.2 如 | 24 | 0.5 芭 | 24 
19| 2G072A S 0.5 1175| 15 90| 1ma | 90| &m|3 2za | 0.2 如 | 24 | 0.5m| 24 
20| 2G0723 | SS 0.5 |175| 415 1120| 1m 1120| 3m|3 2 位 | 0.2 和 | 24 | 0.5 刀 | 24 
2412G072C | 引 0.5 14175| 15 |150| 1m |150| 2 征 二 3 2 刀 | 0.2 辜 | 24 | 0.5 也 | 24 
22|2G072D | 5 0.5 |41735| 1415 1200| 1m |200| 2 |3 2 | 0.2 姻 | 24 | 0.5z| 24 
133|3D A38A | 5.5| 1G|15 10.3 10.4 1175 40| 3 | 30| 3am|3 3 二 了 姻 | 20 
区 3DA38B | 5.35| 1G|5 |0.3 10.4 1475 40| 3 志 | 30| 3 堪 |3 3 了 生 Taza| 20 
25| 2N5038 | 6 60M 20 TS50 90 7 
了 
权 CD35L | 6 | 600M| 5 10.3 175| 21 35| 5 生 | 30| 10m |3 Sa | Tam|l20| 2m| 20 
7| CD351 | 6 | 600M| 5 |0.2 475| 21 35| 5ma | 30| I0m | 3 5m | 1 弓 | 20 | 2 和 | 20 
128| CD352 6 600M| 5 |0.2 175| 21 30| 5ma | 25| 10m |3 5 镁 | 工 世 | 20 2 和 | 20 
29 CD352 | 6 600M| 5 10.2 175| 241 30| Sm | 25| 10m |3 5 | 1am| 20 | 2 和 | 20 
| 0D353 | 6 600M| 5 |10.2 175| 他 | 3 3m| 30| 310m13 | 5m| 1a|20| 2a| 20 
31 CD352 1 6 1600MI 5 19.2 175| 21 35| 5m | 30| 10am|3 5 纪 | 1 如 | 20 | 22| 20 
B2| CD354 | 6 | 600MI 5 |10.2 175| 21 30| 5 和 | 25| 10 妇 |3 5 妇 | :4 划 | 20 | 2zm| 20 
33| CD354 | 6 1600M| 5 10.2 175| 21 30| 5 | 25| 10m |3 5 匀 | 1 和 | 20 | 2 了 | 20 
34| 下 及 A931 6 | 35G5 |0.2 10.4 1 173 3 55| 2 志 | 40| 2m13 |0.5 包 | 0.2zm| 28 
55 3DA596 | 6 3G20 0.7 1175| 20 45 24 3.5 1m| 43 | 1oa| 24 
36|13DA8214Aj 6 0.6 |175| 1 | 40| 3m|30| 20m|3 |0.5o| 0.5 茵 | 20 
937|3 了 452141 6 0.6 |175 40| 3m | 30| 30 13 10.5a 0.5 妈 | 20 
B8|3DA821B| 6 0.6 |175| 15 55| 3 和 | 37| 20m|3 |0.5 丘 0.5 蔬 | 20 
B9|3DA821 了 | 6 0.6 |175 55| 3 如 | 37| 20 了 |3 |9.5 志 0.5z| 20 
140| 3DA821B| 6 0.6 |175 55| 3 | 37| 20 钙 |3 10.5 0.5m| 20 
1 
HM1|3DPA3447 | 7 70MI30 |10ml0.1 |1450 300| 108 1300| Ts | 4108 | 0.14200 
2 人 9 个 了 7 1.5 1175 45|110m | 27| 203 1 8 101 45 
U3|3DA3I0A| 7.5| 50M| 5 10.3 上 175 40| 2m | 301 28|2 | 2 工 如 | 20 
国 4| 3 口 和 1 也 7.5 | 50MI10 .|0.3 儿 4 150 14 90| 2 | 30 2m|15 490.5 志 | 20 4 | 20 
| ?7.5 | 50MI10 10.3 外 150| 14 100| 2 | 名 | 23915 2 | 0.5 纪 | 20 | 1m| 20 
HH6|3D AT 7.5 | 50MI10 |0.3 | 儿 175| 了 T4 40| 20 | 30| 20f 曙 14 | 20 坦 0.2 了 za| 20 
4713DA1TA | 7.5| 50MI0 19.3 | 175| 44 40| 2 由 | 30| 2m12 2 mn I 坦 | 20 
1813 了 AT1A 7.5 | 50M T 175| 14 40| 2 | 30| 2|2 阐 工 妇 | 20 
ke|3DA1A | 75| 50MI0 0311 15 14 | 和 | 2 | 30| 328a| 和 2 细 1 血 | 20 
5 C3417 7 人 150 300| 10 1300| ma15 |10n | 01nl200 
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大 功率 三 极 管 
[re] 人 
发 射 极 电 流 前 人 饱 和 答 功 率 上 
尹 加 
- 其 极 向 出 
放 大 
反 向 裁 目 压 荔 
电 流 系 数 降 压 降 宁 雯 瘟 
1280j 太 sp HE jFcgl Tc Fasslrcsgs| 7 | rc 1 Po ee | Fecg| Pr | FF 
(后 ) |CY Di 可 ax 让 (AT7) 7) | 0) | (和 ) | (页 ) | (dB) (YY) | (家 ) | 宣 虽 | 
60 |120 11 | 50ml 2 | 1 20 症 | 92 A3-06 委 | 
10 5 | 0.3 1 |01 |05 | 3 9 | 42 | 0.35|200M| C4-02 了 2 
10 5 | 0.3 1 |01 105 13 |9 1112 1035|17S 64026 |3| 
10 5 | 0.3 1 |01 195 | 3 5.5 | 12.5 | 0.85 | 470 了 | CQC4-023 4 
| 40 5 | 0.15 0.5 | 30am| 0.45 | 1 9 |24 10.21 36G B2-08 S 
10 S | 0.3 1 |041 10.5 1 3 5.5|142 |0.85 | 479M|  C4-02 了 6| 
| 201100| S| 0.3 了 30m| 0.3 | 3 8 1323 |0.47|1.5G|  B2-09 了 ?| 
| 20 |100| 5 03 | 1 11 30m| 0.3 | 3 8 | 24 | 2G 也 2-08 8 1 
10 5 | 0.3 1 |01 10.5 | 3 5.5 | 12.5 | 470M| 0C4-028 史 | 
10 5 | 0.3 1 |03 105 | 3 5.5 | 12.5 470M C4-02B | 
J0 5 10.3 1 |01 |05 | 3 5.5 | 12.5 470M| 0C4-02 呈 | 
10 S | 0.3 1 60 和 | 0.3 | 3 5 | 2 |1 1G C4-02B 2 
| 10 5|02 | 2 |1 104 |0.5 C3-01I 人 和 |55| 
| 10 sl02 | 2 |1 10 |0.5 C3-01A 
10 5|02 | 2 |11 10 10.5 C3-01A 1 
|10|130|3102 12 11 1041 |05 C3-01A 16 
| 30 5|02 | 2 |1 1 104 |0.5 C3-01A 1 
30 5|02 | 2 11 |1041 |0.5 C3-01A | 这 
| 10 5|02 2 11 101 |105 C3-01A 9 
| | 3 5| 02 12 11 10 |0.5 C3-0A | 洒 
JI0 S| 02 | 2 | 341 1041 |0.5 C3-01A 
10 |02 | 2 | 71 |1041 |0.5 C3-01A |22| 
30 5 | 0.3 1 60ml 03 | 25|4 138 11 1G C4-023 |23 
5 | 0.3 1 60t| 0.3 | 3 4.5|28 |1 1G C4-02B |24 
| 50 |200 | 5 | 2 B2-01C 25 
1 3 | 0.2 0.8| 20m|l62 | 235| 4 |238 11 C3-01AA 
10 3 | 0.2 0.8| 20m| 0.2 | 25| 4 128 |1 人 A2 
10 3 | 0.2 0.8 | 20m| 0.2 | 2? 3 |24 |1 C3-01A 
了 0 3 | 0.2 0.8 | 20m| 02 | 2 3 |24 | 1 和 丰 2 
0 3 | 0.2 0.8 | 20m| 0.2 | 2.5|1 6 13 0.6 C3-03 人 
10 3 | 0.2 0.8 | 20m| 0.2 | 25| 6 |28 10.6 A2 
| 10 0.2 20m| 0.2 | 2 35 124 |0.6 C3-01A 
10 0.2 20 生 | 0.2 | 2 5 |24 10.6 人 2 
15 | 75 0.18 3 238 | 0.75 | 1TG| CC4-02A 
| 10 | 80 | 5 | 0.15 1.5 11.5 84 系 列 
| 
10 170| 5|0.2 上 Sm 0.4 | 3 6 | 28 11107551 41G 74-02 也 
| 10 |100 | 弛 | 0.2 1 40 好 | 0.2 | 3 6 128 |0.75 | 3G| C4-028 
| 10170| |0.2 1 80m|l0.4 | 3 6 |28 10.733 | ITG C4-02 了 
| | 40 1100 | 5 | 0.2 80m| 0.4 3 6 28 0.75 工地 C4-02 呈 
| | 401100|1 5|0.2 1.2 | 80m|0.4 | 3 6 | 28 ITG 
lzo|io| ial 1 | 06| 2 20 F3-01A 
| 30 5 | 0.3 05 | 70ml 035| 1.8| 7 124 |10.4|180M| Cd4-01C 
| 10 5 | 0.3 1 |01 105 | 2 113 | 24 |10.1 | 20M 了 2-0 了 了 
40 |150 | 5|03 | 1 11 194 |105 12 113 124 |101 | 10M|  B2-01 了 
401150| 5|03|11 11 04 195 12 19 124 1041 | 10M| 82-013B 
， 15 0.3 1 1104 1605 |55|17 |124 101 | 10M| 8B2-013 
10 0.3 了 0.1 | 0.5 2 13 24 0.1 | 10M C3-01A 
30 | 0.3 1 |0.1 10.5 43 | 0 | 10M| 82-01B 
| | 10 0.3 TI |0.1 10.5 13 |24 1091 | 1 8B70B | 
| 108 5 |140 1320110 | 10aml 工 10.6 2 王 | 20 征 | FE3-03A 道 
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4。 高 频 大 
4.3 待 NPN 型 微 波 、 
集 电 极 | 溪 电极 | 发 射 极 | 保 电 报 
- 划 报 
- 盐 极 - 发 射 极 - 基 极 
到 向 截 趾 
击 穿 岂 压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 电流 
矿 CBR)Cp5O | 三 (pR)CEO | (BR)EBO 站 
dcB 了 CR 了 | :cao 六 ca 
CA 
国 1 | 本 
中 40 2 130| 2 | 2 2 了 
40 全 二 3 | 2 地 2 2 和 志 
过 但 ? 茹 36 2 坦 多 2 二 
40， Se | 3 号 过 1 垃 | 24 
40 | 2 全 30 | 2 全 | 2 2 世 
50| sa | 3 | 5m |o07oa| 24 
75| 2 了 | 2 2 二 
006 2 全 和 2 纪 
75 3 证 | 70 3 地 5 5 引 |0.02 纪 | 60 
73 了 开 701 5 红 | 5 S 世 |0.02 切 | 60 
8 3 二 7 5 种 | 5 5 伺 10.02 和 | 60 
卫 2 | 30| 2 琴 | 2 和 
40 2 | 38| 2 给 | 2 2 地 
40 公 坦 3 2 了 | 4 了 二 
了 0 人 地 301 2 | 4 
40 2 也 | 3 | 2 证 | 4 | 全 志 | 
3 2m | 45| 2m14 | 2 纪 | 
50 了 过 45| 214 | 228 | 0.1n|20 
40 | 231|30| 2m | 2 2 所 
3 2 45| 2 组 | 二 2 全 
1 
50 二 到 45| 2m 1i 4 | 2 
50 人 二 45| 2 垃 | 才 2 纪 | 
5 2 伍 40|1 2m | 4 2 
50 2 和 | 401 2 珀 | 4 2 组 
50 2 坦 40| 2 得 | 4 了 弓 
50| 5 也 | 3 5 刀 | 0.5 纪 | 24 
60 2 到 | 5 2 | 2 所 
65| 5m | 3 5 从 | 0.5 和 钙 | 24 
3 2 理 70 | 2 弓 5 | 2 所 |0.15| 20 
70| sz | 3 5 纪 | 0.5a| 24 
60| 5 |3 | Sa |0.5a| 24 
60 Sm | 5 | 0.5 划 | 24 
70 邓 址 60 | 2 弓 上 本 2 级 .3 所 | 20 
60| 5 | 2 0.5me| 24 
60| Sm 2 | Sa | 0.5z| 24 
60| sm 3 | 535m | 0.5 灵 | 24 
5S3 | 2 45 2 志 | 2 全 
5 2 和 | 495| 23 纪 | 4 2 匠 
353 2 了 45| 2 | 4 | 2 了 
SS3 生 4d5 23 妞 帮 2 开 
063 | 50F 4 35f 世 
5S9 2 二 委 5 了 名 丰 双 坦 
90 于 世 | 70| 1 | 5 4 | 0. 工 王 | 24 
50 2 所 45| 2 纪 | 4 | 2 
78 2 得 60 过 于 4 | 2 坦 | 
70 2 耳 | 60| 2 纪 | 4 2Z 旺 10.T 志 | 20 
7Z80 2 三 6 2 | 4 信和 组 
40| 2 39| 2 | 2 双 扯 
本 2 人 | 601 2 和 | 4 2 如 | 
| 801 得 姓 总 全 朋 .5 锥 
1 


功 
频 


高 


集 电 


cp5o | 扩 c5 
(》| VD) 


20 
2 
20 
24 
24 


24 
20 


了 PFBO | 六 BB| PrgE lrcpl cc pgs rrcasgs| 18 1 7c Po CP | 天 cP| 天 忆 
(人 A) 人 maxl(VI ACTGCV)A) CA)1CW) 人 (和 | (机 》 《下 2 》 ; 
让 了 
| 一 一 一 十 - 一 -- 了 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
| 55 0.3 1 |01 os | 113 | 24 | 0.1 1340M B2-01B | 1 
| 1 0.3 1 |01 105 ， | 13 24 | 0 | 10M B2-61B 2 1 
10 0.3 1 |01 |10.5 13 24 | 0.1 | 10M 了 2-0 有 3 | 
| | 10 10 |0.3 1.5|0.1 |10.5 10 24 |0Tf|110M | 8B2-013 4 
10 10 16.3 1 1034 105 |2 13 24 0.1 | 10M C3-01A 5 
| 了 15 10 |0.3 45|01 105 | 13 | 0.1 | 10M B2-0B |6， 
315 5 1103 1 01 10.5 |2 13 24 | 01 110M 了 2-01 也 7 
35 5 10.3 1 |0.1 10.5 |2 13 24 01 110M 3B2-01B 8 
| 20 | 80 | 13 | 35am 1.5|07T |0.5 |3 14 34 01 |10M B2-013B 9 
0.02mj 2 | 201801413| 35m 1.5101 |0.5 |3 和 4 24 | 01 | 10M 32-01 日 | 和 
20 | 898 | 13 | 35m 1.5|0.1 |0.5 14 24 | 0.1 | 10M B2-013B 1 
| 10 5 |0.3 TI 101 10.5 |2 13 24 | 01 | 20M 了 32-01 归 
| 10 5 03 人 13 24 | 0.1 | 20M B2-01B 
| 10 5 10.3 1 1101 10.5 12 人 3 | 24 101 | 20M C3-01A 
| | 40 ， 5 |0.3 了 0.1 |0.5 |2 13 | 24 0.1 | 20 对 卫 2-0 吾 
| 410 5 10.3 1.210.1 |0.5 |2 13 24 | 0.1 | 10M 了 2-01 吾 
15 5 10.3 12101 |105 |3 1 | 24 | 0.1 | 10M B2-01BB 
| 60 S 10.3 12| 12|01 .105 |5 | 了 2-01 如 
0.2ml 2 | 201180 1 5103 1 16001105 |2 13 24 | 0.1 | 10M 了 2-01 吾 
1 5 |03 1 101 165 |3 15 24 | 041 1 10M 了 2-04 也 
| | | 
0.2 细 | 2 1 巧 |0.3 工 0.1 10.5 | 3 13 24 | 0.1 110M B2-01B 
15 5 18.3 1 191 165 |3 15 24 | 0.1 | 10M 娃 2-01 号 
0.2ml 2 1345| 5 10.3 1 |1041 10.5 |3 全 24 | 01 | 10M C3-0fA 
0.2 垃 | 2 | 15 510.3 1 |1031 10.5 |3 15 24 1 110M B2-01B 
0.2m| 2 | 和 5 110 |0.3 1 1601 1605 .|3 全 24 | 01 | 10M C3-01A 
15 10 10.3 1.5 |0.1 |0.5 15 24 | 0.1 | 10M 寻 2-01B 
.2| 2 | 45 10 10.3 1 1101 10.5 |4 全 | 24 101|310M C3-01A 
| | 15 110 |0.3 1.5|01 |10.5 15 24 | 041 ，10M B2-013 
0.26| 2 | 后 5 10.3 1 101 105 155 1 7 24 工 | 10M B2-01B 
瑟 10 | 03 15|101 105 1 | 24 01711310M B2-01 号 
瑟 10 |0.3 1.35 101 |9.5 16.5| 24 | 0.1 | 340M B2-018 
| 15 10 10.3 1.5101 10.5 15.5 | 97 24 | 0 10M B2-01 阳 
0.2 垃 | 2 | 15 5 103 1 01 1105 55 | 17 24 | 601 | 1 了 引 2-01B 
415 10 |0.3 1.5|01 105 155 | 1 24 1 | 10M B2-01B 
15 10 |0.3 14151071 10.5 |5.5 |347 24 | 01 | 10M B2-01B 
15 10 |10.3 1.5|1041 105 155 147 24 | 0.1 10M B2-018 
15 5 03 1 101 105 |3 15 24 | 01 | 20M B2-01 卫 
| 0.2 了 | 2 | 全 5 | 0.3 1 11011605 |3 至 24 | 01 | 20 驻 C3-01A 
| 0.2m| 2 | 15 5 |0.3 1 |101 10.5 | 3 15 24 | 0 20M B2-01B 
| 15 5 |0.3 1 101 105 |13 15 24 | 0 20 对 8B2-01B 
| 30 |120 | 10 10.3 1.5|01 |0.5 155 2 0 10M B2-01B 
| 了 5 5 |0.3 01 035 |3 和 24 | 0.1 | 20M B2-01B 
0.Sin| | 名 150 | 10 |0.3 1 1.5 | 0.1 |0.5 B2-01B 
0 2 如 | 2 | 201180|1 510.3 1 |101 10.5 |3 15 24 | 0 10M B2-01B 
和 2ml21201180|1 5103 1 | 01 05 155 | 全 24 | 0.1 | 10M B2-013 
60 5 |10.3 1.2| 1.2|101 10.5 |5 B2-01B 
15 5 | 0.3 1 01 105 155 | 47 24 | 0.1 | 10M B2-01B 
10 5 10.3 1.5|101 105 |3 8 24 5 | 50M C3-01A 
| 所 | 引 0.3 | 1 | 01 10 15 7 | 24 1071 |20M 了 2-01 3 
| 10 10,3 1 0 10,5 | 了 7 31 |034 150M 也 2-0T 站 
| | 1 | | 人 -一 -一 = 一 一 -= 一 四 - 


4。 高 频 大 功 
4.3 夸 NPN 型 8 微 波 、 高 频 


-一 一 一 一 一 -一 -一 一 一生 一 一 一 一 一 一 ee 
最 特 征 最 | 最 热 集 电 家 | 集 电 极 | 发 射 极 | 集 记 极 | 集 . 电 极 
席 型 大 大 式 
厅 多 | 高 有 基 极 | 盖 发 射 极 
1 - 基 - 极 | -发 射 极 | - 促 
获 许 | 结 反 向 截止 | 反 向 鹤 目 
功 电 
率 频 率 | 流 | 温 阻 击 穿 了 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 电 流 | 电 流 
六 矿 (BRCBO | 天 C5R)CEO | 广 (BR) BEBO 二 T 盖 一 
7 1 T Tcao |Fcsl resgo | 
总 el Fr Frcgl crcalTn 民 寺 7 二 7 Tcaso | cpl icpgo | 广 cB 
( 砚 ) 人 (Ai (AVI CA TAICAD7 TY) 
| 3DAT1C 7.5 | 100MI 10 106.311 卫 14 78 2 姑 | 60 | 2m | 4 2 志 [ee 20 
2|1 3DALC 7.5 100M| 24 工 T75 14 70 2z| 60 2 生 4 | 2m 0.2i| 20 
3|3DATC 7.5 13100M| 24 1 1475|1 14 70 2 和 | 60 | 2m | 4 | 2 0.2 生 | 20 
413DATC 7.5 |100MI 410 10.311 75 14 60 2 刀 | 50 2 二 | 4 2 有 .5| 20 
5|13BPATC 7.5 |100M1 40 10.31] 世 了 735 14 00 2 也 | 50 2 | 4 2 二 0.5 扫 | 20 
6|13DATD 7.5 |4100MI 0 10.311 73 14 70 2 了 | 00 26 | 9 2 了 0.2 纪 | 20 
71 3DA1D 7.5 | 100M| 10 10.3|1 13175| 44 70 2 志 | 6 | 22 | 5 2m 0.2 生 | 20 
|8 3 了 DATLD 7.5。 | 4100MI 工 0.31 工 T735 14 70 2| 00 祁阳 与 2 0.2 刀 | 20 
9 3P 和 工 它 7.5e。 |100MI 10 ,3 T75 TI4 80 2 刀 | 70 2 世 吕 2 伺 0.2 刀 | 20 
昌 3 了 TD A28A 7.5 1T00MT SS .31 1 175 T4 40 2 了 | 30 2 节 | 也 2 匡 0.5 刀 | 20 
| 疆 3 了 上 28A 7.5 100M| 5 18.31 了 .35175851 工 4 40 2 蕊 | 30 2 了 友 2 了 1 0.1 和 | 20 1 0.5 包 | 20 
12| 3DA28 人 入 7.5 TI00M|I 109.315114735 T4 40 2 联 | 30 2 世 可 2 0.1 妇 | 20 19.5 生 | 20 
l3 3 琅 A76 7.35 |100M| 10 10.310.5114175 T4 80 95 角 | 如 5 和 | 0.5 钮 | 24 
月 3DPA10IC | 7.5 TI00M| 3 11.311 175 T4 70 2 二 | 60 2 位 4 | 2 也 0.20| 20 
15| 3 上 101C | 7.5 100MI 5 |10.311 1475 14 70 2 垃 | 60 王 相 2 地 | 0.2 了 | 20 
16 3DA3GtC | 7 了 ,5 1T00MI SC0.31 工 75 14 70 2 了 | 60 忆 十 4 | 2 垃 0.2 切 | 20 
jl71 3D AI0O1C 1 7.5 | 100M| 5106.319.1|114175 14 71 2 了 | 60 2 琢 | 三 2 巧 人 .2 弓 | 20 
1L8| 3DA102A |7.5 |4100M| 5 工 T73 T4 40 2m1 30 2 坦 委 2 垃 04.5 志 | 20 
,19| 3DAH12A | 7.5 T00M| 5 18.31| 工 175 4 40 2 刀 | 30 2 了 1 色 人 十 0.5 卫 | 20 
120| 3DA102A17.5 |1100MI 10.31 工 175 34 40 2 30 | 2 | 4 2 也 0.5om| 20 
册 3DAT102A | 7.5 100M 5 |0.31 工 T75 14 40 2 玫 | 3 2 坦 | 4 2 巧 0D.5 世 | 20 
122| G3DATC | 7.5 | 100MI 24 工 75 14 80 10.05im; 70 | 50 4 10.05 纹 10.02 征 | 24 
123| 3DA76G | 7.5 1400M| 翅 |10.310.5|4175 150 | 5m | 4 5 苹 0.5| | 
i24| 3DA288 7.3 |150MI 5 10,.31 工 175 70 2m| 30 2 也 | 3 2 0.5 刀 | 20 
125 3DA28 且 7.5 150MI| 5 |10.31 工 175 T4 70 2 如 | 50 2 组 3 | 2 也 有 .5 包 | 20 
26| 3D A28 忆 7.3 150M| 3 |10.311.5|114175 14 00 2 50 211 作 2 0.18| 20 |0.355| 20 
27| 3D A28 旦 7.8$ 150MI 5 10.3141.5|175 14 .| 60 2| 50 28 | 4 2ml 0.1| 2010.35m| 20 
128| 3DA28DB 了 ,多 J50M | 5 |0.311.51175 14 了 00 2 主 | 90 2 纪 4 | 29 妨 . 工 世 | 20 | 0.5 妇 | 20 
i29| 3DPA28 2 150MI 5S 10.3|4.5|1175 TI4 100 2 二 | 90 之 匡 妈 | 2m10.19|20 10.5 切 | 20 
电 3DAY102B | 7.5 150M 0.3| 工 175 4 70 2z| 50 2m | 3 双 十 引 .35 世 | 20 
1311 3DA1028B |17.5 |150MI 5 10.3|11 175 14 710 50 2m | 3 2H | 0.59| 20 
132| 3DAT02B | 7.5 |150M| 5 10.3|1 |175| 世 70 2tm| 50 | 2 | 4 2 了 0.5 科 | 20 
133| 3 各 102B | ?7.5 1T50MI| SS |10.3|1 工 4175 了 4 70 20| 50 2 纪 二 0.5 中 | 20 
134 3DA10AA 7.5 200MI| 5 |10.31 工 175 JT4 45 3 垃 | 40 5 地 了 5 十 工 志 | 20 
35| 3D AL410A 7.3 |200MI| 5S|10.311 175 14 45 5 缮 | 40 3 刀 | 4 已 二 | 1 1 20 
6| 3DA10A |17.5 |200M| 5|03I1 15 1 | 和 | 5m|40 Sm | 4 1 5 1 | da| 20 
37| 3DA10E 7 了 .5 200 了 | SS 10.3|1 工 17 T4 63 3S 刀 | 60 3 3 与 Jm 如 .3 刀 | 20 
38| 3D ALI0B |7.5 |200M 5 83 1 1175| 1 65 5 匀 | 6 5 如 | 4 号 和 0.5 如 | 20 
39| 3D ATL0B 7.5 |200M 3 19.3|1 了 75 了 4 65 Sm| 6 5 | 4 号 1 0.5 钮 | 20 
40| 3D A28C 7.5 |200M| 5 10.311.51475 了 4 80 2 志 | 70 2 二 胡 2 如 | 0.1 2010.5 鱼 | 20 
Hi 3DA28C 7.5 |200MI 3510.3|11.5|14175 了 4 80 2 名 | 70 2 纪 | 4 24| 0.1f| 20 |10.5 包 | 20 
142 3DATt02C | 7.5 200MI 5 10.3|11 T75 14 80 2 人 乌 | 70 2 二 4 旭 0.5 生 | 20 
岂 3| 3D Ad102L | 7.5 |200MI 510.31 173 414 80 2m|701 2 | 4 2 坦 0.35 钙 | 20 
M4| 3DA140A 7 了 7.5 200MI| 5 10.311 175 45 5 刀 | 40 3 得 2 号 过 工 锯 | 20 
上 3DA10B 7.5 1200MI 5 10.311 175 65 Sm| 60 Sm | 3 巨 志 人 有 .5 妇 | 20 
lt 3DA106A 17.5 |1400MI 5 10.311 了 175 了 4 40 5 妃 | 30 5 鱼 2 与 坦 0.5 世 | 20 
7| 3 也 和 21 7.5 400MI SS 10.311 175 40 3 纪 | 30 扩 二 如 号 缮 了 位 | 20 
148| 3DA21A 17.5 |400M| 5|6.3|1 |175 40| sml30| 5m | 2 Sn| | 3m| 20 
49| 3DA2IA 17.5 1400MI 5 10.311 1375 4 1 40 5530 5 | 2 号 纪 | | 工人 | 20 
电 3BDA194A | 7.5 1400M| 5 忆 3 |1 13| | 和 | 5 囊 | 瑟 | 宫 5| | 赤 | 2 


〖 


外 
压 
矿 czslj Tc |rsgs | 大 cgs| 了 TB 训 
(| (AVI CA (CA 下) (dB) 7i (下 ) | (Hzy》 
S| 0.3 了 0.1| 0.5| 55| 1 12410.1 10M B2-01B 
S | 0.3 工 0.1| 0.5| 55| 417 |12410.1 10 阳 B2-01B 
5 | 0.3 I 0.1| 0.5| 5.5| 17 | 2410.1 TI0M B2-01B 
引 | 0.3 开 0.1I| 0.5| 4 46 |24 10.1 10M C3-01A 
5 | 0.3 工 0.1| 0.5| 4 16 |124 0.1 10M 了 2-01 卫 
3| 0.3 工 0.1| 0.5| 3 47 12410.1 10M C3-01A 
5| 0.3 工 0.1| 0.5| 5 147 |12410.1 10M B2-01B 
10 | 0.3 0.1| 0.5| 5 16 |24| 6.1 10M C3-01A 
10 | 0.3 工 0.1| 0.5| 5.51 417 |12410.1 10M C3-01A 
3 | 0.3 15| 0.1| 0.5| 3 8 |24 |0.5 50M C3-0tA 
15 5 | 1 2 于 0.1 | 工 3 8 |24 | 0.5 50M C3-01A 
415 S| 工 2 工 0.1| 工 3 8 |24 10.5 50M B2-0TB 
15 10 | 0.3 1.5| 0.1| 0.5 17 B2-01B 
1 5 | ,8.3 工 0.1| 0.5| 5 417 |24|10.1 20M 了 B2-01B 
0.2m| 2 | 全 5| 0.3 工 0.1 | 0.5 | 5 17 |2410.f 20M CG3-01A 
0.2zm| 2 | 15 3 0.3 工 0.1| 0.5| 5 17 |24|0.1 20M B2-01 和 由 
15 5 | 0.3 工 0.1| 0.5| 5 17 | 2410.1 20M B2-01B 
10 5 | 0.3 1.5| 01| 0.5| 3 8 124 10.5 50M 了 B2-01B 
1 5| 9.3 1T5| 0.1| 0.5| 3 8 | 24 10.5 50M 也 2-01 瑟 
10 5 | 0.3 1.5| 0.1| 0.5| 3 8 |24 |10.5 50M C3-01A 
10 | 5 | 0.3 4.5| 0.11 0.35| 3 8 |24 10.5 S0M B2-01B 
30 |120 | 5 0.3 于 0.1| 0.535| 5.5| 27 | 2410.1 10M 也 2-01B 
415 10 | 0.3 15| 0.1| 0.5 47 |1010.f 10M 也 2-01 了 B 
15 5 | 0.3 1.51 01| 051 5 10 | 24 10.5 50M CG3-01A 
15 | 5| 0.3 15| 0.1| 05| 5 10 | 24|10.5 50M 0C3-84A 
20 5 | 1 2 工 0.1 | 工 引 10 |2410.5 S0M C3-01A 
20 5 | 工 2 工 0.1 | 工 5 10 12410.5 30 丛 B2-61B 
20 5 | 1 2 工 0.1 | 工 号 10 |2410.5 50M DC3-01A 
20 | | 1 工 2 工 0 1 5 10 12410.5 50M 如 2-01B 
| 1 引 | 9.3 1.5| 01| 0.5| 5 10 |24|05 | 50M 了 2-01B 
| 1 
15 | 5| 0.3 1.5| 101| 0.5| 5 10 |24105 1 50M B2-0TB 
1 15 5 | 6.3 15| 01|1 0.5|1 5 了 24 1 0.5 S0M C3-01A 
15 | 5 | 0.3 . 工 .5 .1 | 0.5| 5 10 | 24 10.5 50M 了 2-04 了 
8 1 S| 0.3 15| 0 0sS| 4 5 |2411.25 1100M 了 32-01B 
8 5 | 0.3 15| 0.1|1 0.5 | 4 S 24 |11.25 17100M C3-01A 
| 8 5 | 0.3 15| 0.1| 0.5|4 | 5 1241125| 100M 3B2-01B 
15 引 | 0.3 15| 0.1| 05| 5 6 | 24 |1.25 | 100M B2-01B 
了 5 0.3 15| 0 05|1 5 6 |24141.25 | 100M C3-01 人 
15 | 5 0.3| 1.5| 01| 03513 | 6 12411235 |100M 引 2-01 了 了 
| 剖 3 | 工 2 0.1| 1 5 | 10 12414.5 50M CG3-014 
| | 20 5| 1 工 | 2 了 0.1 | 工 5 10 |2410.5 50M 了 2-013B 
| 15 5 | 0.3 | 0.1| 05|5 | 140 1324|0.5 50M C3-01A 
| 345 5| 03 1.5|1 0.11 0.5| 5 10 12410.5 50M B2-01 召 
| 8 ES | 0.3 15| 01| 05| 4 5 24 11.25 | 100M B2-01B 
| 15 S| 0.3 5| 01| 051 5 6 | 324 二 25 | 4100M B2-01B 
30 3 | 0.3 工 0.1| 0.5| 4 5 | 2811.25 | 400M C4-02B 
10 5 | 0.3 工 0.1| 0.5| 5 6 |2811.23 ;400M C3-01A 
| 匠 5 | 0.3 荆 0.1| 0.5| 4 5 |28 4.25 1400M C3-01 人 入 
40 SS | 0.3 工 0.1| 0.5| 4 5 |323811251400M C3-61A 
10 5 | 0.3 1.5| 01| 0.5| 4 7 |2310.8 1200M C3-01A 


得-1219 


4.3 硅 NPN 型 微 波 、 


4。 


频 


四 


{ [ 
最 等 征 最 | 最 辩 发 射 极 
序 | ”型 天 大 | 
厅 多 | 高 
许 | 中 
切 电 | 
京 频 率 流 | 温 阻 击 穿 电 压 | 考 穿 电压 | 击 穿 电压 
ee 广 (3R)CBO 产 (5R)CEO 六 (BR) BBO 
可 二 Pei 厄 |FecgliclrcwrlTrd Ri 7 7 了 
(而 ) Hz) CVDJAIAJ CCICARIKTYI CA YI CA VCA) 
ES | 加 | 有 
113DA1044A| 7.5 1400M | 了 | 0.311 175 50| sm|35| 5m |32 4 匡 
213DA104B| 7.5 |400M | S | 0.3j1 175 55| sm | 45| sm |3 SS 二 
3|3DA104B| 7.5 |400M | 5 0.31 175 55| 5m|45| 5m |3 4 姻 
4|13DA106B1 7.5 |400M | S| 0.3[1 175 65| 5m |50|1 5m|4 Sa 
5 引 3DA106B| 7.5 |400M | 5|10.3|1 175| 14 165| 5 |50| sm |4 Sa 
6|3DA21B | 7.5 j400M | 5 | 0.31 175| 14 165| sm |50| sm 14 5 细 
7|3DA21B | 7.5 |400M | 5 1103 175 65| 5m |50| 5m |4 细 
8|13DA3CG | 7.5 400M | 5 103 民 150| 1 |170| 1ma160| fm |5 1 
9|3DA2IA | 7.5 |400M | 5|0.3|1 175| 1 |140| 5 |30| 5ta|2 弓 
1013DA321IB | 7.5 |400M | 5 |0.31 175| 1 165| sm |50| 5m|4 了 
11| 3DA105 7.5 |400M | 12 |0.3lo615| 125| 66|130| sm|2|1 5m|3 缮 
12|13DA106A| 7.5 |400M | 5 | 03 引 175| 1 1140 sm|301 5m| 2 引 
13| 3DA106B| 7.5 |400M | 5 1103 175| 和 145| 5m|50| 5m14 5 纪 
14| 3DA196 | 7.5 |470M 束 2 175 36| 5mm | 20| Sm |3 Szm | 
1 引 3DA3492 | 7.5 |600M | 5 1 12 175| 8 136| sm|201 5m|3 引种 
16|3DA192 | 7.5 600M | 5|171 12 375| 8 .|36| sm | 二 | 5m|3 Sm | 
171 3DA89A | 7.3| 1QG | 5|10.30.5 13175| 到 14|1m130|10m |2 S 茵 
1813DA89B | 7.5| 41G | 5|0.30.5 1175| 到 14|10m|30|10m |3 S 和 
19| 3DA89C | 7.5| 1G | 5|0305 |375| 2 140|10m|30|10m|3 S 匡 
20|3DA89L | 7.5| 14G1 1 5S| 030.5 175| 44 165|310m |40|310m 14 弓 
21| 3D A39 7.5 | 1G 5 | 0.3|0.75 11475| 414 140|10m | 30|10m 12 |10m 
22|3DA39A 1 7.5 | 1G S | 0 2|0.75 |175 40| 5m |30| 5ama |3 号 细 
23|3DA39B 7.5 工 性 5 | 0.3|0.75 | 175 40 5 | 30 5z 切 | 3 所 
2413DA89C | 7.5| 1G 5|1030.75 1175| 和 4 140|1 sm |30| 5m|3 号 雪 
25|3DA89L | 7.5| 1G | 5|030.751175| 1 1 的 |10m 11401310m 14 工 和 
26| CD40IA| 7.5 | 2G 玫 1 |200| 315.7 | 35 | 5m | 1.5| 20 和 ma 
j27| CD401B| 725 | 2G 吉 200| 1 7 |45 | 5m 3 | 20m 
28| CD402A| 7.5 | 2G 有 工 200| 415.7 | 35 | Sm 1.5| 20 和 ma 
29| CD402B| 7.5 | 2G 才 1 1200| 15.7 | 4 | 5 锯 3 | 20m 
80| CD403A| 7.5 | 3G 有 1 200| 15.7 | 35 | 5 TS| 20 细 
3 CD403B| 7.5 | 3G 肿 200| 15.7 | 45 | 5 和 3 | 20 姻 
32| CD404A| 7.5 | 3G 殖 了 200| 15.7 | 35 | 5 TS| 20z 
33| CD404B| 75 | 3G 才 工 200| 15.7 | 45 | 5 了 3 | 20 和 m 
民 CD405A| 7.5 | 3G 有 1 200| 17 | 35 | 5m 1.5| 20 了 m 
B5| CD405B| 7.5 | 3G 用 工 200| 45.7 | 45 | 5 3 | 20mm 
| 
36| CD40 | 7.5| 3G7 1.2 | 200| 15.7 |45 | 5am 3 | 20 
87|3DA19%6 | 7.5 2 1175 36| Sm | 18 5ma|3 | 5m 
838| 3D 人 317A 7.35 | 0.5 |114175 3 5m |145| 5m |3 5 如 
3913DA817B| 75 | 0.5 |175 36| 5m120| sm 13 5 血 
40|3DA817C| 7.5 | 0.5 1175 40| sm|25| 5m |3 5 
j1|3DA89B | 7.5 0.75 | 175 40 | Sm | 30 | Sm | 5 
142|3DA39 7.5 | 0.75 | 175 40 | 10m |3011ama 12 | 10m 
la3| 3DA89B | 75 073 11 1 | 和 | 1130 1m13 | tm 
44| 3DA89C | 7.5 0.75 1175| 414 140 im 130| fa]|3 Ta 
45| 3D AT1043 引 7.5 1 175| 1 155| 5 14 5m |3 和 4 生 
46| FAS4L | 7.5 | 0.75 |175| 1 160| sm |40| 5m 14 5 地 
47| 3D A89L | 7.5 075|1175| 1 165| 1ma|40| im|14 】 血 
48| DD1173 | 8 | 50M 3 150 30| 1m |30| 2 15 |0.5zm 
g8|3DA2IA | 8 400M |15|0. 引 175 | 50| 5 钮 |35| 5am |2 4 如 
| 3DA32 Bi 8 15 | 0.31 175 55| 5m|40| 5m |3 4 了 匡 


大 功 


高 频 
集 电 极 | 集 电 极 
- 基 报 ~ 发 射 吸 
反 向 截止 | 反 园 截 灶 
电 流 ， 电 流 
Tcao jcal Tcgo |FcR 
《AAA) YA) 区 7) 
1 | 28 
了 也 | 20 
于 m | 28 
0.5 妇 | 20 
0.5 志 | 20 
0.5 刀 | 20 
0.5 刀 | 20 
0.5 笠 | 20 mn | 20 
| 工 垃 | 20 
0.5 握 | 20 
0,5 弓 | 12 工 伺 | 12 
1 刀 | 20 
1.5 了 1 20 
1】 | 42 
Tm | 12 
工作 
2 | 20 
2zm | 20 
工 世 | 20 
1m | 20 
3 纪 2 了 | 20 
工人 | 20 
| Im | 20 
2 刀 | 20 
| 2 | 20 
2m | 20 
2 1 20 
2 | 20 
2 垃 | 20 
27 | 20 
2 | 20 | 
2 纪 | 20 
2 120 
2m 20 | 
2 120 | 
2 120 | 
| 工 刀 | 12 
| 3 | 12 
| 工人 | 12 
| 了 | 32 
| Tom|20 
| 2 也 | 20 
| fma|320 
1m | 20 
| 1 垃 | 28 
| | 
| mn | 20 
| 于 纪 | 20 
20 1 30 
1 | 28 
| 工科 | 28 


大 功率 三 管 
RS 
发 射 极 电 流 二 亿 和 输 功 率 
外 序 
- 基 被 向 出 
旗 天 村 
反 向 截止 压 功 
中 流 系 数 降 压 降 率 增 益 
rroojrm PrFp |Frcpl rc |Fpps|Fregs| 7Z | 7c Po | Gp |Fcsl 已 7 了 
2 
(有 A) KKY)|min 严 ax|y | ()| YY) CA) CA) | TodB) | (页 ) | (Hz) 
10 S |0.3 1 | 0.1 10.5 4 7 28 |0.8 |200M C3-01A 工 
1 引 10.3 1.5 |0.1 |0.5 5 8 |28 10.8 | 200M C3-01A 2 
4 S | 0.3 1 | 0.1 10.5 5 8 |28 |0.8 1200M C3-01A 3 
10 | 引 10.3 1 | 0.1 |0.5 5 6 |28 141.25 | 400M A48 4 
10 引 10.3 0.5| 0.1T |0.5 引 5 |28 |1.25 | 400M C4-02B 5 
10 引 |0.3 1 |0.1 |10.5 5 6 |28 141.25|400M|，  C3-01A 6 
10 5 |0.3 1 | 0.1 |0.5 5S 6 |28 125 400M C3-01A 7 
40 150 | 5 |0.3 1 |10.1 |0.5 5 5.5 |28 |14 400M C3-01A 8 
10 5 10.3 1 1 |0.1 10.5 4 5 |28 |123 | 400M C3-01A 9 
10 5 10.3 1 10.1 |0.5 S 6 28 |1125 | 400M C3-01A 10 
10 142 10.3 15| 1 |0.06|10.3 5 s |12 |10.5 |175M C4-02 阳 11 
10 5 | 0.3 1 |0.1 10.5 4 S |28 11.25 | 400M C4-02B 12 
| 10 5 10.3 | 1 |10.L1 10.5 5 6 |28 |11.25 | 400M C4-02B 13 
10 5 | 0.5 1 0.1610.8 5 5 |12 |1.5 | 470M C4-02B 世 
10 5 |0.5 1 |0.16 |0.8 5 人 2 10.73 | 200M C4-02B 15 
10 5 | 0.5 1 |10.16 10.8 S 12 10.75 | 175M C4-02B 16 
10 引 |0.3 1，| 0.06 | 0.3 2 28 | 1 16G C4-02B 了 7 
10 S 10.3 1 |0:06 |0.3 3 4 |28 |1 1G C4-02B 18 
10 5 |0.3 1 | 0.06 |0.3 5 4 |28 132 1G C4-02B 19 
10 |50|1 5|03 1 |0.06 |0.3 5 4 |28 | 2 1G C4-02 了 B 20 
10 5 |0.3 1 |10.06 |0.3 5 4 |28 12 1G C4-02B 21 
10 5 10.3 0.5 | 0.06 |0.3 3 5 |28 11 1G C4-02A 22 
10 5 105 1 101 105 引 4 |28 12 ITG OO4-02 瑟 23 
1 引 |0.3 0.5 | 0.06 |0.3 5 114 |28 12 1G CD4-024 24 
140 80 10.3 | 0.5 | 0.06 |0.3 5 4 |28 132 16 C4-02 信 25 
| 1 
S | 5 | 0.2 | 4 S |24 了 2-08A 26 
5 5|0.2 | 4 6 24 B2-03A 27 
5 5 10.2 | 引 S |24 | B2-08A 2 
5 S 1 0.2 | 5 6 24 吾 2-08 信 29 
| 引 5 10.2 | 3 4 |24 了 2-08A 3 
S So2 | 3 6 |24 | 了 2-08AA 131 
5 S 10.2 4 4 24 召 2-08 信 2 
5 5 10.2 4 6 24 | 召 2-08。 33| 
5 S | 0.2 45| 4 124 B2-08A 34 
5 5 02 | 5 6 |24 娃 2-08AA 35 
| | | 
5 S 10.2 1 1 | 5 6 3G 36 
10 引 | 0.5 1 |0.16 10.8 5 3 |12. 引 15 | 470M C4-02B 37 
30 5 |0.5 1 10.2 11 5 5 |12.5 470M| C4-02B 38 
| | 纯 05 1 |02 11 5 S 112.5 470M | C4-o2B 39 
| 12 | 5 10.5 1 |0.2 11 5 5 |12.5 | 2703 C4-028 40 
| aa | S|10.3 0.5 | 0.06103 3 5 28 | 1G C4-02B 4 
| | 3 S 10.3 | TI | 0.06 |10.3 5 4 |28 |2 1G C4-02B 42 
1 5|0.3 | 0.5 | 0.06 10.3 3 5 28 11 16GI C4-02B 43| 
40 S |0.3 0.5 | 0.06 | 0.3 C4-02 也 44| 
1 155 5 | 0.3 1 0.5 | 0.1 |0.5 5 8 28 |10.8 | 200M C3-01A 人 
| 
| 10 5 |0.3 1 .|01 |10.5 5 7 |28 400M A3 46 
10 | 5 1 5|0.3 0.5 | 0.06 |0.3 S 4 |28 1 1G C4-02B 47 
40 1270 | 2| 工 | T |0.2 12 F3-03AA 48 
10 引 |0.3 1.5| 01 10.5 4 7 |28 10.8 | 200M C3-01AA 49 
10 | 5 | 0.3 1T |1041 10.5 5 8 |28 |08 | 3200M C3-01A 对 
j } 时 


| 
| 
上 
| 
上 
[ 
| 
t+ 
上 
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ae 一 


夏 -1222 


7 
(Fiz) 


408 
500 
二 
30 
30 


30 
30 
30 
40 
40 


40 
30 


二 一 一 一 
最 
序 型 大 
| 新 
散 
功 
忆 caf 
号 
( 现 ) 
1 |3DA321L 8 
2|3DA21D | 8 
3| FEFDAo40| 9 
4|13DA10A1 20 
引 3DA10Bi 10 
6|3DAI10C1 10 
7|3DAI10DT 310 
813DAI0OET 10 
9| D651A | 10 
10| D651B 10 
1 DD162 | 10 
2|3DATIE | 310 
lt3| 3DATIRE | 230 
t3DA311G | 10 
15|3DA28A | 10 
16|3DA28A | 10 
17|3DA28A | 410 
18| 3DA28A | 10 
19|3DA28B | 40 
20| 3DA28D | 340 
十 5DA328D | 320 
22| 3D A28D | 10 
23|3DA28D | 10 
24| G3DA28A| 30 
25| XEEFns320| 1 
26|3DA2688 | 如 
27|3DA40A23| 3410 
028|3DA10B2| 10 
民 3DAt0c2?| 2 
Bo|3DA10D3 也 
2 3DA109E3| 40 
2| .52688 10 
3313DATA | 10 
134|3DA11TB | 10 
35| 3DA1LC | 2 
36|3DA1LD | 1 
.7|13DALE | 310 
38|3DATE | 310 
3913DATLA | 20 
:0|3DATIB | 工 
413DA1LC | 30 
4213DA1LD | 10 
4513DA3942 | 10 
44|3DA10A 上 10 
43|3DATIOA | 了 
46| SPDD372A| 340 
7| SDD372| 10 
48| SDD372C | 10 
49|3DD1473 | 30 
训 0|3D Di3173 | 310 


M 
M 
G 
网 
区 


M 
M 
M 
M 
RM 


M 
M 


征 最 
大 
多 
许 
电 
家 流 
玉 cg| Tc 17car|7y1 
《DJ 人 证 起 让 () 
4 |0.8 | 工 175 
15 |0.3 | 工 175 
5 10.3 10.7 11475 
10 10.2 |3 175 
410 10.2 13 175 
10 0.2 |3 175 
10 10.2 |3 175 
10 10.2 | 3 175 
3 125 
3 1T25 
3 150 
20 10.1 |4.3511475 
20 10.1 11.5| 4175 
20 10.1 11.5 | 4175 
24 |0.3 | 工 79 
24 jJ0.3 | 工 了 175 
1I0 10.3 | 175 
10 10.4 141.5| 175 
10 10.4 11.51175 
号 0.3: 1 T753 
140 10.3 1 T75 
0 10.3 1 175 
10 |0.4 | 工 .5 1475 
40 10.3 | 工 75 
4 150 也 | 2 175 
30 | 革 生 |0.2 1150 
10 10.2 13 75 
30 10.2 |3 175 
10 |0.2 |3 175 
10 10.2 13 了 75 
40 10.2 |3 175 
30 110m10.2 
20 10.1 | 芋 .5 | 173 
20 |0.1 | 1.51175 
20 10.1 1141.5|11475 
20 10.1 11.5|1175 
20 10.1 11.5|175 
20 10.1 | .5|175 
20 10.1 |1.5|175 
20 10.1 11.51375 
20 10.1 |11.5|1175 
20 10.1 11.5|1175 
30 |20a 1 0.21150 
15 10.4 10.5|1173 ， 
15 10.4 10.5|1175 
2 |11501 
2 | 150 
2 150 
3 150 
3 150 


4。 频 


大 功 


4.8 硅 NPN 型 微 波 、 


六 CaRyc50 | 矿 (8RyCEO | 六 (BR)EBO 


人 Tc TcE TB 
(7 页) CA) i (CATCY 放 (5 全) 
60 | 10 卫 | 45 10m| 4 渍 | 
了 3 05 5 阻 | 50 5mm| 4 各地 
55 3 和 严 | 40 30t| 3 | 0.5 志 | 0.3 世 
30 3 中 | 4 芋 了 
50 3 垃 | 4 号 世 
80 3t| 4 5 全 
110 3t| 4 二 
150 3| 4 屯 垃 
20 Tom| 20 10ta| 5 上 0.1a10.02m| 
3 1m| 35 T0m| 5 10.41tm10.02 刀 
35 工 垃 | 35 2tn| 5 | 0.5 卫 |0.02 二 
T20 3 了 | 4 工科 | . 工 纪 
140 38| 4 工 二 | 但. 荆 嫩 
180 3 所 | 4 工 志 | 吕 . 工 阵 
T5 40 2 了 | 30 2 志 | 3 4 十 | 日 .2 位 
45 40 2 了 | 30 2zm| 3 4 和 妞 | 0.2 姻 
40 1 也 | 30 2 3 工 王 
40 IT 了 | 30 20| 3 Ta| 0.2 世 
40 1 | 50 2 4 工 疾 | 0.2 阵 
100 2 了 | 90 2mi 4 2 垃 | 0.2 纪 
135 100 2 也 | 90 2 如 | 3 4 垃 | 0.2 弓 
5 100 2 王 | 90 22n| 3 4 二 | 全 .2 所 
100 90 2fD| 4 工 班 | 0.2 开 
T 班 | 35 |0.05 卫 | 4 10.05 拆 
100 10.1 和 | 75 | 0.1m| 7 | 9.1 王 | 0 下 
300 | 0.1m|300 5 纪 | | 0 . 工 亚 .1 
30 SIin| 不 TI 
S0 3| 4 3 位 
830 3 妇 | 4 5 了 
110 3 刀 | 4 与 坦 
150 3| 4 5 志 
300 10.05m|300 1m| 5 10.052| 0.1h 
40 3 了 妃 | 4 3 工 蔓 
00 3 志 | 4 3 于 工 匡 ， 
80 3 锌 | 4 | 3 十 工 妞 
100 3 饼 | 4 3 耳 工 妇 
420 3 王 | 4 3 组 卫 狂 
140 3 和 」 4 3 二 工科 
40 3 所 | 4 了 | 0.1 班 
60 3 所 」】 14 工 租 | .1 工 妃 
80 3 芋 | 4 工 但 | 0.1 卫 
100 3 全 | 4 荆 妇 | 0. 工 得 
300 -0.01 如 |300 1 7 0.01 妇 10.01 拉 
1 50 号 也 | 工 | 7 了 .35 锯 | 0.5 锯 
5 5 也 | 工 7.35 刀 | 0.3 乌 
3.5 15010.1 和 | 350 |0.1z| 4 和. 工 纪 | 和 .1 弓 
3.5|160101m|60 | 0.1m| 4 |0.1 志 | 0.1 所 
3.5|175 |0.1m| 75 | 0,1 了 乌 | 和 4 0.1 妈 | 0 .1 了 
30 30 5 工具 
12.5 | 30 10.1m|1 30 | 0.1 灵 | 5 | 0.T 弓 工具 


高 频 


am 证 m] 
ee 


线 关 巧 


7TEB0O | 六 FEal FF 


( 鼻 ) | 六 放下 这 | ax 
和 


0.1H| 4 40 


0.18| 5 140 


TD 
二 


10 7 150 


75 


270 
270 


270 


130 


2580 


2358 


278 
270 
270 
240 
248 


极 管 
-一 -一 一 一 一 一 一 - 
波 前 侈 和 答 雪 率 ， 
四 
向 出 
大 | 
下 功 
数 降 正 降 率 增 益 
本 国 ES 本 一 一 一 一 
Fegl Te |Fasgs |Frcgs| 7 | Tc Po Gp | reg| F| ;7 开 司 
(Vi AVICA) CA) | () dB) | VY) | 有 ) | (Hz) 
了 和 
5 | 0.3 3 os | 5 8 | 238 | 08|200M| Cs-otA 11 
5 | 0.3 1 |01 |e5 5 5.5| 28 | 44 | 400M 0 2 
5 |10.25 5 28 工 泪 1TG 1 3 
5 |2.75 1 |0.15 |0.75 上 
5 12.75 1 0.15 |0.75 2-01 5 
5 |2.75 | 1 |0.15 |0.75 32-01 有 |6 
5 |2.75 ] 1 |0.15 10.75 甩 2-01 3 7 
3 12.75 工 0.15 10.75 63-03A 8 
210.5 |1 1.5 |0.2 2 | 
2|0.5 11 1.5 |0.2 2 ;3-03 
2 | 1 0.5 j0.2 2 1 
20 | 0.1 1 工 .5 0.8 |0.1 工 B2-01 家 
20|101 |15 | 0.8 10.1 1 0 
2010.1 |45 | 0.8 10.1 1 | 
510.5 |2 1.5 |0.2 1 3-01A 
5 | 在 8 | 序 1.5 |0.2 人 
S | 0.5 1 |01 1 C3-01 信 
5| 1 12 1 |0.i 1 条 全 和 
S| 1 |? 1 |0.1 1 | 4 中 | 9 24 3 人 
| 5|0.3 1 |o1 10.5 3-0 
C3-01A 
5|0.5 |2 1.5 |0.2 1 | 3 10 24 50M| 《30 
5|0.5 | 2 1.5 |0.2 1 | 3 40 24 50M 区 
5| 工 |2 1 |0.1 1 2 
5 | 0.5 1.5 |0.1 1 | 1 | 这 生 业 
4|05 14141 | 0 | 50m| 0.5 2 
10 | Tom 1.5 | Sm| 50m 是 0 
5 |2.75 1 |o.15 10.75 让 全 
二 75 1 |0.145 |0.75 B2-613 
5 |2.73 1 |0.15 |0.75 B2-01 召 
5 12.75 1 |0.15 |0.75 2 
32-01 号 
5 |2.75 1 |0.15 |0.75 3 
10 | 10a 人 3 也 | 530 姻 了 2-01 且 
20 10.1 11.3 0.8 |9.1 了 3 8 20 0.5 | 30M| 8B2-01 吕 
20103 15 | 0.8 |0.1 1 | 3 8 20 | 05| 30M| 中 0 中 
20 10.1 1415 | 0.8 |0.1 1 | 5 10 20 | 0.5| 30M 人 
2010.1 115 | 0.8 |0.1 1 | 5 10 20 | 0.5| 30M| 8B2-01B 
20 |8.5 141.5 | 0.8|6.1 1 | 5 10 20 | 0.5| 30M|  B201 卫 
20 10.1 | 515 | 0.8 |0.1 1 | 5 10 20 | 0.5| 30M| 82-01 怠 
20101 15 | 0.810.8 1 也 2-01 也 
20 | 0.1 | 1.5 0.8 |0.1 I | 生生 
20 |01 1415 | 0.810.1 1 | 
320 | 01 1415 | 0.8|0.1 B2-01B |42 
5 5 缮 TI.5 3 刀 | 30 血 FE3-03A 143 
15 | 8.3 1.5 01 105 | 3 8 24 | 0.5| 50M|  B2-0 瑟 | 全 
1 | 0.3 | 4.5 |0.1 | 05 | 3 8 24 | 865| 50M| 8B2-01B 45 
1 |02 |0.98| 0.5 |0.1 1 | 
| 110.2 10.94| 0.5 |0.4 1 F3-03 有 |47 
工 | 0.2 0.9 和 | 0.5 10.1 荆 下 3-03A 48 
2 | 0.5 0.8 |0.2 上 人 3-03A 49 
2 | 0.5 0.8 |0.2 所 | 下 3-03A 50 
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4。 高 频 大 
4.3 硅 NPN 型 微 波 、 
电 极 发 射 极 
-~ 基 极 
基 极 - 基 极 
反 向 截止 
击 穿 电压 | 直 穿 电压 | 击 穿 电 压 记 流 
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功 
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电 流 系 数 压 降 宁 增 益 
| 2 证 二 
7TE50|7BB | prg |Fcagl Tc Isgs |Frecgs | 7 | Tc | Polcplrcsij Pi 
JE 
(A) | (YY) |minjlmaxlKVYI| (CA) CVD) CVD) | CA) (CA) | (页 ) | (dB) | (VD) | ( 克 ) | (Hz) 
下 
15 | 1.5 1 B2-01B 
15 5 |0.5 | 2 1.5 1 B2-01B 
15 5 |05 | 2 1.5 4 B2-01B 
15 5 |10.35 | 2 1.5 1 B2-013B 
5 | 5 |140|14150| 2. 引 10m| 工 1 5 地 | 50 联 A4-02C 
10 全 | 0.3 1.5|01 | 05|5S 11 1324 105 | 50MI 8B2-01B 
10 115 | 0.3 1.5|01 | 05| 5 11 |124 105 | 50M|  B2-01B 
T2 15 | 0.3 1.5|0.1 | 0.5| 4 ss | 2 11.23 |3100M|  B2-01B 
12 15 | 0.3 1.5|0.1 | 0.5| 4 5 |124 14.25 | 100M| 8B2-01B 
巧 5 |0.5 | 2 415| 0.2 | 工 2 8 | 24 50M|  C3-01 和 A 
| | 15 5 |05 | 2 1.5|0.2 | 1 8 | 24 50M| 。 B2-01B 
| 12 5 | 0.5 1 |01 | 1 2 8 |24 |0.3 | 50M| 82-01B 
15 3 |0.5 | 2 1.5 | 0.2 | 1 3 |10 |324 50M|  C3-01A 
15 5 |0.5 | 2 1.35|0.2 | 工 3 |10 |24 50M| “8B2-01B 
了 2 5 | 0.5 1 |04 11 3 |1 12 10.3 | 50M| 8B2-01LB 
20 S | 1 2 1 |04 | sb |10 |24 30M|  C3-01A 
70 | 240| 2 | 0.5 0.8|0.2 | 2 F3-03 扫 
30 | 120| 5 | 0.5 1.5|0.1 | 工 1 8 |24 |0.3 | 50M| 8B2-01B 
30 | 120| 5 | 0.5 1.5|0.1 | 1 10 124 |0.3 | 50MI 82-01B 
60 | 240|10 | 10m| 12| 0.5|101 | 1 | 
1 
12 1 | 0.3 1.5|0.1 | 0.5| 5 6 |24 |4.25|100M|  B2-01B 
| 1 了 2 15 | 0.3 1.5|01 | 0.5| 5 6 |24 11.25 | 100M|  B2-01B 
| 12 5 | 0.3 1.5|01 | 05| 5 6 |24 |4.25|100M|  B2-01 吕 
12 15 | 0.3 1.5|01 | 0.5| 5 6 |24 11.25 | 100M|  B2-01B 
| 12 15 | 0.3 1.5|01 | 05| 5 6 |24 14.35 | 100M|  B2-01B 
|] 
60 | 320|2 |0.5 | 1 0.2 | 3 | FE3-03 信 
601320|2 105 | 1 0.2 | 2 互 3-01A 
60 | 320| 2 | 0.5 1 |02 | 2 FE3-03 信 
10 3 |0.4 | 2 1 40 和 | 0.4 | 5 4.5|28 | 1.25 | 400M|  C3-01AA 
40 | 15015 |0.3 | 1 41.5|01 | 0.5| 5 6 |24 | 1.25 |3100M| 了 B2-01B 
401150S | 0.3 | 1 1.5|0.1 | 05| 5 6 |24 |31.23|100M| 382-01B 
415]| 5 |0.3 1 |0.1 105| 4 5 |24 |141235 | 100M| 82-01B 
115| 5 |0.3 1 |01 | 05| 5 6 |24 |1.25 |100M| 62-018 
15 15 | 0.3 1 |01 | 05| 5 6 |24 |14.25|100M|  B2-01B 
| 和 5 | 1.5| 0.3 | 1.5| 7.5 24 |1.5 | 100M 
| 10 | 3 |0.4 1 80m| 0.4| 3 6 |28 11.23 | 200M CC3-041 信 
| | 40 3 | 0.4 1 80zm| 0.4 | 5 6 |28 |1.25 | 200M|  C3-01A 
10 13 |0.4 了 80mm 0.4 | 5 6 |358 141.25 | 200M CC3-01A 
10 3 | 0.4 80m| 0.4| 5 6 |28 |11.25|200M| 『3-01A 
15 15 |0.3 1.5 | 0.2 | 工 7.5 24 | 45 | 100M| 852-01B 
15 5 |1 1.5|0.3 | 1.5| 7.5 24 |15 | 100M 
10 3 |0.4 | 4 80oml 04| 3 | 5 1238 109|400M|  C3-01A 
10 13 | 0.4 1 80zm| 0.4| 3 5 |28 |10.94 | 400MI  C3-01A 
10 | 3 | 0.4 工 80m| 0.4| 3 5 |28 |0.94 |400M|  C3-01A 
| 10 3 | 0.4 1 80m | 0.4| 3 5 |28 |0.94 | 400M|  C3-01A 
10| |13 |0.4 1 | 80ml 04|5 | 45128 |1.75|400M|  C3-01A 
10 3 | 0.4 1 80m| 0.4| 5 4.5|28 |1.75 | 400M| CS3-01A 
10 | 3 | 0.4 1 80mjl 0.4 | 5 4.5|28 |1.75 |400M| CC3-01AA 
| 1 | 3 | 0.4 1 80zm| 0.4 | 5 4.5 | 28 |1.75 | 400MI CC3-01A 
10| 13 |0.4 1 80z| 0.4 | 5 4.5 | 13.5 | 1.75 | 400M|  C3-01A 
| | 让 
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4。 高 频 大 功 
4.3 硅 NPN 型 微波、 高 频 


gmaiirerroo re 一 一 人 rmererrrrraeroleszwerermrrreprepmeaerrereeer ve err 


特 征 最 | 最 | 热 | 集 电极 | 和 集 电报 | 发 射 极 | 集 电 骤 | 集 电 报 
大 
多 | 高 - 基 裤 | -发 射 极 
- 基 极 | -发 射 极 | - 基 报 
必 结 反 向 坊 正 | 反 疝 裁 目 
频 率 流 | 温 | 阻 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 者 穿 电 压 | 电流 | 电波 
人 产 (BR)CBO | 扩 (BRI)CEO | 矿 (BR)BBO 2 和 
全 Acgl Tcl7rcar7roi 交 了 | 7 Tcsol 矿 cpl Tcgo reg 
( 克 ) | (Hz VANKANODJOGABJKY CA KAI CA | AI CA COV) 
了 人 SS _ 本 上 
1| CD305 110 |300M 1132010231 | 475 4 sm|30|1 5m|4 1zm|500p| 20 | 1.5am|20 
2| CD505B | 10 1300M |340|02511 | 125 35| ml 25 | 5m 14 Toma|500pP | 20 | 王 5m|20 
3| CD505GC |10 |300M | 300251 | 175 40| 5m|l30| 5m |4 Tom 1500 | 20 | 开 5 和 |20 
4| CD505D |10 」 300M 1101031 | 175 45| 5m| 3 sm | 4 Tam|500R| 20 | 工 5ml28 
引 CD481 |110 13156G 惠 1.6|200| 8 50| 了 0 和 3 | 10 血 | 了 钮 | 2 
6| CD481A | 10 115G6 玫 1.5 | 200 45 1a| 20 
7| CD481B | 10 115G 吉 1 5 | 200 30 1m| 20 
8| CD481C | 1 15G 1 5 | 200 引 1m| 20 
9| CD431A | 10 1236 用 225 | 200 30 1.5 3 也 
10| CD4313B | 10 | 23G 吉 2.5 | 200 35 2.5 3 
1 CD431C 1I9 3G 有 | 2.5 | 200 35 2.2? 3 地 
ICD431 | 320 3G 多 25 | 200| 13 35| 5m 2.5| 10 志 |3008 | 20 
13|4883 10 2 | 175 45| 10m| 27 | 20am | 3 | 了 mm 45 
凤 3DG87A | 120 8.4 | 175 5 | 1ma|4 |05ml300p| 25 |0.3ma|25 
15|3DG87B | 2 0.4 | 175 100 | tm |4 |035m|l3007| 235 | 023a|25 
16|8DG87C | 2 0.4 | 175 150 | lm 14 |0.5ml300p| 25 | 0.3am|25 
17|3DG8g7D | 20 0 4 | 175 200 | 1a|4 |05ml300p| 23 | 03am|25 
18|3DG87 互 | 1 0 .4 | 175 250 | lm |4 |05 地 |300p | 25 | 0.3 二 |25 
19|3D G87F | 20 0.4 | 4175 1280 | ta 4 |05m|3008| 25 | 03z|25 
20|3DG87G | 1 0.4 | 175 300 | tm |4 |05ml300 | 2 | .03 和 |25 
213DG87H | 10 0.4 | 475 320 | ftm |4 0.5a|300&| 25 | 6.3 血 |25 
22|3DG87T | 210 0.4 | 175 350 | am|4 | 0gml300a| 25 1 0 3a|23 
23|2G073 人 入 10 2 ”|77 引 75| 30| tm 36.| 2m |13 2m|2004 1 24 | 2 了 24 
24|2G0733 10 2 |13475| 735| 60| imll20| 2m | 3 2 王 |200 有 | 24 | 1m|24 
25|2G073C 10 2 | 195| 75|13160 iml1s0 | 2m | 3 2m|2008| 24 | 1ml24 
26|2G073D 二 2 1475| 7.5| 450| fml200| 2m |3 | 2mm|2004| 24 | fml24 
2713DA808 | 10 1 | 175 50| 10mm| 30 | 10m |3 10 天 |400nk| 20 
28|3DA857 “| 10 T50 im| 36| tmli8 
29| XGFe4012 | 1 | 350M | 1 1 | 15 65| 50n| 4 和]| 5m|4 5zalf008 | 20 | 0.1m|20 
30| 到 D391 圭 2 存放 1.6|200| 12 45| 10mma | 3. 引 10m| im| 24 
313DA47A | 12 1G 惠 2 | 175 401 10m| 30 | 10ma | 2 | 1 5za|20 
323DA47B | 了 2 1G 宴 2 | 475 40| 10m| 30 | 10m | 2 | 10 严 5 也 |20 
333DA5907 | 22 | 22G6 12010.441.4|11751 9 45 24 3 100p| 4 | 1ma|24 
343DA840 | 12 1 | 155 了 5 了 | 50a| 5 | Sml3s 
33|3DA855 | 了 2 了 基 6 0.4| 和 | 50m | 4 | na 0.05 刀 |30 
36|3DAT1569 | 12.5| 50M | 10 |36ml0.15| 150 300| fml300 | 2m |5 1 Ti00 |0.01aa|100 
37|3DD10B | 125| 90MS 3 ” | 150 45 5 工 上 | 3 
38| SDA1971 | 25 175M | 10|o03 2 1350 40| iml20| dm |3 1z|100a| 23 | 0.5oma110 
39|3DA858 | 12.8 0.2 | 150 1m| 36 | “1m|16 
403DAT1507 | 刁 40M | 30 |10omj10.2 | 358 300| 0.1tmj300 | 10m 17 | 10R01R|2001 
41|3DA1756 | 3 50M | 30 |10mj0.2 | 150 300| ftml300 | tm |7 1amaj0.15|200 10.0tm|100 
4 3DDI1570 | 瑟 50M 0 .2 | 125 300 360 7 0.18|390 
和 | C1755 1 5s5OM |30110ml02 |150 300| 50k300 | 1 7 | 50ni0Cul20 250 
4 3DA31756 | 切 50M | 30 |f0m|0.2 | 生 0 300| 0.tml300 | fm 7 10dtmi0 Tanl208 |0310200 
453DA1S507 | 80M 0 2 | 150 300| 0.1m|300 | 10m 17 | 10ml0 Ta |200 
46|3DA1507 | 45 80OM | 30 0.2 | 150 300| 0.1ml300 | 10ma 17 | 1410801206 
他 | C1507 80IM | 30 |toml02 | 4150 300| 50p|300 | sa |7 | 300t|208 
48| KG2SC1507| 了 80M 0 .2 300 360 7 0 Ti |200 
493DA22A |1 |1400M | 5l0.6115|4175 50| 10aa135 | 10|3 | 10m 1.5 了 |20 
和 3DA92A 111 | 400M | Sl905|15| 17 引 7 60| 10am| 如 |1i0m |3 纪 | | “3am|20 
| 
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大 ec | 
率 三 极 管 
大 功率 三 极 管 
发 射 极 电 流 前 饱 
- 若 报 负 
放 大 
区 四 蔗 止 | 于 
电 流 系 数 降 压 
PE50 | 矿 BB | AP cg | Tc | Fags | rcgs 7 zc Po | Gp |Frecagl Pi 玫 成 本 
(A) | CVD) minlaazl tv) | AVI A) wy ep kkv wy | ecHa) 
订 人 | 和 加 
| 52 3 | 0.4 1 80m|0.4 5 | 45|28 14141751400M C3-0IA |1 
| 了 3 | 04 1 80mj| 04 5 | 45113. 引 二 75 | 400M| C3-01A | 
1 3 | 04 TI 80m| 0 4 5 | 45122 引 43 | 400M| C3-01A |3 
| 3 3 |0.4 1 80m | 04 5 | 43|23 引 175 | 400M| G3-01A |4 
010 06 | 1 60m| 0.6 7 | 8 12 1.5G| 8B2-093B |5 
20 | 100 1 1 60 了 | 0.6 7 | 46 6 
20 | 100 1 60m| 0 6 7 | 7 7 
20 | 100 I 60za| 06 7 | 8 8 
5 I 7 | 4 9 
5 I 7 | 5 如 
5 1 7 | 4 11 
5 2.5| 1 1 7 | 5 3G| B2-09B | 
1 5 | 0.3 0.5 |0.1 |0.5 3 |6 24 800M| C4-01C 113 
15 70 | 区 mm 15 | 1i0m| 0 B2-01B | 芭 4 
全 10 | 30m 135 | ti0m| 0 了 2-01B | 
15 10 | 30 1.5 | 10m|0.1 B2-01B |16 
15 10 | 50m 13 | 10m|01 B2-01B |17 
| | 10 | 30m 135 | 10m| 01 B2-01B |18 
| 了 10 | 350m 15 | 10m| 0 B2-01B |19 
| 瑟 40 | 50am 135 | 10m| 01 B2-01B |20 
| 4 10 | 50am 1.5 | 10ml 0 3B2-01B |21 
| 瑟 | 1 | 红 血 15 | 10ml 0 B2-01B |22 
20 3 | 0.5 2 1 0 T C3-01A |23 
20 0.1| 05 1.5 0 1 24 
1 | | 02 1 5 了 0 1 C3-02C | 
15 5 | 0.5 2 2 0.1 1 C3-01A |26 
3 5 10. 生 1 90m|10.45 7 28 |1.5 | 41.5G| B2-01 雪 |27 
fa 4 | 下 5 | 0.5 站 0.1 | 0.5 4 752. 引 08 | 40 28 
60 5 1 1.3 | 01 | 0 7 C3-01A |29 
| 100| 了 10.6 1 01T |06 7 17 |24 2G| B2-08C 30 
| 1410 0.5 1.2 | 0.2 1 8 |3hb#|8 14 1G 31 
10 0 12 | 02 1 |31|134 和 8 134 1G 32 
it | 8 S | 02 14 10.16 | 0.8 10.5 33 
10 3 | 03 I 0.1 |05 5 |10 ”|24 105 | 108M 34 
1. 引 150| 0. 宇 07 |05 101 | 3 35 
TIal 5 14|1200 1 | 50ml 1 1 20m| 0.1 FE3-03A |36 
60 | 400 3 105 2 0.8 | 0.2 2 F3-03 信 |3 
0.1ml 2.5|120|13450 20 1103 1 50m| 0.5 6 | 9 3. 引 0.125| 175M| F3-03 太 |38 
lm| 3 |30 S | 02 1 |o346 | 08 6 |6 2 引 开 5 470M 39 
0.1t| 5 | 和 |400| 旨 | 10m 2 5 和 | 50 了 ma F3-03A |40 
0.15| 5 4 | 200| 10 | 10nm 1.5 5 了 | 50 了 ma F3-03A |41 
70 | 240| 310 10 血 市 42 
0 1 和 |200 1 | 3 2 5 了 | 50 了 FE3-03A |43 
0 1 40 | 200| 10 | 10ml 4.3 2 S 和 | 30 严 F3-03A |44 
40 | 240| 10 | tom 2 am| 50m E3-04B |45 
0.ihl 5 14|240 10 | 1i0m 2 5 和 | 50 各 F3-01A |46 
60 | 200| 10 | tm 2 5m| 350 加 F3-03 人 |47 
40 | 250| 动 | f0nm 1 .5 5 全 | 50m FE3-03A |48 
| 10 | 3 | 0.6 15 |02 | 11152016 8 125 |200M| C3-0IA 49 
ED 5 |05 | 42 102 1 1 7 | 3.5 色 2.5 | 400M| C4-028 |50 
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4。 高 频 大 功 
4.3 硅 NPN 型 微波、 高 频 


| 
| | 最 特 征 | 最 | 最 | 热 | 集 电 报 条 电报 | 安身 极 | 多 电 肌 集 电极 
序 | 型 | 大 大 
不 多 |] 高 - 若 极 | -发射 极 
结 反 向 截止 | 反 向 截止 

切 电 

| 率 锋 率 流 | 温 | 阻 | 者 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电大 | 电 流 | 电流 
| 斑 (BR)CBO | 大 (8R)CEO | 广 CBR)EBO 二 和 一 
| | Pei 六 cpgl7clrcaltraidl Rn 7 关 78 | 7cBo jcal Tcso |Fca 
1 六 上 
| 1] (看 ) 1 (5z) | AI ARID 再 冰 六 让 (全 ) 中 (A) VIA CA IT CA TY) 
| 
1L|3pA92B 11 1400M 15103|15115| | 守 | 06i|40|10m |3 | sm 3 甸 | 20 
2|3DA9%2C | 15 | 400M 5 0.5115|3475| 9 160 | 10m 140|10m 13 | 5a 3 血 | 20 
313DA22B | 15 400M 3 |0.6 |1.5 | 175 65 | 10mma |55 | 10m 13 TD 了 .5 也 | 20 
4|3DA22C |15 |40M |50.6|15|175 75|170| 1ma | 60| tm|13 | fm | Imal20|1.5am| 20 
15|3DA92A | 和 |40M | 5 0 25 和 650m | 和 |50m13 20m| 3 也 | 20 
〗 
1406 13DA92A | 15 400M 5 10.5 |1.5 ;75 75|140 110m 13901105 | 2 | 350 弛 3 吓 | 20 
1713DA93B |15 |400M | 50.5|15|375 7 | 如 | 10g| 4 110 | 3 | 切 矣 3| 20 
i8|3DA92B | 35 | 400M 5 05|15141275 75|60|10m|40110m ,3 | 109m 2 20 
49|3DA923C | 15 | 400M 5 05|15 455 7 | 601109m | 40| 10a |3 |109m 2 如 | 20 
fo|3DA92LE | |400M | |l0515132 9 70|320m | 和 | i0m |4 | 5 ?mm| 20 
1 3DAdt10 | 415 400M | 12 |0.5 11.25| 125| 33130|10m | 和 5| 310 13 |10m 10.75 了 | 12 | 1.5 呈 | 了 2 
1213DA197A| 15 | 470M 才 3 |173 136110aa | 20110ma | 3 | 10m 2 圭 | 12 
11313DA197 了 | 13 470M 术 3 1175 | 36 110 刀 |20110m 13 | 10@ | 2 巧 | 12 
14| 3D 人 841 | 15 500M 14340105 11.5 | 175 35 35 ;， 10 | 4 8a | 8|55 8 刀 | 35 
1 3 和 107 入 | 了 3 500 了 10 10.5 1.5 上 175 7.5|40|11 衬 |30110 13 310 | 15 纪 | 28 
1613DA22A | 13 500M T10 1I0.5 11.5 | 175 50 | 10 血 |35 | 30 | 3 了 人 血 1.5 呈 | 28 
1713DA22B | 15 |500M |10405115 | 175 60 | 10m | 40 | 10m |3 | 10am 1.5on| 28 
18|13 了 DA220C | 15 500M |10 10.5 11.5 | 175 60 | 10mm 1 43 1410 13 140m 工 .5 纪 | 28 
1913DA356A | 15 500M 10 |0.5 j 41.5 | 175 50 | 10 刀 135 | 10m | 3 了 0 所 工 .5zmn| 28 
20|13DAS568B | 15 300M 10 10.5 |1.5 | 175 60 | 10 刀 1435 | 10mn 13 4 109 工 .5| 28 
21|3DA56C | 15 S00M |10105s511.5 | 4175 60 | 10 妈 |45 | 10 钙 | 3 | 10 王 1.5 吧 | 28 
2213DA14193 |15 |600M | 515|25134175 6 136110ma 11201410 |3 110 1 2 纽 | 12 
23| 页 D351 | 15 1G 有 ”|0.8|1200 8 55 | 5 和 刀 | 40 |40 吧 ，3 5 了 To 世 | 20 
24|13DA823 | 15 1.5G S 10.5 11 175| 7 55 | 5z2 |40|1340m | 3 1 | 0.5 志 | 28 | 0.5om| 28 

| (FEDA941)》 | 

5| CD491A| 15 1.7 台 才 3.5 | 200 35 | 10 了 mm 2.5| 50 纠 5z| 20 
20| CD491 吾 | 15 2 总 可 3.5 | 200 35 | 扣 据 | 2.5| 50 细 5 王 | 20 
27| QD491C | 扫 2G 理 3.5 | 200 35 | 划 据 | 2.5| 50 了 引 垃 | 20 
28|3DA818A| 15 2 | 475 30 | 10m 1415 1410 13 |340m | 2 了 | 12 
29|3DA818 马 | 15 2 |175 36 | 10m |20 110m 13 |310m | 2zm| 12 
30|13DA818C1 465 2 | 475 40 | 10m |23 | 10m |3 |10o 2ta| 12 
31 C D49%1 |」 1 2G 玫 3.5 | 200| 8.7 | 35 | 10 也 | 2.5| 20 和 am | 5a| 20 
32| WD40L | 15 2G 惠 2.5 | 200| 8.7 | 45 | 1 也 | 3.5| 15a | 2mm| 24 
33| 立 B5946 | 15 2.5 ; 175 36 | 20m 116120 血 |3 | 4m | 2m| 15 
34| 3D A197A| 所 25 | 175 36 | 10m |18 |10m |3 | 10m 2mm| 12 
13513DA1978B1 45 2.5 | 175 36 | 10 备 148 |10m |3 | 10 2 刀 | 12 
36| 3D 和 823A| 15 1.51175| 7 |40| 5m |130| 5m |3 Sm | 2| 20 
37|3D A823 日 | 15 | 1.5 | 175| 了 40| 5m 130| Sm |3 5 纪 2 刀 | 20 
38| 3D A8236C | 15 15|3475| 7 |50| 5m|40| 5m|3 | 5m 本 
39| 3D A823 工 | 415 1.35|475 7 50| 5m140| 5m | 4 5 如 2 刀 | 20 
U| 了 AS5423 1‖ 巧 1.5 | 4175| 7 70 | 10 血 145 | 10 生 | 5 | 1310 | 3 如 | 30 
1| 3DA206A| 16 | 100M 有 | 24 2 45 20 |140|20m 13 |20m | 10am|24 | 10om|24 
42 3D A206B| 16 100M 殖 | 24 2 50 | 20 如 |40 |20zE |3 20 匡 102| 24 10m;: 24 
43| 3D A206C | 16 1I00M 盏 | 24 2 50 | 20 耻 | 40 |20 和 13 |20 10 和 | 24 10 志 | 24 
44| 3D A201A| 16 | 400M 囊 | 28 2 4| 20m |40|20 了 13 |50m | 40m|28 | 10m| 28 
45| 3DA201B| 16 | 400M 有 | 28 2 60 | 20m | 50 |20m |3 |50om | 40 28 | 10m| 28 
46| 3D A201 c| 16 “| 400M 有 | 28 2 50 | 20m | 40 20m | 3 | 50m | 1 和 | 28 | 10m| 28 
4713DA598 | 16,7 2G | 25 10.85|2. 6.2 | 45 25 |4 | 2 区 | 45 2 如 | 25 
48| CD5I0A| 17 350M 10 |0.3 13 30 5 生 | 20 5 了 | 3 1 5 1a| 15 
9| CD5s10B| 1 |350M |1019.3 有 | 呈 | 5m| 生 | 5m |3 | Sm 1im| 15 
5f CD510C | 了 7 | 3350 取 工人 0 0.3 13 | 40 总 乌 | 3 5 作 | 3 1 5 二 | 1fa| 15 
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大 功率 三 管 
发 射 极 电 流 前 侈 和 输 | 项 这 | 
身 | | 外 人 谨 
- 基 极 向 出 | | 
放 大 | 
反 癌 裁 上 卜 | 劝 | | 
惠 流 系 数 降 正 降 率 | 并 益 | 
了 PPBO| 玉 忆 DB 严 记 矿 CE yc 矿 BBS 矿 cES 18 4C Po CP F 广 CEI PP 形 
本 j 要 
(A) | (V) |minjmax| (V) GO] om | eye ee ep ae 
03 1.2 | 0.2 | 工 9 | 4.5|28 |2.5 |400M| C4-02B | 1 
10 5= 川 ;025 1.2 |0.2 | 1 10|5 2 12.5 |400MI C4-02B |2 
10 5 |0.6 4135 | 的 2 让 < 10 | 6 |28 12.5 |200MI C3-01A |3 
40 |150 | 5 | 0.6 1 1.5 |0.2 | 1 10 | 4 |28 4 |400M| C3-01A |4 
10 5 |0.5 1.2 |0.2 | 1 7 | 3.5|28 1 3 |400M| A59 5 
10 5 | 0.5 15 |02 | 1 7 |4 |28 3 | 409M| 人 3 6 
| 10 5 | 0.5 1.2 |0.2 | 1 9 | 4.5 |28 3 |400M| A59 17 
| 10 3 | 0.5 1.5 |0.2 | 1 10 | 5 |28 3 | 400M|  A3 8 
10 5 | 0.5 1.2 |0.2 | 1: 10 | 5 |28， 3 |400M|  A59 |9 
10|50|1 5 |0.5 1.2 |02 | 1 10 | 5 |28 3 |400M| As59 |10 
| 10 12 | 0.6 1.5 1 02 106| 1 15 |2 135 |4175MI| C4-028B 1 
10 5 | 1 1 0.3 | 415| 9 145|42 13.5 |470M| C4-02B |] 
| 10 5 | 1 1 0.3 | 15| 10 15 |2 13.5 |470M| C4-028B |13 
] 10 5 | 0.6 1.5 |0.2 | 1 10 140 |24 1 | 108M 14 
10 | 5 | 0.6 4.5 |0.2 | 1 7 | 4 28 3 | 400M| C3-01A 115 
| 10 3 | 0.6 1.5 |0.2 | 1 10 |6 18 12.5 |200M| C3-01A 
10 5 | 0.6 1.5 |0.2 工 10 6 |28 ,2.5 |200MI C3-01A | 
10 5 |0.6 1.5 |02 | 1 10 | 4 428 4 | 400M| C3-01A 
10 | 了 | 0.6 1.5 |0.2 | 工 10 | 8 28 141.6 |200M| C4-02B 
10 5 |10.6 1.5 |0.2 | 1 10 | 8 |2 141.6 |200M| C4-02B 
| 1 5 | 0.6 1.5 | 0.2 浊 10 |6 128 |2.5 |400M| C4-02B 
| 410 | S | 1 工 0.3 | 15| 10 | 7 | 雪 2 2 | 200M| C4-02B 
10 5 | 0.5 0.5 |0.1 | 0 3 | 8 |24 10.48 1TG| 8B2-08 
15|75| 5 | 40m 10 C4-02A 
8 0.5 |0.2 | 1 10 | 6 
| 8 0.5 |0.2 | 1 10 | 6 
| 8 | 0.5 |02 | 1 12 | 6 
| 40 5 | 1 工 0.3 | 15| 8 14 2.5 470M| C4-02B 
10 S 工 0.3 | 15|1 10 15 |12.5 470M| C4-02B 
1 S | 工 0.3 .| 1.5| 10 15 | 公 .5 470M| C4-028B 
8 2.5| 工 0.5 | 0.2 | 1 12 | 6 2G| B2-09B 
20 |100 3 | 工 人 1 10.1 1 10 7 124 2G| B2-08C 
19 S | 0.5 10 | 55 112.5| 2.8 | 470M| C4-01C 
10 3 | 1 1 0.3 | 15| 9 14 12.53.5 |470M| C4-02B 
10 S | 工 1 0.3 | 15| 10 | 4.5112. 引 3.5 | 470M| C4-02B 
S | 0.5 了 0.1 | 0.5| 8 | 3.5128 |3.5 1G| C4-02B 
10 3 | 0.5 1 0.1 | 95| 10 | 4.5|128 | 3.5 1G| C4-02B 
10 3s5 | 6.5 1 0.1 | 05| 10 | 4.5128 |3.5 1TG| C4-02B 
10|170| 5S |0.5 1 0.1 | 0.5| 10 | 4.35128 | 3.5 1G| C4-023 
10 180| 5 |10.5 1.2 |0.2 | 1 12 8 |28 12 200M|  A3 
10 5 | 0.5 0.8 | 508| 0.5| 2 | 9 |24 C4-02B |41 
10 5 | 0.5 0.8 | 50m| 0.5| 12 1310 24 C4-02B |42 
10 5 | 0.5 0.8 | 50ml 0.5| 12 1411 124 C4-02B |43 
10 5 | 0.5 0.8 | 50ml 0.51 22 |8 128 C4-02B |44 
10 S | 0.5 0.8 | 50m| 0.5| 12 | 8 128 C4-02B |45 
| | 
10 S | 0.5 0.8 | 50ml 0.5|12 119 28 | C4-028 |46 
10180|1 5 |05 1.5 |0.3 | 1.5 | 6.5125 | | C4-01C |47| 
1 10 S | 工 1.5 】 50 旭 | 0.5| 29 1 3.331 |400MI C3-0IA 148; 
| 了 | .3 S0m| 0.3| 4 13 835 31 |300MI CS3-01A | 4 
切 5 上 1 | 415 | 50m 05 有 | 5 3. 引 31 |400M| C3-0TA |50 


上 
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4.3 硅 NPN 型 微波、 高 频 


ce 1 
最 特 征 最 | 最 | 狼 | 和 集 电 投 | 集 电极 | 发射 裤 | 集 曰 投 | 集 电 裤 
序 | 。 虱 关 大 发 
第 守 儿 项 - 苇 极 | -发 射 极 
| | 1 - 想 极 | -发 射 极 | - 芝 极 
| 散 许 | 鱼 反 向 裁 止 | 反 商 截止 
| 荔 电 
| 率 频 率 | 流 | 温 | 阻 | 者 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 击 讼 电压 | 昌文 | 电 中 
| | 矿 (pR)cBO | (BR)CED | 广 (5R) 瑟 BO 让 二 
加 辣 FT recagl Tc jcwlT 于 这 了 1 了 D | 二 CD jcEo |rca 
| | (Hz) 多 (AJKAJCCJCA EVA TV CA A) TY CA TV， 
> 本 
1| CD510D| 1 13350M |1010.3|13 1175 本 | 5m |35| 5 3 引 纪 1 了 a| 后 
2| CD452A| 18 | 700M 3 | 200 45 | 20@m 3 | 50 如 | 3 20 
3| CD452B| 418 | 700M 吾 3 | 200 4 | 20aa 3 | 加 由 | 3m| 20 
14| CD451 | 418 115G 昂 3 |200| 5 |45|20m 3 | 400m| 3m| 20 
15|3DA4A | 20 | 30M | 510.75| 2.5| 175 40| 5m|30| 5m| 2 5 也 1.5 了 | 20 
6|3DA4A | 20 | 30M | 3|0.25| 2.5| 175 40| sm|38| sa | 2 | 5 1.5m| 20 
7|3DA96A | 20 | 30M | 5 |0.75| 2,5| 175 40| 5a|301 5am| 2 | 5m 1.Sm| 20 
8|3DA96A | 20 | 30M 5 10.7 引 2.5| 475 401 5m|30| Sma|21 sm 1.5m| 20 
9|13DA4 20 30 了 | 5 10,.75| 2.5| 175 40 号 细 的 40 刀 | 荆 .5 垃 | 24 
0|3DA4 20 | 30M | 51037325 175| 5 | 4 sm|30| 5m|2 1 3m 2 弓 | 20 
] [1 
il13DA4 20 | 30M 5 0.7 引 2.5 15 S 14 sm | 30| sm |14 5 茵 1.5 刀 | 28 
112|13DA4A 20 30M 5 10.75| 2.5| 175 5 40 Sm | 30 3 志 2 号 全 工 .5 色 | 2 
1313DA44A | 20 | 30M | 旨 073 引 2.5| 1 5 |140 5m|30| 5m | 2 S 到 1 .5 血 | 20 
4|3DA4A | 20 | 30M | 5073| 2.5| 15| 5 |140| 5ma|30| Sm | 2 1 5 1 20 
5 引 3DA4A | 20 | 30M | 5l075| 2.5| 15 5 |140| 5m 1301 5m | 2 | Sm 1.5 钙 | 20 
16|3DA96A | 20 | 30M | 5i0.7 引 2.5| 1 5 |40| 5 |30| 5am|2 | 59 1.5 和 | 20 
17|3DA96A | 20 | 30M 2.5| 175 5 | 40 5m|30| 5m|2 1 So 1 .5 和 | 20 
18|3DA96A | 20 | 50M | 5|1.5|2.5| 175 50 | 10m | 3 | 2 和 0.7am| 24 
19|13DA96B8 | 20 | 50M | 5|0.75|2.5| 1 5 160| sm|50| sm | 4 | 5m Tz| 20 
2013DA96B | 20 | 50M 引 |0.75| 2.5| 175 引 5 60 sm 150| sm |4 中 位 1m| 20 
3DA4A |」 30 | 50M 5 10.75| 2.5| 175 50| 5m | 3 | 40m|0.7om| 24 
3DA4B | 20 |5M | Si0.73| 25| 35 5 160| Sa|50| Sm |14 5 茵 1m| 20 
3DA4B | 20 | 5M | 510.75|2.5| 175| 5 160| 5aa|50| 5m|4 | 5am Tm| 20 
3DA4B | 20 | 50M | 5|0.75|2. 引 3175 S |60| 5m|50| 5m|4 引 z Tom| 20 
3 A4 了 Ba | 230 | 50M | 5|10.75| 2.5175 5 15 sm |140| 5m|3 缮 1om| 20 
3DA4C | 20 | 50M | 5|0.75| 2.5|175| 5 | 如 | sm|150| Sa|4 | 5m 41om| 20 
27|13DA96B 20 3S0M 5 10.75| 2.5| 4175 5 60 5 位 | 50 号 妞 如 5 乌 | 工 也 | 20 
3DA4 了 8 | 20 | 5M | 了 Sn7 引 2 引 175 60| 5m|50| 5a| 4 S 血 | 1m| 20 
3DA4B 20 50M 5 10.75| 2.5| 175 60| 5ml50| 5ma| 4 5 也 | | 工人 | 20 
四 3DA96B | 20 | 50M | 引 |0.75| 35 175 60| sm13s50| sm|14 S 阵 1 世 | 20 
503DA96B | 20 | 50M | 5 |0.75| 2.5| 175 60 | 5m|50| Sm | 4 | gm Tam| 20 
2i3DA3A | 20 | 70M | 5|0.75| 2. 引 175 60| 5m|50| 5m|2 | 5m 也 | 20 
3313DA3A | 20 | 70M | 510.75| 2. 引 175 60 | 5m|50| 5m | 21 5 1z2| 20 
4| 3D A4C 20 | 70M | 5 10.75| 2.5| 175 80| 5m|70| 5m|4 | Sm 0.5 联 | 20 
35|13D A4C 20 703 3 |0,.75| 2.5| 175 801 5mi72| 5 | 4 号 狼 0.5 卫 | 20 
] 
36|3DA96C | 20 | 70M | 5|0.75| 2.5| 1 80 | sm|70| sm | 41 5m 0.5m| 20 
3713D A96C 20 70M 5 10.75| 2.5| 175 80 5 刀 | 70 呈 过 手 导 志 0.5 世 | 20 
38|3DA96C | 20 | 70M | 5|0.75| 2. 引 175| 5 |80| sm|70|1 5m| 4 | 5m 0.5 如 | 20 
39|13DA4E 20 | 70M | S|0.75| 2.5| 150| 5 |10| 3a|100| 3m| 5 | 3a|0.tm|2010.5zm| 20 
013DA3A | 20 | 70M | 510.75| 2. 引 175| 5 | 6 5m|50| | 2 1 3 1 也 | 20 
1|3DA3A | 20 | 70M | 5|0.7512.5| 15 5 |60| sma|15| 5ma|2 | 5m 1| 20 
2|3DA4B | 2 | 70M | 50.75|2 引 175 70| sm | 5 | 120m| 0.5m| 24| 
3 引 3DA4C | 20 | 70M | 510.75| 2. 引 175| 5 | 80| sm |701 5ma|4 5 0.5m| 20 
4|3DA4C 1 320 1 70M | 引 |0.75| 22 引 375 70 | 5m | 5 | 10m| 0.5aa| 24 
5 上 3DA40C | ?0 | 70M | 5 10.78| 2. 引 1 5 |80|1 sm 70| 5 | 3 5 志 0.5| 320 
6|3D A4D 20 | 70M | 5|o.7 引 2. 引 17 引  S |70| sm|60| 5m|5 5I 0.5 刀 | 20 
7|3DA4D | 20 | 70M | S|0.75| 2.5|[ 175| 5 180| sm|6| 5m|14 | 3m 0.5 巴 | 20 
8 3DA4E 1 20 | 70M |」 引 |073| 22 引 175 85| sm|70| 5m|5 Si 0.5 纪 | 20 
49|3DA4E | 20 | 70M | S|0.75|2.5 引 [15 5 |8| 3180| 5m | 4 Sm 0.5am| 20 
5013DA4E | 20 | 7OM | 弛 0.7 引 3 5 引 17 引 5 |80| sm | 70| 5a 5 5z| .St 28 
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二 人 
宁 三 极 六 
大 动 认 三 极 管 
发 射 极 是 注 衣 饱 加 
” 基 设 癌 
放 大 
反 疝 居 引 正 
蚜 注 系 数 降 压 政 
7TEPO | 玫 BB ] Ap ep | 7ce | 入 pFs | cps IJ | dc ipPolGplreprlPril 了 
《不 ) | (YY) |mialmaxl (VY) | (| 《YI) (V) | (4&A) | (A) ( 罗 ) | (dB) | CY) | 四 中 CT) 
半生 sa 1 0 有 0 0 Ni 本 一 有 0 二 0 1 人 四 
10 5 | 1 1.5 | 5605 | 4 5 1 13.5 | 3.1| 400M 
10 | 100 了 二 了 5 7 
T6 | 100 下 了 8 
折 |100| 5 |11 二 过 ， 了 35 7 | 28 1 .5 总 
0.5ml| 2 |20|4180| 5 上 0.75 2 0.3 |1.5 6 8 | 24 1 | 10M 
0.5m 2 1201 8 旨 10.75 2 0.3 |1.5 6 8 | 3234 1 | 40M 
0.5 镁 | 2 | 绍 S | 0.75 2 0.3 | 工 .号 6 8 | 34 1 | 10M 
0.5 和 | 2 | 3 巧 5 |0.75 2 .3 | 工 .5 6 3 | 324 1 | 40M 
10 3 | 0.75 6 0.35 |2.5 5 7 | 24 工 | 10M 
7 5 | 0.75 3 0.3 | 工 .5 5 和 | 7 | 34 1 | 10M 
0.59| 2 145 SS | 0.75 2 0.3 | 1.5 40 410 | 2 工 1 请 
10 S | 0.75 2 0.3 | 王 5 各 3 | 好 1 | 1 天 
10 3 | 0.75 2 0.3 | 工 5 64| 8 |124 11 130M 
10 S | 0.75 3 .3 | 1 吕 7 | 24 T | 30KM 
10 5 |0.75 2 0.3 | 工 .5 6 8 | 24 1 了 
10 5 | 0.75 2 0.3 | .3 6| 38 124 |11 1 3408 
10 S | 0.75 2 0.3 | 工 .5 6 38 | 234 本 | 10M 
0 了 | 0.7$ 下 0.5 | 3.5 7 .5 24 1 3230 
了 S | 0.75 2 0.3 113 | 徊 310 | 24 工 聘 
0.5| 2 | 和 S | 0.75 2 0.2 | 3110 10 | 24 工 | 40 莽 
| 了 5 3 | 0.7 4 0.5 | 2.5 7 8.5 引 24 1 | 和 中 
15 5 | 0.275 2 0.3 | 13 | 革 10 | 24 工 | 10 了 
0.5ta| 2 | 45 S | 0.75 2 0.3 | 工 了 | 1 10 | 34 工 | 410M 
| 15 5 上 0.75 2 0.3 | 15 1340 1 320 24 1 | 340M 
0.5ml 2 145 5 |0.75 2 0.3 | 工 呈 和 3 | 2324 工 | 3 旨 到 
0.5m| 2 | 4 S | 0.75 2 0.3 |1.3 6 8 | 24 1 | 10M 
0.5ml 2 |345 5 | 0.75 2 0.3 | 了 5 1 10 | 34 IT | 10 划 
0.5 刀 | 2 |201180| 5 |10.75 2 0.3 1115 10 120 124 1 | 扫 末 
0.5ij 2 |20」134180| 绊 110.75 2 0.3 |15 1101320 |24 了 工 | 3M 
0.5a| 2 |45 5 上 0.73 2 0.3 | 45 14101320 124 工 | 旨 得 
0.5m| 2 | 生 5 10.75 2 0.3 | 41415353 | 10 10 | 24 1 | 4 
0.5ml 2 |2013480| 5 |10.75 2.5 |0.3 |15 6 | 310 |324 0.6| 20M 
0.5ml 2 |12011480| 5 |10.75 2.5 |10.3 |15 6 | 1 | 34 0.6| 20M 
0.5ml 2 |120|34180| 5 |0.75 2 0.3 | 1.5 | 40 10 | 24 1 | 3 天 
0.5ml 2 |120|1180| 5 |0.75 2 0.3 | 15 | 340 10 124 11 1 30K 
0.5ia| 2 45 5 0.75 2 0.3 |2.5 | 340 2 工 | 31 苦 
0.5m| 2 145 5 | 0.75 2 0.3 |2.5 | 30 20 | 24 1 | 20 短 
0.3 攻 | 2 | 45 5 0.75 2 0.3 1435 | 40 149 |2 1 | 30 莽 
| 40 | 150| 下 |0.75 | 工 0.3 | 省 滞 6 | 0 |24 0.6| 20M 
| 10 S | 0.75 25 |10.3 |15 6 | 410 |4 0.6| 20 妈 
| 10 S | 0.75 2.5 10.3 |41.5 6 | 410 |2? 0.6| 20 了 
15 了 | 0.75 3 0.5 | 2.5 7 8.5 引 24 了 10M 
0.5 节 | 2 1 415 5 | 0.7S 2 0.3 145 | TD | 好 1 了 0 对 
了 5 S |0.75 | 站 0.5 |2.5 10 1 40 |24 1 | 20 订 
45 5 | 0.75 2 0.3 | 1.5 10 | 12 1 | 30 卫 
0.5ml 2 | 5 |0.75 2 0.3 11.5 | 30 10 |] 24 了 10 了 4 
15 引 | 0.75 2 0.3 |15 | 和 | 和 2 | 24 于 | 40M 
0.5 和 | 2 |5 S |0.75 2 0.3 |15 | 140 | 10 1324 了 | 3 押 了 M 
15 5 |0.75 2 0.3 | 1.5 10 了 124 11 10M 
0.5 和 | 2 | 了 5 5 | 0.75 2 0.3 | 1.5 10 140 | 24 工 | 40M 
生生 下 生生 币 这 汪 证 全 下 站 交 和 玫 生 三村 本 和 用 于 丽人 同人 区 环 
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4。 局 频 大 功 
4.3 硅 NPN 型 微波、 高 频 
集 电 极 | 集 电极 | 发 射 极 | 上 集 电极 | 集 电 极 
~ 基 极 - 发 射 极 
- 天极 | -发 射 极 | - 基 极 
反 疝 截止 | 反 苛 截止 
阻 “| 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 电 流 | 电 注 
六 CBR)CBO 矿 (sR)CEO 三 (BR) 瑟 BO < 人 
上 本 已 cn JTJrecgl Ze rcwlTrp 已 亲 1 了 二 方志 Tcaso |『csl zcFo |Frcg 
| (Hz) |(Y)( 人 让 和 冰 )D7WJKVY ICA) VECA) CCYIA) CA) YI CA) TY) 
册 二 人 总 es 
1|3DA96C | 20 | 70M | 5|0.75| 2. 引 17 引 5 a0| Sm| 70 | 5m| 4 5 0.5 和 | 20 
213DA96C | 20 | 70M | 5|075|2 5 175| 5 80 | 5ml70| 5m|4 5 细 0.5m| 20 
313DA96D | 20 | 70M | 5|075|2 引 17 引 5 80 | 5 了 | 60 | Sm| 4 3 也 0.5m| 20 
4|13DA96E | 20 | 70M | 5 075| 2 3 175| 3 85| sml70| 5m|5 5 血 0 5 锯 | 20 
5|3DA3A | 20 | 70M | 5 引 075| 2 5 引 175| 5 60| 5ml50| 5m|2 5 和 1 了 | 20 
6|3DA96B | 20 | 70M | S15|12.3 175 70 | 10m| 5 | 10m| 0.5om| 24 
7|13DA96C | 20 | 70M | 5115| 2 引 175 70 | 10m|l 5 | 10m| 0.5m|24 | 05m| 20 
8|3DA96C | 20 | 70M | 5|0.75|25 175| 5 80| sml70| 5m| 4 5 芭 0.5 补 | 20 
9|3DA3B | 20 | 80M | .55037522 引 17 引 5 80| 5ml70| sm| 4 5m| 0.5m| 20 | “3m| 12 
1013DA3B | 20 | 8M 5075| 25| 175 80| sml70， 5ml 4 0.5 刀 | 20 
1113DA3B | 20 | 8M 5|0.75| 2.5| 175 80| sm|l70| 5ml4 0.5 和 | 20 
1I213DA3B | 20 | 8M | 5075| 2 引 175| 5 80| smjl70| 5m|l 4 5 茵 0 5 和 | 29 
13|3DA3B | 20 | 80M | |l07 引 25| 175| 5 80| 5m|70| 5ml| 4 5m 0.5m| 20 
1413DA3C | 20 | 8M | 5|075| 25|175| 5 60 | 5m|50| 5m| 4 5 和 0.5 生 | 20 
15| SDD373A| 20 | 80M 2 |175| 2.5 50 |01ml 4 |0.1m|0.05m| 20 | 0 1m| 20 
16| SDD373B| 20 | 80M 2 |175| 25 6010.1m|69010.1ml 4 |0.1ml0.05m| 20 |0.1tm| 20 
17|3DA3F | 20 | 80M | 5 10.75| 2.5| 150| 5 |101 3m|lt30| 3m| 5 3 年 |0.01m| 20 | 05m| 20 
18| SDD373C| 20 | 80M 2 |14175| 25 |75|0tml25 01ml 4 |01m|005m| 20 | 0 1m| 20 
19|3D G1173 | 20 | 100M 2.5 35 25 5 0.1A | 25 
2013DA198A| 20 | 250M | 10|o814 |175 50 | Sml40| 5Sm| 3 Sa| 1.8 生 | 24 
211 3DA198B| 20 | 250M |1310j0814 |1175 50| 5m|40| 5m| 3 5m| 1.8zm| 24 
22|3DA851 | 20 150| 7.5 了 5am| “sm| 55 | 5m| 30 
23| 2G074A | 20 3 | 4175 30| sm|30| 10m| 3 5m| 1m| 24 | 4m| 24 
24| 2G074 召 20 3 175 00 S 世 | 60 10z| 4 忆 了 雪 mn| 24 2f| 24 
25| 2G074C | 20 3 | 175 90 | 5m|90 | 10m| 4 Sm|l 1lml 24 | 2m| 24 
26| 2G074D | 20 3 | 175 120 | sml120， 10m| 4 5m| 1m|24| 2m|24 
27|2G074E | 20 3 | 175 150 | Sm|150 | 10m| 4 5aa| 1m| 24 | 2m| 24 
28|3DA207A| 22 | 100M 有 | 24 2 | 175 45 | 20ml|40| 20ml 3 | 30m| 10ml 24 | 10m| 24 
29|3DA207B| 22 | 100M 有 | 24 2 | 175 60 | 20m| 50| 20ml| 3 | 30mj 10m| 24 | 10m| 24 
30|13DA207C| 22 | 100M 吾 | 24 2 | 175 50 | 20m|40 | 20m| 3 | 30m|l 10m| 24 | f0m| 24 
31|3DA202A| 22 | 400M 吾 | 28 2 | 175 45 | 20ml 40 | 20m| 3 | 纯 呈 | 10mj 28 | 10aa| 28 
32|3DA202B| 22 | 400M | 28 2 | 175 60 | 20m| 50 | 20m| 3 | 50m| 10m| 28 | 1T0m| 28 
33|3DA202C| 22 | 400M ] 28 2 | 175 43 | 20m| 40 | 20m| 3 | 50m| 10m| 28 | T0m| 28 
34|3D A202D| 22 | 400M | 28 2 | 175 50 | 20mj40 | 230m| 3 5m| 10m| 28 | 10m| 28 
35| 3D A81I0 | 22 8 | 175 36 | 15am| 20 | 15ma| 3 | 15 和 
36|3DA842 | 22.5 175 55 | 10mj|35| 20m| 4 | 20 征 4z| 20 
37|3DA29A | 25 | 30M |10 0.5|2.5|175 4 如 | 5ml30| TI0ml 2 5zm| 0.5 科 | 24 | 2.5 科 | 24 
38|3DA29A | 235 | 30M |10105|2.35|175 4 如 | sml30| 10m|l3 | 10ml 1m|l 24 |」 2 5m| 24 
39|3DA29A | 25 | 30M | 5 |13 1347 引 4 40| 5ml30| 5m| 3 5 茵 2m| 20 
40|3DA290A | 235 | 30M 1401 | 2.5| 175 40 |2.5ml 30 | Sm| 3 | 2.5m| 0.5a| 24 | 2.5 卫 | 24 
41|3DA29B | 25 | 50M |1011 12.5|175 60 | 2.5m| 50 | Sm| 4 | 2.5m| 0.5m| 24 | 2.5zm| 24 
42|3DA29A | 25 | 50M |1010.5|2.5| 175 40 | Smal 30 | 10m| 3 | 10om| 1a| 24 | 25m| 24 
43|3DA29B | 235 | 50M 11310405 | 25 1735 55| 5ml 4 | 10m|3 | 10m|l fm|24|25za| 24 
4413DA29B | 25 | 50M | 1010.5|2.5| 175 如 | 5mls0| 10ml 4 5zm| 0.5zm| 24 | 2.5m| 24 
45|3DA29B8 | 25 | 50M |10105|2 5 175 55 | 5ml55| 10ml 3 | 10m| 1ml 24 | 25m| 24 
46|3DA29B | 25 | 5M | 5 13 13495| 4 60| sam|l50| Sal 4 5 1.5 血 | 20 
47|3DA29C | 25 | 50M |4010.5 | 2.5 175 70| sm| 60| 10m| 3 | 10m| fm|24|25m|24 
48| 3DA29C | 235 | 50M |10|05| 2.5| 175 80 | 5m| 70 | 10@a| 了 5 垃 | 0.5 了 | 24 | 2 Sam| 24 
49|3DA29C | 25 | 50M |10|05|2.5175 70| Sm 70| lom|l 3 | 1l0m| Tam| 24 | 2 5m| 24 
50|13DA29%D | 25 | 50M |10 10.5| 2.5| 175 55| .5a| 4 | 10m|l 3 | 10ml tm 24|25m| 24 
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这 Ca 
率 三 极 管 
大 功率 三 极 管 
发 射 极 也 流 前 人 饱 秋 输 
-~ 基 极 呵 出 
放 大 
反 疝 截 引 上 慧 观 
电 流 系 数 降 压 降 这 
7EBO | 矿 PEB pr 六 cgl Tc | 入 pps props | 75 7c Pol Gp lrcp|ij Pr 天 
(A)|C7) imnlmaxVJ CA CCV VCOA) CA (CdB) | VCHz) 
0.5m| 2 145 S5 10.75 2 |10.3 4 1.35| 10|1310124 1 10M| 8B?-0IC | 1 
15 5 |0.75 2 |103 1 45|3401320 1 和 | 1 10M| B2-0o1C |2 
15 3 |0.75 2 |03 1 14153451 12 24 11 10M| B2-01C |3 
0.5m| 2 |145 3 |0.75 2 |03 |151345 | 10 | 24 11 1I0M| B2-01C |4 
10 5 |0,75 2.5|03 | 4145| 6 本 24 | 0.6| 10MI B2-01C 15 
15 S 10.75 3 |05 25| 7 8.5j 24 | 1 10M| 3B2-01C 156 
15 5 |0.75 3 |05 | 25| 41013112 11 10M| B2-01C 17 
15 5 |10.75 2 |03 | 3415| 13101340|124 111 10M| B2-01C 18 
15 5 |0.75 15|03 | 15| 41401182 124 166| 30M| 8B2-01C 19 
0.5m|l 2 |201180| 5 |0.75 1.510.3 | 15| 10 | 2 1124 106| 20MI B2-01C |10 
0.5m| 2 | 2014180| 5 10.75 15|103 | 413 1410 1112 |1 生 06| 20M C3-0C | 所 
0.5m| 2 |45 S |0.75 15|103 |15| 10 112 124 106| 20MI C3-01C 112 
0.5m| 2 |345 5 19.75 1.5|0.3 ;15| 10| 12 124 106| 20M C3-02C 113 
15 5 10.75 1.5|0.3 | 15| 45 | 414 | 24 10.6| 20M C3-01C | 二 
30 | 200| 1 0.2 0.9$ 中 | 0.5 |0.1 | 4 F3-03A 115 
30 | 200| 1 |0.2 0.9 和 | 0.5| 0.1 1 F3-03A_ |16 
40 | 150| 5 10.75 1 135|0.3 | 1.5 6|10124 | 06| 20M C3-01C 17 
30 | 200| 1 10.2 0.9$ | 0.5|01 | 1 PE3-03A |18 
80 | 320| 1 | 10m 0.3 | 20m| II ; 19 
15 5 |1.5 15|0.6 | 3 15 24 | 2 50M 20 
15 5 | 1.5 15|0.613 | 3 24 | 2 50M 21 
15 | 150| 5 10.55 3|112 124 10.21225M| C4-0IC |22 
10 5 开 3 0.4 2 C3-01C 123 
10 S 工 2 |0.4 | 2 C3-01C 124 
10 5 工 区 0.4 2 | C3-01IC 125 
10 5 1 2 |04 | 2 C3-01C 126 
10 5 工 2 10.4 | 2 C3-01C 127 
10 5 工 0.7|0.1 | 1 20 8 | 24 C4-02B |28 
10 5 工 0.71041 | 1 20 8 | 24 C4-02B |29 
10 5 1 0.7|101 | 工 20 | 10 | 24 C4-02B |30 
10 5 1 0.7|0.1 | 1 20 6 | 28 C4-02B |31 
10 S II 0.7|0.f | 工 20 6 | 28 C4-02B |32 
10 5 1 0.7 | 0.1 | 工 20 7 | 28 C4-02B |33 
10 引 工 0.7 | 01 | 1 20 8 | 28 C4-02B |34 
| 10 5 2 1 |105 1 2.5| 20 7 |12|4 |3200M C4-02B |35 
1 8 S | 1.5 12|10.5 | 2 20 1410 |12412 1|1108M 36 
12 S |1.5 4 3 | 0.2 | 2 C3-01C |37 
12 5 工 3 13 |04 | 2 C3-01A |38 
12 5 工 12 |104 | 2 C3-02C |39 
20 | 188| 5 2 3 |0.2 | 2 8 9|124 | 1 20M| B2-01C 140 
20 | 180| 5 2 2 |0.2 | 2 8 9 |3234 | 1 20M| 32-01C |41 
10 5 1 3 2 |04 | 2? 8j24 | 1 工 C3-02C |42 
仍 5 洒 3 2 |04 | 2 104| 8 | 34 | 1 C3-02C 143 
12 5 | 1.5 3 2 |0.2 | 2? 8 8|3234 11 20M| C3-01C 144 
15 5 3 2 |04 | 2? 104| 9 | 24 10M| C3-01C 145 
Ta| 2 | 和 5 5 工 2 |0.4 | 2 8 9 1324 | 1 20M| C3-01C 146 
45 | 工 3 2 | 0.4 | 2 10$1 8 |124 | 1 C3-01C 147 
12 5 | 1.5 3 2 |0.2 | 2 8 8 | 24 11 20M| C3-01C 148 
15 S 工 3 2 10.4 | 2 10 和 | 9 | 24 10M| C3-01C 149 
15 3 2 |10.4 | 2 104| 8 124 11 C3-02C 150 
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4， 高 频 大 功 
4.3 奉 NPN 型 徽 波 、 高 频 
| 量 乱 所 最 | 最 地 集 电 据 | 集 岂 烙 必 射 极 集 是 裤 集 电极 
序 | 晶 大 | 0 
糊 多 | 高 - 基 极 | -发 射 
结 反 自 藏 止 |」 反 向 埠 下 
功 忆 | 
率 频 束 流 | 温 阻 | 击 穿 电 压 | 击 穿 虫 压 | 音 穿 电压 | 电流 | 让 流 
人 广 CsR)c50O 三 C8RICEO 矿 (BR)BBO 权 站 
Pei | 六 cpl yclIcwlTo6 an 7 六 7Tpp | 7cso |Fcal Tczo jc 
(四 ) | (Hz) veAikAike) (OA/W)CVI AKCVYI OA) 《Y (A) | AVI CAICV) 
1 13DAz9D | 25 |5oM |10]105|2.5| 175 60| Sm|l50|10m |14 5 了 | 0.5 包 | 24 | 2.5 卫 | 24 
j2|3DA2z9D | 25 | 50M | 10|0.5| 2.5 5 | 5m|50|10m|3 | 10m| 1ma|24 | 2.5m| 24 
1 3DA29 有 | .23 |50M | 10|10.5| 2.5 70| 5 60| 10m 13 | 10mj 了 如 | 24 | 25 和 | 24 
4 3DA29 玉 25 SOM 10 | 0.5| 2.5 80 5 芭 | 70 | 10 兽 | 4 5 世 | 0.5 负 | 24 | 2.5 卫 | 24 
15|13DA29E | 23 |50M |40|0.5| 2.5 75 | 5m|l 70|10|3 | 10ml ml 24| 25 细 | 24 
1 3DA29C 2 80M 1T0 | 1 2.5 80 | 2.5 妇 | 71 5 | 2.5| 2.5 伍 4 伺 | 24 5fL| 24 
7|3DA29D | 25 |80M |101|11 12.5 60 | 2.5m| 50 | 5m | 2.5| 2.5 血 | 4 也 | 24 | 5m| 24 
8 3DA2%E | 25 |8IM 14141011 12.5 80 | 2.5m| 760 | Sm | 2.5| 2.5m| 4i| 24 | Sm| 24 
9|3DA29D | 35 |100M 2.5 60 | 5m|l 50 | 5m |3 5 人 细 0.25 锯 | 24 
3DA29 蕊 25 |100M 2.5 80 Sml70| 5m |3 5 细 0.25 刀 | 24 
1 3DA2238 | 25 |100M | 纯 |0. 下 1.5 160 | fimli60 | tm | 5 1a| 1m|160 
1 3DAo95A | 30 130M 5 | 1.5| 5 30 | 20 如 和 20 和 | 5 了 | 2 
ji313DA95D | 30 | 30M | 511.5| 5 120 | 20ma 1 | 20ml 5ama| 24 
4l3DA99B | 30 |30M | 5|1.5| 5 30 | 20m | 2 | 20m| 3m| 24 
15| 3DA%9C | 30 | 30OM | 1.5|5 100 | 20am 2 | 20am| 3a| 24 
10|3DA9%9D | 30 |30M | 5|14.5| 5 120 | 20m 1 | 20ama| 5ma| 允 
17| DA30A | 30 1360M 11210.1 3 S0 | im |35 |0.1m 0.5z 
18| DAS0OB | 30 |30OM |1210.1| 2 100 | im | 5 |0.Tm 0.5ma 
19| DA30C | 30 130M |1210.1 2 150 | 1Tm 15 |0.1m 0.5 茵 
20| DA30D | 30 |j30OM | 2210.1 2 200 | tm | 5 |0.1m 0.5 姻 
21| DA30E | 30 |130M | 和 |0.1 2 250 | 了 m|5 |0.fm 0.5 茵 
22| DA30BR | 30 | 30M | 22 10.12 300 | 1m |5 10.fm 0 ,5 查 
:23|3DA99B | 30 |」30M 1.5| 5 30 | 20m 2 | 20m| 3 24 
24|3DA9%0C | 30 | 30M 1.5| 5 100 | 20m 2 | 20m|l 3 24 3ml12 
45| 3DD1138C| 30 | 50M 2 200 150 6 1 |200 
| 
j26|3DA200A| 30 150M |234|11 |5 50 | 10ml 45 |10m |2 | 20mnl 2 2 3| 20 
427|13DA20083| 30 |200M | 24|11 |15 53 | 10 刀 | 50 | 30 和 12 | 230m| 2m| 24 3| 20 
28|3DA23A | 30 |400M 惠 4 40 | 20m| 30 | 20m | 2 | 20m 5 王 | 20 
29|13DA23B | 30 |400M 及 4 40 | 20m| 30 | 20m 上 3 | 20m 5ma| 20 
3013DA23C | 30 400M 有 4 50 | 20m| 40 | 20m | 4 | 20m Sin| 20 
31 3D P420A| 30 |400M | 1010.8| 2 55 | 20 如 | 35 | 20ma | 2 | 20m 5 血 | 20 
3?2|3D P420B| 30 |400M | 10 |10.8| 2 50 | 20am| 30 | 20mm 上 2 1 20m 5z| 20 
33|13D P420C| 30 |400M | 10|10.8| 2 60 | 10m| 40 | 10 14 | 10m 5| 20 
34| FA431A| 30 |400M | 51 13 50 | 10m| 30 | 20m | 3 | 20m 5 如 | 20 
35| FA431B| 30 |400M | 5 1 13 50 | 10m| 30 | 20m 1 3 | 20m Sm| 20 
36| PRA431C| 30 |400M | sl 1 13 50 | 10m| 30|20m | 3 | 20m Sm| 20 
37|13DA822A| 30 |400M | 5 | 1 | 3 50 | 10am| 30 | 20m | 3 | 320 5 20 
3813DA822B| 30 |400M | 5 1 13 50 | 10m| 30 | 20m 3 | 20m St| 20 
39|3DA822C| 30 |400M | 5|11 13 50 | 10m| 30 | 20m | 3 | 20 和 5 了 | 20 
国 3DA822L| 30 400M | 511 13 60 | 10m| 40 | 20m 14 | To0m 3 了 | 12 
4 FEA431TL | 30 |400M | 511 |13 5 40 120 | 4 | 30m 5| 20 
42| WD431 | 30 1960M 豆 6 | 200| 41.2 3.5| 2Z0m| 2zm| 35 
4 CD452 | 3 1G 孚 3 |200| 5 3 | 100m| 3m| 20 
LU4|3DA852 | 30 2. 引 150| 5 4 | 10m 40 了 | 38 
5| 忆 A643 3 2.5| 175| 5 50ina | 3 50 娩 8| 20 
M6| FAS43 | 30 3 5 20m |5 | 20m sm| 20 
7z|3DA811 | 30 5 5 15m | 3 | Ta 
14813DA81I4 | 30 8 20 如 | 3 | 20m Sm| 20 
49| CD462A| 33 |700M 史 6 3 | 100m| 3m| 20 
50| CD462B| 33 |700M 才 6 3 | 100m| 3m| 20 


束 
火 荔 


发 射 根 
- 尖 机 
皮 问 截止 


字 流 


EDO | 大 c 
(有 A)1(0V7) 


窄 三 极 管 
陛 沈 前 饱 和 输 功 罕 
外 序 
和 悦 昌 
聊 六 
下 功 
条 数 降 正 于 在 增 益 
jpBE regl Tc | 入 pgs |Frecgs|l 7 | 7c Zoo Gp | rcpgp| Pi f 
2 和 导 
但 得 | 中 ax|(Y 咱 (AAA) 《V ) (YY)1(A)1ICA) (页 ) | (dB) | (VY) | (下 ) | (CHzy) 
了 2 5 | 1 工 .5 3 人 0.2 2 T0 10 24 浊 20M| C3-01C | 1 
415 5 工 3 了 2 0.4 2 10 中 1I0 24 1T0MI C3-01C | 2 
15 号 下 3 2 0.4 2 10 中 8 24 工 C3-02C |31 
了 2 3 | 工 .5 吕 2 0.2 2 10 了 0 24 工 20M| C3-01C 14 
工 3 3 灿 3 2 0.4 2 10 中 410 24 1T0M| CC3-01C 15 
20 | 180| 3 分 2 0.2 2 如 9 24 工 20M| HB2-01C 16 
20 | 180| 2 冯 0.2 的 10 10 24 工 20M| 中 2-01C 17 
20 | 180| SS 2 2 0.2 2 10 TI0 24 工 20M| 8B2-01C 18 
15 呈 10.15 了 .5 2 了 2-01C 19 
工 5 5 10.15 工 .5 2 了 卫 2-010 1340 
78 | 240| 2 10. 工 50090| 人.5 记 2-03A | 了 
10 号 | 1.5 工 .5 工 3 了 2-01C 112 
10 5 | 1.5 T.5 工 5 C3-02C 113 
153 号 | 工 .5 了 荆 号 孔 2-01C 114 
了 0 3 | 1.5 人 工 5 也 2-01C 115 
10 3 | .5 二 9 = 隆 5 B2-01C 116 
15 | 120| 5 | 20 亿 0.5 2 和 | 10i B2-01B 17 
15 | 120| 5 | 20m 0.5 2zm| 10 有 2-01B |18 
135 | 120| 3 20 垃 0.5 25m| 10 芭 有 2-018 | 19 
15 | {120| 5 20 征 0.5 2 伺 | 0 了 有 卫 2-01B 120 
15 | 120| 号 | 20 也 0.5 2 志 | 10 据 B2-01B |21 
15 | 120j 弛 | 20 和 m 0.5 2 了 姻 | 10 刀 了 B2-01B |22 
T5 S | 1.5 3 工 5 了 2-01C 123 
10 5 | 工 .5 2 上 5 B2-01C 124 
70 | 240| 4 50 2 工 .1 23 
TI0 马 工 2 工 5 10 6 24 50M 和 3 26 
3 号 工 工 5 5 0 24 50M A3 27 
I0 号 和 1.2 | 0.3 工 .5 16 人 4 28 6 400M| B2-10A 128 
I0 5 二 1.2 | 0.3 工 .5 20 5 28 各 400M| B2-10A | 29 
10 号 下 1.2 | 0.3 二 :二 20 5 28 6 400M| PB2-10A.， 130 
10 10 也 工 0.2 工 16 4 28 各 400M| C4-02 日 |31 
10 IT0 荆 工 .2 工 20 5 28 6 400M| C4-02 了 有 132 
20 IT0 工 工 0.2 工 20 5 28 各 400M| C4-028B 133 
8 5 工 1.2 | 0.3 .5 15 4 28 ， 6 400M A20 34 
8 5 了 1.2 | 0.3 于 T8 4.5| 28 人 400M A20 35 
了 0 号 荆 1.2 | 0.3 工 .5 20 了 28 6 400M 太 20 36 
8 5S 工 1.2 | 0.3 工 ,5 工 5 4 28 400M A3 37 
8 5 了 1.2 | 0.3 1.5 18 4.5| 28 400M A3 38 
10 5 工 TI.2 | 0.3 工 .5 20 5 28 400M A3 39 
8 60| 3 工 1.2 |0.3 1.5 15 咱 28 400M A3 40 
8 60| 3 工 1.2 | 0.3 工 .5 15 本 28 A20 41 
10 | 100| 5 了 工 2 2 50A 人 42 
T0 | 1890| 5 工 下 15 7 28 1.5G| B2-09B 143 
15 | 150| 3 10.88 5 10 24 0.5| 225M| C4-01C 144 
10 5 工 工 0.2 24 6.5| 28 5 400M| C4-02B 145 
0 80| 5 工 1.2 |0.3 1.5 24 7.8| 28 4 200M 页 3 46 
10 5 2 工 1 .5 2.5 20 4 了 2 8 170MI| C4-02B 147 
410 忆 2 工 1, 2.5 20 日 过 吕 200MI Cd4-02B 148 
1 | 400 下 下 下 0.2 2 3 和 9 
4 | 405 二 于 0.2 2 30 区 5 人 


4. 高 频 大 功 
4.3 娃 NPN 型 微波 高 频 


最 特征 | 最 | 最 | 热 | 集 电 航 | 集 电 极 | 发 射 极 | 集 电 极 | 集 电 报 
型 大 大 
革 公 | 效 - 基 裤 | -发 射 极 
， - 基 极 | -发 射 极 | - 基 概 | 
并 | 缚 反 向 截止 | 反 向 截止 
功 电 
素 | 频 素 | 注 | 吉 | 阻 | 击 穿 电压 | 击 察 电压 | 击 穿 电压 | 电流 | 电流 
人 矿 (BR)CBO | 斑 (BR)CEO | 矿 (8R) BEBO 和 
Pciy Fr Fegl Tel7rcarTrirl Ri 5 | Te 了 Tcaso |r 广 csl Tczgo |Fcp 
(网 ) (Hz) (7 AIAA 和 RD 页) AAA)TCVYICAT CA YA) TY7》 
人 JE | 
CD462C| 33 700M 肌 6 | 200 45 | 30 症 3 T00 了 3m| 20 
CC 了 462 33 6G 有 6 | 200| 2.5 45 | 30 了 3 | 200 妃 3 匡 | 20 
CD461 33 1.5G 甩 6 2001 2.5 45 | 30 匡 3 200 了 年 3 年 | 20 
3DA809 35 T50M 10 ，3 和 | 125 50 」 20 吴 3 20 伺 5 了 | 30 
3DA208A| 36 100M 有 | 24 3 | 175 45 | 20 也 |40120m 1 3 50 刀 | 10zm| 24 | 10 呈 | 24 
3DA208B| 36 100M 有 | 24 3 | 175S 60 20m |50|120m | 3 50m| 10 也 | '24 | 10 刀 | 24 
3DA208C| 36 100M 有 | 24 3 17S 50 | 20 刀 | 40 | 20 耳 光 50 生 | 102|24 110m | 24 
3DA203A| 36 400M 肿 | 28 3 75 435 | 20m |40120m | 3 70| 140m 28 | 10m |」28 
3D A203 召 | 36 400M 吉 | 28 3 | 175 60 | 20o |50 | 20 了 | 3 70 如 | 10 位 | 28 | 10ta | 28 
3DA203C| 36 400M 可 | 28 3 工 75 45 | 20m | 40 | 20 联 3 70| 11081128 | 10 世 | 28 
3 了 DA203D| 36 400M 殖 | 28 3 | 175 50 1120 |40120m | 3 70 刀 | 1I0am| 28 | 10m | 28 
3DA824 37 5 175| 4 36 | 50m 116 | 后 负 世 15 伺 6 | 16 
3DA5SA 40 30M 5S | 1.5| 3 1 4175 40 | 10 了 im 1 TI0 5Z| 24 
3DA5A. 40 30M 5 | 1.5| 5 T75 40 | I0 妇 | 40 | 20 血 工 30 钙 | 1.5 科 | 24 3 | 20 
3 了 DA97A 40 30W 5 |1.5| 5 |T75 40 110m | 40110m | 1 10z| 工 .5 切 | 20 3 | 20 
3DA97A 40 30M 5 | 工 .5| 5 T75 40 | 20m | 40 | 20 也 2 也 | 24 3 刀 | 20 
3DASA. 480 40M 5 |15| 5 |175| 2.5 50 | 10ta | 40 | 10 如 2 10 锯 2m | 20 
3DA5B 40 50M 5 | 1.5| 5 | 175 50 | 10 | 1 410 3 征 | 24 
3DA5B 40 50M 5 | 工 .5| 5 175 50 | 10@a | 50 | 20 灵 2 30 也 Im| 24 2 | 20 
3DA5B 40 50M 5 | 了 5| 5 | 4175| 2.5 60 10. 50 |0.,L 3 | 100 2 也 | 20 
3DA5SC 40 50M 5 | 工 .5 5 TI75 70 110 1 10 锯 3 年 | 24 
3D A5SC 40 50M 5 | 1.5| 5 | 175 70 | 10m |70 120i | 2 30 了 好 工科 | 24 2t 妇 | 20 
3D A97B 40 50M 5 | 工 :5| 5 T75 50 | 10 如 | 50 | 10 普 2 10 锯 工科 | 20 2 纪 | 20 
3D A97C 410 50M 5 | 了 .5| 5 175 70 | 10 | 70 1 10 了 2 10 卫 1m| 20 22 | 20 
3D A5C 40 50M 5 | 了 工 .5| 5 200| 2.5 70 | 10t 170 1410 科 | 工 1I0 鱼 3 乌 | 20 
3DA30A. 40 50M 5 | 1.5| 5 工 73 30 | 20 姻 1 om| 24 5 | 24 
3DA72A 40 50M 5 | 工 .5| 5 工 75 40 | 10 刀 | 30 | 10 2 10 垃 5 垃 | 20 
3DA30B 40 50M 5 | 工 .5| 5 175 40 | 20 吕 1 刀 | 24 5 世 | 24 
3DA30C 40 50M 5 | 1.5| 5 | 175 50 | 20 也 工 也 | 24 5 世 | 24 
3DA30D 40 50M 5 | 41.5| 5 175 60 | 20 弓 工程 | 24 35 妞 | 24 
3DA30EE 40 50M 5 11.5| 5 | 175 70 | 20 伺 工 刀 | 24 5 垃 | 24 
3DA72B 40 50M 5 | 工 .5| 5 173 60 | 10 科 | 50 | 10 锯 2 10 生 5z | 20 
3DA72C 4 50M 5 | 工 .5| 5 | 175 70 | 10a |70 1410 鱼 | 4 10z 5z | 20 
3DA72D 40 50M 5 | 1.5| 5 1175 80 | 10 如 | 70 | 10 人 | 4 T0 地 5 垃 | 20 
3DA30G 40 50M 5 |1.5| 5 150| 2 120 5 垃 |100 5 垃 5 5 他 Tmn| 24 5 纪 | 24 
3DASRE 40 50M 5 | 1.5| 5 |34150| 2.5 1160 5 血 |150 5 位 | 5 5 志 | 0.5 钙 | 20 Tam | 20 
3DA5SG 40 50M 5 | 4141.5| 5 |4150| 2.5 |1190 5 |180 5 人 筷 | 5 5 年 | 0.5 生 | 20 IT | 20 
3DA97B 40 50M 3S 1.5| 5 | 1475 50 | 20zna | 4 20 了 对 2m | 24 
3DA97C 妖 50M 5 | 了 .5| 5 T75 70 | 20 皇 帮 20 伺 2 地 | 24 
3DA5SA 40 60M 5 | .5| 5 173 60 110a | 50 | 0 经 2 T0 弓 2 | 20 
3D AS5A 40 60M 5 | .5| 5 T75 60 | 10 二 | 50 110 了 2 10 壬 2 也 | 20 
3DA98A 40 00M 5 | 4.5| 5 | 175 60 |10m 11550110m | 2 10 据 2 | 20 
3DA5A 40 60M 号 | 二 3| 六 T175| 2.5 60 10 150 |110 2 10 所 2 垃 | 20 
3DA5C 40 60M 5 | 了 TI.5| 5 |175| 2.5 70 | 10m |60110mn | 4 10 绒 2 联 | 20 
3D A5D 40 60M 5 141.5| 5 | 175 70 | 10 | 70 上 20 缮 2 30 纪 1 垃 | 24 2 | 20 
3DAo97DD 40 60M 5 | 1T.5| 5 |1175 70 | 10m | 70 | 10 刀 2 10 卫 TI 如 | 20 2 刀 | 20 
3DA98AA 40 60M 5 | 工 ,5| 5 75| 了 2.5 60 | 10 志 | 50 | 10 旺 2 10 纪 3 世 | 24 2t | 20 
3DA98A 4 60M 5 | 工 .5| 5 175| 2.5 60 | II0t | 50 II0m 2 10 鱼 2 如 | 20 
3D AS 也 40 70M 5 11T.5| 5 |200| 2.5 70 | 10m | 70 102 | 3 40 嫩 5 | 20 
3DA5D 40 70M 5 | 工 .5| 5 175| 2,5 80 | 40 |70 | 10 人 I0 刀 1m | 20 
| 了 


| 
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卫 2-01C 
用 2-010 


C3-020C 
C3-028 
了 2-01C 
B2-01C 
了 2-01C 


C3-02C 
卫 2-01C 
C3-020 
C3-02C 
C3-02C 


了 2-01C 
了 2-01C 
了 2-01C 
了 2-01C 
C3-02C 


焉 -1237 


oo 属 何 《nm jh > 


上 王 
CC 


引 7 no 平 
4。 襄 ] 尖 本 
4.3 夸 NPN 型 微波、 高 颍 


rpmyrorrrRCTTrergr 和 要 本 Je 可 roCTTTRC Te 


出 莽 特 年 最 | 地 拖 狼 电 极 | 和 集 电 被 | 发射 极 | 和 集 红 般 | 集 电 极 
席 型 类 = 六 
李 | 分 | 侈 | 将 8 - 基 极 | -发 射 极 
1 放 -大 极 | -发 射 要 | - 基 极 | 
| 评 | 铺 反 岗 埠 止 | 芭 疝 埠 止 
芒 电 
察 频 率 流 | 温 阻 庙 穿 电压 “| 诸 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 电 流 | 电 流 
大 cBRyeao | 亚 CBR)CBa | 亚 CBR)EBO | [证 | 
国生 ea | 万 FecglrelrcnxlToal 有 Rn Teg 六 Ta | 7cso |Fcal 7c8o [ 
(而 ) | (Hz) | (YI ATCAIGCJCGCV 到 ) TY) CA) 全 | () VCA) CA) EVD CA ICV) 
_ 则 | | | 0 人 
上 |3 了 AS 40 170M | 5 .515 |175| 2.5 70 | 10m |70|10m |3 |10m Sm | 20 
213DA5E | 4 和 |70M 15 11.5| 5 |475 8 | 10z | 80|20m|3 |30ama | 1a|24| 2m | 20 
1313DA97B |， 和 | 70M |5 15|15 |495 80 | 10m | 80|10m13 |10m | 1 |20| 2m 120 
攻 3DASBE | 4 |86M 15 11515 14175| 2.5 |80|410m |70|340m |4 |3 细 严 了 旨 | 20 
司 |3 了 AS 40 |80 15 .55 14173525 |90110m | 80|310m | 4 |3 细 押 Im | 20 
6|3DPA77 4 |8M |S |115|5 4175 25 |80120m 72020m | 1 |20| 3 匀 |24| 1m|20 
7|3DA77 40 |80M 15 11.515 |3475 70 |20 和 |2 |20m| 3 |24 
8|3DA77 40 |80M |5 11.5|15 |175 70 | 20ma | 工 4 20 | 3 | 34 
9|13DA77 50 | 80M |5 11.5 |5 11475 70|20m 1 120m | 3m|24| 5 |24 
10|3D A77 40 |80M 15 |15|15 | 175 70 | 20B | 1 120 如 | 3m|241 5 |24 
3DA97BP | 4 |80M 15 11.515 |175 80 | 20o | 1 | 20m | 3 | 24 
3DA98D | 4 |80M |5 4515 1475 25 180 410ma |70|10m 14 |10ama Ta | 24 
3DA988 | 和 | 8580 |5 1515 1173 2.5 180|10m |70|10m |4 |10aa 了 和 | 20 
3DA77R | 4 |80M |5 15|5 |4150 2 |200| Small80| 5m 35 | 5m | 3 了 |24| 5m | 24 
3DA988 | 有 | 80M 5 45|5 13475 25 181 10m |70|10m |4 |310m 1 本 | 20 
3PASD | 4 180M |5 11515 |475 80 | 10m | 70|310m |14 | 10m Ta | 20 
3DA5B | 40 180M 15 11.5|15 |175 80 | 10 生 | 70 | 10 和 | 4 | 了 血 IT 二 | 20 
3DA98B | 4 |80M 15 .5 15 |175 80 | 10am | 70 | 10m 12 | 10m 了 Ta | 20 
3DAI0O0A| 4 |140M 15 11515 | 4175 50 | 15m | 45 | 15 科 | 2 | 4 3 | 2 
3DAX400A| 40 |150M 15 11.515 1475| 1.7 45 | 20 和 | 1.5| 20za | 3m | 24 
3DA100A| 40 |180OM 15 115185 1475 2.5 |801345m | 45 |15m |2 | 15mm 3 | 20 
3 有 Al00B| 40 |180M 15 515 |175| 工 ,7 50 | 20 刀 |2 |20 了 | 3 二 | 24 
3DA100B| 40 |180M 15 11.5 15 | 4175 60 | 15 生 | 55 | 45 各 | 3 | 345 Sa | 2 
3DAL00C| 4 |220M |5 115|5 |175 6 | 15 科 | 55 | 15a | 3 | 315 3 | 20 
3DA100B| 40 |220M 15 |1515 134175| 2.5 |60|15m |55|15m |3 |15m 3 | 20 
3DA100QG| 40 |220M 1.5|15 |475| 1.7 55 | 20 了 | 2.5| 20 和 | 3 | 24 
3DA36 40 |400M 罗 10 |175| 3 43 | 50a|30|50m| 2 |5gm | 5am | 28 
3 了 DBP430A| 40 |400M |1I0 |1 |3.5| 175 55 | 50im | 35 | 50m | 3 | 50m 10mm | 2 
3DE430B| 40 |400M |10 | |3.5| 175 50 | 50m |30 | 50m |2 | 50m 10 缮 | 20 
3DBP430Cj 40 |400M |10 11 |3.5| 175 60 | 50 幸 | 40 |50m |3 |50m 10m | 20 
3DA825A| 40 |400M |10 1 14 1475| 3.75 155 |10m |35 | 10m | 3.5| 20m 5 科 | 20 
3DA82583 40 |400M |10 |1 14 |475| 3.75 | 号 | 10m | 35 | 10m | 3.5| 20m 5zm | 20 
3DA825Cj 40 |400M |10 1 14 |475| 3.75 | 60 | 10m |50|310m | 5 | 20aa So | 20 
3DA825L| 40 |400M |I0 1 14 |475| 3.75 40 | 10am | 4 | 20 了 5 乌 | 20 
3DA8&25 | 40 |400M |10 1 14 13475| 3.75 | 60 |10m | 40 110m | 5 |320m 5 | 20 
3DA826 | 40 7 |3475| 4 36 18 3.5 20m |36| 4m | 12 
XGEFns190| 40 4 | 175 40| 5m|40| 5m|5 | 5m 10.1m |2010.fam |20 
3DA21073| 40 8 | 175 42 | 50 人 | 4 | 10ma | 邱 卫 | 4 
3DA8I3 | 40 9.5| 175| 3. |36|320m |20|320m |3 |20m 4zm | 28 
3DA5 45 | 50M | 5 11.581 5 |195| 2.2 50 | 20m |4 |20m| 3m|24 
3DA97 45 |50M | 5 |1.58|15 |175| 2.2 50 |20za|4 |20om | 3 |24 
3DA97B | 4 |50M |3 15|15 11735| 2.2 50 | 20 科 |4 |20m | 3m |24 
3DA9%7C | 45 |50M |5 1515 |3475| 2.2 70 | 20m 14 | 20m | 3m |234 
3DA97D | 4 |8IM |5 15|15 |478| 2.2 80|20m|4 |20m | 3m 124 
3DA30A | 50 |30M 15 |1.35 13 | 175 30 | 攻 | 
46|3DA30A | 5s0" |3gM |10 1 15 1475| 12 |40|10m |30|345m 13 |10m 1 2m|124| 5m | 24 
47|3DA30A | 50 |30M |5 45|15 |175 40 | 10m | 30 | 10m | 3 | 10 鱼 3 刀 | 20 
8|3DA30A | 50。|30M |20 1 15 |3475| 2 30| 5am |130|10m 13 | 5m | 1ma|24| 2m|20 
外 3DA30A | 50. | 3 0 1 15 1147 12 |40|10m|30|20m 13 |20m | 2m | 2 Sa |2 
50|3DA30A | 50,。 | 30M | 5 区 S | 32.5 | 和 110ama |30|1om |3 |310a 3 色 | 20 


一 一 
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人 请 


率 三 极 管 


SR pear -rr 
| 
发 射 极 弛 流 二 前 饱 科 给 功 率 | 让 中 
二 浅 琢 | 坷 出 
旗 水 S 
反 疝 截止 于 荔 
昌 淀 系 数 隆 下 陈 率 增 益 
上 CR 二 和 人 交 相 作 全 
| 
TBpBpo| FE | pg Fecmgl Tc | 六 ps2s 矿 czs | 了 TP TC Po Gp | cg| Pr 了 引 
OA 
(A) | yy ainlmazrly 中 CA CVD 7 | CA | ( 咱 ) | dp) | (VCW) fy | 
和 有 ce 0 os 人 站 本 ER | 习 
15 用 和 3 |06 |3 114.5 | .24 1 | 20MI Cs-0o2C 
45 | 1.5 3 1 S 15 15 | 24 ] 29M| C3-02C |2 
了 S | .5 3 1 5 45 135 | 34 L | 20 基 | 3B2-01C 13 
1 人 包 2 | 1413 3 | 工 .5 2 0.6 |3 15 12 24 290 了 | D3-02C | 4 
1am 2 | 1 5 | 1.5 2 106 |13 15 |12 24 1 | 20M| C3-82C 15 
1 5 | 1.5 3 |1 5 1 145 | 24 1 20 殉 | 入 3-02C 15 1 
10 | 引 | 世 外 未 引 15 5 | 好 1 20M 7 ， 
了 号 | 工 .3 3 工 5 5 了 ,SS 20| C3-02C 18 
10 S|l 15| | 引 1 111.5 | 24 1 | 20M C3-02C 9 
10 引 | 15 3 | 1 S 生  5 | 34 ] 20M| B2-01C 1 
10 1 弛 | 1.5 3 |11 5 15111415 324 1 | 20 8B2-01C | 
了 旺 2 | 下 呈 | ， 2 | 0.6 |3 1 2 24 :| 20M| 8B2-01C 12 
15 了 | 1.5 2 |0.6 |3 在 112 24 1 | 20M 82-04C | 和 
3 壬 5 | 和 13450515 1 3 |0.6 |3 哩 2-01C | 有 
工 5 5 工 :9 2 人 .6 3 上 5 2 23 工 20 玖 | 号 2-01C 1 
了 如 2 |120|4180| 5| 5 2 |0.6 |3 15 112 24 1 | 20M 8B2-01C | 
工 生 2 20 | 180| 号 | 二.5 2 0.6 13 TS T2 24 20MT 人 3-02C 
Tam 2 120|1180| 了 | 1.5 2 |0.6 |3 145 |12 24 1 207i1 B2-01C | 
了 2 5 1.5 135|10.6 |3 2-01G 4 
2 | TI.5 2 工 5 18 5 中 24 5 5 DB2-04C 120 
1 5 | 1.5 135|0.6 13 20 6 24 3 | 区 司 | B2-01C 2 
12 | 和 2 | 1 5 18 引 | 寻 3 | 50MI B2-01C 12 
村 引 | .5 | 1.5|0.6 |3 | | 3B2-91C 12 
15 | 5 | 1.5 15|0.6 |3 | 互 2-01C |2 
所 5 1.5 15|0.6 |3 35 8 24 3 | 50 B2-01C 12 
了 45 | | 2 | 1 S 22 6 中 | 24 | 50 B2-01C |26 
8 引 4 1.5 | 1 40 5 28 | 12.5 400M| B4-01D |127 
410 10| 1 25|10.4 | 2 25 4 28 | 10 | 300 4-02B 128 
10 10| 工 2.5|0.4 13 30 5 28 | 10 |1400M C4-02B |29 
10 10 | 1 25|04 |2 30 5 28 | 10 | 400 了 | C4-03B 3 六 
40 | 工 12|103 11.5 | 48 4.5 | 328 6 |400M| A3 131 
| 10 S | 工 1T2|03 1115 | 20 S 28 6 1400M|  A3 |32 
30| 80l 5| 1 工 12|03 |15 | 20 5 28 5 | .400 A3 133 
10|1 8 叫 5| 1 12|103 11.5 | 48 4.5 | 28 6 |400M A3 134 
10 | 80 S| 1 1T2|103 11.5 | 20 5 C4-02B 13 引 
10 | 150| 号 | 2.5 1 |10.6 |3 30 5.7 | 12 175M 和 49 136 
25 100 | 1.5 2 |10.6 13 | B2-091C |37 
10 | 100| 61 41.4 1 1024107 30 195 34 1 2 1 308 38 
8 所 | 2.5 1 |10.6 13 30 S.5 | 12 38 | 200M| 引 Z-10A 13 
10 号 | 三 2.5|0.6 |3 6.5 |10 24 1 | 20M| C3-02C 40 
10 S | 和.5 2.5|0.6 |3 6.5 |10 24 1 | 20M| 382-91C |4 
10 引 | 1.5 25|0.6 |3 10 |10 24 1 | 20M| B2-01C |431 
10 引 | 25|0.6 |3 15 11.5 | 24 1 | 20MI 8B2-01C |43| 
410 5 .5 25|10.6 |3 45 .5 | 24 1 | 20M| B2-61C 44 
12 5 | 工 . 呈 3 0.6 13 C3-02C 143 引 
30 | 3 3 2 |10.8 14 C3-026 146| 
To 2 | 12 S| 3 2 108 |4 10 1100 24 1 1 20M| C3-02C 147| 
1 3| 25| 3 3 |04 |4 S 2-0G 48 
也 S| 3 3 108 134 20 了 MI C3-020 149| 
12 5| 2 2 | 0.8 |4 10 |10 24 1 C3-02C 150 
apepasijaaiasti nr 风 Ca 本 ia aa aaatrentneracsmvnaemamrreveeraaen 
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4. 高 频 大 功 


4.3 夸 NPN 型 微波、 高 频 


| 
| 本 玫 特 征 最 狼 集 电 家 | 集邮 极 | 发 射 极 | 集 电 极 | 集 电 极 
局 忆 
| 耗 多 | 闹 - 基 裤 | -发 射 航 
| 浊 许 机 让 基 极 发 射 裤 > 基 极 人 ， 
| | 中 结 反 向 截止 | 反 向 截 凿 
| | 天 闫 率 流 | 温 险 击 穿 电 上 计 | 击 穿 电压 | 击 罕 电压 电 尝 电 流 
| 人 矿 (sR)CBO | 三 CBR)CEO | 大 (BR) 有 BO [一 上 
| 是 Pei | 订 Icecgl cycwlTrgl AR 福 天 | -zza 7cao | 六 csl 7cEo | 大 cz 
| | | ( 殉 ) | (Hz) CVDCADIADJGCJ DVD) VD CA | VD) CA) | (A) | (CA VCA) |CV) 
| 
上 1L13DA30A | 50* | 30M 5 | 415| 5|1475| 2.5 140 | 10m |30110m |3 | 10am 3i | 20 
|213DA30B | 50* | 30M | 2011 5 |117S5| 2 60| 5 |60|10om | 4 Stm| lm | 24| 2zn | 24 
313DA50A2| 50 |40M 110|14.5 8 |3475 30| 7 | 4 | 10m IT 嫉 | 20 
4 3 DA50A2| 50 |40M | 10141.5| 8 14175 50 | 7m| 4 | 410m 1m | 20 
5 3DA50B2| 50 |40M 13410141.5| 8 1175 50 | 7 | 4 | 10ama 1 垃 | 20 
| 
| 13DA50B2 50 | 40M 0 11.5| 8 | 175 5 7 志 | 4 10 刀 TI 珀 | 20 
i713DA5S0C2 50 |40M | 101141.5| 8 1475 8 7 | 4 10 蔬 I 包 | 20 
813DA50C2| 50 140M 131011.5| 8 | 175 80| 7ia | 4 | 10m 1am | 20 
913DAS0D2| 50 |40M | 41410145 81175 110 | 7 吉 | 4 | 10m 1 也 | 20 
1013DA50D2| 50 |40M 1011.5| 8 |1175 110 | 7 和 | 4 | 10m 1 卫 | 20 
l43DA50E3 50 |40M |31011.5| 8|375 150 | 7 | 4 | 10m 1m | 20 
Il1213DA5S0E2| 50 | 40M 110 1.5| 8 14175 T50 | 7 如 | 4 | 10a 1m | 20 
1 3 有 也 AS50OE 50 | 50M 5 1.5| 5 |4150| 2 200 | 5 |180 | 5m | 5 5zm|0.22 |124 | 1m | 24 
+413DA30B | 50 | 50M S |1.5| 5 1175 50 | 10 了 m 
站 3DA30 有 | 50。 | 50M |40 1 1 511495| 1.2 160|13410m 150|1415m |3 | 10ml 2ma|24| Sm | 24 
16|3DA303 | 50 | 50M | 5 11. 引 5|175 60 | 10m | 50|10m | 4 | 10m 2m | 20 
17|13DA30B | 50。 | 50M 13414011 5 |175| 1.2 |55|10mn 13531120m|13 | 20ml 2m | 24| 5m |24 
1813DA30B | 50: | 50M 5|1.5| 5|1475| 2.5 |60|10m | 50110m14 1110ml tm | 20| 2m |20 
1913DA30B | 50。 | 50M 5|1.5| 5|13475| 2.5 | 的 |10m 150110m |14 1 10ml lm|20| 2m |20 
20| 3DA30C | 50 | 50M 5 |1.5| 5 |475 70 | 10m 
21 3DA30C | 50， | 50M |314011 5 1175| 1.2 |80|10ma 170|115m 131 10ml 2m | 24|1 5m |24 
2213DA30C | 850 150M 5 11.5| 5 | 475 80 |10m |70| 1410m | 4 | 10m 2 | 20 
23|3D A30C | 50*。 | 50M 14341011 5 |175| 1.2 |75110n |70120m |3 | 20ml 2m |24| 5m |24 
2413DA30C | 50， | 50M 5|1.5| 513475| 2.5 |80|10m 170110m 14 | 1I0ml 1m | 20| 2m|20 
25| 3DA30C | 50。，| 50M 5 1.3| 5|1475| 2.5 |80|40m@ 13701410m|4 | 10ml 1ma |20| 2m|20 
6|3DA30D | 50 | 50M 5 | 1.5| 5 | 475 50 | 10am 
27|3D A30D | 50。 | 50OM | 1340 11 5 |175| 1.2 |60|110m |50115m 13 | 10mnl 2m|124| Sm |24 
28| 3DA30D | 50。| 50M 1410 |11 35|475| 1414.2 |5 | 10m 150|120m|3 | 20ml 2m|124| 5ma |24 
29|3DA30E | 50 | 50M 5 | 1.5| 5 |175 70 | 40 了 m 
30|13DA30E | 50。| 50M | 40 11 3 1 175| 1.2 |80110m |701415m |3 10 如 | 2m | 24| Sa | 24 
50* | 50M 1 40 | 1 3 |14175| :1.2 |75 |10m |70 120tn 13 20z| 2 124|1 sm | 24 
50 | 70M 5 | 1.5| 5 | 175 60 | 10m | 50110m | 4 | 10am 2 | 20 
50。| 70M 5|1.5| |14175| 2.5 |60|10ma 50 | 10m | 4 | 10ml 1ma|120| 2m |20 
50。 | 70M 5 | 1. 5|14175| 2.5 |60110m | 5 10m 14 1 310ml 1m ji20| 2m |20 
5 70M 5 | 1,5| 3 | 175 80 | 10 如 |70 |140m | 4 10 生 2 | 20 
3 50 | 80M 5 | 1.3 14141951 2 75 | 10 0|10m | 4 10 了 2.5 刀 | 20 
37| : 50。|100M 5|11.3| 5|3175| 2.5 |80110m | 70|110m | 4 110ml 1ma | 20| 2m |20 
38|13DA30E | 80， |100M 5 | 1.5| 5|475| 25 |80|10m 170 10m 4 | 10ml 1m|20| 2m |20 
39|13DA209A| 50 1100M 有 | 24 5 | 175 45 | 50i |40 150 和 | 3 | 50ml1iom | ?24 |10m | 24 
4013DA209B| 50 |100M 可 | 24 5 | 175 60 | 50am |50|150m | 3 | 50ml1om |24|10m | 24 
4113DA200C| 50 1100M 理 | 24 5 | 175 50 | 50mm | 40 |50m 15 | 50ml 10m |24|10om | 24 
|H23DA210A| 50 1100M 玫 | 24 5 | 175 45 | 50m |40|150m | 3 | 50mj1l0om |24|10m | 24 
3i3DA210B| 50 |100M 惠 | 24 5 1 175 60 | 50zm | 50 |50m | 3 | 50 科 | 10m 1 24 |10m | 24 
44|3DA210C| 50 1100M 理 | 24 5 | 175 50 | 50m |40 150m 15 | 50m|10m |24|10m | 24 
145|3D 人 109 50 |150M ,4013 8 | 175 50 | 20m | 3 | 20mj 5am |30 
jd 3DA109 50 |150M | 10 13 8 | 175 60 | 20m |50 | 20m|3 | 20ml sm |30110m 130 
47|3DA36A | 50 |400M 有 10 | 175| 2 50 | 20m |33 |20om | 4 | 20ml 1m | 28 
Ha8l3DA36B | 50 1400M 再 10 | 175| 2.4 |50 | 50m |30150m 13 | 5s0ml sm | 28 
4913DA204 和 | 50 1400M 审 | 28 5|3175| ?2.4 145 | 50m |40|150m |3 |4100tm|l10m |28 |110m | 28 
80| 3 了 全 204 了 50 |400M 束 | 28 5 | 175 60 | 50zm | 50 150m | 3 |4100m|10m |28 |10m |28 


下 -1240 


业 


管 
一 ER ES ER 
发 射 极 员 流 前 饮 利 答 切 率 | 
|  》 
- 基 投 向 册 
六 大 
反 向 裁 止 讨 贡 
电 演 系 数 隆 正 降 罕 增 益 
Tppo| Fap| Hp xcgl rc | Fags |repss| 7 | fc o GCp | Fecg | 了 _ 
(A) | (YY) in maaxl(Y) (AD) (VD) (Y) ( 扩 ) | (A) (而 ) | (CdB) | CCV) 1 (而 ) | 
12 5| 2 2 0.8| 4 | 0 10 | 24 
15 5 2.5 2 2 0.4| 4 5 
20 5 | 2.5 1.5 | 工 5 
| 20 S | 2.5 1.5 | 1 5 
| 20 了 | 2.5 1.5 | 工 5 
20 了 | 2.5 下 | 全 5 
2 5 | 2.5 1.5 | 工 5 
20 引 | 2.5 芷 | - 运 5 | 
20 5 | 2.5 15 | 工 5 
20 5 | 2.5 1.5 | 工 癌 
20 引 | 2.5 1.5 | 工 5 
20 5 | 2.5 1.5 | 工 5 
1ml 5 14013150| 5 41.5 1 全 3 江 5 
15 5 | 1.5 2 0.6| 3 9 | 24 
15 5| 2 3 2 0.8| 4 20 巾 8 | 24 1 
im| 2 145 5| 2 2 0.8| 4 | 415 12 | 24 1 fC |16 
15 5 | 2 3 2 0.8| 4 20 小 9 | 24 C 17 
15 5| 2 3 2 0.8 | 4 15 12 | 24 1 C 113 
15 引 | 2 3 2 0.8| 4 15 12 | 24 1 119 
15 了 | 1.5 2 0.6| 3 9 | 24 1 2C 120 
15 3| 2 2 0.8| 4 20 由 8 | 24 工 2C 3 红 
1m| 2 | 5| 2 3 2 0.8| 4 15 12 | 24 1 2C 122 
15 10 | 2 3 2 0.8| 4 20 小 9 | 24 2C |123 
15 S| 2 3 2 0.8| 4 15 和 2 1 2G 124 
15 引 | 2 3 2 0.8| 4 15 12 | 24 了 41D 125 
1 S | 1.5 2 0.6| 3 10 | 24 1 | 20MI C3-02C 126 
15 S| 2 3 2 0.8| 4 15 由 8 | 24 1 | 10MI C3-02C |27| 
15 5 | 2 3 2 0.8 | 4 15 和 | 10 | 24 10M| C3-02C |28 
S | 1.5 2 0.6| 3 10 | 24 1 | 20M| C3-02C |29 
15 5| 2 3 2 0.8 | 4 20 中 8 24 工 10M| C3-02G 130 
15 5 | 2 3 2 0.8 | 4 204 | 10 | 24 10M| C3-02C 3 
1m| 2 145 5 | 2 2 0.8| 4 15 12 | 24 1 | 20MI C3-02C |32 
15 | 2 3 2 0.8| 4 15 12 | 24 1 | 20M| C3-02G |33 
15 5| 2 3 2 0.8| 4 15 12 | 24 1 | 20M| B2-01D |34 
1a|l 2 |1 了 | 2 2 0.8| 4 15 12 | 24 1 | 20M| C3-02C 13 引 
2.5zm| 2 |15 5 | “155 2.5| 0.6| 3 15 11.5| 24 1 | 20M| C3-028 136 
| 15 5| 2 3 2 0.8| 4 TS 12 | 24 1 | 20M| C3-02C 137| 
15 | 小 3 2 0.8 | 4 15 12 | 24 1 | 20M| B2-01D |38 
10 5 | 工 0.7| 0.3| 3 40 8 | 24 | C4-02B 39| 
10 5 | 1 07| 03| 3 | 4 和 8 | 24 | C4-02B |4| 
| | 4 
| 10 5 | 1 工 0.7| 0.3|1 3 40 10 24 | C4-02B | 和 
10 5 | 1 07| 0.3| 3 50 8 | 24 | C4-02B |42 
10 S| 工 0.7| 0.3| 3 50 8 | 24 C4-02 了 143 
10 S | 1 0.7| 0.3| 3 50 10 | 24 C4-02B |44 
10| 80| 513 5 | 叶 示 5 50 10 | 28 4 | 30M| 32-01C 4 
10| 18| 5| 3 2.5| 1 5 50 10 | 28 4 | 30M| B3-01C | 人 
|10| 80 5| 4 下 法 5 50 6 28 12.5| 400M| B4-01D 全 
8 5 | 4 15| 1 5 50 6 | 28 1 12 引 400M| B4-01D 48| 
10 S| 于 0.7| 0.3| 3 40 5 28 C2-02B 4 
10 5 1 0.7 | 0.3| 3 40 5 | 28 中 C2-02 吾 150| 
本 De 


4. 高 频 大 功 
4.3 硅 NPN 型 微波、 高 频 


总 划 特 征 | 某 | 苞 | 热 | 集 惠 视 | 祭 电机 | 安身 玫 | 入 电报 | 集 电 
让 型 大 
薄 多 | 亩 ” 基 极 - 发 矣 极 
区 许 - 臣 极 | -发 则 和 极 | - 基 极 |  ， | 
| 呈 结 反 向 城 止 | 反 身 截止 
| 功 岂 
| 素 又 鹤 流 | 温 阻 | 击 罕 下 压 | 击 罕 电 压 | 击 罕 虫 压 | 电 访 | 电 这 
| | | 和 广 (BR)CBO | 三 CBR)CEO | 天 (BP)EHO 让 人 
1， hj 二 et| 条 FeglclrcawlTo 了 了 Jpp | Tcao jcal Tcpo jc 
| 1WD) | Hz ICVAJCAIGC CD | CA VD CA VCA) | ceA vcA) cvV) 
| 人 
| 3 | 150 -300 1ml 200| 1m| 6 1 刀 | 0.5 生 | 100| 2m| 60 
| 400M 要 | 2 5 | 475 全 | 50| 40| 350 和 | 3 | 1006| 40ml 328| 10mp 28 
|: 400M 有 | 28 5 | 175 50| 50 征 | 40| 50a| 3 | 1008| 10aml 28| 40 28 
| 400M 杏 | 28 本 3 43| 50 下 | 40 50 3 | 100za| I0m| 28| 10m| 28 
1 400M 吉 | 28 5 | 275 6| 50a| 50| 50m| 3 | 500m| 140m| 28| 10m| 28 
| 400M 用 | 28 5 | 175 | 45| 50mm| 40| 80m| 5 | 100m|l 10ml 28| 10m| 28 
| 400M 可 | 28 人 S0， 50 各 | 40| 5S0 了 | 5 | 100@ 10m| 28| 5I0m| 28 
东 400M | | 2 1 5 4278 30| 50 补 | 2 | 50 12mm| 20 
9 DAS847 了 | 50 1400M 5 人 | 30| 30 下 | 2 | .50 也 12m| 20 
划 D| 3DPA3847C 澡 1400M 5| 2 15|3475 30| 50 吕 | 3 | 50 地 12| 2 
| 局 3 | 150 400 5m| 300| 5 6 al oilioo ion|aioo 
50 3 150 80 35 科 | 300 35ml 0 | 1 10.1mal100 工 m| 100 
50 3 5 80 5| 400 5 8 工 亿 | 0.1 妇 | 100 1 | 100 
30 3 | 150 1000 So 500| Sm| 8 tml 0.41m| 100| 1m| 100 
50 3 | 150 1060| 5 和 | 500| Sa| 8 1am| 0.1m| 100| Tam| 100 
20 3 | 150 1200| Sm 600| Sm| 8 了 | 0.1m| 1001 Tam| 100 
50 3 | 150 1400| 5m| 700| Smj 8 1 弓 | 0.1m| 100| 1m| 100 
50。 5 | 175 120| 10@m| 120| 15 和 | 3 | 15m| 1ml 24| 5m| 24 
50， 5 | 175 | 150| 10mm| 450| 15m| 3 | 15m| lml 24| 5m| 24 
350。 5 | 175 180| 10 姻 | 180| 45 如 3 | 45m| lm 24 5m| 24 
[ 
243DA27D | 50。 5 | 175 200| 10 妆 | 200| 415 了 1 3 | 15ml 1mal 24| 5m| 24 
122| 2 人 075A 50。 5 | 175 30| 10am| 30| 20m| 3 | 10m|l 4ml 24| 10m| 24 
123| 2G075 6 50， S 1 175 60| 10mm| 60| 20ml 4 | 10m| 2m| 24| 5om| 24 
124|2G075C | 50。 S | 175 90| 10m| 90| 20m 4 | 10ml 2ml 24| 5m| 24 
125| 2G0755 50。 5 | 175 120| 10mm| 120| 20m| 4 | 1i0m|l 2ml 24| 5m| 24 
126| 2G075E | 50。 5 | 175 150| 10t| 150| 20m| 4 | 10m| 2m|l 24| 5 24 
27| G3DA27 | 50 5 | 175 4175| 0.4 了 | 155| 0.4 生 | 5 | 0.5m 0.2z| 80 
j28| G3DA27 | 50 S | 475 175| 0.4m| 155| 0.4zm| 5 | 0.5m 0.2| 80 
l29|3DA58A | 50 3 | 150 300| 5o| 200| 5 6 了 m| 0.5@m| 100| 1m| 100 
bol3DA58A | 5 3 | 175 300| 5m| 200| 5m| 6 Sama| 0.5| 100| 5m| 100 
b13DA58B | 50 3 | 175 400| 5m| 300| Sml 6 5 姻 | 0.1 匡 | 100| Sm| 100 
32|3DAS8C | 50 3 | 175 600| Sm| 300| 5m| 6 Sma| 0.1m| 100| Sm| 100 
3| 3D 350 3 | 175 800| 5m| 400| sm| 8 5 0.1 二 | 100| 5m| 100 
34|3D。: 50 3 | 175 800| Sam| 400| 5m| 8 S$a| 0.1am| 100| 2m| 100 
65|3P 50 3 | 175 TI000| 5m| 500| 5ma| 8 5m| 0.1m| 100| 2 100 
bl 50 3 | 175 1000| 5m| 500| 5m| 8 | 5m| 0.1am| 100| 2m| 100 
37| 3 50 175 1200| 5m| 600| 5m| 8 S5 刀 | 0.1 生 | 100| 2aa| 100 
38| 3 60 175 55| 50mj| 35| 50tm| 4 | 50m| Sm| 28 
3913 60 175 55| 50m| 35| 50m| 4 | 50m| 5mf 28 
KOI 3 和 6 入 75 50M 1I0 | 2 S | 175 65| 30t| 2 30 如 Sm| 40| 20m| 40 
| | 和 
Hi3DA6A | 75 |50M |10|12 1 5|475 65| 30m| 2 | 30m| 5m| 401 20m| 40 
kh2|3DA6B 1 755 |50M |10|2 15|175 80| 30mm| 4 | 30o| 2.5a| 40| 20m| 40 
H3|3DA6B | 75 |5M |10|2 15|475 8 30m| 4 | 30| 2.5aa| 40| 20mm| 40 
14413DA6A | 55 150M |10|2 15|175 341.2 65| 30m| 2 | 30m|l 5m| 40| 20m| 40 
M5|3DA6B | 5 本 10|2 15114175| 二 2 80| 30m| 4 | 30oa| 2.5zm| 40| Sm| 40 
本 
Mk6|3DA260A| 80 | 12 | 200| 2 55| 10a| 30| 10m| 3 5 3 姻 | 30 
7|13DA2603B| 80 12 | 200| 2 60| Sml 3 Sm| 4 号 和 3n| 30 
M813DA260C| 80 42 | 200| 2 65| 30| 40| 3 如 | 5 3 坦 3m| 30 
4g3DA450A| 95 | 45 | 200 45 | 强 10m| 30 10m| 3 | 49m 3 位 | 30 
0 3DA450B 了 | 95 | 15 |200| 15 | 60| Sm 35| Sm| 4 5 和 3 30 
| 


| 
| 
| 


| 
| 
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4。 高 频 太 功 
4.3 夸 NPN 型 微波 、 高 频 


ER 下 < - 
| 划 集 电 极 | 和 集 电极 | 发 射 极 | 集 电 极 | 集 电 极 
用 
卉 - 东 极 | -发 射 极 ， 
- 不 裤 | -发 射 极 | - 铸模 ss 
3 ， 反 回 裁 正 反 疝 截 正 
| 率 流 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 忠 讨 电 流 昌 流 
人 | Fegmycao | 六 (BR)CEO | 三 CBR)EBO 站 
。 PPcax 瑚 cg| Tc lrcaxklTvw 了 Tpa | 7cao | 了 ca TcEo |rca 
( 厂 ) (VDJCADICAJCCI CCA 丰 71Y) CA) ev， (AVI CA CA) TVOCA) CVD 
13DA450C | 95 15 | 200 1.3 | 65| 3 二 40 3 妇 | 5 3 也 3 纪 | 30 
3DAIT00A2 100 30MI 10 12 145 |4175 30| 410ia| 4 | 20 嫩 在.5 了 志 | 25 
3DAT100A2 100 30MI 10 1 2 13415 |14175 30| . 10 4 | 20 握 .5 了 m| 25 
| 3DALT1L00B2 100 30M| 10 112 14 14175 50| 10 卫 | 4 | 20 了 二 工 .5 垃 | 25 
3DA1i00B2 JT00 30MI 10 12 |195 14141735 350| 10zm| 4 | 20z 1.5 卫 | 25 
3DA100C2 | 400 | 30M| 10|12 154513475 80| 10am| 4 | 20m 1.5 姻 | 25 
3DAT00C2 100 30MI 1012 1145 |473 80| 10 卫 | 4 | 220 和 .5 也 | 25 
| 3DA100D2 100 30MI| 10 12 11341353 1475 110| 10 刀 | 4 | 20 了 工 .5 和 二 | 25 
9 | 3DA100D2 | 100 | 30MI 10|12 | 1 14175 110| 10 科 | 4 | 20 姻 1.5 姻 | 25 
| 3DA100 卫 2 100 30 浊 | 10 | 2 15 | 475 150 1410 了 生 | 4 | 20 了 工 .5 位 | 25 
1 3DA100E2 100 30MI 10 12 |15 175 150| 10m| 4 | 20zm 1.5 所 | 25 
3 了 DA608 生 100 30MI 24 | 工 |410 |1475 40| I0 所 30| 19 垃 | 下 5 过 2 世 | 20 3 撕 | 20 
3DA608B 100 50M| 24 | 工 |110 14175 60| 10 卫 50| 10 卫 | 4 5 了 2 了 | 20 3 耳 | 20 
| 3DA608C T00 50 到 | 24 | 1 工 141013475 90| 10 卫 80| 1410 位 | 4 5 地 2 也 | 20 3t| 20 
| 3DA608D | 100| 50M 24 1 13401475 |] 410| 10m | 100| 10m| 4 引 匡 2 耳 | 20 3 了 血 | 20 
3DAU608 | 100 | 50M| 24 | 1 141401175 160| 10 年 | 150| 10am| 4 | 弓 2z| 20 3am| 20 
3 也 A608I T00 50MI 24 11 13401475 230| 10 如 | 200| 10 了 a| 4 5 地 2 也 | 20 3 了 血 | 20 
3DG182 50M 100| 0.1mm| 5 |0. 匡 TL | 30 2| 30 
3DA6A 100 50MI 10 | 2 | 切 |」 4175 651 380 垃 | 工 | 30 征 S 垃 | 40 
3DA6B I00 50M| 10 | 2 |3014175 80| 30m| 3 30 3 了 | 40 
1 
3DA6B 100 | 50MI 1014 1014175 80| 30mm 3 | 30m | 2.5| 40 
3 了 DA6A | 1I00 5S0M|I 10 | 2 110 | 175 65 3 亚 | 工 | 30 于 5 几 
3DA6B 4100 s0M| 10 | 2 1 10 | 175 80，， 3 也 | 3 | 30 严 3 
3DDA6E 00 SO0MI 10 | 2 4101130 0.6 2201 5 二 | 200 3 刀 | 5 3 所 工科 | 4 人 5ml 40 
3DA608A | 100 1 50M 10 | 175| 工 40| 10 如 | 30| 10 卫 | 4 | 5z 2 如 | 20 3 全 | 20 
3DA6038 中 | 100 | 50M 10 | 175| 工 60| 10m | 50| 10m|4 | 5 | 2m|l20| 3m|20 
3DA0603SC | 100 ， 50M 10 | 175 工 90| 10 和 80| 10 妇 | 丰 5 狸 2zm| 20 3 年 | 20 
3DA608D T00 50M 10 | 175 工 110| 10m | 100| 410 年 | 4 5 地 2 蕊 | 20 3 和 | 20 
3DA608 蕊 | 100 | 50M 10 11475| 工 140 10m | 130| 190 和 | 4 各 2| 20 3 也 | 20 
3 了 DA003 下 T00 50M 10 | 175 工 2140| 10 芋 | 200| 10m| 4 3 垃 2 了 | 20 3 生 | 20 
3DA830 100 | 220M| 15 | 3 140 14150 60| 50 姻 40| 50zn| 4 | 50 人 二 25 伺 | 30 
3DA831 1I00 15 | 175 50| 5$0 闻 30| 50 3 | 50 匡 5 王 | 28 
2G076 入 100 10 | 178| 0.6 90| 202 | 80| 40zm| 3 | 40 姻 4 年 | 24 | 10 和 | 24 
4 2G076 号 00 10 | 175 0.6 120| 20m | 100| 40 丘 | 3 | 40 伍 4 廿 | 24 10 包 | 24 
| 2G076C 100 | 10 1 173 0.6 150| 20m | 120| 40 弓 | 3 | 40 拉 4 纽 | 24 10 包 | 24 
2G076DD 100 1410 | 175| 0.6 | 200| 20 和 如 | 150| 40 刀 | 3 | 49 卫 4 纠 | 24 | 10 了 | 24 
G3DASE 了 | 300 10 | 175 150| 工 卫 | 150 工科 | 与 1 位 | 0.5 纽 | 80 0.3 卫 | 80 
G3DA8BI| 400 10 | 175 150| 1 | 150| 12 5 1m | 0.5za| 80 | 0.3a| 80 
G3DA8BTHI 100 10 | 175 150| 1m | 1sS0| 并 媳 | 5 1 | 0.5 科 | 80 | 0.3 如 | 80 
G3DASBT 5 1 和 | 0.5 如 | 80 | 0.3 卫 | 80 
5 但 | 0.5 卫 | 80 1 0.3 鱼 | 80 
5 Ji | 0.5 了 | 80 | 0.3 卫 | 80 
3 40 血 | 50 | 100m1 35 
二 | 50 地 10 刀 | 40 
2 | 50 所 8 志 | 40 
2 | 50 丘 5 40 
3 | 350 了 3m| 40 
3 | 50 血 2 媚 | 40 
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外 席 
益 

Jp6O| 太 FEB| ppp |Frcpgl Tc | 太 pEs recgs | Te 7c Po Gp | cz Pr j 志 加 
PRE。 多 

(A) | ovy maialmaxlty| CA | eV) 7 (A) | coA) | kW) | dB) | cy | ww) | ea 是 
10| 80|5s5 | 415 1.5| 3 10 80 8 | 28 | 18 |1450M [| 

20 让 污 2 1 10 B2-01C | 3 
20 S | 5 2 1 10 C3-02D | 3 
20 5 | 5 2 1 10 B2-01C |4| 
20 5 | 5 2 1 10 C3-02D 5 引 
20 5 | 5 2 1 10 B2-01C |5| 

20 引 | 洁 2 1 10 C3-02D |? 
20 S | 5 2 1 10 B2-01C | 8 
20 5 | 5 2 1 10 C3-02D |9| 
20 S | 5 2 1 10 B2-01C |19 
20 15 | 5 2 1 10 C3-02D 1 
5 人 3 |201418013 |7.5| 2 1 0.5| 5 50 6 |24 |10 | 410M B2-01C 2 
3m 3 |20|11803 175| 14 | 05| 05| 5 50 6 |324|10 | 10M B2-01CI13 
3 和 3 |20|18013 |175| 1T4 | 05| 05| 5 6 7 |24 |10 110M B2-0tC 国 
3 了 3 |20|11803 | 735| 14 | 05| 05| 5 60 7 | 23241310 |130M B2-0C|9| 
| 
3 了 3 |20|1318013 1 75| 14 |05| 05| 5 60 7 | 24 |1410 140M B2-01C |16| 
3m | 3 |120|1803 | 75| 14 | 0.5| 0.5| 5 60 7 | 2324 | 10 1 10M B2-01C 1177 
工具 1.5| 10 2 |02| 1T2 | 0.02| 0.2 A4-02B |18 
7 5 | 2 3 1 5 40 7 | 40 6 | 20M| C3-02D |19 

15 S | 2 放 训 | 于 5 50 9 | 40 6 | 20M| C3-02D 20 

15 5 | 2 3 2 10 50 | 9 | 4 6 21 

7 5 | 2 3 1 5 40 7 | 40 6 | 20M| C3-02D |22 

15 5 | 2 2.5| 工 电 50 9 | 40 6 | 20M| C3-02D |23 

20 | 10015 | 2 15 | 2 0.5| 2.5 4 7 | 40 6 | 20M| C3-02D 124 

10 3 | 5 2 1 0.5| 3 50 6|324 |10 1310M B2-01C |125 

10 3 | 5 14 105| 05| 5 60 7 |24 1111013410M B2-00C 126 

10 3 .上 14 105| 05| 5 60 7 12324110 | 40 B2-01C |27 

10 3 1 5 14 |05| 05| 5 60 7 | 24110，1ioyl 3B2-0C 28 

10 3 | 5 14 |05| 05| 5 60 7 |324 11401310M B2-016 |29 

10 3 由 二 14 105| 05| 5 60 7 | 24 | 31013104 8B2?-0C 130 

15 5 13 | 100 12 13238110 130M AS 3 

8 5 | 5 1.5|11416| 8 1100 4.5| 28 | 35 | 400M| B4-01D |32 

| 8 S | 5 4 5 8 C3-02D |33 
8 3 | 5 4 5 8 C3-02D |34 

8 3 4 5 8 C3-02D |35 

8 5 让 4 S 8 C3-02D |36 

，15S 0.8| 4 15 | 1 0.5| 5 C3-02D |]37 

15 0.8| 4 1.5 1 0.5 5 B2-01D |38 
15 0.7| 2.5| 15 | 0.5| 5 CG3-02D |39| 
| 5 0.7| 2.5| 1 | 1 0.5| 5 B2-01D 140| 

| 

15 0.7| 工 .3 1 .3 0.5 5 C3-02D 141 
15 07| 1T5| 15 035| 5 B2-01D |43 
10 | 1001 5 3 2.5| 2 10 7 A60 143j 

8 5 | 4 3 3 15 60 6|140134 120M 83-02D |44 

8 5 4 3 3 15 80 7 40 工 5 20MI CEC3-02D 145 

15 5 | 4 3 3 415 | 100 8 |40 111 | 20M Cs-ozD 146 
15 5 | 4 3 3 15 | 100 8 |40|13 1 20MC3-92D 4 
15 5 | 4 3 3 15 | 100 8 |4016 1 320 C3- 反 2 全 
| | 

| 上 


器 旺 导 这 汁 征 


4。 高 


大 功 


4.3 硅 NPN 型 微波、 高 频 


rorremrrrmer verrrmr 一 wrong- rr- 一 -overoeuramrrromm 


集 电 级 | 集 上 电极 
- 天 宏 | -发 射 极 


击 穿 电 压 | 直 穿 电压 
六 (BR)CBO | 矿 (6R)CEO 


cz 了 TCR 
(V)| (A) CVD (CA>) 


集 电 极 | 集 扎 家 
” 基 极 | -发 射 极 
反 向 功 让 | 反 疝 鹤 目 


演 | 电 中 


产 csl cgo | 广 cz 
《yy)| (ACTY) 


3A3264A | 150 


co0 心 个 mei | 


ore 一 一 一 一 一 


ae 


特 征 
括 率 
三 [ Ze 
《Hz) ICV) | (A) 
60M 
60M 
60 了 4 


400M1 5 | 50aa 
2.5G| 25 |0.25 


2.5G| 24 |10.15 


350 | 25 地 |100 | 25 荆 
200 | 25 刀 |150 | 25 姻 


心 全 LD 人 CE 
CE CUI 


4100 
350 
230 


有 
六 


基 三 极 管 

发 射 极 电 流 前 亿 得 输 功 府 
| 外 | 证 

- 蕊 极 向 | 潍 

放 大 
反问 截止 压 功 | 
红 流 和 数 降 压 峰 区 增 着 
本 as 二 二 | 
7BBO| pp| pppg |7Frcg | rc |Fspgs |Fceags| 715 7C 妃 0 Gp |recg1Pr| 了 _ 
RN 号 
《AAA) | (Vy nip lpaaxl (YY | (A>) 《V ) (YY)》 1 (人 A) | 《 旧 ) 《网 》) (dB) | V， 1( 丽 )1CEz》 
】 | | 
本 0 二 | 2 

40 4 昌 2 人 | Ab 工 
40 4 号 2.5 | 0.5 5 AA61 2 
40 4 3 2 0 | | 及 6 3 
18 和 40ma 出 0.07 | 50 严 0.5 10 24 10.05| 108M| A4-02 | 4 
10 昌 D.3 0.45 | 0.05 | 0.3 届 9 24 800M 5 
工人 号 目 .5 上 .了 0.023| 生 .2 0.3 了 24 T50M 6 
8 号 6 本 :9 1 .0 8 IT00 | | 7 
8 中 S 二 .3 工 .2 在 753 多 24 1 二.9| 108M 1 站 


ER 
人 


=- 一 .ceareeree 一 一 ammerea ccc rimarrcreeeeecn 一 we 1 
[一 一 ~ 一 一 一 全 rrmmerrrmT- -rear ournireroumrwreeeartemsircanarauc srcrr -rr 5 
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5b。 开 关 
5.1 钳 PNP 型 


ear 一 一 recrr 一 一 人 Toyoe 全 Traitsreenieorr 


| 下 全 | 
最 | 尝 征 最 最 | 热 | 条 二 膏 集 了 电极 | 发 射 棚 | 集 电 根 
序 型 天 | 加 | | | 
耗 多 | 出 | | | - 基 极 
也 六 | ~ 基 极 -发 射 极 | - 基 极 区 
， 结 反 向 截止 
罕 频 和 流 | 温 1 阻 | 者 穿 电 压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 电流 
[人 0 天 (5RCDO 六 C3R)CEO | 三 (BR) EBO 人 
， Peag | 7 Frcgl rc |7cw 7 Rn | 7ep | 六 | 二 Tcao | 广 Ca 
1W) | (BEz) CCV) CA CA CCIECV 克 ) VCA) 1CV ) (入 ) | (A) | (CA) | (CV) 
加 | 本 1 人 村 | | 〗 本 
| | ] | | | 
工 3A 玫 1 Sm 8SM| 3 | 5 肥 邓 | 50m | 75 | - 1 30 | 本 20 | 300n1S 1100h SA 12 
2 | 3AKLI 50m| 8M 3 5 血 雷 | 70 和 | 85 | 30 | 1008| 25 | 200h1 5 | 100n| 30k 12 
3 3ARKIA 50m | 10MI 3 5 乌 训 | 50 思 | 75 | 30 | 100 只 | 20 200013 | 100R 5 12 
帮 3A 必 1 了 50mm | 10M| 3 5m 军 | 50E | 75 30 | 100p|201200n| 3 1100h 5Sh 12 
5 | 3AK802A | 50m | 50M| 3 5 二 下] 35 | 75 30 | 1 | 15 | 200n| 4 :100 | 2.5| 12 
| | | | | 
6 3AK802A | 50m | 50MI 3 5 科 划 | 35zm | 735 攻 1004 15 | 200 4 1 4100 2.5n 12 
7 3A 收 7 [som | 5S0MI 3 5m | 35zm | 75 30 | 100p1201200k| 3 1100p| 34 12 
8 | 3AK7 5s0m | 5S0MI 3 5 匡 志 | 35m | 85 30 :100 20 12008| 3 | 100k Su 12 
9 | 3AK7 50 细 50M| 3 | 5 和 村 | 60 如 | 85 30 | 100n | 20 | 260 3 |100k| 10 12 
10 ，3AK7 50m | 50M| 3 5In |35a | 75 30 | 100A| 20 | 2008 4 |100412.5p| 12 
11 | 3A 玫 802A | 50m 50M| 3 5m | 35m | 75 30 0 ij 2 200h| 3 1 14100811 3 12 
12 | 3AK802B | 50m | 5S0M| 3 5 廿 军 | 35m | 75 30 | 100| 2012008 4 4100 25 12 
13 | 3AK802B | 50 血 | 50MI 3 5 组 军 | 35 如 | 75 30 | 100 | 20 | 200u 4 14100082.5| 12 
志 | 3AK802B | 50m | 50MI 3 5 志 雷 | 35m | 7 30 | 100&120 | 20081 4 11001 2.5n| 12 
1 3AK8 | 50m | 70M| 3 5m 赴 | 35m | 85 30 | 100n1345 | 200k| 4 | 100p| SR 12 
| 1 1 
16 | 3AK8 | 50m | 70M| 3 5 卫 权 | 60 匡 | 85 30 | 1 工 0n| 15 | 200p1 4 11 101 | 12 
117 | 3 入 玉 802A | 50m | 70MI 3 5 | 35m | 75 30 | 100R| 145 | 2008| 4 | 100n| 3 12 
18 | 3AK8 50m | 70MI 3 5m | 35 生 | 75 30 | 100R1345 | 200n| 4 14141000 3 12 
190 | 3AK20 50m | 80MI 3 3m | 20mm 20 | 1 工 0 | 12 | 200h| 2 | 100n 8 10 
20 | 3A 必 20A |150 如 1 3400M| 0.5 110t 20 好 25 100P | 12 | 2004 3 1100h 5 10 
和 | 3AK20A | 50m | 100M 3 3m | 20m | 25 ;10008112 | 200n1 2 | SR 410 
22 | 3A 有 20A | 50 呈 | 100M| 0.5 |10m | 20m 25 | 100h| 12 1200h1 3 | 100k| 5 10 
23 | 3A 玉 20 信 50B | 100MI 0.5 110 吧 | 20m | 75 25 | 100R| 12 | 200n| 3 | 100R Sui 10 
24 | 3AK20A | 50m ;100M| 3 5m | 20m | 75 30 | 100B1 412 1200k|3 | 100p| 3 12 
25 | 3AK20A | 50 如 | 100M| 0.5 |10m | 20m | 85 25 | 100hi112 | 200k 3 |100n1 5h| 310 
| ] 
26 | 3A 区 20A | 50mr | TCM 0.5 |10m | 20m | 85 12511008|12|1200h13 | 100h| SHE 210 
27 | 3AK20A | 50m | 100MI 0.5 |10m | 20m | 85 | 25 | 1008| 12 | 20081 3 |100bp|l 5 10 
28 | 3AK20A | 50m | 100M 20m | 85 30 | 100p1142|120081 3 |100n1 Su 1410 
29 | 3AK20A :50 | 100M 20 刀 | 85 | 30 | 10081 12 1 200 3 | 100p 5 | 12 
30 | 3AK80IA | 50m | 100M| 3 | 5m| 20m 175 | ，25 ;TI00k| 12 | 200n| 3 | 1006n| 38| 412 
| | 
31 | 3AK80IA | 50om | 100M| 3 5 世相 | 20 和 | 75 5 | 100n1 4142120013 | 100R 3 12 
32 | 3AK80IA | 50m | 100M| 3 Sm | 20m | 75 25 | 100R1 12 | 200k| 3 | 100k Sn 12 
33 | 3AK80IA | 50m | 1I00M| 3 5 刀 权 | 20 | 75 30 | 100h1 342 | 2008| 3 11001 3 12 
34 | 3AK801A ， 50 如 | 100M| 3 5 妃 军 | 20 妇 | 75 六 1 100n| 12 | 200n1 3 | 
35 | 3 入 开 20 六 50 刀 | 100M1I 3 5 所 20in | 75 100p112 | 200n1 2 00& 1 刁 | 工 
36 3A 区 20 入 50 志 | 100MI 3 5 卫 20 匡 | 工 30 11002112 11232003 10 时 3 12 
37 | 3AK8 | 50 姻 100M| 3 5 血 军 | 35 巴 | 75 | 30 | 100p| 20 1200h| 4 |3100n|2.5n| 12 
38 | 3A 攻 802C 150 吧 | 100MI 3 5 了 可 | 35 卫 | 75 | 30 | 1008| 20 | 2008| 4 上 200| 2.5 有 | 12 
39 | 3AK802C | 50m 100M| 3 5 刀 雷 | 35m | 75 1 30 | 100k| 20 1200R 4 | 100p|2.5n| 12 
140 1 3A802C 50 也 | 100M| 3 5 也 到 | 35 了 年 | 75 130 | 100nm 20 1 2008| 4 | 1008 2.5 有 | 12 
| | | | 
41 | 3A 开 802C |] 50 闻 100M| 3 5 是 | 35m | 75 30 1 100p1201200n1 4 14341000 2.58| 12 
42 | 3A 玫 9 50 如 | 120M| 3 | 5m 囊 | 35m | 85 | 130 | 100p 415 11200814 1100p pl 12 
43 | 3AK9 | 50m | 120M| 3 5 军 | 60 呈 | 85 ， 30 | 100p| 15 ;2008| 4 110081 区 由 32 
44 | 3AK802D | 50m 120 虽 3 5 | 35 菩 | 75 1 100pm 1 45 | 0 4 | 号 及 
45 | 3AK9 50f | 120M| 3 | sm |35m |75 | 30 | 100p| 14512008 4 13100281 3 12 
46 | 3A 攻 20B | 50 香 150M| 3 Sm | 20z | 75 25 | 100u| 12 | 2008| 3 100ph | 3.5R| 72 
47 | 3A 攻 20C 50 香 | 1I50M| 3 5m | 20 | 75 25 | 100k| 12 | 200k 3 | 100k1 3.5&] 12 
48 | 3A 开 20 卫 50m | 150M| 3 5 刀 | 20 和 m 25 | 100n| 12 | 200&| 3 |100p| 304 12 
49 | 3AR 攻 20 人 4 50ti | 15 0.5 |10m | 202 | 85 25 | 1008| 12 | 200k| 3 | 1008 5 10 
50 | 3A 玫 202 50mx | 150M 0.$ Il0m 20m | 85 | 气 | 100n | 12 260 3 100 只 5 310 
| 上 人 


1 
ray -一 未 -re 一 必 一 oo 一 er errreotvirrnm rr rr voliapmrr rirorrririaericmrnrA 二 二 mrrrorriavraauinawhart-acms <mmaeaasncrnm mr rr 
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三 as 
一 极 营 
开关 三 极 管 
集 电极 电 流 | 衣 和 和 | 上 上 
-发 射 极 | 向 | 升 | 
放 大 | 
反 记 截止 | 压 时 | 
电流 系 数 | 降 压 噬 间 | 
Rs 和 j = | 
| | 加 
cz0O | 大 cP PPFE cp | 1 7 ass | 三 cES 42 | yc jl 
(A) | V) | ai | max|Y) Ai (V) | ev jcyla| cs 
和 SEE ES | 1 | | 
| | | | 
30 150 | 0.5 |10| 8.42 | 有 们 .2 | 工 卫 |16 王 
200R | 1 | 30 | 1590| 0.5 :各 本 | 0.5 | 0.35 | 工 甸 | 于 | 
100 | 工 30 100 | 6 | 工 虽 | 1 9.4 了 |10m| 
4100 且 1 30 1 70| 6 工 坦 j 0.4 1 了 |10m 
| 80h 10 | 30 和 200| 0.5110 卫 | 人.45 0.25 | 1am|10m| 100a 中 
| 
80n 1 30 | 200| 0.5 10ml 0.45 | 0.25 | 全 |10m| 1002 中 
30 | 20 0.5 1 5m| 0.45 0.25 | 工 组 |10 纪 
2008 12 | 30 | 和 0.5 |10m| 0.45 0.25 | Ta|10m| 
| 200R 10 | 30 | 150| 0.5|10m| 0.45 0.25 」1ma|10om| 
50 10 30 | 150 | 0.5 110m| 0.45 0.25 | |10 王 | 1008 中 
| 30 | 200| 9.5|10m| 0.45 | 0.25 | 1 世 | 茹 王 
| 50 10 30 | 200| 0.5 |10m| 0.45 0.25 | 1mlt0m| 100a 中 
50 上 10 30 200 | 0.5 |10aa| 0.45 0. 和 3 | Imlti0m| 100a 
50 只 1 30 200 | 0.5 |10m| 0.45 0.25 | Tom|10 生 | 100a 小 
2005  ] 12 30 150 0.5 |10 刀 | 0.45 0.25 革 弓 |10 了 
| 
100k | 30 150 | 0.5 |10o| 0.435 0.25 | 1 外 |19 鱼 
| 30 | 200 | 0.5 |10 纪 | 0.45 0.25 | 工 世 |1 严 
| 30 200 0.5 |10ia| 0.45 .23 工 霹 |10 经 
100h 1 10 20 150 | 0.5 110 妇 | 0.5 0.4 下 |10 台 | 80 皇 中 ; 
100p | 世 30 | 50 .5 |10mj 0.5 .4 工 oa|10m 
| | 
| 109p 10 30 150 | 0.5 10ml 05 | 0.4 41m110aa| 1008 由 | 
109 只 10 3 150 | 0.5 .10m| 0.5 .和 工 给 110 了 | 1003 吊 
180 上 10 30 450 1 0.5 10m| 0.5 0.4 1eji0m| 80a 中 
100 有 10 | 30 15 0.5 |10 科 | 0.5 .4 1ml10m| 60 中 
100p 10 30 150 .5 |10| 0.5 0.4 1 各 110 包 | 100 人 中 | 
I00h | 10 | 30 0.5 110ma| 0.5 0.4 | 1mlft0m| 100a 中 | 
100 让 10 | 30 150 | 0.5 |10m| 0.5 | 0.5 Ta]LI0aa| 100a 小 
| 100 有 10 | 30 4130 | 0.5 110 和 | 0.5 0.4 1m|10mm| 1003a 中 | 
T00 有 10 | 30 | 150| 0.3 110 刀 | 0.5 0.4 | 工 纪 |10a| 100 中 
100 10 30 | 4150 | 05 0m| 05 | 04 | 3 {0m| 601 由 
100p | 4140 130 | 10| 05110m| 0.5 0.4 | 1a|i0m| 60a 和 | 
T00 上 10 30 150 0.5 |10 如 | 0.5 .如 工 王 |10 了 | 601 中 
190 10 | 30 150 .5 |]10a| 0.5 | 0.4 ToajT0 刀 | 603 中 
T00 10 3 1S0 | 0.3 110 和 | 075 0.4 TiT0oa| 6084 中 | 
| 100p 10 30 | 150 | 0.3 110m| 0.5 0.4 1m|10m| 603a 由 
100u | 130|140|0sll0nl 05 | 04 |4m|l10me| 60a 中 | 
50 届 410 3 150 | 0.5 110m| 0.45 1 0.25 | 1110am| 803a 中 
50 10 30 20 0.5 It0m| 0.45 0.25 | 1ma|10m| 80a 
50 只 10 3 200 | 0.5 |10 吓 | 0.45 .25 | imjl0m| 800 中 
50h 10 30 200 .5 10 也 | 0.45 0.25 | 100a 中 
50 具 10 30 | 200| 0.5 |10m| 0.45 0.25 | Il10z| 1003 
200 忆 12 | 3 150 | 0.5 ,10 刀 | 0.45 0.25 | 1 包 j10 弛 
200 卢 1 30 | 150 | 0.5 110 弓 | 0.45 0.25 | 1rall0ma 
3 200 | 0.5 |10 妈 | 0.45 0.25 | 了 |10 了 m 
38 200 0.5 |10 如 | 0.45 0.4 工 妞 |10 匡 | 
sk | 10139 | 150| 05|10m| 0.5 0.35 | lmliom|l soand| 
50 也 上 30 | 150 | 0.5 |10oa| 0.5 0.3 1 |]10m| 50a 中 | 
50 上 10 | 30 | 150 | 0.5 |10m| 0.5 0.35 | 1ml70m| 50a 由 | 
100 愉 0 30 | 150 | 0.5 |10m| 0.5 0.4 | 1ml10m| 100a 儿 
100 恨 各 | 30 | 40| 0.5|110ml 0.5 .4 1m | 40 卫 中 | 


| 外 
贮 降 
时 | 时 
间 间 | 
机 
fs 1 
| 形 
(ss |(S) 
二 :和 
| 
| A4-01C 
Ad4-01C 
| A4-01C 
| A4-01C 
1 2 有 六 A4-01C 
T.2A| A3-04C 
| 及 
A4-01C 
和 4-01C 
工 上 人 必 A4-01TC 
A4-01C 
下 区 A4-01C 
有 入 AT 
了 从 A3-04C 
A4-01C 
A4-01C 
A4-01C 
| 太 工 
40 人 | 
| 
150 3 和 八 
T 志 玫 人 | | A3-04C 
2005 人 1 A4-01C 
803a 六  A4-01C 
150 了 人 A4-01C 
150a 人 | A4-01C 
1503 人 Ad4-01C 
15032 人 A4-01B 
| 4150 六 胡 工 
| 4380 人 A4-01C 
4803 人 有 3-04C 
1802 人 A4-01C 
180a 人 A4-01C 
T80 人 A3-04C 
1803 从 入 工 
1808 六 
| 800 王 人 A4-01C 
800a 人 A4-01C 
8008 人 |! A3-04C 
1 100a Al A4-01C 
| 109a 和 Ai 
A4-01C 
A4-81C 
A4-01C 
| 汪汪 
1603 从 AT 
1403 八 及 
120ma 人 AT 
150a 人 A 工 
150 3 从 A3-04C 
| 


Foo 人 人 mi 


相生 


FF 
个 hi 睛 


上 上 
G6 避 


5。 开 天 


5.1 钳 PNP 型 
| | [ee 
| | 最 蔷 征 最 | 最 热 集 电 极 | 集 虹 要 | 发 射 轰 | 集 电 杰 
| 型 | 类 | 站 了 有 
| 有 结 反 向 截 引 
| 芍 电 
| 府 医 浴 流 | 温 洗 出 穿 电 压 | 出 穿 虫 压 | 才 穿 忠 压 | 电 流 
| 人 六 (ap)CBO | 六 (BRP)CEO | 了 (BR) BEBO 
遇 cpl 庆 |Fcegpl ic lrc Ta Ra Tog | 7 | Tcso | cs 
(WGHzy CVD CA ADD) YA IGCC CVD (| CA) | 5V) 
一 一 一 有 四 | L_. 本 
| 
革 | 3AR20B | Sa | 1S0M 0.5 |10m | 28mm 全 | 1008| 12 112008| 3 | 1008 SEE 10 
2 | 3 人 人 藤 203 50 和 | 450M| 3 | 3m | 20tm 25 | 1008| 42120083 | 1008 5E| 410 
3 | 3AK20B | 5350 | 130M| 0.5 10 | 20 卫 25 | 100j | 12 | 2098 | 3 | 100| SEE 10 
4 | 3AK20 有 | 50 纪 | 150M| 0.5 |10 血 | 20m | 75 25 | 1008 | 纪 | 200 | 3 | 5008| SR 2 
3 | 3ARK20B 50m | 3450M| 0.5 |10m | 20m | 85 25 | 1004 | 22 | 2008|1 3 ，100n| 5 330 
6 | S0 地 | 150M | 0.5 |10 | 20m | 85 25 | 1908| 12 | 2008| 3 | 1008| 5 1 
7 | 30 瑟 | 150M| 0.5 10 | 20@ | 75 25 | 4008 42 | 2003 | 3 | 400 Su 扣 
8 | 3S0 了 | 150MI| 0.5 |10zm | 20m | 85 25 | 1008| 认 | 200 关 | 3 | 1400 SR 2 
9 | 20 50 昔 | 1350MI 0.5 110 地 20 刀 | 85 25 | 14190084| 了 2 2008 3 1 100 县 S 共 | 10 
1 | 3AK8D01C | 50m | 150M 3 5 蕊 | 20 廿 | 75 25 | 10041 21232008 3 11008| 5 了 
下 二 3 人 区 8 )1B | 50m | 150M| 3 | 5m | 20m | 25 25 | 1008 | 12 | 2008 3 | 100 | SEE 2 
从 | 3， a |50m | 43530M| 0.5 j10m | 20am | 85 25 | 100 有 | 了 12003 | 3 | 100R| SEE 了 
下 | 50 人 如 | 150M| 0.5 |10 幸 | 20m | 85 25 | 1008| 下 | 20081 3 | 34008&| Su 30 
14 | 50 血 | 150M| 0.5 |1 芭 aa 20am 1 |130|3400u| 45 | 2008| 3 | 1008 3 12 
5 | | 50 匀 | 150M| 3 | 5am 机 | 35 血 | 73 30 | 100p | 息 | 2008| 4 | 1008| 2.58| 所 
16 | 3 50 到 | 150M| 3 | 5 可 | 20m | 75 30 | 100R | 5 | 200381 3 | 100R| 3 扫 
J7 | 3 50 刀 | 150M| 0.5 |10 刀 | 20a | 85 25 | 1008 | 后 | 2008| 3 | 1008| SEE 310 
1 | 3 50m | 150M| 0.5 |10m | 20m | 85 25 | 10081 85 1200n| 3 |1090n| SSkl 30 
19| 3 5 全 | 150M 0.5 |10m | 20m | 85 25 | 1008 | 后 2008| 3 | 1008| 5 340 
20 | 3 ] 50 血 | 150M 20 生 | 85 30 | 19003 | 了 2008| 3 | 100t| SEE 10 
21 | 3. 530 全 | 150 聘 20o | 85 30 | 100B1 3451 2008| 3 |1008 SR 10 
22 〗 3. S0 科 | 150M| 0.5 |10 | 20t 25 | 100 | 和 5) 2008| 3 | 1008 SR 10 
23 1 3 | 50 和 m | 150 到 | 0.5 |10 吉 | 20z | 85 25 | 1008 | 33| 2008| 2 | 1008| 5R| 0 
24 | 3 | 50 亚 | 350MI 3 5 二 对 | 20m | 75 30 | 1008 | 全， 2008| 3 | 4100 3 3 
25| 3 | 80 有 | 150MI 3 | 5 生 多 | 20 姻 | 75 30 | 100n| 瑟 | 2008| 3 | 100&| 38| 了 
26 j 3A | 5om | 150M| 3 | 5m 昌 | 20m | 写 30 | 1008&| 1 2008| 3 | 00R| 3 12 
27 | 3A | 50 台 | 450M| 3 | 5 年 要 | 20 中 | 75 25 | 1908| 5 | 200 | 3 | 4008 3 32 
28 3 人 长 801 | 50 如 | 150M| 3 | 5 纪 | 20 二 |75 30 | 1008| 45 12320083 |41008| 38| 12 
29 | 3AK801B | 50m | 150M| 3 |5m |20m | 75 30 | 100&| 15 | 2008| 3 | 31008 3 3 
30 | 3AK801B | 50m | 150M| 3 | 5m | 20m | 了 30 | 100R | 1 | 20084 3 | 14100438 和 
】 
31 | 3AK801D | 50zm | 450M| 3 | 5 用 | 20m | 75 25 | 100 | 15 | 200813 | 41008| 38 | 12 
32 | 3 和 发 8013 | 50 了 | 150M| 3 | Sm 要 | 20m | 75 25 | 100R| 4 12008g|3 | 1008| 38| 12 
33 | 3 人 A 攻 8015 | 50 刀 | 150M| 3 | Sam 可 | 20o | 75 30 | 100i | 抵 2008| 3 | 100k 3 | 2 
34 | 3A 区 801D | 50 了 下 | 150MI| 3 | Sm 可 | 20 姻 | 75 30 | 1008 | 熙 | 2008 3 | 1008| 3 32 
35 3 入 玉 801D | 50 和 | 4150MI 3 | 5 用 | 20m | 75 30 | 100R1 下 12008| 3 |310080 38 32 
36 | 50 玛 | 150M| 3 | 5m 可 | 35 二 | 75 30 | 1008| 15 | 2008 4 | 158R| 2.5 2 
37 | 350 地 | 150M| 3 | 5 如 罗 | 35 刀 | 75 30 | 100 | 和 | 200814 | 100 只 | 2.5&| 2 
38 | 50 乌 | 150M| 3 | 5m 可 | 35 刀 | 75 30 | 100P| 15 | 2008| 4 | 1008| 2.55| 生 
39 | 0H | 150M| 3 | 5m 军 | 35a | 75 30 | 1008i 1 1 2008| 4 | 100R12.5 只 | 了 
40 | ) 和 | 180M| 0.5 |10 和 | 20zm 25 | 100p1 全 | 200k| 3 | 008| Su 320 
4 3AK20C 150am | 4180M| 3 | 3 如 | 20m 每 | 1008| 12008 3 | 1008| SR 了 0 
42 | 34 攻 了 50 卫 | 200M| 3 | 5 和 可 | 30mm | 75 30 | 1008 | 1 | 2008 4 | 3100 县 | 2.5 员 | 和 2 
43 | 3 人 10 S0 茵 | 200M| 3 | 5m 遇 | 35Z | 85 30 | 100&1 15120081 4 | 1008 5 32 
44| 3A 玉 10 50i | 200M| 3 | 5 媚 相 | 60m | 85 30 | 1008 | 孙 | 2008 4 | 400R| 到 凡 | 和 
45 | 3A 到 20C 50 志 200M| 3 5 了 王 罗 | 20 如 | 75 30 | IO0R| 臣 | 200 | 3 |] 100 3 了 2 
46 | 3 区 200 | 50@m | 200M 20m | 35 30 | 1008k| 433|200k| 3 |1008 SEE 勿 
47 | 3AK20C | 350 和 | 200M 20 卫 | 85 30 | 100 | 15 1 2008| 3 | 1100 58 1 
48 | 3 人 下 801C | 50 | 200M| 3 | 5 生 军 | 20oa | 75 25 | 100j | 外 200i | 3 | 00 3R| 和 
49 | 3AK8011 | 2009| 3 5 生字 | 20 乌 | 75 25 | 100h 1 | 2008| 3 |309h| 3 2 
5 3 和 下 8011 200MI 3 5 所 澡 | 205 上 75 30 | 400 | 15 | 3 | 099 让 SR 2 


j 
| 
] 
| 
j 
至 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


开关 三 极 
集 电 般 于 
-~ 发 射 极 
族 
反问 截止 
电流 系 
7cEoO| jcE 及 F 
(AAA) | (YY) | 本 证 | aaX 
30 310 30 150 
50p| 10 | 30 | 150 
100p| 1 | 30 | 3450 
50R| 10 | 30 | 4150 
50&| 1 1 30 | 450 
50| 310 | 30 | 3450 
50h| 10 | 30 | 456 
50p| 10 | 30 | 350 
50p| 10 | 30 | 180 
50k| 10 | 30 | 156 
50h| 10 | 350 | 180 
100R| 1 | 30 | 450 
50H| 10 | 30 | 4150 
50R| 10 | 30 上 150 
50h| 10 | 30 | 450 
50h| 10 | 30 | 3450 
50h| 10 | 30 | 450 
S0k| 10 | 30 | 345 
50h，10 | 30 | 3450 
50h| 10 | 30 | 43450 
50R| 10 | 30 | 3450 
100p| 1 | 30 | 450 
50k| 10 1 30 | 34350 
50hl 10 | 3 了 5 
50h| 10 | 30 | 350 
sp 10 1 30 | 3450 
50n| 30 | 30 | 45 
30 10 | 30 | 3430 
50&R| 10 | 30 | 450 
SOR| 10 | 30 | 150 
zol 10 130 1459 
50pl tin 1 30 | 430 
Su 410 | 3 了 3 
304 | 418 36 1 458 
5 10 | 30 | 到 
50 有 | 340 30 | 32300 
5 410 | 30 1 200 
50p| 10 | 30 | 120 
5S0| 310 | 30 1 200 
sl 10 |， 30 | 31s9 
SO 340 30 工 S9 
S0 愉 | 荆 30 | 130 
200p| 12 1 30 | 450 
2004| 10 | 30 | 3450 
50&| 4140 | 30 | 3420 
s0h| 40 | 30 | 3450 
50hl 10 | 30 | 3450 
s0i | 10 | 30 | 459 
56h 10 | 30 | 350 
50| 10 | 30 | 459 


] 
| 
| 
| 


人 二 


全 


区 2 


站 


ao 攻 mn TR 这 ar 
CC CR CI LUwICCRE 


加 定 辟 这 


ee 起 忆 怠 呈 二 
KUCLnGT AT UL 《wwn On KOI OCT QUOT GE 


si 是 en， 


LGA 


Ca CEG 


(mL UTC 


GCTEUYE La 


Li CCUUCIEGY 


3 


LT CT 


ED Et 全 


0 尼 呈 己 世 
ee 二 省 市 1 二 7 汪 


CU SG (QU CR 


CO OICOL CU CE ULULCRNL CC LUWL 


芭 7 


六 cCzs 


压 


| 7c 
(YY) | (和 放生》 


降 


ar ce 世 sm ] RE ER 之 二 一 己 一 之 一 二 所 一 扎 忆 一己 一 之 一 一 一 一 己 王 一 一 王 
二 9 ae 二 证 明 - 半 1 


CE ME CE WE 


ES Co CD CD Cn Cu wu cn on 卫 LDO Cn CD Kb Cn 
KU CELLTE 


工 志 
了 人 血 
了 钙 
工 如 
工科 


工人 缮 
人 征 
也 
于 班 
了 也 


工 生 
工 纪 
二 刀 
了 妇 
工 全 


荆 卫 
二 
荆 卫 
工 全 
了 耳 


工 志 
荆 茵 
工 世 
工 生 
工 征 


工 王 
工 得 
工 妞 
荆 所 


上 省 


了 人 血 
天 和 
工 旭 
荆 弓 
玫 纪 


1 人 
二 航 
工 碍 


| 了 纪 


主 1L 


工 竹 
工 手 
T 班 
工 珀 
了 但 


工地 
荆 二 
工 位 
工人 
了 过 


10 匡 
10 人 于 
10 卫 
10 坦 
10 红 


10 玫 
10 撞 
10 王 
I0 开 
10 摆 


10 拍 
TU4 阻 
10 卫 
T0 了 
10 折 


10 芭 
10 择 
10 耳 
10 卫 
IT 了 芋 


细 仔 
10 王 
10 卫 
了 钳 
10 担 


10 严 
10a 
10 联 
10 蔽 
10 严 


10 卫 
{10 王 
了 理 
410 利 
4 地 


10 卫 
10 珀 
1 全 坦 
了 理 
10 


10 纽 
10 好 
10 鱼 
{10 垢 
人 所 


80 中 100 全 从 
80a 中 100a 人 
80a 中 2003 从 
80a 中 1008 六 
803 中 1P03 信 
80n 中 200 了 六 
80n 由 100 从 
5031 中 160 人 从 
50 刀 中 140 翌 从 
100a 由 150 2 人 
803 中 160 了 人 
502 中 160 人 从 
80a 中 1 7003 人 
503 中 1603 人 
801 中 100 人 人 
402 中 150 导 从 
80 工 中 100 导 人 A 
80a 中 100a 人 
803a 中 100m 从 
80a 炒 100a 人 
803 中 100 荆 信 
503 中 120 于 从 
503 中 160aa 从 
503a 中 160a 人 
50 绊 中 160 人 
50a 中 160 了 六 
350 全 中， 160 作 
503 中 了 60 人 
50a 中 | 120m 人 
5S0a 中 120m 六 
502 中 | ?1203 信 
3020 中 120 人 Al 
503 中 4120 全 从 
60aa 中 700a 人 
603 由 789 天 
8Da 中 7093 
830 703 人 人 
803 中 
861tL 中 | 
5 140 玫 局 
8303 4 100a 入 
80a 山 1003 人 
50a 4 | 1403 六 
303 中 1403 六 
50 中 140 芋 人 


人 3-04& 
A4-01C 


A4-01C 


和 4-01C 
&4-01C 


这 0 人 人 则 站 贮 


蜡 


[ 
| 
1 


10 


Wo 一 


| 最 特 征 
序 型 大 
| 耗 
散 
功 
| 率 频 率 | 
j | 
| Pex | 严 17rcg|l re 
汪 号 | 
(看 ) | (Hz) | (V) | (A) 
国 本 | 二 
工 3A. 玫 SO01C | 50ml 200M| 3 | 5aw 
2 | 3AK80IC | 50a1 200M| 3 本 
3 | 3AK802E | 50tmn| 200M| 3 S 李 | 
4 | 3AK802E | 50| 200M| 3 5 卫 吉 | 
5 | 3AK802E | 50m| 200M| 3 5 蔬 | 
| | 
6 | 3AK802 人 | 50m1200M| 3 | Sm 有 
7 | 3AK802 瑟 | 50z| 200M| 3 了 地 
8 | 3AK10 50 刀 | 200M| 3 5 了 
0 | 3ARK20C 50zm| 200M| 0.5 |10m | 
10 | 3A 开 206 50 廿 | 210M| 0.5 |10 刀 
11 | 3AK20C 50 刀 | 210M| 0.5 i10 征 
12 | 3AKK20C 502m| 210M| 0.5 |10m 
13 | 3A 玫 1 60ml 8M|I 3 S 弓 玫 
14 | 3A 玫 TA 60m 8M| 3 5 如 过 
全 | 3ARK1B 60ml 8M| 3 5 垃 术 
16 | 3A 疏 1 60m| 8M| 3 S 禄 
17 | 3AK5A 60 刀 | 20M| 0.5 |10 征 要 
18 | 3A 攻 5B 60 钙 | 30M1 0.5 110 双 才 
19 | 3AKSC 60 刀 | 5S0M| 0.5 |10 姑 坟 
20 | 3AKK8 60 刀 | 50M| 3 5S 世 
21 | 3AK1A 60 扭 | 50M 
22 | 3A 政 7 | 60 二 | 50M| 3 5 垃 禄 
23 | 3AK7 60 和 | S0M| 3 5 组 村 
24 | 3A 开 7 60 姻 | 50M| 3 引 世 
25 | 3AK5D 60 垃 | 70M| 0.3 1110 纪要 
26 | 3A 玫 8 60z| 70M| 3 S 志 替 
27 | 3A 民 8 60 科 | 70M| 3 5 弓 针 | 
| 38 | 3AK9 60a| 70M| 3 5 位 
29 | 3AK5E 60 科 | 100M| 0.5 |10 鱼 术 
30 | 3A 收 5F 60m| 100M| 0.5 |10 王 替 
31 | 3AK5G 60| 100M| 0.5 110 症 李 | 
32 | 3AK9 60ma| 120M| 3 5 志 术 
33 | 3A 民 9 60m| 120M| 3 5 术 
34 | 3A 必 10 60ml 200M| 3 5 志 检 
35 | 3A 民 10 60m| 200M| 3 5 切 罗 
36 | 3A 区 10 | 60in| 200M| 3 5 志 才 
37 | 3AK10 | 60m| 200M| 3 引 细 
138 | 3ARK11 100 如 | 8M| 3 5 组 术 
39 | 3AK1L | 100ml| 8MI， 35 = 世 吉 
40 | 3AKTI 100z 8M| 3 | 5 组 村 
41 | 3AST11 100m| 8SMI 3 5 于 
42 | 3AK804A | 100m| 50M| 3 5 珀 才 
43 | 3A 攻 12 100mjl 50MI 3 5 各 
44 | 3 人 区 12 100 雪 | 50MI 3 5 也 塘 
45 | 3A 到 12 00 芭 | 5S0M 3 5 垢 替 
46 | 3A 开 802A | 100z| 50M|T 3 5 钮 才 
47| 3AK804B | 100m| 50M| 3 S 伺 要 
48 | 3AK804B | 100z| 50M 3 5 血 术 
49 | 3A 牙 13 100zm| 70MI 3 | 5 垢 军 
50 | 3A804A | 70M| 3 | 


和 -1252 


ka 
忆 
本 


ie 风 放 二 的 asp 肌 na ， 让 呈 一 加) 
苇 芋 台 上 片 其 总 辣 癌 


ko Fo ch kh ho ro Co Cn Cn Lo CD LE 


[0 
上 号 辣 时 各 


50 耳 
35 垢 
35 也 
35 了 
35 地 


20mm 
33I 
35 征 
35Z 
35t 


35 组 
35 了 
35 刀 
35 世 
33 志 


35 
35 组 
35 和 
30 弓 
30 亚 


335 全 
35 耳 


~ 了 


尼 定 CC CT 避 C) 加 ) 
苦 生 上 症 划 生 上 上 县 辣 其 


爷 个 全 全 全 人 个 ~ 


C 


父 分 
它 忆 
片 芋 


5。 开 


关 


5.1 钞 PNP 型 


最 | 妆 | 集 上 电极 | 集 电 裤 | 发 射 极 
高 | 
| - 站 要 | 一 发 射 极 | - 基 报 
结 | | 
温 | 阻 | 省 穿 电压 | 者 穿 电 压 | 诗 穿 电压 
| 瑚 cap cBO | 乒 (BR)CEO | 矿 CBR) BO 
| | Tcp 7CcE | 7EB 
(A) [Co CC 7 CA) LV CA) VCA) 
| | 
| RE 全 六 四 下 
75 30 | 100k| 1 |200n| 3 | ioon 
75 | 30 | 100| 1 | 2008| 3 1 100R 
75 30 | 100&145 | 2008 4 1100R 
75 | | 30 | 100&| 415 | 200 4 11100A 
75 130 1100p| 145 1200|4 100 上 
75 30 | 100pk| 4 |2008| 4 | 100a 
75 30 | 100&1345 | 200814 1 100n 
75 30 | 100nl343 12008| 4 |1008 
30 | 100pj35 13200813 | 100n 
85 25 | 100A| 5 | 200i | 3 100 
| 85 125 | 100p| 生 | 200p 3 |100n 
85 25 | 1008 15 | 200 员 | 3 T00 
85 30 | 100& | 20 200u| 5 1100 
85 30 | 100 | 20 | 2004| 3 100 
85 30 | 100n 20 | 200| 3 | 100n 
85 30 | 100pn| 25 | 2008|5 | 31008 
85 | 30 | 100R1 10 | 3200 3 13100n 
85 30 | 100n| 10 | 20013 1 4100n 
85 35 | 100n| 145 | 2003 |300n 
85 30 | 100n|345 | 2008| 4 |3100p 
85 30 | 100x| 16 | 200k| 2.5| 100 
85 | 30 | 100 20 | 20081 3 ;1008 
85 30 | 100n120 | 32300813 | 1008 
85 30 | 100m| 20 | 200p| 3 | 1008 
85 35 | 100n| 145 | 200k| 3 | 100 
85 30 | 100p|45 | 200n4 | 100& 
85 30 | 100pn| 435 | 200n4 1100n 
85 30 | i00nrjl 45 |200844 |100P 
85 35 | 100n 145 | 2002| 3 | 3100B 
85 35 | 100 员 45 | 200u| 3 | 100p 
| 1 
35 35 | 100u|45 | 200 3 | 100b 
85 30 | 100 415 | 200n|4 | 3100R 
85 30 | 100n 15 | 2002| 4 11141008 
85 | 30 1008 145 | 200n4 1100R 
83 30 | 10041415 | 200 4 | 1400 
85 30 | 1004| 14 2008| 4 | 4100 
85 30 | 100 45 | 200pn14 1 3100 
75 30 | 100 3235 300p|5 |100p 
735 30 | 100p | 25 | 2008|5 | 3400 
85 | 30 | 100j 25 | 200 中 | 5 100 必 
75 | 30 |， 100p125 2005 | 4100 
7S | 30 | 100p| 45 | 2008| 4 | 3100 
7S 30 | 100R| 20 | 2005 3 | 100 
75 30 | 100 只 | 20 200 4 | 100 
85 30 | 100p| 20 | 200| 3 | 100p 
75 30 | 100u| 20 | 200R|13 |3100p 
75 | 30 | 100 | 20 | 20014 1100B 
75 | 30 | 100p| 20 | 200z| 4 | 1400 
85 130 | 100&1345 | 200&| 4 | 100m 
75 | 30 100&| 45 | 2004 13400R 
人 


集 电极 
- 基 极 
反 向 截止 
7c50 | 三 c8 
《 拉 ) | (YY) 


工 2 
12 


> Seoie 


0 Cn Cu CD CD wwM & Un WUo CS 


片 片上 广 全 四 岂 

下 让 王 下 下 下 下 下 下 工 下 下 下 下 下 下 上 荆 和 下 下 开工 下 下 
上 > 
ki 


F 上 
生生 人 和 LT D 号 王 王 Cn 己 己 王 上 Cn Un CC 


性 


Fa 上 


CD Cn 吓 王 
素 开 开工 和 下 开工 臣 开 记 开工 王 开 下 吾 开 开工 


ko Fo Fo ho 
FF。 。 Fa ， 上 Co 
四 己 mwme 忆 cnwww 


名 入 


js 
3 性 G 


怠 片 关 革 县 


一 # 丰 
到 极 当 
开关 三 扳 管 
] 
集 电极 电 流 
- 发射 角 | 
让 大 
反 向 截 正 | 
E 流 | 系 数 
1 
ZLcgo| 天 ci APE 六 cz 
(A) | (V》| min | max | (V) 
| 
50n| 10 | 3 150 有 
50p| 10 | 36 | 150| 0.5 
50h| 10 |130 | 200| 0.5 
50k| 10 | 3 200 | 0.5 
50n| 10 | 30 | 200| 0.5 
sp 10 | 30 | 32300| 05 
30 | 200| 0.5 
30 | 200| 0.5 
s0p| 10 | 30 150 | 0.5 
50hl 1 130 | 310| 0.5 
50k| 10 | 30 | 40| 0.5 
50Rk| 10 | 30 | 450| 0.5 
150k| 10 | 30 | 4150| 0.5 
100k| 10 | 30 | 150| 0.5 
100n| 10 | 3 150 | 0.5 
150pk| 10 | 30 | 350|1 0.5 
100p| 1I0 | 30 | 300| 0.5 
100pk| 10 | 3 200 | 0.5 
100R| 10 | 30 | 41501 0.5 
| | 40 | 150 0.5 
70k 10 150 | 120|1 0.5 
| 30 | 1s0 | 0.5 
30 | 4350 | 0.5 
40 | 1501 0.5 
100nk| 40 | 30 | 4501 0.5 
30 | 3450 | 0.5 
30 | 450| 0.5 
40 | 150| 0.5 
100p| 410 | 30 | 4150| 0.5 
100p| 1 | 30 | 3450| 0.5 
100p| 10 | 30 14314501 0.5 
30 | 150| 0.5 
30 | 150 .S 
30 | 250 | 0.5 
30 | 250 | 0.5 
30 | 150 | 0.5 
| 40 | 250 | 0.5 
| 30 | 150 | 0.5 
150ph| 410 130 | 5 . 
200k| 10 | 30 | 各 0.5 
| 30 | 3450| 0.5 
80n| 10 1130 | 200|1 0.5 
30 | 200 | 0.5 
50ul 10 1130 1450| 0.5 
200u| 410 | 30 | 4150 0.5 
30 | 200| 0.5 
sahl 10 1360 | 200|1 0.5 
50 有 | 工 30 | 200 | 0.5 
100h| 10 | 30 | 后 0.5 
30 | 200 | 0.5 
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前 移 和 上 上 鞍 存 于 
外 序 
出 乱 返 凤 降 
压 时 时 时 | 时 
降 压 降 间 尊 癌 闻 
矿 5FS 六 cgs | 18 7ce 用 权 上 和 
] 到 
(位 ) | AtAy es ls sy ls) 
5 大 和 一 1 加 一 人 一- 
0.5 0.3.，| 1 匀 | 10m | 50a 小 140 1 信 Ai 1 
0.5 人 .3 1 芋 | 10mm | 50a 中 140 从 A3-04C 2 
0.45 0.25 | 1 | 10m | 608 由 7002 AAA A4-01C 3 
.45 0.25 | 1m| 10m | 60a 中 700 8 从 A3-04C 4 
0.48 0.25 | 1 纪 | 10 芭 | 60a 小 7003a 入 有 弛 
0.48 0.25 | 1 如 | 10m | 603 中 700g 六 A4-0LC 6 
0.48 0.28 | 12| 10 姻 A4-01C 1 7? 
0.48 0.28 | 12| 10 严 AL | 8 
0.5 0.3 Tam| 10m | 50a 由 160 于 六 9 
0.5 0.3 1 表 | 10 到 | 803 中 150 人 10 
0 .3 0.3 工 如 | 10 亿 | 80a 中 100a 人 A3-04C | 二 
0.5 0.3 T 和 | 10 忽 | 80a 守 100a 从 入 1 1 2 
0.2 T 班 | 10 盏 了 
0.4 工 卫 | 40 了 | 414 
0.4 1 了 | 10 焉 15 
0.42 人 .2 1T 世 | 10 于 16 
0.5 0.35 | 1z| 10 王 | 90a |90a|l2003 |90a 17 
0.5 | 0.35 | 1ml10m | 90a |90al200a |90a 18 
0.45 | 080.3 了 也 | 410 和 锭 903a 上 69001200a 1903 19 
0.45 0.25 | Iam| 10m AT 20 
0.45 0.3 1 10 人 ma | AT | 21 
0.4 0.35 | 工 血 | 10 联 | A3-04C | 22 
0.45 0.25 | 1 中 | 40 所 23 
0.45 0.25 | 1a| 10 细 AI 24 
0.45 0.3 于 | 10m | 40na |4081100a 1403 25 
0.4 0.25 | 工 芽 | 10 血 | A3-04C 1 26 
0.45 0.25 | 1 如 | 10 和 27 
0.45 .25 | | 10 血 太 | 28 
0 4 0.3 f 垃 | 10a | 308 |30a| 80a 130a 298 
0.45 0.3 了 | 10 名 | 30a |3032| 308 130 30 
0.45 .3 | 10 和 30m 130a| 30a 1303 A4-01 31 
.45 .25 | Tm| 10 血 32 
-45 0.25 | Ta| 10 阳 33 
.48 .28 。 工 纪 | 10 钾 34 
0.48 0.28 1 10m A3-64C | 35 
0.48 0.28 工人 | 1 组 36 | 
0.48 0.28 工 妞 | 10 瑟 太 工 37 
站 .42 (0 .2 工 刀 | 10 了 aa A4-01C |138 
0.42 0 .2 工 纪 | 410 和 A4-0T1C | 39 
9.42 0 .2 T 如 | 10 竺 A4-01C |140 
和.4 0 .2 IT 世 | 10 于 有 1 | 伺 
.45 0.25 | T 刀 | 10 革 | 100a 中 1.24 全 A3-04C | 42 
0.45 】 0.25 | 1 甸 | 10 了 m 下 工 品 有 
0.45 | 0.25 | 1m| 10m | 1002 中 二 放大 A4-01C | 妈 
0.45 0.25 | 1 匀 | 10 痉 A4-01C |， 45 
0.45 0.25 | 1 甸 | 10 耶 AT 1 46 
0.45 0.25 | [如 | 10 邓 | 100 中 正六 AT 47 
.45 0.25 | 1m| 10a | 100a IT 人 A3-04C | 48 
0.45 0.23 | 工 世 | 10 皇 Ad4-0IC | 49 
0.45 0.25 | 1Tm| 10 联 AT 50 


5。 开 
5.1 锚 PNP 型 
征 集 电 提 | 售 电极 | 发 射 极 集 电极 
序 型 
- 基 极 
~ 天极 - 发 射 极 ~ 其 极 
反问 截 引 
计 击 穿 电压 | 者 穿 电 压 | 出 穿 电 压 电 流 
ea 矿 (8R)casO | 广 (BR)CEO 六 (BR) BEBO | 
号 号 | TcB 7CcE TBB | cao | “cs 
(YY) | (A) (中 CC 页) |V CA TV CA TY (CA CA) CCV) 
工 3AK 必 43 100zm| 70M| 3 号 60 纪 | 75 30 | 1008 195 | 200 下 | 芭 1608| 3 12 
2 3A 政 20 100 耳 | 80M| 3 5 也 30 和 如 | 75 20 | 1005 4342 | 2004 | 2 100 只 | 3 忆 12 
3 3A 玫 20 100| 80MI 0.5 1810 如 30 志 | 85 20 | 100 员 | 12 | 200 靖 | 2 TI00 | 8 10 
如 3A 及 20 100in| 86M| 3 3 所 30 刀 | 85 20 | 100 员 | 了 | 2508 | 2 100 只 | 8 10 
5 34AK803A | 100a| 80MI 3 5 耳 30a | 73 20 | 100 上 | 312 | 200 有 | 2 100D| 8 12 
0 3 有 及 21 100i| 100M| 3 5 所 30 匠 | 85 20 | 100 呈 | 12 | 250 员 | 2.5| 100 | 有 8R 10 
1 7 | 3 人 AA 改 21 100ma| 100M| 0.5 | 失血 30 | 85 沁 汪 50B | 12 | 250 上 | 3.5 100 上 | 5 10 
1 8 3A 攻 21 100m| TI00M| 3 5 妞 要 | 30 皇 | 75 20 | 100 42 | 200 | 2.5 00 | SP 12 
9 3 信用?21 100 刀 | 100M| 0.5 |10 纯 30za | 85 20 | 1004|1 442 12007|12.35| LI00R 8h 10 
10 | 3A 玫 803A |， 100m| 100M| 3 号 垃 30 志 | 75 25 | 100p| 12 | 200 只 | 2.5| TI00 有 | 8 ]2 
! 了 3A 玫 803A | 100J 生 | 100M| 3 习 要 | 30 也 | 7S 30 | 100 312 | 290&| 3 T100D4 1 3 12 
2 3AK21 100m| 100M| 3 屯 血 30 卫 | 95 20 | 100 | 42 | 200 | 2.5| 100 只 | 3 也 12 
| 了 3 3A KK31 100| 100M| 0.5 10 和 30 了 血 25 | 1002| 42 | 200 辣 | 2.5| 100i| 5 10 
114 ; 3A 玫 21 100ml 100M| 3 刀 30 刀 | 85 25 | 100p | 13 | 2008| 2.5| 100 愉 | 8 10 
TS 3AK22 100 绊 | 100MI 3 3 班 30 姐 | 85 25 | 100p| 435 | 250| 3 1003 | 5 10 
| 16 3A 扑 32 T00ml 100M| 0.5 110 纠 30 这 25 | 1001 | 15 | 25041 3 100 匡 | 58 10 
117 1 3A 攻 22 100 妞 | 100M| 3 所 包 30 蔚 | 75 25 | 100 下 | 工 200| 3 400 有 | 3 了 2 
18 3 入 玫 22 100m| 100MI 3 5 刀 罕 | 30 刀 | 30 | 1005 | 邱 | 2008| 3 TI00 只 | 3 几 12 
19 3 和 区 22 100 也 | 100MI 0.5 | 区 丘 30 癸 | 85 25 | 1005| 15 | 250813 T00 有 | 上 10 
20 3A 玫 22 100 灵 | 100MI 3 3 了 青 需 | 30 生 | 站 25 | 100p | 435 | 250 只 | 3 了 00 愉 | SI TI0 
| 21 3A 有 22 100 二 | 100MI 0.5 110 弛 30 伺 」85 25 | 1008| 13 1200813 TO00 | 5 10 
22 3A 攻 24 1002| 100MI 3 3 匡 替 | 30 杰 | 85 25 | 150p | 3 卫 | 250R1 3 100P | 5h IT0 
23 3A 疏 24 100| 1060MI 0.5 340 地 30 卫 | 85 25 | 1008| 1415 | 200 | 3 TO0p | 3 有 10 
24 | 3A 必 803B | 100m| 100MI 3 巨 也 30 证 | 75 25 | 10024| 13 | 200R| 3 了 T00 愉 | 5 了 2 
25 j 3AK803C | 100zp| 100MI 3 Sm 时 | 30t | 75 30 | 100 | 195 | 2005|13 00 | 3 只 1 
26 3 和 了 我 13 100mm| 100MI 3 5 妇 守 | 60 这 | 75 30 | 100 | 20 1200 愉 | 有 4 90 员 12.5 贞 2 
27 | 3A 区 804C 100z| 100MI 3 下 有 | 60 | 75 3 100 下 | 20 1200814 E00 13.S 吕 了 2 
28 34ARK804Q | 100 生 | 100M 3 5 钥 村 | 00 了 如 | 75 3 1900 只 | 2 200D | 4 100p |2.5 只 2 
29 3 入 及 14 100 了 za 120MI 3 5 志 敬 | 60 如 | 385 30 | 4100081343S 12008| 4 1004 | 了 0 电 2 
30 3A 玫 802D 1 100 和 | 12 JIM 3 组 可 | 6 如 | 75 30 | 100p | 4 | 200 呈 | 4 100i | 3 12 
| 31 | 3A 及 TI4 100z| 120MI 3 弓 600 二 | 75 30 | 1003 | 13 | 200 只 | 秋 100 中 | 3 12 
| 32 ， 3A 疏 23 100 妇 | 150MI 3 5 班 30 了 如 1 75 25 | 100 虽 | 135 | 200 | 3 T005 | 3 4 2 
j 33 3A 开 24 1100 150M 3 5 世 3f 亚 号 25 | 1003 1 15 | 2009| 3 zt00j | 3 12 
《34 3 入 玫 26 100 刀 | 150M| 3 全 地 38 志 | 75 25 | 100p| 15 | 200 只 | 4 100 | 3P 12 
| 35 3AR14 100 了 生 | 150MI 3 5 位 可 | 60 姐 | 78 30 | 10024 | 后 | 200R1 4 0f 有 |2.5 12 
? 
| 36 3AK23 160 刀 | 150ML 3 Sm 罗 30 鱼 | 75 30 | 100p| 二 | 200 3 T001 3 12 
| 37 3 太 玫 23 T00 了 | 150 和 | 0.5 110 匡 30 如 | 85 25 50l 15 | 2350 | 3 00 纪 3 用 了 8 
38 3A 玫 23 100m| 150M| 3 3Z 替 | 30 如 | 85 25 | 100R | 15 | 350 3 00 愉 | SR 工 
39 1 3A 及 23 100Z1 150M| 0.5 140 如 30 阻 | 85 25 | 100 呈 | 15 | 200| 3 100 攻 | 5 及 10 
40 3A 开 24 100i| 150MI 3 SS 所 罕 | 30 生 | 75 31 1100 4143 12060081 3 2008| 38 12 
4 3A 玫 24C 100 包 | 150 了 | 0.5 1102 30 | 85 25 50A| 1I35 | 250 | 3 TD00p | 纪 0 
42 3A 及 25 100 刀 | 150M| 3 S 包 罗 | 30 志 | 75 30 | 100 呈 15 ，200 呈 | 3 工人 0 人 及 SR 12 
43 3 和 改 25 190 也 | 150| 3 3 也 可 | 30 和 | 85 25 | 1008143 | 230R13 T90 | 38 40 
44 3A 政 25 100 血 | 150MI 0.5 110 据 30f | 85 25 | 100 3495 | 200813 3100 有 | 三 世 10 
45 3A 改 26 100 和 | 150M| 3 5 刀 禄 | 30 毁 | 75 30 | 100p 15 | 2001 3 TO0 3 甩 12 
46 3A 玫 26 100 刀 | 1S0M| 3 5 了 村 | 30 | 75 30 | 1002|1 415 12008|1 3 100 呈 | 3 二 2 
1 47 3A 改 26 100 刀 | 150MI 3 3 刀 桩 | 30 乌 | 85 25 | 100 有 | 195 1250 3 00R | 5 有 10 
48 3A 政 26 400 但 | 150M 0.5 110 卫 30 了 | 85 2S | 1008| 119 13230083 EtO0| 5 10 
49 3A 玫 27 100m1 150MI 3 15 所 爵 | 30 志 | 75 30 | 100 只 | 15 | 200D | 3 100 员 | 3 I2 
5 人 @ 3A 改 27 100 卫 | 150M| 3 3 了 钮 雷 | 30 匀 | 85 25 | 100 愉 | 全 | 2508 | 3 100 只 | SEE 10 
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一 人 


集 电 航 电 流 前 作 和 上 | 延 | 存 | 下 | 
| 多 
- 发 射 家 向 升 | 如 | 吃 | 痢 | 
放 大 
反 向 裁 正 压 时 时 时 时 
电流 系 数 降 压 降 间 疝 闻 闻 
7cE0O | FecE | RepE 广 czgl tc | Fags | Fegs | 7 | Fec 如 丰 | 的 三 | 了 
(A) | CV) | min | "> (TV)| (AVI AT cs | os) ca 
| 30 200 | 0.5| 10m | 0.45 0.25 1 | 10 和 AI 
100p| 10 30 150 | 05 引 310m | 0.45 0.4 TIm | 4140m| 60a 册 180 了 人 AT 
100p | 10 20 150 | 0.5| 10 和 | 0.5 0.4 4 乌 | 10 年 | 403 1403a| 1008a 和 40a 
109h | 10 20 150 | 0.5| 40 也 | 0.5 0.4 1 | 40m 
108k| 40 30 150 | 0.5| 10 如 | 0.5 0.4 ] 血 | 10m| 608 中 180n 人 | 
109h| 10 | 2 | 450|08 310m | 04 | 0.3 | 1 | 40 | 
80h| 10 20 100 | 0. 引 10m | 0.5 0.4 1 | TI0m| 400 |403| 40aAll0gal 401C 
100h1 10 30 150 | 0.5| 10za | 0.5 0.4 Tm | :10m| 60a 由 1403a 人 各 44-01 
100h | 10 25 110 | 0.5| 10m | 0.45 0.35 T 组 | 10mm| 80 由 140 从 Ai 
1090u| 40 30 150 | 0. 引 10 如 | 0.5 0.35 1m | 10ml 60a2 中 180 人 从 AT | 
1094 | 40 30 150 | 0.5| 10m | 0.5 0.4 1 | 10 如 | 6038 由 180 人 | 43-04 
160p | 40 30 150 | 0.5| 10m | 0.45 0.35 1fa | 10m| 603a 由 180a 人 | AAA1 
100pk | 40 20 100 | 0.5| 10m | 0.5 0.4 Im | 100m| 40a |40a| 40a 140| 
109j | 310 25 150 | 0.5| 10m | 0.45 0.35 4 弓 | {10mj 10a |40a| 100a 140a 
80k| 10 | 生 150 | 0.5| 10 了 | 0.5 0.4 1 阻 | :10 30a 130t4| 80a 362 
| | 
80uh| 310 15 100 | 0.5| 40 和 | 0.5 0.4 JT 垃 | 100 菩 | 40 14032| 400 40 | 
80L | 40 30 150 | 0.5| 10m | 0.45 0.4 1 了 | 4140 如 | 503 由 了 603 人 |  A1C 
50 上 | 10 30 150 | 0.5| 10z | 0.5 0.4 13a | 10 血 | 603a 由 180a 人 | 人 4-01 
380P| 40 20 4150 | 0.5| 10am | 0.5 0.4 1 也 | 10 和 | 403 |403| 100a 40 和 -1 
80 | 3 抽 25 100 | 0.5| 430m | 0.5 0.4 1ma | 10m | 
30 | 10 20 85 | 0.5| 10 志 | 0.5 0.4 1m | 10ma| 60a 中 IT10nm 人 | 盘 1 
50 有 | 10 25 150 | 0.5| 10m | 0.45 0.35 1 | 40 姻 | 
501| 310 20 3 | 0.5| 10m | 0.35 0.35 T 钥 | 10 和 | 70a 中 110aAl | 1 
80ik | 10 30 150 | 0.5| 410 | 8.5 0.4 和 好 | 10m| 503 中 160aAl | 4A1 
50 | 10 30 1s0 | 0.5| 10m | 0.5 0.30 ?1 包 | 10 生 | 50a 中 1paAl 1| 乓 下 
50h| 40 | 30 | 101|0.8| 10m| 04 | 03 | ima| 1ml 80a 800aAl | 
S0h | 310 30 200 | 0.5| 10aa | 0.45 0.233 | fm | 10ml 80a2 册 800a 人 AN | Al 
50R| 3 30 200 | 0.S| 10m | 0.45 0.25 1 租 | 410 和 | 8011 中 800a 人 &A3-04C 
100 有 | 20 30 150 | 0.5| 10 生 | 0.45 0.25 1{m | 10m 44-01C 
30 200 | 0.5| 10a | 0.45 0.25 T 姐 | 340 也 有 1 
30 200 | 0.5| 410z | 0.45 0.25 1 了 | 了 0 及 于 
85R| 10 30 150 1 0.5| 1410 如 | 0.5 0.35 1zm | 10 如 | 50a 中 1602 人 人 了 
50 有 1 10 30 150 | 0.5| 10 血 | 0.5 0.35 1ma | 10m| 503a 由 140a 人 Ai 
S9 | 40 30 150 | 0.5| 10aa | 0.5 0.35 Ta | 10 弓 | 503 中 120z 人 AA1 
50| 40 30 150 | 0.5| 410 | 0.45 0.25 IT 区 | 10m| 80a 中 ， 700m 人 A4-01B | 35 
50| 10 30 150 | 0.5| 10m | 0.5 0.4 1 和 | 10 生 | 50a 册 160 宇 人 A4-01B | 36 
sh 140 | 30 | 100|05 10m | 0.45 | 03 ] 了 ma | 10ml 30a 130a| 80a |30a| 4A4-01C | 37 
6 刘 25 450 | 0.5| 10 刀 | 0.45 0.35 也 | 10 姻 | 38 
60 | 工 30 85 | 0.5| 10 刀 | 0.35 0.35 上 1 | 310mp 602 小 1103 八 人 工 3 
50 有 | 320 30 150 | 0.5| 340mm | 0.5 0.35 im | 10 如 | 301 由 160a 人 A4-018 | 40 
365 | 410 30 150 | 0.5| 10m | 0.45 0.3 | 1m| 10ol 30a |3oanl soa |30a| A4-01C | 4 
S0E | 20 30 150 | 0.5| z2 卫 0.5 0.35 工 得 10z| 503a 中 120 卫 | Ai 2 
50P| 10 25 150 | 0.5| 30 血 | 6.45 0.35 1 攻 | 0 了 | | 43 
50 攻 | 40 20 85 | 0.5| 10 | 0.35 | 0.35 Im | 10 了 | 60 卫 由 34103 AAA AI 44 
50| 10 30 150 | 0.5| 10zm | 0.5 0.35 1 109m| 503a 由 1203 从 和 AA4-018 | 45 
3 1 30 450 | 0.5| 40 如 | 0.5 0.35 Jam | 20 匡 } 50a db 120a 人 入 工 46 
50h| 10 | 站 | 45010.5| 10m | 0.45 | 0.35 】 Tam | 10m | | | 47 
50 有 | 40 20 65 | 0.5| 10 姻 | 0.35 0.35 Ja | 10m1 60a 中 80na 人 AT |48 
50 | 2 30 150 | 0.5| TI0m | 0.5 0.35 了 垃 | 10zm| 50a 120aa 人 Al |49 
加 尖 10 25 150 0- 呈 10a | 0.45 0.35 1 和 | 410 | | 构 
ns wsaueean< ns gen 的 aaanamaaa ee Re | Sa 1 1 ee 
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5.1 钳 PNP 型 
| | | | | 
最 | 特征 | 最 | 最 | 热 | 集 电 级 | 集 电 极 | 发 射 设 | 集 志 执 
| 再 天 大. |， | 有 
耗 多 | 间 2 
| ~- 基 极 | -发 射 极 | - 基 极 
育 | 结 反 向 截 直 
| | 功 电 | | 
| | 率 颇 率 流 | 温 | 阻 | 者 察 电 压 | 击 窒 电 压 | 击 穿 电 正 电流 
| | | 广 (aR)C50 | 天 (BP)CEO | 三 (5R) BEBO 
| 2Zcwr | 方 | 六 cgE | Tc | 7ca 177 慌 计 Js | 7 reao| 攻 cB 
4 | ] ] | 1 让 1 | 
| (W) | Hz)lCV CA) CA) (De | (4 让 人 二? 人 
| EUR 汪 了 四 电 1 有 1 
玫 1 是 让 | | 
| 3A 玫 27 100m1150M | 0.5 |10m | 30m | 85| 25 1100k| 1 |200k| 3 |3100h 5 | 10 
| 3A 必 8033 | 100ml150M | 3 | 5m 权 | 30m | 75 | 25 | 100k|45 | 200k1 3 110 5 | 32 
| 3AK803B ;| 100m|I150M | 3 | 5m 有 | 30m | 75 30 | 100R | 1 | 2008| 3 | 100&1 3 | 12 
3ARK803B | 100mji50M | 3 | 5m 遇 | 3gm | 75 30 | 100p|1345 | 200h| 3 |100h| 38 1 322 
3AK803C | 100mfjt50OM | 3 | 5m | 30m | 75 25 | 100kj 15|200p| 3 |10p| SR 他 
3A 攻 803D | 100mjl150M | 3 |5ma |30m |75 25 | 10081345 | 200p| 3 |100pi 5 | 2 
3AK803D | 100m|I50M | 3 | 5m 才 | 30m 1 75 30 | 100k 15 | 2008| 3 | 1008| 3 | 也 
3A 谎 803D | 100m|150M | 3 | 5m 有 | 30m | 75 30 | 100p | 行 | 200n1 3 | 1008| 3 | 42 
3AK804D | 100m|150M | 3 | 5 姻 香 | 60m | 75 30 | 10081345 | 200n1 4 |10p2.58 | 了 2 
3AK804D | 100m|150M | 3 |， 5m 玫 | 60mm | 75 30 | 100R| 45 | 2008| 4 | 1008|2.5nR | 也 
3A 改 23 i00mj150M | 3 |3m |30m | 85 25 | 1008| 45 |250k| 3 |100p| Sn | 10 
3 人 玉 24 100mj150M 3 |3m |30m 185 25 | 100k|15 |2508| 3 | 14100458 | 310 
3A 民 25 100mlt50OM | 3 |3m |30m | 85 25 | 100| 5 | 250&| 3 | 1008| Su | 3 
3AK26 100mll50M | 3 | 3m | 30m | 85 | 25 | 100p| 345|250u 3 11008| Su | 320 
3 点 玫 27 100mli50M | 3 |3m |30m | 85 25 | 100k| 15 |250n| 3 | 1008| Su | 2 
3AK33 | 100m|150M | 0.5 |10m |30m ， 25 | 1008|15 |2508|3 1100p| 5 1 20 
3A 玫 15 100mil200M | 3 | Sm |50m|8| 600 130| 100p| 15|200k14 | 710p| 10 | 12 
3 和 A 区 15 100ml200M | 3 | sm | 50m | 75 30 | 100p | 五 |200u 4 | 1 3 | 22 
3A 攻 1 100m 200M | 3 15a 吉 | 50mm | 75 30 | 100z| 1 |2008|4 1100812.5n | 全 
3A 玫 15 100m|l200M | 3 | 5m 昌 | 50m | 85 30 | 100R | 35 |2008| 4 13100p| 10h | 了 2 
3A 开 15 100ml200M | 3 |i0m 150m |85 30 | 100 | 五 | 20081 4 100 10n | 位 
3 人 A 必 了 15 100mj200M | 3 上 5 血 用 | 50m | 35 30 | 1008| 芋 |200n 4 | 100p| 4 | 32 
| 3AKH5 t00mj200M | 3 和 5am 理 | 60m | 85 30 | 100p| 415 |200n14 1108| 10 | 了 2 
3AK25 100mjl200M | 3 | Sm 理 | 30m | 75 30 | 100p| 45 |200n| 3 | 100p 3 | 42 
3 和 区 27 100ml200M | 3 | | 30ma 1 75 30 | 1008| 45 | 2004| 3 1100p| 3 | 12 
3A 玫 803C | 100 科 |200M | 3 | 5m 有 30 和 | 75 30 | 100p| 5 | 20081 3 |100p| 3 | 412 
3AK803C | 100zm|200M | 3 | 5m| 30m | 75 | 30 100p| 1 | 200p13 13100pR| 3 | 32 
3AK804E | 100mz00M | 3 | 3m 昌 | 50m | 75 30 .100p| 全 | 200n 4 | 100Ri2.5n | 2 
3 有 有 804 已 | 100tal200M | 3 | 5 如 要 | 50m | 75 30，100p| 145 |200n| 4 | 100p12.5 | 12 
3AK804PE | 100m;200M | 3 15m |60m 175 30 100p| 1 |200k 4 | 1008| 3 | 位 
3A 攻 11 120aa| 8SM | 3 | smy| 70m ] 85 30 13400E| 25 | 200k15 | 14108310 | 412 
3A 疏 寻 120mf 8M | 3 15 有 | 70m | 85 30 .100p| 25 | 200m| 5 | 4008 30m | 位 
3A 必 和 120ml 8M | 3 1 70 如 ，85 30 100p| 25 |20081 5 |3008|30u | 2 
| 3A 玫 代 120m， 8M | 3 上 5 和 村 | 70m 1 85 30 1008| 25 | 2008| 5 | 3008|30h 12 
3A 扩 和 120m| 8M | 3 1 5m 有 70m 185 30 100k|25|2008| 5 | 100&| 308 | 反 2 
3 入 发 侍 120ml 8M | 3 sm |70m|8| 500 |30 1008| 23251200p 5 11310030 | 细 
| 3AK12 120ml 5ML 3 |5sma |6m 18| 500 |30. .100r|201200n 3 41400810 | 42 
3A 必 12 1209a| 50M ， 3 5 垃 盏 | 60 科 | 85 30 1 1008| 20 120081 3 | 35100308 12 
3A 必 12 120i| 50M | 3 | 5m 可 | 60zm | 85 30 | 100h | 20 | 200&| 3 | 100R| 40 |， 12 
3AK12 120m| 50M | 3 | 5m 有 | 60m | 85 30 | 100z | 20 | 2008| 3 1100h| 0 1 42 
3AK12 120m| 50M | 3 | 5m 有 | 60m | 85 30 | 1008 20 | 200p| 3 100pl10 1 位 
3AK12 120m1 50M | 3 | 5m 有 | 60m | 85 30} 100 20|200u| 3 131008| 40 | 12 
34A 民 13 120m| 70M | 3 | 5m 可 | 60m | 85| 30 1100p| 145 |200k .4 13410081 | 22 
3A 开 13 120ml 70M | 3 sm |60m |85 30 | 100p | 120081 4 | 4100 310 | 所 
| 34A 有 13 420 如 | 70M | 3 5 从 利 | 00 和 | 85 30 | 10081 11200h4 41008190 | 拉 
| 3A 下 13 120m| 70M | 3 | 5am 时 | gm | 85 30 | 1008|1 15 | 200p| 4 14100810 | 2 
3A 攻 13 120m 70M | 3 | 5 和 有 | 60 和 | 85 30 | 100 | 瑟 | 2008 4 | 31008| 10 | 全 
3A 必 13 120m 7IM | 3 15m 160m 8 | 3500 | 30|10k| 81120084 |7100Rl 310 | 拉 
3A 区 19A | 120m | 80M | 3 | 5@m 才 | 50 也 40 | 100p | 20 | 200p| 3 |100p| 10h 1 2 
3AK198 220m 80M | 3 | 5 和 可 | 30 和 40 | 100a| 25 | 200R| 3 | 100&| 10u | 和 
1 】 


和 本 
二 极 管 
开关 三 极 管 
- 发 射 家 
| 放 
反 疝 截止 
于 训 系 
-| 
czo | 三 CE 形 F 吕 
| 《人 入》 ee IaX 
50h 10 | 20 | 65 
80 有 人 10 30 150 
50 10 30 | 150 
50 上 了 10 30 T50 
| 50 | 140 | 30 |3450 
50 内 10 30 T50 
50 几 30 30 1T50 
950 T0 30 T50 
50k | 10 | 30 |3200 
30 用 10 30 200 
60R | 10 | 好 150 
350 了 10 25 150 
| 50k | 10 | 和 5 |3450 
| 50R | 4340 25 | 150 
30 只 10 235 | 150 
| 50h 10 30 100 
30 | 150 
| 30 | 200 
| 5350 只 10 30 T150 
30 | 250 
| 30 | 150 
30 | 250 
200 10 30 3 
50h 1 40 30 | 250 
350h |) 40 30 150 
50 10 30 
50 具 10 30 | 150 
S0 10 30 200 
530 | 10 30 200 
30 200 
30 T50 
| 30 1T50 
30 | 150 
30 | 150 
40 150 
30 ，450 
30 | 150 
| 30 150 
| 310 T50 
| 30 | 150 
30 150 
40 T50 
30 | 150 
| 30 | 450 
30 | 4150 
30 150 


110m 0.35 0.35 工 刀 |T0 匡 
路 0.5 0.35 |」 1 也 |10 
10 也 | [0.5 人 .35 卫生 |10 了 
10 刀 | 0.5 0.35 工 乌 |10 所 
om [和 .5 0.35 志 |10 荆 
10zmm| 0.5 0.35 了 科 |10 孔 
10 纪 | 0.5 0.35 了 工 生 | 10 丘 
410 如 | 0.5 0.35 工科 10 组 
10 韦 | 0.43 0.25 工 志 | 10 了 
110 0.45 0.25 了 钮 |10 地 
ji 
| 地 对 0.43? 0.35 工 伺 |10 茵 
110am| 10,.45 0.35 工科 |10 联 
110 卫 0.45 0.35 工 过 |10 了 
10m| 0.45 人 .35 工 雪 |10 耳 
[om 0.45 ,39 王 姐 1 人 也 
10am 0.4 0.4 工 ii100m 
10 卫 
10 如 | 0.48 0.28 工 mm|10 茵 
10| 0.45 0 .295 工 血 |10 姻 
10m| 0.48 0.48 工 刀 110 绒 
10m | 0.48 0.28 工 位 110 纪 
10m0| 0.48 0.28 工科 |10 了 
10 表 | 0.48 0.28 王 包 |10 所 
10 刀 | 0.5 0.3 工 血 |10 扣 
10 刀 | 0.5 全,35 工 伺 |10 如 
10 包 | 0.5 0.3 工 m |10 匡 
110a| 0.5 0.3 工 志 |10 于 
10f| 0 和 ,45 0.25 工 刀 |10 卫 
10im| 10.45 0.25 工 如 1T0 伺 
10 刀 | 0.48 0,.28 | 工 吕 11L0 茵 
I0om| 0.45 人 .25 | Im|10m| 
10 和 | 0.42 f .2 工 志 | 10 了 
10m| 0.42 | 0.2 
10 姻 | 0.42 | 0.2 Ta|10z 
二 时 | 0.42 0.2 了 所 | 地 所 
10 也 
10 也 
1E0 姻 | 0.45 0.253 工 和 位 |10 如 
10 包 | 0.45 0.25 工科 |10 血 
10 了 | 0.45 人 和 .25 工 刀 |10 匡 
10 刀 | 0.45 (0.25 工科 110 了 ; 
10z| 0.45 | 0.25 | Tom 10 丁 | 
0 双 | 10.45 0.25 工 刀 10 细 
了 10 血 | 0.45 0.23 | 工 坦 ,10 锯 
10m1 0.45 0.25 工 也 110 纠 
110 如 | 0.45 0.25 工 世 10| 
110m| 0.45 0.25 | 1zm|10zm| 

0 .42 0.2 

0 0.2 


各 4-01 且 
太 


太 4-0TU 
A4-01B 
A4-01TB 


和 3-04C 
A3-04C 


AT 
A3-04C 


A3-04C 
人 1 
入 工 


生 工 
A3-04C 
Ali 


AT 
A3-04C 


一 一 一 -一 一 一 -一 


站 间 名 站 个 和 性 


5。 开 关 
5.1 错 PNP 型 
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1 案由 极 | 发 射 极 集 电极 
序 
- 其 报 
四 -~ 发 射 说 ~ 基 极 
散 反 疝 被 目 
功 有 
率 闫 率 流 | 温 | 阻 | 击 罕 电压 | 击 察 电 压 | 击 穿 电压 | 电 洲 
让 下 | 六 CaR)CEO 矿 CSR)CEO 矿 CBR) EBO 和 
Pei 万 | Feg| 7c |7c8 TI 下 村 宁 7 Tpp | Tcao | ca 
( 玖 ) | (Hz | (7) (AAA) | (A) col|eo/m (有 | (AAA》 | 人 (在 》| (有 ) (YY ) 
人 IE 的 1 2 
工 3A 民 19C 120m| 80M 3 5 科 军 | 50 匡 40 | 100| 30 120051 3 00 区 | 下 3 
2 3A 履 14 120m| 120M 3 5 弓 术 | 00 得 | 85 30 | 100g | 瑟 | 200 天 | 4 109 吧 | 20 吕 12 
3 3A 玫 14 120ma| 120M 3 110 鱼 60 了 | 85 30 | 1008 115 | 200 中 | 芭 1003 | 了 中 了 2 
4 3A 玫 14 120m| 120M 3 5 也 加 | 60 垃 | 85 30 | 100 吕 | 15 | 2008| 4 1008 | 108 | 32 
5 3A 玫 14 120m | 120M 3 5 纽 术 | 60 血 | 55 30 | 100 共 | 45 | 200 有 | 4 00 吧 | 了 0 下 12 
3A 疏 地 120| 120M 3 5 也 军 | 60 共 | 85 30 | 1008 | 瑟 1 200814 11008 308 了 2 
3 和 A 政 14 120 包 | 120M 3 号 垃 60 人 组 | 85 5S00 30 | 1008 | 芋 |200R| 4 T00& | 30 呈 | 了 2 
8 3A 疏 15 120 卫 | 200M 3 S 包 加 | 50 志 | 8 30 | 1001 415 | 200p| 4 100& | 40 上 了 2 
9 3A 必 15 120 姻 | 200M 3 3 和 要 | 60 地 | 85 30 1100 呈 | 4195 1200 只 | 了 3400L | I0 只 了 
10 3A 有 民 32 300 纪 8M 5 |10m 检 |150 卫 | 85 40 | 200 呈 | 25 | 300&| 5 200 只 上 10 12 
| 了 3A 玫 32 300 卫 8M 5 |10fm 1200 备 | 85 40 | 260 忆 25 300 必 | 5 200 只 | 30 忆 了 2 
了 2 3A 用 32 300 了 姻 8M 5 110 握 窜 |200 和 三 | 85 40 | 200 | 2 委 | 3001 | 3 200R | 30 甩 工 2 
13 3A 收 33 300m| 40M 5 |110 和 村 |1150 扭 | 85 40 | 200120 |300 关 | 4 200 六 | 30 虹 I2 
1T4 3A 玉 33 300 生 | 40M 5 110 锯 1150m | 8? | 40 | 200 中 20 | 308 有 | 4 206 攻 | 20 且 12 
15 | 3A 玫 33 300m| 40M| 5 180 亚军 |1150 半 | 85 | 40 | 200&120 3008| 4 12008|208 | 扫 
16 3ARK805A | 300 也 | 40M 5 |10 征 检 |150 和 名 | 75 40 ， 200 20 1300 4 上 2008| 3 T2 
17 3A 有 民 33 各 3800 如 | 70M 5 10 到 雷 |1150 科 | 89 40 | 200R18 | 300 | 4 200R| 卸 R 1 和 
18 3A 开 33 失 300 台 | 70 和 LS03 | 85 40 | 200j 118 13060544 200 上 及 | 230 长 32 
了 9 3A 改 33 从 300 生 | 70M 5 |10m 1150m | 85 40 | 200| 18 1300p14 1200R| 208 12 
20 3A 慌 33AA 300m | 70M 5 |110 王 村 |150 纪 | 85 40 | 2008|1 18 2300 4 | 200 芭 | 20 区 了 2 
21 | 3A 民 805 再 | 300z| 80MI 5 | 吉 生 村 150 甸 | 75 40 | 2008| 失 1300 | | 2008| 3 | 到 
22 3AK805B | 300 和 | 80M 3 110 和 姐 榴 |150 科 | 75 40 | 26021381300 呈 | 4 200 忆 巨 刀 王 
23 3A 玫 32 太 300 所 | 80M 5 |I0 中 及 |150 玛 | 75 40 | 200 呈 | 25 1300 | 4 200 有 | 5 攻 了 2 
24 3A 必 32 了 300 如 | 80M 5 110i 军 |150 也 | 75 40 | 200R| 235 | 300R | 4 200 芭 | 呈 其 了 人 
25 3 及 民 33 和 300in| TI00M 5 |10a 替 |150 纪 | 75 40 | 2200 235 1300p14 12320010 了 2 
26 3A 玫 33B 300m| 100M 5 110 弓 罕 |150 地 | 75 40 | 200 有 | 30 3008 1 4 200 北 | 0R 12 
27 3 和 及 33 了 B 300 雪 | 120M 5 |110 甸 冤 |150 二 | 85 40 ， 28003116 1300 吕 | 4 200 只 | 10 归 写 
28 3A 玉 33 卫 300n| 120M 1S0rm | 85 40 | 200136 13D08| 生 200 | 20 下 工 2 
29 3ARK33B 300 拉 | 120M 3 |10 嫩 1150ta | 85 40 1200n1316 1300 和 2008 六 | 20 吕 2 
30 3A 必 33B 300 妇 | 120M 5 |10o 1150 人 了 但 | 85 40 | 2004 186 1 309808| 么 200 共 | 20& 了 2 
31 3A 有 K805C | 300m | 120M 5 |i9m |1502 | 75 40 | 200p116 32320909 有 | 及 200 呈 | 3 了 2 
32 3 六 开 805C 3860 刀 | 120 取 5 1102 1 二 0 | 75 4 1 200| 1 309 入 1 290 卫 号 县 了 2 
直 3 和 下 34 丰 于 5S0M 10 1400ta 1700 坦 | 85 60 工人 | 38 信 生 | 1 刘 |9B 有 30 
3 3A 民 34 蝇 了 S0MI 410 137009700i | 85 00 工人 蔡 | 30 2 3 带 |100 妆 30 
FE 35 3A 玫 34C 工 5S0MI 410 1100P 1700m | 853 60 | 卫 钥 | 45 2 垃 | 六 mo0EE 30 
| 
本 
1 
| 
1 
生 
| 
| 
上 


2 也 As 
三 极 营 
开头 三 极 管 
集 电 裤 
| 
~ 发 射 航 
旗 
反而 藏 目 | 
电 流 系 
二 
Tcpgo | 下 cg 瑚 FF 
《内 ) (V )》 | 志 记 | 二 ax 
40 了 3 人 
30 T50 
3 宇和 
30 150 
30 150 
4 1S0 
30 50 
30 工 3 
4 150 
200 hh 10 40 1 200 
40 200 
40 200 
200 吧 NG 胡 0 200 
40 200 
40 200 
200 和 30 200 
200 愉 了 0 40 200 
4 200 
4 200 
40 200 
工 50 及 19 3 208 
T50 用 10 3 208 
30 电 10 49 了 5 有 
30b 10 40 15f0 
T00h 10 40 251 
100 忆 了 0 40 250 
200 册 则 4 200 
40 25 生 
0 250 
40 200 
T008 了 9 30 200 
100 吕 18 320 200 
600 只 290 20 83 
6D08 共 20 20 83 
600 及 20 2 85 


党 赣 全 条 站 延 存 | 下 晤 
外 序 
向 济 退 迪 降 
大 
压 村 1 时 | 时 | 时 
数 降 压 降 间 间 间 间 | 
| 
六 cgl Je | 68E8 cgs| 78 7c 丰 1 丰 寻 本 1 
2 -了 
(Vi 让 AI CVD) VD) TAOAT (Cs | (s) (ss) |6s) 
0.5| 50m| 0.42 10.3 41mal 10 了 
0.35| 810| 0.45 | 0.25 | 了 | 10 好 ， 2 
0.5| 10 生 | 0.45 10.25 | 工 oa| 10 了 基于 3 
f.5| 10m| 0.45 | 0.25 ml 10m| A3-04C | 4 
0.5| 10 人 | 0.45 10.25 | 1ma| To 引 
06.3 mp 0.45 | 0.25 | 二 | TO | ATI 6 
有 .3 10 和 | | | 7 
0.3 组 | 048 | 0.28 了 | 10 王 | A3-04C 8 
0.3| 08 0.48 |0.28 | 了 | 10 细 AT 9 
2 50| 0.S 0.3 Ta| 10 二 A4-02C 10 
2 30 弓 ， 0.5 0.3 5 纽 | 50 纠 IT 
忆 S0 二 | 0.55 | 0.3 15| 50 严 4-02B | 12 
2 50 如 | 0.553 | 0.35 | 5 纪 | 50 弓 A4-02C | 13 
2 50 和 | 0.55 | 0.35 | 5 50 严 14 
2 50m| 0.55 | 0.35 | 5 35 搓 A4-028B8 | 
2 | 50m| 0.55 |0.35 | 5om| 50m| 120n 1.6a 从 A4-02R | 46 | 
2 50 如 | 0.55 10,.33 | 5 二 | 3S0 细 A4-02C | 17 
2 50 科 | 0.55 | 0.35 |5ama| 50 甸 A4-02C | 18| 
2 50 如 | 0.53 | 0.33 | 5 50 匡 39 
2 50 人 得 | 0.53 | 0.35 | 5 30 鱼 | A4-02B |20 
2 50m| 0.53 | 0.35 | 5m| 50ml| 80a 中 工 .4 从 A4-02C | 21 
2 50m| 0.55 |0.35 |5mn| 50ml 80n 由 1.4 中 人 A4-02B3B | 22 
2 50m| 0.55 |0.13 15m| 50ml| 80a 800n 人 A4-02C | 23 
2 50i| 0.553 |0.2 |5 坦 | 50 虽 | 80a 由 | 800nm 从 A4-01C | 24 
2 50ia| 0.55 | 0.15 | 5 和 | 3S0 色 | 60a 由 6003 人 A4-02C | 25 
2 50m| 0.55 |0.2 |5m| 50m| 607 中 600an 人 A4-02C 26 
2 50 刀 | 0.55 0.35 | 5 志 | 50am A4-020C 27 
2 50 如 | 0.55 | 0.35 | 5 50 二 A4-02C | 28 
2 50z| 0.55 | 0.35 | 5m| 50m 29 | 
2 50 和 | 0.53 | 0.35 | 5m| 5 A4-023 | 30 
久 50 了 | 0.55 1 0.35 | 5n| 50ml 80n 中 | .2 人 A4-02C 31 
2 50m| 0.55 | 0.35 | 5ml 50om| 89n 中 1.2 有 1 从 A4-02B |32 
3 13500 和 | 2 50 刀 | S00tm | 150 卫 中 500a 人 B2-013B 33 
5 | 500z| 1 | 2 50z| 500m| 100n 小 300am 人 B2-01B | 34 
S Sn0ntml 芋 1.S5 150| 500 雪 | 100a 中 100an 从 B2-01B 35 
4 


民 


人 了 Ci 挛 


广 > 
所 人 co 门 何 


rarr cm<wcmaaeae 


5。 开 


天 


5.2 硅 PNP 型 小 功 


最 | 特 征 最 | 热 | 二 昌 吕 集 电极 妥 身 家 | 条 电 设 
异 大 | 大 | > | | 二 
新 | 多 | 前 二 3 - 划 极 
蕉 许 人 二 
结 | | 反 向 截止 
功 电 
率 | 频 率 流 | 温 | 胆 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 容 电压 | 电流 
| en | 六 CgR)C5O | 六 (BR)CEO | 扩 (BR)EBO 
攻 Pear 订 |Fcg| rc lrcewlToarl Rr | reg | ros 7TF | 7cao | 和 ca 
号 | 
| () | CH VCA) | CA) IC GCC)IVYI () Ca) | (A) | CA) (Y ) 
| | | Re 和 本 风光 
1 | 
30C 玫 1BF 30zm| 50M| 10 |10m | Sa | 175 | 25 100i | 15 100u| | 1003 | 0.5k| 40 
3C 政工 也 100 科 | 120M| 310 | 10ama |50a | 175 | 号 | 100k| 20 | 100| 5 | 300 关 | 0.5R| 10 
30CKIC 100za| 120M| 10 | 10m | 50a | 175 40 | 100& | 35 | 100& | 5 100 | 6.5h | 10 
30C K11A 100ma| 150M| 10 | 10m | 30m | 20 | 100k1345 | 100414 11310065 3410 
3CK1ID | 3100mlT50M| 10 | 10m | 30m | 20 | 100p| 1 | 1008|4 | 100| 058| 攻 
| | 
| 3CKI 100ia| 130M| 10 | 10m | 50m | 200 25 | 100m| 20 | 100k|5 1100n| on 10 
30 攻 1 100 和 | 150M| 10 | 10 姻 | 30am | 175 25 | 100u | 20 | 100u|4 | 3100810.5n| 1 
3CKTC 100m| 150MI 10 |10m ，30mm | 175 | 25 | 100n 20 1100nk4 13000210.58| 10 
3C 天 IE 100m| EM 10 | 10m | 30m | 175 25 | 100n| 20|100u|4 11 0 | 0.3 | 10 
3C 11D 100mm| 150M 25zm | 150 25 | 100 | 20 | 100 4 100 50a| 1 
30 KK1TA 100m| 150M| 10 | sm |50m | 4175 25 | 100k | 20 | 100| 5 in 10 
3C 玫 1 100m| 150M| 10 | Sm 1 50o | 175 | 25 | 1004 | 20 | 100R|5 13410008 10 
| 3C 必 TEF 100 科 | 150M| 10 | 10m | 50z | 175 25 | 100j | 20 | 100R|15 1 14100h|0.5u1 10 
3CKTD 100zma| 150M| 40 | 10m | 50m | 175 30 | 100m | 25 | 100&R 5 | 4100 | 0.5 | 10 
3C 玫 1G T00 菩 | 150M| 10 | 10m | 50m | 417 | 30 | 100p| 25 | 100&| 3 | 1008|0.54 | 1 
| 
3C 必 1B T00 吉 | 150M| 10 | Sm 150m | 175 135 | 100n430 |3400k|5 |1o0n 0- 旨 | 10 
3C 攻 1F T00m| 150M| 10 | 5 |50m | 175 | 35 | 14100130 | 100|5 100h| 0.1 | 10 
3CK1B 100mm| 150M| 10 ，10 垃 | 30 和 ma | 175 35 | 1008k| 30 | 100&| 4 | 90 | 0.5 | 210 
30 用 1D 100 姻 | 150M| 10 | 10m | 30m | 175 35 | 100R| 30 | 1008|4 | 100m|0.5E 10 
3C KiR 100mm| 150M| 10 | 10m | 30m | 175 35 | 100p| 30 | 100k|4 | 100R| 0.52| 340 
3CK11B 100m| 150M| 10 | 10m | 30m | 35 | 100p| 30 | 100k 4 | 100 | 10 
3C 必 111 | 100a | 150MI 10 ， 世 血 | 30 35 | 100 呈 | 30 | 100&14 100 10.5 呈 | 410 
| 3CK11B 100m| 150M| 10 十 10 如 | 30 | 175 35 | 100m| 30 | 100n| 4 | 1008|05| 30 
3CK100B | 100mm| 150M| 310 1 10mm | 30m | 175 | 35 | 100m| 30 | 100u|5 |100m|0.5 40 
30C 儿 1 瑟 100 和 | 150M] 10 | 10m 150a | 175 | 21100n|35 | 100k15 | 100n| 65 10 
3CKIH 114100 和 | 150M| 140 | 10 和 50 细 | 175 | 40 | 100k| 35 | 100n| 3S 00 | 0.5 410 
3C 区 1 100m| 150M| 10 | 10m 50zm | 175 40 | 100k| 35 | 100&|15 | 100n|0.Iul 10 
3C KTLE 100 了 za 150M| 10 | 10m | 20 了 | 150 | 50 1100pk| 40 13141005 100 0 10 
3C 玉 11C 100m| 150MI | 25zm | 150 45 | 100n| 40 | 1008|4 |1008| 50a| 10 
3CKIC | 100m| 150M| 10 | Sm | 50m | 175 | 45 | 100n| 40 | 100R 5 | 14008014 10 
3CKIG 100m| 150M| 10 | 5ma | 50m | 175 14 1100n|140 14310015 | 100k| 0 10 
3CK1LC 100m| 150M| 10 | 10m | 30 和 mn | 50 | 100|45 | 100|4 | 100m|0.5n1 TI0 
3C 改 1D 100m| 150M| 10 | 5m | 50m | 175 | 5| 100n|501|100R5 |3400n|0.1n 10 
3CK11C 100m| 250M| 340 | 10m | 30 姻 | 175 50 | 100R14 | 10084 | 3100n|0.5& 10 
3CKi00C | 100m| 250M| 340 | 10m | 30m | 175 | 50 | 1008| 45 | 100m14 | 100n|0.5n| 10 
3CK1ID | 100ml 350M| 10 0 纪 | 30 纪 | 175 20 | 1004| 15 | 100n14 |100R|10.58 310 
3CKi0oD 00 和 | 350M| 10 | 10m | 30m |175 | 30 | 100u | 20 114100R 4 11400110.35| 10 
30C 氏 32 100m| 350M| 6 2 纪 | 20 姻 | 150 | 20 | 106m 4 | 100R| 0 340 
| 3CKTIE | 100m| 450M| 40 | 10om | 30m | 175| 35 | 100n | 30 | 100n 4 1 1008|0.5u| 10 
3CKI00E | 100m| 450M| 10 10m | 30m | 175 | 35 1100n|30|100p|4 |: 0 | 0.5| 10 
| | | | | | 
3CKigaC | 100ml 450M| 10 | 10m | 30m | 175 | 各 | 100h|4|100k35 | 100810.1u 30 
3C 玉 4A 100m| 750M| 10 | 10m | 20m | 150 | 22213100ul 121100n|13 | 310080.1n| 6 
3CK4B | 100m| 750M| 10 110m | 20m | 150 | 玉 | 100| 12 100R13 | 100m10.1p| 6 
| 100m| 730M| 10 | 10m | 20om | 150 12 | 100k| 12 | 1008| 3 | 100u&|0.18| 6 
全 MI| 510 | 10am |20m | 3450 12 | 1004 | 42 100R| 3 | 100n|01u 6 
| 
50m | 175 115| 30kl1G| 30pl | 3081 10 | 10 
1 Sm | 20@m | 4175 | 瑟 | 100a| 1 | 100u|4 1 100p1 
10 | 5m | 20m | 175 | 30 | 100n| 25 | 100n& 4 | 100n | 
6 | 5m|20m |150 125 | 14100825 1 100n|3 | 31008 01 二 
10 | 5am | 20m | 175 15 | IO0| 221310004 | 100?| 


二 
1 


| 3 放生 
三 极 管 
率 开 关 三 极 管 
集 电 极 | 电 
- 发 射 补 
放 
反 疝 截止 
也 济 系 
reeo | re 玉 r 吾 
(入 ) 名 便衣 | 拔 各 区 
四 ES 可 
工 10 | 30 | 200 
工具 0 30 
工 上 了 30 
.5 1 25 | 180 
0 .5 10 25 | 180 
.1 10 | 50 1 
] 让 10 20 | 
了 上 10 20 
1 1 340 20 | 
1TR | 32 60 
0 | 14013255 
0.1 忆 1 50 
Th | 210 50 
TR | 20 50 
TAR | 3 80 
0.1h 10 25 
0.TH 10 引 
1 10 20 
| 王 必 10 | 20 
| fu 1T0 20 
1 
0 .5 1 25 | 180 
0.5 了 10 25 80 
504 10 25 | 180 
0.54 10 25 | 180 
1 10 50 
工具 10 80 | 
0.1R 10 s0 | 
0.5 有 了 40 | 450 
0.1 | 320 60 | 
0.fh | 工 25 
0.1 民 10 80 | 
0.5R 10 25 80 
人 .了 10 50 
3S0 25 | 180 
| 0.5B 10 | 25 | 180 
1 50 10 25 180 
| 0.5hm 1 25 1 80 
| 0.1T 10 3 200 
| 0.58H | 40 25 | 180 
0.5k | 340 25 | 80 
1 | 
| 0.1 30 | 25 | 148 
10. 6 25 
0.I 6 25 
0.1 6 25 
0.T 6 125 | 
50 aa 10 30 
0.1 6 20 
0.1h 6 30 
0 .1 15 5 270 
0.18R 6 3 


| 


流 


人 -> 


和 上、 
情 上 必定 定 上 六 们 人世 于 


要 本 


必 居 上 人 个 SB 


情 本 
福 人 安 上 


修 作 何人 一 天方 广 广 广 


安庆 卢 睛 


广 > 


> 


上 定 一 之 二 


Doc oocoo oo 


[em 证 aa 卫 tmm 就 am 用 ca ar RS Ca 


四， 
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AD 


馅 和 上 延 | 存 下 
外 邦 
升 退 贮 1! 降 
时 | 时 | 时 | 时 | 
压 上 降 问 间 间 | 癌 | | 
| ] 1 
| | 
| cgs | 78|7cl 二 1d 大 放下 
| 形 下 二 
| CCV) |(AJKA 0s) | (Cs (s) | 4s) 
| | 人 
| 0.5. 本 30n |15a 30a 是 A4-01B | 1 
| 0.5 134 甸 |T0m| 45n 由 310a 人 Ad4-01B | 2 
0.5 1ml10zma| 45a 中 110a 从 A4-01B 1 3 
0.3 1 组 110 了 笠 | 50na 中 80 芋 |30 Al120 4 
0.3 | fmj10m | S0m 中 30n |30a Al120 | 5 
0.3 1 型 |10 和 | 30n 115 30na 180m |A4-01B | 6 
0.5 iml10z|30n 15az |120n |30n jjA4-01B | 7 
0.5 Jim|l10m| 30n |15a 804 |3084 | Ad4-01B | 8 
605 |imli0ml sn 5a | 30a |30n |A4-07B|19 
0.35 | 1m|10ma| 45a 中 450 人 A4-01B | 10 
0.2 1 姻 |10 血 | 45a 1100n | A4-01B | 11 
0.2 工 也 |10 卫 | 45 60 1 A4-01 | 12 
0.5 1 匡 |10 和 45a 由 60a 人 A4-01B | 13 
0.5 1tj10 如 | 45a 中 1103 六 A4-01B | 地 
.5 1zmj10m| 45a 中 60nA| A4-01B | 15 
| | 
0.2 了 了 |10 卫 | 450 60 Ad4-01B | 46 
0.2 | 1 和 |10 如 | 45a 60a | A4-01B | 17 
0.5 1 也 |10 生 | 30m 5 也 1200 130x Ad4-01B | 18 
0.5 | 41ml10m| 30n |15a 80a |30a |A4-018B | 19 
05 |1mll0ml 308 |15a 30a |30n |]Ad4-01B | 20 
0.3 1 垃 |10m 50a 中 80a |30a AT20 | 21 
0.3 也 |10m| 50a 册 30n |30z A120 | 22 
0.3 | 1mil0m| 50a 中 80an |30a | Ad4-018B | 23 
0.3 | 1mil0m| 50a 由 80n |30nmn |A4-01B | 24 
0.5 1mj10m| 45a 中 110a 从 太 4-01 吾 | 25 
0.5 1zj10m| 45am 由 60a 人 A4-01B 26 
| 0.3 1110 生 | 30a 30n |30a | Ad4-01B | 27 
.3 TI 如 ;10 血 30 203 30n |30a | Ad4-01B 28 
| 0.2 T 开 |10a| 45n 小 50an 从 A4-01B | 29 
0.2 工 和 |10 了 | 45 60ma | Ad4-018B 130 
| 0.2 1 纪 |10 生 | 453 60na | Ad-01B | 31 
0.3 1mlt0m| 50n 由 30a |30a | 和 4-01B | 32 
0.2 1 血 |10 如 | 45aa 50m | 和 4-01B | 3 
.3 1T 世 |10 刀 | 50n 中 80n |30m |Ad4-01 了 Bi 24 
| 0.3 Ja|10m| 55a | 80n 1l30a | A4-01B | 35 
| 0.3 1zm|i0mil 50n 中 30n |30a | A4-01B | 36 
| 0.3 tm|10ma| 50m 30t |303 | 和 4-01B | 37 
| 0.35 | 1m|li0ml40an |30a 50n |40a |F3-034 | 38 
| 0.3 1 如 |10tm| 50n 中 30mn |30t | Ad4-01B | 39 
.3 1 了 |10 芭 | 50m 中 30n0 |301 A4-01 了 | 40 
0.3 1a|10ml 30a |20a 80nmn ln | Ad-01B |141 
0.3 | 1a|l0m|l 10n jl10n | 36n oa | A4-01B | 42 
0.3 1|10z| 10a |10a 20m |10a | Ad-01B |143 
0.3 Tom|10m| Sa 引 15a |5a |A4-01B | 44 
0.3 1 锌 |10 如 | 5a 5 10n |5a |Ad4-01B | 45 
| 0.5 1 科 |10za 250 an Ad-01BB | 46 
0.3 1 弓 |10zn| 150 小 30m 六 Ad4-01B ] 47 
| 0.3 {1mli0m| 15m 中 30a 人 A4-01B3 | 48 
| 0.3 Ttm|10 如 | 10a 5 和 25m |5a |A4-0L1B 1 49 
0.3 | ftm 10m| 415 中 30m 人 A4-01B | 50 | 
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| ] ] 
| | 最 特 征 最 | 最 | 热 人 水 电极 | 集 电 极 | 发 射 级 | 宗 电 失 
| 异 大 大 吕 二 
| 耗 多 | 呈 辟 ”~ 垩 1 
| 散 和 基 极 ~ 发 射 极 基 报 
结 | 反 向 截止 
区 电 
| | 率 闫 罕 流 | 温 | 阻 | 击 罕 电 压 | 击 察 电 压 | 击 穿 电压 | 电流 
| 人 六 (pp)CB0 | CBR)CEO | CBR)BHO 人 
| 了 允 
人 Fexyr | 亦 | Fecp| 7c TCM |T2M| Ra 7 了 Tpp j Tcao | 了 cs 
(而 ) | ez CCVY) TICA) CA TDJCCA ?| ATi SATY GAOA) CVD) 
2 了 5 2 RE 人 三 荆 
工 3C 氏 04A 150 和 25 了 | 175 15 100P | 六 100y| 0.18| 3 细 
2 | 3CK048 | 450 如 | 800M 235 和 | 175 15 | 1008| 4 | 100R10.181 旨 
3 13C 玉 373 | 450 刀 |1500M 提 5 垃 | 20 | 150 | 08 5 | 14100813 | 609 QTRT 旺 
| 3CK178 | 150m| 1G 10 | Sm | 20 | 3475 15 100n | 这 | 1008 4 | 00 | 
isS | 3CKE17C 1 150 .2G 10 5 包 | 20 如 | 1475 1 | 1008 | 了 雪 | 0 和 | 208 
| 6 | 3C 区 17DD 150 如 | .5 人 | 10 5 | 20 卫 | 175 15 | 1400h | 322 T008| 4 | 41008 
17 |3CKIA 1200m| 100M 10 1140m |30m | 175 20 | 1008 人 | 1008 4 | 4100n03 扣 
8 |3CR1ID 200 了 am TD0M 10 | 340zm | 30 雪 | 175| 20 | 100n | 1 | 1 4 14140021 83 
上 9 | 3C 攻 1A | 200 和 | 100MT 10 | 3 和 | 30m | 475 25 | 1008 | 20 17500844 41058018 20 
| 2 36C 改 了 如 200 半 | 100M 0 | 10 和 | 30m | 所 5 25 | 100p|20130081 4 1199 0 4 
| ] 
1TL | 3C 必 1D 200m| 100M| 10 | 310m |30m 1475 235 | 1008| 20 | 4008 4 | 1008 0 1 
1142 1 3C 有 LE 200 包 | 100MI 10 110 30 | 175| 25 | 100 | 20 | 2008 | 和 | 109 | 01 3 
1 | 3CREG | 200| 100M 10 | IT0m | 30@m | 175| 人 3 | 1008| 20 |100p 4 | 34100808| 0 
14 | 3CR1B 2090 如 | 100MI 10 | 40 30 了 血 | 175 40 | 1008 30 | 100 有 | 4 | 41000410.13 | 2 
全 | 3CRTIR 200mm| 100M| 10 | 10am | 30z | 175 40 | 100n| 390 11008| 4 | 410 0 了 
16 1 3C 发生 民 200 刀 | 100M| 10 ，TI0m | 30 血 | 150 S0 | 1008140 | 10081 5 |100& 人 纪 
17 | 3C 攻 1C 200m}; 100M| 10 | 10m | 30m | 175 60 | 1008 1 43 | 100p14 141008|0.18| 410 
18|3CKTIG 1200 血 | 100M| 0 110m | 30 志 | 150 60 | 100 | 50 11009815S | 100pP 0. 20 
19 | 3C 必 4A | 200a| 120M 50 妇 |200 了 20 | 100| 23 1008 S | 1008 
20 | 3CK4C 200 锯 | 120M | 50 钙 |209 所 20 | 1008| 25 | 1008| 5 | 1008 
和 |3CK4B 200 纪 | 120M 50m 1200i 30 |， 100p| 35 | 1008| 5 | 1008 
22 | 3C 下 4D 1， 200 芋 | 120M 50 包 4200m 30 | 100B | 35 1190n135 | 4100 
23 | 30CKIR | 209mm| 150M| 工 -| 10m | 30a | 4175 45 | 1008145 | 100R|5 | 100n| 0 20 
24 | 3C 2C 300t| IO00M| 10 | 10m | 5 和 | 175 25 | 1004|45 1 1008| 5 | 1902| 0.1R| 2 
25 | 3C 玉 3D 300 芋 | 100M S0m | 150 60 | 1008140 00 4 | 100p| 048 旨 
26 | 3CK7A 300 灵 | 150Mi 10 | 10m 150m | 4175 25 | 1008|15 | 10081 5 1008|10.42| 2 
27 | 3C KK7 了 300 锐 | 150M| 10 | 10ta | S6aa | 175 25 | 100811S 100815 | 310081 0. 320 
23 | 3CK7C | 300aa| 150M| 10 | 1 到 | 359 | 175 25 | 100B| 43 | 41008| 5 14100810 30 
29 | 3G 玫 7 304 从 | 150M| 10 | 10m | 50m | 175 35 | 1008| 15 | 1008| 5 | 1008|018| 10 
36 | 3C 政 7 蕊 308 生 | 150M| 10 | 10m 50 血 | 4175 35 | 109h 13 | 1008| 3 4000. 1 
上 | 了 
31 | 3C K7RF 380a| 150M| 10 | 10m | 50m | 175 35 | 100P| 1 | 1008R15 | 1008|90.11 10 
32 | 3C 孜 2 马 3800z| 150M| 410 | 10m | 350 | 175 20 | 100p| 和 | 100p 4 | 41900628 10 
33 | 3C 玫 2 300m | 150M| 10 | 10m 1 50m | 175 20 | 1008 | 1 | 100nR15 | 14190080. 
34 | 3C 区 2A 300 征 | 150M| 4140 | 10 划 150 | 175 25 | 100R | 和 | 1008| 4 14109050.18| 410 
3 | 3CK2C | 300@| 150M| 10 | 09 | 50 也 | 175 25 | 100n| 15 | 100 4 | 100p|0.18| 10 
36 | 3CK2 马 300 血 | 150M| 10 | 10 联 | 50 血 | 175 25 | 160 | 切 1 4 | 1008|0.f8| 49 
37 | 3C 玉 110A | 300 和 | 150M| 10 | 40 如 | 50 血 | 175 20 | 100p| 15 | 1008 4 | 100 
38 | 3CKT110A | 300 严 | 130M| 1 | 10m | 50m | 175 20 | 100|45 | 100| 4 | 100&|0.28| 工 
39 | 3C GH10A | 300mm| 150M| 了 10ama | 50 血 | 175 20 | 100P|145 | 100&| 4 | 1008|0.28| 410 
4 | 3C 必 11 300m| 1S0M| 10 | 10m | 50m | 4175 20 | 10081 和 | 4008| 4 134008 
41 | 3C 芭 1101 300m| 150M| 10 1 40a | 50m | 175 20 | 100p145 41414004 11008|0.2| 410 
】 4 人 | G 300 阅 | 150M| 10 | 30oa | 50 细 | 4175 20 | 100hR|345 | 41400114 |100u|0.28| 3410 
43 12 和 | 300 耳 | 150M| 10 | 310 | 50m | 175 1 了 5 1 4 100 忆 | 0.2 呈 | 了 
44 | 3 长 112 信 | 300m| 150M| 10 | 10m | 50m | 175 20 | 100R| 45 | 100| 4 | 100Ri 
4 | 3CK112A | 300m| 1450M| 190 | 10m | 0 中 | 155 20 | 500p| 45 | 100R| 4 1980] 0.2 | 10 
4 |3cGll2A | 500m| 150M| 10 | 10m | som | 175 20 | 100p| 345 | 490 | 4 | 3 0.2 放 | 310 
47 | 3C 疏 112D | 300m| 150M| 10 | 10m | 50m | 75 15 4 | 1400 0.27 | 49 
45 | 3CK112D | 308 生 | 450M| 30 | 芭 血 | 50 严 175 20 | 300p| 瑟 | 10081 4 | 100R 
49 | 3C 必 了 2 | 306m| 1450M| 10 | T0m | 50m | 175 20 | 1008|1345 | 100 4 | 100810.28 
50 3C G112D | 300@| 150M 316 110 50 坦 | 175 | 20 1008| 15 | 300p | 100 王 | 0.2 有 | 106 
| j | 


雍 开 闫 三 极 管 
集 电 祖 | 电 温 | 前 亿 名 存 下 
外 序 
- 发 射 极 问 迪 降 
放 大 | 
反 闪 截 炒 焉 时 了 时 
电 流 系 数 降 卜 间 间 
| 
Tczo Fecgl ApFE IFecgl TclFppsjPcas17o| Tc 如 1 和 村 攻 
(A) [KKY7)imialmaxl(VIAJ VCOVIKAJCA ss) | (ss) | (os) j 
0.1R | 10 | 40 10 | 2aa| 1 0.6 | 和 押 ma| 10m| sa | 10a 70t | 30a A4-01B 工 | 
0.1h | 10 | 40 10 | 2mm| 1 0.6 | Ta| 10m| Sa t0n | 50n | 20a A4-01B 2 1 
(th | 10130|1270| 61|5ml1 0.3 | 1m| 10m| 10 5a 25x 引 卫 人 A4-01B 3 
0.1 此 6 | 30 6 | 5 组 0.3 | 14ml 10mn| 15a 中 30t 人 A4-013B 4 | 
0.1R | 6|30 6 | 5 0.3 | 1m| I0ml 15a 由 30a 从 A4-01B 5 | 
0.4n | 6|30 6 | 5m 0.3 | 1m| 10m 15a 中 30 从 A4-01B 6 】 
0.2R | 10 | 3 1 260| 10 |10m| 0.9 |03 | ml im 52 80z | 30an A4-0T 7 | 
0.2h | 10 |130|200| 10 |10m|0.9 103 |1tml 10ma| 50n 由 36a | 30m A4-01B 8 | 
0.28 | 10 | 25 1 |10mm 0.3 | Iml 10ml 30a | la |120n | 30n 9 4 
0.28 | 2 | 和 5 1 [1aa 0.3 | 1ma| 10ml 30ma | 15an 80nm | 30n 101 
0.2&R | 10 | 5 1 |10z 0.3 | 1m| 10m| 30ma | 15a 80a | 30an 攻 
0.28 | 10 | 55 1 |10m 03 |1tml lmj 30n | 1a | 30am | 30a 12 | 
028 | 10| 80 1 |10m 0.3 | tm| 10m| 30a 15na | 30n | 30a 13 | 
0.28 | 10 |30 |200| 2 |10m|0.9 103 |1tml 10m| 50a 80na | 30an A4-01B 14 | 
0.28& | 1|130|200|2|t0ml09 103 |1tm| 10m| 50a2 由 308& | 30a A4-01B 1 | 
0.2R | 101401450| 1|10m|0.9 10.3 | tml toml 30m | 15a 30na | 30a A4-013H 16 | 
0.2 | 10 | 30 |200| 10 |1m|l0.9 103 | TIml 1i0mj 50a 80m | 30a A4-013 17 
0.2h ,10 11440110 1110ml0.9 103 | tml 10m|l 30na | 15a 30n | 30n 入 4-01B 18 
Th | 10 | 25 1 150 刀 | 1 0.5 100m| 50a 150n | 50a A4-023 19 
1TR | 10125 1 |50mm| 工 0.5 100 科 | 50a 中 80mz | 80a A4-02B 20 
Th | 10 |35 1 150m| 1 0.5 100mm| 50a 中 150a | 50a A4-023 21 | 
1 | 10135 1 150aa| 工 0.5 100m| 50a 中 80na | 50a 入 4-02 习 22 
0.1 |20130|270| 1 [10ml09 |103 |t4ml ft0ml 30z | 20a 50a 10m A4-01B 23 | 
Th 11410140 T0 110 如 | 工 0.3 1 也 | 10 了 | 153 30a 80z 30 A4-013 24 | 
0.1h | 10 | 60 6 |10z| 0.9 | 0.35 | 5m| 50m| 100ng 150m 人 A4-013 25 | 
0.1h 14101401 8 40ml0.9 10.25 |1a| 10m| 30a 15a | sn | 30a A4-02C 26 
0.1 | 2 和 140| 80 TItm09 |925|3mal 10mol 30a | 三 a 80a | 30a 六 4-02C 27 
0.1 | 2 和 |8013420 10mal09 |025|1m|l 10ml 36a | 45a 80a | 30a A4-02C 28 | 
0.1R | 14101201 40| 工 |10ml09 |025|1mj| TI0ol 30a 15na | 30a | 30a A4-02C 29 | 
0.1u 41011401 80| 工 |tpbmalo9 |032511m| 10m| 30a 15nmn | 30n | 30a 和 4-02C 30 
0.1 101|80|120 1|110|0.9 10.35 | tm 10ml 30a | 45n | 30n | 30a A4-02C 31 
0.5h | 10 | 25 1 tmal li 0.3 | tml 10ma| 30a 15a 80n | 30a A4-01B 32 
0.1R | 10 | 46 了 140 和 | 工 0.3 | iml I10m| 30an 80am | 30a A4-01B 33 
1 110| 3 |270| 1|10ml09 103 1fTmal tom 60ab 1808 人 有 4-0TB 34 
1 | 10125|270| 1|10m|0.9 |103 ，1lml 10ml 40mn 中 100a 从 A4-01B 35 | 
Ta | 4101 生 |270| 410 0.9 |0.3 | 1a A4-01B 36 | 
0.2h | 101 和 1180| 工 |30z 03 | 3m A4-01 了 37 | 
0.2h 110|135 14180| 了 |30m| 0.95 103 | 3m 和 4-01 呈 38 | 
0.28 10125 | 180 11300051， 03 | 3 和 A4-01B 39 | 
0.2Hk 11340125 80 工 |30m 0 3 | 3 入 4-01 台 40 | 
0.2h | 10 | 生 | 80| 工 | 80 0.95 | 0.3 | 3a| 30m| 和 4-D1 了 8 41 
0.2h 10 和 | 80| Tom|l095 | 03 |3m A4-01 了 42 
0.2h 1103| 4380 1|30m|095 1 03 | 3m A4-01B 43 | 
0.28 | 3101 和 | 3180 工 50m 0.3 | 3aa A4-01B 44 | 
0.2 |101251180| 工 |30m|l0.95 | 03 | 3 A4-01B,A3-07A | 45 1 
0.2R 11ti123 | 180 1130m|10.95 |0.3 |5mn| 3 和 4-01 昌 46 | 
0.2R 10135| 8 1130m|0 站 03 | 5m A4-01BB 47 | 
0.2R | 10125| 80| 1|30m 0.3 | 3a| : A4-01 昱 48 | 
0.28 | 101 生 | 80 Ti30ml0.95 103 |3m A4-01B,A3-074A | 49 | 
0.2& 10121 80 1 Poem| 0. 冯 | 0.3 | 3 A4-01B 50 | 
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300 锯 
300 扭 
300 匡 
300m 
300 卫 


300 血 
300 卫 


300 匡 
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300 世 | 


5 天 
5.2 和 夸 PNP 型 小 功 
0 | 
特 征 最 | 节 热 集 电 极 | 集 电极 | 发 射 极 集 电 航 
大 
多 | 高 - 基 极 
许 - 基 极 | -发 射 极 | - 基 极 
到 
频 于 流 | 温 阻 击 穿 叱 压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 电 流 
矿 (pRycBo | 玉 (5R)CEO | 六 (BR)EBO 
| | 机 矿 
Jr | Fegj Tc | Tc TaM 责 于 六 了 Tpp | 17cBO | 广 c 
(Hz VCA TICA) CCICV VIA TY (入 ) |Y) (A) 1 (CA) 1 (CCY7) 
2 昌 本 加 se 人 
T50M| 10 110 |1100 血 | 173 20 1 100p1315 | 3100p14 | 100n 0.2 10 
J50OM| 10 |10m |1100 志 | 175 20 | :32008135 11310014 | 14100102 10 
TS50MI 410 | 蕊 所 50 和 如 | 200 20 1 4100p 14513100 5 | 3100 0.1h 10 
T50M| 10 1 菩 焉 盏 | 50 鱼 20 | 100p 51150084 11341000.1u 410 
TS0M| 10 10 刀 | 350 组 20 1 100 了 41 1008| 4 14100701 10 
1 
150MI| 410 | 蕊 王 50 阻 20 | 1008 5 1100pn| 4 | 51000801 10 
T50M| 410 110 孟 军 | 50 琢 20 | 1008 45 | 100ph 4 |I00n 0 410 
T50M| 10 110m | 50 坦 20 1 1008| 345 1 31410014 11410001 340 
150M| 10 |10m | 50zm | 175 20 1008 345 11008| 4 14100801 410 
150M| 10 |10m | 5350 | 17351 20 | 100p1 45 1100p| 4 | 100&|0.28| 410 
150M| 10 1130 据 50 钮 | 1735 20 100i 呈 14151100pb| 5 | 1004|0.28| 40 
T50M| 10 110 联 50Z | 175 20 4 100 1 工 3200 关 | 5 1I00 | 0.28| 10 
150M| 410 110 耳 50 双 | 175 20 | 100 呈 | 4 二 100n| 5 1004u 1 0.2| 10 
150M| 6 |10m |50m | 175 25 | 100 人 如 全]100n 4 | 14100018 40 
T50M 50 刀 | 175 25 | 100 史 | 工 100h| 5 | 100u 0.1A 10 
150M| 6 110m |50 甸 | 175 25 | 100i 伍 | 100n| 5 | 100| 01b| 10 
TI50M| 10 |10m 150a | 175 25 1 :00u 15 100p| 5 |100u| 0 340 
150M 50 握 | 175 25 | 100845 1008 5 |1004| 01 10 
150M| 10 110 刀 | 50 鱼 | 175 25 | 100p 415 | 1008| 5 | 100u | 0.1R| 10 
150MI 10 |10m | 50m | 175 25 | 100 虽 5300 5 1008| 0.18| 4 
| 150M 50mma | 175 25 1 10084 35351005 1100 01 40 
150M| 1410 140 590 了 | 175 25 | 3400a135 | 100m 5 14140084 0.1 10 
150M| 工 |10 生 |50 如 | 175 25 | 100p 3 和 3100 53 | 4100 0.1T| 了 
150M| 10 110 匡 502 | 1735 1002 35 3100p| 5 | 100n|0.1u| 10 
150M 50 志 | 201 100p135 1 4100p| 4 14140001 340 
150M| 410 |110 匡 5S0m | 175 20 1 10081345 | :00 5 | 100R 0.2hi 10 
150M| 410 |10m | 50@m | 175 20 | 100 如 415 |31ooul 5 |100n|0.28| 10 
150M 6 |110 匡 50 如 | 175 25 | 1008 4 4100 5 | 41410001 10 
150M ij 10 110z 50 刀 | 175 25 |」100p | 35 1 34100015 | 4100u| 0.1A| 10 
150M 50 志 | 175 25 1 1008j 15 | 100 5 | 100 0 10 
150M S0zm | 175 25 | 1008 415 100 5 | 41004| 0.1u| 10 
150M| 410 110 姻 50 锯 | 173 25 | 1008 14511005 | 400 0.1u| 10 
150M 50 世 | 175， 25 | 100p| 23510055 | 41004 0 340 
150M| 10 1410 好 50 班 | 173 25 | 100 145 to 5 1100 0.1n 40 
150M| 1I0 110m 50 钥 | 175 | 25 | 3100 1100n 5 | 100u0.1n| 40 
150M| 410 110 锯 50 红 | 175 25 64345131008| 5 | 1008|0.1| 340 
150M 50 了 20 1 10081 415 14310014 1141400010.1 40 
TSs0M| 10 110z 50mm | 175 201 4100 415 100815 | 100 028| 10 
150M 50I | 175 25 1 100p1 151 20081 5 |100p|0.1| 10 
150M 6 | 吉 O 奸 50m |， 175 25 0001 345 | 100&| 5 100 | 0.1 40 
| 150M| 10 |10m | 50m | 175 25 | 100p| 15 | io00n 5 100 01n| 10 
150M 50 如 | 175 25 4 1008 45 1 1I00A 5 1100 01 10 
150M| 10 110 纪 50 孟 | 175 25 | 10081 41451100k 5 | 100 0 0 
150M 50 廿 | 1751| 25 | 100 同 45 11002 5 | 1008 | 0.1 10 
150M 二 1110 50m | 175 二 5 605| 415 |110085 | 100u 0 340 
150M| 20 110 50 志 20 | 4008 4345 1100n 4 11410011 320 
| 1S0M| 140 |110 也 50 所 20 | 1008| 45 | 3100 4 11310001 310 
150M 50 孟 20 | 14100845 100u 4 | 34004101 1 
150M| 410 0 也 50 卫 20 | 100i 25 上 1004 4 34100101 40 
150M| 0 110 据 50 了 ma 20 | 1001 415 | 1008 4 | 100010.15 


系 


7 
max | (V) 1 (CA) 


ic 


全 刁 an 生 aa ， 一 一己 一 王 芝 定 己 二 己 


FF 上 廊 几 六 六 FF 着 冰 mw 六 产 关 mm 上 上 六 并 RawPF mmwmu bi 上 ii 
下 下 下 和 下 


人 CE 3 
的 9 9 


amp csml ap 攻 ne 明 sa 


Fi 卢 上 卢 


T50 


40 


上 请 
卢 卢 上 疡 让 户 六 请 廊 关上 由 安 王 上 六 中 必 上 上 产 全 关上 上 产 关 六 六 请 FF 上 


忆 上 人 外 上 恬 


FF 二 F 定 上 FF 请 


30 锯 
30 了 za 
1T0 了 和 
10za 
30fn 


10 姻 
10 姻 


j 
] 
| 


己 靖 上 上 人 2 YA sa KR 


| 


CA 


卢 马 睛 睛 


5 


《所 


FF 马上 


Co 


totoi pmpi im 让 ppm mibiwei mmmmp mwmmmi wmmmib mm wm mw 


间 
fr 
号 
(3S) 《3s) 诈 《〈3) 

50m 中 80 工 
50 中 40 2 
30a 153| 802 3 
80 3 4 

50a 中 80n 5 

45a 中 00 B 6 
802a B 7 

502 中 8f0a 了 8 
50n 中 80a 了 9 
80 3a B 10 

30a 20ana | 100n 4-01B T[ 
100 t Ad4-01B 1T2 

30n 15 丸 | 120 屏 A4-01B 13 
30 1 20320 | 80a A4-02 阳 14 
30m 15 且 | 120a 和 4-01 卫 15 
30a 153| 2003a Ad4-01B 16 
5 了 30| 120a A4-01B8 1T7 
30a 152| TI203 A.4-01B 18 
30a T5| 120a A4-01B 19 
303 5 卫 | 120a A4-01B 20 
30a 1530| 120a A4-01 了 2 
15 了 30m | 1203 A4-01B 22 
300m |1500| 1603n A4-(iB 23 ， 
303 TS 全 | 120 环 上 4-01 了 24 
45m 中 80a A4-01B | 25 
30a 20mn| 80a A4-01 了 26 
80a A4-01B 27 

302 TS 1502 A4-01B 28 
T5 了 302 | 120a A4-01 了 29 
30a TI32 | 12038 A4-01B 30 
30 荆 了 5 人 | 90 上 4-01 了 B 31 
30am IT53| 120am A4-01 卫 32 
30 3 51 | 80an A4-013 33 
15 也 303| 80 A4-01 了 B 34 
30m 15 卫 | 1I20a A4-013B 35 
303a T5n| 120an 太 4-01 了 了 36 
45 卫 中 80a A4-01B | 37 
30 3 15| 70a A4-01 吕 38 
30 屏 TI5 习 | 80ana 上 4-01 了 了 39 
30a 150| 80a A4-01E 40 
15 卫 30n0| 80n A4-01B} 4 
30a 5| 90aa A4-0T 了 B 42 
30a T5| 80a A4-01 瑟 43 
30 3 T5RR 80a 太 4-01 卫 44 
30a T53a| 120am 和 4-01 瑟 45 
30aa A4-01 呈 46 

50 了 中 30a A4-01 日 | 47 
45 卫 中 80aa 4A4-01B | 48 
80aa 太 4-01 了 了 49 

50a 中 30a A4-01B |50 


| 
了 
上 产 
人 > 
<D 
吉 1 


号 号 

1 | 3C 玖 2 | 
2 | 3CK2BD 
3 3C 政 2 电 
4 | 3CK2 了 3 
5 3C 开 2 
6 38C 玉 2D 
9 3C 用 2 
8 3C 久 2 甩 
9 3C 玫 2 
10| 3CK20 
1 3C 改 2D 
12 | 3CK2D 
13 | 3C 有 2 
14 3C 玉 2D 
1 | 3CKK2B 
16| 3CK2E 
17 | 3C 玫 2 也 
18 | 3C 攻 2F 
19 | 3C 玉 2E 
20 | 30CK2E 
21| 30C 必 2 
22 | 3C 玉 2 
23 | 3C 下 2 马 
24| 3CK2EE 
25 | 3C 必 2 所 
261 3CG 改 2 
27 | 3CKK2F 
28 | 3CGK2E 
29| 3C 必 2F 
30 | 3CGK2FR 
31 | 3C 攻 2 
32 | 3CG 攻 2F 
33 | 3C 疏 2F 
34 3G 改 2F 
35 3C 玖 2G 
36 | 30 长 2G 
37 3C KK2G 
38 | 3C 改 2G 
36 3CK2G 
40 SC 攻 2G 
4 30 牙 2G 
42| 3CK2GG 
43 3CK2G 
44| 30 玉 2 瑟 
45 | 30C 区 3A 
46 1 3CK3B 
47 | 3CK3C 
48| 3CGK7 
49 | 30 玉 7A 
50 | 30 下 7 卫 


300 了 
300 刀 
308 也 
300 位 
300 阵 


308 
300 也 
300 
300 了 
300 嫩 


300 位 
300 持 
300 玲 
300 如 
300 伯 


300 二 
300 了 好 
300 押 
300 舞 
3080 也 


300 坦 
300 取 
300 扎 
300 了 
300 妈 


300 缮 
300 了 和 
308 血 
3009 
3008 弓 


| 300 丘 


300 联 
300 刀 
300 所 
300 姻 


300 陡 
300 弓 
300 摆 


1 300 刀 


300 饶 


300 鱼 
300 妇 
300 锯 
300 了 za 


300mm 


150M 


130M 
150M 
工 SOR 

TS50M 
T350M 


了 350M 
150M 
了 50M 
T50M 
150M 


150M 
136M 
130M 
150M 
150M 


T0 
T0 


10 
10 


ae 


5. 开 关 
5.2 硅 PNP 型 小 功 


征 最 最 热 集 惠 家 | 集中 极 | 发 射 裤 集 电极 
大 
旬 | 基 极 | -发 射 极 人 
- 莫 极 | -发 射 - 基 
结 反 疝 入 由 
率 水 汐 阻 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 击 穿 电压 电 演 
矿 (BR)C5O | 六 (BR)CEO | 入 《BR7EBO 人 
Te | 7ew Tora Ra Tc 7 了 Tcso | 学 c3 
(上 ) | (ADDARDIVY CA YA KGA TAGCY) 
10tm | 50 了 和 |17 引 20 |100R1415 1310041400810.1P1 10 
10m | 50 撕 | 175 20 | 100 | 全 | 100 1 4 1 100010.1 340 
30 全 | 4175 20 | 10081415 1410081 4 11410010.221 10 
TO | 50 了 | 4175 1 20 |100k145 14100 5 11410070.2h 4340 
10m | S9 了 锯 |125 20 1007 | 1| 100n1 5 | 1001 02 10 
油 
350zm | 了 73 25 | 10081 15 | 100pR 5 111410010.11 10 
10 王 | 50 班 | 175 25 | 100p115 | 10021 5 | 4100810.1 410 
350m8 | 175 25 | 100&1 1 | 100p5s 110080.1 10 
0 | 502 |175 25 | 1008|1 4145 1100R 5 |1100k10.18 340 
10 卫 | 50 刀 [175 25 | 100& | 15 100|1 5 11300810.1| 10 
S0m 1175 25 | 100|1 4145 | 100p 5 | 100p|0.1P 410 
TO 也 | 50 姐 | 了 75 25 | 100P| 415 | 10081 5 100h | 0.18| 10 
102 | 50 和 | 175 25 | 1001 415 | 100k| 5 | 100p|0.1P| 340 
10 生 | 50 也 | 175 25 | 11090145 | 100h 5 | 100n0.1 410 
10 姻 | 50 了 | 173 15 | 100n SS | 100| 0.1n| 区 
50 也 20 | 1002| 1415 | 100A 4 1100810.1 10 
10i | 50za | 175 20 | 100| 45 | 41410083 | 100n10.28| 4140 
50za | 175 25 | 100R| 1 1 4100p|5 1100n|0.12| 10 
50 刀 | 175 25 | 100 有 | 415 1100 | 3 1 100& | 0.18 10 
10 和 姻 | 50m | 175 25 | 100 员 | 15 | 100 呈 1 5 1005 | 0,.1i | 10 
10 亿 50 | 173 25 | 100 巧 | 15 | 100 | 5 10010.1u1 10 
50 了 m | 175 25 | 1008| 1 14100235 1400 有 | 01 10 
10 生 |，50mm | 175 25 | 1908| 45 | 100 只 | 5 1400j | 0.1h| 10 
1T0m 1 50oa | 175 25 | 100145 | 100 | 5 | 1002|10.1p| 10 
10 职 | 50 和 | 175 25 | 100R| 15 | 1004 5 1 1008|0.1h 10 
50 好 20 | 100p1345 |I00814 |1341008101 10 
30 如 | 175 25 | 100p | 35 11410015 11410001 10 
50 乌 | 工 75 25 | 100j | 45 | 1008|15 |100410.1| 10 
102m | 50 呈 | 175 25 | 1008| 45 | 100 5 11000012 40 
10 姐 | 50 钮 |175 25 | 10051 45 | 100k| 5 | 41600018 10 
50 刀 | 175 25 | 1008145 11008 5 |100810.18| 10 
10 科 | 50mm 1175 25 | 1001345 | 100 5 11000015 1T0 
10 生 | 50 锯 1175 25 | 100 只 | 15 | 100R1 5 | 100|0.1 10 
10 | 50 刀 | 175 25 | 1008115 | 100 5 34100801 410 
50 吉 20 | .1I008| 45 1100 4 |1008 0.18| 10 
50 人 组 | 75 25 | 10081145 | 10081 5 13410030.1E | 40 
50ia | 175 25 | 100 45 13410005 | 4008|0.1R dd0 
了 8 全 | 5350 如 | 175 25 | 100| 15100015S | 100810.1R 40 
1 人 | 502 |175 25 | 100R 15 | 100R| 5 | 100810.41| 40 
50 刀 | 175 25 | 14100815 100 5 | 1098|0.12| 410 
0 贡 | 50 如 |175 25 | 100p 1 | 41410085 | 1005 80. 40 
站 和 | 50 和 | 175 25 | 100 只 | 15 | 100 5 11400581 0. 410 
10 刀 | 50 纪 | 175 15 | 100 此 | 5 T00 外 | 0.1 40 
50aa | 175 25 | 1008135 | 100p| 5 | 2008 0 了 
100 锯 | 175 15 | 1008 45 | 100R 4 | 43410081 0. 20 
100t |T75 15 | 19901415 | 10041 4 | 41060810.181 10 
100 媚 | 175 15 | 1002&115 | 1008| 4 | 4100R 0 3 
10i | 50 志 | 200 25 | 1008115 | 100p 5 | 100 有 | 0.18| 40 
10 王 | 50t 生 | 175 25 | 10015S | 100 只 | 妈 100 | 0.1 有 | 410 
340 地 | 50 鱼 | 173 25 | 190p1|1415S | 41008| 4 110010.15 10 


rr 


率 开 匡 三 极 管 


集 电 极 红 流 前 饮 和 起 咎 

-~ 发 射 航 疝 升 退 
放 大 
及 册 截 止 正 册 时 
电 流 系 数 涤 压 降 间 闻 
本 ee 生 灿 _ 

Tczo | 瑚 cz hrB | Frcgl7rcjlrrass | Fecgsi7sl rc 和 多 

(内 》 (YY>》| tin | inaz |(V) (Ai 《Y7) (有 ) (AN) 放 (不计 CS》 103) 

0.2 上 | 340 30 | 200 1 |10m| 0.9 0.3 | 1@|1o 5S0a 

0.3 具 0 25 180 工 110 坛 0.9 0.3 工 普 | 10 青 | 30 和 下 120 开 

0.2 线 了 0 25 80 工 130 了 aa 0.9 0 .3 3 二 | 30 定 

站.5 具 20 1 | 世 血 

0.S 有 | T0 20 1 4410 二 王 0.2 于 生 | 1 如 | 308 128 联 

0.1h 1 10 20 40 1 110 也 0.2 |1m |10m| 308 115 

[ 看. 王 尼 T8 20 工 | 提 坦 二 0 .2 工 二 | [三 | 下 130 

虽 . 工 具 此 30 0t 0.3 于 和 |10 王 | 30 益 | 和 3 芋 

个- 二 浊 了 10 40 86 1 | 把 旨 1.9 0.2 工 伺 |10 了 | 30 人 | 瑟 工 

有 .3 有 了 8 30 工 1 元 熏 工 D.35 |1H 110 科 | 308 | 的 3 
于 上 10 30 1 110 纯 0.3 工 下 110 镁 | 30 和 |13 荆 
工 且 410 30 10 工 志 0.3 工科 | aa 3 了 委 1153 皇 
工 攻 f 30 工 150 地 0.3 1 人 垃 10 和 | 30 115 全 
工 直 10 30 10 1189 严 工 0.3 工 竹 | 区 织 | 95 开 |1303 

0 .工具 了 外 30 工 14 了 0.9 0.3 工 垃 110 垃 | 38 和 |15 华 

@.H 40 40 1 1830 间 0.3 工 H |10 王 | 453 中 

旭 .3 有 开 0 20 看 1120 起 六 8.3 工 拉 | 10 生 | 30 盆 115 主 

间 , 荆 已 10 40 80 1 40 于 0.2 上 职 | 1 30 115 

0. 工 芒 T0 40 了 | 和 十 0.3 4 坦 |10 如 | 30 女 1415 

四 .工具 TC 80 450 工 | 拘 竹 人 .9 0.2 得 |10 扫 | 30 | 1 下 

首 .S 工人 40 了 1190 了 功 于 0.35 | 1 位 |10 志 | 30 和 1419 伴 | 
工 忆 10 0 王 110 有 1 0.3 了 世 |10m| 308 | 全 工 
工艺 工 [ 40 工 | 掏 拖 0.3 全 |10m| 30 人 115 下 
工 A | 了 9 40 10 |10m| 1 0.3 1 所 |10 和 | TS 13863 
半 玉 1 3f 410 耳 名 0.3 革 乌 110z| 30 芋 1 

中 .及 1I0 20 1 40 年 0.3 工 但 110| 43 工 

中 ,工具 1f 20 40 T 110 了 | 0.2 工 青 | 1 王 | 30 芋 

自 . 王 只 工人 28 1 110 惠 [0.3 4 垃 |10i | 308 | 全 全 

D. 工 共 并 20 40 1 |80 0D.9 0.2 工 理 | 1 和 站 | 30 193 

有 .3S 纪 工作 20 工 | 折 理 了 0.35 |11zm 1102| 30 | 和 53 
了 上 了 20 1 110 0.3 垃 110 和 | 30 | 后 互 
工具 了 人 20 | 提交 0 .3 工 垃 | 1 和 | 30 皇 115 寿 
荆 及 ID 20 T0 110 鱼 了 0.3 工人 | 和 如 5 有 1130 如 
开具 40 30 10 | 10 0.3 工 班 [TD 38 妆 | 后卫 

0 有 0 40 | 1 10 把 0.3 TH |f0 刀 | 45 全 中 

人 .工具 48 40 80 了 | 招生 0 .2 二 乌 |10 生 | 30 芋 | 和 5 卫 

和 .1 10 40 1 1410 丘 0.3 1 了 |10m| 3062 1153 

站 ,了 工 此 410 40 于 | 所 于 0 .9 0.2 工科 ,和 下 | 30 天 入 

目 .S 具 TI0 40 于 工 玫 开 0.35 工 记 | 10 名 | 38 皇 |33 半 
工具 T9 40 1 110 龟 0.3 工 班 |10 生 | 3 | 后 于 
了 用 了 40 工 110 捏 0.3 了 工 征 |10 妇 | 383 115 王 
芋 基 了 人 40 10 13 证 了 0.3 工人 碍 | 拉 | 了 人 130 

8. 1 30 1 110 生 | 0.9 0.3 4 过 110 雪 | 38 和 133 往 
卫 且 10 20 了 1110 了 0.3 工科 |110 二 

卓 , 5 长 4 25 270 站 110 所 王 0.3 引 匀 | 50 实 | 100 中 

和 .工艺 了 25 270 和 | 10 青 刘 0.3 5 150| 503 中 

人 .于 六 了 25 | 270 和 有 118 全 了 0.3 SI |30 三 | 302 中 

0. 工 有 了 290 40 1 | 蕊 下 0.9 0.23 | 1LOIA 3 和 |1S 工 

日 .了 二 人 40 30 110 王 人 .9 有 .25 了 得 | 和 | 230 和 | 1 并 

| 0.1i 10 480 8 工 | 所 剑 0.9 0.25 | 了 9 |TIDot| 238 全 1T3 站 


omrree iteeeririiiwneeeweanem eeime ee oacr -oroow notnewans 


翅 二 斥 


ES 
负片 并 


了 30D 入 
80 下 


一 eare starso 一 wear ie short 工 - WWcmm :了 omceplnpaa aacikacnwaaue can 3 


外 序 
| 

.4-01B 了 
太 4-02 阳 2 
A4-01L 号 3 
和 4-01 卫 4 
A4-0T 吕 5 
及 旭 且 6 
入 4-01 了 ? 
和 4-0 吾 8 
入 4-03 如 9 
各 -0 吕 1 
A3-01 阳 TI 
上 太 4 汪 -人 间 了 2 
A4-61B 构 | 
和 4-01 有 8 了 14 
大 4-01 日 了 5 
和 4-0f 有 16 
A4-01 了 王 7 
上 4-0T 有 1 
A4-01 避 了 9 
A4-0 了 20 
点 4-0T 召 21 
太 4-(0d 了 B 22 
太 4- 侍 吾 3 
上 4- 上 叶 也 24 
A4-04 吕 2S 
和 4-01 了 26 
友 4-01 了 27 
各 4-01L 了 28 
4-01 3 29 
点 4-8 吕 38 
太 4-81 吕 31 
A4- 人 了 3 
A4-81 吾 33 
A4-01 阳 34 
上 4-01 卫 33 
A4-0f1 卫 36 
4-01B 37 
太 4-b1 瑟 39 
和 4-0T 尼 40 
A4-01 了 了 41 
点 妈 -04 吾 42 
上 4-0 叶 有 43 
A4- 拉 吾 44 
有 4-0T1BH 45 
A4-01 了 46 
太 4- 人 了 才 7 
和 4-81 了 了 了 8 
A4-0T13B 49 


贞 才 -人 了 


下 -1267 


一 


5 和 


关 


5.2 硅 PNP 型 小 蕊 


ri 和 rmi-aagiEDRIFGAncaiimgrgcagggcoee rayerrreyrgrrrrPIPRIE en 


夏 ~1268 


征 最 | 党 热 集 虫 极 | 集 电极 | 发射 极 集 电 极 
大 
多 | 高 - 鞍 极 
评 -~ 基 极 -发 射 极 | - 鞍 极 
电 | 和 反 加 截止 
率 流 | 温 阻 击 穿 电压 | 填 穿 电 庄 | 击 穿 电 应 也 六 
人 矿 (BR)CBO | (BR)CEO | 太 (BR)EEBO 性 
矿 cg | 7c 17cnr 77a| 二 了 Tzp | 7c8o | 三 ca 
(7)| CA) CA) DID DIGGCA YA TY CA CA CVD) 
工 3C K2A 300 补 | 150M 30 纪 | 150 20 5 4 0.28| 10 
2 30 及 2A. 300mm| 150M 10 科 | 50 握 20 | 100p4 | 15 上 1100 只 | 5 100 
3 30C 区 2B 300 姻 | TI50M 350 组 | 4150 20 了 15 4 及 .2 只 10 
4 3C 及 2D 300i| 4150M| 10 |110 血 50 了 | 工 75 20 | 100p | 15 | 100p14 1 10008028 10 
5 30C 玫 2D 300 包 | 150M 了 0 钥 | 50 位 20 | 100 基 | 15 100 5 | 100 
和 30C 开 2D 300 了 志 | 150M 50m 1 150 20 TS 人 0.24| 10 
7 3C 民 2R 300 卫 | 150M| 410 110 了 对 50 伺 | 175 20 | T00D4|435S | 100p14 14100410.25|1 10 
8 3C 及 2P 300 了 | 150M 10 110 30 伍 | 175 25 | 1004115 | 10081 4 | 41410050181 710 
9 3C 下 2R 300 了 刀 | 150M 50 人 弓 |T50 2 5 了 4 0.2i TI0 
10 | 3C 玫 7B 300 了 | 150M | 10 110 昌 50 艺 |173 25 | 10081345 04340085 | 10000.18 10 
11 | 3Q 必 7C 300mm| 150M| 1410 |10m 150 了 |175 25 | 1008|1 45 | 1008 5 | 1000.1Ph 40 
12 | 3CK7D 300 刀 | 150MI 10 110m | 350 玛 |175 25 | 1008| 15 1 3400 5 | 410020.T| 410 
13 | 38R1L0D | 300z| 150M| 10 110 钾 3S0 色 | 工 75 20 | 4008 115 | 1005 4 1100&10.27| 10 
14 | 3C 玫 112D ! 300 了 | 150M| 410 110 和 m 50t | 173 20 | 100j | 45 | 1004| 4 11410010.20| 10 
15 30C 必 113D | 3002a| 150M| 10 |10 血 |100zm | 175 20 | 1004 45 | 1008 4 14100802 310 
16 3CK7C 300 血 | 150M| 10 110 鱼 50 刀 | 175 25 | 100&| 35 | 100&| 4 | 1005|0.1 1410 
17 | 304CKR7D 300 姻 | 150M| 10 110 联 50t |175 25 | 100i | 15 | 10081 4 34100018 10 
18 | 304 扩 7 忆 300 如 | 150M| 10 110 如 350 地 | 1735 25 | 4003 | 15 | 4100R 4 | 100p | 01 10 
19 | 3C 玉 7FR 300 卫 | 150M| 10 110 了 5S0m |175 25 | 1004| 15 | 100k 4 | 10010.1| 1410 
20 30C 玫 31 入 300 如 | 150M| 10 12 也 3 蕊 20 | 100 | 15 | 100 4 | 100p| 0.20| 310 
21 | 3CK31D 300zn| 150M| 10 |10 姻 | 50m 20 | 1008 15 | 400 4 | 10010.24| 40 
22 | 34K2B 300 科 | 150M| 1I0 |10 孟 50 卫 | 175 235 | 100R 5 | 1008 0.18| 10 
23 | 3C 玉 2 也 300 姻 | 150M| 10 | 区 也 50 匀 | 175 23 | 1008H| 5 1100n10.14| 40 
24 | 30 玫 2G 300 姐 | 150M 50 卫 | 130 30 25 4 0.24R| I0 
25 | 3CK2G 300 耳 | 4150M| 10 110 | 50 和 |1475 30 | 109 | 25 | 400 4 1008|10.2u| 10 
26 | 3C 及 7 也 300 姻 | 150M| 10 110 | 50 和 |175 30 | 1008| 23 | 100&| 5 | 4100 0 40 
27 | 3C 开 2B 300 姻 | TI50M 10 亚 50 匡 40 | 100&Ii 30 | 10 5 1100& 
28 | 3C 玫 2C 300 姻 | 150M| 10 |10 了 50 纠 | 175 33 | 1002 | 30 | 1400 4 1100810.344| 1I0 
29 | 3C 玉 2C 300 和 | 150M 50m |4150 35 30 4 0.2 有 | 10 
30 | 30 改 2 卫 300 了 年 | 150M| 10 110 了 50 刀 |175 35 | 400&| 30 | 1008| 4 | 3004|0.24| 340 
31 | 3C 开 2 也 300 生 | 150M 30 呈 |T50 35 30 4 0.21| 10 
32 | 3C 玉 2 瑟 300 和 | 150M| 10 110 摆 50mm | 150 40 | 100 | 30 1100h| 5 | 100m| 0.2| 10 
33 | 3C 玫 7 也 300 姻 | 150M| 410 110 色 30 | 175 35 | T00& | 30 | 1004| 5 | 100p 0.10| 40 
34 | 3C 玫 110B | 300 姻 | 150M| 310 110 四 |50m 1175 35 | 100n| 30 | 100pP1 4 | 1008| 0.2| 10 
35 | 3C 玫 110 孔 | 300m| 150M| 10 110 巴 50a | 175 35 | 100i | 30 | 1008| 4 | 100|0.24| 10 
36 | 3C 玫 112B | 300m| 150M| 10 |10mm 50 刀 |175 35 | 100 | 30 | 100| 4 | 100p10.21| 10 
37 | 3C 玉 112 尼 | 300 和 如 | 150M| 10 110 摆 50 生 | 173 35 | 100a | 30 | 1005 | 4 14100R| 0.28| 10 
38 | 3C 必 113 了 | 300 血 | 150M| 10 10 和 |100m | 175 35 | 1004 30 11100814 | 1000.28| 410 
39 | 3CK113 马 | 300ia| 150M| 10 |10 生 |100o | 175 35 | 100 | 30 | 100k| 4 1100n 0.24| 40 
40 | 34 玖 2B 300 王 | 150M| 10 110 了 350 35 | 10014 | 30 | 4100 4 |100n 0 10 
41 | 3 及 2B 300 卫 | 150M| 10 110 甸 机 | 50 盏 35 | 100p | 30 | 100&| 4 | 100R| DT 1I0 
42 | 3C 玉 28B 300 了 m| 150M| 10 1110 和 50 匡 40 | 100p130 | 500p| 4 1100810.1h 4340 
43 | 3C 有 2B 300 也 150M 6 |10ma | 50 绊 |175 35 | 100 中 | 30 |， 10081 4 11410001 340 
44 | 3C 扩 2B 300 科 | 150M 50 卫 | 75 35 | 100&| 30 | 100p | 4 11410081 0.2 30 
45 | 3C 玫 2 300 和 | 150M| 40 10 如 150m 14175 35 | 100 员 | 30 | 100n 5 | 100010.24 30 
46 | 3LK28 300 和 | 150M| 10 |10 甸 30 刀 |175 40 | 100 | 30 | 100p| 4 | 1000|0.18| 410 
47 3C 及 2B 300 姐 | 150M| 10 0 了 5 纪 35 | 100R| 30 | ft0041 5 | 100a10.1f 10 
48 | 38 下 2C 300 所 | 150M| 10 110 摆 50 了 芋 |175 35 | 00 | 30 | 100pl 5 14100024 10 
49 | 3CK2C 300 血 | 150M| 10 110 姻 50 纪 |175 32 | 100&| 30 | 100h| 5 | 1004| 0.25| 10 
50 3C 及 2D 300 锯 | 150M| 10 110 双 530 了 | 175 35 | 100 | 30 | 100| 5 | 40000222 10 
一 一 -一 -一 一 人 
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三 极 管 


率 开 关 三 极 管 
ES 本 
集 凤 极 也 流 放 物 和 站 加 延 在 下 汪 
| 了 序 
- 发 射 极 向 ， 乱 退 妨 降 
， 放 大 | 
反 向 截止 正 时 央 时 夺 
电 流 系 数 降 虑 降 间 间 问 间 
TcEgo | 天 cE 天 F 忆 大 cPE | 7c | 亚 pgs cgs | TB17c 记 1d 妈 好 
We ES 形 忆 : 
(A) | (Vanin | maxrl (VAN (CCV) (CCV)， |AJKAI (ss 中 os) 0s) 
本 - RN 人 
0.5 | 10 25 T |10m| 1 0.3， | 1m |10m | 120t4 |303| 和 3-07A 1 
0.2 | 410 40 | 180 1 |10 姻 | 0.9 0.3 10 生 | 50a 中 80a |30a4|  A4-01B 2 
0.5P | 10 25 1 |10ml| 1 0.3 |11m 110m 80n |30a|  A3-07A | 3 
0.5 | 10 25 1 |10ama| 工 0,3 |1om 110m| 50 荆 中 60a4 |303| A4-01B | 4 
0.2& | 10 40 | 180 1 |10m| 0.9 0.3 10 生 | 503 中 30n |303| A4-01IB | 5 
0.58 | 10 | 和 1 li0m|l 1 0.3 |1m |10am 60a |30a| As3-07A | 6 
0.5h | 10 25 1 10a| 工 0.3 |1mj|i0m| 50a 30a 130a2| A4-01B | 7 
Tu | 10 30 | 270 10 |10a| 工 0.3 Ilmli0m|1isa |30ual 30a 1303t|  A4-01B 8 
0.5 | 10 25 1 1468m| 1 0.3 11m 10 和 308 |308| A3-07A | 9 
0.1 | 40 40 10 |j10m| 0.9 0.5” |jtm lli0m| 45a 80a 30a A4-01B | 340 
0.4h | 40 40 10 |10ml 0.9 0.5 ji1m |l10om| 45a 和 30a |30a| A4-01B | 1 
0.18 | 40 40 10 |10ml 0.9 0.5 11am |10 和 | 45 中 30a |30a| A4-01B | 12 
0.2 | 40 25 | 180 1 |30zm| 0.95 0.3 |13m l30m| 503 中 30a |30a|  A4-01B | 43 
0.2 有 | 40 25 80 1 |30m| 0.95 0.3 |3m |30m| 50 了 中 50a |30a|  A4-01B | 14 
0.2 及 | 10 25 80 1 130m| 0.95 0.3 |5m |s0ml 503 由 400 14084| A4-01B | 415 
0.1 | 310 80 | 120 1 |i0ml 0.9 0.25 .|{1om|i0ml 30a 115al 80a |30a| A4-01B | 16 
0.1u | 10 20 40 | 1 工 |1oml 0.9 0.25 |1m ii0ml 30a |150| 30a |303a| 4A4-01B | 17 
0.1nu | 40 40 80 1 |10m| 0.9 0.25 |1m|ti0m| 30a2 |15n| 30a |30a| A4-01B | 18 
0.1h | 10 80 | 120 1 |10m| 0.9 0.25 |1tmlli0ml 30a |15a| 30a |30a| A4-01B | 19 
0.2 | 10 25 80 1 |30ml 1 0.3 |3m |30m| 50a 中 80ma 150a|  A4-01B | 20 
0.2 | 10 25 80 1 |30ma| 1 0.3 |3m|130 中 | 503 由 30a |50a|  A4-01B | 21 
0.1IR | 10 30 1 lt0ml 0.9 0.3 |1mj|lioml30a |15al 120na |30n0| A4-01B | 22 
0.1h | 310 30 1 10 0.9 0.3 11m|t0ml30a |15al 80n |30n1 A4-01B | 23 
0.5 几 10 25 1 |10 妈 | 了 0.3 Tm 10 308 |30 握 43-07 人 24 
0.5 | 10 25 1 110m| 1 0.3 11tm |10m| 50m 中 30a |302|  A4-013 | 25 
0.1 | 40 40 10 |10m| 0.9 0.5 |1m|10m| 453 中 308 |303 A4-01B 26 
0.2 | 10 40 | 180 1 |10m| 0.9 0,3 10 纪 | 503 中 30a |30a| A4-01B | 27 
0.5hu | I0 25 1 |10m| 1 工 0.3 |ftimli0oma| 50a 中 80ma |30a|  A4-01B | 28 
0.5A | 410 25 1 |10m| 工 0.3 |1tm |10m 80a |30a| A3-07A | 29 
0.5 | 10 25 T | 10ma| 1 0.3 |14m 110m|50a 中 60a 30a| A4-01B | 30 
0.5h | 10 25 1 |10ml 1 0.3 |1m 10tn 603 | 3083|  A3-07A | 31 
0.5h | 10 40 | 150 1 |10a| 0.9 0.3 |1m|110m| 30na |20a1 30mn 130a| A4-01B | 32 
0.1h | 10 | 40 10 |10m| 0.9 0.5 |1m 110m|l 452 中 | 30a4 |30a|  A4-01B | 33 
0.2 | 10 25 | 180 1 .|30 科 | 0.95 0.3 |3m |30 科 | 503 80a 130a| 上 A4-01B | 34 
0.2 | 10 25 | 180 1 130mm| 0.95 0.3 |13m |30m| 50a 30amn |30a| 4A4-01B |35 
0.2 | 10 25 | 180 1 130 了 | 0.95 0.3 |3 和 nm |30| 502 由 100n |30n| Ad-01B |36 
0.2) | 10 25 80 1 130 芭 | 0.95 0.3 |3m130i| 50a 中 50ma |30na|  A4-01B | 37 
0.2h | 10 25 | 180 1 |30m| 0.95 0.3 15 和 ma 150 媚 | 50n 中 80mt |40n|  A4-01B | 38 
| 0.21 1 10 25 80 1 |30mj 0.95 0.3 |5am |150m| 50a 中 40t |140|  A4-01B | 39 
| 0.1 | 10 25 | 180 1 130m| 0,95 0.3 |13m 130| 501 中 80a |30a|  A4-01B | 40 
0.2 | 10 25 | 180 1 |10z| 0.95 0.3 13m |30m 8031 |30a| A4-0LB |] 41 
0.1 | 1 25 | 180 1 |10mj 0.9 0.3 | 1m |10m 803a 1303| A4-01B | 42 
0.3h | 10 25 | 180 1 110m| 09 0.3 |3mi110mj| 30a 20ai 80a |30a2| Ad4-02B | 43 
0.2 | 10 25 | 180 1 |30ml 0.9 0.3 |3m |30ta 803 |303a3| Ad4-01B | 44 
0.5h | 10 20 6 |20mjl 1 03 |toali0ml 30na |15a|120a 130a Ad4-01B ] 45 
0.2n | 310 30 | 200 1 |10ml 0.9 0.3 | fm il10m| 50 了 中 80a 130a| 4-01B | 46 
0.4 | 1 25 | 180 T |30m 50 工 中 303 |303a| Ad4-01B 1 47 
0.5 具 20 1 |10m 80a |30a| 和 A4-01 了 3 | 48 
0.5hk | 4340 20 1 |10m| 1 0.2 | tm|110oa| 30n |20n| 80a 30a| 人 A4-01B | 49 
0Q.5 必 I0 20 6 120t| 1 0.3 工科 |110 妈 | 30 荆 15 卫 | 70 下 1303a A4-01 了 B 50 


| 
| 


5.. 开 关 
5.2 年 PNP 型 小 功 
莽 等 征 最 | 最 热 集 叱 | 各 让 要 | 发 射 授 集 电 拉 
1 序 型 大 大 | 
必 | - 尖 放 | - 交 册 旋 | - 基 扩 | 
| 记 任 ZL 二 芝 贺 戟 下 
区 于 5 | 1 写 目 
刘 颇 守 流 | 温 阻 载 穿 电 】 话 穿 电压 | 首 罕 地 赎 四 流 
| 站 矿 (BR)CBO | CBR)CEO | 产 (BR) BO 人 
芭 四 Pei | | Fegl Tc lrcul7Toz Ri 了 Tpa | 1cso | 了 ce 
| (可 ) | (Hz) | CCV) (A)》A) CO 再) 人 了 让 (和 区 了 》 (上 ) |CV) 《AAA | (和 )1(7) 
| sy eic | 
了 3 发? 也 300 征 | 150M| 10 10 到 0 35 入 工具 | 10 
4 2 3 天 2 歼 300 生 | 450M IT0 110m 5 人 35 二 .Tu 40 
13 | 30K2E |300ml 150M| 410 |f0m | 50m 40 4 民有 10 
上 4 30 政 2 已 300z| 150M 8 10 年 5 位 | 175 35 生 有 
1 5 3C 改 2 匡 300 刀 | 150M S0 旨 | 芋 78 35 帮 | 
| 
16 | 3C 玫 2 已 300 刀 | 150M| 10 110m | 50m | 475 2 S .2 30 
| 7 30 必 2 也 300 妇 | 4150MI 10 110 50 | 芋 73 35 六 .2 340 
1 8 3C 式 2 也 300| 1S50MI 10 10 于 Sa | 二 75 4 如 -1 0 
1 9 30C 玫 2 已 300 生 | 150 本 | 0 1 0 纪 23 丰 及 | 和 
| 工 0 30 玫 2 了 300 了 和 | 150 到 | 刘 E0 SOm | 175 35 也 ,2 了 0 
1 信 | 3CK2H | 300m| 150M| 10 |10m | 59m | 4375 30 | 400 乓 | 号 | 100P| 0.28 | 40 
| 工 30C 玫 3D 300 严 | 150M T00 纪 | 175 30 | 00 30 4008 1 | 3100R| 0.281 40 
13 3CK31B 300z| 150M| 10 10 0 切 35 1 09B| 30 1 399 下 妈 00 呈 | 9.25| 4340 
4 3C 必 31 孔 300 卫 | 150M| 10 140 了 S0 了 tm 35 | 100 只 | 3 全 D| 和 | 100R 0.231 和 
5 30C 及 2 有 300 妇 | 150M| 340 11 和 50 世 | 475 40 |11007| 30 1008 | 4 31001071 40 
16 | 3CK2D 300m| 150M| 40 110m | 50z 1375 40 | 1098|30 1 500 本 | 08 昌 | 0 工 | 3 
17 3C 开 2 开 300 如 | 150M| 410 1410 组 50m | 179 40 1 100 有 | 32301300 有 | 00 呈 01 3 
8 3C 肛 110 互 | 300m| 150M 410 110 卫 5S0za | 工 75 35 | 100P| 30 1100 下 | 学 了 9 品 
19 3C 及 110 吾 | 300am| 150M| 10 110m 30 弓 | 175 23S | 了 00R130 11890 革 | 如 T08 呈 | 0.2R | 0 
120 | 30Q6G1108 | 300 了 | 150M| 20 110 钥 ]50 色 1175 35 | 100R 30 1 3200 人 | 00 | 9.28| 0 
21 | 3C 及 110 孔 | 300 姻 | 150M| 10 |110m 5 如 | 75 35 | 100p|30 3100 4 1008 
22 3 名 疏 110 孔 | 300m| 150M 了 0 102 3509 | 75 35 | 1001 30 | 2100 4 11300R10.281 70 
[ 23 3CG410 卫 | 300m| 150M|I 10 10m 5359 如 | 175 35 | ;00 吕 | 30 1 08 三 | TI00810.28| 10 
1 24 3C 玫 112 吾 上 300 和 | 150M 140 110ma 50 弓 | 75 30 4 | 1090 忆 | 0.28| 40 
『 25 30C 必 112 了 3 | 300m| 150M| 4140 110 50m | T73S 35 | 400 30 1 100| 三 | 09 员 
26 3CK112B | 300zm| 150M| 10 110bma Sm | 175 35 | 1008 30 14300844 1008 8.2| 1310 
27 3CS1128B | 300 姻 | 150M| 10 1110 和 50 名 | 175 395 | 1008|30130081 4 1100810.2p1 710 
28 | 3C 必 112 瑟 | 300 刀 | 150M| :40 |10m 150t | 4175 30 4 | 100m| 0.223| 140 
29 | .356 攻 1412 五 | 300zm| 150MI 4140 | 10m 50 镁 | 工 75 35 | 100 有 130 1 100| 人 | 08 下 
30 3C 政 412 也 | 300 们 | 150M| 410 110m 50 妇 | 工 7S 395 | 100R1 30 14340081 4 300 员 | 0.2 呈 | 10 
3 30CG112 互 | 300 血 | 150M| 10 10ma 50 包 | 75 33 | 3008| 30 11300T 4 1 00 0.25| 20 
32 30 玫 113B | 300 科 | 150M 410 1110 1100o | 475 35 | 1008130 | 300 4 15100880.28 40 
3 3C 改 113 玉 | 300 如 | 150M 10 110 1100m | 4175 35 | 100 只 | 30 | 1008|1 4 00 02 40 
34 | 3C 改 2 了 300 了 am| 150M| 410 120 50 如 | 475 33 | 100 下 | 30 | 09 上 | 5 | 300810.20|1 10 
35 | 3C 玉 3 已 300 吉 | 150M 5S0m | 150 60 | 10081 4 11309005 辣 | 309 了 | 0 320 
36 | 30C 有 2C 300 了 | 150M 10m | 50 征 50 | 60 49 1100 5 |1300B 
37 3C 改 2 也 300 了 | 150M| 10 110m 50 生 | 150 5 | t00p 1 40 100 3 1008| 0.2 9 
38 3C0 及 3 300 和 | 150Mi 1 110m 1100 坦 | 350 50 | :00 呈 | 40 | 109 吕 | 5 二 05| 0.18| 0 
39 3C 下 7 芍 300 和 | 150MI 410 110 50 妇 | 150 50 | OLD 1 3008| 5 300810181 10 
40 30C 必 2C 300 如 | 150M| 10 110 卫 30 名 | 和 75 40 | 1092 | 5 T00 印 | 0. 0 
141| 3CK2F | 300m| 150M| 10 |iom | 50m | 175 40 | 3060853008| 0 40 
| 42 30C 肛 603 300m | 150M| 10 110mm 要 1200a | 175 600 4 6 0.5 六 | 40 
4d43 3C 有 2C 300 如 | 150M| 10 120 到 50 纪 S0 | TO008145 | 300R 4 11908090| 0 Th 10 
44 3C 及 2C 300 姻 | 150M| 10 110m 50 了 5 | 108 | 5 | 100 呈 | 4 1 400 攻 | 0 29 
45 3C 玉 2C 300 志 | 150M| 10 120 50 纪 60 | 43400143 | 500 纯 | 409 有 01 30 
40 38 及 2C 300 刀 | 150M| 10 110a 50 如 50 | 100 只 45 | :0008 4 14141098 0 310 
47 30 改 25 300a| 150M 6 110t 50zp | 175 S0 | 100R14S | 00 只 | 到 了 0 上 0 10 
48 3C 玫 28 300 妈 | 150M 50 和 二 | 175 50 | 1008| 4 人 5 14100884 11350081 0.23 210 
49 | 3C 改 20C 300m| 150M| 10 110m 150 和 | 475 60 | 100 | 4 | 400 4 | 31008| 0 3 
| 50 3LC 民 2 工 300 科 | 130M TI 10 110 押 30 位 60 | 1001 | 45 | 5008| 3 |11005| 01R 30 
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三 量 


2 一 一 一 一 一 一 一 一 一 王 到 
集 让 极 | 电 流 前 饱 者 上 延 存 下 网 
- 发 射 角 | 向 升 | 退 迪 隆 
| 训 大 | 
反问 截止 压 于 时 时 出 
也 流 系 数 降 讨 降 问 地 间 图 
Se 二 本 
人 | 
cpgo | 大 ce fr2 | 六 cg ZLc | 六 5EsS cgs|7517c 办 虽 | 和 红 
〈《 太 ) | (7) | in | maax eve (YY) IAAI(CSsS Cs (ss) | (0s) 
ER 刘 | 二 四 
| 
0.4h| 31410125 | 80 攻 oa 0.95 | 0.3 | 3 是 | 30m js08 由 303 |30 王 
8.25 | 20 25 80 1 110m| 0.95 | 0.3 [32| 30om| | 80a 130m A4- 人 1 
0 | 10 25 | 4180 1 10ml0.9 |0.3 |3mz|10mi 303 30 人 4-01 县 
0.38 1 490 1355 |180 荆 |10a| 0.9 |0.3 | Im| 10 如 |3038 120a 303 |36z 点 4-02 下 
0.2A | :10 25 80 1 30 了 | 0.9 | 0.3 | 3m| 30m 30a 130a 不 4-(0 吾 
0 | 20 1 119 王 j | 303a 136 和 4-01B 
0.5u | 0 | 20 4 0ml 工 0.2 | 工 下 | 70m|30 皇 1203 30 卫 1383 上 4-01 司 
B.2 统 10 1 30 200 T |10m| 0.9 0.3 1 弓 | 10 纪 150 了 全 中 | 30 也 20 卫 点 寺 -01 到 
0 | 10 | 妈 80 | 了 |30m 50 卫 中 303 30 生 4-01 吾 
.5 电 10 | 20 6 |20 世 | 工 0.3 I 纪 | 10|303a |I5a | 3034 |302 太 4- 人 0 正 
0.1 | 1 30 1 10ml 0.9 |10.3 | 1 和 | 10 实 |30 3 30ma |30a 44-01BB 
0. 王 肥 10 25 | 270 6 110 卫 | 工 0.3 | Sma| 50 下 |]30 卫 中 Sa 人 入 太 4- 代 吾 
0.2 扶 10 光 80 130 二 | 工 0.3 3 纪 | 30 了 130 外 8034 150 荆 A4-01 
0.28 | 10 | 325 80 工 |30@a| 工 0.3 | 3am| 30m|50a 中 400 1303 人 A4-(0 下 
1 | 40 | 和 |270 1 |10m| 0.9 | 0.3 | 1m| 10mi60ae| 180 王 八 入 4-01 避 
41410112 1270 | 1|10m|09 | 0.3 |1ml10ml40a3 1002 人 A4-01B 
1 | 10 235 | 270 1 110 和 | 0.9 10.3 | 1m| 10am|40 幸 中 603 从 A4-01B 
0.2 | 320 25 | 180 1 |30m 0.3 | 3 和 | 30mj50za 80a |30a A4-01 且 
0.2h | 410 235 | 180 1 |30m| 0.95 | 0.3 | 3mi 30ml503 1 803 |30a 太 4-01 吾 
0.2R | 340 25 | 180 T 130 和 | 0.95 | 0.3 | 3 和 | 30m|50 了 由 80a |39a A4-01 了 
[0.2 吕 16 25 80 130 癸 0.3 3 弓 | 30 弓 150 全 寺 308 138 立 A4-01 吾 
0.24 | 10 25 80 | 1|30mj0.95 10.3 |3m| 30mm|50 了 由 30a |30a 入 4-01B 
2 | 20 25 80 1 |30m| 0.95 | 0.3 | 3m| 30m502 申 308 1303 和 4-01 下 
0.2 | 10 25 | 180 1 130m| 0.95 | 0.3 | 3ml 30m :4003 页 4-01 避 
0.2 | 10 235 | 180 1 30tm 0.3 | 3ml 30ml503 中 1003 30 A4-01B 
0.2hP | 40 | 站 1180 | 130ml095 | 03 | 3m|36ml50a 中 | 1003 130a4 |A4-01B, 总 3-07 和 4 
0.2& | II0 23 | 1890 1 30m| 0.95 | 0.3 1 3ml 30aa150 人 中 | 100a 130a 和 4-01B 
0.2R& | 410 2 8 1 130a1 0.95 | 0.3 | 3mi 30mm 50 卫 Ad4-01 瑟 
0.2 | 310| 5180 | 130m| 0.3 | 3aml 30m|50a 由 50a |36a 入 4-01 呈 
02u|310 | 息 |80 | 7 30m| 0.95 | 03 | 3ml 30m|50m 吉 50ma |30a |A4-01B,A3-07A 
0.2R | 10 25 80 | 1 30mil0.95 |0.3 |3ml 30m|1503 中 503 |30a A4-01B 
0.2R | 10 25 | 180 1 130m 0.95 | 0.3 | Sm| 50m|50a 803a |40 从 4-01 且 
0.2 | 10 | 25 80 | 1130m| 0.95 | 0.3 | 5 50 如 50 6 402 |40m A4-01B 
0.5n | 10 20 1 |10am| 1 0.3 | 1am| 10am 30a |30a 人 A4-01 
0.1+H | 320 60 6 0.9 0.35 | 5m| 50m|50 卫 中 704 人 A4-01B 
0.2 | 30 40 |180 | 1140ml0.9 10.3 10mls0a 中 803 |301 和 4-01B 
0.5 1 2 40 | 4150 1 |10ml 0.9 |0.3 1 1m|l 10m|303 |208 303 |303a A4-01 忆 
0.1 | 9 4 1450 | 6j10m| 工 0.3 | 5m| 50ml30m |20 503 |36a A4-0LB 
0.1 | 50 4 | 350 1 1110 和 | 0.9 | 0.3 」 1m| 10 和 |30 |15m 302 |30z A4-01B 
Du | 0 30 | Ttml oo |163 |1tm|l lomlBoa la |120n |30a 信 4- 叶 下 
0.1h | 40 30 1 110a| 0.9 | 0.3 | 1om| 10m|30a |4Sa 80a |36a Ad4-01BB 
80 | 240 工 |10zma| 41.2 | 0.7 110m|400m 2403 |601 A4-0 瑟 
0.4h | 10 25 |180 | 1 |30m| 0.95 | 0.3 ] 3m| 30a 80a |308 
0.2 | 30 25 | 180 1 |10m| 0.95 | 0.3 | 3ml 30ml 80a |30z 入 4-01B 
0.1n | in 25 | 180 1 110m1 0.9 | 0.3 | Ta 0 8038a 130 拉 A4-01B 
0.1 | 31 25 | 180 1 |30 纽 50 卫 由 80nma |302 和 4-01B 
0.3 忆 了 25 1480 1410 1110 0.9 0.3 | II 刀 | 10 征 130 人 1203 8032 1303 Ad4-01B 
0.28 | 10 | 25 |4180 1 130 妇 | 0.9 | 0.3 加 30 803 |30a A4-01B 
0.2k | 40 | 30 | 200 1 |10ml 0.9 | 0.3 启 吕 S0 皇 中 803 |30a A4-01B 
0 . 工 贞 10 23 | 180 1 |10m| 0.9 | 0.3 人 0 30 A4-01 号 
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最 特 征 | 及 最 热 集 出 极 | 人 和 集 惠 极 | 发 射 极 集 电极 
序 | 型 大 | 天 
耗 多 | 高 WE， 
多 ~* 基 极 ~ 发 射 极 - 基 极 
散 TYF 结 反 疝 截止 
区 电 
率 频 率 流 温 附 击 宅 电压 | 者 穿 电压 | 语 穿 电压 地 沪 
0 广 (BR)CBO | 大 C5R)CEO | 矿 (8R)EBO 下 
了 时 四 
ci 和 Frcgl rc lrc 7 Rn 站 7cpo | 亚 cB 
(下 ) | CBEz) VCA ICA DID 而) | 让 ATI CA TV CA | CA CVD 
， 
1 |130RK31C 300 妇 | 150M| 10 10 了 和 | 50 握 50 | 108p1 45 | 1000|1 4 13100R10.25| 10 
2 |13CK110C 300z | 150M| 10 10zm | 50m | 175 50 | TI00& | 45 | 1005 4 1100 
3 |3C 攻 110C 3003ma| 150M| 410 了 0 和 | 50 也 | 175 50 | 100 | 45 | 100 呈 | 4 100j | 0.2 10 
4 1 3CG110C 300am| 150MI 10 10 姻 | 50 姻 | 175 50 | 100p | 45 | 100 呈 | 4 TO00 户 | 0.2 有 18 
避 3C 政 142CC 300tp| 150MI 10 10 刀 | 50m |175 45 | 100| 4 JT00 | 0.2 10 
6 3C 下 1120C 300 卫 | 150MI 10 10m | 50 |175 50 | 1008145 | 100E| 4 TO00 
7 30CRT12C 300 卫 | 150M| 10 10 和 | 50t 75 50 | 100 员 | 45 | 100 有 | 4 100510.281 10 
8 30CG112C 300 妇 | 150M| 410 10m | 50a | 175 50 | 100 呈 | 45 | 100 匡 | 4 80 及 1 0.28 10 
9 |3C 政 113C 300 青 | 150MI 10 10 刀 |100 生 | 175 50 | 100p1 45 14100041 4 JT00P|0.221 418 
10 13C 开 2C ] 300 刀 | 1S0M 150 60 | 100 员 | 45 | 1005 4 14100018 410 
1TT | 36 玫 2D 300 姻 | 150M 50tm |150 60 | 100 | 45 00 此 | 4 100R10.1R 40 
1J2 | 3C 政 110C | 300 如 | 150M| 10 | 10m | 50m |4175 50 | 100&|45 | 1008| 4 14100024 410 
13 | 3C 玫 112C 300 年 | 150M| 10 J10 刀 | 50 妇 | 175 50 | 1000u | 45 | 10081 4 1100p10.271 410 
14 | 3CG 玉 1130C 308z2m| 150MI 40 10im 1100 和 | 175 50 | 100 册 | 45 | 100 上 | 4 1100410.2 10 
15 | 3CK7E 300 坦 | 150M1 410 10 生 | 50 刀 | 150 60 | 1008 1 50 | 100P| 5 1T00i | 0.1 上 | 410 
16 | 30CK1T1B 300 和 | 200M| 10 10 刀 |120 绊 | 175 20 | 1004145 |100P 4 14100810.2 10 
17 | 3C 玫 111 太 300 如 | 200M| 410 10 刀 |120m | 175 20 | 100 只 | 15 00P| 4 IT00 
18 | 3C 攻 4111DD 300 了 | 200MI 10 J10 刀 |120amm | 175 20 | 100 帮 | 5 00R| 4 14141008 
19 | 30 民 111BB 300 如 | 200MI 10 10 志 |120 镁 | 175 35 | 100 玉 | 30 00F 关 | 4 100 和 
20 | 3 反 111 已 308 丘 | 200M| 10 10 如 |120 刀 | 175 35 | 100 30 14141008 4 1 41410024 
21 | 3CKTTLB 300 妇 | 200M| 10 10 卫 |120 和 m | 175 35 | 100 | 30 00| 4 11141000.2P| 110 
22 | 3C 区 111 忌 3080 如 | 200M| 10 10 垃 |120 妇 | 175 35 | 100R130 1100P 4 11000|0.28| 10 
3 XGL300 300 了 | 200Mi 15 20 印 |200 印 | 175 45 50 上 | 30 50R| 8 50410.TP| 3s 
24 13CK3C 300 生 | 200M 50Z | 150 50 1 100 30 |1100P| 4 1003 10.1R 10 
235 | 3C 玉 3F 300 切 | 200M 50 妞 | 150 60 | 10081 40 1100p| 4 11005|0.1R 30 
26 13C 有 111C 309 卫 | 200M| 410 10 钮 |120 鱼 | 175 50 | 100p|145 |100pP| 4 | 41002 
27 | 3CK111C 300n| 200M| 10 10 了 如 |120m | 175 50 | 100 员 | 45 1100 4 004 | 0.2 忆 10 
28 | 30C 民 112A 300 了 | 450M| 10 10 纪 | 50 志 20 | 100p 414151100p1 4 13400102 10 
29 | 3 己 玉 110A 300zi| 450M| 10 10 钮 | .50 甸 20 | 1004| 15 | 100phl 4 11141000.25 10 
30 | 30C 尼 112 也 300 和 | 450M| 10 10m | 50 缮 20 | 10081 41413110081 4 11341000.25 40 
3T 13CK110D 300 芯 | 450M| 10 1T0m | 50 鱼 20 | 10041 1 1 1001 4 11710020.2 10 
32 | 3C 玫 112 吾 300 画 | 450M| 0 10 和 鱼 | 50 生 35 | 100k| 30 11110041 4 11007210.2041 410 
33 | 3SCK110B 300za| 450M| 10 10 了 年 | 50 刀 35 | 1007|1 30 1 41410004 1100010.2h| 10 
34 | 3C 玫 112 忆 300z| 450MI 10 40 刀 | 50 据 35 | 100 中 | 30 1 4100 下 1100P10.25| 410 
35 | 3C 政 4410 羽 300i| 450M| 10 TUZm | 50 了 和 35 | 100&| 30 1410081 4 11141000 02 16 
36 | 3404 玫 112 玉 300 卫 | 450Mi 10 10 伍 | 50 盏 | 175 30 0070 30 11341008 5 100 | 0.2 20 
37 1 3C 玉 110C 300 刀 | 450M| 10 JT0 妞 | 50 刀 1175 45 00 有 | 45 | 100 呈 | 5 100 | 0.2 30 
38 | 3CRRT10 300 刀 | 450MI 10 IT0 钥 | 50 钙 ! 175 50 | 100j | 45 | 100p| 4 1400 0.27 工 
39 | 3C 必 112C 300 也 | 450MI 40 10 扭 】」 50 匡 50 00nm145 | 1008 4 11110010.24| 10 
40 13CKT1L0C 300 姻 | 450M| 10 1I0 钮 | 50 了 年 50 | 100p4| 45 | 10052| 4 14340080.28| 410 
41 | 3CKLLC 300 生 | 500M| 10 10 刀 |120 志 |1175 435 | 100p | 45 | 1008 | 5 T00R|10.27| 30 
攻 2 | 3 C 〇 及 113 必 300 生 | 500MI 10 10 世 1100 乌 | 175 45 | JI007 | 45 | 1004 5 100H| 02 30 
43 | 3C 攻 05 300 卫 | 700M 50m |175 15 | 10041 4 11310080.1n| 10 
44 | 3CK 区 16A 300zm| 750M| 10 10 扭 | 30zm |150 15 | 10041 4 141400810.1| 10 
45 | 3C 开 16B 300 卫 | 750M| 10 10 生 | 30 1150 30 | 1008| 4 | 34140084 0.1| 10 
46 工 立 2894 360z| 100M 200 耳 12 1T01| 4 14141008 10 人 
47 XGCERP2894 | 360 科 | 400M 175 15 | 400p1345 |10081 4 14100a8|0.1h| 10 
48 1 3 用 2907 400 卫 | 200M 
49 驻 G451 了 400in| 200MI 20 50 了 血 |600m | 200 40 50 上 | 5 5S0A| 308| 10 
5S0 | 3CK2906 400mm| 200MI 10 50m 1600 妈 | 175 60 40 9 203| 50 
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二 


此 术 站 
三 极 曾 
宗 开 关 三 极 管 
一 一 一 一 一 一 
集 电 极 电 流 前 饱 和 上 延 存 下 抽 放 
~ 发 射 极 加 升 退 贮 降 
放 大 
反问 被 上 上 压 时 寺 时 时 
电 流 系 数 降 压 降 间 问 间 间 
了 csgo | 下 cF ppFE |Frepgl Tc| 太 sps|Frepgsl 7sl re 训 让 好 藏 所 
ES 攻 司 
〈 太 ) (了 ) | mia |maX|(Y IJ) (AVI AAS CS ) (S) (8S 1) 
二 一 一 一 1 了 as 和 人 
有 .2 及 10 25 80 1 4130 九 | 工 0.3 3m| 30m|5020 80 3 50 匡 Ad4-01B 于 
0.25 | 70 25 11480 | 工 30 呈 | 0.3 | 3m| 30mj13503 由 80an 30 卫 A4-01 吕 2 
0.2 和 8 10 25 |180 1 30m 0.95 10.3 |3ml 30 生 1350 中 80 3 30 卫 太 4-01 卫 3 
0.2 电 10 25 | 180 1 130 0.93 | QU,3 3mljl 30m503a 中 80 3 30 1 A4-013B 三 
0.2 纪 10 25 |180 30 生 | 0.93 | 0.3 3 刀 | 30 乌 工 00 a 入 4-01L 也 5 
0.2P 于 0 25 |1180 130mm .3 3 世 | 30 和 |50 卫 由 00 对 30 3 A4-01B 6 
0.2 甩 10 25 180 | 1 130m| 0.95 10.3 |3m| 30m|50 中 400 3 300 |A4-01IB,A3-07A| 7 
0.2 10 25 |180 1 1130 了 | 0.95 | 0.3 3 年 | 30 如 50 了 中 00 卫 30 2 4- 叶 也 8 
0.2i0 10 25 1180 1 130 包 | 0.95 | 0.3 5 妈 | 50m 503 中 80 40 导 点 4-01 汪 9 
1.2 瑟 10 60 1 110z|1 0.9 0.35 | 1m| 10mm15023 中 1T1038 人 上 4-01 瑟 10 
0.28 10 60 1 10 0.9 0.35 | 1m| 10z|150a 由 603 人 A4-01B 11 
f.2 忆 JT0 25 |1180 [| 130 和 | 0.95 | 0.3 3 刀 | 30 和 15023 中 80 屏 30 纪 A.4-01 瑟 12 
人 .2 有 1410 23 |1180 1 130m 0.95 | 0.3 3D| 30 和 |503 中 00 30 3 A4-01 吾 13 
0.2 且 T10 25 1180 1 130 也 | 0.95 | 0.3 5 垢 | 50 如 |50 了 3 中 80 1 40 14 
0.1 忆 坟 40 1150 1 |10m1 0.9 0.3 工 生 | 10 和 | 30 开 15 愤 303 30 并 A4-01 有 3 工 5 
0.2 电 10 25 80 1 150t| 0.95 | 0.3 5 如 | 50 刀 |40 荆 中 30 导 20 卫 和 4-01 吾 16 
0.25 10 25 |1180 1 150 了 0.3 5m| 50m|402 由 80a 20 和 A4-01 呈 T7 
0.2 0 25 80 1 150 缚 0.3 5 纪 | 50m 140 于 由 30 20 刁 A4-01 了 吾 18 
0.21 TI0 25 |180 150 血 0.3 Smj| 50ml40m 中 80 3 20 上 4-01 也 19 
0.2 用 T0 25 | 80 1 150 弛 0.3 5tm| 50 徊 140 开 中 30 20 半 扩 4-01 瑟 20- 
0.2 几 I0 25 1180 1 150 和 | 0.95 1 0.3 5 纪 | 50m 1403 中 88 1 20 芋 入 4-01B 21 
0.2 必 10 235 |80| 150ml0.9510.3 | 5m| 5S0m|1403 中 303 20 工 A4-01B 22 
150 |1250 | 10 1T0Pa 关 .3 0.5 |15 科 |1502145 芋 中 290 8 人 和 4-01 吕 23 
0.1 TI0 60 6 10 中 | 0.9 | 0.35 | 5m| 50m|30a 中 503 人 太 4-01 24 
0. 工 具 了 0 0600 6 |10m 0.9 0.35 | 5 50 姑 1308 中 502 人 和 A4-01 了 25 
0.2 只 10 25 1180 工 |501a 0.3 5 50t400 中 80 工 20 荆 上 4-0L 了 26 
0.2 有 1 0 25 |j1180 1 |150m| 0.95 | 0.3 5 也 | 50 王 |403 中 30 荆 20 荆 入 4-01 昌 27 
0.2 了 0 20 1180 工 |30 姻 | 0.95 | 0.3 3 薪 | 30 匡 了 00 开 30 人 4-01 了 28 
0.2 呈 [0 25 |1180 了 130 如 | 0.95 1 0.3 3 刀 | 30 卫 80 卫 30 半 A4-01B 29 
0.2 只 T0 20 80 1 工 |30 兽 | 0.95 | 0.3 3 切 | 30 卫 50 工 30 A4-01 呈 30 
0.2h 10 25 80 工 |30m| 095 |0.3 3 后 | 30 弓 30 了 30 A4-01B 31 
0,.2 忆 10 25 |180 1 |30zmm| 0.95 | 0.3 3 血 | 30 姻 100 妃 30 3 A4-01B 32 
0.2 具 了 0 25 |1180 了 130 吧 | 0.95 | 0.3 3 年 | 30 组 800 30 2 A4-0{t 了 33 
0.2 10 20 80 1 130m| 0.95 | 0.3 3 锯 | 30 姻 3f 习 30 A4-01B 34 
0.2 凡 10 25 80 工 |30 钙 | 0.95 | 0.3 3 妞 | 30 缮 30 30 荆 各 4-01 卫 35 
0.2 必 20 25 80 二 |30a| 0.85 | 0.3 3 位 | 30 丘 130 刁 20 了 530 芋 30 3 点 4-0 并 也 36 
人 .2 30 25 80 1 130z| 0.95 | 0.3 3 钙 | 30 刀 |30 203 80 了 30 了 A4-01B 37 
站 .2 民 了 0 25 |1180 工 |30 科 | 0.95 | 0.3 3 媚 | 30 匡 30 了 30 愤 入 4- 信阳 38 
人 .2 几 10 25 |180 工 |30m| 0.95 | 0.3， 3 年 | 30 姻 100 甘 30 A4-01B 39 
和 .2 及 了 235 |180 工 |30m|l 0.95 | 0.3 3 年 | 30 匡 80 30 荆 A4-01 40 
0.2 电 30 235 |180 工 |30 双 | 0.95 | 0.3 5 世上 | 50 生 |25 卫 TS5 皇 80 3 20 联 人 4-0f 吾 4 
和.2 几 30 25 1180 工 150a| 0.95 | 0.3 5 位 | 50 姻 |130 卫 20 工 40 卫 40 芋 A4-01B 42 
0. 工 具 10 40 10 |10m| 0.9 0.3 二 | 10 短 1203 203 g0 了 20 卫 A4-01 了 了 43 
0.14 10 25 工 |10| 0.9 0.3 工 世 | 10 志 110 03 30 全 20 3 A4-01 绊 44 
0.1 上 110 25 工 |10m|1 0.9 0.3 工 包 | 10 包 |10 工 0 也 30 卫 20 刁 A4-01B 45 
25 奔 | 0.1| 工 .2 0.2 3 也 | 30 钥 |602 中 90 半 人 A4-01B 40 
0.2 TI0 40 S |130 荆 | 工 0.2 工 世 | 10 旭 |5030 9 90a 人 A4-01B 47 | 
习 导 T0 110 丘 440 卫 TI0 了 80 卫 30 3 A4-01 卫 48 
0.1 10 40 1100 3 110 鱼 | 工 0.5 115 妇 1150zi145a 中 3202 人 A4-01B 49 
40 |1120 1 10 1 工 弓 04 115 理 1150 角 150 全 中 80 芋 50 皇 和 4-01 召 50 
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最 特 征 
| 耗 
| 帘 
1 功 
| 率 | 藉 察 
| | 
所 ca JT | 大 cc | zc 
1CW) | (Hzy | ev | eaA) 
400 刀 | 200M| 10 50 oa 
400 巴 | 200M| 20 50 联 
400m| 200M| 20 呈 0z 
400m1 200M| 20 50 刀 
| 560 世 | 
| 500 了 如 
500a 
500 了 王 
500 了 
500 生 | 100M 
s00 妃 | 100M 
500m| 100MI 40 3 二 
“ 500 也 | 100M 
500| 100MIL 350 5[ 伺 
5S00| 100M| 140 150 
500 卫 | 100M 
500 卫 | 100M| 410 598 志 
S00mm | 100M 
500 了 | 100M 10 30 节 
5080 卫 | 100 隐 
500 生 | 100M 
3500zm| 100M| 10 50 切 
500 生 | 100M| 10 50 二 
3500| 4100MI 40 50 坦 
500 芋 | 100M| 10 50 王 
S00 匡 | 100M 
500 了 姻 | 1I00MI 0 50 志 
500i| 100M| 510 50 了 好 
| 500 包 | 100M| 1410 50 也 
500 刀 | 100M| 10 50 人生 
500 了 | 100M | 
500 了 | 100XM. | 
500 卫 | 1060M| 0 50 世 
500m 100M 
3500 王 | 100M1 340 50 志 
| 
500 也 | 100M| 10 | 50mma 
500 了 | 100 了 
500 们 | 100MI 340 0 坦 
500 刀 | 100M1 10 50 弓 
500z| 100M 
500 丘 | 100M 
500 刀 | 100M| 410 50 下 
500 也 | 100Mi 10 50 卫 
500 匡 | 190M 
500 绍 | 100M 
500 生 | I00M| 10 50 地 
500zn| 100MI 10 50 王 
5S00 反 | 100M 
500m| 100M 10 50 
| 500 印 | 400M| 340 号 人 证 


.Ca 
(A) 


600 巴 
500 了 am 
600 王 
200 坦 

203 


20 理 
21 地 
20 班 
20 二 
200 全 


200 对 

20 授 
200 人 
200 所 
200 王 


100 钙 
100 绎 
100 卫 
100 征 
100 鱼 


了 工 00 所 
TO00 世 
600mm 
200 二 
200 鱼 


200 匡 
200 好 
2003a 
200 姻 
200 卫 


200 涅 
2006 耳 
200 
200 王 
200 地 


200 于 
200 了 于 
2006 锯 
200 扑 
200 芋 


200 王 
200 纪 
200 孟 
200 了 
200 组 


208 志 
200 鱼 
200 迄 
200 王 
200 王 


0 ] 
站 扒 集 电 极 | 集 电 极 发 射 航 | 集 电 极 
高 上 
- 东 杖 | -发 射 板 | - 基 极 | 
络 反 向 截止 
温 } 骨 | 埋 穿 电 正 | 击 容 由 压 | 击 罕 电压 | 字 演 
上 nn 矿 CBR)CEO | 天 (BR) BEBO TREE 
三 MX 责 计 7 让 二 Ta | cso | ca 
(DCARDTV CAT CA VIA CA CT 
_ 十 一 二 一 -一 一 - 
175 60 60 5 10z| 50 
200 60 SO 及 | 5 S08| 30 80 
200 00 50 上 | 5 30 区 | 308|1 三 
200 60 5S081 60 30i| 3 50 基 | 4202 40 
20 | 1008| 415 1 3400 此 | 4 TI00 江 | 人 .2 此 了 个 
20 | 100j | 415 | 0 4 14000810.281 40 
35 | 100 | 30 | 0081 4 了 00j 忆 | 0.2 只 | 10 
35 | 100 有 130 150081 4 1500n10.2 40 
5S0 | 1005 435 | TI00j| 4 00 瑟 | 0.2| 
了 75 20 | 100 呈 | 革 500 上 | 0.5A | 10 
73 20 | 1008 | 43 | 4100n 4 1100n|0.5 20 
二 75 20 | 1001 15 | 1007 4 41141008 0.5 40 
工 75 20 | 10041 413 | 500h 0.5 有 愉 | 10 
75 20 | 100n1345 | 41410014 | 374008| 0.51 410 
175 20 | 100pR| 1 13410001 4 100 0.5| 410 
158 20 1 15 4 0.5h| 10 
75 120 12008 13 | 2200 有 | 30008105 后 
150 25 20 夺 0.5 | 2 
工 75 25 | 200p|20 20081 4 12002|10.58 | 30 
5 2 20 和 0.5| 10 
150 25 | 20 帮 0.5&| 410 
175 25 | 200 | 20 1200| 4 1200810.5D | 48 
175 30 1 1008| 20 | 3400 5 90 0.5b1 10 
175 30 | 400 有 | 20 114100 基 | 5 00 05 140 
1735 25 | 10084 20 14141005 ， 17100810.51 10 
175 30 | 100R | 20 | 10081 5 14141001 0.3 40 
175 30 | 100E| 20 | 400 上 | 5 100810.S81 10 
寺 75 30 | 100& | 20 | 100 关 | 5 00 只 | 0.5 410 
23 | 1008| 20 | 41400814 4100R| 0 30 
175 235 | 100 站 | 20 11000841 5 T00R1 0.5 上 10 
175 30 | 100p120 34340068 5 100| 0.32|1 0 
73 30 | 100 吧 | 2 00 了 2 5 00 0.5A| II0 
了 75 30 | 1I0081 20 | 1001 5 | 14100105 10 
735 3 100 呈 | 20 1400R 5 100 只 0.3 10， 
75 30 | 1005 20 | 100 1 5S 100p1 8.53 | 0 
工 73 25 | 100 20 100 5 100 只 | 0.53| 0 
1735 30 | 100 中 | 2 T00 | 5 160 1 0.33| 1410 
473 30 1 100p 20 11310081 5 TD00 有 | 0.5 甩 | 0 
25 | 1100 20 | 100 4 11190018 410 
了 75 30 | 100 | 20 1 100p1 5 TI00 愉 | 0.3 上 | 10 
工 75 30 | 1009 | 20 11410081 5 | 41008110.5E | 40 
175 30 | 1005 | 201100 5 14141000.52| 10 
25 | 100 | 20 | 400 4 14100510. 10 
了 175 30 | 100841 20 114100 上 | 5 L00 呈 | 0.3 | T0 
二 75 30 | 400 | 20 | 100h| 5 14141007 0. 40 
工 75 30 | 100 | 20 | 100P| 5 11410081 05 10 
芋 7S 30 | 100R120 1 500 5 T00Pi 0.53| 10 
173 30 | 100120 134008 5 110010.30 10 
了 75 30 | 100 | 20 100 5 | 100 05 9 
275 30 | 100R1201100 4 100 1 DSS ELE0 


5.。 并 关 
5.2 夸 PNP 型 小 功 


有 
站 
| 
| 


] 


一 全 和 
三 极 
率 开 范 三 极 管 
集 时 极 宙 流 前 饱 和 监 延 存 下 罗 本 
”发射 极 苛 升 退 败 降 
放 大 
上 反问 截 正 正 时 了 时 时 ”时 
电 流 系 数 降 压 噬 间 闻 间 亲 
ezgo | 六 cp 万 六 cg | rc | 和 BFS cgs| 781 Tc 四 友 关 好 二 
(A) |(V)y nn |amar|lVv) Al (VIANCA) (asa) (si 让 (ss) | (0s》 
40 |120 | 10 | 1m 0.4 .|15aa|150m | 50a 由 80a | 50a| A4-01B | 工 
0.1P 10 | 40 | 100 引 |]10m| 工 0.5 |15ml150m | 45a 中 380a 人 A4-01B | 2 
0. 工 上 10 | 40 | 100 S |10 灵 | 工 0.5 115 生 |150m | 45a 中 320 了 从 A4-01B | 3 
0.1R 410 | 100 引 |10m| 工 0.5 |15m|150m | 45a 由 320aa 从 A4-01B | 4 
0.5h 10 | 25 | 180 1 150m| 0.95 | 0.3 | 5am| 50i 80a | 50a| A4-020C | 5 
0.5R 10 | 好 5 | 180 1 |50m| 0.95 | 0.3 | 5m| 50nm 303 | 503| A4-02C 15 
0.5 10 | 25 | 4180 1 |580m| 0.95 | 0.3 | 5am| 50am 80a | 50a| A4-62C | 7 
0.5 10 | 25 | 88 1 50mj 0.95 |0.3 | 5m| 50m 30a | 50a| A4-920 上 8 
0.5R 10 | 和 妈 |180 1 |50m| 0.95 | 0.3 | 5m| 50m 80a |50a| A4-02C | 9 
工 上 10 | 30 | 200 1 | 和 am 12 |65 |5m| 50m | 50 80a |50al A4-02B | 10 
1 10 | 25 |180 1 1s0m| 工 0.5 | 5ma| 50m |30ma |20a| 100ma |30a| A4-028B | 11 
工 10 | 30 | 4120 1 150 工 0.5 | 5m| 50m | 50m 中 80a | 50a| A4-02B | 12 
工 有 10 | 30 | 200 1 150ml 12 |105 |5ma| 50m | 50a 中 30a 15034| A4-02B | 13 
工具 10 | 25 | 4180 4 50 三 | 工 05 | Sml 50m |30ma |20a| 50a |30a| A4-02B | 荆 
1 10 | 30 |」120 1 |50m| 1 0.5 | Sml s0m | 50m 中 30a | 50a| A4-028 | 45 
工 10 | 和 5 10 |50m| 工 0.5 1 5 50 如 30a | 50a| A3-07A | 46 
工 上 10 | 25 1 |50m| 1 0.5 |] 5m| 50m ，350a 中 30a | 50a| A4-02C | 17 
工 10 | 25 10 |50mj| 工 0.5 | S 好 | 50 血 150a | 50a| A3-07A | 18 
工具 10 | 25 1 |50m| 工 0.5 | 5m| 50m | 50a 由 100a | 50a| A4-02C | 419 
1 10 | 妈 10 |50mm| 工 0.5 | Sml| 50am 100a |50a3| A3-07A | 20 
了 10 | 妇 10 150 和 | 工 0.5 | Sa| 50mma 60a | 50aj A3-07A | 2 
了 10 | 和 5 1 |50ma| 荆 0.5 | 5m| 50m | 50a 中 60a | 50a| A402C | 22 
4 0.1 10 | 30 10 |50m| 工 05 | sml 50m | 40a 130a| A4-02C | 23 
了 10 | 30 10 |50m| 工 65 | 5m| 50m | 40a 小 210a 人 A4-02C | 24 
了 上 10 | 20 6 |s0tm| 1 0.5 | Sal 50m |30a lt5a| 160a | 50al A4-02C | 235 
并 3 10 | 40 1 150ama 0.5 | sal 50m |30a |15a| 160a |50a| A4-02C | 26 
工人 10 | 36 1 50m| 工 85 | sml 5om |30a 110mal160a |50a|l Ad4-02B | 27 
了 10 | 50 | T 150ml 1 0.5 | 5ml s0m |30a |t0al 160a |50a| A4-02B | 28 
0.1 10 | 30 1 150 纪 0.35 | 5am| 50aa | 403 中 160a | 50a| A4-02C 129 
0 10 | 20 6 |50 吉 | 1 0.5 | sml sm 1 30t |15al 30n | 50a|l A4-02C | 30 
1 10 ]」 30 1 150 全 0.5 | 5 如 | 50aa |30a |15a| 160a |50a| A4-02C |31 
0.5 有 10 | 30 1 80 了 05 |5ama| 50m | 39a 10al 1i60a | 50a| A4-02B | 32 
了 10 |】 70 1 150 理 | 1 0.5 | Sma| 50m |30a |10al ft60a |50a| A4-023 | 33 
了 10 | 40 工 |5 血 05 |5ma|l sm |30a 15a| 80a |50a| A4-02C | 34 
1 10 | 30 1 150mj 1 0.5 | 5am| 50m |130a |l10al 80a |50al A4-02B8 | 35 
工具 10 | 20 6 150za| 1 0.5 | sml som |30na li5al 30a | soa|l A402C | 36 
工人 10 | 20 1 150ma 0.5 | 5mal 50m | 30a |15a| 80a | sa| A4-02CGC | 37 
1 10 | 40 工 |50m| 1 0.5 | 5am| 50m 130a |nal 80a | 50al A4-02B | 38 
| 0.1B 10 】 30 1 |50mm 0.5 | Sm 50m | 40a 由 80za |50zi A4-02C | 39 
了 站 10 | 30 T |50 血 0.5 | 5am| 50m 130a 15a| 80a |50al A4-02C | 4 
1 0.5h 10 | 30 二 180ama 0.5 | sml sm |3soa |i0nl 80a |50al A4-02B | 41 
了 10 | 缉 1 |150tmmj 1 0.5 | 5ama| sm | 30a |10a| 80a |50| A4-02B 上 42 
0. 了 1 10 | 20 1 50m 0.5 | 5am| 50m 40a2 几 30a | 50a| Ad4-02C | 43 
| 了 10 | 20 1 |50a 0.5 | 5ml 56m 130a 1158| 30ma |50a| A4-02C | 44 
0.5 10 | 20 1 150m 0.5 | 5m| 50m |36a jl10a| 303a | 50a| A4-02838 145 
1 10 | 20 1 |50m 0.5 | 5 如 | 56m 110a |30a| 30a | 50a| A4-02C | 46 
了 上 0 20 T 工 150 刀 | 工 0.5 35 也 | 50 妇 | 301 3081 303 50 了 | A4-02 卫 47 
工 10 |】 20 1 |530m 0.5 | Smal 50m |38a |15a|l 30n |50a| A4020C | 48 
工具 10 | 30 1 50m| 1 0.5 | 5m| 50aa |30a |10a| 30a |50a| 和 4-028 1] 49 
工具 1 30 10 |50omj| 工 0.5 | 5 50m | 40a 160a | 50z| A4-028B | 50 
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一 人 


5。 开 


关 


5.2 硅 PNP 王 小 功 


要 | 等 征 最 | 最 热 | 宁 电 及 集 电 极 | 发 和 计 家 集 电极 
序 型 大 大 汪 和 
耗 全 
散 许 -天极 | -发 射 极 | - 基 极 
结 反 宙 截止 
功 电 
率 频 率 流 | 漫 阻 击 穿 电 压 | 击 窜 电 于 | 击 穿 电压 电 演 
人 矿 (5R)cBO | 六 (5sR)CEO | 扩 (CBR)BEBO We 
号 本 ci 亲 |Frecgl rc 7cwy Ta 于 关 Je Trp | Tcao | Fce 
( 丽 ) Go| cy， (和 ) (4A) CD) CC/ 友 ) ICV) (AVI CAT CA)TCA YY) 
1 | 3CK3A 500am |100M | 40 | 50m |200m 1175 35 | 100p | 30 1 100 | 4 | 100A| 0.5H| 40 
2 | 3CK3A 500z | 100M 200 年 | 175 40 | 100R130 | 100R 0.Sh| 10 
3 | 3CK3A 560t 1100M | 10 | 50 王 | 200m |175 40 | 100813011I0081 4 143400810.5| 410 
4 | 3CK3B 500 如 | 100M | 10 | 50 二 |200 生 | 175 35 | 400 | 30 | 100 5 |] 100810.5| 10 
引 3CK3D 500m |100M | 10 |50mm |200m |475 35 ] 100R| 30 | 100ul 4 100R|0581 40 
6 3C 天 3D 500 生 |100M | 410 150 姐 |200 如 | 175 35 | 100m| 30 | 100k| 5 | 100|0.5R1 10 
7 | 3CK3D |500m | 100M 200m | 175 | 40 | 101& | 30 | 500R 0.58| 40 
8 | 3CK3D 500 刀 |100M | 10 | 50 |200mm 11475 40 | 100p | 30 | 1008|1 4 14140005 10 
9 | 3C 玫 3 了 500 和 1100M | 10 | 50 和 |200im | 175 35 | 10081 30 | 100p| 4 1100h|0.5 310 
10 | 3C 玫 3 也 S00zm ij100M | 10 1 850 和 1200 1175 35 | 1008 | 30 1100 5 134100a10.5| 210 
1 | 3CK3R S00 姐 | 100M 200 和 | 175 40 | 10081 30 | 500h 0.5R | 10 
12 | 3CK3F 500m 1100M | 10 | 50om 1200z 1175 40 | 1008R130 |100h 414100k 0.5hl 10 
433 | 3CK3B 500ma | 100M | 40 150 如 100 和 | 175 35 | 200 有 | 30 | 2008| 4 1200u160.5&| 10 
414 | 3C 臣 3 了 3 500z | 100M 100 纽 | 150 30 30 4 0.5 下 | 410 
13 | 3CK3D 500am | 100M 100 和 am | 150 估 30 4 0.5R | 320 
416 30 必 3D 500 妈 | TI00M | 390 50 刀 | 100 妈 | 175 35 | 200& | 30 | 2008| 4 12008|0.5 呈 | 10 
147 | 3C 开 3 500ma | 100M | T100z 1150 35 30 4 | 0.5 | 10 
18 | 3C 攻 3F 500 和 | 100M | 3410 1150 如 |100o 1175 35 | 200p | 30 | 200R| 4 12008k|0.5| 310 
19 | 3CK3 瑟 500 了 | 4100M | 340 | 50 1100mm 1475 35 | 200R130 |200h 4 12008| 0.58| 10 
20 3 玫 3 500 芋 | 100M 100m | 150 35 30 4 0.5R | 40 
21 | 3CK14C |5002 1100 压 200z 1150 50 | 100&140 1 4100h| 4 | 4100 0.5 上 | 0 
22 | 3CK3B 500mm |100M | 40 1 50 如 |200 搓 55 | 100 有 | 45 | 100& | 4 | 14109080.35R | 40 
23 | 3C 及 3 500mm 1100M 200 如 | 175 60 | 100R| 45 | 100R 0.5E| 40 
24 | 3C 及 3B S00 和 |100M | 10 | 50m |200m | 475 60 | 100R|45 | 100n 4 | 100R|0.5E| 10 
25 | 3C 玫 3F 500 坦 | 100M | 10 | 50m |200m |150 60 | 100| 50 | 3100 5 |1002| 0.5H | 10 
26 | 3CK3A 500 如 |120M | 40 | 50m |200z 25 | 100pk| 20 | 41008h1 4 11410001 10 
27 | 30C 政 3A 500 据 | 120M 200m | 175 30 | 100p|20 4100 5 1100R|0.5&| TI0 
28 | 3CK3A 500mm | 120M 6 |50m |200za |125 30 | 100p| 20 13434008 5 | 100p| 0.5R| 140 
29 | 3C 玫 3AA 500 |120M | 10 | 50 纽 |200tm |175 30 | 100h|20 100 SS 1106R8| 0.5| 10 
30 | 3C 区 3A 500 和 | 120M | 10 150m ;200mm |475 30 | 100 | 20 114008| 5 | 1008|0.5| 340 
31 | 3C 玉 3B 300 生 | 120M 6 |50n |200za 1175 30 | 1008 | 20 11008 5 | 100 | 0.5| 10 
32 | 3CK3B 500za |I20M | 10 150m |200m 1175 30 | 100R| 20|1008 5 | 1008|035| 0 
33 | 3CKE3C S00 和 | TI20M | 10 | 350m 1200om |175 30 | 1008 20 | 4100 SS | 4100 0.57| 40 
34 | 3CK3C 3500 您 |T20 王 6 |350 匀 1200 如 1175 30 | 1002 | 20 | 100R| 5 | 4100 0.53 | 310 
35 | 3CK3C 500 了 ma |1TI20M | 10 | 50m |200m |175 30 | 100 | 20 | 1008| 3 11410080.5| 40 
36 | 3CK3D 500 如 | 120 防 6 | 50 刀 |200 妇 |175 30 | 1004| 20 | 1008| 5 | 1008|0.5R| 10 
37 | 3 人 并 3 万 500 全 | 120M | 10 | 50m |200m 1475 30 | 100p | 20 | 34008 5 | 100n| 0.5E| 0 
38 | 3CK3 也 500 生 | 120M 6 | 50m | 200zm |175 30 | 4100 20 | 100R| 5 | 004|0.5| 0 
39 | 3C 玫 3 也 500z | 120M | 1410 50 | 200tm | 175 30 | 100p|20134008 5 | 008| 0.S8| 10 
40 | 3C 玫 3E 500 和 | 120M 6 |50m |200za |175 30 100 20 1400 SS | 100u|0.5&| 40 
41 | 3C 攻 3F 500m | 120M | 10 150m 1200m |175 氏 100h| 2011008| SS | 34000805 10 
42 | 3CK3G 500 荆 | 120M 6 |50m |200m |175 30 10008120 51008 5 | 1008|0.5| 40 
43 | 3C 玫 3G 500 和 |120M | 10 | 50m | 200 妈 |175 30 | 1008 | 20 | 100h| | 100810.58 410 
44 | 3CK3 互 |1500 | 120M 6 | 5350 |200mm 1175 | 30 1008 | 201100k| 5 | 100 0.5| 10 
45 | 3CR3 巨 500 妇 |120M | 10 | 50m | 200m |175 1 30 | 1005| 20 | T1008| 5 iTI004| 0.5u 140 
46 | 3C 和 3A 500m |120M | 10 |， 50m |200m |175 30 | 100k| 20 1 100 4 14141008 0.2R 10 
47 | 3C 玫 3D 500z 120M | 10 | 50m | 200tm |175 30 | 100n| 20 131008 | 4 | 100810.2&1 410 
48 | 3C 玫 3 电 500ta |120M | 10 | 50 刀 1200 生 上 175 45 | 100 关 | 35 | 1008| 4 300 02 40 
49 | 3C 玫 3 已 500 和 |120M | 10 | 30o | 200oa |175 45 | 100p| 35 | 1008 4 | 1008|0.281 10 
50 | 3CRK3C 500 如 |T20M | 10 | 5309 | 2009 | 175 60 | 1005| 50 | 100p| 4 | 100u|0.24 10 
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让 和 
外 序 
天 赂 降 
上 
反 向 和 茂 上 压 时 时 时 册 
电 流 系 数 降 降 间 | 间 | 短 问 
as 4 
7cEO | 天 cE PP 矿 cE | Te | 入 ps 太 czgs | 75| Tc 1 丰 二 
(4A) | cv)|aa |marlty) ja VCA 沙 A) (| | | 4s) 
工具 10 23 TI80 工 150z 工 0 .5 5zim |50z|30 习 120a T50 芋 30 刁 A4-023 | 工 
工 队 IT0 30 200 工 150 好 工 ,2 0 和 .9 5 如 m |50 科 |503 中 150 开 502 A4-02 了 B | 2 
工 世 T0 30 120 1 150 乓 工 0.5 5m 150m 50aa 中 50 工 50 上 4-02B | 3 
工 世 10 20 6 150 了 工 0.5 5 刀 |50 纪 |30 嫉 115 屏 160 工 50 立 A4-02C | 4 
工具 10 25 180 工 |50 乓 工 0.5 5 刀 |50 秋 308 |20a 100a 302 A4-02 己 | 5 
工具 TI0 20 6 150 所 工 0.5 5 也 |50 刀 |303 |152 60 皇 50 了 A4-02C 1 6 
工具 TI0 30 200 工 150 卫 直人 0.5 Sa |150 刀 150a 中 803 50 也 AAA4-02 卫 1 7 
工 及 J10 30 120 工 150 王 得 0.5 5 妇 |50Zm|503 中 80 S0 立 A4-02 了 8 | 8 
工 几 10 23 180 工 150 乓 工 0.5 5 了 |50 甸 30 20 50 民 302 A4-02 呈 | 9 
工具 10 20 6 150 垃 工 0.5 5 和 |50 生 | 30 人 |115 30 50 A4-02C | 10 
工具 10 30 200 二 150 地 于: 汉 0.53 5 也 |350 刀 |50 革 中 30 生 50 世 A4-02B | 所 
工 只 10 30 T20 工 150 卫 荆 0.5 5 |50zm|50 卫 中 30 对 50 屏 A4-02 了 1 12 
工业 T0 25 工 150 乓 工 0.5 5a |50m300 115 TS0 工 50 了 A4-02C | 13 
开交 10 了 3 10 150 了 如 工 0.5 5 50 菇 150 也 5S0 A3-07A | 14 
工具 10 23 10 150 工 0.5 5 了 150 100 荆 S0 A3-07A | 15 
工具 10 23 工 150 耿 工 0.5 5m |50mm|50a 中 100 卫 50 工 A4-02C | 16 
工具 工 0 23 10 150 姻 工 0.5 5 乌 |350 位 60 丑 50 习 上 3-07A | 17 
工具 10 25 1 |50m| 工 0.5 5 刀 |50 科 |503 中 60 习 59na |A4-02C | 18 
工具 IT0 25 工 150 了 工 0.5 5 乌 |50 乌 |50 芋 中 30 卫 50 工 Ad4-02C | 19 
二 眼 T0 235 10 150 包 工 0.5 5 印 |30 耳 30 屏 58 芋 A3-07A | 28 
0.I 上 只 工 0 60 10 150 锯 人 .9 0.35 15 也 1530 和 |402 由 210 人 4 八 A4-02C | 214 
工具 1I0 235 180 工 150 耳 工 0.5 5m |5021303 1202 150 了 30 也 Ad4-02C | 22 
工 必 TI0 30 200 1 工 |50 卫 1.2 0.5 5 如 |50 垃 |50 卫 中 150 六 50 卫 A4-02C | 23 
工 内 10 30 1T20 150 了 工 0.5 5 了 |50 了 |502 中 150 鼻 58 人 上 4-02C | 24 
工具 10 40 工 350 工 150 匡 炙 0.5 5m 1350z1303 1203 80 卫 50 1 A4-02C | 25 
和, 工具 T0 70 30 细 0.5 5m 50 名 |402a 由 1603 5 有 A4-02C | 26 
0.5 只 IT0 40 510 匡 0.5 5m |50 和 |30 癸 110 160 皇 38 刀 及 4-028B | 27 
工具 10 20 40 1 150 工 0.5 5i |1350zm|3030 10 160 屏 30 屏 Ad4-02C | 28 
工 几 TD 40 】 5350 如 工 0.5 5m 150 垃 |30E |10 刀 160 3 5 A4-02C | 29 
2 了 0 235 1 150a 0 和.5 5 和 150 卫 |30 芋 110 愤 1T60 58 &A4-02C | 30 
工具 T0 40 80 工 150 阵 工 10.5 5 亿 150 各 |30 和 | 10 拼 了 60 卫 T50 A4-02C | 31 
2 10 45? 1 150 了 各 0.5 5 如 |150 科 |30 开 10 愤 160 工 30 了 Ad4-02C | 32 
了 贞 10 60 1 150 也 工 0.5 5 如 |50 志 |30 10 位 160 荆 S0 世 A4-02C 1 33 
工 册 10 80 50 工 0.5 5 包 |50 芋 |30 卫 0 了 160 六 S0 并 上 4-02C | 34 
2 10 60 950 弓 0.5 5 130 刀 |30 女 110 皇 160 卫 呈 D 卫 A4-02C | 35 
二 县 10 20 40 站 150 拭 工 0.5 sm |s0ml303 110 80 荆 50 荆 上 4-02C | 36 
二 由 10 25 在 150 鱼 0.5 5 垃 150 纪 |30 刁 10 交 80 卫 50 全 A4-02C | 37 
于 凡 10 40 80 1 150 握 工 0.5 5 150 纪 |308 110 80 3 50 卫 上 4-0206 | 38 
2 10 45 1 150 如 0.5 5 拍 |50 刀 |30 皇 10 莘 80 芋 S0 了 Ad4-02C | 39 
工 上 10 80 工 150 反 工 的 泡 5 刀 150m1303 110 801 50 习 A4-02C 1 40 
过 信 10 65 了 | 和 了 0.5 5 也 150 志 |30 全 I03 80a 50 工 上 4-02C | 41 
了 上 10 2 40 工 150 姻 工 0.5 5 她 150 纪 |30 工 10 3 30 SO0 入 上 4-02C | 42 
2 1f0 25 二 150 了 血 0.5 5 了 王 |50 刀 130 人 10 乓 30 卫 S0 了 人 A4-02C | 43 
工 必 10 40 1 |50 位 0.5 5fa 150 世 130 1103 308 50 卫 上 生 4-02 怠 | 44 
2 几 10 45 工 1150 和 0.5 5 弓 |50 弓 |303 10 投 30 卫 S0 芋 A4-02C | 45 
工具 10 25 270 工 150m 上 0,.5 5 所 |50 生 |10 革 160 荆 S0 阴 上 A4-02C | 46 
1 履 1410 25 270 夺 150zm 工 0.5 5 刀 150 如 110 工 80 3 50 并 A4-02C | 47 
工 必 10 29 270 夺 |150 孟 工 0.5 3 组 |50 生 |10 娃 160 2 50 了 上 4-02 避 | 48 
工作 10 25 270 1 150 姻 工 0.5 3 世 150 于 |10 80 习 530 卫 上 4-02C 1 49 
开具 10 25 270 革 |150 姻 上 0.5 Sm |50 包 110 T60 了 50 工 A4-020D | 50 


最 特 征 
天 ， 

耗 

散 

革 


已 cM | Tc 
(多 ) | (8z)| (YY CA) 


1 | 3C 改 3F 
2 | 3CK120A 
3 | 3CK120A 
1 4 | 3CK120A 
| 5 | 3CG 区 220 人 
6 | 30CG120A 
7 | 3C120D 
8 | 3CK120D 
j 9 3C 攻 120 亡 
110 | 3CK120D 
|11 3CG120D 
12 | 3C 必 121A 
113 | 3CK3121A 
114 | 3CK121A 
| 65 3CG121AA 
116 | 3cg1421D 
1417 | 3CK121D 
118 | 3C 区 121D 
19 | 3CG121D 
20 | 3CK120D 
1 21 | 3CK121D 
| 22 3C 玫 3A 
| 23 | 3CR3A 
i24 | 3CK3A 
25 | 3CK3C 
26 | 30CK3D 
27 | 3CK3D 
28 | 3CK3D 
29 | 3CK3E 
130 | 3CK3G 
31 C 攻 74-2A 
32 LCK74-2 了 
33 | 3C 玫 3 
34 | 3CK3B 
35 | 3CK3B 
36 | 3CR3BE 
| 37 | 3CK3 
138 | 30C3D 
139 | 3CK3D 
140 | 3CK3D 
| 41 | 3CK3 互 
| 42 3 刀 惨 3 互 
43 | 3CK14C 
144 | 3CK14D 
145 | 3CK14D 
【 
146 | 3CK14C 
147 | 3CK14D 
48 1 3C 玖 3 
49 | 3CK3G 
50 | 3CK14C 


必 人 人 和 入 和 | 
| 

吕 盟 | 

| 

} 

1 

| 

| 


500 和 | 150M | 10 | 50 钙 
S00m | 150M | 189 50 红 
3500 世 | 150M 
500 和 | 150M | 410 50 坦 
500 菩 | 150M 


500 血 |150M | 10 5 缮 


1 120M ID 530 二 
500 和 | 150M | 10 |1506m 
500z |150M | 40 | 50 妈 
500 生 | 150M I0 50 也 
500m |150M | 10 上 150 所 
500 姻 | 150M 10 50 耳 
5002m | 1S0M | 10 1 50 弓 
500 了 | 150M 10 50 卫 
500a | 150M | 10 |150 刀 
500 如 | 150M | 1410 | 50 血 
500 和 | 150M | 10 50 和 
500zn | 150M 10 50 
500z | 150M | 10 50 了 Ha 
S60za | 15S0M 

500m | 150M 10 | 
S00 生 | 150M | 10 | 8 了 
500 生 | 150M TI0 50 血 
1500m | 150M 

1500 如 | 150MM 10 5 地 
光 150M 10 30 全 
! 


500m | 150M 
500a | 150M | 40 50 
500m | 150M 

500 和 |150M | 40 | 50 姻 
1500 和 |150M | 10 ， 30 也 
500a |150M | 10 | 50m 
s00m | 150M | 10 | 50m 
500m |450M | 10 (50 和 


500 如 | 150M 


500m | 150M 
500 刀 |150M | 10 | 
S00m | 150M | 10 50 二 
5060 和 如 | 150M 

四 4150M | 30 


50 血 
580 和 ma | 150M 

500mm 1150M | 10 | 50mm 
500a | 150M | 10 | 50m 
500t |150M | 10 1 50z 


500zm | 150M 


500m | 150M | 10 50 地 
500m |150M | 10 50 所 
S00 生 |150M | 10 1 50 血 
500 了 |150M 10 50 茵 
sn00aa |150M | 10 | 50 姻 


5。 开 基 
5.2 硅 PNP 型 小 功 
、 最 热 集 电 要 | 集 电 极 | 发 射 极 集 电极 
多 | 高 -~ 其 极 
许 7 基 极 发 射 极 于 
电 结 反 尚 截止 
流 温 阻 击 穿 电 压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 电 渡 
矿 (8R)CBO 产 (BR)CEO | 太 (5R)EBO Te 
了 Tc 1 忆 结 7 | 方 Tcso | 大 cs 
(AOLAWD)ICV) ee (AI (A)1CA7 CCY) 
200m | 175 60 | 100n| 5 300B81 4 |13400P10.53| 340 
200 卫 | 7 15 | 100R| 4 |3100 有 | 0.5 六 | 0 
200 钮 | 175 20 | 100 上 | 5 | 400 呈 | 妈 1 00 上 
| 200 妇 1175 20 | 100&|415 | 3100p| 4 11410010.5h 10 
200 垃 | 793 20 | 1008|1 45 | 100p| 4 11410080.58| 10 
200za | 175 20 | 100p 45 | 100p| 4 | 34008105 10 
200 垢 | 1753 15 | 100p 4 110010.s8| 10 
200 阻 | 175 20 | 100p115 1300pR 4 | 14100P 
200mm | 175 20 | 100p 45 | 100 | 六 100 | 6.5 1410 
1200 刀 | 175 20 | 1008& | 415 | 100p 4 | 400 0.53 | 10 
200 刀 | 178 20 | 100u| 15 |100p| 4 1100| 0.5 上 | 10 
200 了 种 | 175 20 | 100p TS 1100P| 4 100a 
200 妇 |1T75 | 20 | 00R | 3 | 3100 组 1003 | 0.5 | 10 
200 志 | T75 20 | 100R| 145 | 1008 | 4 100| 0.5 | 10 
200 红 | 175 20 | 100pl4sS 1100p 4 11100808.5i| 10 
200 拍 | 175 20 | 100n 15 110 4 1400 
200 也 | 工 75 20 | 100p | 15 | 34100414 | 4100 0.5| I0 
1 200 王 工 75 20 | 100i | 14151100 4 100 有 | 0.5j| 10 
200 了 | 175 20 | 100n| 25 | 1008| 4 13140010.sSR 410 
200 职 | 175 20 | 10021 45 | 400p| 4 3400 0.58 | 10 
200 王 | 175 | 20114100115 1100R 4 111410010.5| 0 
200 垃 20 | 100R14S | 1007| 绿 100 只 | 0.5 呈 | 10 
200 血 | 75 25 | 106R 15 | 100 只 | 44 0081 0.5j | 0 
200 生 | 172? T5 | 100 | 3 T004 | 0.53| 10 
20806 坦 20 | 100&|1 45 | 500 呈 | 4 16080 呈 | 0.2 忆 10 
200 手 20 | 109 只 | 15 | 1008| 4 300810.5 | 10 
1200 志 | 工 75 20 | 100U 15 | 100E 4 3400 65 | 0 
260 阻 175 15 | 1008 3 100P10.S2| 10 
| 200 王 20 | 100& | 45 | 500p | 4 T60 吧 | 0.27| 10 
1 20078 | 工 75 15 | 100 品 | S 100 有 0.5| 10 
200 了 | 5 15 | 1004| 4 13400P 0.sP| 3 
1200 了 m 138 1T5 100a 4 114140010.52a| 40 
200m | 200 23 | 100 | 20 11008 | 5 | 100R 9. 工业 10 
200 所 25 | 100 | 20 1100 呈 | 4 | 100R1 0 10 
200 阻 | 175 30 | 11004120 134008| 3 100 1 0.33 | 10 
| 200t | 175 30 | 100 | 20 | 100p| 5s | 4100 0.5h| 10 
20038 | 175 36 | 1005| 20 1 14100501 3 4100 | 0.57| 19 
| 200 了 莘 25 | 100 | 20 | 1004| 4 | 4001 0 上 | 工 0 
200 人 各 | 175 本 T00 | 20 1100R 3 2300 0.sR| 工 
加 工 73 30 | 1008 | 20 1100| 5 |100818.53 | 10 
200 二 | 1735 30 | 100u | 20 | 100p 5 | 14100810.58| 140 
200 了 1753 30 | 400 有 20 11008 5 114100810.3538| 410 
200 乌 | 5475 30 | 100&| 20 13400814 11400810 10 
| 200 了 名 | 275 30 | 100 | 20 |340074| 4 13434000.5 瑟 | 10 
200 弓 | 了 5350 30 | 100 | 20 | 100 员 | 4 1 100 呈 | 0.5 站 | 1 
200 了 1175 30 | 100 | 20 14141005 | 460 0D.53 | 40 
200m | 175 30 | 100 | 20 | 100R | 5 TO06RI 0.5& T0 
200 刀 | 175 30 | 100 尽 | 20 | 1004 5 | 13100105 
200 了 ;173 30 | 100 共 | 20 1 3400 4 10068110.358 | 1410 
200 和 m [5 30 | 10on| 20 1 100p| 5 | 1200 | 03| 2 


ro 


于 


7” 国 汪汪 


二 [三 | 

率 开 关 三 极 管 

ES ie 
集 电 极 志 流 前 伤 和 上 
- 发 射 极 疝 天 

让 大 

反 沿 截 引 于 时 
到 流 系 数 隆 压 跟 章 
Tego | 矿 cg PPFE Frcpg| re | pspBgSs jjFecps | 73s| 7c 丰 
(A) | (7Y)》| min | maxj (VIA CVD) CVD) AN (CA Cs) 

有 (DaE 了 下 本 和 攻 二 

|] 
Tu | 1 25 | 270 1 | 50| 工 0.35 | 35 钙 | 50 志 1 410 了 
0.58 | 10 | 2 |180 | 工 |100m| 1.2 | 0.5 10 和 | 100tm 

0.5n | 10 25 | 180 工 | 100 和 m 0.5 |10m|100m 130a 中 
0.S5h | 340 25 1 4100 如 | 工 .2 | 55 10a| 100 刀 | 30a 中 
0.5h | 40 25 | 180 ff |1400m| 1.2 10.5 Jt0mi100m | 30n 0 

| 0.35k 10 | 和 25 |180 | 1|100ma 1.2 |89.5 |10za|100m | 303 中 
0.5h | 30 25 80 1 1100a | 1.2 |8.5 |10ml100a 

0.5h | 310 25 80 1 1160 如 0.35 |10 纠 | 100m | 303 中 
0.5 | 340 25 T|100mm| 1.2 10.5 0ml100m | 303a 中 
0.5 | 310 25 80 1 100 如 | 12 |8.5 |109ma|100m| 30a 中 
0.5h | 10 25 80 T 1090 刀 | 12 |0.5 14110100m | 30a 中 
0.58 | 10 | 235 |4180 | 工 |4100 驯 0.5 |10 蔬 | 100mm | 50a 中 
0.Suhn| 2320 125 |180 f | 100a | 1.2 |0.5 |10m1100a | 503 字 
0.5 | 10 25 | 180 1 | 100m | 1.2 |0.5 |10m|100m 

0.5h | 310 25 | 180 工 |100m ij 1.2 |0.5 |10 刀 | 100am 

0.5u | 410 25 80 工 |100m 0.5 110aaj 100m | 50a 由 
0.3h | 140 25 80 1 1100m | 1.2 |80.5 |10@| 100m | 503a 中 
0.5 | 10 25 80 1 1100m | 1.2 |0.5 |10m| 100m 

0.5 | 410 25 8 T|100m| 141.2 |80.5 |10za| 100m | 50a 中 
0.5u | 40 25 80 1 |100 世 | 41.2 |0.5 |10 血 | 100 姻 | 302 中 
0.58 | 10 25 80 1 |100m | 1.2 10.5 110 垃 | 100m | 50a 中 
0.5R | 30 25 | 180 工 |100 血 | 工 0.5 |10 刀 | 100 和 | 303 全 申 
0.5 | 10 25 | 180 Ti1100m| 141.2 |0.5 |10m|100m 

0.5u | 40 30 1100m| 工 0.5 | Sa 50m | 30aa 
0.5 | 40 25 | 250 T|100 人 | 1.2 |0.5 |10 了 | 100m 

0.5 1 40 25 | 180 丰 | 100 志 工 0.5 |10 也 | 100a | 30a 中 
0.5 | 10 25 | 180 1 |100 台 | 1.2 |0.5 |10a| 100 甸 

0.5h | 1 30 1 | 50 班 | 工 0.5 | 5 锯 | 50m | 303 
0.5 | 340 235 | 250 1 |100 科 | 1.2 | 0.5 |10ml100ta 

四 .5 0 30 工 1 50 撕 工 0.5 嫂 | 50 芋 | 303 
工匠 30 6 | 5 引 血 0.8 | 5 也 | 50mm | 402 中 
工 上 用 10 30 6 | 50 握 0.8 5 卫 | 50 志 | 4032 中 
0.1 | 20 | 80 工 | 50 血 | 0.5 | Sa 50 二 | 30 寻 
0.1 | 40 70 了 ] 3 了 0.5 | 5mm| 50om | 402 中 
1 1 10 20 | 1 |】 50 严 0.5 | sm| 50m | 30a 
0.5E | 410 40 工 | 5 细 0 了 0.5 | Small 5 和 | 303 
1 | 40 4 1 50 甸 | 1 0.5 |5m| 50m | 30a 
0.1 有 | 340 80 工 | 弧 耳 0.5 | 5Smal 50 志 | 403 中 
0.5k | 10 80 工 | 纯 严 0.5 | 5 刀 | 50am | 30a 
1 | 了 40 二 | 80 间 | 工 0.5 | 5 如 | 50m | 30a 
0.5 | 40 20 工 | 5 外 严 0.5 | 5 5350 下 | 30 
1 | 340 20 1 1 80 伍 8.5 | 53a] 50 刀 | 10 卫 
二 凡 | 3 30 了 19 | 50 耳 了 0.5 | 5m| 50a | 40a 由 
1 | 10 30 10|150m| 工 0.5 | 5m| 50m | 40a 中 
0.1 | 40 60 t0 | 50 色 0.9 |0.35 | 5ma|l 50n | 40a2 中 
0.1 | 40 30 10| 50m| 工 0.5 | 5 也 | 50z | 40a 
0.1R | 10 30 101 50m | 1 0.5 | 5ml 50 雪 | 403 
63 1 | 2 1 50m| 1 035 | ml 50m | 30a 
| 419 25 | 279 | 细 押 了 0.5 |」5 锯 | 30 血 上 403 
二 上 10 30 于 上 50 血 了 0.5 5 芋 | 500ta 140 扩 中 


延 


庆 


TI03a 
30 半 


存 于 
贮 } 踪 
时 抽 
亲 间 
帮 好 
《3》 《SS 
2 
80 人 号 + 种 
803 
808 1 38 半 
80 荆 30 层 
803 30 工 
80 刁 39 重 
30a | 
30 导 3D 皇 
303 30 芋 
30a 38 
] 
30a | 30x 
00 并 3 各 入 
T00 愤 5 仿 
100 了 a 3 人 如 
106a | 50a 
二 
50 卫 5 和 工 
50 屋 5 笠 
50 卫 5 3 
50 卫 5 盘 
30 拭 30 皇 
50 8 科 
00 芋 303 
00 联 
150 王 SD 乓 
800 3 5S0 也 
930 习 30 开 
30 卫 
80 得 5f 了 
30 屏 50 生 
30 开 呈 0 下 
1503 人 
IT00 八 
80a | 50a 
T160 工 5 刀 
160a SO 
160na | 350a 
T60 荆 30 立 
808 | 503 
380 50 忆 
80a 1 350 
30 卫 30 
30 开 3 习 
1603 3 全 卫 
80 荆 50 立 
210 卫 人 
了 30 愤 
88 
80 3 5 人 也 
30 卫 5f 了 
210 了 于 人 


外 序 
形 号 
Ad4-020 | 1 
上 4-02B | 2 
A4-02B | 3 
A4-028B | 4 
A4-02B | 5 
A4-02B | 6 
A4-02B | 7 
上 4-02838 1 8 
A4-02B| 9 
A4-02 呈 1 10 
及 4-02 卫 | 1 
太 4-902 也 | 12 
人 4-02 有 | 13 
A4-02 有 | 14 
A4-02 旦 | 15 
A4-023 | 16 
二 4-02 了 | 17 
Ad4-02 了 | 18 
A4-02B | 19 
A4-028 | 20 
A4-02 了 | 31 
22 

A4-02C | 23 
A4-02C | 24 
Ad4-023 | 25 
26 

| A4-02C | 27 
A4-026 28 
A4-02B | 29 
A4-02C 30 
A4-02B | 31 
A4-02 了 B | 32 
上 4-02C 上 33 
A4-02C 1 34 
A4-02C | 35 
和 Ad-02 了 | 36 
A4-02C 1 37 
A4-020C | 38 
A4-02B | 39 
A4-02G | 4 
A4-02 日 | 41 
A4-02C | 42 
402 了 | 43 
A4-02B | 44 
A4-02C | 45 
A4-02C | 46 
Ad4-02C | 47 
A4-02 日 | 48 
A4-02C | 49 
Ad4-02C | 50 


5。 开 关 
5.2 硅 PNP 型 小 功 


| 最 特 征 | 最 最 | 热 | 集 电 扑 | 集 电 航 | 发 射 极 | 集 电 视 
序 | 型 天 大 
厅 多 | 高 - 发 射 极 
巩 电 结 反 向 截止 
窜 频 率 党 温 限 击 穿 电压 击 穿 电 压 | 详 压 电容 电 流 
TS 矿 (BR)CBO | 三 CBR)CEO | 了 BR) BEBO 
可 汪 | Pex f7 | Fepgpl ic |7ca 7 7 了 Jrzp | Tcao | ca 
民风 (Hz) | (V) | CA) | CA ooc 人 WOV CA TV CA TV CA | (CA CCV) 
| SS | _ 二 一 
| 1 | 3CK1D |500m |150M| 10 | 200 姻 30 | 100p1 20 证 | 5 | 100p| 0.52 | 310 
2 | 3CK4D |500m11450M| 2 |20m 1200am 30 | 100| 20 1 1008 4 | 41008058 2 
| 3 | 3CK1A |500|150M | 10 | 50m |200 30 | 400p | 20 | 1008| 5 | 100210.5u| 30 
4 | 3CK44D |500m | 3150M 20 卫 | 20 30 | 100u| 20 | 100 | 5 | 100p 
1 5 | 3CK120B |500m |150M | 10 | 50m | 200am 35 | 10* | 30 | 1008| 4 | 1002| 0.5& | 130 
| 6 30CK20E |1500 卫 |150M | 10 | 50m | 200a 35 | 100&| 30 | 100k| 4 | 4100z|0.58| 10 
7 | 3CI21B | 500a |1350M| 10 | 350 二 | 200 志 35 | 100p| 30 | 100&| 4 | 400 0.58 | 310 
1 8 | 30RI2IR | 5300m | 504| 40 | 50m 1200m 35 | 100u| 30 | 100p| 4 | 100 | 0.5u| 10 
9 | 3CK3A |s60m |150V 200 40 | 100nk| 30 |500214 1100n|0.28| 130 
10 | 3CK3B |500 和 |150M| 10 | 50 锯 | 200 35 | 100z| 30 | 100| 4 | 1008|0.5| 10 
加 3CK3B | 500m |150M 200 了 m 35 | 100&| 30 | 1008| 4 | 100p| 0.5n| 340 
112 | 3CRK3B | 500m |150M | 10 | 59a |200om 30 | 100& | 5 | 100p | 0.5 | 10 
上 昌 | 3CK3BD |1500m |150M 200m 40 | 1008k| 30 | 5008| 4 |100p| 0.28| 10 
1 144 | 3CK3E 1500t|150M | 10 | 50zm |20 35 | 100&| 30 | 100z| 4 | 3100 0.5 | 10 
| 全 | 3CK3E |500m | 150M 20 35 | 100 | 30 | 100p| 4 1008 0.52| 30 
16 | 3CK3E | 各 150M | 10 | 30 和 | 200m 30 | 100k| 5 | 100a| osa| 2 
117 | 3CK3FR |500m |150M 200 了 ma 40 100u| 30 |5008| 4 | 100p| 0.2| 10 
| 18 | 3CK3H 1500m |150M | 10 | 50om |200m 30 | 1008| 5 | 1008| 0.5 30 
1149 | 3C 玉 120B |500m |150M| 10 | 50i |200 坦 30 | 1002| 4 | 34340010.5n| 30 
| 20 | 3CK120B |500m |150M | 10 | 50m |200aa 35 | 100pm| 30131008| 4 | 3100 
| 21 | 3CKT1203B8 |500a|150M | 10 | 50 和 ma | 200 也 35 | 1004| 30 | 100p| 4 | 1400 0.5n| 扣 
| 22 | 3CK1208 1500 和 |150M | 10 | 50m |200a 35 | 100z 30 1 1008| 4 |3400p|0.5a| 2 
1 23 | 3CG1208B |500 和 |450M | 10 | 50m |200am 35 | 100u| 30 | 1008| 4 | 4008|0.5 2 
24 | 3C 玫 120 了 及 | 500za|150M| 2 | 50@m |200 联 30 | 100 员 | 4 | 100 0.5 | 2 
| 25 | 3C 玫 120 芝 | 500m 1150M | 10 | 50m |200m 35 | 100n| 30 1100 4 | 100n 
| 26 | 3CKT120E |500m 1150M | 10 | 50 细 | 200 舞 35 | 100p| 30 | 100p| 4 |3100p|0.5a| 30 
127 | 3C 有 120 屯 |500m 1150M | 10 | 50am | 200m 35 | 1300 | 30 | 1008| 4 | 1005| 0.5n| 210 
128 | 3CG120E |500m |150M | 和 | 50m | 200m 35 | 100| 30 | 1002| 4 | 100n| 0.5| 32 
1 29 | 3CK1213B8 |500m |150M | 10 | 50m |200m 35 | 100p| 30 | 1008| 4 | 100p 
| 30 | 3CK4121B |500 血 |150M | 10 | 50m | 200 姻 35 | 100p| 30 | 100k| 4 | 4100 0.5u| 30 
131 | 3C 瑟 121B | 500m | 150M 200 阵 35 | 100p| 30 | 100n| 4 | 100m| 0.5n| 10 
132 | 3CG121B |500 姻 |150M | 10 | 50 姻 | 200 姻 35 | 100p| 30 | 100n| 4 | 100u| 0.5 | 0 
1 33 1 3CK121 瑟 | 500m|150M | 10 | 50m |200am 35 | 100p | 30 | 100A 4 | 4100m 
134 | 3CK121 卫 |500m |150M | 10 | 50m |1200m 35 | 100n| 30 | 100k| 4 | 100m|0.5pP| 32 
135 | 3CK121E | 500 和 | 150M 200ama 35 | TI00i | 30 | 100n | 4 | 4100m| 0.5 | 0 
| 36 | 3CG4121E | 500m |150M | 10 | 50mm |200z 35 | 4100 30 | 100h| 4 | 100|0.5p| 40 
1 37 | 3CK3H |500m|150M | 10 | 50am |200 季 45 | 100n| 35 | 100p| 4 | 100n| 0.5| 30 
| 38 | CC 玫 74-2C | 500 和 |450M | 10 | 纯 |1200m 40 | 100&| 4 | 100P| 0.5| 10 
| 39 | CCK74-2D | 500 姻 | 150M | 10 | 50i |200za 40 | 100p| 4 | 100| 0.55| 40 
140| 3CK3B |500tm |150M 200m 60 | 100p | 4 | 500p| 4 | 100| 0.2| 3420 
141| 3CK3C |500m |150M| 10 | 50m |200 了 m 50 | 100n| 4 |100p| 4 |3100k| 0.5| 10 
4 | 3CK3C |500m |150M 200z 50 | 100p|43 1 100p| 4 |3100&|0.58| 10 
1 43 | 3CK3C |500m 14150M | 410 150m |200 45 | 100k| SS | 100z| 0.5 | 2 
|44| 3CK3F 1500m 1150M | TI10 上 50m |200ama 45 | 100pk| 5 | 100| 05 32 
1 45 | 3CK120C |1500m |150M | 10 150m |200 卫 435 | 100R| 4 |1008 41 40 
| 46 | 3CK120C |500m | 150MX| 1 | 50m |200 联 50 | 100pR|45 | 100p| 4 13100110 
7 | 3CK120C |500m |150M | 1 | 50am |200ma 50 | 100n|45 1100h| 4 |3400n 4 410 
| 48 | 3CK120C |500mm|150M | 10 1 50@ | 200m 50 | 100p| 45 | 100p| 4 | troa|l0.s5 | 410 
149 | 3CG120C |500m |1450M | 10 | 50m |200 卫 30 | 100p|145 11410084 14140080.5n 10 
50 1 3CK121C |5oom 150M 5 45 100| 4 | 1400 0.55| 了 


案 开 关 三 极 管 
] [ { 
电极 电 流 前 饱 各 上 延 存 | 
基 报 册 升 退 迎 
旋 大 
反问 和 截 止 政 上 时 肘 册 
流 系 数 降 压 降 间 闻 疝 
六 cz RP Fepgl Tc | 入 as Frcsgs|178| 7c 二 如 相 村 间 
CCV) | iain | max |(V)| (A)] (V) | (CVD) CA CA) | Cs) ja) 《〈37》 |s) 
人 和 _ 上 | 二 
和 30 10 | 50 甸 | 于 0.5 |5m| 50 志 | 40t 由 13032 人 A4-02C | 工 
10 25 |370 | 820 50ml 工 0.5 | 5 和 | 50 了 | 40 开 中 80t 从 Ad4-02C 2 
40 30 0 | 50 刀 0.5 1 5 年 | 50 地 80 和 50 4-02 吾 3 
16 30 30.| 50 如 | 工 0.5 50 妞 | 50 芋 中 80z 从 4-02 了 3 村 
0. 410 25 | 180 11100m| 2 0.5 |10 刀 |100 刀 | 30 芋 中 802 ij368 册 4-02 且 5 
0.5R | 410 23 1 80 1 1100mn| 12 |05 4130 地 |100 垃 | 30 卫 中 30at |308j| Ad4-028 | 6 
0.5 上 1 TD 25 | 1480 1 100tal 12 |0.5 110 征 |100aa| 5074 中 00 158 妈 A4-02B | 7 
0.5P |， 10 25 80 二 | 4900 地 1.2 |86.5 110a|1400 和 | 50 中 50 卫 | 59 名 入 4-02 卫 8 
0.Sh | 340 25 ] 250 11100m| 1.2 |10.5 110 血 | 100m 150a 1502| A4-02 了 9 
0.5 有 | 10 25 | 1480 1 1700ml 工 0.5 |10 血 | 100 了 | 30m 由 100a 13081 10 
0.5hh | 3 旨 25 | :80 1 | 100m| 41.2 10.5 110 包 | 100 匡 S0 A4-02C | 直 
0.5R | 410 30 1 | 50 和 | 工 03 | 5ml sS0ml30na 1068a| 2508 1503| AAA4-02C | 12 
0.58 | 310 25 | 250 1 | 100mm| 1.2 10.35 1410 总 1100 姻 | 80az 159a|  A4-02B | 13 
0.5 | 旨 25 j] 4180 1 | 100in | 工 0.5 |110 卫 1100amm| 30a 中 508 |30a 14 
0.S | 410 25 | 180 1 100m| 1.2 10.5 |110om|100 匡 30 |  A4-02C | 55 
0.5) | 缉 30 1 5350 如 | 工 05 |sml s0mj30a ji0al| 80m |50a| A4-02C | 16 
0.5 | 3 25 | 250 1 |100ma| 1.2 |0.5 |10 刀 | 100 卫 30m 150al  A4-02B | 17 
0.5& | 40 30 | 50aa| 工 0 3 | 5 50a|30n jal 302 1300| A4-020 | 1 
0.5R | 10 25 |] 180 1 TI00m| 1.2 |0.5 10 和 |100 阵 80z A4-02B | 19 
0.5h | 旨 25 六 1 1100am 0.5 |10 刀 |100mm | 30z 中 80a 1303| AAA4-02B | 20 
0.5R | 和 | 25 T|100ml 12 |0.3 110m|4100 姻 | 30 下 80a 30a| A4-028B | 21 
0.5& | 匡 25 | 4180 11100zml 12 |10.5 |102|100 血 | 30 芋 中 896n 130ai  A4-02 了 | 22 
0.5 | 绍 25 | 180 1 100ma| 1.2 10.5 110m|100z| 30a 中 380a |30a| Ad4-02B | 23 
0.5h | 10 25 1 180 1 1100m| 1.2 |10.5 10 二 | 100 地 30 了 A4-02 日 | 24 
0.5p | 3410 25 80 工 | 100 志 0.5 110mm| 100| 30 中 30a |30a|  A4-028B | 25 
0.5R | 2 | 5 1 1100m| 4.2 |0.5 110 姻 | 100 也 | 30a 中 30a |30a|  A4-02B | 26 
0.5 有 10 25 1 80 工 | 100 绎 1.2 |0.5 110 和 | 100 生 | 3032 中 30 荆 303| A4-02 了 了 27 
0.53 | 340 25 80 1 100z| 1.2 |10.5 110 甸 | 100 幸 | 303 里 30a 130a|  A4-02B | 28 
0.35& | 10 25 | 180 1 | 100 于 0.5 110 妞 | 100 妈 上 50 卫 中 100 了 150 了 A4-02B 129 
0.5h | 1 25 | 180 1 |100m | 4.2 10.5 |10m|100a | 50a24 100a |50a| A4-02B | 30 
1 
0.5 | 310 25 | 180 ft 1100 垃 | 1.2 10.5 1102m|1100 科 100a lsoa| 及 4-02B | 31 
05ul zi 23235110 |11100m| 12 |05 |10m|100z1502 中 100a 150a| A4-02B | 32 
0.5 | 4140 25 80 IT | 100 了 0.5 110za1100 所 | 500 中 50 了 3n A4-02B | 33 
0.5h | 10 25 80 工 | 100 血 1.2 10.5 110 科 |1100 姻 1 503 中 S030 | 50a A4-02 了 | 34 
0.5 | 40 25 80 1 1100m|l 1.2 10.5 |t0ml100zm 50ma 150a|  A4-02B | 35 
0.5k | 340 25 80 11100 和 | 1,2 [0.5 |10m|1100am| 503 中 S08 |50na|  A4-028 
TH | 410 25 | 270 1 1 50zn| 0.5 |0.5 152| 50za | 103 303 50aa| 人 4-02C 
工 用 10 30 6 | 50 生 0.8 | 5aa| 50 刀 | 403 中 150 了 人 和 4-02 卫 
1 1 | 30 6 | 50mm 08 | 5m| 50 直 | 40a 由 150a 从 | | A4-02B 
0.5h | 46 25 | 230 工 | 100 和 | 41.2 10.5 40 也 |100 如 150 了 50a| 及 4-02 旨 
0.5k | 310 235 | 180 1 | 100 和 工 0.5 110 和 |100 刀 | 308 中 100 拉 30a | 
0.5h | 10 25 | 3480 11100m| 1.2 |0.5 140ta|1100 竺 50 卫 A4-02C 
0.5 | 410 30 | 5 工 05 | 5am| 50m|3o0a 10al 150a 150a| 全 4-02C 
0.5 | 340 30 1 | 50am1 工 0 | 5ml 50ta130a |10al 80na 150al  A4-025 
0.5 10 25 180 1 1100 姻 1.2 |10.5 110 刀 1100 扯 380 A4-02 卫 
0.5h | 10 和 3 | 180 | 工 |100m 0.5 110mm|100 血 130 中 80a j30a| 人 4-02 日 
0.5h | 10 25 ] 180 1 1100z| 1.2 |10.5 110amm|100 阻 | 30 中 80a |303a|  A4-023 
0.5 | 40 25 | 180 1 100t| 1.2 1 0.5 110m|100m 上 上 30 中 80a |30a| 和 A4-02 了 
0.5h 30 | 3 |1310 | 1 tm 12 1685 |10m|100am|30a 中 80a |30a|  A4-02 卫 
0.5R | 10 3 4180 1 | 1860 证 0.5 1102|1100m | 50 中 100a 150a|  A4-02 卫 


一 一 


1 


哮 
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(with hhbhokeho hohF 
二 区 的 让 和 人 人 人 人 人 


生 


3C 到 121C 
3CG121C 
34 及 120C 
3C 玉 121C 


3 及 14C 
3C 及 3 开 


34 及 14G 
30 疏 44 忆 


120A 
121D 
120 也 


3C 改 121C 


5。 开 关 
5.2 硅 PNP 型 小 切 
耗 金 | 高 ~ 基 极 
功 电 | 于 
率 频 窜 流 漫 阻 省 穿 叫 压 | 击 穿 电压 | 盐 穿 电 还 电 流 
CE (BR)CE5O | 太 CoRycEO 玉 (BR)BBO 和 
Pocir il 站 77epgpl rc lrc iT Rn 元 二 Top | 大 Tcpo | 亚 cB 
(页 ) | (Hz | (YY)》 | (AAA) | (AAA) (他 ) (和 1 而) VCA YA) 喇 (A) | (AAA) | (CVD) 
二 SS 
500 了 | 150M HI0 50 刀 | 200 坦 175] 50 | 1008143 | 100 中 | 和 108 有 .0.5 有 押 
500zm | 150M 10 3S0 雪 | 200 得 | 175 50 | 1008 1 4 |1008 4 1400 0.5& 1 
500 班 | 150M 200 纽 | 175 50 | 1008|1435 1340081 4 4100 有 | 0.5 玫 | 了 
500 下 | 150M 1 50 刀 |2300 委 | 175 5 1.100 有 | 45 1 1400 有 | 4 T00 有 | 0.5 且 10 
500 垃 | 150M 并 30 刀 | 200 刀 | 175 S0 | 100n1 4 全 1300a 4 | 100810.5 电 | 10 
00H | 4150M 4 SO | 200 青 | 475 60 | 1008150 4100 5 1100 0.5 北 | 10 
500 | 160M 10 50 |200 坦 25 | 100B | 20 134008| 4 11400801 元 
500 1 160 队 280 殷 | 375 30 | 100 1 29 4100 有 | 5 100 | 0.5k TI0 
500 扎 | 200M TO s0 了 | 200 了 ma | 了 73 30 | 100n 20 13400p 4 |1008k| 0.55| 10 
500 锯 | 200M 0 50 纪 | 200 垦 | 1753 30 | 100p| 20 1400b| 4 | 100810.54| 区 
500 纪 | 200M 0 50a |200 隔 | 17S 3 160812017100pR14 14100059 ZI0 
500 伺 | 260M 了 人 350 坦 |260 租 | 875 30 | 100 下 1 20.1 1006 关 | 100 有 | 0.5j 10 
3500 王 | 200M 了 0 5S0 包 |208 芭 | T75 4 30 | 1008120 41410081 5 00 及 | 0.5 正 0 
500 纽 | 200M 1 15 细 和 于 | 200 开 | 175 30 ] 100 20 141008100h 0.5 30 
500 刀 | 200M 20 了 | 20f 二 30 | 100 共 | 20 | 109 商 | 号 00 只 
3S00 鱼 | 200M 1 20 坦 | 200 卫 30 | 100h120 43409885 100p 
500 甸 | 200M 10 350 巧 |2084 刀 ;4175 30 | 100 只 20 1 100 妈 | S$ T00 呈 | 0.5 此 10 
3S06 扭 200M 40 50 | 200 了 | 175 30 | 100521201300p1 3 14100880.5R| 10 
500imn | 200M | 10 15 和 0 和 200 175 30 | 49888120 1400 5 | 1008| 0.5p | 3 
500 弓 | 200M 10 50 了 | 200 和 1175 30 | 1004 1 20 13008 5 | 100| 0.5R 30 
500z 1200M 10 50 垃 | 200 和 如 | 173 30 | 00& 20 1 4100i | 5 | 100 上 0.5 只 | 30 
500za | 200M 于 Sm |2089 生 | 175 站 1008120 14100215 | 400z| 0.5hl 纯 
500 刀 | 200M 了 0 志 | 200 了 如 | 175 30 | 1008 20 1 410081 SS 11410005 3 
500 志 | 200M 10 20 也 | 200 也 | 3 30 | 19608120 14310081 4 4100R1 0.5k | 340 
500 了 2 | 200M 10 120z |200m 173 30 | 1900 20 13007| 4 400 | 0.5 | 40 
5002 | 200M 10 502 | 200 血 | 175 60 | 100850 | 14100155 1100810.5| 二 
500 了 | 200M 10 50 世 | 200 卫 | 175 60 | 10800811 8013400 | 5 100 有 | 0.58 | 10 
500 纽 | 200M 了 0 20 刀 | 200 坦 | 175 60 | 100j| 50 | 1005| 4 T00 妈 | 0.5 靖 10 
5 的 蔚 | 200M 10 28z | 200 青 | 173 60 | 100|1501100| 4 4100p|0.5p| 40 
500 刀 | 200M 1410 50ta |200z | 173 60 | 190 50 11005| S 11004|10.5| 区 
500 卫 | 200M 10 502 1200 卫 | 175 60 | 1004|15011008|1 5 13100058 10 
500 也 | 200 对 10 SfHm | 200 志 | 175 | 60 | 100h 50 14141007 4 | 1008|0.55| 210 
500 弓 | 200M 1T0 3S0 志 | 208 卫 | 了 75 60 | 10081301100i| 4 4100 匡 | 0.5 且 J0 
500ia | 200 对 20 世 | 200 了 于 60 | 1008 50 1 14008215 100 忆 
500m | 200M 10 5 位 | 209 垃 | 1735 60 | 100 有 | 50 1 100i | 5 100E| 0.5 了 0 
500z | 200M | 10 50 1200 刀 | 130 60 | 1008 | 50 11341005 300|0.5 有 | 所 
500 妇 | 200M 28 世 | 200 和 所 60 | 1008 5S0 | 300 5 |3100B 
500 了 a | 200M 10 50 联 | 2002a | 175 60 | 100E | 50 | 100815 | 41410050.58 了 
500 征 | 200 和 对 卫 50 刀 | 200 芋 1175 60 | 100B160 14100215 |3008| 0.1 30 
500 孟 | 300M 20 姻 | 200 卫 30 | 1008120 1 41410015 | 00E 
500 耳 | 300M 10 20 志 | 200 纽 | 175 30 | 100p120 14100214 11008|0.5 | 30 
500 志 | 300M 10 20 妞 | 200 卫 | 175 SS0 | 1002|1 4 | 10081 4 14141000.5 有 | 10 
500 也 1300M 20 了 如 | 200 荆 S0 1 1089 色 1 40 | 100 呈 | 5 | 109 
500 鱼 | 300M 20 联 | 200 据 60 | 1008156 43400815 | 100 
500 包 |300M | 3 20 妈 | 200 包 | 173 60 | 100 | 50 | 10081 4 | 10051 0.5 呈 | 40 
500 卫 | 450 贡 10 30 刀 | 2600 也 20 | 100p| 芋 | 10081 4 13410010.35S8| 40 
5000 | 450M 10 503z | 200 姻 20 | 1008| 瑟 | 34100814 11341000.58 | 340 
500 所 | 450M 1 匡 50 世 | 200 恕 20 | 100p| 45 | 100p1 4 134340010.52| 10 
500 锯 | 450M | 3 502a |] 200 卫 20 | 100B1 在 | 100p1 4 1414100810.5E| 
5800o |45S0M 1 200fa 35 | 1908 蕴 | 30 1 4300 租 T00E 1 9.53 10 


集 电 极 串 流 前 恤 条 上 延 存 下 二 
-= 发 射 极 向 升 迟 辽 隆 | 
放 大 
反攻 截止 压 所 时 时 时 
电 流 系 数 踪 压 降 归 间 间 间 | 
TcEO | 三 CE FF cgl Te | 亚 pps recps| 7 Tc 办 如 在 寻 四 四 
(A) | Vann | max lv) (A) | (V) YA CA (Cs | as (Cs | (Cs) | 
0.5& | 10 | 妇 |480 工 |100m 1.2 | 0.5 |10ma|100m | 5aa9 100a | 50nm| A4-02B | 1 | 
0.5 | 140 | 咎 1 |100a| 12 | 0.5 |10@m|100 二 | 503 由 100na | 50mn| A4-02B | 2 1 
0.5k | 40 | 25 80 1T | 1100 如 ， 1.2 | 0.5 |10ma|100z 5 引 2 人 A| 59a| Ad4-02B | 3 1 
0.5u | 10 13 |380 IT |100 了 ma 12 | 0.5 |10a|100i 130 中 802 |30a| A4-02B | 4 | 
05 | 10 | 2 |1180 Tim| 12 |05 | 切 血 100f 50aa 中 100na | 5S0n| Ad4-02C | 5 | 
2 | 10 | 30 10 | 50 姻 0.5 | 5 血 | 50 如 80a | 50a| A4-02B | 6| 
0.1& 10 20 工 | 50 0.5 | 5 班 | 50 也 | 4034 中 80n S0 | A4-02 忆 7 
0.5& | 40 | 20 1|50m | 0 | 5am| 50m |30a |t0a|l 80a 150nz| A4-02B | 8 | 
1 | 10 | 30 10 | 50mm 工 0.5 | 5 和 | 50 妇 | 40a 由 1603 |50a| 和 4-02B | 9 | 
1 | 40 | 30 49 | 5 和 m 工 0.5 | 5m| 50t | 403a 中 80a | 50n| A402B8 14101 
ThR | 40 | 30 410 150) 工 0.5 引 地 | 50 也 | 40 中 30a | 50a| A4-02B | 1 | 
2 | 10 1 30 10 | 50 姻 0.5 | 5 刀 | 50 了 8s0a |50n| Ad4-02B | 1412 
2 | 10 | 39 TI0 | 50 和 0.5 | 5m| 50 姻 30a | 50a| A4-02B | 13| 
2 | 10 | 30 10 | 50m ， 0.5 | 5a| 50 血 30ma | 50ml Ad-02B | 14| 
1 | 10 | 3 10 | 50 镁 | 1 0.5 50 芭 | 50a 中 80a A4-02B8 1415 | 
1 | 40 | 30 10 | 50m， 1 0.5 S0m | 30a 中 | 30 了 A4-02B | 16 
2 | 40 30 10 | 50 细 0.5 | Sm| 50am | 30m |50z| A4-028 | 17 
0.1h | 310 | 30 10 | 50 血 工 0.5 | 5m| 50 科 | 403 1308| A4-02C | 181 
0.1E | 40 | 30 1410 | 50 细 I 0.5 | 5m| 50z | 40a 80a| A4-02C | 19 
0.1 | 10 30 40 | 50t 工 0.5 | 5m| 50 血 | 403 60mn| Ad4-02C | 20 
1 | 10 | 30 10 5 也 1 0.5 | 5m| 50 血 | 40a 中 2102 人 A4-02C | 21| 
工 上 TI0 30 10 1 S0z ， 工 0.3 | 5 50 血 | 403 中 1301 信 友 4-02C 122| 
1 320130 180 11410150m| 1 0.5 | 5fa| 50m | 40a 中 T00a 从 A4-02C | 23 
1 | 340 25 | 275 | 10 ) 50m 了 0.5 | 5 50m | 40m 中 80a 从 A4-02C | 24 
1 | 320 25 | 275 | 10 50mm 0.5 | 5 和 | 50 和 | 403a 由 30 了 于 八 A4-02C | 35 
1 | 40 30 10 | 50 丘 0.5 | 5m| 50m | 40a 中 1303 人 上 4-02C | 26 
1 | 340 | 30 80 | 10 | 50m 1 0.5 | 5aa| 50 血 | 40a 由 60 A4-02C |127 | 
{fR 10 135 |270 |410|50aa 工 0.5 | 5 姻 | 50m | 40a 中 80a 人 Ad4-02C |」 28 
TH 10 13 1270 120150m 工 0.3 | 5 50m | 40n 中 303 人 A4-02C | 29 
0.1u 10 130 10 | 50 色 1 0.5 | 5 弓 | 50 生 | 40a 80a| A4-02C | 30 
Q,I 10 30 10 | 50 瑟 0.35 | 5 纽 | S0 姐 | 403 603| Ad4-020C 31 
Tu 40 130 10 | 50 妈 1 0.5 | Sml S0m | 40a 中 80na |50m| A4-02B |132 
1 | 310 | 30 10 | 50 严 了 0.5 | 5 钙 | 50m | 403a 中 30m |50n| 和 4-028B | 33 
TIR | 10 | 30 10 | 50 血 1 0.5 50 如 | 503 中 80a | Ad4-02B | 3 
2 | 区 3 10 | 50 双 | 13 | | 50m | 30 3 3 A4-02 呈 | 3 
| 1 1T0 40 15f0 10 | 50 印 工 .3 | 5S 垃 | 50 纪 | 40 恒 20 了 | 40 荆 3031| AAA4-020 36 
| 4 310 30 10 | 50 人 好 1 0.5 50 妈 | 50a 中 30a 上 4-02B | 37 
2 | 10 30 10 50 细 0.5 | Sm 50 妞 | 30a |50a| A34-02B | 38 
0.1R | 30 1 30 |270 | 1 工 | 50@m 工 0.3 | 5 50 |130n |l20a| 60a | 20a| Ad4-02C | 39 
iu 310 130 10 | 80 到 1 0.5 50 如 | 50 中 200a Ad4-02B | 40 
1 | 40 25 |270 |10 15 和， 1 0.5 | 5 血 | 50 志 | 403 由 200a 从 Ad-02C | 4 
1R | 310 |35 |270 |30|50m 上 0.5 | 5m| 50m | 403a 中 120a 人 点 4-02C | 421 
1 | 140 | 30 10 | 50 伍 本 0.5 50 如 | 50 皇 中 | 120a A4-02B | 43 
1 | 10 | 35 10 | 50aa | 工 0.5 50 生 | 503a 由 | 80a A4-02B | 44 
TI 10 3 |270 | 140| 缉 aa 工 0.5 | 5 如 | 50m | 40a 中 | 80me| A4-02C | 45 
| 1 
0.5 | 10 135 1180 | 41oom 1.2 | 0.5 |10a|100m 100a |50a| A4-02B | 46 
0.5 | 10 1 和 好 1180 | 工 |100m 1.2 1 0.5 |j10zm|100m 80at |30a| 上 4-028 | 47 
0.5 | 410 1 25 | 80 1 |100 姻 1.2 | 0.5 |10m|100mm 50a |50a| Ad4-02B | 48 
0.5 | 10 125 1 80 工 |100mm 1.2 | 0.5 110zm|100m 30n |30a| Ad-02B | 49 
， 0.5 | 140 | 25 |180 1 |100m 1.2 | 0.5 |10 和 1100zm 100a | 50a| A4-02B | 50 


烟 
他 


1 1 3C6Kt20B 
2 | 3CKI21E 
3 | 3CK120E 
4 3C 和 KK120B 
5 | 3CK121B 
6 | 3CK121C 
7 】 3CK120 
8 | 3CKL21C 
9 | 3CK120C 
10 | 3CK25AA 
11 | 3C 改 25 也 
12 | 3CK25C 
1 | 3C 玉 821A 
1| 3CK821B 
15 | 3C 玫 821C 
16 | 3CKK821D 
和 | 3CK821 下 
18 | 3CK821F 
19 | 3C 及 4A 
20 | 3CK4D 
21 | 3CK4B 
22 | 3CKK4E 
23 | 3CK4C 
24 | 3CK4A 
| 2 3CK4A 
26 | 3C 玉 4 和 
27 | 3CK4C 
28 | 3CK4C 
29 | 3CK4E 
| 30CK4EE 
31 | 3C 必 7 及 
3 | 3CK7C 
33 | 3CK7D 
34 | 30C 玉 7 已 
35 | 30C 必 4A 
361 3CK4C 
37 | 30CK4C 
38 | 3C 玉 4 蕊 
39 | 3C 疏 4 开 
40| 3CK4B 
4 | 3CK4D 
42 |】 3CK4D 
43 | 3CK4B 
44 | 3CK4B 
| 3C 开 4 
46 | 3CK4D 
47 | 3CK4D 
48 | 3C 玫 4 
49 | 3C 慌 4 
50 | 3CK7B 


茵 壕 器 激 冰 生 


cm 


jr 


矿 CE 


7c 


蓝 怒 付 和沙 寺 普 


1 〔( 鸡 ? 和 (Y ) (A) | (CA) 


最 热 
高 
鱼 
温 阻 
Trik| Rn 


5300 如 
500 匡 
500 组 


| 500 卫 


5300 所 


500 垃 
500 握 
500 卫 
500 如 
500 刀 


500 坦 
500 了 
700 阵 
700 耳 
700 志 


700 丘 
700 孔 
700 折 
700 耳 
700 灵 


700 纪 


| 700 了 匡 
| 700 红 


700 匡 
700 血 


700 耳 
700 红 
700 刀 
700 卫 
700 也 


700 卫 
740 耳 
700 也 
700 卫 


| 700 和 m 


700 刀 
700 也 
700 印 
700 印 
700 卫 


450M 
450M 
450M 
450M 
450M 


450M 
4350 丽 
450M 
450M 
500M 


500M 
500M 
50M 
50M 
350M 


50M 
50M 
50M 
80M 
80M 


80M 
80M 
80M 
100M 
TI00M 


100M 
T00M 
100M 
100M 
I00M 


100M 
100M 
T00M 
100M 
100M 


JT00M 
100M 
100 了 
100M 
100M 


700m | 100M 


700 志 
700 刀 
700 生 
700 血 


700 姻 
700 坦 
700 志 
700 卫 


700m 


一 一 一 一 一 一 -一 一 


| 100M 


100M 
T00M 
100M 


J00M 
100M 
100M 
100M 
100M 


50 匡 
230 和 
30 地 
50 姻 
530 了 


50 邢 
350 纠 
350 所 
50 卫 
30 红 


30 了 年 
30 卫 


T00 也 
190 茵 


100 耶 
100 联 
100 卫 
50 匡 
530 也 


350 茵 
50 茸 
50 卫 
30 卫 
50 了 


50 匡 
50 症 
30 匡 
50 卫 
530 人 缮 


50 地 
50 匡 
50 世 
50 所 
50 卫 


50 了 
50 了 了 
5032i 
50 了 
50 了 


30 姻 
50 芋 


50 妃 ， 


50 卫 
30 了 


175 
73 


175 
175 


175 


175 
175 
173 
175 
175 


173 
4175 
173 
173 
175 


173 
了 75 
T73 
173 
1735 


175 
175 
175 
175 
175 


175 
1735 
173 
二 73 
150 


150 
175 
150 
175 
150 


150 
175 | 
175 
175 | 
175 


173 
175 
175 
175 
1735 


集 电极 


基 极 


集 


5。 
5.2 硅 PNP 型 小 功 


班 


电极 | 发 射 极 


-发射 极 


击 穿 串 压 上 击 穿 电 正 
六 (BR)CBO 六 (5R)CEO 六 (BR)EBO 


.4LC5 


了 CE 


~ 基 裤 


庄 穿 电压 


也 


Cook (A)1VYi CA TY CAD) CA 《Y) 


关 


集 电报 


T00 上 
100 只 
100 
了 00 卫 
100 忆 


了 00 只 
T00 忆 
100 且 
100 忆 


100 
100 愉 
100 


100 业 
T00 愉 
100 只 
500 几 
500 册 


500 六 
500 忆 
500 几 
100 
100 


TI00 
TI00 员 
I00 
100 届 
工 00 届 


了 00 必 
100 上 
100 必 
00 上 


了 00 上 
100 几 


00 记 
了 00 只 
了 00 


4100p 有 | : 


T00 上 
108 及 
100 册 
100 愉 
100 攻 


30 
30 
30 
30 
30 


45 
43 
435 


1100 


T00 忆 
IT00 愉 
100 
了 00 愉 
100 只 


100 只 
100 
I00 只 
并 00 
了 00 也 


了 00 忆 
100 
T00 比 
100 只 
100 


100 
T00 岂 


500 册 
500 


500 岂 
500 只 | 
500 必 
100 
I100 


100 有 | 
00 及 
了 00 愉 
00 几 
了 0b 必 


100 p 
100 届 
100 
00 几 


100 届 
100 


了 400 及 
]00 愉 
00 上 
100 上 


100 上 
100 上 
100 几 
100 恨 
TI00 必 


rt 人 人 人 On ne Cn WU 全 和 福 W 人 人 WU nm 轴 人 公公 入 会 娄 人 WU 


小 


革 0 
10 


了 0 


50 
50 


了 0 


上 =、 
(一 ae 介 s 世 nm 二 mm 全 am 
一 一 定 一 二 二 


于 


上 > 
巧 区 
二 


300 忆 


已 己 己 己 所 它 所 也 呈 所 一 


卢 F FF ， 


nm mn mammmm mmanmm mmm wwmcS 忆 三 所 mm mmmm mntn 
和 下 下 和 


ES 区 号 ES CD 


as 


卢 忆 FaH bababiFs 
) 


上 
人 


二 
人 ie 


上 - 和 
1 


人 内 忆 局 民 情 屡 户 
本 人 


六 
本 


www 
FF is 上 性 
am 和 sm 芋 an 居 Au 


C> 


率 开 关 三 极 管 
集 电极 电 流 前 
- 发 射 极 向 
放 大 
反 向 截 纱 压 
Topo |popgl pg |reil re|Frags 诱 | 站 | re 和 起 | 和 | 1 | 
二 中 二 
(A) | V)y|mia | max|VJ CA) | CVD GOA)GA sy ks sy sy) 
| 
| 了 加 | 
0.5 10 | 235 |180 | 工 |100m| 1412 |0.5 | 10m|100m 80m 130na| A4-02B | 1 
0.5j 10 | 35 | 80 | 工 |100m| 12 |0.5 | 10m|100m 50a 15S0na| A4-02B | 2 
0.5h 10 |23|80 | 171100mn| 12 |105 |10m|100m | 30a |30a| A4-02B | 3 1 
0.5h 20 | 3 |3480 |10|1100ml 12 |05 |10mli00ml 20a li0a| 80a |30n| Ad-02C | 4 
0.5h 20 | 2 |3180 |30|700m| 412 |05 |20m| oom| 30a |20a| 100a | 502| A4-02C | 5 
0.5 30 |2 |80|110|100m| 412 |05 |1omltooml 30a |20a| 50a 150al A402C |6| 
0.5 10 | 3 |4180 | |100ml 12 10.5 |310m|100m 30a 1)130n| A4-02B | 了 7 | 
0.5 10 | 和 |180 | |100m| 12 |0.5 | 32 志 |100 如 1003 | 50a| Ad4-02B | 8| 
0.5 10 | 35 |180 | 工 |100m| 12 |0.5 |340m|100m 80a3 130a| A4-02B | 9 1 
0.5 10 | 30 1 | 50m| 1 0.3 | 5m| 50m|l 0a |10a| 30a 1ft0al Ad402C | 10 
0.5 上 10 | 30 1 50m| 工 0.3 | 5 和 | 8 10a ji0a|l 30a | 10a| A4-02C | 1 
0.5 10 | 30 工 | 50 生 | 工 0.3 | 5m| 50m| 10a |10a| 30m |1084| A4-02C | 扫 2 
10h 30 | 20 3 | 200am 了 30|300m| 20a |30al 120a ， 30al Ad4-02C | 13 
10 30 | 20 3 | 200am 1 30 锯 |300a| 20a |30a| 1208 |30a| A4-02C | 1 
10h 30 | 320 3 |200m 1 30aa|300m| 20a |30a| 120n 130a| A4-02C | 
10 30 | 20 3 |200 血 1 30 生 |300 志 | 20a |30a| 120m |30n| A4-02C | 16 
10h 30 | 20 3 |200ama 工 30a|300m| 20n |30a| 120a | 30a| Ad4-02C | 17 
10 30 | 20 3 | 200 和 m 1 30mj300ma| 20a |30a| 120n | 30a| A4-02C | 181 
50 10 | 20 6 |100m | 1 0.5 | 20m|200m| 30a |15a| 200a 50a| A4-02C | 191 
50 10 | 20 6 | 100 血 | 工 0.5 | 20 姻 |200za| 30a |15a| 10a ，50n| A4-02C |120 
50 和 10 | 20 6 |100a| 1 0.5 | 20aa|200zm| 30a |1a| 200n | 50a|l A4-02C | 21 
50 良 10 | 20 6 |100 生 | 工 0.5 | 20zm|200m| 30ma |15a 110a | 50a| A4-02C | 221 
50h 10 | 20 6 | 100m| 1 0.5 | 20m|200m| 30a al 200a |50a|l| Ad4-02C | 231 
2 10 | .35 |i8o | 1|1200m| 1.2 10.5 | 50 血 60a 中 | A4-02B | 241 
1 10 | 20 |200 | 工 | 50m| 1 0.5 | 10 血 |100 和 | 50m 中 150n 150a| A4-02B | 25| 
1 10 | 20 1 | 50 甸 0.5 | 10m|100ma 150a | 50a| Ad4-02C | 261 
1 10 | 20 |200 | 50m|l 1 0.5 | 10m1t00m| 50a 中 80a | 50a| A4-02B | 271 
1 10 | 20 1 | 50a 0.5 | 耳 |100a 150a | 503| A4-02C | 28 
1 10 | 20 | 200 | 工 | 50ml 1 0.5 | 10am|t100m| 50ma 申 30na ;150a| A4-02B | 29 
工 10 | 20 1 | 50m 0.5 | 10mm|100mm 150a | 50a| A4-02C 130 
1 10 | 20 6| 50oma| 1 0.5 | 10am|100 引 | 509a 由 2403 人 A4-02C | 31 
于 由 10 20 和 | 50 伍 下 0.5 5 印 | 50 了 | 502 中 T203 人 A4-02C 32 
1 上 10 | 20 6| 50@| 1 0.5 | Sm| 5 30a 由 120a Ai A4-02C | 33 
1 10 | 20 6 | 50m| 1 5 | 5m| 50m| 50n 中 80 从 A4-02C | 34 
1 10 | 20 | 2 2 | 50m| 1 5 | 10mm|100m 200a| A3-07A | 35 
了 10 | 20 |20 2 | 50a| 1 0.5 | 40am|100m 150a|1 A3-07A | 36 
1 10 | 20 |200 了 T | 纯 @| 工 0.5 | 10@m|100ma| 50m 中 130a 人 A4-02C | 37 
1 10 | 20 |200 12 50m| 1 0.5 | i10m|100m ;100a| A3-07A | 38 
1 10 | 20 |200 | 1|50a| 1 0.5 | 30m|lt00m| 508 中 8D A4-02C | 39 
1 10 | 20 |200 | 2|15m| 1 0.5 | 10 惠 1100m 200a| A3-07A | 4 
工 R 10 | 20 1200 | 2150m| 1 0.5 | 10am|100m 4502| A3-07A | 4 
了 上 10 | 20 | 20 1 允 得 | 工 0.5 | 10 和 |j100m| SO 由 130a 人 A4-02C | 科 
2 10 | 25 |180 | 11200ml 12 |05 |350am 60 中 | 入 4-02 了 | 43 
1 1 | 20|1200 | 1 50m| 1 0.3 | 10m|100m| 50a 150na | 50a| A4-023 | 44 
1 10 | 20 1 | 50a 0.5 | 40a|100 血 1504 | 50a| A4-02C | 4 
1 10 | 20 |200 | 1 50m|l 1 0.5 | 40 志 |100t| 50ad 80a | 允 引 A4-02B | 46 
1 10 | 20 1 | 50mm 0.5 |100 中 1100 血 1 150a } 50a| Ad-02C | 47 
T 10 | 20 | 20 | 工 | 50m| 1 0.5 | 10z|100m| 50m 由 30a | 50a| A4-02B | 48 
1 10 | 2 1 | 50am 0.5 | 10a|100m 150a | 50a| A4-02C | 49 
了 1 10 | 20 6| 50m| 1 0.5 | Sm|500z| 50m 由 210a 人 A4-02C | 50 


5 再- 顽 
5.2 夸 PNP 型 小 功 


人 | 
最 特 征 最 "| 有 最 热 集 电 极 | 集 电极 | 发 射 极 集 电 极 
序 型 大 大 
耗 多 | 高 -~ 基 极 
葵 许 | - 基 极 | -发 射 极 | - 基 根 二 六 训 
可 入 下 
| 功 叫 检 
率 | 多 率 流 | 温 | 上 阻 | 者 罕 电 压 | 击 穿 电 压 | 者 穿 电 压 | 电流 
| 全 si 六 (BR) CBEBO 产 (BR)CEO 天 (5R) 了 BO 
| ci 7 广 cz 了 TcC Tc T JUN 开拓 Tcp Tecp 了 PRp Tecpo 入 cp 
( 罚 ) | (Hz) | CCV) | (ATCA) DIV TV CA VIA ICVY CA) | (AAA) 7) 
本 | 2 
| 3CK7PF |700m |100M | 410 150a |200m |175 十 | 5 100 | 30 1008 15 |100n 10.Su | 330 
2 | 3CK4B |700m |100M | 10 1580 弓 |200 刀 |175 35 |100 | 30 |100& 15 |100u 10.Su | 340 
3 | 3C 必 4F 1700 鱼 |100M 50 姻 | 20 妈 |150 | 35 3 号 0.35 | 10 
41| 3CKE4F 1700m |100M | 10 |50m 1200m 1175 35 |100 | 30 1100 1 SS | 100uk 10.5R | 30 
| 3CK4E |700m |100M | 10 | 50m |200om 1150 50 |100n | 40 |100&R 15 1100 10.5u | 2 
6 | 3GRK4G |700m |100M | 10 | 50m |200m |150 60 |1100k | 40 1100R | |100n 10.5 | 10 
7 | 3CK9A 1700@m |I00M | 10 | 50 刀 |700m 1175 40 |100R | 4 1100a | SS |100R | T | 加 
8 | 3CK9E |700m |100M | 10 |50im |700a 1175 40 |1008 1 40 1100R | SS 100R | Th | 10 
9 | 3CK4C |700 |100M | 10 | 50m 1500zm 1175 50 |100h |45 |100kR | 4 |1100nm | 1 20 
10|1 3CK9B 1700a 1100M | 10 二 50 1700 1175 60 |100 | 60 |100p | 5 |100 | Tu | 3 
11 | 3C 攻 9PF 1700m 100M | 10 |50m 1700 生 |175 60 |100R | 60 100hk | 5 1100k | 1 | 340 
12| 3CK9C 1700m |100M | 10 | 50m |500m |175 80 |100 180 100p | SS |100R | 4 230 
13 | 3CK9G 1700mm |100M | 10 |」50m 1500m |175 80 |100 | 80 |100R | 5 |100 | 1R | 40 
144 | 3QCK9 了 D 1700 1I00M | 10 | 50i 1500 如 |175 T00 |1004 1100 |100B | 3 1100h 工具 10 
15| 3CK9H 1700m |100M | 10 | 50m 1500m 1175 1I00 |100m |100 |100 | 5 1100 | 1 | 3140 
16 | 3CK3A 1700a |120M | 10 | 3530 1200m |1275 25 |100R 120 1100hR | 5 1100u 10.2 | 2340 
17| 3CK3A |700mn |120M | 10 | 50m |200 姻 |175 25 |100i 120 |100 | 5 | 1100 10.28 | 2 
18| 3CK3A 1700 如 |120M | 10 150 1200m |1175 25 |100 | 20 100 | 5 |100k 10.2& | 3 了 
19| 3CK3C 1700m |120M | 10 130 1200 生 |175 25 |100 只 | 20 |100m | 5 |100R 10.2 册 | 340 
| 开 30C 下 SC 1700m |120M | 10 | 5 和 到 1200am 1125 25 |100u | 20 100n | 5 3100 10.28 1 3 
| 21 3CK3C 1700m |120OM | 4140 150 刀 |200 1175 25 |100R | 20 |100u | SS 1400R |0.2 1 410 
122 | 3QC 尼 3B 1700 台 1120M | 10 | 50 生 |200 开 1175 25 |100ph | 20 |100R | 5 1100R 10.2& | 310 
| 3CRK3B 1700 |120M | 10 |50m |200 和 m 1175 25 |100n 1 20 |100R 15 1100R 10.23 | 0 
24 | 3C 玫 3 瑟 10 | 50 血 |200 1175 25 |500 1 20 1109 | 5 |100m 10.2 | 3 
125 | 3C 玫 4A 10 | 50m |200 耳 25 |100 | 20 |100&R 1 5S |100n 10.5a | 2 
| zx 30 玫 4A 10 | 5 年 | 和 0m 1175 25 |100p | 20 |100 15 |100m 10.5 | 40 
27 | 3C 开 4C 10 | 50 姻 |200mm 25 |100& | 20 |100R 15 |t100R 10.5n | 工 
28 | 30C 习 4A 10 |50m 1200ia 1173 25 |100h | 20 |100R 4 |100R 10.5 | 320 
290 |， 3CK4C 10 | 8 血 1200 妞 175 25 |100 有 4 | 20 |100 | 4 1100R 10.5h | 320 
3C 开 4 开 10 | 50 血 |200i 1175 25 |100x | 20 |100 1 4 1100 10.5 | 30 
31 | 3C 玫 4 忆 10 | 50 于 |200m 25 j100m | 20 |100R 15 100m 105 | 40 
32 | 3C 10 | 50m 1400m 75 | 30 |100 | 25 |100R | 5 100n 10.5 10 
33 | 3C 1 1410 | 5 细 和 二 1400 生 175 30 j100 | 25 1100R | 5S 100 10.5 | 10 
134 | 3C 10 | 50m 1200m 1175 25 |100P | 30 |100 | SS 00n 10.2 | 10 
交 3C 10 50 纽 1200 坦 |175 35 |100ih | 30 |100k | S 11008 10.2 | 30 
| 36 3 10 | 50 笃 |200 姻 |175 35 |100& 30 HHO0R 3 1100 10.21 10 
37 1 3C 10 | 50a 1200m 1173 33 |1004 1 30 1I100m 1 5 1100 10.2 | 40 
38 | 3C 10 | 50aa 1200 刀 |175 55 |100R | 30 4100 | 5 1008 10.2 | 3 
39 上 3C T0 | 50 血 |200 和 1175 35 |100n | 30 |100R 15 1100n 10.28 | 310 
40〗 3C 10 150ma 1200zm |175 ， 35 |100 | 30 1100n 1 3 00n 10.2 | 410 
41 上 3C 10 | 50 生 |200z 1475 35 |100k | 30 |100 | 3 1100 10.2R | 10 
42 1 3C 10 | 50m 1200 1175 35 |100R | 30 |100 1 3 |100m 10.2 | 410 
43 | 3C 10 530 |1200 严 35 |100 | 30 |1008 1 5 1100 10.5 | 盾 
44 | 3C 10 | 30 刀 1400 和 1175 33 |100R | 30 1100amn | 5 1100 10.5h | 3 
45 | 3C 10 | 50mm |200 了 35 |100&R | 30 |100P 1 5 |100n 0.5 | 20 
46| 3CK4F 1700 也 1120M | 10 | 50a |200 了 和 35 |100m 上 30 |100n | 5 1100 10.5 | 20 
47 | 3C 攻 4B |700ma |120M | 10 | 5 下 |200 姻 1175 35 |100R 130 1100n | 4 1100n 10.35 | 410 
48| 3CK4D 1700m |120M | 10 150 |200z |175 35 |100R | 30 |100 | 4 1100R 10.58 | 340 
49| 3CK4F jz700m |120OM | 切 150m |200m |175 35 |100 | 30 1100a 1 4 1100 10.5R | 40 
S0| 3CK4D 700m |120M 400m |150 40 |100P | 30 |100M 4 1100R 10.5A | 20 


7cgo| 矿 cFE PE cpgl| TcC | sgS | cgsl 7 | Tc | 和 | 纪 到 本 


(A) | ovy | main | max vaA)| (vv al As si os， | 二 和 
SA 1 一 工 - | f | 
1R | 41410 | 20 6 1 50aa 1 0.5 5m |500m js0a 和 dl | 80aA 人 4-02C 工 
II 3201200 | 1150mj| 1 05 |10m |1ogm |30a 15al 150a | s0n | A402C | 2 
1 | 10120 |120 | 2 |50zm 工 0.5 |10m |100m | | 100na | A3-07A 3 | 
hh 310|20120 11 |50m 1 0.5 |10 姻 |100 |50a 和 bl | 80a AI A4-02C | 41 
1&R 11410140 1340 | 1 |50m 工 0.5 |10m |4100m B0a 4202| 1450a | 50a | A4-02C 5 
怀 4 ] 
1h 1 20 40 |150 | 和 |50m 工 0.5 |10m |t00am 80a |j20a| 1502 |50a | A4-02C | 6 
5 | 40 30 了 |300 如 工 0.5 |50m 4500m Ona 20al150a 1 50a | Ad4-02C 7 
5h | 10 | 30 1 |300z 工 0.5 |50m 1500m lj20a |20a| 50a4 150a | Ad4-02C 8 
2 | 40 25 | 180 | 工 |200z 1.2 0.5 |50 和 m |500 雷 1600 由 200a 人 | 立 4-02B 9 
5h | 区 30 1 300m 1 0.5 |50m |500m [20a |20a|450a | 50a | Ad4-03C | 310 
5 | 310 30 1 |300m 1 0.5 |50m 1500ma 20na |j20na| 50a ，50a | 人 4-02C | 1 
5 | 10 30 1 |300m 工 0.5 |50m |500m |20n 120a|150a 50a | 4A4-02C | 12 
5 | 10 30 1 | 00z 0.5 |50m 1500m |20na j20na| 50a 50n | A4-02C | 13 
5 吧 I0 30 1 1300 阵 工 0.5 |50 巴 1500 刀 |20a 120a1 150a 50 于 A4-020 14 
Su | 10 30 1 |300m 工 0.5 |50m 1500m [20a 120n| 350n | 50n | A4-02C | 生 
| 

工具 10 20 T | 50z 0.5 |10 如 $|100 灵 | 1350 3 50 荆 A4-02C 16 
1 | 10 20 1 | 50m 工 0.5| 5 | 50m |10a |3084|150a 150a | A4-02C | 47 
工 吕 10 20 1 | 50za 工 0.5 110 严 $|100 妈 1308 1208 1503 503 ) A4-02C 18 
1 | 340 20 1 | 50am 0.5 |10m $|100mm 100a |50a | A4-02C | 19 
1TR | 3210 20 1 | 50m 工 0.5|5a |50zma |10n |30al 40n | 50a | A4-02C | 20 
ti | 10 | 320 1 | 50am| 1 0.5 |10mgsjioom la0a |20a| 4100a 150a A4-02C | 231 | 
1 | 240 20 工 | 50mm 0.5 |10m $|100 血 | 503 |50na | A4-02C | 22 1 
1 | 10 20 1 | 50mma 工 0.5 |10mm$$|100m |30a 120a| 50a | 50a A4-02C | 23 
1 | 10 |420 工 | 50 了 0.5 | sm |50m |10a |30al 50a | 50a | A4-02C |241 
TIRE | 3 20 |200 | 1 |50 姻 1 |5sm |50m |50a 由 1s50n |50a | A4-02C |25: 
Th | 140 20 1 |300z 1.2 0.7 |30 |300 和 |30a |20a| 4150 | 503 | 和 4-02C | 26| 
1 | 10 50 | 200 | 工 50 姻 工 5 也 | 50 刀 |50a 中 80a 150na | A402C |27， 
1 | 10 25 |270 | 1 |50m 工 0.5 |10mm |100m |453 中 1603 人 上 4-02C | 281 
Th | 340 25 |270 】」 工 | 50a 工 0.5 |10m 1100@ 45 中 160 卫 人 上 4-02C | 291 
TI | 10 25 |270 | 工 | 50m 工 0.5 |10am 1100aa 1453 中 1603 从 A4-02C 130 
工 共 10 20 | 200 1 | 50 舞 了 5 全 50 |503 中 302 50 了 A4-02C 3 
TI | 10 20 1 |300z 汐 0.7 |30m 1300m 130n |20a| 100n |503 | A4-02C | 32| 
1 | 340 20 1 |300m 1.2 0.7 |30aa |300ama 30a |203| 50a |50a | A4-02C |33) 
| Tu | 10 20 1 | 50 血 0.5 |10m 出 |100 细 150a | 50a | A4-o2CG | 34] 
| 1 3420 1 20 1 50 0.5 Sm |5s6m |10a 130a|150a 15sS0a | A4-02C | 35 
| 1 | 加 20 | 1 50 和 工 0.5 |10mg$ll100m |30n 120al150n |50a | Ad4-02C |36 
1 | 10 20 于 | 50mm 0.5 |10m $|100 了 400a |50a | 44-02C 1]137 
| TR | 10 | 2 1 | 50 如 | 1 0.5 |10m$|l100m |30a |20a| 100a |50a | A4-02C |38】 
| 130 13420 1 | 50mm 1 0.5 | 5m |59am |10a |30a| 400a 0na | A4-02C |39， 
1 40 | 2 1 | 50m 0.5 |10m $|100m | 50a |50a34 | A4-02C 人 | 
1 | 10 20 1 | 50 了 工 0.5 |10m$|100m |30a |202| 50a |50a | 4A4-02C | 4 
1 | 10 | 3420 1 | 50tm 1 0.5| 5 和 m |50am |10a |30n，500 |50a | Ad4-02C 1428 
TR 1 | 20 |200 1 5 和 | 50ama |50 由 1500a |50a | 4A4-020 143 | 
Th | 340 20 1 1300m 下 儿 0.7 |30i |300m |30a |20al150a |50a | A4-02C |441 
1 | 340 20 | 200 | 1 | 50 细 1 5 包 |500m 50 中 80a |50a | A4-02C 45 | 
1 | 40 20 |200 | 1 150 如 5 钥 | 50 妈 150 卫 中 30a |503 | 各 402C | 4 
工具 40 25 | 270 1 | 50 了 如 1 0.5 |10 科 |100 妇 |45 卫 中 250 人 人 | 大 4-02C 47 
Th | 340 25 |270 | 工 | 50m 1 0.5 |10m |100m |45na@l |4160a 人 A4-02C | 48 
Th | 40 25 | 270 | 工 | 50 姻 工 0.5 |10za |100 了 za 45 中 8032 人 | | Ad4-02C 上 49 1 
IE | 1 | 60 1 |3o0m | 09 | 0.7130m |300m 150a 由 | 50a 六 A4-026 51 
| | 


22 
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人 CD CD CD CD Lottioiteti iihhohNi 站 关上 六 六 上 呈请 二 | 
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5. 开 关 
5.2 硅 PNP 型 小 功 
最 特 征 、 最 热 集 电 极 | 集 电 极 | 发 射 极 集 电极 
型 大 
耗 侈 | 高 - 基 极 
上 区 - 基 执 -发 射 板 | - 巷 家 
履 许 ， | 续 反问 截止 
巧 电 | 
率 频 率 流 | 温 阻 击 穿 电 压 | 击 穿 电压 | 者 穿 电压 电 演 
一 一 矿 (BR)CBO | 六 (BR)CEO | 六 (BR)BBO 司 
呈 Pei | 厅 |7eg| Tc 7ca 7 Ra 元 7 二 六 | 天 
(机 ) | (Hz | V) (CA CA) TCDICCV) VIA CVD CA CVD CA ATCVD) 
、 本 
3C 开 3F 700m |120M | 10 | 50am 1200 生 |175- 35 |100p | 30 |100n | 4 100 10.2h | 10 
3CK4C 700m |120M | 10 150@m 1400mm 1175 40 |100R | 35 |100m | 5 1100 10.5 有 10 
3C 到 4 也 700tm |120M | 10 | 50m |1400 纪 |175 40 |j100 1 35 |100R | 5 11001 10.5 | 10 
3C 术 4G 700m |120M | 40 | 50 吧 1400 刀 1175 40 |100K 135 1100 必 15 00 10.5n | 40 
3CK4G 700 妞 |120M | 10 | 502 | 200m 1175: 50 |100bp |40 1100R | 4 1100n |10.5B 10 
3CK4C 700a |120M 400 阅 1150 50 |100B | 40 1100p | 4 |100 10.5 10 
30 区 4 区 700zm |120M 400m |150 50 |100& | 40 |1008 | 4 |100k 10.5u | 10 
30C 玉 4 开 700 也 |120M 400 匡 |150 60 |100j | 50 1100n | 4 1100n 10.5 | 10 
3CK130D |700m |150M | 10 | 50m 117001175 15 |100m | 12 1100u0 | 4 1100 | 5 | 3 
3C 及 9A 700mm |150M | 40 | 30 1700 甸 415 |100& | 4 |100& | 108 10 
3C 区 9A 700m |150M | 40 | 30mm |1700 生 1150 45 |100 | 4 1100R | 10 10 
30 区 9A. 700m |150M | 10 130 |700 和 1175 15 |100k 14 11100100 1 340 
3C KK9A 700m ji150M | 10 | 309m 1700 血 1175 20 |100k | 34514100 | 4 1100 140 10 
3C K4D 700m |150M | 10 | 50 姻 1500g 1175 20 |100k 145 |100 | 4 1100R | II | 30 
30C 民 1304A 1700m |150M | 1 | 50 垢 |700 妞 |175 15 |1008 | 4 1100R | Sn | 3120 
3C 改 130A 1708 卫 |is0M 10 | 50zm |700 耳 |175 20 |100pm | 415 |100& | 4 1100 上 
3C 必 1304 |700m 1150M | 10 | 50@m |700 科 1175 20 |100R | 45 100R | 4 1100R | 5 10 
3C G130A 700m |150M | 10 150aa 1700i 1175 20 |100& | 345 1100 | 4 1100R 5 用 TI0 
3C 玫 130D |700m |4150M | 10 | 50 血 |700ta |175 15 100n | 4 1100u | SA | 2 
3C 玫 130 了 1700m |150M | 10 | 50 和 1700a |175 20 |100 | 15 |100 | 4 1100 六 
3C 玫 130D 1700 和 |150M | 10 150 |700 如 |175 20 100& | 15 100R | 4 1100p 1 3 10 
3CG130D |700m 150M | 10 1 50 |700 卫 |175 20 |l100h | 45 11002 | 4 11008 | Sn 10 
30 必 9A 70028a .1150M 30am |700 了 如 TS |100n 120 |1000 | 4 1100 上 
30C KK9B 700m |150OM | 10 | 50m 1300z |175 25 |100& | 4 |100& 1 1 | 
3C 民 9 了 3 700m |1S0M 上 10 | 30@m 1700zm |150 30 |100k | 25 1100&k | 5 |100u | 5u | 40 
30C 玫 130B |700m |150M | 10 150 姻 1700m |175 30 |100u 125 |100k 14 100k | Su | 40 
3C 攻 130 已 700mm |150M | 10 150 1700m 1175 30 |100uk | 25 |100& | 4 1100k | 5 | 3230 
3CK9B 700t |15S0M | 10 | 30am |700 血 25 |100k | 4 1100n 1 410n 1 40 
3C 攻 9B 700m |150M | 40 | 30m |700m |150 25 |100 刀 | 4 1100& | T0h 10 
30C 玉 9B 700m |150M | 1 30m 1700mm |150 25 |100n | 4 |100am 520 1 3 
3C 玫 9B 700m li50M | 10 | 30m 1700m |175 25 |100& | 4 11008 | 10R 10 
3C 下 9B 700m |150M | 10 | 30 1700m |175 30 |100h | 25 100k 4 100 10 10 
30C 区 4 已 700tm 150M | 1 5S0m |1500m |175 35 |1008 | 30 11008 | 4 1100 下 1 10 
3C 攻 1308B 700m 150M | 30 刀 |7004m 1175 30 .4008 | 4 1100E 5 甩 10 
3C 玫 130B 4700 镁 |150M | 1 50 乌 1700zm |175 35 |100u | 30 134002 | 4 1400 吕 
3C 政 1430 中 700m 150M | 10 150 和 |700m j175 35 |100m | 30 1100 4 1100 上 | 5 | 320 
3C G130B 1700m 1150M | 10 | 50m 1700m 1175 35 |100& | 30 |100R 1 4 100R 5 | 320 
3C 攻 130 瑟 1700m 150M | 工 50 和 ma 1700mm |175 30 j100 | 4 1005 | SR 10 
30C 必 130 正 |700m ISOM | 工 50 科 |700 了 aa |175 35 |100u 1 30 |100A | 4 1100u 
30C 科 130 蕊 700m 150M 10 S0 姐 |700 雪 1175 35 |100& 30 11008 | 4 11005 号 用 10 
3CG120 所 1700 宇 10 | 50am 1700 如 |175 35 |100hk | 30 |100 | 4 0 | Su | 20 
3C 下 9 且 700 人 30 刀 1700 王 25 |100& | 3 | 4 1300E 
1 3C 站 130C 1700ga 10 | 50a |700m 14175 43 j100 | 35 4 |L00m | 5u | 2 
3 攻 9C 700m 30 妈 |1700 舞 35 |1008 | 4 4 |100p | 
1 3CK9C |700o | 10 | 30m |700mm |4150 40 |100& 5 |1004 | 5 ， 思 
1 | | 
3CK9C 700m 150M | 10 150om |300m 1175 40 |100u 1 4 1100 | 1 1 如 
1 36C 下 90C 706m 150OM | 工 30m |700m 40 1100R | 4 1100R | 2 310 
3CK9C 790m 150OM | 10 | 30 搓 |700m 1150 40 1106 4 1100 | 0 3 
3C 交 9C 700m |150M | 10 | 30 刀 1700 |150 40 100mh | 4 |100m 30 | 340 
3CK9C | 15S0M | 10 | 30m 1700m 1175 40 1100a 4 4100 | 20 10 
| 


(A)|(V) | min |max | 7 中 (AVICV) CA A) 


乙己 呈 
号 让 总 号 总 总 总 FF FF 


片 : 
和 人 和 


ta 已 睛 户 上 让 请 


记忆 hp 书记 捕 


定 已 一 二 已 所 二 己 己 己 己 六 王 二 芝 近 二 一 己 一 之 二 己 忆 


hbBhah 民 并 户 户 导 上 及 丘 


RD ON 
忆 书 己 王 一 


200 


270 


80 


100 


和 上 关头 央 关上 人 用 关 站 的 记 上 关 产 F 疙 上 庆 瞩 放 


[Co Co Co UL 


50 了 za 站 0.5 | 10m 1100 刀 
300z 1.2 0.7 | 30om |300a 
300 了 1.2 0.7 | 30m |300 姻 
300 据 下 0.7 | 30m 1300 症 
50 了 半 0.5 | 10 甸 |100 
300 耳 0.9 0.7 | 30 和 m |300 耳 
300ma 0.9 0.7 | 30m |300zm 
300 蕊 0.9 0.7 | 30 姻 |300 征 
500 如 1.2 0.5 | 50z |500 血 
300 了 1 50t |500 姻 
300 血 工 50 刀 |500 了 
100 和 5 0.5 | 50 和 |1500 卫 
300ima 1 50 和 如 |500 卫 
200 阐 于 0.5 | 50 和 1500 血 
500 缮 1.2 0.5 | 50 姻 |500m 
500a 0.5 | 50z |500 和 
500 姻 1.2 0.35 | 50 科 1500 了 
500 下 0.5 | 50 刀 1500 如 
500 钙 1.2 0.5 | 50zm 1500 虽 
500 芭 0.5 | 50 吧 1500 血 
500 茵 外 光 0.5 | 50 也 |500 生 
500 姻 平 汉 0.5 | 50m |500m 
300 血 4 500 姻 
50 卫 工 0.5 | 10zm |100 血 
300 血 站 工 50 生 |500 妈 
500 锯 1.2 0.5 | S0m 1500 生 
500 了 ma 1.2 0.5 | 50 和 1500 了 2 
300 4 S0 和 |500mm 
300 工 50 姐 1500 也 
300 姻 工 350 如 1500 也 
100 了 血 并 0.5 | 50 刀 1500 血 
300 血 350 生 |500 了 
200z 东汉 0.5 | 50a 1500 
500 .2 0.5 | 50 如 1500 了 得 
500m 0.5 | 50 姻 |500 丘 
500 匡 1.2 0.5 | 50 刀 |500 姻 
500 细 1.2 0.5 | 50 血 1500 卫 
500aa 1.2 | 0.5 | 50m |500am 
500mma 0.5 | 50m |500 锯 
500 了 下 0.5 | 50m 1500m 
100 握 二 0.5 | S0m 1500mma 
300 严 了 500 姻 
3S00m 1.2 0.5 1 50m |500m 
300 姻 了 500m 
300 工 了 50m |500 如 
50 血 0.5 | 10m 1100 细 
300 针 30m 1500tm 
300 刀 了 50 角 1501 织 
300 和 m 工 S0z 1500 闻 
1T00m 1.5 0.5 | 50mm 1300 细 
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403 


40 了 3 
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40 了 


50a | 
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40 了 
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外 
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Peiwisainsiso ssiwiesiseissississiws 


六 有 
下 人 个 个 目 站 全 全 汪 全 全 人 全 人 全 全 人 


下 


了 


权 有 
心 全 站 司 何必 


1 1 
Le 
FiMohbiaohbs Bebiohotiio 


人 


『 


人 入 
忆 忆 所 


1 


> 
[iuswsivsiweississliesiuainnainsiwsiwsiwnissinsieskeeiepiss| 


人 
ko kohohbhio koiorotoho 
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TrirIDa 站 着 计 -Caorserreerreeorrerrarrrerseexrmarcasn 一 cuicicicaaecihus 


aa 


D。 洋 
5.2 硅 PNP 型 小 功 


| 最 | 特 征 最 集 电 级 | 集 电极 | 发 射 极 | 集 电 报 
序 杰作 - 关 类 机 
| 耗 多 这 
] | 散 许 区 基 极 人 发 射 极 本 基 极 反 向 截止 
功 二 | 后 
率 频 率 流 击 穿 电压 | 熏 穿 电压 | 击 穿 电 讨 电 流 
人 矿 (BRyC30 | 矿 (BR)CEO | 太 (BR)EBO E 
吕 生 few| 7 |Fcg| 7e Tc 7cF TEB | TCBo| cs 
| ( 殉 ) 1 (az) VCA) (人 /) VCA VIA TV CA TSA CCY) 
人 | 人 辆 | US 
工 3C 玫 9C 700oma| 150M| 410 30 锯 | 700 包 | 175 40 | 100&1401410081 4 11008 110 1T0 
2 3C 有 9C 700 刀 | 150M| 10 30 刀 | 700 40 | 100|40 |.10081 4 11008 110R 10 
3 3C 玉 130C 700 | 150M| 10 50 了 了 | 700 妞 | 175 50 | 100 只 | 45 | 100r| 4 1100a 5 有 10 
妈 3C 130C 700m| 150M| 10 50 人 也 | 700 甸 | 175 50 |.1008|145 | 1008| 4 1100 有 3 5 只 10 
5 3C 有 K130C 700m| 150M| 410 50z22 | 700m 1 4175 45 | 100n | 4 1100 且 5 几 10 
0 30C G130C 700zma| 150M| 410 50zn | 700 乌 | 175 50 | 100u 45 | 100|1 4 1100 了 10 
7 3C 下 9 矿 700zm| 150M| 10 30 垃 | 700 也 60 | 100n1 4 |1008 10 10 
8 3C K9D 700 卫 | 150M| 0 30 邢 | 700 血 | 150 60 | 100n|1 4 11003 |】 10 0 
9 3C 开 9 了 D 700z| 150M| 10 30m | 700 如 | 150 60 | 100h| 4 1100 | 10 有 10 
10 | 3C 及 9 了 700z| 150M| 10 30 了 年 | 700 乌 | 175 60 | 100814 11008 | 108 10 
11 | 3C 开 9D 700 刀 | 150M1 10 30m | 700 刀 | 175 60 | 100 60 | 100| 4 1100 | 340R 10 
12 | 3C 开 9D 700 生 | 150M1 10 30 卫 | 700 | 150 60 | 10060 14100535 1100p 5 六 10 
13 | 3C K9D 700 蔚 | 150M| 10 50 卫 | 300m | 175 60 | 100R| 4 11008 工 忆 10 
14 | 3CK9D 700Z| 150M 30m | 700 志 40 | 100pn|60 14141000 4 1100m 
15 | 3C 玉 9D 700 志 | 150M| 410 30 婵 | 700 血 | 175 60 | 100R16013100 4 11008 | 10 10 
16 | 3C 及 9 也 700 姻 | 150M| 4140 30 和 也 | 700 和 | 150 80 | 1008 1 80110015 11008 5 有 10 
17 | 3C 到 130 人 入 700 了 乌 | 450M| 10 50 科 | 700 姻 20 | 100 4145 110081 4 11008 5 上 10 
18 | 3C 肛 130D 700 刀 | 450M| 3140 50Z | 700 卫 20 | 100 员 | 415 | 100 | 4 1100 呈 5 具 10 
19 | 3C 有 130 悍 700 也 | 450M| 40 50 纪 | 700 卫 35 | 100& | 30 100 站 11008 只 1I0 
20 | 3C 必 130 忆 700 生 | 450MI 10 50 锯 | 700 姑 35 | 100 只 | 30 | 100 | 4 1100 忆 5 只 10 
21 | 3C 民 130C 700 姻 | 450M 工 50 刀 | 700 包 | 175 35 | 1000m135 | 100p| 5 1100 且 工 几 25 
22 | 30C 玉 130C 700 刀 | 450M| 10 50Z | 700 姻 50 | 400p145 | 1008|1 4 1100 有 5 有 10 
23 | 3C 及 503 800za| 50M 600 卫 60 30 0.5 电 30 
24 XG452 800 志 | 150M| 10 50 血 上 75 80 10 | 80 TO | 号 1T0 有 | 工 0 60 
25 | 3C 9A 900 刀 | 8S0OMI 10 30im | 500 匀 | 150 20 | 100 只 | 195 | 1008|1 4 11600 只 | 0 也 10 
26 1 3C 攻 9 有 900 匀 | 80M| 30 30 生 | 500 妈 | 150 30 | 1004& 292 | 10081 4 11008 10 TI0 
27 | 3C 玫 9C 900in | 80M| 410 30m | 500 妞 | 150 40 | 108 有 | 35 | 1I00 | 4 11004 1 40 10 
中 
| | 
国 | 
四 
] | 
1 | 
| 1 
| | 
| 
| | 
| | 
| | | 
人 
| 


[es -se -assa sweet oemaseiionntn auca 


矿 BES 


馅 和 上 上 
升 
时 
压 降 间 


三 cgs| 7278 了 Tc 加 


(YY) 1 (AI(CA Cs) Cs) 


td 


请 卢 几 
ko Fo io 


上 上 户 户 产 六 FF 上 彤 
atskbb bibin 


Ha FA 上 > | 一 


三 极 生 
率 开 闫 三 极 管 
-~ 发射 级 
放 大 
反问 稚 目 
电 流 系 数 
1 
TCEO| 大 CE 尹 忆 下 户 CR 2 
(A) | (V)》 | 志和 | iax | (YI)| (和 ) (Y) 
20& | 10 | 30 3 | 300am 
20 虽 IT0 30 3 | 300 媚 
T0 只 TI0 25 1 | 500 耳 
10 上 IT0 23 180 1 | 500m， 
1T0 芭 I0 225 180 工 300 刀 
I0 只 工 0 25 180 1 | 500 好 
20 入 10 30 3 | 300 好 
20 忆 10 30 3 300 了 年 
20 总 10 GD0 IT00 3 300 扭 
10 记 10 3 1 | 100 了 血 
20 且 TI 30 | 3 300 拉 
20m TD 4 T150 3 300 了 
工 世 10 610 3 530 二 
20 T0 肯 3 300 王 
20 TI0 30 200 3 | 30f0z 
20 且 10 40 150 3 | 300 姻 
10 电 10 25 180 1T | 500 了 ao 
10 严 1I0 25 80 1 | 500 据 
10 忆 10 25 180 1 | 500 姻 
10 上 民 10 25 80 1 | 500 血 
2 有 25 25 80 工 | 500m 
0 下 I0 25 180 | 500 人 和 
30 300 2 150 匀 
IT00 300 已 100 伍 
20 愉 I0 40 3 | 300 和 
20 中 0 40 3 | 300 妈 
20R 10 40 | 3 | 300 人 也 


已 天 产品 呈 虽 虽 呈 上 广 
own ww 


Eee 肛 me CE 叫 定 一 王 产 已 必定 广 二 


ww wwmuw mu 


S 


S0m | 500z|40am 中 

“50m | 500ml40m 

50 科 | 500 血 |501 中 

30 | 500 和 |150 中 

50m | 500ma 

50m | 500mjl50a 中 

50 妇 | 500 卫 |40 工 中 

50Zm | 500i140 中 

50m | 500m|l40a 

50 刀 | 500 地 |28 全 

50m | 500m|40m 中 

50tm | 500 了 |503 

10za | 100m|40aa 由 
500mmj402 由 

50m | 500m|40a 

50m | 500 了 150aa 

50zn | 500z 

50tm | 500z 

50 色 | 500 姻 

50m | 500zn 

50 科 | 500 姻 |30a 

50m | 500ama 

15 血 | 50 如 


13 刀 


20 下 


20 芋 


20 


30 荆 


303| 


30 3 


下 
外 施 
降 
时 
间 
好 
形 号 
(3 ) 
3 
A4-02 吾 工 
A4-02B 2 
40 卫 A4-02 有 上 3 
二 0 了 太 4-02BB 4 4 
A4-02 也 5 
40 卫 A4-02B 6 
在 4-02C 7 
A4-02B 8 
太 4-02 怠 9 
50 愤 入 4-02 卫 10 
和 4-02 怠 了 
30 A4-02C 起 
A4-02 了 3 了 3 
扣 4-02 也 14 
200 芋 A4-028B 15 
50 了 A4-02C 16 
40 导 和 4-02 忆 17 
401 A4-02B 18 
40 了 A4-02 忆 19 
40 3 各 4-02B 20 
如 0 匡 A4-02B 21 
40 了 A4-02 呈 22 
801 4A4-020C 23 
335 寻 A4-02 了 24 
30 3 A4-02C 25 
30 工 A4-02C 26 
30 3 A4-02C 27 


| 42 | 3 了 区 3 和 
43 3 了 玫 3 
| 44 3 吃 改 3 人 和 


号 号 

工 3i 改 10 六 
多 3 孔 必 10 思 
3 3P 政 10G 
才 3 了 D 玉 105 
5 3 也 下 10 刀 
6 3DKT10EE 
7 3DRKTI10E 
8 3DK5C 
9 3DK6B 
10| 3PK6C 
11L | 3DK6C 
竺 六 3 也 用 6C 
13 | 3DK6A 
14 | 3DK6 瑟 
15 | 3D 必 6 入 
16 | 3DKK6A 
17 | 3DK6B 
8 3 万 下 0 也 
19 | 3D 必 01 和 A 
20 | 3DK03LB 
21 | 3DKOLC 
22 3 了 DK33 | 
23 | 3D 玫 5C 
24 | 3DK3A 
25 | 3D 基 3 和 
26 | 3DK3A 
27 | 3D 疏 3 各 
28 | 3D 必 3A 
29 | 3DK3A 
30 | 3D 区 3A 
31 3 玫 开 3 大 
32 | 3D 开 3 和 
33 3 也 天 3 站 
34 | 3 也 扩 3A 
35 | 3DK3A | 
36 | 3DK3 和 
37 | 3DK3A 
38 | 3D 玉 3A 
39 | 3D 改 3A 
40 | 3DK3A 
41 | 3DRK3A 


45 3DK3B 
46 3 了 D KK3 甩 
47 3 也 开 3 和 
48 | 3DK3A 
49| 3DK3C 
50 | 3DK3C 


(办 ) | 〈 百 z)》 


Jr | 了 cPF 
(YY ) 


150M 
150M 
50M 
150M 
150M 


TS50M 
150M 
150M 
300M 
300M 


300M 
300M 
300M 
300 导 
300M 


300M 
300M 
300M 
100M 
TI00M | 


100M 
150M 
150M 
200M 
200M | 


200M| 
200M 
200M 


个 个 C 人 小修 人 小 人 CN [ee 


上 > He 
人 


凡 
[ee 


全 
心 
失 
FF PR Fo 


2 
2 工 
2 工 
200M| 工 
2 工 
2 站 
2 
了?》 


4C 


(A) 


1100m 
1L00 弄 
T80 拉 
T00 和 好 
T00 9 


| 
| 


工 00 纪 
100 纪 
工 0ta 
10 包 
IT0 廿 


3 位 
3 乌 
3 
| 3 
| 10m 


3 世 
3 如 
| 忆 珀 

I0 卫 
0 卫 


| 10 纤 
140 摆 
| 50za 


10 了 
| 40mm 
| 340 
| 10om 
10 也 


| 10 
工 0 细 
T0 耳 
T0z 

IT0ma 


0 王 
T0 生 
IT0 匡 
| 20 钙 


了 0 蔚 


| 10m 
| 10ma 
T0 了 aa 


工 0 也 
0 了 
IT0 纪 


工人 姓 


0 


】 30 亚 
了 和 地 


| 125 


25 


| 23 


高 
岂 
温 | 有 
三 JU 王 


六 (58R)CB3O 


dcCB 


em (Y)| 《人 


了 50 
:150 
150 
150 
了 1150 


TI50 
了 30 


25 


了 23 
了 25 


| 125 


工 0 县 
T00a 


100 必 


100 了 
T00 了 有 
100 上 及 
100 
TI00 忆 


100 贞 
IT00 吕 
100 上 
了 00 上 
100 愉 


100 
TU00 届 
100 几 
I00 具 


| 100》 
| 100p 


100 只 
T00 上 人 
100 
T00n 


100R 
4100 
100h 
了 00 尺 
100 愉 


工 00 必 
100R 
100 届 
IT00 
100h 


T00R 
TD00 忆 
T00 只 
100 贱 
IT00 岂 


I00 
100 站 
100 
100R 
IT00u 


1 


5 
5.3 硅 NPN 
-发 射 极 | - 鞍 投 
翰 穿 电压 | 击 穿 电 压 
斑 (BR)CEO 矿 CBR) BEBO 
了 CP 了 PP 
(VCA) ICY 放 (人 A) 
20 4 
30 4 
40 卫 
45 4 
60 4 
60 4 
80 4 | 
15 | 2008 | 4 0011 
9 | 2008 1 4 工 00 必 
10 | 100 尺 | 硒 00 只 
10 | 100u| 4 | 100p 
10 | 100p1 4 1 00 
15 | 100 有 | 4 T00 只 
145 | 100814 11008 
15 | 100n | 4 | 1008 
| 
15 | 100h| 4 | 100n 
15 | 100 必 | 4 T00 只 
15 | 100 只 | 4 100 只 
T8 | 100& 1 4 100 有 
24 | 10081 4 | 4100 
30 | 100R&| 4 1400p 
8 | 100b| 4 11343400 县 
15 | 200 1 4 了 00 及 
6 | 200 
6 和 | 200 电 
6 | 200R 
6 200 
6 | 100RR1 4 14100m 
6 | 100 4 14141007 
和 | 200R | 4 | 400R 
6|200|4 | 4100n 
下 | 200 只 | 4 | 100 趴 
0 | 200u| 4 | 100 呈 
0 | 1008| 4 100 忆 
台 | 200R 4 | 100R 
6 | 100n 4 了 T00 
6 | 41410084 |100 
6 | I00R | 4 TI00 只 
6 2008R1 4 3400 
6 | 2002| 4 了 00 
日 | 200 六 
提 | 100| 4 100 只 
9 11200n| 4 |13400L 
9 | 2008 4 1 100 忆 
9 | 1008 4 1100R 
9 |2008| 4 13141008 
1 1 41410081 4 11400 
10 | 100R | 4 090 
10 | 100k| | 
10 2009 村 00 愉 


了 过 近 一 宇 定 王 捕 呈 人 有 me 了 SP 各 co uc 有 六 aa 区 己 全 号 
生 人 2 训 二 机 ee 


KE CnL 


型 小 功 
集 电 极 
-~ 基 极 
反 癌 鹤 止 
电 小 

cpo| rcp 

(A)| (YY) 
2 了 5 
2 15 
109 | T5 
28| 15 
2 15 
4140 1 
了 0 有 15 

.5 | II0 

0 .5 只 6 

和 6 

0 6 

0 0 

f 6 

各 6 

日 6 

0 6 

f 6 

0. 6 

10 
10 
10 

6 
10 


请 六 上 六 天才 关 上 关上 上 Rn mn 二 
下 


记忆 六 广 挛 


六 王 关上 普天 二 上 六 广 


一 


1 


挛 


上 


率 开 关 三 极 管 

十 一 一 本 0 ES 

集 电 极 电 流 前 饱 和 上 | 延 存 | 下 
| 省 达 本 | 外 序 

- 发 射 投 借 升 | 退 迪 人 降 

放 大 

反 向 截止 疏 时 | 时 央 时 

| 电 流 过 数 降 压 降 间 问 | 间 闻 

czEo| 太 cE 太 P 忆 太 cpFl Tc | 三 pEs rcpgs| 7 | rc | 和 扫 | 二 好 
人 形 号 

(A) | (YY) | aa 所 | max | (7 (AIV OA) CA (ss (0s) | (0s) 

| 2 和 
10 玉 | 135 | 25 80 |2|60Im| 12 |0.5 |60m |60m |30a 由 2703 入 3-07 入 工 
10 卫 15 25 80 2 |60mm | 12 |0.5 160m |60m |30 中 270 3 A3-07 和 人 2 
20 有 | 45 25 80 | 2160m | 12 |0.5 |60am |60m |30a 中 100 了 3 A3-07 入 3 
1084 | 4 | 2325 | 8 |12|160m | 12 |0.5 |60m|60@ |30a 中 270 卫 A3-07A | 4 
10 且 15 25 80 2 | 60 婵 | 1.2 |0.5 |60m |60m |303 中 270 卫 A3-07A 5 
20 | 各 25 80 | 2 160m | 12 105 | 60m |60m |30a 中 100 了 A3-87A | 6 
20 且 | 3 25 80 |2|160m | 12 103 |160@m | 60m |308 中 2270 3 A3-07A 7 
0.5h | 10 30 |14150 11 1310m | 1 0.33| 1 |10m |153 由 30 卫 从 8 
0.5 6 30 |200 |11340m | 1 0.35 | 1m | 10 吉 | 匡 中 20 开 和 A| 9 
0.5 6 25 |4180 |41310m| 0.9 10.3 1m | 10m |203 中 103 45 A120 10 
0.53 6 25 |180 11 1320 和 | 0.9 10.3 1zma | 10z |203 中 10 了 | 也 A4-01B | 4 
0.S 具 6 30 1 |310m | 0.9 |03 JI | 10 组 |20 卫 10 卫 115 工 12 
0 .3 及 6 30 1 |310m | 0.9 |0.3 1zn | 10 鱼 |203 中 203 | 巧 卫 13 
0 .5 也 6 30 1 40 二 | 0.9 |0.3 1m | 10 如 120 了 由 20a 115a T4 
0 .5 6 25 | 180 1 | 10m | 0.9 1 0.3 1ma | 10m |208 4 203 | 人 二 Al120 TS 
0.5 具 6 25 |180 |7113410m | 0.9 10.3 1 垢 | 10im 20 中 203 1153 有 4-01 了 3 | 后 
0.5 只 6 25 |180 |1110m | 0.9 10.3 TIm | 10 如 |20a 中 10 生 |15 帮 AT120 17 
10.5 下 6 25 |180 |1110m | 0.9 10.3 1Tm | 10z |203 中 10a 1153 A4-01B | 18 
| 2 1 1 25 |180 |T1|310m | 1 0.35 | fm |10m 30 中 50 了 30 口 19 
.2 | 410 25 |180 | 1 |1310ma | 1 0.35 | fm | 10 和 m |303 503 |30z 画 20 
2 1 340 23 | 180 1 |40a | 1 0.35 | 1am |10m |302 小 503 1302 品 代 
0.1 6 30 1 110zn | 工 0.35 | 1m | 10m 203 六 A4-01B | 22 
0.5 | 30 20 1 | 710m | 1 0.35 | 1 | 10 130 人 中 30 了 从 A4-01 卫 23 
0.1R 6 10 |200 11 |1820m | 1 0.35 | 1m | 10 和 m A4-01B | 24 
0 .1 6 10 |200 | 11340 | 1 0.35| fm |10m |208 中 303 六 A4-01B | 25 
0 .Ta 6 25 1 140m | 1 0.35 | 1am | 10m 1203 中 30 伴 八 A4-01B | 26 
0 .1 只 6 30 1 10m | 工 0.35 | 1am |1I0ma |20a 中 30a 人 A4-01BB 27 
0 | 6 10 工 | {0m | : 0.35 | TIm |10m |203 中 30a 人 A4-01B 28 
0.1 6 10 | 200 T 10 量 | 人 0.35 | 1 | 10m 120a 中 303 人 A4-01 卫 29 
0.1R | 6 10 1 | 410 刀 | 工 0.35 | 1m | 10 科 |203 中 30a 从 A4-01B | 30 
0.1h 6 | 1 |1200 |17411340 1 0.35 | fm |i0m |20a 120a| 30a 30a A4-01TB | 31 
0 .工具 6 | 20 |200 |1T|310m| 1 0.35 | 1 刀 | 10 中 |20a 中 | 30aAl30a A4-01B | 32 
0.1 6 20 | 200 1 | 4 如 | 1 0.35 | 1m | 10zm |20am 中 | 303 从 太 4-01 了 B 33 
0 ,1I 且 6 25 | 270 1 10z | LI 0.35 | 4m | 10m 1203 中 303 人 A4-01B 34 
0.TR 6 25 |180 |11340m | 工 0.35 | fm | 10m |203 中 30a 人 A4-01B | 35 
0.1 6 30 1 | 40 | 工 0.35 | Ti | 10 细 30a 从 A4-01B |36 
0.1R 6 30 1 11310m | 1 0.35 | 41m | 10a |20a 303 俯 A4-01B |371 
0.5 上 6 25 | 18 1 | II0 和 | 工 0.35 | fm | 10m |20a 15 卫 A4-01B | 38 
0.1P | 10 30 |200 | 工 |340m | 1 0.35 | 1 | 10 |203a 30 荆 人 39 
和. 6 30 |200 11113410m | 1 0.35 | fm | 10m |20a |20a| 30a |30a A4-01B | 40 
0.1R 6 40 |180 11 110m | 1 0.35 | fm | 10 如 |203 303a A4-01 了 | 411 
0 .2 有 6 25 |270 |1 工 |410m | 1 0.35 | Tam | 10 押 30aAl A4-01B | 421 
0.1D 6 25 1180 | 1 1410m | 工 0.35 | fm | 10m |20a 中 30 了 从 A4-01B | 43 
0.1R | 2340 40 |14150 | 工 |340mn | 1 0.35| 1am | 10m |20a 中 30a 人 A4-01B | 44 
0.1R | 20 20 |200 | 1 |1340m 11 0.35 | 1ama |10m |1532 中 203 六 A4-01B | 45 
10.1p 1 340 40 | 4 1 | 10m | I 0.35 | tm | 10m 1153 中 203 人 A4-01B | 46 
|0.1u 6 25 | 18 1 | 140 和 工 0.35 | TIm | 10aa |203a 路 303 人 从 点 4-01B 47 
0.1 6 30 |200 |111m | 1 0.35 | 1m | 10m |2032 中 30 拉 人 A4-01B | 48 
50 6 | 30 1 1 1410 | 0.35 | Im | 1410 如 |205 中 30 了 人 | 上 4-01 日 | 49 
50 6 | 30 | 200 1 10ma | 了 了 本 | 熙 和 453 和 吧 1 1415 A4-01B | 50 
0 


5 有 ” 关 
5.3 硅 NPN 型 小 


erarrggir warrrmararoatpeswnrearuearpcrrme 本 moonmcimrrrrrrarrgymFrrTa 


| | | 弛 等 征 2 | 最 | 雪 | 集 电 设 | 集 电 极 | 发 身 极 | 集 电 裤 
1 序 型 大 | 局 
| | 和 | 多 高 _ 了 - 基 极 
| | - 基 极 | -发 射 极 | - 基 极 | 
半 2 则 | 幼 反 疝 裁 目 
人 莽 水 流 | 温 阻 者 罕 电 压 | 击 穿 电压 | 击 罕 电 压 也 流 
| 1 和 矿 (BR)CBO | 矿 (BR)CEO | (BR)EBO 
1 和 于 计 舍 er ES 
号 号 | ea | jz |Fceg| rel rev Ta 和 Tc Tc 7EB | Tcso| Frca 
(Al VCA CA) CRV 而) YI CA YA TY 人 | CA | 7) 
本 | 有 | 加 
| | 。 | 
| 1 |3DK3B | 1 | 300M| 二 | 1T0 血 | 30m | 175 15 | 100k| 9 | 2003 | 和 | 108R 0.i| 6 
2 | 3D 及 3 了 100 血 | 300M| 工 | 10ma | 30m | 175 15 | 1008| 9 12003 0.fhl 6 
1 3 | 3D 玫 3B 100m1 300 对 | 30 垃 | 175 15 | 1004 | 9 |13100a2| 4 100 0TE| 6 
4 | 3DK3B 1400m| 300M| 30z | 175 15 | 1008| 9 | 200 有 0.1u| 6 
| s | 3D 慨 33 100 如 | 300 天 | 工 | 30 鱼 | 30 也 175 | 瑟 | 1008 9 | 200 | 0.fu| 6 
| 415 | 100k| 9 | 200n 0 6 
17 | 3D 玉 3B 100 睾 300M| 工 | 10m |30 科 | 175 15 | 1008a| 9 | 2008 0.1&| 6 
| 8s | 3DK38B |， 100m| 300M| 工 | 10m | 30m | 175 1 | 1008k 9| 34100814 |1008E0.ful 6 
2 | 3 也 多 3 了 100 生 | 300M 工 | 120 |30om |473 15 | 100&| 9 12004|4 |100& 0.th| 0 
10 | 3B 必 3 号 100m | 300M| 工 | 310 |30a | 175 15 | 100&| 9 1 20084| 4 1008| 0.Ih| 6 
人 | 3 瑟 区 3 100 生 | 300Mj 工 1 10 刀 |30 坦 | 173 15 | 100 9 12008| 4 13141000 6 
12 | 3 了 发 3 甩 100m| 300M| 工 | 10 刀 | 30 和 m | 175 15 | 100hR| 9 | 2008| 4 | 100&01nl 6 
13 | 3 叹 3 了 TI00mi 300M| 10 ,30 | 173 5 | 100 | 9 |2008|4 |1008| 站 | 6 
14 | 3D 玫 3 也 100m| 300M| 工 |40m |30 色 | 150 15 | 1008| 9 | 2008| 4 | 1008 18 6 
15 | 3 下 政 3B | Et00am| 300M| 工 | 各 弓 | 30 生 | 175 15 | 100 有 | 9 1 200p| 4 4100 0.fR 6 
16 | 3DK3 吾 400 年 | 300M| 工 | 10 和 | 30 纽 | 175 15 | 1008| 9 14140084 |35008| 0.1h 
17 | 3 了 D 必 3 中 400 细 | 300M 工 | 16 生 | 30 | 173 45 | 100R| 9 131008| 4 |3100R 0 6 
18 | 3DK3B | 100mj|300M| 工 |10m |30fm | 175 15 | 100u| 9 1200R 4 11090101 5 
19 | 3DK3D f00ta| 300M| 了 | 10 鱼 | 30mm | 175 415 | 100 员 | 9 | 200 503| 6 
20 | 3 也 天 6B 300a| 300M| 工 [10m | 203 |14175 15 | 100&| 9 |200p8| 4 | 100810.58 | 6 
和 | 3DK3BE | 100m| 300M| 了 工 | 10 于 | 30m | 173 145 | 1008k| 9 13410608 4 |T00R1 0 6 
22 | 3 了 3C 100m| 300M| 10 | 10m 1 30m | 175 45 | 100& | 10 | 20081 4 |100R 
23 | 3DKR3C 100m| 300M| 工 二 10m | 30 生 | 175| 10 | 4008| 4 | 400 0 6 
24 | 3PK&3 了 100mm| 300M| 工 | 10 血 | 30 耻 ;173| I0 | 100| 4 | 400& | 0.1R1 6 
25 | 3 了 区 100C | 100m1 300M| 6 | 3m |30m |173| 1351 100R 10| 100 4 13100808 6 
26|3DK3C | 100m| 300M| 6 | 3ama]3om | 175 45 | 1008| 10 | 4100 4 ， 1008| 0 6 
27 | 3DRK3100C 4100 如 | 300M| 6 | 3m |30 |175 15 10 全 0.1&| 6 
28 | 3DK3100C | 100 血 | 300M| 有 | 3 弓 | 30 鱼 | 175 15 | 100&R| 10 | 1008|1 4 | 100u 0 6 
29 | 3 日 玫 3A 100m| 300MI 上 工 | 10 30m | 175 1415 | 100& | 10 | 100p| 4 | 3100R|08 6 
30 | 3D 克 3 外 100za| 300M| 了 工 | :40 | 30 色 | 175 15 | 100&| 104134008| 4 | tn 0 6 
31 | 3 了 用 3 也 100m| 300M| 工 | 10m |30ma | 4175 1415 | 1008| 10 | 100R| 4 15350080.1 6 
32 | 3DK3C | 100ml 300M| 6 | 3 |30 鱼 1175 j45 | 100& | 10 | 100p| 4 | 100|0.1| 6 
33 | 3 了 T 玫 3C 100m | 300M| 6 | 3 也 | 30 昏 | 175 | js | 180 有 | 10 | 100h 4 | TI00p| 0 6 
34 | 3DK3C 200ma| 300M| 6 | 3 |30m |175 1345 1100&| 1 | 100u 4 | 1008| 0 6 
35 | 3DK3C | 100m| 300M| 6 3 也 | 30m | 3175 | 瑟 | 100R| 10114008| 4 | To0k 0 6 
| | | 
| 36 | 3DRK53 和 | 100ml 300M 6 1 10a 1100 二 | 125 15 | 100R| 10 1 100 4 | 1008|10.58| 看 
37 3 了 玫 100 ，| 100m| 300M| 6 | 3 |， 30 名 175 15 | 100 员 | 10 | 1008| 4 | 14100801 6 
38 | 3DK1008 | 100m| 300MI 6 | 3 到 |，30 |175 15 | TI008| 10 | 1008| 4 11002|0.1p| 6 
3 3 了 改 3C 100mi 300M 6 | 3m | 30 经 上 15 | 100a| 10 |1008| 4 |4100h|0.1nA 6 
1 40 | 3 也 玉 SC 1400 如 | 300M| 10 | 10m 130 | 128| 20 | 1008 | 45 | 1008| 4 | 100hk| 0.58| 3 
41 | 3DK3A | 100m| 300MI 16 4140 30 | 175 1 2014169p145 | 2008| 4 | 100h 
42 3 了 DR3A 100 各 | 300M| 了 荆 1 10 鳞 30 | 175 | 15 1 1008 4 1 1004 0 6 
43 | 3DK3B | 100m| 300MI 10 13401305 | 175 20 | 100&115 | 20051 4 | 1008 
44 | 3DK3B | 7100m| 300M 1 |10 |30 了 1175 415 1 1002| 4 | 141008018| 6 
45 1 3DKtL00A | 100m| 300M| 6 | 3m |30m 173 20 | 100& | 45 | 400 4 |100b1 0 8 
| | 1 
46 3DK100B | 100m| 300M| 6 | 3@a | 30m | 175 20 11869815 | 100p 4 |100h 0 6 
47 | 3DK3A | 100m| 300M| 6 | 3 |30 | 175 20 | 100u| 15 | 1008 4 | 1008| 0TR 6 
48 | 3DK3A | 10m|300M| 6 3 细 | 30 细 | 175 20 15 | 4 | 0.1R| 6 
49 | 3 也 长 3 下 100m| 300ME 6 | 3 二 | 30m | 175 329 | T008k| 13 | 100843100801 6 
50 | 3DK3B8 | 100m 300M| 6 | 3m | 30m | 175 20 | 15 4 0 6 
| 下 E | ee 本 要 
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三 极 管 
功率 开关 三 极 管 、 
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集 电 级 是 流 前 包 积 业 延 存 
~ 发 射 航 容 升 | 刀 陪 
旗 天 
反 训 埠 频 压 时 | 有 时 时 
| 电 流 系 数 降 压 降 闻 | 曾 亲 
Tczo| 六 cP FF 矿 cgl rc | F 太 pps |Fregs | 1 1 5c | 二 | ia 大 
(A) | (7) | aia | max | (YI CA EGG (VCA)1ICA)ICs) Cs) (sy》 
| 0.1R| 6 30 |200 | 1 10am I 0.35 | JTJm |10m 1153 11353| 200 120a A4-01 台 工 
:0.18L 6 40 |180 | 工 410 工 0.35 1 14 |10m 13 203 和 4-01B 2 
0.11| 6 270 | 工 | 10 纤 0.35 | 1 纪 上 10m 20 衬 从 A4-01B 3 
0.1R| 6 20 | 200 | 工 | 10m 0.35 | 1 了 | 410 了 和 太 4-01 名 直 
0.1H| 6 20 |200 | 工 | 10m 工 0.33 | 1m | 10m 115 芋 中 20am 从 点 弛 -01 吾 S 
0.1R| 6 站 1 | 10nm 工 0.35 | 1m | 10m |20a 小 303 人 A4-0 卫 6 
0.1h | 6 30 工 | 10 T 0.35 | 4 | 10m |15 生 202 从 A4-01B 7 
0.1R| 6 10 工 10a 工 0.35 | 1m | 10m 153 全 由 20 人 人 A4-01 卫 8 
0.1R| 6 20 1 10ml 工 0.35 | 1 | 10om |13 荆 由 203 信 A4-01 日 人 
10.1| 6 20 |200 | 工 | 420 纽 工 0.35 | 1 | 10t8 1350 中 203 人 &A4-018 130 
018| 6 20 | 200 ，1 | 410 工 0.33 | 142 | 10mm |15 芋 20a Ad4-01B | 也 
10.1| 6 20 |200 | 工 1410 押 1 0.35 | 1m | 10m |20 由 202a 从 |203 A4-01 了 B | 了 2 
0.18| 6 20 |200 | 工 |40aa 工 0.35 | 4m | 10m |15z 115a120z A4-01 呈 | 13 
0.1| 6 25 |180 | 6 了 0.33 | 二 | 10m |15 愤 A4-01 且 | 14 
0.1R| 6 25 |180 | 工 | 3 1 0.33 | 1m | 10m |153a 中 203a 六 A4-01 了 | 15 
0.18| 6 25 |270 | 二 | 410 香 二 0.35 | 1 | 10tn |15 皇 中 208aA 八 A4-01B |316 
0.18| 6 30 工 | 10 血 工 0.35 | Tm | 10m |152 中 20 人 六 A4-01 虽 | 位 
0.18| 6 30 | 200 | 1 |340 生 1 0.33 | 1 了 | 10m |13 芋 中 203a 入 A4-01B |18 
S0ai 6 30 1 | 10 血 工 0.35 | 4 | 10fa |153n 由 203 人 从 Ad4-01B | 19 
0.5SR| 6 20 1 | 10a 工 0.35 | 1 | 10m 15 小 203 从 和 太 4-01 趾 20 
0.18| 6 30 | 200 | 工 |410 阵 0.35 | Ia | 10m 15 全 中 20 工 人 24 
0.1| 6 25 |180 | 工 | 410m 0.35 | 1a | 10m |20a 10a | 区 刁 A4-01B | 22 
0.1hi 6 25 |180 | 工 |340 丘 反 0.35 | 1m | 410 仔 45 寻 A4-01 吾 23 
0 .1 有 具 6 25 .| 180 ，1 | 10 血 工 0.35 | 1 1410m 了 0 入 4-01 旦 24 
0Q.1H 6 25 180 工 | 19 细 0.9 0.3 工匠 10m |203a 中 0 了 了 王 5 卫 训 呈 -0 吾 25 
0.1R| 在 235 | 180 | 工 | 1410 细 0.9 1 0.3 | 1 10 |202 路 1 115 卫 Ad-01 县 126 
0.1pl 6 匀 180 | 1 | 410 地 0.9 |03 | 1 鱼 | 10m |20a 中 10 卫 各 4-01 有 | 27 
0.18| 6 25 ，180 | 二 | 410 姻 0.9 10.3 11H |10m ji203 中 10a 453 及 4-01 且 | 28 
0.1h|l 6 30 1 | 10 血 0.35 | Ta | 10m 120 中 30 了 从 A4-01 中 | 29 
0.18| 6 25 | 180 | 工 |40 志 I 0.35 | 1 和 | 10m 113 立 中 203 从 A4-01B | 30 
0 6130 |200 | 1 工 |140m 工 0.35 ， 工 昔 0m |203a 中 203 从 A4-01B | 31 
0.1R| 6 25 |180 ，1 | 10 荆 0.9 | .0.3 | 了 0 了 T03 |45 工 A4-01B |32 
0.1B1 各 25 |480 | 1 工 |10m 0.9 |0.3 |1m |1410 12020 中 203 | 后 愤 A4-01B |133 
0.18| 日 25 | 180 | 工 | 20 了 血 0.9 |03 |1m |10m 120 中 40 1415 全 A4-01B | 34 
0.3n| 6 13 1 | 10 鱼 0.9 10.3 11 | 340 坦 |20a 1103 15 卫 A4-01B | 35 
0.5| 6 235 |180 1 工 |80 垂 于 0.335 | 8 和 | 80m 1335t 由 203 11 了 A4-01B |36 
001 6 23 |180 | 1 10 0.9 |0.3 |1a 1] 10m 1202 册 203 | 邱 竺 上 A4048 | 37 
0 6 25 | 480 | 二 130 到 .9 10.3 11 和 | 10ma 20 中 人 0 人 | Ad-D1B |3 
0 妈 25 |180 | 1 1340 地 0.9 |0.3 11 | 10m 1203 40 了 115 于 A4-01tB |39 
全 .5 0 3 : 工 | 10 开 0.9 |0.3 了 卫 10 呈 303 由 工 3 共 20 丑 40 
0.14| 6 25 |180 | 1 | 40 到 0.35 | 1 和 | 10m 1208 由 20 | 全 和 A4-01 了 | 4 
0 6 23 | 180 | 1 140 旨 工 0.35 | 1m | 40 30 匀 A4-01B |42 
0 6 25 ;180 | 1 110 给 0.335 | 1 组 | 10m 1208 市 10 卫 15 卫 A4-01B | 43 
0 6 | 5 |13180 11 110m| 1 0.35 | 1m | 10 闻 30 工 A4-01E | 44 
0.1R| 6 235 1180 | 1 110 0.9 |0.3 |34m |10m |20a 中 208 | 生生 A4-( 吾 45 
| ok 6 25 | 180 | 工 | 40 血 0.9 |0.3 11m | 10m |20a 103 115 了 4- 侍 | 46 
0.1R| 6 25 | 180 | 工 | 40 了 鱼 0.9 |0.3 |14 科 |10m |20 由 203 1415 生 A4-01B | 47 
0.1Ri 6 30 1 | 40 和 0.9 |0.3 |fma |1410m 20n 15n 130a A4-01B | 48 
0.1| 6 235 | 180 | 1 工 | 40 和 0.9 |0.3 |1fam |340m 120ad 203ma 15 A4-018 | 49 
0.1| 6 30 工 | 20 壬 0.9 |0.3 | 4 委 | 10m |203 ?| 103 |30a A4-01B | 50 


5.。 开 关 
5.3 夸 NPN 型 小 


最 特 征 最 基 热 集 电极 氏 电 视 | 妥 盘 要 集 电极 
大 大 | 所 
多 疝 四 
绪 反 册 截止 
功 电 | | 
率 频 率 流 漫 阻 击 穿 电 压 | 击 罕 电 压 | 击 穿 电压 电 流 
0 六 (BR)CBO | 大 (BR)CEO 矿 (58) 已 BO 
Pear | 妆 |Frcg|l Fr | rc 7npr Rn 7 了 Tpp | 7opo| Frcg 
(而 ) | (Hz) | YA CA CDOTCC7RD TY CA TY CA) | (A) (A) | (4VY) 
二 | = : LI 一 一 一 一 一 一 
3 了 玫 5C 100ml| 300M| 410 3 | 30 刀 | 179 20 | 100&13415 | 1002 4 13410005 10 
3 了 有 100 太 100 了 | 300M 看 3f | 30 | 175 20 15 了 才 0.1 只 6 
3 也 及 100A 100aa| 300M 站 3zm | 30 鱼 | 175 20 | 100 玉 | 15 | 100 呈 | 4 11100210.1R 6 
3 呈 攻 TI00A 一 C| 100m| 300M 6 3 了 | 30 鱼 20 | 1000m115 1100 4 110010.1h 6 
3 了 玉 100B 100mma| 300M 6 3 苏 | 30 和 | 173 20 工 3 4 0. 工 只 6 
3DK100 了 B 100m| 300M 厂 3 和 | 30z | 175 20 | 100&115 | 4100 4 4100 0.1R 6 
3 也 及 3 太 100m| 300 了 6 3 和 缮 | 30f | 175 20 | 100&1315 | 100n 4 110010.1 6 
| 3 瑟 民 3 和信 100| 300M 6 3 和 | 30 纪 | 175 20 | 100&115 | 100RT 4 10001101TR 06 
3D 有 3A 100 刀 | 300M 和 10m | 30 如 | 175 20 | 100 呈 | 15 | 1004 | 4 14341008 0 10 
3 也 下 3 和 100m| 300M 6 3ti | 30 如 | 175 20 | 100p115 | 10081 4 11410081 0.1R 6 
| 

3D 改 3 了 100m| 300M| 56 3 纽 | 30mm | 175 20 | 100&R145 | 100p| 4 100n1 0 和 
3D 有 3B 100m| 300M 扣 3 | 30m | 175 20 | 100&| 15 | 100p| 4 | 100p|0.1R 6 
3 也 有 开 3 卫 100m1 300M 和 3 所 | 30mm | 175 20 | 100p4115 | 1008| 4 11414000.1R 和 
3 卫 改 3 了 100 刀 | 300M 厂 3 和 | 30m | 开 75 20 1100 15，100p1 4 11410080.1R 日 
3DK3 卫 100zm| 300M 6 |10m | 30m | 175 | 20 | 1001345 | 100u 4 11710001 10 
3 也 及 5C 100t| 300M 6 3m | 30 也 | 125 20 | 100& | 15 14100114 1100 吧 | 0.5R T0 
3DK5C 100 姻 | 300M 6 3 也 | 30 和 | 125 20 | 100k， 15 | 100 4 TI00 有 | 0.58 10 
3D 开 53 电 100z| 300MI 6 110m 1100m | 125 20 | 100x1 15 | 1003 4 | 100| 0.58 6 
3 了 DRK100 100m1 300M 日 3 年 | 30 弓 | 175 20 | 100R1315 | 100R1 4 T008 | 0.Ih 6 
3 也 玫 100 100zma| 300M 6 3 位 | 30m | 175 20 | 100P1345 | 41410084 ，100 只 | 0.1 忆 6 
3DK100A T100 血 | 300M 6 3 和 | 30m | 175 20 | 100hi 5 1， 100 4 1100 0.1R 6 
3DK100B 100a| 300M 6 3 了 得 | 30 垃 | 175 20 | 100& | 15 | 1002| 4 1100p10.18 扣 
3 了 DKSA 100 了 锯 | 300M 6 3 | 30z 了 | 125 30 | 1004| 20 | 100p| 4 | 100R|0.58| 40 
3 了 下 5A 100 匡 | 300M| 10 10m | 30 包 | 123 30 | 100n120 | 100 上 4 14141000.5R 10 
3 了 PD 玫 5A 100 卫 | 300M| 10 10fma | 30m | 1235 30 | 100& | 20 | 100 4 |14100 0.5 40 
3D 开 3 也 100za| 300M 30m | 150 30 | 100n120 14100814 1100 5031 了 0 
3 了 D 玫 5A 1002a| 300M1 10 3 | 30 | 175 30 | 100k| 20 | 100A 4 | 4100 0.5h 410 
3DK5SEB 100za| 300M| 10 3m | 30mm | 175 30 | 100& | 25 | 10081 4 11100210.52| 10 
3 也 及 5 号 100im| 300M 3 了 年 | 50 包 | 125 30 | 100pR125 | 4100 4 | 100n10.5n 10 
3 也 下 5 也 ; 100 和 | 300M 各 3m | 30 和 如 | 125 30 | 100&125 | 1001 4 3100 0.5 40 
3DK5C 100z| 300M| 10 | 10m |30m 1175 30 | 100h | 25 | 100n|1 4 | 100n| 0.s5n| 10 
3DK3E 100 姻 | 300M 30 和 妞 | 150 40 1 1008|130110081 4 | 100p1 50a| 410 
3D 玉 3 蕊 1002| 300M 了 10 刀 | 30 刀 | 150 40 | 100j | 30 | 100p 3 14114100 0.17 6 
3 了 用 3 下 100m| 300M 1 140 如 | 30m | 150 45 | 100&135 | 100&| 5 | 14100801 6 
3DK3C 100i| 500M 工 10z | 30 旬 | 150 10 | 100p | 6 200 4 | 100R | 0.5 0 
3 了 D 基 3C 100 垢 500M| 了 10 各 | 30 弓 | 175 15 | 10024| 9120081 4 100810.1h 6 
3D 六 3C 100 和 | 500M 工 10 扭 | 30m | 175 15 | 100p1 91120044 | 4100 0.1R 6 
3 了 及 3 焉 100 刀 | 500M 1 |10m | 30m | 175 15 | 10024| 9 | 2008 50 6 
3DK3B 100| 500M 1 |410m |30m | 4175 J5 | 4004 | 10 1100R| 4 | 100n|0.1 6 
3 了 民 3C 100 和 | 500M 1 110 |30 到 | 175 15 | 1004| 19 | 2008| 4 | 1008|0.18 6 
3D 开 3C 100 匡 | 500M 6 10 志 | 30 嫩 | 175 15 | 100ul 10 1 100081 4 |13100n10.1R 40 
3D 开 3C 100 卫 | 500M 业 10m | 30mm | 175 15 | 1008| 10 100p| 4 | 43100041 6 
3 也 并 21A 100z| 500M 工 10oma | 30 荆 T5 S0 上 | 工 50 | 4 501 | 0.1 6 
3 了 D 开 91A 100 丘 | 500M 工 10 和 | 20 型 | 175 15 | 100813410 1 20081 4 | 10010.1R 6 
3D 玫 91C 100mm| 500M 症 30mm | 20 刀 | 173 15 | 100 | 工 200R| 4 14100018 6 
3 了 天 3 了 D 100 生 | 500M 6 30m | 30m | 175 20 | 100pR1415 1 100u| 4 100 且 | 0.1P 410 
3 了 Ko91B 400zn| 500M 工 30 芭 | 20 姐 | 175 25 | 100841206 41410081 4 14100801R 6 
3 也 及 3 也 100 征 | 700M 工 30m | 30m | 175 15 | 1008| 9 1200H 50 芋 6 
3 卫 玫 21A 100a| 700M 并 30m | 25 细 | 175 15 | 1008|1 41911001 4 11140010.1 6 
3 了 区 2 了 00 生 | 700 礁 工 10 | 30 王 | 173 15 | 10 | 10081 4 1100 由 | 0.15 6 
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集 电极 是 前 
- 发 射 极 呈 
放 
反 向 截 引 压 
电 流 系 降 
7cso| 太 ce jpE ra 7 了 c | 矿 BBS 
(A) | eV | min (T) 


如 ai | (A) 


一 

| 局 
Se 
An 
居 
AN 
一 
Sb 
一 
码 
六 
一 
办 
Te 
以 
古 
5 


| 


0.5 世 | 10 25 | 180 1 | 10 了 和 0.9 |0.3 | 1m |1TI0m |302 由 负 5 了 203 和 4-01B 工 
0.I&| 6 25 |180 | 1 | 340 锯 0.5 033 1 和 | 10m 20 中 20 联 A4-01B 2 
0.1 届 6 25 | 180 1 | 1410 了 0.9 | 0.3 1 和 | 10mm |202 中 20a 15 开 人 太 4-01B 3 
0.1R| 6 25 | 180 | 1 | 410 0.9 | 0,3 1 了 ma | 10mm |20 卫 中 20a |15a 入 4-01 昌 4 
0.1 必 6 25 | 180 1 | 10z 0.9 | 0.3 1z | 10m |20 革 中 10az A4-01B 5 
0.1R| 6 25 | 180 | 寺 140 血 0.9 | 0.3 1m | 10m |20a 由 10a 115a 友 4-01 阳 6 
0.1| 6 25 | 180 | 1 工 |30a 0.9 | 0.3 T 王 | 10 阵 203a 115 44-01B 了 
0.I 具 6 25 | 180 d | 40 志 0.9 | 0.3 1 了 | 10m |20a 中 203a 15 工 和 4-01 了 3 8 
0.1R| 10 30 | 200 | 1 |340am 0.9 | 0.3 1m | 10m |20 中 415 了 1103 人 4-01B 9 
0.1 6 30 1 | 10 血 0.9 | 0.3 1m | 10m |203 中 20 卫 15 卫 上 4-01 了 10 
0.Tk 6 25 |4180 | 工 | 10 0.9 | 0.3 1m | 10 姻 10 于 | 二 于 A4-0tB | 1 
0.1R| 6 25 |180 | 1 | 40 0.9 | 0.3 1zm | 10m |20z 由 108 115a A4-01B | 12 
0.1R| 6 25 | 180 | 二 | 1410 0.9 .| 0.3 Im | 10m |202m 中 20m 115a 点 4-01B | 13 
0 .1 山 6 30 1 | 40 0.9 | 0.3 1 | 10m |203 中 102 15 了 大 4-01 卫 T4 
0.1k | 10 30 | 200 | | 10 0.9 |0.3 1m | 10m |202 中 10ma |10an A4-01B | 45 
0.5H| 10 25 | 180 | 1 |40am 0.9 | 0.3 1 阻 | 10m |302 中 1415 了 120a 入 120 16 
0.5| 10 25 | 180 1 | 1T0m 0.9 | 0.3 1 | 10m |303 中 15 了 20a 么 4-01B 17 
0.35h| 6 25 | 180 |1 工 |80 了 0.35 | 8m | 80m |35m 由 202 115 妇 A4-01B 18 
0.1k|l 6 25 |180 | 二 | 410 也 0.9 | 0.3 1 | 10ma |20z 由 100 |15a A4-01B | 349 
0.1L| 6 25 |180 |1 11340m 0.9 | 0.3 1 | 10m |202 中 20 和 |15 半 和 4-01B 20 
0.1h 6 25 |180 | 1 |1340 联 0.9 |0.3 1m | 10 |203 中 2038 113 A4-0LB 21 
0. 工 忆 6 25 | 180 工 | 10 刀 0.9 | 0.3 1m | 10mm |203 中 10 工 15 了 A4-01 吾 22 
0.5 电 6 25 | 180 1 | 10 了 0.9 | 0.3 Im | 10m |30m 9 40 刁 20a A4-01B 23 
0.5h| 10 25 |180 | 1710m 0.9 | 0.3 1m | 10ma |30 卫 由 40za 120a Al120 24 
0.5 | 310 30 1 | 40 0.9 | 0.3 1 | 10mm |30a 中 40 姓 20a 25 
0.1j | 0 60 1 | 410ma 0.9 |0.35 | 1m |10m |203 中 303 人 点 4-01B 26 
人 10 25 | 180 | 工 |10m 0.9 | 0.3 1 如 | 40m 130 中 403 | 20a 及 4-01B 27 
0.5H | 10 25 |180 | 了 140m 0.9 | 0.3 1m | 10m |30a 中 20a |120a A4-01 了 28 
0.5u| 410 25 | 180 1 | 10 刀 0.9 | 0.3 1m | 10 缮 |30a 中 204 |203 上 4-01 吕 29 
0.5u| 10 25 | 180 1 | 40 卫 0.9 | 0.3 1m | 10mm |303a 中 203 20a 和 120 30 
0.5R| 410 30 1 ;10 征 0.9 | 0.3 tm | 10m |30a 由 20na |]20a ; 31 
0.1& | 10 60 1 | 10m 0.9 |0.35| 1m 110m |10a 中 20am 八 A4-01B |32 
0.1 6 40 1150 | 1 110 由 0.35 | 4m |f10m 20a |20n| 30na |30a A4-01B |33 
0.14 6 40 |5150 | 1 1310 严 工 0.35 | 1m |10m |29a 120a|30mn 1303a A4-01B 34 
0.5h 6 25 |180 |」 1 工 | 10 血 了 0.35 | 1m |410m |153 203 4-01 晶 35 
0.1 6 30 | 200 1 | 10Am 工 0.35 | 4m |10m 133 中 20a 人 30 
0.1n| 6 30 | 200 | 1 13410am I 0.35 | 1m |10m 15 了 20 工 A4-01BB 37 
5031 6 30 1 | 10 茵 1 0.35 | 4m |10m |202a 由 203 八 A4-0LB 38 
0.1R 6 30 工 | 10 也 ] 0.35 | fm | 10m 1153 中 20a 人 4A4-01B 39 
0.1R 6 20 1 | 10 印 工 0.35| 1m | 1om 15a 20m 八 A4-01B 40 
0.1| 310 30 | 200 | 工 |30a 0.9 |0.3 1 组 | 10 鱼 |203 由 Sa |10a 4-01B | 4 
0.1R 6 30 1 | 10zm 工 1Tm | 10am 120 卫 由 153 人 上 4-01 了 42 
0.1U 6 25 | 180 | 140aa 0.9 |0.3 Ti | 10 科 115 由 200 从 Ad4-01BB 43 
0.1A| 6 25 |180 | 1 | 10m 0.35 | 1ma | 10m 115 卫 20a A4- 呀 了 44 
0.1 6 25 .1480 | 0 了 0.35 | im |10m |5a 15 工 A4-01B 45 
0.1| 10 30 | 200 1 | 10a 0.9 .| 0.3 TIzm | 10zm |20a 中 忆 及 103 和 4-01BB 46 
0.1A| 6 25 |480 11 1310m 和 0.35 | 1m | 10m 115 20 A4-01B | 47 
S032| 6 30 工 | 10 妞 1 0.35 | fm |10m 20m 中 20 工 人 Ad4-01B |148 
0 ,1 6 30 | 200 IT | 10m 工 0.35| 1m | 10m |15a 中 208 人 和 4-01 阳 49 
0.1H 6 25 | 180 1 | 410 姻 0.9 | 0.3 1am | 10m |15 荆 中 202 人 A4-01B 50 


5。 再 关 
5.3 奉 NPN 型 小 
最 特 征 最 最 热 集 电 角 | 集 电 极 | 发 身家 集 电极 
序 型 大 大 本 
耗 多 | 高 人 
3 3 - 盐 极 -~ 发 射 极 -~ 基 极 
散 许 针 瓦 宙 截止 
功 电 
素 频 率 流 温 由 击 尹 电导 | 击 穿 电压 | 翰 穿 册 压 电 流 
让 - 广 CaR)cBo | 矿 CBR)CEO | 矿 (5R) BO 
号 号 Fecwr| 1 | Fecgl Tc lrcw TaM An 7cz Tc 7TzB | Tcasd| cs 
(页 ) | (Hz) | (V) | (AAA) CD) CD/ 到) CY ) (A) | YA) TY CA CA CT)》 
SS 更 [ _ | 本 下 册 四 主 
工 3DK21A |100m |800M 各 3 廿 | 30mm | 175. 15 | 100 10 13100114 14100810.1R 和 
2 3D 民 21B |100 也 | 800M 工 102 | 30 了 15 | 50R 1101 508 1 4 50 上 | 0.18 6 
忆 3DK21B 1100m | 800M 6 3 刀 | 30z | 4175 15 | 1008 | 340 1 14100444 1100 0.1R 6 
了 3D 玫 21B |100am | 800M 了 10z | 30ma 45 | 50 | 1I0 上 50 | 了 350R 10.1R 6 
5 3DK21B |T00m | 16G| 1 |710m |25m |175 15 |100nm | 40 1100n | 4 |1008 10.18 6 
， 
6 | 3 了 下 21 吾 | 100 姻 1G 王 10a | 30 志 | 175 15 |100R 1 14101100 4 11008 10.18 6 
了 3DK21C |100 荆 1G 工 10 拉 | 25 伍 | 175 | 15 | 1008 | 4140 1400a | 4 100 10.1R 6 
8 3DK21C | 100ma 1G 工 10 如 | 30m 15 | 50R | 10 1550 下 | 芭 350 只 | 0. 工 只 6 
9 3DK21C | 100 刀 | 工 G 1 | 10m | 30 姻 |175 15 | 100n 111011008 4 11008 10.19 6 
I0 3DR7 150z | 120M 30 1175 25 10 有 15 | 10 | 5 10 有 10.I 只 T0 
工 3 刀 开 ?7 150 了 | 150M 30 生 | 175 25 | 10 14141353 | 10 | 4 10 只 工具 10 
于 人 3 也 肛 ?7 150m | TSs0M 工 10 刀 | 30 基 | 175 25 | {10h jls3| 10p | 34 了 0 贞 工具 T0 
13 3 有 了 D 玉 7 1502n | 150M 玫 工科 | 30 廿 | 175 25 | 10k 143 | 10m | 4 工 0 其 工 R | 40 
14 3 也 必 7 150 芭 | 150M | 10 10 姻 |.30 阻 | 175 25 | 10 :13 | 10 | 4 1140 工具 10 
了 5 3DK7 150m | 150M 工 10ia | 302m 1475 25 | 10hk 113 | 10 | 和 4 0 县 工具 10 
T6 3DK2C4 200zm | 100M 30t 如 | 175 20 | 100R 15 1100 4 11890 10.1R 了 0 
于 7 3 天 26 200 刀 | 150M 总 10im 30 地 | 175 20 | 100 1 153 1200 | 4 14100 J10 失 10 
8 3 了 D 玫 2C 200 如 | 150M 上 Im | 30 姐 | 175 20 11002 1 13 1200 4 11190019.1 TI0 
工 9 3 了 TD K2 C 200m | 150M 3 10 如 | 30m |175 120 14009 13 11008 4 1100 只 10.13 IT0 
20 3 了 用 2C 200 了 9 | 150M 3 10 妞 | 30 妃 | 3475 20 | 100P 1 15 |200 区 | 4 1100 10.1R 40 
21 3 了 下 2C 200 丘 | 150M 3 |100 和 | 30m | 175 20 | 100 | 15 1 200 1 4 1100R 10.1R TI0 
22 3DK2C 200 卫 | 150M 3 10m | 30? | 175 20 | 3100 | 43 1200& | 4 | 100 |10.1 10 
23 3D 开 2C 200 妇 | 150M 3 {0z | 30m | 175 20 | 100 152 11008 1 4 11903 10.1z T0 
24 3D 玫 2C 200 刀 | 150M 3 4140 | 30m | 175 20 | 100 | 15 | 200 | 4 1100 10.1R IT0 
25 3DK2C |1200z | 150M 3 |3410m |30m |175 20 1100n 45 | 43400114 11002 10.1 | 320 
20 3DK2C |1200zm | 150M 3 13a | 30 姑 」 175 20 |100 145 1200 | 4 11410010.1E 10 
27 3DK2C 200 世 | 150M 30 了 am | 175 20 |100p | 313 1100R | 4 1100 10.1P 10 
28 3D 开 2C 200 芭 | 150M 30m | 175 20 |100p 1 100 4 1100 |0.1R 了 0 
29 3DK2C 1200am | 150M 3 | 410m | 30m |175 20 | 100a 145 1100u| 4 14140010.1R | 410 
30 3 了 D 改 20C 200 了 | 150M 3 30 如 | 30mm | 175 20 | 100 | 15 1200k | 4 13141008 10.1h 了 0 
31 3DRKR2C |1200 刀 | 150M 3 | 10m |30 生 |175 20 | 100& 41312004 11300101 | 340 
32 3 也 开 2C 200 如 | 150M 了 10 生 | 302 |173 20 1 100& | 135 |200 有 4 1190p 1 0. 到 10 
33 3 了 及 2C 200 包 | 150M 3 10 血 | 30 血 | 175 20 | 100 只 | 45 1200 | 4 11002 10.1R 10 
34 3 了 用 2C 200 妇 | 150M 3 T10 纪 | 30m 1175 30 1 100R | 13 1200 有 1 4 1100 关 10.1B 10 
35 3 了 玫 2C 200 卫 | 150M 3 1I0m | 402a |175 20 | 100 13 |100R 4 14196010.1H 1I0 
36 3 了 D 必 20 200 刀 | 150M 3 10m 1 40oa |175 20 | 100nm 1 415 |200a | 4 141008 10.1 工 0 
37 3 也 开 2 了 D 2002m | 150M 3 10 妇 | 30 刀 | 175 20 |100 呈 | 15 12007 | 3 11410072 10.1H 10 
38 3 也 天 2LD 200m | 150M 3 10t | 30 和 | 175 20 | 100 1 15 | 200 | 3 14341000 了 上 10 
39 3 了 下 2 心 200 世 | 150M 3 10t | 30aa | 175 20 | 100P | 1415 |12001 4 1100A | 39 410 
40 3DK2C |200ama |1150M 6 10 和 如 | 30 和 am | 175 20 | 100 有 | 413 1200P | 4 11141008 0 10 
| 
41 3D 区 2C 200 了 血 | 150M 六 10 如 1 30 匀 | 4175 20 |100 有 | 到 To00 1 有 100 10.73 10 
2 3D 及 2 200 联 | 150M 3 10 人 乌 | 30 弓 | 1735 30 | 100 下 | 5 11003 4 100 并 | DO 于 上 10 
43 3DK2A. 200 生 | 150M 410 妇 | 30m 20 ;100 1 34151206 14 11410900 
44 3 卫 开 2C 200 鱼 1150M 3 0 地 工 75 20 4100 有 1 SS 200m 4 1100 愉 0. 了 5 
45 3D 攻 2C 200 卫 | 150M 3 10 卫 | 30 和 如 | 175 20 11008 1 35 12200114 1100R 1 0.1 忆 10 
6 3 也 玫 2C 200 钮 | 150M 10 刀 | 30m 20 | 100 只 | 15 |1200T 4 1100g 
47 3DK2C 200 了 | 150M TO0 10z | 302 |175 20 |1008 113 1400 呈 | 90 必 
48 3 也 枚 2C 200 卫 | 150M 3 |1100 和 | 30 和 | 175 20 | 100 | 15 1100 只 | 和 1100 呈 0. 中 业 
49 3 也 下 2C 200 也 | 150M 3 10 生 | 30 凶 | 175 20 | 4100 中 | 15 1200p | 4 1100 0 工 具 I0 
50 3 了 及 2C 200 了 和 | 150M 3 10 刀 | 30t | 175 15 |10081 4 1700h 10.19 了 0 
WO 和 


学 极 管 
功率 开关 三 极 管 
一 一 romerrreerqaeearerereme 一 wwerarrrrne En raaaepnpraoe 
集 电 袜 电 流 前 饱 条 上 延 存 下 可 怕 
- 发 射 极 加 小 巡 喷 降 
了 放 大 
友 商 蕉 止 压 邮 时 时 时 
电 流 系 数 降 压 隆 间 间 间 间 
TCFEO| 下 CE 下 李 百 PCczl yc | 矿 BES | 玉 cpsl 了 了 ec 节 1 妈 丰 f 
Re 括 导 
(A) | (7 ) | mi | max |(7) CA》 (Y) (V)| (AASs)| Cs) (s) |(s) 
人 
0.1B| 6 25 |4180 |1 | tm | 0.9 0.3 | 1 | 10 卫 T0 3 6a| A4-01B 工 
0.1P| 6 235 |180 11 11t1m | 0.9 0.3 |?71m | 10m 1153a 由 152 入 ( 有 4-01B 2 
0.1| 6 25 |180 11 | 1m | 0.9 0.3 |4m | 10 了 呈 联 65| 各 4-01 了 3 
0.1 6 25 |4180 | 1 | 310m | 0.9 0.3 |1m |340m |158 153 Ad4-01 采 4 
0.1 有 6 30 | 200 1 |10m | 1 0.35 | 1 印 | 140m HS5a 由 153 人 | A4-01B S 
0.jh| 6 135 |3180 |111m|09 |63 | tm 1iomlsab 15 了 从 | Ad4-0tB 16 
0.1 6 30 | 200 工 | 10 | 工 和 .35 | 1 | 40 |158 中 103 全 人 A4-01B 7 
0 和 治 25 |180 | 71 110m | 0.9 0.3 |1m |10m |10a 册 103 从 A4-0I 卫 8 
0. 了 | 看 25 |180 |1 1102 | 0.9 0.3 | 1m |10m 115a 由 103 人 上 4-01B 9 
0.1ThR 410 20 |200 | 110ma | 0.9 0.5 |1m |10m 165a 1803a 人 A4-01B | 40 
0.18| 410 25 |180 11 11m | 0.9 0.5 | 1m |10am 入 4-01 卫 二 
了 | 32 20 | 450 | 1 | 410m 0.3 |14m |410m 135a |1sa 140n 1408a| Ad4-01 12 
Th 40 20 | 150 1 | 10m | 工 1 刀 | 10 刀 1503a 中 803 人 A4-01B 13 
工 | 40 25 1 | 10m 503 中 802 人 A4-0TLB 14 
II 10 30 |150 | 1 1340aa 503a 中 80a 人 4-01 吾 15 
0.1u| 10 | 30 1 |1m jl 1 0.35 | 1m |1gom |15a 由 30a 人 A4-01B | 316| 
0.1 | 240 20 二 | 10n | 0.85 |0.16 |1 生 |10 和 |500 中 303 从 A4-01B 17 
0.1 靖 | 10 人 1 | 10 卫 由 昌 .35 | 1 10 了 im A4-01 了 18 
0.15| 140 20 工 | 10 | 1 6.35 | 4 | 1310 10n |5t |10a 120a| A4-01B 19 
0.1 有 | 340 2 1 |10om | 1 0.35 | 1 | 10m 1158 由 300 人 A4-01 也 20 
0.1 比 | 40 20 1 |50m | 1 0.35 | 1 | 10m |15 荆 中 3020 人 人 4-0L 吾 21 | 
0.I| 0 20 1 | 10 刀 | 工 0.35 | 1 和 | 410zm 4158 1532 | 30na |30a| A4-01B 22 
0.1 | 30 25 1 | 30 如 | 工 0.35 | Im 1 10 姐 1152 由 303 人 Ad4-01 了 B | 23| 
0.1hj| 149 2 | 30m | 工 0.35 | 1om | 10m 15a 由 30a 人 A4-01 阳 24 | 
0.1R | 40 25 27 | 了 1 3086 也 0.35 | 1m | 10am |158 中 300m 人 A4-01 昌 25 
0.1 只 | 10 30 1 110m | 0.9 0.3 |1ma 140 |153 中 301 从 和 4-01 晤 26 
0.1 中 | 10 30 |200 | 1 1m | 工 0.35 | 14ma | 10 了 和 4-01 吾 27 ! 
0.1 上 | 0 3 1 | 10 血 0.35 | 1 纪 | 10 荆 302 人 28 
0.19 | 10 30 1 | 1410 | 1 0.35 | 41m | 10m 1151 由 303 人 斥 4-01 也 29 
0.TI 只 | 区 30 |4150 | | 3410 如 | 工 0.35 | 1 | 10m j15a 中 30 入 A4-01 阳 30 
0.1&| 10 | 30 1 |10m | 1 0.35 | 1{m | 10m j15a 中 30a 人 A4-0fB |31| 
0.1& | 0 40 1 | 10m | 0.35 | 1 | 10 卫 |15 中 300 人 入 4-01 了 32 | 
0.1 及 | 了 0 40 1 25 + | 140 T 0.35 | 1 |10m | 15St 中 303 人 A4-01 吕 33 
0.1 有 | 荆 40 1 10 |， 1 工 0.35 1 Im | 10m |15m 中 304 八 和 4-01 了 34 
0.1B | 50 25 |4180 |11340m1 1 0.35 | Tm | 10m |151 咱 30a 人 和 4-01 阳 35 
0.1 | 10 25 |180 |11 |3410m | 1 0.35 | 1 | 10am 130t 150 |203a| A4-01B 36 
0.1 及 | 0 1 .1 0.5 | 工本 20 中 40m 六 A4-01B 37 
0.1 呈 | 10 20 10 了 | 1.1 0.5 11m |410 |20m 中 40m 六 入 4-0 吾 38 
0.3 员 | 10 20 1 | 10m | 0.88 10.161Tm |10m 20 小 40 人 和 4-01B 39 
0.1 玉 | 10 20 T80 TI0 任 工 0.35 | 工 垃 10tm 115 卫 | 203 20 芋 20 卫 A4-01BB 2 
0.1R | 于 25 |270 11 |31omn| 1 0.35 | 4m | iom |15m 中 303 人 A4-01B 411 
0.1 | 30 40 |4180 11 |1340m | 1 0.35 | 1 纪 | 10m 115a 303| A4-0LB 42 
0.1 有 | 30 20 1 工 | 410m | 工 .1 0.5 10 世 |30 了 中 60a A4-01 了 43 
0.18 | 340 20 1270 11 |31om | 1 0.35 | 3m | TI0m |lI0a ji0a |30na 110a| A4-01B 44 
0.1 上 | 30 25 |180 | 8ma | 1 0.4 | 4 |10m 120z 10an A4-01B 45 
0.1 | 320 20 1310m| 1 0.35 f0zm 115a 由 302 和 4-01 理 46 
0.12| 9 25 | 186 | 工 |310m 0.35 | 1 | 10m |30a 15a |20a| A4-01B 47 
0.1 | 10 30 1 | 40m| 1 0.35 | 1mm | 710m |153a 30 3 48 
0.1 有 | 30 3 工 | 10 旨 了 0.33 | im | 10m 115a 中 303 六 49 
0.1| 10 1 25 11 |1 110m | 0.9 0.3 | 14m | 10m 20 了 入 4-01B 50 


| 
f 


| 
| 
} 
| 
| 
1 
1 
站 
it 


5. 开 关 
5.3 硅 NPN 型 小 


最 最 玖 集 电 极 | 售 电极 | 发 射 极 集 电极 
型 天 
多 | 高 - 基 极 
许 站 基 极 - 发 射 极 1 基 极 
下 结 反 疝 截止 
流 温 阻 击 穿 电压 | 者 穿 电 压 | 击 穿 电压 蝇 流 
矿 (BR)CBO | 六 (BR)CEO | 太 (6R)BE5O 
号 Tcw | Ra Tca Tc 7BB | Tcso| 太 caB 
(Hz) | (V) (A) | (DODV 看 ) YA) VAN (CA) CA) (CCY) 
工 3DR2A 2002 | 150M 10 10 严 | 30 生 1173 30 1100 1 20 |3004 4 14005 
2 3D 玫 2A 200 刀 | 150M 3 102 | 30 | 175 30 | 100 玉 20 1700 4 13100410.1R 0 
3 3 也 玫 2A 200 姻 | 15S0M 3 10 卫 | 30 严 1175 20 |1005 | 4 13100 呈 10.1D T0 
胡 3D 玫 2 和 A 200 刀 | 150M 3 10 位 】」30 角 | 173 30 1100 呈 | 20 1200 4 1300 训 10.18 10 
避 3 也 下 2A 200 刀 1 150M 和 10 了 王 」30 钮 |175 30 1100 只 | 20 1200 和 |3100 有 10.1 10 
6 3DK2A 200 刀 | 150M 3 10 了 和 | 30 严 | 175 30 | 100 上 | 20 1100 | 和 1008 10.1 10 
7 3D 天 2A 200 卫 | 150M 3 10mm ] 30 人 | 175 30 | 100 20 1100n 4 11310010.18 IT0 
& 3 也 及 2A 200m | TI50M 3 10 了 和 |] 30 志 | 175 30 |100 只 | 20 | 400 二 |3400 基 |0.1 10 
9 3D 玫 2A 200 刀 | 150M 3 10z 30 | 175 30 | 100 | 20 | 100 4 11100110.18 10 
3PDK2A 200 科 | 150M 3 10 卫 | 30 血 | 175 30 | 100 20 | 200 | 4 300 到 | 0.1R 10 
3 也 玫 2AA 200tm | 150M 3 10 生 | 30 鱼 | 175 30 |100 只 1 20 1200 1 4 1100 10.1 10 
3 卫 及 2 和 200 生 | 150M 30 刀 | 175 30 |100 吕 1120 | 100 4 13100 0.1E 了 0 
3 了 及 2A 200 生 | 150M 30 卫 |175 30 | 1002 | 20 | 400 4 1100 瑟 10.1 下 10 
3 也 氏 2A 200 刀 | 150M 3 10 姐 | 30 亿 |175 30 | 100 有 | 20 | 200R 1 4 | 1002 10.18 410 
3 卫 开 2 人 200 也 | 150M 3 10 刀 | 30z 14173 30 11100720 1200p | 4 | 00 吧 10.1P 10 
3DK2A 200a 14150M 3 10 卫 | 30 班 | 175 30 14100 | 20 | 100 4 13008 10.1R 10 
3 卫 玉 2 和 200 刀 | 150M 30 钥 | 175 30 | 14100120 1100p 1 41134004 10.18 1T0 
3 也 改 2A 200 | 150M 二 10 妞 | 30 怒 1175 30 | 100 有 20 | 200 吕 4 1100 贡 | 0,.1 六 40 
3 也 玫 2 人 入 200 了 | 150M 3 10 人 地 | 30 刀 |175 ， 30 | 100 呈 | 20 12008 4 1100 呈 10.18 10 
3 也 区 2A 200z 1150M | 10 型 | 30 刀 |175 30 | 100 六 | 20 |20014 1100 10.1 10 
3 卫 玫 2 入 200z | 150M 号 10 生 | 40 锯 |175 30 | 100j | 20 100R | 4 11710010.18 10 
3 了 及 2A 200 了 ia | 150M 3 10m | 40 乌 14175 30 | 100 | 20 12008 1 4 1100p 10.1 10 
3 也 开 23 200 了 | 150M 30 组 | 175 30 | 100 20 7100 4 1100R 10.18 10 
3 也 开 23B 200 了 ia | 150M 3 10 了 1 40 钾 |175 30 | 20 1T100pP 弛 |1008 10.1 10 
3 也 开 2A 2860 垃 | 150M1 3 10 志 | 30 亿 |175 30 1 100 20 1200 呈 4 | 37100101 10 
3 也 下 2 了 200 二 | 15S0M 3 10 也 | 30 位 | 4175 30 | 1002 20 12004 4 1100 0.TD 10 
3 也 用 2 卫 200 血 | 150M 10 锯 | 30 伍 30 | 100 20 | 200 有 8 4 1100 
3 卫 政 2 200 姻 | 150M 3 10m | 30m 1175 30 | 100 120 12008 4 1100810.1R 10 
3DK2 上 200 姻 | 150M 3 10 了 和 | 30 鱼 上 1795 30 |100m 120 1200p 4 1100D 10 10 
3 也 政 2 各 200 姻 | 150M 3 1 位 | 30 王 |175 30 | 100h | 20 1200 只 4 | 100 呈 10.1R 10 
3 了 天 2 入 200 了 im | 150M 3 10 妞 | 30 卫 | 175 30 | 100 20 | 1001 4 14100110.18 10 
3 也 民 24 200 地 | 150M 10 盘 | 30 钮 |175 30 | 1004 1 20 |200 有 | 4 11414100 10.1 10 
3DR2A 200 年 | 150M 本 40 氏 | 30 刀 | 175 30 |100 20 12008 4 1100R 10.1p 10 
3 卫 改 2 和 200 志 | 150M 3 410 了 血 | 30 刀 1175 30 |100 1 20 12008 4 100 10.1h 了 30 
3D 必 2A 200 血 | 150M 3 10 血 | 30 纽 |175 30 1100 呈 | 20 1100 呈 | 4 11100810.1 10 
3 了 D 玫 2 匡 200 生 | 150M | 3 10H | 40 甸 1150 40 1100 呈 1301100p 35 11710010.1 TI0 
3 了 有 2 200 如 | 130M 3 10 也 | 40 刀 | 150 45 | 100 有 | 35 |100 | 5 1f100 10.15 10 
3DK2C 200 姻 | 200M 3 1410 也 | 30 锯 |175 20 |100 贡 | 瑟 11002 | 4 1300 10.1R T0 
3 了 D 玫 2C 200 茵 | 200M 3 10 妇 30 |175 20 100 | 1 12007 4 |13100 上 10.1 1T0 
3DK2 200 血 | 200M 30 锯 | 175 30 |100 有 1 20 1100i 5 |1008 10.5p 10 
3DRKR2B 200 血 | 200M 3 10 血 | 30 如 |1175 30 | 100R 1 20 1200 | 4 131001 3403 40 
3DRK2B 200 卫 | 200M 3 1 王 | 30 刀 | 1725 30 1100 员 29011004 14100810.1R 二 
3D2B 200 也 1200M 3 10zm | 30a | 175 30 | 100 只 | 20 1100 员 | 4 1400 上 10.18 10 
3DR2B 200 血 | 200M 马 1T0 也 | 30 生 | 175 30 |100R | 20 1200 4 100 1101 TI0 
3DK23B 200 如 | 200M 3 10 生 | 30 双 | 175 30 | 100 上 120 1200h 4 |100 19.18 10 
3D 收 2 了 200 刀 | 200M 时 10 生 | 30 鱼 | 175 30 | 100 | 20 1200 1 4 41004 10.1P 10 
3D2B 200 了 名 | 200M 3 10i | 30 生 | 175 30 |100pn 120 12000 1 4 131004 10.1P ID 
3DK2B 200 卫 | 200 放 3 TI0 生 | 30 刀 | 175 30 | 100 六 1 20 1200 | 杂 |3100P 10.f 10 
3D 攻 2 有 200 茵 | 200M 3 1T0m | 30 | 175 30 11100120 1200p 4 1 17100110.1P 了 0 
3 于 ?8 290 和 如 | 200M 30 了 如 | 175 30 | 100 乒 | 20 |100 4 1005 10.1R 10 


er wereteernrcrmooremrerceem ee -= rpm 


下 -1300 


产 czl zc 
(入 》 


功率 开关 三 极 
集 电极 电 

- 发 射 极 : 

放 

反 疝 截止 

也 流 系 
4c5o| 三 CE PPF 避 
(和 ) | 《YY) | 皇 知 垃 肥 尺 
0 | 10 25 180 
0.1R T0 30 

0.1 愉 |] 10 25 180 
0.1# | 10 30 

0.154| 10 20 180 
0.18| 40 30 180 
0.18 | 10 40 180 
0.1&| 40 25 270 
0.1 有 | 140 25 270 
0.1 革 | II 冯 3 

0.1I| 工 30 

0.1P| 10 30 200 
0.18| 10 30 

0.1 站 | 工 30 150 
0.1T8| 10 30 

0.1pl 10 30 

0.TI 区 | 工 30 

0.1Tphl 3410 40 

0.13 | 10 40 150 
0.1TR| 10 40 

0.1T&| 10 25 180 
0.18| 10 30 

0. 工 上 IT0 30 200 
0.1i| 10 25 180 
0.1 站 | TI0 25 180 
0.1h| 410 5 T80 
0.1Ti | I0 2 

0 | 工 25 180 
0.1 | 0 10 

0.15| 10 20 

0.T| 10 20 

0.1i | 10 20 

0.T|l 30 20 

0.[i| 10 人 

0.1I9 | 10 25 

0.1 | 10 40 130 
0.18| 10 4 150 
0.I 呈 | I0 30 270 
0.fR| 10 40 

0.5 世 | 10 30 200 
0 和 .TI| 10 20 

0 和 .1 T0 20 | 
0.12| 410 20 

0.17| 10 20 

0.1E | 10 20 

0.I 玉 10 20 

0.1#| 1I0 25 270 
0.1E 10 295 

0.18| 10 30 

0.1 有 只 10 30 


请 FF 
上 > 上 > 上 ~ 
Esc 攻 aaa 
巴 日 且 


卢 庆 上 产 天 二 上 产 请 二 二 
上 
ss 


这 天 王 上 上 疡 FF 普 产 产 上 
户 户 
| < 
电 有 


省 = 吉 > 滑 = 放 = 


请 一 王 上 天 
上 Fr 上 


上 一 广 广 上 > 
片 号 明基 生 


二 广 广 FF 


卢 广 广 二 挛 
二 
二 
上 


Fa Ha 上 广 吕 


六 广大 上 上 半 广 一 考 


上 呈 关上 改天 志 产 定 近 产 关上 关上 疡 并 和 由 鼎 上 疡 六 天 半 志 产 请 上 才 请 请 
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了 也 10zm |303a j 

本 ID t0m |30a 

tm | 10 地 

工 伺 1I0m |30a 中 

工科 110 刀 |30 荆 30 
工 纪 109am 130 

1 纪 10m 30 

1m |10m |30a 中 

fm |10m |30nm 中 

工 世 10m |303 中 

T 工 如 10m |20a 中 

工 秋 10 了 m 

Ti 10tm 

tm |10om |30a 由 

工 血 10aa |30a 中 

1m | 10m |303 由 

1 匀 | 102m |30a 中 

1Im | 10m |30a 中 

Im | 1I0m |30a 由 

lm 410m |30a 中 

1 刀 | 10m |302 中 

fm | 340m |30a 中 

工 所 10 所 

T 纪 10 刀 |203 中 

工 乌 10m 30n 130a 
工 徊 10 志 |303 1303 


di0m |202a 中 
1 | 10m |30a 中 
工 世 10 全 
荆 生 10 刀 |20ma 1103 
工科 10 匀 130 全 中 
1Tm |340m |30n 中 
工 生 了 J0 刀 1303 307 
工科 10m |30a 中 
工程 10 志 |200a |10a 
工人 得 10 刀 |200ma 110an 
工 位 10m |15 了 
工 志 102m 15a 中 
工 伺 10m |60 人 中 
工 蔚 10 刀 |203 中 
荆 世 10 严 
工地 TO | 13 乓 芽 5 拉 
工 锯 10 |203 由 
工 弓 10ta |203 由 
工 坦 10m |20m |20a 
工 也 10 包 |20 人 中 
工 血 10m 1303 中 
工 纪 TI0t |20m 中 
工 租 1T0m 


0 


位 全 人 人 人 人 全 忆 
Re 


20 


40 了 


20 翌 


40 工 


圈 
个 全 
aa aa 
灾 
人 
| 避 
ER 


工 

2 
A4-01B 3 

二 
A4-01B 9 
A4-01B 6 } 
A4-01B 7 | 
A4-01B 8 
A4-013 9 
A4-013B 了 0 
A4-0TH 了 
A4-013 12 
人 4-01 了 I3 
A4-01B 14 
A4-01B 15 
Ad4-01 呈 16 
A4-013B 17 
Ad4-01B TS 
A4-01B 19 
A4-0183 20 
A4-01 日 21 
A4-01B 22 
人 A4-01B 23 
Ad4-01 卫 24 
A4-0 哄 了 25 
Ad4-0TB 26 
A4-01B 27 
有 A4-01B 28 
A4-0TB 29 
A4-01B 30 
A4-01B 31 
A4-01 昌 32 
A4-01 悍 33 
A4-018 34 
人 4-01BB 395 
A4-01B 36 
和 4-01 也 37 
A4-01B 38 
A4-01B 39 
A4-01B 40 
A4-01B 41 
A4-01B 42 
上 4-01BB 43 
A4-01B 44 
A4-01B 45 
A4-01B 46 
A4-01 呈 47 
如 4-01B 48 
A4-01 了 了 49 
大 4-013 50 


十 


| 
| 


Cr 下 .On FS 上: 


最 特 
壮 大 
耗 
散 
功 
率 频 
总 Poew | Fr | 大 cg 
(W) (Hz | (YY) 
1] 200 严 | 200M 
345K2B | 200m| 200M| 3 
3 了 必 2 了 200 嫩 | 200M| 3 
3 及 到 也 200 和 | 200M 3 
3 下 2 3 200 呈 | 200M 3 
3 也 慌 2 孔 200 了 | 200M 3 
3 下 2 也 200 卫 | 200 了 4 3 
3 有 DRK2B 200 刀 | 200M 
3 了 扑 2 200 和 | 200M| 3 
3 也 下 2 怠 200 刀 | 200M 3 
3 也 的 2 也 200 王 | 200M 3 
3 也 政 23 台 200a| 200Mj 230 
3 及 政 2 200 嫩 | 200M 6 
3 了 DPK23 200 生 | 200M 3 
3 下 2C 200 卫 | 200M 3 
3 也 玫 2 吕 200 扭 | 200M 3 
3DK2B | 200zn| 200M| 3 
3 瑟 下 2 200 如 | 200M 
3DK2E 200 卫 | 200M 
3 也 到 2C 200| 300M 3 
3 了 DR101C 200 二 | 300M| 410 
3DK101G | 200zm| 300M| 40 
3 六 玉 101D 1 200 生 | 300M| 340 
3DE2C 200 王 | 300MI 0 
3 呈 玫 2C 200 包 | 300MI 40 
3 了 KEL0OLC 200 症 | 3086MI 10 
3 也 下 2C 200 血 | 300M| 蕊 
3D 民 2C 200 生 | 300M| 6 
3 到 2C 200m| 300MI 140 
3 记 玫 2C 200 刀 | 300M| 了 0 
3 也 下 2C 200 刀 | 300M 
3DD 玫 2C 200 伍 | 300M| 0 
3 区 2C 200 雪 | 300MI 410 
3 到 2C 200 王 | 300M 6 
3 玉 2D 200 刀 | 308M 6 
3 号 有 101C 200 刀 | 300M| 40 
3PD 政 101C 200 所 | 300M| 3 
3DEIL01C 200 卫 | 300MI 19 
3DKTI0OLC 200zm| 300M| 30 
3D 民 101C 200m| 300M| 340 
3DK101A | 200a| 300M| 410 
3 也 天 101A，| 200 芋 | 300M| 340 
3D 区 101A 1200 妞 | 300M T0 
3 了 PKI0A | 200 生 | 300M| 30 
3 也 改 2A 2002m| 300M| 410 
DR10LA 1 200m| 300M| 340 
3 长 2 人 200 垂 | 300M| 340 
3D 玫 2A 200 生 | 300M| 30 
3D 愉 2A 200 和 | 300M 
3DK2A 200 弓 | 300M| 3 


5.3 硅 NPN 型 小 


5。 


开 


集 电 极 | 发 射 极 


关 


， 最 热 集 电极 集 电极 

多 | 高 ”~ 基 极 

许 -~ 基 极 - 发 射 极 -~ 基 极 本 

电 结 反 向 截止 

流 温 阻 者 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 电 流 

7 (5R)CBO | 矿 C5R)CEO | 矿 C5R) BEBO 
ZW | 羡 人 7ca TcE 7EB | 7cso| 太 cB 
(A) 1 和) (ED/ 到 ) 7 (AT CA TY CA) CA VD) 
30m | 175 30 | 100| 20 | 100p| 4 | :00 请 | 0.15| 340 
30 刀 | 175 30 | 4008| 20 111008| 4 100| 0 了 8 340 
3U 人 名 | 了 75 30 | 100 品 | 20 | 200R| 4 3000.IEE| 10 
30 伺 | 175 30 1 100 且 | 20 | 200 只 | 4 100 呈 | 六 品 | 了 
30 | 75 30 | 1005 | 20 1 200R 4 TO00 芋 | 0.15 0 
30 了 匀 | 175 30 | 100 只 | 20 | 2008 4 1 19000880 时 
40 刀 | 175 30 | 0081 20 1 200A 4 1 4100R 0.1 10 
30 扫 30 | 100 共 | 20 1 200 员 | 4 1 00 和 
30 妞 | 175 30 20 | 1009 | 4 904 01 1410 
30a | 175 30 | 100| 20 1 2004 4 11343008 0 0 
30 刀 | 175 3 100R | 20 1 1002 4 160 0. 340 
30tm | 175 30 | 100R | 20 | 1000| 4 100 只 
30 人 也 | 175 30 | 1008 | 20141004 34005| 0. 2 
30 了 妇 | 175 30 | 100k| 201200814 1414100819.17| 410 
30 了 | 175 30 | 100 20 | 20081 5 100 只 | 0.1 10 
30zm | 175 30 | 600h| 20 1100814 1100R0.1R| 10 
302m | 175 30 | 100| 20 11341004 1008|0.1| 10 
30 了 好 | 150 40 | 100R| 35 | 100p 4 | 400 503|1 10 
30tma | 150 45 | 100| 40 | 1002T 4 100j | 503| 410 
30ti | 175 20 45 媳 0 ,| 410 
40 垃 | 175 20 | 100 上 | 15 1 100p4 4 14100014 10 
40 阵 20 | 400 上 | 15 | 1008 4 13434008 01 410 
40 刀 | 175 20 工 5 4 0.I5| 10 
30tm | 175 20 | 100 关 | 15 | 100P 4 13410070. 340 
30m | 175 20 | 1100 TS | 00 4 1 400 瑟 | 0 | :0 
30 生 | 173 20 | 100 | 1 4100 4 | 100R 0 0 
30m | 173 20 | 100 员 | 15 | 1009| 4 100 上 10. 工具 | 40 
30tm | 175 20 | 100Rl 415 | 100 4 14100810 TI0 
40 伍 | 173 20 | 100h145 | 1008 4 | 341008| 0 中 | 40 
40 生 | 175 20 | 100 | 15 | 1008| 4 | 14100801 40 
40ta | 173 20 | 100h | 生 | 100B 4 1 10000.7 10 
40483 | 175 20 | 100 吕 | 15 | 100P 4 | 1008| 0 0 
40tm | 175 20 | 100R| 45 | 100p 4 |100 员 | 0 于 
50m | 175 20 | 1008|1135 1100p 4 134008| 0 TQ 
S0tm | 175 20 | 100 上 | 15 | 200p 4 100| 0 410 
40mm | 175 20 | 160 | 1415 100 4 13410001 40 
40 人 也 1 175 20 1 100p| 1 | 1008 4 |13400p0.1R| 240 
50 阻 | 173 20 | 10041 15 | 100pP| 4 | 100p|0.1| 20 
40m | 175 20 | 100p145 | 1008| 4 110080.1T 10 
409 | 175 20 | 1008 4115 14310084 | 41400810.18| 40 
40zm | 170 30 | 100p 20 1100p 4 | 31008| 0 10 
40m | 175 30 | 100i | 20 1100 4 | 1005 0 有 | 19 
40m | 175 30 | 1008 | 20 | 100 4 | 1008 0.18 10 
50tm | 175 30 | 1008k| 20 | 1008 4 4100p10.4| 30 
30a | 175 30 | 100p| 20 1 41005 4 1100pl 0.1u| 40 
30m | 175 30 | 100 20 1 14100884 14100p| 0 710 
30 刀 | 475 30 | 1008 20 14100084 1003p 0 10 
30m | 175 30 | 100 有 | 20 14100841 10001058 10 
40m | 175 30 | 100 遇 | 20 11141008 4 | 41008E01 IE0 
40ta | 17S 30 | 400 | 20 1 100 只 | 有 00 遇 | 仙 . 丰 二 工 0 
6 生生 


HE 


人 人 
三 极 管 
功率 开关 三 极 管 
集 中 裤 于 流 前 亿 租 上 | 焉 存 下 
-下 外 末 
发 射 角 二 疝 忆 退 史 降 
1 大 
反 河 截止 | 正 时 | 册 时 时 
虹 六 系 数 降 压 降 | 间 | 加 | 各 间 
cgol 六 cs Ar 产 cpj Tc | 太 BpBs | 大 cpgsj 715 Tc Pr td 本 夺 _ 
(A) | (TY | 四 
) | 所 刘 | max |(Y)| (ACT)  CA CA (Css (Cs) | (0s) 
0.1 有 | 0 30 1 | 30 好 了 0.35 | Im | 19om |203 由 408 人 A4-01B 工 
0.4Rl 10 | 30 1 | 10m| 0.38 | 1m | 10m 20 中 40a 有 A4-01 了 2 
0 140 | 30 | 41501141 |310m 0.35 | Ia | 10oa |20 申 4 工人 A4- 亿 8 3 
0 40 40 工 | 340 各 工 0.35 | 1 | 19m 1202 493 人 4 
048 10 | 40 | 450| 1 荆 | 级 a 0.335 | 1m | 10m |203 中 403 六 人 4-9 吕 3 
0.18| 140 1 40 1 | 2ma| 1 0.35 | 1om | 10m |20 人 中 40 八 全 4- 叶 县 6 
:| 19 30 1 | 10nm 0.35 | 1a | 10m |3038 20a | 旨 愤 及 4-01& 7 
0.1t | 10 28 | 80 二 .35 [0t 203 中 40 苹 A4-0IL 吕 8 
0 40 | 35 | 180| 14 110m 0.9 .3 | 1aa 0 于 40 时 A4-018 2 
0.1k 140 | 30 1 18m| 1 0.35 | 1] 年 | 10ma |208 中 408 人 这 
0.1a| 40 | 3 1 | 10m | 1 0.35 | fm | 10m |20a 30 工 A4-01 了 | 红 
.18 310 13 | 31418034 |10ma 035|1TIm |10m |30a 中 20a |29a 人 4-918 | 了 
0.1R 10 30 | 141801110m ii 1 035|1m | foml20a 130a|40a 20 Ad4-01B | 413 
0.1p| 10 | 30 | 43801|1 1 1340a 人 0.35 | 1m | 0 和 |203 40 民 上 4-01 | 4 
0.5h| 10 | 30 | 2011 110m| 09 1935|tm |10m |20a 由 30a 人 A4-01 下 | 丘 
0 10 12 | 270|11110m| 1 0.35 | Ta | 10am |203a 由 | 40aA 人 4- 叶 吕 | 6 
0.1| 10 | 4 180 | 工 | 10m 了 0.35 | fm | 10m |20a | 403 A4- 叶 号 | 开 7 
01p 10 | 后 1 |f1ml 09 10.35|4m |10m 1 中 303 人 人 4-01 呈 | 世 
0.1 只 | 了 0 60 工 | 10 血 0.9 |0.35 |1 | 10m 158 中 3038 人 人 A4- 人 了 19 
0.348| 40 | 30 1 | 1m | 1 0.33 | {m | 10m |15a 中 308 人 人 4-01 了 3 | 2? 
01al 10 1 3 | 1418011120| 09 103 |2m |20am |30a 中 158 |203 人 4-018 | 和 8 
0.1al 4140 | 2 | 18011|120m| 809 103 |32m |20om |30a 153 |20a A4-018 | 2 
0.1&l 50 | 2 1418011120m | 09 103 |2m |20m |30a 中 从 4-04 有 | 3 
0.1&| 了 0 25 180 | 工 | 2 和 0.9 |0.3 |2m |20m |1153 中 20 0 人 Ad4-91B 24 
0fthl 10 | 和 闻 1180| 110m| 09 103 |1m |10mj30a 中 15a |203 人 4-0 有 | 4 
0 10 125 | 3180|111|120m| 09 193 |2m |320om 30a 中 153 |203 人 4-01 且 | 2 
0.18| 10 1 2 | 180|11 |120m| 09 |03 | 2m |20m |30 15 |203 人 A4-01 呈 | 27 
0.1R| 19 | 3 200| 工 | 10m| 89 163 |1fm |310m |30n 由 15 11S 玫 A4-01 日 | 如 
0 1 | 2 | 3180|11|120m| 09 10.3 |32m |20m |303 中 15a |20a | 4A4-04B | 29| 
0 10 | 2 | 41418011120m| 09 10.3 |2m | 20n t 1353 | 29 人 4-01 有 | 30 
1 
0 10 | 2 |18011 120m| 09 |103 |2m |20am | 40 了 全 4-018 | 江 
01kl 10 | 站 | 10111120m| 09 |03 12 |20m |30a 中 158a |208 A4-0 了 | 3 
0Thl 10 | 39 T |20m| 09 103 |2m |20m |30a 中 15a |208 | 人 4- 叶 有 | 3 
0.1R| 10 | 35 | 270| 了 |20m| 1 0.4 | fm |40m |30a |30a| 30a |30z 34 
0.1pR| 410 | 3235 | 370| 4 120m | 1 0.4 |1ma |10am 30a |303| 25 25 | 35 
0.18 10 | 和 呈 |718011130m| 09 |03 |2m |20om 30 中 15a |20a | A4-0LIB | 36 
01 10 | 和 生 |10|11120m| 09 1093 |2m |20m |30a 15a |20a A4-01B | 37 
01hl 1 | 2 | 3180111320m| 0.9 |03 |3m |20m |30a 中 15a 120a | A40IB | 38 
0.1i 10 | 和 | 1011120m| 09 103 |2n |20m |203 15 |20 姓 全 4-01B |392 
0.fal 10 | 3 1480|11|120m|1 09 |0.3 |2m |20m 130a 1353 1203 A4-01B | 4 和 
0.1h| 120 | 3535811120m| 609 |10.3 |2m |20om 1303 40a |203 人 4-01B | 4 
0 it | 2351 1120m| 09 103 |2m |20m 30a 中 403 |20a | 人 4-0T 有 | 双 
0 10 | 和 138 41411320ml 09 |03 |2m |20m 1203 40a |20a | A4- 呀 8 | 和 
0 20 | 和 | 18011120a| 09 |03 |32m |20m 130n 中 40a |203 A4-91T 昌 | 4 公 
0thl 10 | 2 1138011120m| 09 103 |32m |320m |303 20a |20 人 4 叶 日 | 各 
0.th| 10 | 2 18011 120m| 09 |03 |3ma |20m 30a 4034 |2024 | A4-64B | 46 
0Ti| zt | | 11011|20mn| 09 |03 |2m |20m |30a 中 | 4032 |20a | A4-01 了 | 4 
0 1 和 3180| 1 20ml 0.9 |03 |32m |200m 140a 中 203 作 入 4-91 且 | 47 
0fpl it 和 3180| 41411200m0| 09 |03 |2m |20m 40 A4-94 了 | 各 
0 1 | 33] 3180|11|120m | 09 |03 | 2 |20 40a |20a 入 4-01L 晶 | 50 
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于 
和 
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了 


秆 -1303 


-imrrmr ore 一 eracrapararaaacr ever Lesrarsecenucczioescurrneuneararetrorr 


rare 
人 = 


(人 Ci 


D “1 G 


型 


| 3 从 2 人 和 
| 3D 玫 2 信 


3 已 民 2A 

3 也 改 101AA 
3 也 玉 101A， 
3 也 民 101AA 


3DRI01A~C 


3D 开 101A. 
3 只 的 101 也 
3 中 民 2 人 和 
3D 玫 2A 
| 3 瑟 玫 2 也 


3 也 玫 2 旦 
3D 必 2B 


3 且 并 2 号 
3 也 2 
3 用 及 了 0 
3 也 玫 101 器 
3DK2EH 


3D 玉 101B 
3 了 区 1013B 
3 了 人 民 +01 呈 
3 也 玉 101C 
3 了 101 


| 3D 玫 10TB 
3 也 到 101 吕 
3 了 了 改 101 也 
3 也 及 101 也 
|3D7A 


3 也 民 7A 
3 也 到 7 扩 
3 也 民 7 和 
3 了 玉 7A 
3D 玫 7A 


3D 扩 7 人 
3 了 到 7A 
3 了 D 开 7A 
3 久 7A 
3 吕 民 7 人 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
| 200 细 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


0 所 
00 班 


Lo CD CD CD Cn 《DC CD Cn CD Lo COLD CD CD 
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RE 


CO CD 


Ed 


让 在 站 丰 


CD 
ee 
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CD CD CD Co CD LD CD Cn Cn Cn 
CD) 
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120 


120 


120 


近 如 呈 民 尼 ” 世 吕 吕 区 必 ” 芭 区 区 区 芝 ”区 吕 区 呈 攻 


运 吕 


区 筷 必 芭 民 ”区 区 区 发 区 攻 区 区 区 区 必 芭 区 
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Cn Cn 心心 心心 人 全 CD 


澡 近 有 事 寺 沙 秆 


心 


CA 
尼 
= 省 = 天 = 省 = 


和 aa 
苇 蕊 症 只 划 


CC 


(CC7W) 


- 基 裤 
- 基 杰 - 发 射 极 - 基 极 

上 反 癌 规 目 

击 穿 电压 | 击 穿 电 压 址 穿 电 压 电 流 

矿 CpR)CBO | 矿 (BR)CEO ,天 (BR)EBO 
ZLcB CE 7BB | 1c60| 和 ccB 
(Y)| (AAA) | 《 生 ) (Y ) (A) | (AT(CY) 
30 | 100 此 | 20 | 而 训 4 | 1000 0 10 
30 | 100 呈 | 2 100| 4 14100n 01 340 
30 | 1005| 2 100| 4 |1004|0.1A 10 
30 | 100pl 20 | 100 呈 | 革 100 | 6.I| 3 区 
30 | 100p| 20 00| 4 100R1 6.1 40 

30 | 100 呈 | 20 | 1008 4 14100001 工 
30 | 1004| 20 4100 4 141005010.1n 10 
30 100 | 2 100 | 4 14100701 0.1 310 
30 | 1008| 20 | 41410004 14100101 410 
1 30 | 100 琶 20 | 100 遇 | 4 | 100p 0 340 
30 20 4 0.1R| 10 
30 | 100n| 20 ;100| 4 | 4100 0.1 10 
30 | 100m| 20|100p| 4 |3100p| 0 340 
30 20 4 0.5j| 10 
30 | TI00120 13410044 1410080.10| 10 
(130110020 1 4100 4 11341000.1u 10 
30 | 10072 | 25 | 100D| 4 100 六 0.1 I0 
30 | 1004| 25 | 100p 4 11008| 01 0 
30 | 1005| 25 1 2005| 4 110000.1R I0 
30 | 10024|1 25 | 100k 4 11410080.1PR 410 
30 | 100p| 25 | 100p| 4 14141004 01 30 
30 | 100 25 | 1008| 4 14141001 04 410 
30 | 1008| 25 | 1008 4 11141000.1 3 
30 | 10075| 25 | 1004 4 11005p10.1 3410 
30 | 1002 235 | 1008 4 1 1008 0.1| 40 
30 | 100l 25 | 1008 4 11410001 410 
30 | 1004125 14141008 4 13410001 340 
30 | 100 上 | 25 | 100R| 4 1100 0.1 | 10 
30 | 100p| 25 | 100D| 4 | 4100R| 0.1 410 
30 25 4 0.1| 10 
30 | 100p 23 | 100p 4 | 41410001 340 
30 25 二 0.1R| 10 
30 | 1008| 25 | 1004n 4 1100p0.1P 10 
30 25 4 0.1 | 10 
30 | 100p1 2 | 43400h| 4 14141008 0.1A 10 
30 | 1100 25 1400 4 |13100n 0.1p 49 
30 | 1008125 | 100 4 | 100n10.14| 349 
30 | 100| 25 | 100p 4 11410080.1R 30 
30 | 100i | 25 | 400pP| 4 | 41410070,1h 10 
60 102 | 50 1190 5 1410 0.1| 410 
25 | 10041415 12004 3 |100 3032| 40 
25 10j | 15 10 册 | 引 104 0.1 10 
25 | 100u| 15 | 2000 4 1 14100u 工业 | 419 
25 10 上 | 15 10 山 | 5 104| 0.1| 10 
25 10 玉 | 45 T0 | 5 10&;， 0.14| 40 
25 10 上 | 15 10 上 | 5 108| 0. 夺 | 10 
25 10 | 15 10RA| 3 10 | 0.1| 40 
25 410 | 15 401 5 104 0.1 40 
25 | 100p | 415 14100025 | 100p1 0 10 
25 10 呈 | 15 10 | 5 T0R&| 0.1| 10 


- 发 射 极 
放 大 
上 友 问 帘 目 
屯 流 系 数 

7cazol 太 cz 放 F 产 cz| 2ec 
(A) | ( 克 )》 | 租 记 | max | (VY)| (A) 
DIE 40 25 工 | 20a 
DT 10 25 1 180 于 20 症 
0.T FE 30 工 | 20 卫 
0.TI 下 | 0 25 80 了 20 红 
0.1 上 | 10 25 1T80 工 20 
0.1 呈 | 0 25 180 中 20 位 
0. 工 苹 | 于 25 180 | 工 区 0 
日 .工具 了 25 TI80 了 20 纪 
0.1 呈 | 10 25 180 | 了 工 | 20 了 如 
0.1 上 及 | II0 29 TI80 1 | 20 鱼 
0.1u| 0 30 工 | 10 下 
0.1L| I0 235 180 于 | 2 入 配 
| 0.13| TI0 25 180 工 | 20 嫩 
1 0.4H 10 25 IT80 工 20 址 
UL0 25 180 | 工 | 20 卫 
| ob ti01320 | 41480111|20m 
0.1 几 | 410 20 180 1 工 | 20 卫 
.IT 40 30 200 工 1 也 
0.1RpR| 10 25 27 4 | 1I0 血 
0.I 凡 [ 30 200 | 工 10 姻 
0. 工 几 日 25 180 工 | 20 姻 
10.1u 10 25 180 | 工 | 20 孟 
0.1 上 0 2 180 工 20 地 
0.1Pl 340 25 180 | 直 1 20 了 
0.1 必 0 30 上 | 20 姻 
0.1R1 410 29 270 | 下 | 10 钙 
0.1l 10 30 200 工 | T0m 
0.141 10 25 180 | 工 | 20 弓 
0.1 忆 0 25 180 工 | 20 血 
0,4E | 10 30 工 | 10 了 和 
0.1 上 [0 25 180 | 工 | 20 血 
0.1&I 10 25 180 | 工 | 20 和 
0.11 40 25 180 工 | 20 妈 
0.10| 10 235 180 1 二 | 20 了 
0.1| 10 25 1T80 | 工 1 20 姻 
0.14| 49 29， 180 1 1120 血 
0.1 呈 | 10 25 180 | 工 | 20 卫 
0.1 只 | 25 25 180 工 | 20 姻 
0.1D| 10 25 180 | 工 | 20z 
0.1IRI| 10 30 200 1 | 10 血 
0.3| 10 20 1 | 10 了 血 
0.1| 10 20 了 10 血 
0.1T&| 10 20 | 10 血 
0.11 410 20 200 | 工 | 10 任 
0.1 几 0 20 200 | 工 1340 孟 
0.1| 10 20 1 110 
1 40 20 200 | 工 | 10m 
0 1T0 20 200 | 工 | 340 了 
0.1| 410 20 1 | 10m 
0.14|1 40 25 1 | 10 丘 


阅 


9 

9 

9 

9 

9 
0.9 
.9 
.9 
.9 
.9 


和 


人 


ee 刘 po ooe 


睛 所 一 一 上 呈 己 所 一 一定 于 二 二 一 
\D 避 


Vs 汪 m 夭 om 下 aaa 人 
人 己 DDNDD 习 


Fa 


上 FF 


压 降 
六 CES| 75 1c 
(YY) | (AAA | (AAA) 
0.3 2 也 20 
0.3 2 王 20 组 
0.3 了 2 缮 20 匡 
贱 .3 全 垃 20 刀 
0.3 2 志 20 匡 
0.3 2 二 20m 
0.3 工匠 10z 
0.3 2 坦 20 志 
0.3 呈 记 20 纪 
0.3 2 征 20 纪 
0.35 | 工 生 开 0 组 
0.3 2 20 王 
0.3 2 了 20 了 a 
0.3 2 全 20 伺 
0.3 2 芭 210 位 
0.3 2 志 20 匡 
0.3 2 弓 20 伍 
0.3 工 二 10m 
0.4 工地 工 0 志 
0.3 工 匡 10 耳 
0.3 2 垃 20 地 
0.3 2 匡 20 人 了 
0.3 2 垢 20 地 
0.3 2 世 20 王 
0.3 2 也 20 志 
0.4 工 志 T0 耳 
0,3 工 世 T10ma 
0,.3 2 茵 20 阵 
0.3 2 志 20 地 
0.35 | 1 也 10 了 1 
0.3 2 世 20 地 
0.3 2 各 20 生 
0,3 2 缮 20 了 地 
0.3 2 蔬 20 了 二 
0.3 2 20 了 
0.3 2 细 201ma 
0.3 2 地 20 匡 
0.3 2 志 20 址 
0,.3 2Hm 20 了 
0.5 了 匡 10 卫 
0.16 | 工 10 人 地 
0.5 工 王 IT0 王 
0.5 工 纠 10 近 
0 ,5 荆 匡 了 0 了 
0.5 工 世 10 卫 
0.5 | 工 韦 10 了 和 
0.5 工 位 10 拉 
0.5 工 组 T0 了 匡 
0.5 工 锯 工 0 如 
0.5 工 租 工 [0a 


《8S) 


30 工 


30 


80 
80 荆 
1 了 


了 


心心 俱 心 所 ET 


下 
定 
一 


40 卫 
20 愤 
43 从 
60 全 
25 卫 


20 工 
40 工 
20 荆 
40 工 
20 卫 


40 工 
工 3 芋 
20 工 
20 荆 


20 工 
20 荆 
20 芋 


20 纪 
20 
20 3 
20 卫 
180 3 八 


8030 人 
1803 人 
180 人 
18030 人 
100an 


180 3 人 
1803 信 
480 和 
180 1 人 


扫 


801 


80 工 
15 卫 


缘 


环 上 局 F2 己 


和 
心 
可 

上 


上 一 | 王 、 h 5 
中 权 iF 上 人 


上 一 | 一 
oo ~ SN 


5。 开 关 
5.3 夸 NPN 型 小 
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轴 最 特 征 最 最 热 集 电 极 | 集 忠 极 | 发 射 极 集 电极 
谋 大 大 党 基 撤 
斐 多 3 
散 - 若 狗 | -发 射 极 | - 基 极 NE 
功 电 | 
率 需 率 流 温 阻 击 穿 叫 压 |」 击 穿 电压 | 击 罕 电 压 串 流 
| | 六 (BR)CHO | 矿 (BR)CEO | 扩 (BR 已 BO 
| 号 人 区 | 7c5 7c LEB | 7c8O | 三 cm 
(到 ) | (REz) | (V)》 | (A) (A) |) 0 (AAA) | 7) CA) TV CA) CA》 CVD) 
1 | 3DK7A |300m| 120M| 10 110m | som |175 25| 10841435| 102| 5 39 则 oa 1 
2 | 3D 尼 7A 300 科 | 120M| 1 S0m | 17 25j| 10bl15 | 41025118 801 
3 | 3D 居 7A 300 姻 | 120M| 1 | 10m | 5 | 4175 25| 10p1S | 10n| 5 410 06.1u| 10 
4 | 3D 疏 7A 300ta| 120M| 1 10m |50m | 175 25| 108k|4 | 100| 5 10 | 6. 19 
3 | 3D 玫 7A 3004 刀 | 120M 1 |10om |50m | 175 25 | 16004135 3105 104| 0.1 40 
6 3 已 发 7 了 300 和 | 120M| T | 3410m | 50m | 475 25 | 1008|1s |2008 4 100 30a1 19 
7 | 3 了 入 7 卫 300 了 | 120M T | 10a |5S0m | 3173 25 | 108R | 145 | 200p1 4 | 160 01 30 
8 3 天 7 卫 300 刀 | 120M 二 10 芭 | 5S0 | 175 25 10 有 | 5 了 0 5 108| 1 
由 3DD 玉 7 了 300 刀 | 120M| 1 110m |50m | 1475 25 |， 10p|15 | 10P| 5 10 有 | 0 了 1 
10 | 3DK7B 300 血 | 120M| 1 |10m | 50aa | 3175 25 | 10081 415 | 4100 5 1100 01 10 
1 | 3 瑟 攻 7B 300m| 120M| 1 1 志 | 50m | 175 25 | 40815 | 4140 5 1410 0.1R 70 
12 | 3 也 玫 7B 300a| 120M 了 10 妈 | 59am | 4175 25 1 了 0 兹 | 工 3 | 0 汪汪 
13 | 3DK7B 300 姻 | 120MI 1 1 10m | 50m | 1475 25 | 1045 | 10| 5 TI0R 0THL ZL 
14 | 3 了 区 7B 300 卫 | 120M| 了 工 | 10 和 | 50 全 | 175 25 | 10n|d45 | 10u| 5 10 呈 | 0 了 
15 | 3DRE7B 300zma| 120M| 31410 | 10a | 50aa | 175 25 | 10& 145 | 140 5 10 | 0.1 
16 | 3D 玫 7B 300 了 | 120M| 1 |10m | 50m | 4175 23| 108|13| 108 5 | 41080T 
J7 ， 3 的 7 瑟 300 生 | 120MI 1 140m |50m 475 25 | 10p|45 | 10p1 5 101| 0.1 40 
18 | 3DKE7C 300 和 | 120M 1T | 10 刀 | 50 伍 | 175 235 | 100&1 145 | 2004n| 4 1100 303| 卫 
19 | 3DK7C 300z| 120MI T | 10m | 50 刀 |175 25 | 100n| 1T5 | 200pR|14 1100p| 1n 3 
20 | 3DK7C 300 刀 | 120M| 工 | 10m | 50m | 4175 25 | 10njld4s | 10 5 10R1 09.1| 3410 
21 ，3DK7C 300ta| 120M| 1 3140m | 5S0m | 4175 25| 41014151| 106 5 | 0 
22 1 3DKE7C 300am| 120MI 1 | 10 垃 | 50m | 175 25 | 10p| 4345 | 10 5 104| 0.1 呈 | 3 
23 | 3DK7C | 300m| 120M| 1 | 10m | 50m | 175 25 | 408| 13 | 108| 5 | 31000418 30 
24 | 3D 玉 7C 300 也 | 120MI 1 工 1 世 | S0m | 175 25| 10pnl ts | 10u| 5 108 101 1 
25 | 3DR7C 300 和 | 120M| 1 | 108 50 和 | 175 235 | 10h|345| 10p| 5 可 本 | 站 从 | 
26 | 3 了 KR7C | 300 和 | 120M| 1 40ma |50m |475 25 | 100B| 145 | 100p| 5 |1008 0.1R 工 
27 | 3D 玉 7C 300am| 120M T | 10m |50 吉 | 3475 25 | 10bp|145 | 100| 5 104| 0.1R| 3 
28 | 3DK7C 300 刀 | 120M| 10 1410m | 50 血 | 175 25 | 10p|15 | 10n| 5 10hk| 9.18| 40 
290 | 3DK7C 300 志 | 120M| 10 | 10m | 50 和 | 4175 235 | 108| 15 | 1410 5 10p| 0.1| 10 
30 | 3DK7C 300 卫 | 120M| 1 | 10m |50m | 175 25 | 108 15 | 108 5 408 0 
31 | 3DK7C | 300z| 120M| 1 |10m |50am |3175 25 | :4085 | 108 5 | 08 9.1 3 
32 | 3D7C 300 了 | 120M| 工 | 10m |50m | 175 25 | 10pB|145 | 10n| 5 10pP10.1n| 10 
33 | 3 了 下 7 了 300 了 | 120M| 1 | 109a |50m | 4175 25 | 100h| 1 | 2008| 4 1100p 1402 340 
34 | 3D 玫 7 忆 300m| 120M| 1 | 10m | 50m | 4175 25 | 100p|145 | 2008 4 11008 0 1 
35 | 3D 必 7D 300 坦 | 120MI 1 1410m |50m | 1475 25 | 10p|j15 | 10a| 5 10p| 0.1n| 1 
36 | 3DR7D 300 卫 | 120M| 1 1 也 | 50 和 | 175 25 | 108l 15 | 10m| 5 10A| 0.1R 1410 
37 | 3DK7D 3090 科 | 120MI 1T |10m 150m | 175 25 | 10&|15 | 410 5 10 | 0.1 10 
38 | 3D 尼 7D | 300m| 120M| 1 | 30m| 加 和 | 175 25| 108145| fon|S | To ol 2 
39 | 3D 有 7D 300 志 | 120M| 了 | 40m | 50m | 175 25 | 10n|345| 40 5 10p| 0.1P| 10 
40 | 3D7D 300 征 | 120M| 了 工 |3400m | 50 | 4175 25 | 10|45 | 10| 5 108| 0.1R 10 
4 | 3B 必 7 了 300 也 | 120M| 410 | 102m | 50m | 17 引 25 | 16n|45| 106| 5 108| 0.1pn| 310 
42 | 3D 玉 7D 300 了 年 | 120M| 10 | 10m 50m | 4175 25 | 10ml 45 | 104| 5 10P| 0.1R 10 
43 | 3DK7D 300 握 | 120M| 1 | 10m |50m 13475 22 | 10h|345 | 1081 5 108| 91 10 
44 | 3DK7 300 卫 | TI20M| 工 | 10m | 50m | 3475 25 | 108 415 | 4140 5 T08&10.18| 10 
45 | 3 了 PP 玫 7 下 300 妈 | I20M| 工 | 10m | 50m | 175 553 | 10081 45 | 2008| 4 | 100p 10 
46 | 3LR7E 300 生 | 120MI 1T | 10m |50m |175 25 | 1008145 | 2008 4 1100p86Tp 10 
47 | 3D 必 7 瑟 300 | T20M| 1 |10m | 5s0m |175 25 | 10n|345| 10p| 4 10k| 091 10 
48 | 3DKK7E 300 了 | T20M| 1 110m | 50m | 4175 25 | 107 45 10 5 40801310 
49 | 3D 玉 7 瑟 300 旭 | I20M 1 |40m | 50mm 475 25 1 10845| 34085105 61 10 
50 | 3 也 必 7 书 300mm| TI20MI 1 1410m |50m | 1475 25 | 108| 145 | 10 | 5 10 忆 5. 10 
iiuoienirveeraig 0 
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功 率 开 三 极 
集 电极 电 流 前 存 下 
外 序 
- 发 射 极 昌 | 迪 旗 
放 大 
反 向 埠 止 里 册 时 
电 流 系 数 降 间 间 
7CEO| 大 cR AP Fecpg | Tec| 矶 pgs |7cpgsl| 1 | Tc 1 和 | 可 丰 和 四 省 
| 了 
(A) |(V) | mn |max |(V) |(A)| (V) | (V) (CA) CA (ss (0s)》 | (0s) 
和 
0.1h 10 | 3235 1 |i0m|l 09 105 Ttm |10m 165a 中， 1803 从 人 A4-01B 1 
0.1h| 10 30 | 200 1 |10m 05 |1m |10m 1650 中 180a 八 和 4-01 卫 2 
0.1phl 10 | 20 | 200 1 |2m 0.5 |1mm |10m 165a 中 1803 人 A4-01C 3 
0.1hl 10 25 | 270 1 |10m 0.5 |14m |10m 165a 中 1803A A4-01B 如 
0.1p| 40 40 | 150 1 |10am 0.5 | Im | 10m |65a | 180a A A4-01B 弛 
0.3kl 10 20 1 |110 刀 0.16 | 1m | 10ia 165a 中 | 80a 人 Ad4-04 也 6 
0.1 10 20 1 1t0ml 工 0.5 |1m |10m 1653 中 | 180 从 A4- 忆 卫 7 
0.1p 140 20 | 200 1 |m 0.5 |1m |10m 40a 11S2 | 1003 80a| A4-018B 8 
0.E | 10 20 | 200 1 110 押 0.5 |1m |10m |65a 中 180 卫 六 44-01 了 9 
0.1R| 40 20 1 |f0om|l 工 0.5 |1m |10m |650 中 1503 人 A4-61 吕 10 
0.1R| 410 20 | 200 1 |t0ml 工 0.5 |1m |10ama 165 中 150a 人 有 4-( 马 1 
0.1 | 10 20 | 200 1 |10am| 工 0.5 |1m |10m 165a 中 180a 人 A4-01 吾 12 
0.1A| 10 20 1 |10m| 1 0.5 |1m |310m |80a 80al A4-01B 13 
0.1h| 340 25 1 |10m 0.5 |1m |10m |65a 中 1803 人 A4-01B 14 
0.tul 10 25 1 |10ml 09 |10.5 |1m |10m |65a 中 | 1803:A A4-01 了 了 15 
0.1h| 40 30 | 200 站“ 140 血 0.5 |1m |10m |65n 中 180 工 人 A4-01B 16 
0.1 | 410 30 | 200 1 |t0ml 0.9 10.5 |1mn |10zn 165a 中 180n 人 A A4-61B 17 
0.3k | 40 20 1 |10m 0.16 11 | 10a 45 由 80nm 人 A4-01B 18 
1 30 20 1 | toml 1 0.5 |1ia |10ta |65nm 中 130a 人 和 A4-01B 19 
0.1p| 10 20 | 200 工 | 细 9 血 0.5 | 了 m |10m |4s5a 中 130a 人 A4-01B 20 
0.144| TI0 20 | 200 1 |10ma 0.5 |1m |10m 1453 中 130a 人 A4-0TC 2 
0.1 有 | 细 20 | 200 1 |foml 0.9 10.3 |1m |10m |30a 1153| 803 50na| A4-01 了 3 22 
0.1k| 10 20 1 |10ml 工 0.5 | 31m |10om 145a 100a 23 
0.1| 10 20 | 200 1 |t0oml 1 0.5 |1m |10m 145a 中 130nm 人 A4- 吐 也 24 
0.1u| 40 20 | 200 1 |10m|l 工 0.5 | 1m |10m 1453 中 1303 人 A4-01B 25 
0.1z| 410 20 1 |10ml 1 工 05 |1m |10m 1453 由 430 人 A4- 哇 避 26 
0.1| 10 25 1 110 血 05 |1m |10m |45a 小 130a 人 A4-01B 27 
0.1| 10 25 | 270 1 |10 和 am 0.5 | im |10m |45a 中 1303 信 A4-01B 28 
0.1 只 | I0 25 1T tm 0.9 |0.5 11 |10mm 1453 中 4130am 人 及 4-01BB 29 
0.1h 10 30 | 200 1 110 0.5 |1m 110m 145a 中 130a 人 A4-01B 30 
| 0.1h 10 30 | 200 1 lt0ml 09 |105 |1m |10m 1452 130 人 人 A4-01B 31 
0.14| 140 40 | 150 1 110a 0.5 | 1m |10m 1453 中 130 人 A4-01B 32 
0.1 | 40 20 1T lt10ml 0.85|10.16 |1m |10m 145a 中 60m 八 A4-018 33 
0.14| 410 20 1 |i0ml 0.9 |10.3 tm |10m |45a3 中 90 卫 从 A4-01B 34 
1 0.1R | 10 20 | 200 1 iml 0.9 |0.3 |1m |10om |30nmn 352| 50a 403a1 入 4-01B 35 
0.1 410 20 200 工 0 血 .9 0.3 了 也 10 科 |45 半 中 ”90 人 A4-01 BR 36 
0.1 | 40 20 | 200 1T li0ml 0.9 10.3 |1m |10m |45a 由 90a 人 A4-01 卫 37 
0.1A| 10 20 | 200 1 110m| 0.9 |0.3 |1m |10m |45na 小 900 八 A4-01C 38 
0.1| 10 20 | 200 1 110 本 | 0.9 10.5 | 1m 110m 45 省 90am 和 A 及 4-0T 39 
0.1 | 10 25 1 0m| 0.9 |8.3 |1m | 10m 45 00am 人 A4-01 吕 40 
0.1 | 10 25 1J it0m| 0.9 |0.3 |1m |10m 145a 中 90 工 从 A4-01B 4 
0.1&l 10 25 | 270 1 |1aml 0.9 |0.3 |1m |10m |45a 小 902 人 A4-01B 42 
0.1| 410 30 | 200 1 0m| 0.9 10.3 | tm |10m 145na 中 90a 人 A A4-01B 43 
0.14| 10 40 | 150 1 10ml 0.9 ;0.3 |1m |10m |451 小 903 人 A4-01 了 H 44 
0.1 | 10 2 1 110ml 0.85|0.16|f1m |10m |452 中 60a 人 A4-01 了 45 
0.1u| 10 20 1 jioml 0.9 10.3 |14m |3140ma 145a 中 6032 人 A4-01 日 46 
0.1k| 310 20 | 200 1 |10ml 0.9 10.3 |1m |10m |30a 15a| 20 芋 401| 全 4-04 昌 47 
0.1| 3410 20 | 200 1 li0ml 09 |03 |3m | 10m 45 中 | 603a 人 Ad4-01C 48 
0.1 攻 | 10 20 | 200 1 |tioml 09 |05 |1m |10m 145a ei 60 3 人 及 4-041 了 49 
0.1| 10 25 1 ja 0.9 |0.3 |1 血 |10a |45a 中 | 603 入 A4-018 5 
Si 站 oa 


下 
寻 号 
工 3DK7 也 
3 也 及 7 玉 
3 | 3DK7E 
4 3 也 及 ?7 忆 
5 | 3D 攻 7RE 
6 3 也 及 7E 
7 | 3DK7E 
8 3 并 7 
9 | 3DK7E 
10 | 3DK7EF 
伍 | 3DK7R 
12 3D7E 
13 | 3DRK7RE 
14 | 3DK7RE 
15 | 3DK7RE 
16 | 3DK7RE 
17 3D KK7C 
18 | 3DK7D 
19 3DRK7B 
20 | 3DK7D 
21 ，3D 天 7 也 
22 | 3DK7E 
23 | 3DK7C 
24 | 3DK7D 
25 | 3BDK7B 
26 | 3DK7RF 
27 | 3DK7EF 
28 3D 有 7G 
29 3 也 术 7G 
30 | 3 扩 7 
31 3 吾 及 7 
32 | 3DK7 
33 | 3D 玫 7 
34 | 3DK102A 
35 | 3PDPK7A 
36 | 3D 攻 7A 
37 | 3 攻 7A 
38 | 3P 玫 7A 
39 | 3PD 改 7 丰 
40 3D 玫 7 吾 
41 | 3D 区 7 了 
42 | 3DK7B 
43 | 3D7 虽 
44 | 3DKI102C 
45 |] 3DK7C 
46 3DD 有 7C 
47 | 3D7C 
148 | 3DK7C 
49 | 3DD7C 
50 | 3D 玫 102D 
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5。 开 


景 集 电极 集 电 极 | 发 射 极 
大 
， - 基 极 | -发 射 极 | - 起 投 
功 

率 击 穿 串 压 | 击 穿 电 于 | 击 穿 电 讨 

ee 广 CBR)CBO | 斑 CBR)CEO | 斑 (BR) BEBO 

斤 [全 和 

Lei 亲 |Fcg|l rc lrcylTr Rn 7 7 二 
(下 ) | (Hz CVD CA AGO CC CVD CA CVD CA VCAY 
3 10 | 10m | 50m 1175 25 | 10 145 | 310 | | 108 
300 巴 | 120M | 10 | 10m | 50 和 1175 25 | 10n145 10 5 | 10p 
300aa| 120M | 工 |1410aa |50m |175 25 | 10p | 8 百 | 10n15 | 310n 
300 生 | 120M | 工 | 1 如 | 50|175 25 | 10 11015 1 10 
300ma 120M| 1 | 10m |50m |175 25 |100 | 45 1200 14 131008 
300 刀 | 120M | 工 | 410m |50 姻 |4175 25 |100& 45 1200 | 4 |100p 
300m | 120M| 1 10m |50m |1175 25| 10k 145| 1 4 1 409 
300 和 | 120M | 下 | 10m |50m |175 25 | 10n145 | 15 | 110 
300t | TI20M| 1 工 1 如 | 50 姻 | 17S 235 | 10h145| 1015 | 2 
300a |120M| 1 110m |50am |175 25 | 1021 45 | 105 | 3 
300 也 | 120M | 1 10m |50m |475 25 | 10p11| tk 5 | 310 
300 和 |120M | 工 | 40m |50m 1175 25| 10n|14| 1 5 | 1 
300mm| 120M | 10 | 10m | 50m |175 25| 10 | 15110510 
300 和 如 | 120M | 10 | 10m | 5 和 |175 25 | 10 | 1 | 10815 | 10n 
300 刀 | 120M | 1 |10m |50m 1175 25 | 10R| 65| 1 5 11 
300 刀 | 4120M| T | 10am|50m |175 23 | 10n 18141015 | 140 
300 和 |120M | 1 | 310m |50m |1175 25 | 10n 45 | 51015 | 1 
300m | 120M | 1 |10m | 50am |175 25 | 10 4 | 10 5 | 310R 
300 刀 | 120M | 工 |10m |50am |175 30 1 10 | 2011014 1 310n 
300ma | 120M | 1 工 | 140 |50 和 |175 30 | 1 | 201 2195 110 
300 生 | 120M | 工 | 1410 |50 垃 |175 30 | 10 120| 10 5 h 
300 幸 | 120M | 1 | 310m |50 备 |175 30 | 1081201101 5 | 10 
300 媚 | 120M | 1 tm | 5s50m |4175 30 | 10n | 和 | 10814 | 10 
300 和 |120M T | 340 科 | 50 和 |175 40| 10k |30| 10 4110 
300 包 | 120M| T|310m | 50m 1175 40| 10h|30|1 10E14 1 310 
300|120M| 1 1340 如 | 50 血 |175 40 | 10 130|1 1 4 | 3409 
300 科 | 120MI T |340m |50m |150 40 |100R | 30 1100k | 5 | 100p 
300 和 | 120M | 工 | 40 | 50m |150 50 | 100R | 40 |3100 | 5 |100p 
300m | 120M| 1 | 10m | 850 |175 60| 10 150 1310R | 5 0 
300 生 | 150M 30 妈 | 175 25 | 10 45 | 340 4 | 划 
300 和 |1S0M | T | 340m |50m 4175 25 | 10p145 | 10p141 10 
300 如 | 150M 1 | 10@m |50m 14175 25 | 10hp145 104 | 全 
300z | 150M | 1 |10m |50m|175 25 10414510 4 | 310n 
300 刀 |150Mi 10 | 10m | 50m | 175 25 |100k 45 400 4 1100n 
300 征 |150M | 10 | 10 如 |50m |175 25 | 10R 14151100 15 |100p 
300 生 | 150XM 50aa | 175 25 | 10h1345131015 | 10n 
300 下 |150M 1 11340m |50 和 | 175 25 | 410n1315| 101151310n 
300 科 |150M | 10 | 10m |50@m |175 25 | 410 1345 | 105 1 1 
380 于 | 150M | 10 | 10m 1 3S0m |175 25 | 100p 15 | 100 | 5 | 160 
300za ,150M | 10 | 10m |50m |175 25 | 1008 | 15 1100P | 5 | 0 
300m | 150M 50 刀 | 175 25 | 10 45 | 105 | 408 
300m | 150M 50 姻 | 175 251 41041015 | 2308 
300 生 | 150M| 10 |40m | 5s0m |175 25 | 100p | 43511008 | 5 |1008 
300m| 150M | 1 1410m |50m 14175 25 |100R | 15 |100 有 | 4 | 7100 
300m 1150M | 10 | 10m | 50m |175 25| 108|345| 25 | 340n 

国 } 

300m |150M | 10 | 10m | 50om |175 25 |1008 43451100m 5 10 
300m | 150M 50m | 175 25 | 108R 531 105 | 40 
300 租 |150M | 10 | 410m | 50ta | 175 25 |100 1315 1100 | 5 |100p 
300 症 | 150M 50ta | 175 25 | 10n145 11410135 | 3108 
300 刀 | 450M| 和 | 10m |50m 1175 25 |100 | 25 1100p | 4 1400 
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5.3 硅 NPN 型 小 


集 电极 
- 基 裤 
反 向 藏 上 
电流 


| 
和 
卢 上 上 FF 
世 立 这 宇 

Le 

区 


外 


> 


上 > 广 、 上 


和 人 
全 上 二 上 
一 一 名 十 定 二 所 定 定 疡 二 它 己 ) 


攻 王 和 
站 
避 


ne 宝 
上 上 上 和 和 人 上 上 
广 > 


让 


FF 上 > 
上 Fa 


上 


站 
上 
二 


] 且 
拉 当 
十 


0 


hh 


FF Ha 


上 上 > FF He FF 
它 
上 > 
名 


全 人 
Fa Fa Ha ia hm 
下 
上 
t 


一 一 一 一 


Tczgo|Fcz cgl Tc 
(A) | (V) | min | max |(V)| (A) (Y) (YY) | (A) | (A) | (CsS) (Cs) 
0.1P| 10 25 1 | 10mm 0.9 0.3 | 1zm |10m 145a 中 60a 人 全 4-01 
0.,1| 32 235 | 270 1 | 2 所 0.9 0.,3 | 1 | 10om 145a 603 人 有 4-01 
0.1H| 10 30 |200 | 1 工 |310m 0.9 0.3 | 1m |10m |45a 中 603a 人 A4-01 
0.1| 30 40 | 150 1 | 10 了 0.9 0.3 | 1m |100m 1453 中 603 人 太 4-01 
0.1| 10 20 1 | 10m 0.85 | 0.16| 1m | 10mm 145a 中 40nm 人 A4-01 
0.1n 40 20 1 | 10 年 0.9 0.3 | 1m |10m 1453 由 401 人 A4-01 
0.1| 10 20 |200 | 1 30ama 0.9 0.3|1m |10m |45a 中 40 人 A4-01 
0.1| 10 20 |200 | 1 | 10 丘 0 9 0.3 |1m |10m 130a |152| 15a | 25a A4-01 
0.1al 10 20 | 200 1 | 押 0 了 0.9 0.3 | 1m |4102 145a 中 40a 人 A4-01 
0.1u| 10 20 | 200 1 |10ma; 0.9 0.3 | 1m | 10m 1450 中 408 人 A4-01 
0.1h| 310 20 | 200 1 | 410m ii， 0.9 0.5 | Tm |410am 145m 由 403 人 A4-01 
0.1h| 10 25 1 |40ma :， 0.9 0.3 | 1m | 10m |45 40 工 人 A4-0 
0.1P| 30 25 1 |10m | 0.9 0.3 | fm |10m |458 由 30 于 从 A4-01 
0tiul 10 123251270 |111ml 09 | 03|1m |T0m |45a 中 340 从 A4-01 
0,1| 310 30 | 200 1 1140m 1 0.9 0.3 |1m |10m 145a 小 303a 人 A4-01 
0.1 30 40 |150 | 1 1 10 0.9 0.3 |1a |10m |65a 9 403a 人 人 A4-01 
0.1n| 40 20 | 200 1 | 103 0.9 Tt 如 | 10 刀 |435a 由 1303 八 A4-01 
0.1| 10 20 | 200 1 | 区 阵 0.9 TIm | 10za 1145 由 90nm 人 A4-01 
| 0.1R| 40 20 1 | 40 和 0.9 0.5 | 1m |4102 1651 中 180a 人 太 4-01 
50a| 10 30 |200 |1 |1310 姻 0.9 0.3 | 1Tm | 10m |45 基 由 90a 人 A4-01 
50a| 10 30 | 200 | | 3 区 押 0.9 0.3 | Im |10m |45a3 申 60 旦 人 A4-01 
503| 10 30 | 200 工 | 茹 血 0.9 0.3 | 1m | 10m 145t 由 408 人 A4-0[ 
0.1| 10 20 T | 10 了 0.9 0.5 | 1zm |10m 145a 中 1303 从 及 4-0] 
0.1| 20 20 1 | 10 姻 0.9 0.5 | Im |10ama 150a 90a 六 和 4-0L 
0.1n| 410 20 1 | 10z 0.9 0.3| 1 细 |10 志 |45 卫 由 603 人 碌 4-01 ] 
0.1R | 10 20 1 | 旨 0.9 0.5 | 1m |10m 145 严 申 403 从 有 4-01 
0.17 | 10 40 | 150 | 工 | 20 细 0.9 0.3 | 1m |10@a 30na |1Sa| 15 | 253 A4-01 
0.1h| 10 40 | 4150 工 | 了 也 0.9 0.3|1m |10m |30n |1133| 1334 | 25 荆 A4-01 
0.1h| 40 30 | 200 1 | 410 也 0.9 0.3 | 1ma | 10m 145 人 由 402 人 太 4-01 
1 310 30 1 | 巧 血 0.5 0.5 | Im | 10 姻 800a 人 A4-01 
1 1I0 20 | 150 1 | 10 细 50n 中 80a 人 乓 4-01 
IT | 20 20 | 150 | 丰 1310am 30 中 803 人 A4-01 
1 0 20 1 | 10 了 和 0.9 0.5|1m |10m 1502 中 80a 人 太 4- 哇 
0.11 410 30 | 200 1 | 10a 工 0.5|1om |10m |40a 中 1801 六 A4-01 
站 二 | . 沁 25 | 如 0 姻 0,.9 0.3 | 1m |10ia |45ma 中 180na A A4-01 
0.1p| 340 25 1 | 所 耿 1 0.5 | 1aa | 10 邱 太 4- 上 0 
0.1| 310 30 1 | 10@ 0.9 05| Im 10 和 180a 人 和 义 4-01 
Ti 40 25 | 180 1 | 10 了 1 0.5| 1 纪 |40 钮 150 115| 130 愤 50 屏 和 4-01 
1u! 工 0 30 1 | 10 画 0.9 0.3 | 1 了 | 103 1452 中 180a 人 A4-01 
0.1R | 10 25 1 | 20mm 0.9 0.3 | 2m | 20m |45n 中 1801 人 有 4-01 
0.1hl 10 25 1 140 和 了 0.5 | 1m | 10 甘 太 4-01 
0.1ul 10 30 1 | 1 地 0.9 0.5 | 1oma | 10 卫 150 na 信 A4-01 
1 310 30 1 | 10 甸 0.9 0.3 | 1m | 10 科 |45a 中 110a Al A4-01 
0.1u| 10 30 | 200 | 工 | 细 了 0.9 0.3 1 1m | 10m |403a 中 130 和 | A4-01 
0.11| 310 25 180 1 | 40 捍 0.9 0.3 15 刀 | 100aa 30 荆 A4-01 
0.1| 10 25 1 | 20 血 0.9 0.3 1302 和 A4-01 阳 
0.1| 区 25 1 | 10m 0.9 0.5 太 4-01EH 
1 | 10 30 1 | 纪 0 血 0.9 0.3 60am 八 A4-01B 148 
0.1 10 30 1 | 10 惠 0.9 0.5 1503 人 A4-01 卫 49 
0tihl 10 |30 |200 |1 11m| 09 | 0.3 90a 从 AA4-01 昌 5 
1 


最 特 征 最 | 最 故 集中 极 | 集 电极 
序 于 大 大 
耗 证 | 
~ 基 极 ” 发 射 极 
区 区 | 区 
功 电 
珍 冰 率 流 | 温 阻 击 穿 电压 | 填 罕 电压 
矿 (sR)C50 | 矿 (58) CEO 
呈 Peil Fr |Fcgl Ice |7Tcw | 4 汉 了 
(四 ) | (Hz | (V) (CA CA) DJ CC 而) | (YY (A) | CY 《入 ) 
| 
】 
了 3D 下 7 了 300 刀 | 150M 工 10 垃 | 50 妞 | 475 25 1 103 上 十 后 | 20 
2 3 也 玫 7D 300m | 150M 50 鱼 | 175 25 | 10hh 31 110 
号 3D 民 7D 300 血 | 150M 10 10z | 50 锯 | 175 25 | 10 且 | 15 10 愉 
全 3 了 D 民 7D 300 卫 | 150M 10 10 血 | 50 如 | 175 25 | 100 | 1 1100 
5 3 了 及 7 也 300 妞 | 150M 50 刀 | 175 25 108 | 15 T08 
诺 2 
和 3 了 及 7DTD 3002a | 150M 10 10 妞 | 50 锯 | 175 235 | 1400 | 了 3 11005 
7 3 也 必 102E | 300 刀 | 150M 二 10m | 50 妈 |175 235 | 100 只 | 4195 1100 吧 
8 3 也 攻 7 孔 300 卫 | 150M 50 卫 | 173 25 10R 1 45 T0h 
9 | 3DK7E |300za|10M| 30 | 10m |50zm |175 25 | 10k | 15 | 108 
10 | 3 也 下 7 瑟 300 刀 | 150M 10 10 刀 | 50m |175 25 |100 有 | 生 1100 中 
汪 才 六 
11 | 3 也 开 7 玉 300 刀 | 150M 开 0 10m | 50zm | 175 25 | 10h 1 435 | 10 
12 | 3D 玫 7 刁 300 刀 | 150M S 如 | 175 25 | TI00p 1 全 13110 
13 | 3DRK102ER |300 包 111350M 工 10 卫 | 50 血 | 175 25 | 1004n | 15 |100 只 
14 | 3 也 素 7 了 300 生 | 150M 工 10 刀 | 50 和 |175 25 | 10p | 45 1 1416 
15 | 3 也 收 7 节 300 刀 | 150M 50 姐 | 175 25 | 10RR 1 4 | 104 
16 | 3 也 及 7 了 300 如 |150M | 10 | 10 了 | 50 了 |175 25 | 107 1835 | 410 
417 | 3 也 下 7 了 300 了 | 150M 10 10 笠 | 50 和 | 75 25 | 100n | 13 |1008 
18 | 3 也 到 7 了 300 妞 | 150M 10 10 了 | 50 生 | 173 25 |TI000 45 |100 
19 | 3 也 必 7 了 7 300 卫 | 150M 50 刀 | 175 25 | 108 1143 | 410 
20 1 3D 下 7AA 300z 1150M | 10 10 乌 | 50 血 | 175 25 | 100z | 1 1100R 
21 | 3 瑟 玫 7 蝇 300m | 150M 10 10 血 | 50 也 | 175 25 |100R | 二 | 100R 
2 | 3 了 玫 7C 380 刀 | 150M 410 10 耳 | 50 卫 | 4175 23 | 100 | 413 | 09 记 
23 | 3 也 及 7 也 300 血 | 150M 10 10m | 50m |175 25 |100 | 45 |100 
24 | 3 也 发 7 卫 300 了 | 150M | 320 10 蚀 | 50 锯 | 175 25 |100& | 415 | 100R 
235 | 3D 玫 7 300 姐 | 150M 10 10 刀 】」50m | 175 25 | 100m | 495 | 100 吕 
20 | 3 了 下 7 和 A 300zm | 150M 10 10 卫 | 50 血 1175 30 | 100 1 20 1100 反 
27 | 3D 有 K73 300 阴 | 150 殉 | 310 10 科 | 50za | 175 30 | 10004 120 | 100 几 
28 | 3 甩 必 7C 300m | 150M 40 10 科 | S0 生 | 175 30 |TI00 有 4 | 20 1100 忆 
29 | 3 用 玫 7 了 300 皇 | 150M IT0 20 垦 | 50 志 | 1275 30 |100 员 | 2 | 100 共 
30 | 3 也 改 7C 300 锯 | 150M 10 j20 姻 | 50m |175 40 | 100 1 38 13100& 
31 | 3 也 玫 7 记 300 扭 | 150M TI0 10 蒋 150 也 | 475 40 |1008 | 30 1400p 
32 | 3 了 下 7 匡 300 芭 | 150M 10 10 坦 | 50a | 175 40 | 1008 | 39 | I06 吧 
33 | 3 了 改 7 开 3002 | 15S0M 10 10 开 | 50 钥 | 175 40 | 100 11301100 
34 DG3740 300 卫 | 150M 6 10 饶 |100 血 5 40 
35 | 3D 玫 103A 300 全 | 200M T10 20 位 | 50 年 | 175 20 1100 48S | 100 只 
36 | 3 也 下 103 和 |1300 也 | 200M 10 20 了 | 50mm | 175 20 | 414101333 | 10R 
37 | 3D 改 103A 1300 卫 | 200M 10 20 拦 | 50mm |175 20 | 100p | 了 1100 必 
38 | 3 也 玫 1D 300 垃 | 200M 10 10 和 | 50 和 | 175 25 | 100p | 45 | 100R 
39 | 3 也 到 1C 300 了 | 200M 10 10m | 50z | 175 25 | 100 忆 | 195 | 98 站 
40 | 3 孔 必 工 孔 300 了 | 200M 1T0 10 表 | 50 刀 | 175 25 | 100 只 | 后 1100 
4T | 3 改 工 A 300 也 | 200M 10 10 世 | 50a | 175 25 |100 1 25 | 00 
42 | 3D 了 区 1 300 了 | 200M 了 0 10 纪 | 50 了 和 | 175 25 | 100 1 413 | 100R 
43 | 3D 玫 1TA3 300 也 | 200M IT0 10 芋 | 50 妈 | 4150 25 |4100 下 | 15 100 取 
44 | 3DRKRTBEB3 300 了 和 | 200M 10 10 妞 | S0m | 150 25 | 100& 15 1100R 
45 | 3 了 及 7A 300 人 | 200M T0 10 也 | 50 睾 | 175 20 T3 
46 | 3 证 和 7 履 300 和 如 | 200M 10 10 血 | 50 志 | 175 20 了 5 
47 | 3 了 到 7 卫 300 韦 | 200M 10 20 了 刀 | 50 刀 | 175 25 | 4100 1 45 |100 
438 | 3 了 KE103A |1300m | 200M 10 20m | 50 和 如 1175 20 11400 5 1100 必 
49 | 3DK103A |1300mm | 200M 10 20 也 | 50 刀 20 1100 下 | 413 11008 
50 | 3 也 下 103A_ 1 300 | 200M 1I10 20 刀 | 50 妞 | 175 20 了 3 
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三 (BR) BRBO 


开 


发 射 极 


电压 


了 有 
《入 ) 


《 
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5s.3 奎 NPN 型 小 


集 电 极 
- 基 极 
反 向 截止 
电 流 


cBoO|] 三 cB 
友 ) | VD) 


世上 
了 10 忆 


二 00 只 
00 
T00 只 
了 09 只 
100 
T00 电 
100 只 
100 记 


100 只 


了 电 
I00 只 
T00 电 
100 
了 0 忆 


4100 
108 
100 
100 且 


一 一 了 二 ER 人 
ee 本 9 


名 安 忆 王 之 
训 省 < 击 过 和 


> HF 上 上 > 


FF 上 
宇和 玄 开 王 二 和 下 下 至 王 于 下 至 下 亚 下 

上 

己 


La FF 


ishah hahahh 上 hr ha 
瑟 
下 
己 


bi Pa 


和 
人 
一 


Fa CD 天 


王 
和 > 
< 


Ha [一 Ph 一 
辫 王 
避 


FF> 一 
对 下 
六 、 


记 至 
ja 
< 加 


es 
下 
上 > 


上 二 
! 乙 


所 
| 
了 
| 


集 电极 前 润 
-发 射 极 疝 
反 向 埠 目 压 
志 流 系 数 降 | 正 隆 
TcEO| 六 cm | ppE JrcBEl Tc | ss | rcgsl 5 1 Tc 
(A) TY min | max (VIA) (六 ) (VY) | (CA) | (A) 
0.f 忆 10 20 工 10z | 工 0.5 工 匡 10 刀 |45a 80 芋 A4-01B 
0 .1 上 二 0 23 1 40 姻 0.9 0.3 工匠 了 0 地 A4-01B 
1.- 工 几 了 0 25 180 | 工 | 了 0 印 0.9 0.3 工 理 10 志 |308 115 6060 了 30 3 A4-01 电 
0.1 10 25 1 工 | 20 生 0.9 0.3 2 二 20 如 145 中 903 人 A4-01B 
0.1h | 340 30 1 | 40 | 0.9 0.35 | 1 | 40 也 903 人 A4-01B 
0.Tk 10 30 200 | 工 30 0.9 人 .3 工 志 10 组 |45 卫 中 1803 人 A4-01 呈 
0.1i | 了 T0 30 1 1 10 姻 0.9 0.3 |1m |300m 1403 中 603 八 A4-013 呈 
0 .于 此 10 25 180 | 工 | 10 了 0.9 0.3 卫士 10 姻 入 4-01 了 8 
0. 工 攻 工 25 1 | 20 了 0.9 0.3 工 他 10 妃 |303 |115 卫 | 30 了 3 30E 和 由 4-0 工 将 
0.1 呈 | 10 25 1 |20om | 0.9 0.3 |2 匡 |20m 1453 中 903 人 A4-01B 
人 .上 TI0 3 1 | 10 了 am 0.9 0.35 | 工 也 了 0 所 603a 人 A4-0T 品 
0.1 | 10 38 1 |10m | 0.9 0.3 |1m |10mn 1453 中 110a 入 各 4-01 吕 
0. 芭 0 30 200 | 工 | 10 甸 0.9 0.3 工 坦 10m 1403 中 403 人 入 4-01 马 
20 200 11 |10m | 0.9 0.3 11 | 410 1453 中 403 八 A4-02 己 
| 0 TI0 25 1 | 10 邱 0.9 0.3 工 邢 10 纪 和 4-01 号 
| 0.1 几 TI0 480 1 工 110 纪 0.9 0.3 工 也 10 刀 |3032 1153a1 103 3084 | 和 4-018 
0.18 | 2 25 1 110 | 0.9 0.3 |1m |10m |452 中 40 卫 人 A4-01B 
0. 工 此 40 30 1 | 1I0ma 0.9 [4.3 1 各 ，10 匀 |45 全 中 603 人 A4-018 
0.41j | 140 30 1 |10om | 0.9 0.35 | II 巴 | 410 卫 40a 人 上 4-01 吕 
0. 工 上 10 38 人 10 蔬 0.9 0.3 工 理 I0 卫 |45 芋 180 电 点 4-01 了 8 
0.1h IT0 30 1 | 所 0 旺 0.9 0.3 荆 弓 10 刀 145 工 TI10 怀 点 4-01 了 8 
| 十 世 了 0 30 1 | 40 了 a 人 .9 0.3 工科 10 世 1439 妊 60 久 A4-01 卫 
0.1j | 310 30 1 3140 | 0.9 0.3 11m | 4140 145 了 180a | 点 4-018 
0.1m 10 1 30 1 110 如 0.9 0.3 工 伍 10 们 1435 卫 1T1034 入 4-01 必 
0.TR | 40 30 1 | 10m | 0.9 0.3 | 了 Im |10 血 145 卫 60nma | 4A4-018 
0.1p 10 39 革 | 10 细 0.9 0.3 卫青 10m 145 卫 中 180 工 人 
0.18# | 10 38 1 110m | 0.9 0.3 |14m | 10pa 1403 由 11032 人 A4-01B 
0.1 | 310 30 1 110m | 0.9 0.3 |14m |10om 40 由 608 人 A4-01B 
0.1m 40 20 180 | 寺 1 30 卫 0.9 0.3 3 卫 30ma 150 卫 中 803 A4-01 吾 
0. 工 上 10 20 180 | 工 | 30 鱼 0 ,9 0.3 3 也 30m 140 卫 中 603 A4-01BB 
0.{th | 40 30 1 10mn | 0.9 0.3 |1mn |10m 1453 中 1803 人 点 4-01 瑟 
0.1i | 140 30 1 | 10m | 0.9 0.3 |1m |310 45 由 1103 人 A4-01 
0.1hh | 10 30 1 |340m | 0.9 0.3 11m |10m 145a 60a 人 A4-01 瑟 
卫 此 40 40 350 | 12 2 二 0.4 吕 纪 3S0t |100n 中 6903 信 | 上 3-07AA 
0.1 | 10 25 180 | 1 |30 刀 | 0.9 0.3 |32 130 | 50 卫 35 卫 30n | A4-(01B 
0.1h IT5 25 180 | 1 130 纪 0.9 0.3 3 癸 30 色 |50 卫 中 35 扩 30 2 太 4-01 了 
0.1 | 10 ，25 180 | 1 130m | 0.9 0.3 13m |30m 150a 中 35 荆 30a | A4-01B 
0.5 | 10 | 40 1480 | 1 110m | 工 0.35 | 1 和 | 10am 180 100n | A4-01B 
0.5h | 0 40 180 | 1 | 10 如 工 0.33 | 1 如 | 102a |80a 100n | 和 A4-01B 
0.58 | 1I10 48 180 | 1 1 10 名 工 0.3 荆 妇 10 了 180 荆 100 并 内 4-0T 卫 
0.5u | 10 | 40 180 | 工 | 410 工 0.2 |1ma 110 卫 1503 502 | Ad4-01B 
0.5 | 30 20 270 | 1 |1310m | 1 0.335 | 1 |140m 150a 130 卫 | 803 2084 | A4-01B 
0.5h | 10 ，40 150 | 1 | 40 | 0.9 0.3 1 1 13410160a |203| 403a 60n4 | 和 4-01B 
0.5 了 有 10 | 40 1T58 | 1 工 | 40 纪 0.9 0.3 工 生 10mma 1603 120 卫 | 403 60 也 入 4-01 吾 
0 工具 10 40 T | 所 丘 0,.9 0.3 工 也 10 自 |1403 中 80 导 A4-01 
0.1 」 :340 40 1 1140m | 0.9 0.3 |149ma |10m 140 中 30 和 4-01 
人 .工具 10 20 180 | 1 | 30 鱼 0.9 0.3 3 了 蕊 30fa 1402 中 6 也 上 4-01 如 
0.1 | 340 25 180 | 1 |30om | 0.9 0.3 |3 纪 |309 150a 中 35 卫 30 | 和 4-01 吕 
0. 工 只 了 0 25 180 | 工 | 30 得 0.9 0.3 3 全 30 王 |350aa 35 卫 3 位 工 4-01 也 
0.4h 1 30 25 180 11130 匀 | 0,.9 0.3 |3a |30 了 mm 1303 由 35 了 与 上 4-01 吾 


与 \DoNC win 情 


王 情 二 
心 Ce to 王 


必 王 
Cn 心 


对 好 

1 | 3DKIA1 
2 | 3DKIAT 
3 | 3DKTAT 
4 | 3DRTAZ 
5 | 3DK1A32 
6 | 3DK1A3 
7 | 3DK1A3 
8 | 3DKIB1 
9 | 3DK1B1 
10 | 3DK1B1 
11 | 3DK1B2 
12 | 3DKTB2 
13 | 3DK1B3 
14 | 3DK1TB3 
15 | 3D KTC 
16 | 3DKI1C 
17 | 3DK1D 
18 | 3DKT1D 
19 | 3DK7A 
20 | 3 了 D 玉 7 人 
21 | 3DK7D 
22 | 3DK7D 
23 | 3D 开 103 信 
24 | 3D 及 7 下 
25 | 3DKK7 了 了 
26 | 3D 民 7 世 
27 | 3DK7F 
28 | 3D 及 1033 
29 | 3DK1033 
30 | 3DK103B 
31 | 3DK7E 
32 | 3DKK7 阳 
33 | 3DR7B 
34 | 3D 玉 7 忆 
35 | 3D 区 7 已 
36 | 3DKI103B 
37 | 3D K1033 
38 | 3DKT103 了 
39 | 3DK103B 
40 | 3DK1RE 
41 | 3DK7D 
42 | 3DR7F 
43 | 3DK103C 
44 | 3DK7C 
45 | 3DK7C 
46 | 3D 改 7 
47 | 3D 攻 7 下 
48 | 3D 有 103C 
49 | 3D 玫 1030C 
50 | 3DRI103C 


下 -1312 


让 
六 


be FF 一 


DSS BGS 


Fa Fa > 


一 上 二 
人 


(A) | (A) 
10 | 50 匡 
1T0 志 | 50 志 
J0 了 也 | 50 丘 
T0 姻 | 30 王 
4140 所 | 50 锯 
10 鱼 | 50 丘 
10 包 | 502a 
0 | 50 王 
30 媚 | 50 志 
1 10Z | 50 据 
10 妈 | 50 氨 
了 0 纪 50 王 
10 包 | 50 鱼 
T0 乌 | 50 据 
JT0 卫 | 50 握 
10 卫 | 50 持 
10 刀 | 50 凶 
1 全 | S0 世 
0 生 | 50 钙 
10 人 证 350 地 
140 了 | 50 刀 
志 | 50 如 
20 生 | 50 据 
20 乌 | 50 志 
0 卫 | 50 媚 
10 钮 | 50 纪 
20 王 | 50 荆 
40 乌 | 50 弓 
20 了 | 50 芋 
20 了 王 | 50 芋 
50 卫 

10 志 | 50 搓 
40 筷 | 50 伺 
10 乌 | 50 匡 
10 垃 | 50 握 
20 鱼 | 50 卫 
20 乌 | 50 纪 
20 如 | 50 妈 
20 坦 | 50 地 
10 鳃 | 50 氏 
5 人 0 人 志 

50 志 

20 生 | 50 芋 
TI0 包 | 50 拭 
10 包 | 50 红 
10 印 | 50 匡 
TO0 笠 | 30 所 
280 二 SS0 
20801 | 3530 所 
2 证 号 门卫 


二 
之 王 


10 


ae 


人 心 仿 \、 
> > 
> 上 
DC 
AR 二 二 己 


候 
尼 
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和 衬 


所 
人 
记 : 
区 本 


(让 (A) CVD (A) 
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10 


10 
10 
10 


10 
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5.3 硅 NPN 型 小 


集 电 极 | 宗 电 极 | 发 射 匀 


集 电 根 
~ 基 极 
- 基 极 本 

反问 截 下 

击 穿 电压 纪 流 

六 (BR)EBO 

7BB | 7cso| cp 
CV)| CA) | CA) | (V) 
5 |1005 10.1R T0 
3 |100ih |0.1P 10 
3 |100i 10.1 I0 
5 |14100j 10.1 TI0 
3 |100j 110.13 了 0 
5 |100 有 | 0.1 具 TI0 
3 |1008 10.1 10 
5 |100p 10.1 六 10 
3 |100 10.1R 并 
5 |100P 10.13 10 
3 |100R |0.TE 了 
3 | 4100 愉 0.1 10 
5 |100 呈 10.1 呈 10 
3 14100101 了 0 
5 1100R 10.3 忆 10 
3 |100) 10.3p 10 
3 |11001 | 0.58 10 
5 |1100R 10.5R 10 
4 | 100ih 10.1R 10 
5 |100p 10.18 1 
3 |100h 0.1 10 
3 |100 10.18 10 
4 1100R 10 有 1 
5 |100& 10.13 ID 
号 和. 工具 10 
5 站 . 工 世 10 
5 |400R 10. I0 
和 | 100 只 | 0.1 刀 10 
了 1100 有 10.1 了 0 
| 0.1a 10 
4 | 100i 50 防 10 
4 1008 10.1E 10 
5 |1004 |0.1 民 TI0 
4 | 100R 10.1 且 10 
5 |14100& 0.1 此 工人 
4 |100 员 0.TPp 10 
4 | 100 只 |10.1m 了 0 
4 |71005 |10.1R TD 
4 |I00R | 0.1 中 40 
5 |100& |0.3 几 1T0 
4 |1100 只 | 3530 重 10 
4 |1008 | 502 TI0 
4 |1001 0.15 TI0 
4 | TI00R 0.18 了 0 
3 |I00R 10.1 有 I0 
4 |100R |10.1R 了 10 
3 |100R |0.1B 10 
4 |1I00 恨 1 0. 上 工人 
4 1100 0. 上 10 
4 | 100 | 340 二 | 所 


功率 开关 三 极 
下 

- 发 射 极 加 

芭 加 和 蕉 止 睹 

czo| 入 ce pz Fecsl Tc | asgs 

(A)》| (YY) | 也 得 | max | (YA) (VD) 
罗 相 | 也 

0.5 有 | 40 20 50 | 工 | 世 血 0.9 | 0.2 4 了 | 10140110 | 20 工 30 愤 A4-01B 工 
0.5| 10 20 50 | 工 | 340m 0.9 | 0.2 1 拉 | 10m 150m 中 503 人 A4-01 了 了 包 
0.5| 40 25 50 | 工 110m 0.9 | 0.2 1m 1 I0m |50m 中 503n 人 A4-01 昌 3 
0.5 | 10 50 100 | 工 | 10 血 0.9 | 0.2 1 姐 | TI0i |408 1103| 203 303a A4-01B 4 
0.5| 410 50 100 | 三 | 10m 0.9 | 0.2 Ta | 10 和 am |50a 由 50a 人 - A4-01B 5 
0.5hl 340 1400 180 | 工 | 40 好 0.9 |0.2 1m | 10ma 1502a 小 503 人 A4-01 了 B 6 
0.5H| 340 | 100 180 | | 410 和 0.9 | 0.2 4 垃 | 10mm |60 芋 |203| 403 60 奴 入 4-01 卫 7 
0.5| 30 20 30 | 1 | 320nm 0.9 | 0.3 1 和 | 10m 1600m |20a1403 60 荆 A4-0TB 8 
0.5h| 410 20 50 | 工 1230 了 0.9 | 0.3 1 | 10m |80a 中 1003 人 A4-01B 9 
0.5 | 40 25 50 | 工 | 320 了 0.9 |0.3 TI 镁 | 10m |80a 中 1003a 八 A4-01B 10 
0.5 有 | 10 50 100 | 奔 | 2 了 壬 0.9 | 0.3 1m | 10o 60 12032| 403 602 入 4-018 了 
0.5u| 340 50 100 | 工 | 10 耳 0.9 | 0.3 Im | 10m |80a 和 1003 人 A4-0TB 12 
0.5u| 4140 | 00 180 | 1 | 40 0.9 | 0.3 1 垃 | 10m |60a1 |203| 403 60 A4-01 了 B 3 
0.5bh| 140 | 100 180 | 1 | 10m 0.9 | 0.3 1 联 | 10m |30n 由 1003 人 A4-01B 了 14 

20 180 | 工 110 了 工 0.33 | 1 | 10m |80a 中 1803 人 A4-01B 人 
0.5| 30 20 180 ， 了 工 | 3 扣 a 和 0.35 | 1 垃 | 10m |60a |20a| 403 600 冯 A4-01 了 3 16 1 
20 180 | 1 | 10 卫 了 0.35 | 1 | 10m |80a 中 1003a 人 A4-01B I7 

0.5h| 40 20 1480 上 工 | 4340 工 0.35| Im | 10m |60a |20a|40an 003 A4-01B 18 
0.1| 10 25 270 1 工 | 世间 0.9 |0.35 | 1m | 10m |4004 140m| 803 203 19 
0.11 30 30 200 | 1 | 10m 0.9 | 0.3 Im | 10m |40am 中 80a 203 Ad4-01B 2 
0.1n| 30 30 200 | 工 」340mma 0.0 | 0.3 1m | 10m |40a 中 303 203 A4-01B 2 
0.18| 410 35 270 | 1 | 10 孟 0.9 |0.35 | 1n | 10m 40a 1400|303 20 22 
0.1h| 10 25 180 | 1 | 30m 0.9 | 0.3 3 所 | 30a |500m 中 35 了 30n 入 4-01B 23 
0.18| 10 20 180 | 1 | 30 征 (0.9 | 0.3 3 甸 | 30m 1403 由 603a A4-01B 24 
0.1h| 310 40 T 工 | 340 刀 0.9 | 0.3 Im | 10m |40a 中 80a A4-01B 25 
0.11 0 40 1 | 10 0.9 | 0.3 Im | 10m |40a 中 30 愤 A4-01B 26 
0.44| 10 20 180 | 1 | 30m 0.9 | 0.3 3 如 | 30m 40a 中 60 Ad4-01B 27 
0.1h| 30 25 180 | 工 | 30m 0.9 | 0.3 3 刀 | 30m |5 细 3 353 301 A4-01B 28 
0.1n| 340 25 180 | 1 | 30m 0.9 |.0.3 3 了 | 30 也 |502 中 353 303 A4-01B 29 
0.18| 340 25 180 | | 30 妈 0.9 | 0.3 3 | 30 科 150a 中 35a A4-01B 30 
0.15| 40 60 工 | 10 纪 0.9 |0.33| 1ma |10m |30a 中 80a 人 A4-013 31 
0.1 | 10 25 270 | 工 | 10 了 am 0.9 |0.35 | Im | 10m |40a 140a| 803 20 3 32 
0.1Ph| 10 30 200 | 工 | 10 0.9 | 0.3 Im | 10am 1403 中 80 工 201 A4-01B 33 
0.1p| 40 23 270 | 1 | 10 姻 0.9 |0.35 | 4m |10m |40na 140ma| 30a 20 卫 34 
0.1h| 30 30 200 | 工 | 40 0.9 |0.3 1 绊 | 10mm |40a 中 30 荆 203 A4-018 35 
0.1&| 40 25 180 | 1 | 30m 0.9 | 0.3 3 联 | 30 科 150a 中 35 工 303 A4-01B 36 
0.1| 40 25 180 | 1 | 30 匡 0.9 | 0.3 3 | 30m 150a 小 35 3 30a A4-01B 37 
0.1| 410 25 180 1 工 | 30a 0.9 |10.3 3 乌 | 30 锯 150 33 卫 30 工 A4-01B 38 
0.1n| 30 25 180 | 工 | 30 0.9 | 0.3 3 也 | 30 巴 1502 35 3 30a A4-01B 39 
0.5u | 40 40 150 | 1 | 10 和 1 0.35 | 1 110m |60a |20nj 40 6003 人 4-01 卫 40 
0.1u| 10 60 1 | 10 和 0.9 |10.33 | 1 | 10tn |40n 和 908 八 和 4-01 也 41 
0.1n| 140 60 工 | 10 和 0.9 |0.35 | 1 所 |10m 130m 由 80 人 A4-01 了 42 
0.1Ri 10 25 180 | 1 | 30 细 0.9 10.3 3 了 | 30z |50m 册 335 3 303 A4-01B 43 
0.1h| 10 25 270 | 1 | 40z 0.9 |0.35 | 1 和 |340m 140a 140a4| 80a 20a 44 
0.1k| 340 30 200 | 1 | 40 茵 0.9 | 0.3 1zm | 10m |402 中 80a 20a A4-01B 45 
0.1b| 410 | 25 270 | 丰 | 40m 0.9 |0.33| fm |10m |40a |40a|80a 203 了 46 
0.1k| 10 30 200 | 1 | 了 0 了 0.9 | 0.3 TI 坦 | 10mm |40n 由 30 甘 2032 人 4-01 了 B 47 
0.1 | 410 25 180 | 工 | 30m 0.9 | 0.3 3 巩 | 30i |50m 中 351 30 全 A4-01 了 48 
0.1h| 10 25 480 | 1 | 30 0.9 | 0.3 32r | 30m |50n 中 25a 30a A.4-01 忆 49 
0.1R| 10 23 180 | 1 | 30 生 8.9 10.3 3 坦 | 30 生 |50 和 35a 30a A.4-01 忆 50 


-一 一 一 


om 


在-1313 


3 用 103C 
3 了 D 玫 7C 
3 了 民 7 下 上 
3D 及 103C 
3 也 反 103C 
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300 卫 | 300M 
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300 鱼 | 300M 
300 生 | 300M 
300 卫 | 300M 


320M 
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500M 
500M 
500M 


300 二 
300 焉 
300 垩 
300 锌 
300 纽 


300M 
3500M 
4150M 
150 了 
150M 


300 对 
300M 
300 了 


30M 


360 地 
360 弓 
400 地 
400 地 
400 王 


4001 | 
400 人 地 
400 坦 
300 弓 
3500 纠 


80M 
80M 
890M 
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0 租 


20 姐 
20 但 
20 珀 
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0 应 


20 盾 
IUD 于 
了 0D 扎 
20 凶 
20 红 


10 纪 
了 好 
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5.3 硅 NPN 型 小 


! 


集 电极 伐 趾 极 发 射 极 
- 基 极 - 发 射 极 -~ 基 极 
击 穿 电 让 | 击 穿 电 讨 | 击 察 导电 
三 CBRyCBO | 玉 (BRICEO | 矿 CapyPBO 
了 rc Tc 了 B8 
(YY (AAA)》 
梧 
6 | 109H1 43 1 1002 4 11008 
00 45 3 
00 45 9 
6f0 | 00081145 |100R 4 |100b 
60 1 411600145 |1 100 | 4 1 100 
60 45 人 4 
50 | 1008 | 40 11001 5 4100 
20 友 
20 了 才 
20 | 100 品 | 15 | 100 愉 4 |100 只 
20 | 100pn| 51434001 4 11008 
20 | 100 有 | 415 |11008 | 4 1100 失 
多 JT00 | 13 1 43400424 4 1100p 
20 | 100 呈 | 了 1 4100 | 4 11008 
20 | 1004k| 15 14100814 1100 
20 11909081 33 1100P 1 4 1100P 
| 1004u1 15 11004 1 4 100 
30 | 100 | 1419 1400P 1 4 1100R 
20 | T09& | 45 13410014 1100m 
20 | 109 站 | 45 | 100 瑟 和 | 00 只 
390 | 100 呈 25 | 00 丸 1700 呈 
蝇 09008125 | 4100 1 4 1005 
30 | 100 员 | 25 | 1400 | 4 | 100 卫 
30 25S 不 
38 | 100 中 | 25 1 41004 4 100R 
30 23 帮 
3 T00 只 | 25 14100 员 了 1100 吕 
30 1 1008123 14100514 13410088 
30 | 100 | 23 1408 有 | TO00 世 
30 | 00 员 | 25 14140082 | 4 1100 
23 | 100 只 | 19 | 1100 只 如 | 100 纪 
25 了 六 | 5 1 上 | 3 工 0 此 
| 20 | 109 呈 | 45 | 200 4 | 109 
20 | 100 六 | 335 | 41003 | 4 131005 
35 00 册 | 25 | 100 只 入 | 了 100 攻 
4 10 肌 | 20 10 刀 | 号 10 
双 了 及 | 开 3 10 了 | 5 10 只 
3S0 | 300p 30 13409016 1100 呈 
70 | I004 1 40 100 呈 0 | TI00 只 
920 | 100 员 | 50 | 100 6 14100p 
3S0 | 100 呈 | 30 1400 6 1 100 
3f{ 1090 吧 | 49 1 00 6 |1100 也 
50 | 1008 SO 1 43400617100 
100 | 00R 09 190 5 1100 呈 
15 50 上 | 10 5390 9 530 县 
TS 10 1200 吕 红 | TI00 呈 
于 10 1 .00 中 50 只 
册 5 10 1 105 也 号 30 只 
了 TS 0 | 190 人 50 上 
本 了 并 9 和 到 总 D 


集 电 极 
-~ 基 极 
反问 截止 
也 流 
Tcso | 入 ca 
(A)| (VD) 
0.1 上 | 60 
0.1R | 410 
0.1& | 10 
0.1P | 40 
0. 工 只 T0 
10.1n | 10 
0.1h | 410 
0.I 具 10 
0.18 | 340 
和 10 
0 .工具 410 
0. 工 上 10 
0. 工具 10 
0 .1 10 
10.18 | 410 
0.1 | 10 
0.1 有 | 工 
0.1PR | 140 
0 ,工人 工 
0 .工具 I0 
0 .ER 灿 
,上 工 
10.1U | 工 
0. 届 工 
0.1 | 340 
0.14 | 10 
0. 工 上 了 
| 0. 工具 10 
0 .工具 1 
10.1u | 40 
an 10 
10. 了 世 
0 .工具 了 0 
.TI 230 
f. 工 几 了 0 
0.3) | 20 
0.31 | 2 
了 0 工 10 
103 10 
1 103 10 
40 了 工 
3， 工 
TIT0 3 JU 
1 410 | 30 
5 有 10 
工具 工 
3 及 了 0 
1 
号 其 了 
9 只 二 


千 电 极 电 流 前 亿 和 | 工 1 焉 | 痊 下 
- 发 射 裤 _。 问 基 | 退 | 内 | 旗 
放 大 
反问 城下 讨 时 | 时 时 时 
腊 演 系 数 降 压 降 问 | 河 间 问 
RE SS 卫 人 
Tcgol 矿 cF 瑚 F 瑟 Jrep Tc | 大 ppgs | 大 cpgsl 78 7C 好 4 帮 夺 
(A) | (VY) amnin | max |(7)|(A) CCV) VD ICA) As Cs (s) 1150as) 
0.1h | 45 25 | 1 |30 | 0.9 0.3| 3m |30m 3503 中 350 |30a | A4-01B 1 
0.1k | 3410 40 1 1 | 10m | 0.9 0.3 | 了 Im |10m 1403a 路 80aa A4-01BB 2 
0.1hh | I 40 1 |10m | 0.9 03| fm|tom |40a 中 30an A4-01B 3 
DIE | 40 25 |180 11 |130m | 0.9 0.3 | 3 纪 | 30 刀 |50a 30a |30n | A4-01B 4 
0.1& | 40 25 |180 11 130m | 0.9 0.3| 3m | 30am 130 中 35a |30a | A4-01B 5 
0.T | 10 25 1180 |1 |130m | 0.9 0.3 | 3 |30 |50 了 由 35 了 A4-01B 6 
0.1R | 工 20 |4180 |1 |30mn | 0.9 0.3| 3 |30m 1403 中 60 荆 4A4-01B 7 
0.1& | 2340 25 |180 |1 130m | 0.9 0.3| 3m |30m |40a 30a 上 4-01 卫 8 
0.1T 1 10 25 |180 11 130m | 0.9 0.3 | 3m | 30m |40a 由 TS 了 上 4-01B 9 
0.1h | 10 25 1180 | 1 |302| 0.9 0.3 | 3 |30mm |40a 中 15a | 20a | A4-01B 10 
0.fth | 10 25 1180 |1 |30m | 0.9 0.3 | 3 | 30m 30na |20a | A4-01B 11 
0.Th | I 25 180 | 1 130om | 0.9 03 | 3m | 30ma 15a |20a | Ad4-01B 12 
0.1 | 25 |180 |1 |30m | 0.9 0.3| 3 |30m 1408 中 ， 300 |20na | 上 A4-01B 13 
0.1 0 25 |180 11 1130 | 0.9 0.3| 3m | 30m |40aa Ts5a |20n | A4-018 14 
0.1i | 310 25 1 |30m | 0.9 0.3 | 3m |30m |40n 由 30n | 20a | 4-01 了 3 15 
0.T | 10 235 |14180 |1 |130m | 0.9 0.3 | 3 | 30m 140a 由 15a2 |20a | 上 A4-01B 16 
0.1 0 25 |180 11130ama | 0.9 0.3| 3am |30m |40 册 300 |200a | A4-01B 17 
0.1R f 23 |180 |1 工 |30 | 0.9 0.3| 3 |30m |40n 中 4153a | 20na | A4-01B 18 
0.1 1 10 25 1 4180 11 130m | 0.9 0.3 | 3m ;30am |20n 30a |20a | 点 4-018 19 
0.1R | 1 25 |180 1 130m | 0.9 03| 3m |30tm 1208 135n |20n | A4-01B 20 
0.1 | 10 25 |4180 11 130o | 0.9 03 | 3fa | 30a |203 30a | 20a | 上 4-01B 21 
0.1 | 320 235 |180 11 130m | 0.9 0.3 | 3am | 30m |20a 13n |20a | 二 4-01B 2 
0.1h | 10 25 | 18 1 |30m| 09 013 | 3im |30a |40 卫 中 30a |20a | 4-01B 23 
0.1h | 410 25 | 180 | 1 |30 和 ma .9 0.3 | 3 二 | 30 科 |40a 中 30a A4-01 24 
0.1h | 410 235 |180 11 130ma | 0.9 0.3 | 3m |30m 140n 让 458 | 20a | A4-01B 25 
| 
0.1 40 235 |180 ,1 |130m | 0.9 0.3 | 3m |30m 40 中 45 世 A4-01B 26 
0.18 1 340 25 | 180 ,4 130m | 0.9 0.3 | 3 也 | 30a 30a 202 | A4-01 瑟 27 
0.1TR | 340 25 1780 | 1 130m | 0.9 0.3 | 3am | 30aa 13n0 | 20ma | 和 4-01 吾 28 
0.1 | 340 25 |3480 | 1 130ma | 0.9 0.3 | 3 和 |30m 14031 中 30a |20a | 和 4-01B 29 
0.1A | 10 25 |18 |1 30om | 0.9 0.3 | 3 生 | 30mma |40a 中 15a |20ma | 4-01B 30 
| 1 
0 10|1301200 11 | 10m | 4.0 0.5| 1m |10mm 40n 180a 人 上 4-01 了 31 
0.1h | 10 23 |180 | 1 1310m 1 1 035| fm jlgom ls0a la 4130a 150a | A4-01B | 32 
0.18 | 19 25 |180 11 130m | 0.9 0.3 | 3 血 | 30 和 m |120 了 中 45 | 10a | 和 4-018B 33 
0.1R | 340 25 |180 11 |130m | 0.9 0.3 | 3 |30zm |20m 10a |10a | 各 4-01BB 34 
0 10 12 418 1 |30m | 09 0.3 | 3 和 | 30a 1 203 中 20nm | 10a | Ad4-01B 33 
40 11 110m | 0.85 0.2 tm|10m |20z 4008 140 点 4-0183 | 36 
40 工 10 名 0.85 0.2 工 得 | 1 组 | 12 48 3 了 8 卫 鼎 4-01 也 37 
| 23 |400 110 | 10m | 1.5 0.8 | 35m 1230m 125a |10a 225a | 60a | 4-01B 38 
25 |400 |10 | 4140 | 31.5 0 8 | 25ma |250zm 125a |10a| 225a |60a | 4A4-01B 39 
23 | 400 0 110m | 1.5 0.8 |25m |250m 125m |10a| 2235a | 60a | 和 4-01B 40 
23 400 118 了 0 诅 上 .5 0.8 |125 刘 1230 如 1 29 0 223 呈 60 皇 内 4-01 轧 41 
25 |43400 10 110ma | 1.5 0.8 | 25a |250 人 |250 |iDal2250 160a | 44-01RB 42 
25 |400 lt0 1346m | 1.5 0.8 | 25 钮 |250 志 25a |10a| 225a |60a | Ad4-01B 43 
10P | 30 20 | 130 1200 细 了 30aa | 50@ |20a |30al 120na |30a | 各 4-02C 44 
f0 | 410 20 1200 11 150 | 2 开 5 各 | 50 宇 点 4-02 马 45 
420 340 | 知 1 1150 1 0.5 | Sm | 50 姻 | A4-02B8 | 46 
了 0 上 10 20 f 30 了 型 了 1 SI | 50 荆 A4-02C 47 
10i | 410 20 | 200 | 1 | 50m | 2 1 5 志 | 吕 组 去 4-02 呈 48 
fT0i | 1 乱 1 | 50m | 3 证 5 姻 | 50 阵 上 4-02C | 49 
40 | 10 1 30 1150 11 |50m | 2 工 Sm | 50m A4-02C 50 
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5。.3 硅 NPN 型 小 


最 特 征 最 最 热 集 电极 集 电报 发 射 极 集 电极 
序 型 大 大 | 人 
耗 多 | 商 二 
芝 由 | 续 反 宇 截止 
罕 频 汐 流 温 阻 击 穿 电压 | 齐 穿 电压 | 者 穿 电 肘 电 流 
矿 (BR)CBO | 矿 (BR)CEO | 矿 CBR) BE50 相 
到 Pow| 亲 7rcegl zc Tea 17 斑 寺 人 3 7Tpm | 7c8o | 太 ces 
( 鸭 ) | (Hz) | CCV) | (ATCA CO CC VCA) YI CA ICVDOTCA) CA) 1 (TY) 
工 3DK8A. 500 刀 | 80M 10 50 芭 | 600 志 | 175 25 | 30 11201508 3 50 下 5 防 10 
2 3DRKR8G 500m | 100M 10 50zmn | 600 妞 | 175 20 | 50R131493 1 50 14 50j 上 40 有 未 由 
3 3D 玫 8G 500zn | 100M 10 50 记 | 600 妃 | 175 20 | 50 11008 114 508 | 10 刀 1I0 
4 3D 有 8G 500z | 100M TI0 50mm |600 妞 | 175 20 | 50 1 13 11000814 50 有 | 108 10 
5 3 了 及 8C 500 了 好 | 了 00M 10 50 垃 | 200 也 | 175 25 | 508 | 20 |100R | 5 50 卫 5 其 10 
1 各 3DRK8C 500 志 | 100M 10 509 |600 刀 | 170 25 | 100p |120 |1200814 4100 了 荆 业 1 
7 3D 玉 8C 500fa | 100M 10 50 伍 | 600 弓 | 4175 25 | 50 六 | 20 |100m | 5 50 六 5 了 扣 1I0 
8 3DK8C 500 世 | 100M 0 50 纪 | 600 名 | 175 25 5S08 120 1100 | 5 3S0 上 5 也 10 
9 3 了 及 8C 5S00m | 100M 1 50 了 | 600 锯 | 175 25 | 50E | 20 1100H | 5 5 芒 5 共 10 
TD 3D 开 8C 500m | 100M 10 50 志 | 600 握 | 175 25 50 上 | 20 |100 愉 | 5 50 也 5 有 TI0 
了 工 3PDKE8C 500 纽 | 100M T9 3 组 | 600 纽 | 175 25 | 100p | 20 1200hh | 6.5| 100 1 0.1 0 
了 12 3 了 D 有 8D 500 如 | 100M 10 50 匀 | 200 蔚 | 175 23 | 二 50 | 20 |1100R | 3 50 玉 | 0.5 及 10 
于 和 3 了 DRK8D 500za | 100M 10 50 了 3 | 600 1170 25 | 100p | 20 1200 4 |1100i |0.5 几 10 
14 3 也 到 8D 500 世 | 100M 工 5S0m |5600 卫 | 175 25 50 具 | 20 |100 只 | 9 50 玉 |0.5 具 0 
| 15 3 吕 人 8D 500 世 | 100M 10 50 如 | 600 卫 | 175 25 | 50 | 20 1100 呈 15 503 5: 0.5 410 
16 3D 天 8D 500 也 | 100M 10 50 纪 | 600 弓 | 175 295 503 | 20 |100A | 5 50j 0.5 肥 TI0 
IT7 3 了 D 久 8D 300za | 100M 工 50 雪 | 600 红 | 175 25 | 50k120 1100h 15 50i |0.5 了 有 0 
18 3 了 有 8D 500 也 | 100M 工人 50 垃 |600 垃 | 175 25 | 100PR | 20 | 200 6.5| 100i 10.1 几 10 
T9 3 也 人 8 忆 500 卫 | 100M 0 50 如 | 200 纪 | 175 25 | 50 201100 5 50 0.5 呈 10 
20 3DK8S8E | 500z | 100M 1 1 50m 1600 世 | 170 23 1100 只 | 20 1200814 13100310.5 旧 T0 
21 3 也 开 8 世 500zn | 100M 了 0 50 鱼 |600 刀 | 175 25 | 50 1201100 | 5 50R |0.5m 10 
| 22 3 了 及 8 下 500m | 100 末 工 0 50 弓 | 600 刀 | 175 23 SP | 201100 只 | 5 50 共 上 9.5 纪 10 
23 3 了 及 8 孔 500 妞 | 100M 10 5S0 刀 1600 和 | 175 25 508 | 20 1100 只 | 9? 50 取 |0.5 其 10 
24 3DRES8EE 500t | 100M 了 502 1600 弓 | 175 25 | 50120 1100 | 3 3S0 且 | 0.5 吕 I0 
25 3DDR8E 500 了 | 100M 工 50 芋 | 600 生 1173 235 | 500p | 20 1280 只 | 6.5| 100 只 0. 10 
| 26 3 了 D 玫 8EF 5009a | 100M 了 50 划 | 200 妇 | 175 25 | 5 下 | 2011008 13 50i | 0.5 睛 了 0 
2 3 孟 玫 8 500 握 | 100M 了 50 坦 | 600 组 | 170 25 1 108i| 20 1280h | 5 400 到 | 0.5 忆 了 0 
28 3 了 开 8E 500 切 | 100M 30 50 刀 16060 刀 | 175 25 30 20 100 SS 503 |0.35 只 10 
29 3 了 到 8 500 印 | 100M 了 S0 了 |600 韦 | 175 25 50| 201100R | 3 50 六 | 0.5 上 [0 
30 3 有 D 玫 8EF 500 包 | TI00M 9 50 阻 | 600 志 | 175 25 SG 20 1160 吧 | 5 350 有 | 0.5 只 TI0 
| 31 3 了 及 8 500 刀 | 4100M 10 5S0 吉 | 600 志 |175 25 | 50 | 2011060 呈 | 3 50 下 10.5 只 10 
32 3DK8E 500 刀 | 100M 10 50 珀 | 600 刀 | 175 25 |100p| 20 1200 6.5 100p 10.1 工 0 
| 33 3 了 D 久 8G 5S00fa | 100M 10 50 |600 志 | 175 30 1 56 25 11908 | 3 503 | 0.1 县 10 
4 34 3D 玉 8 500 妞 | 100M 50 弓 | 600 刀 | 4150 50 1098 | 4 100 有 | 5 100j 上 0.5 具 了 0 
33 3 也 必 8F 500 了 垃 | 100M 工 50 刀 | 600 志 | 150 60 | 08 只 | 50 1100p | 5 1003 10.35 有 10 
| 36 3DK8A. 500 弓 | 150M 0 50 霹 | 6008 区 中 50 | 10 T0 扰 |23 50 攻 及 了 9 
37 3 也 攻 8ER 500 卫 | 150M 0 50 刀 1600ta 1 1793 分 50 并 | TI 10 | 5 508 10.355 T0 
38 3 了 DRK8E 500 刀 | 150M 0 50 刀 | 600 志 | 173 学 号 50 忆 | 15 10 有 | 5 50 上 |0.5 吕 1I10 
39 3 昌 开 3 了 500m | 150MM 10 50 弓 | 600 175 20 | 1008 1 35 |100 只 4 11003 0.5 工 0 
40 3 也 玫 3 下 5S00m | 1S0M 1 50zi |600 175 20 | 100p 1 35 13419008 | 4 1003 0.5 上 其 了 0 
| 41 3DHK3R | 500 世 | 150M | 10 | 50 了 |600 了 | 175 20 13100313100814 13008 10.5 | 340 
42 3 了 玫 8A. 500m | 150M 工 SO0nL 200m | 175 T00 | TI5 | 100 上 六 | 5 了 400 站 | 0.2 呈 0 
43 3 了 有 开 8D 500mm | 150M 10 509 |200 刀 | 175 20 | 100P | 415 |100 | 5 |4100 10.28 10 
44 3 有 8A 5002 | 150M 10 50 纽 | 200 姐 | 175 20 工 5 5 
好 5 3DD 必 8C 500m | 150M 10 30 入 60a | 175 26 | 1005 15 | 41406031 5 JT00 只 工 关 20 
45 3DK8D 500za | 150 和 三 10 50fn |200 志 | 175 20 5 5 
47 3 了 TDK8B 500imn | 150M 10 50 红 60 蔚 | 1753 38 |1008 1 20 1100B | 5 100 只 下 入 20 
48 3D 玫 8 500 刀 | 150 太 10 50 所 60 坦 | 175 30 | 100 | 20 14110015 1100R 工法 20 
49 3 了 天 3A 500 妈 | 150M 10 S0 | 000 表 | 175 30 1100p 20 1100 | 35 100 忆 |10.5 上 总 TI0 
5 3 也 开 33B 3500m | 150M 10 50 也 1600 生 | 175 30 | 100 有 | 20 |100p 5 1100R |0.5 且 10 


反问 裁 焉 
号 完 
JecFEo | 太 cz 
(A) | (V) 
104| 19 
2081 10 
205| 0 
2081 开 0 
TI0| 310 
TO II0 
14105| 10 
IT0h| 10 
10 | 0 
108 10 
0.13| 10 
0.5 | 410 
工 上 | 10 
0.5 呈 | 0 
0.5 几 | 410 
0.35 共 | 10 
0.5 愉 | TI0 
0.Thl 10 
0.5 | TI0 
104| 10 
.5 有 | 0 
0.S8a| II0 
0.5 乒 | 工 
.5 有 | 419 
江上 | 
0.5 六 | 10 
.3 只 | 工 
| 工 呈 | 40 
0.5 呈 | 了 0 
0.5 有 | 10 
.5 10 
0. 工 | 了 
0.1 有 人 0 
下 | 了 0 
工 上 了 0 
10| 0 
了 二 | 了 0 
和 
0.5 广 | 工 
0.si | 10 
0.5R | 攻 
0.53| 10 
.5 用 | 工 
0.5 了 
工具 | 0 
.5 0 
工 上 | 10 
工 下 | 30 
0.51 | 10 
和.5 呈 | 30 


之 ww 二 呈 


en 


hh 


压 


降 


三 5PS 
(Y) 


睛 天 关上 并 
Go 


上 | 延 | 存 ' | 下 
外 序 
升 退 岂 到 
时 凤 时 .| 习 
压 降 困 国 | 河 地 
六 czs | 13 xce 打 纪 几 好 
形 续 
(V) |(A) (A)| (3s) |(s)| (s) 1(0s) 
0.4 5 垃 | 50ta | 80 1031 1800 |1000| A4-02C 艺 
0.4 | 5ma| 50 了 A4-02C 和 
0.4 | 5 50 刀 | 30a 103| 63 5a|l Ad4-0LB 3 
0.5 |5tn|l 50m |t003a 中 1003 入 A4-020C 才 
0.4 |5amam| sS0m | 30a ?50a |100a| A4-02B 5 
0.5 5 和 | 50 切 | 403 巾 2s03 人 A4-028 6 
0.4 | 5 十 | 50m | 390 芋 104| 1508 |1080a| A4-92C 了 7 
0.4 | 5m| 50m | 30 108a| 41s0na |100a3a| 和 A4-02C 8 
0.4 | 5 芋 | 30 姻 | 303 10a| 150a 1t00a AAA4-02C 9 
0.4 | 5 税 | 50 生 | 30 1083| 1503a |f00n0| A4-02B | 1410 
0.1 | 5m| 50m | 40n 2303 人 A4-02C | 皇 
0.4 1 5 和 | 50 弓 ， 150a |t00na| 和 4-02 了 | 12 
0.5 | 5| 50 科 | 40a 中 2503a 人 A4-02B | 13 
0.4 | 5 弛 | 50 刀 | 30 了 1081 450 |1000a| A4-02C 1 414 
0.4 | 5 耳 | 50 和 | 30 10a3| 1503a |100a| Ad4-02C 15 
0.4 | 5 刀 | 50 纪 | 30 工 10 拉 | 1500m0 |10001 A4-02C | 16 
0.4 | 5 了 | S0m | 303 103a| 150a |1000| Ad4-02 了 3 | 17 
0.1 | 5 御 | 50 刀 | 401 中 | 150 芋 人 A4-02C | 48 
0.4 |] 5 年 | 50 姻 | 120a |50a| Ad4-02B | 19 
0.35 | 5oal 50m | 40a 小 1303 人 A4-02B | 20 
0.4 | 5 地 | 509a | 30 卫 4 下 | 了 28 3 503| 友 4-02C 2 
0.4 |5| S0m | 30a 1 120a 50a| A4-02C 122 
0.4 | 5 息 | 50 担 | 303 10a| 1208 |500| Ad-02C | 23 
0.4 |5m| 50zm | 303 103| 120a | 50na| Ad-028B | 24 
0.1 | 5 50m | 40 卫 中 470a 从 | A4-02C | 25 
0.4 | 5 匡 | 50 了 60 50a| A4-02 了 | 26 
0.5 15a| 50 志 | 40 怀 和 310a 人 A4-02 了 | 27 
0.4 | 5 亚 | 50 弓 | 30a 108|1 6 的 50n| Ad4-02C | 28 
0.4 | 5 亚 | 50m | 303 103| 6084 150al| A4-02C | 291 
0.4 52| 50m | 303 10 且 | 683 500| Ad4-02C 30 
0.4 |5 生 | 50 如 | 300 11103604 |508| 太 4-028B | 31 
0.1f | 5 和 | 50 雪 | 40 人 中 1103 从 A4-02C | 32 
0.4 | 5om| 50m | 30z 10 了 | 60 50n| A4-02C | 33 
0.4 | 5 和 位 | 50 世 | 303 100| 120a | 50n0| 4A4-02C | 34| 
0.4 | 5m| 50m | 30a 10n| 120a | 500| Ad4-02C 135 | 
工 5 垃 | 50 妈 | 803 180a |100a| 4A4-02C | 36 
0.3 |5m| 50ma | 30a 1203na | 50a| A4-02C | 37 
0.3 | 5 验 | 5 二 | 303 60a |50na| A4-02C |138 
0.35 | 5 职 | 50 坦 | 403 中 1103a 人 有 4-02 有 有 | 39 1 
0.5 Sm 50ma | 40a 中 170310 人 人 4-02 也 40 
0.5 | 5m| 5S0m | 908 山 250 na 人 太 4-02 了 3 | 41 
0.4 | 5 细 | 50m | 40a 中 100 攻 500| 和 4-02B | 42 
0.4 | 5 班 | 50 开 | 4 几 号 人 卫 50n0| Ad4-02B | 43 
0.4 | 5a| 50m | 403 外 1403 A4-02C | 44 
.5 |30m|300m | 408 中 180n |60a| Ad4-02B | 45 
0.4 | 5 垃 | S50m | 403 中 S0 拉 A4-02C |46 
0.5 |30 姑 |300gma | 403 由 200a |60n A4-02B 147 
0.5 |30ia|300m | 40 莽 中 180a | 60a| A4-02B 148 
0.4 | 5 如 | 50mm | 40 中 11039 人 A4-02B | 49 
0.4 15m| s0m | 40a 由 170a 人 A4-028B | 50 
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5. 开 天 


5.3 硅 NPN 型 小 


RE Te 
二 最 特 征 最 | 最 | 热 | 集 电 航 | 集 电 角 | 发 射 极 | 集 电 报 
序 独 | 大 火 | 
耗 人 允 | 次 | ” 基 极 
项 许 ~” 极 -~ 发 射 报 基 极 
了 反 庶 裁 止 
上 现 | 
| 率 闫 率 流 | 温 了 下 击 穿 电压 | 埋 罕 电压 | 让 窗 电 压 电 流 
让 广 CBR)CBO 六 (3R)CEO | 矿 (3R) PEBO 
本 Pei Frcpgl lc 17c 7 届 rom | 天 亢 Tc5so | 大 cp 
| (页 ) | (zy VCA) ICAO TY CA TY CA YA CA) (CCVY) 
工 3 了 DRK3C 500 刀 | 150M 10 50 地 |600 刀 | 175 30 |1005 120 14100R|1 5 100 只 10.5 上 了 
2 3 也 玫 有 8 5002 | 150M II0 50 人 入 |600 所 | 175 25 50 206 | 100j | 5 50 皮 3 了 了 9 
3 3 了 KK8A S00m | 150M 了 0 50 |600 刀 | 175 25 | 50&1201100 | 5 30 用 5 县 40 
帮 3 了 下 8A 500 刀 | 150M 600 志 | 173 30 | 508 120 1100 靖 | 5 50 8 马 甩 工 0 
9 3 也 及 8A 5003a | 150M 8 50 刀 | 600 刀 | 175 30 | 1008 上 20 1100pP | 5 14100 2 有 10 
6 3D 玫 8B 500 刀 | 150M 0 50 全 | 600 纪 | 175 30 11100120 | 37100535 11005 2 忆 10 
7 3D8C 5002 | 150M TO 50 |600 纽 | 175 25 50|20 1100 | 5 50 此 5 攻 10 
多 3DK8C 500 握 | 150M 1 50 纪 | 600 芋 | 175 23 | 508120|1 50 呈 | 5 30 瞩 呈 有 了 If 
9 3 了 天 8C 500 妇 | 150M 600 弓 | 175 25 | 508 20 1100 上 | S 80 此 号 用 TD0 
10，3BD 有 K8C 500m | 150M 10 5S0 志 | 600 担 | 175 30 | 1005 | 20 1100 有 | 3 1400 愉 2 用 190 
1 3D 玫 8D 500 刀 | 150M 了 0 50 组 |600 筷 | 175 25 50 只 | 20 |100 只 | 5 50 有 10.5 吕 了 0 
| TI2 3 了 KK8D 500a | 150M T0 50 志 |600 弓 |] 4175 23 | 508|1201 50R | 5 50 只 |0.5 此 10 
13 3 天 8D 500 伺 | 150M 600 人 三 | 175 23 | 50j 20 1100 中 | S 5S0D |0.5 线 | 了 9 
14 3 了 D 有 8D 500 妇 | 150 了 10 50 1600 织 | 175 30 1100 只 | 20 1100R 5 34100810.5 且 了 0 
5 3D 玉 8 瑟 500 弓 | 150M 二 0 50m 1000 了 | 175 25 | 508|1201 50R| S 5S0 员 0.5 只 10 
6 3D 玫 8EE 500 纪 | 150M 10 50m |600ma | 175 25 50j | 20 1100RR | 5 50 上 |10.5 只 II0 
开 7 3D 居 8 500mm | 150M 600 志 | 175 25 | 50R1201100P | 3 5 | 0.5 妈 
8 3 了 天 8E 500m 13450M 10 50fa |6860 组 | 175 30 1100 有 | 20 |11008 | 5 1 190 及 11 有 .5 疙 49 
19 3DK8E 500m8 | 150M 10 S0m |600 志 | 175 25 | 5081201 850 | 5 50 只 | 和 .5 县 T0 
20 3D 玫 8 下 500 科 | 150M 工 50 纪 |686 垢 | 175 25 | 501201100 5 50B 10.SR 了 
2 3DRKS8F 500 纪 1 150 于 600Ia | 175 23 1 50R1201100 上 3 5S0105RI 410 
22 | 3 了 入 8RE 500 科 | 150M 19 1350 纪 1600 红 | 175 30 | 100 中 | 2 1005 | 535 14340010.5 10 
23 | 3DK8A |500om|150M | 10 50m | 600m | 175 | 30 | 100 120 11008 5 | 100 | 2 10 
24 3 也 必 8B 3S00 妇 | 150M 10 50f |690 近 | 4175 30 11100120 1100513 14008 他 几 工 
25 3 了 pb 玫 8C 500 了 | 150M 10 50 坦 |080 弓 | 175 235 50 | 20 11141008 5 50 六 号 此 0 
26 3 了 TD 玫 8C 500m | 150M 1 S0 手 |600 刘 | 173 30 | 100 呈 1 20 14100813 |1400P 纺 冯 4 
27 3 了 下 8 500 芭 | 1S0M 0 50 了 也 |680 垃 | 175 25 50ih | 28 |14100 和 | 5 50 有 8 10.5 了 h 了 8 
28 1 3DK8TD 500 刀 | 150MM 140 508 |600 枉 | 173 30 |100& 120 13400 有 3 1100 到 16.5 10 
29 3DK8E 500tm | 150M 0 50 科 | 600 人 得 | 175 30 11900120 47100135 1008 0.5 且 10 
30 3 和 下 8E 5s00 了 | 4150M 10 50 贡 |680 开 |175 30 1100 有 | 20 13100RR 5 14100 10.5 臣 了 
31 3 也 区 8 了 500 妈 | 150M TI0 50 组 |200 韦 | 175 40 17400 只 | 30 100 有 SS 11410030.2 具 0 
32 3 也 改 8 卫 500ta | 150 碍 10 50t | 200 廿 | 175 40 1100 只 | 30 131008 | 5 113100 吧 0.2 忆 I0 
33 3D 玫 8B 500 了 | 150M 10 50 拉 |200 生 | 1475 40 30 瑟 
34 3 也 开 8 瑟 500za | 150M 10 50 了 于 |200 了 | 175 40 30 SS 
1 35 3 也 政 8 了 500 妈 | 150M 了 0 Sm | 206 科 | 175 6 有 0 呈 
36| 3DK8C | 500m 1450M | 10 |50m |200m|175| 60 45 5 
37 3 也 玫 8C 500m | 150M 了 I0 50 人 也 | 200 皇 | 175 600 |100 呈 | 45 0908k 5 14100p10.2 10 
38 | 3DK2C1L |500m |200M 10 |50 人 |200 生 | 175 20 |100 上 | 15 |1004 4 10010.5 | 410 
1 39 | 3 了 KK2C2 |1500m | 200M 10 50 王 | 200 旭 | 175 20 1400 县 145 |1068 4 141410010.5R I0 
40 3 了 有 203 1500 刀 1200 对 T0 50 垃 1200 角 | 175 20 |100 | 和 11008 | 4 1100 昌 10.5 只 10 
1 4 3DK2A1L 1500m | 200M I0 50 刀 |200 珀 | 175 30 |100RR125 11008 4 11100 有 10.5 只 10 
42 3DK2A2 |15009 200M 0 50 妞 |208 雹 1175 | 30 13400R 125 1100 呈 | 4 11008 10.5 忆 了 
43 3 了 DK2A3 |1500m |200M 10 50 弓 | 200 表 | 175 3 100 有 | 23 1108 下 | 和 |1100 芭 0.5 中 了 于 
44 3D 玫 2B1 |500 了 | 200M 人 50t |200 卫 | 175 3 00i | 235 1100 呈 | 4 13100 区 10.5 且 10 
1 45 3DK2B2 |500f 表 | 200M | 30 50 | 200 钮 | 175 30 | 400 外 125 | 400 有 | 1414008180.5| 琶 
| 
46 3DK2B33 |1500t | 200M 10 50 切 | 200 刀 |175 1 30 | 100 有 | 25 1100 呈 | 4 14100 呈 10.5 甩 T0 
47 | 3DK2A3 |560 如 |200M | 10 | 50 血 | 200za | 3150 30 | 100 | 25 |100 | 5 14100105 1 
48 3PDK28B33 1500z | 200M 10 S0 垃 |2800 纽 | 8 人 0 ， 0RI25 1100 吧 | ss 5 1008 |10.5 具 1 
| 49 3D 玫 2C3 1500 了 | 200M 0 509 |200 了 和 | 150 30 13100 | 25 | 100 呈 | 5 100 旺 | 9.5 只 10 
| 50 3 了 D 天 8B 500 卫 | 300M 10 50 卫 |600 氏 | 175 23 | 50 员 |20 3400P | 5 50 用 5 只 了 0 
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一 一 


极 


如 
管 


功 闻 汪 关 三 极 管 


集 电报 


- 发 射 极 
反击 截 下 
也 流 

Tcga | 太 cF 

《AT1(V)》 
0.38| 30 
工 4| 4140 
20| 区 
0 419 
2 3 
2 240 
0 下 | 9 
108 3 
了 革 了 0 
2 10 
中 .5 了 0 
0.5S8| 二 
0.58| 10 
0.5 呈 | 1 
0.35 有 | 了 9 
1 
0.5 1 
0.53| 19 
0.3S 此 | 0 
必 .S 呈 | 多 
人 0.5 了 
0.5| 10 
6.5 呈 | 0 
1 和.2 0 
0,.2 有 | 10 
410 到 | 2 
0.28| 30 
工 呈 | 拘 

1 0.3 且 6 

| 人.S 上 | 0 
0.S 吕 | 0 
0.5 刀 | 了 0 
人 和 .SB 有 | 外 
0.5 | 10 
.5 有 | 30 

人 .5 吨 | 革 
0.5 10 
0.S 且 了 0 
人 .SS 和 
.| 19 
.SR 时 
0.S 且 | 于 

| 0.5 育 | 3 
0.3 呈 | 329 
0.5h| 30 
人 和.S8| 
0.5 只 | 于 
0.35 六 | 30 
0.5| 0 
0.5 只 | 区 
了 0| 0 


志 流 前 | 利 : 延 在 下 让 汪 

贸 济 返 周 降 

放 天 

下 时 时 夺 时 

系 数 降 压 降 间 | 间 | 税 | 辐 
FF Fecz | Tc | 六 BES | cgs | 7B1 7c 打 汪 想 寺 昌 本 
区 

mia |] max | (7)》|(A)  《〈(V) (V) | (AAA Cs ss | (0s)》 
0 | 200 1 150ml 1 0.4 15 50 码 | 903 中 250 8 人 | 44-02B 工 
25 | 180 1 150 1 .4 |5 乌 | 506 妈 |180a |10ai1180a 1100na| 入 4-02B | 2 
20 200 工 |150 刀 了 0.4 Sm| 50 芭 | 803 1032| 180a 1803| 上 4-02C 3 
3 1 150m| 41.2 0.6 | 5 和 | 50 弓 280a 人 A4-02C | 4 
3 1 50m| 1 0.4 |5m|50 刀 | 40a 中 280a 人 上 4-02 了 | 5 
30 | 200 1 150 青 | 工 0 .4 5 瘦 | 50 坦 | 403 中 17031 人 A4-02 了 了 6 
20 | 200 1 |150m| 0.9 0.3 |5ma|l som |30a li0a|l14s0a 100al| A4-02C | 7 
20 | 208 50 坦 | 0.9 0.3 | 5 5s0m 130a jioal34s0a |tt0a Ad4-02C | 8 
36 1 150 和 | 1 0.4 | 5 地 | 30 和 2503 人 和 4-02C | 9 
38 1 150 和 | 工 0.4 | 5a| so0m | 40 卫 中 T10a 人 A4-02 了 | 旨 
20 | 200 1 5 0.9 6.3 | 5mal sm | 30a |10a| 3150a 1100a| Ad4-02C | 革 
20 | 200 1 150 吉 | 0.9 0.3 | 5@m| 50am | 30a |10al1s0a |100an| A4-020 | 12 
30 1 5 如 | 1 0.4 | 有志 | 50 季 250 人 太 4-02C 3 
30 1 50oml 1 0.4 | 5 生 | 50ma | 40a 由 280a 人 Ad4-02B | 14 
20 | 200 1 |30m| 0.9 0.3 |5ma| 550 |30a lf0al 120a |5s0aj A4-020 | 1 
20 | 200 1 59ta| 0.9 0.3 |5smisgama|s0a |i0all20ama |50al A4-020C | 46 
30 1 50 1 0.4 | 于 志 | S0 惠 1703 人 和 4-02C | 17 
3 | 工 |50 联 于 0 ,4 S 乌 | 50 乌 | 40 中 170 3 人 A4-02 旦 183 
20 | 200 1T 150m| 09 | 03 |15oal5s0ma|30a |1i0anl 60a | sn 4A4-02C | 1T9 
26 | 200 1 5 09 | 03 |5mls0a|30a |10a| 60a |50al| A4-020C | 28 
30 1 150 刀 | 工 0.4 | ia| 50 弓 110a 人 Ad4-02C | 21 
38 1 50 各 | 工 4 |59| 50 志 | 40n 中 110a 人 Ad4-02B | 22 
30 1 150m| 1 0.4 | Sm| 50 和 | 40a 280a| A4-02B | 23 
30 1 150m| 工 S 匀 | 50 包 | 403 1702| A4-02 了 3 | 24 
20 | 270 T |150a| 0.9 .3 | sal 59 直 | 30a 150n0 |100a| A4-02C | 25 

1 
30 1 50 和 | 工 0.4 5 纪 | 50 和 ma | 40a 110a| A4-02B | 26 
20 | 270 1 150m| 0.9 .3 上 5 下 | 50 和 | 30a 150na |100a| A4-02C | 27 
3 1 3 如 1 0.4 5 名 | 50 人 | 403 12803 | A4-02B 1 28 
30 1 |50m| 工 0.4 5 二 | 50 甸 | 4 |170a| A4-02B | 29 
30 1 Sml 工 04 Sm|5soama|40a it10a| Ad4-02B | 30 
| 
30 |200 | 工 130m 0.4 Sm| 50 | 403a 由 100a | 50a| Ad4-02B | 31 
30 | 200 1 150ml 工 0.4 5 50 刀 | 40 由 50n |50a| A4-02B | 32 
25 1 50ml 1 04 5 如 |50 |40a 中 T0a A4-02C | 33 
25 1 |50 丘 0.4 5 角 | 50 阻 | 0 了 中 50 | A4-02C | 34 
25 1 |50m | 04 Sm| sa | 40a 由 50a | A4-02C | 35 
了 

2 1 5 对 0.4 | 5m| 50ta | 49a 由 10a | A4-02C | 36 
30 | 200 T |50m 0.4 15m| 50m | 40a 100a | 503| 和 4-02 卫 | 37 
25 | 50 1 |50ml 1 04 15a|50m160ab 60a 人 A4-028B | 38 
引 100 1 150 姻 | 工 0.4 |5m| 50ma | 60a 由 60a 人 A4-02B | 39 
100 | 180 1 |50ml 1 工 0.4 | 5@| 50 姻 | 60a 中 603 从 A4-02838 | 40 
25 | 50 1 50 妇 | 工 0.4 | Sa| <s0@a | 403a 中 408 Ai A4-02 旭 | 4 
50 100 1 150 如 水 人 站 .4 S9| 50 乌 | 40 卫 中 | A4-02 电 42 
400 | 180 1 |50m| 了 6.4 | 5 到 | S0a | 40a 由 40a 人 A4-02B | 43 
235 | 5 1 |50@m 1 004 | 5 50 和 |60a 中 60aA| A4-02B | 44 
50 | 3100 1 5 .4 | 5 50 | 60a 0 | 60anA， A4-02B | 45 
100 | 180 1 |5ml 1 1 04 |5m|s0ma |60a 由 602Ai A4-02B | 46 
40 | 150 工 |50aa| 工 8.4 | 5a| 506 |60a |20a| 40a |60a| Ad4-02C | 47 
40 | 350 1 15 和 | 工 0.4 | 5ml50aa |60a |20a2| 40a |60a| A4-02C | 48 
40 150 工 1850 了 工 0.4 5 志 | 50 | 603 20 联 | 40 工 603| A4-02C 49 
20 | 270 1I 50m| 工 0.4 | 5 坦 | 50 | 40 180a |j100a| A4-02C | 50 


考 


中 


5 天 


5.38 建 NPN 型 小 


Bo 人 ro 


Fa ha HHs Fa HA 
Cn 必 Co ho 挛 


上 
G\ 


服 等 征 最 最 热 集 电 极 | 和 集 电 要 | 发 射 极 集 电 鹤 
型 大 大 
高 - 基 极 
- 基 极 | -发 射 极 | - 站 家 
。， | 村 反 向 蕉 止 
功 电 
率 闫 率 流 温 阻 击 穿 电压 盐 罕 电压 击 窦 电压 也 流 
一 | 矿 (BP)?CB0 | 太 (BR)CEO | 大 CBR)EBO 
是 Po 六 rcpgl yc Fw jl7r Ri 区 病故 JcBo | 三 cp 
(看 》 | (Hz VCA ATOC OCR CA TV (RAY AAA)1CY) 
3DK8B 500 刀 | 300MI 1 S08 | 200 了 1175 25 50 症 | 2 100 愉 | 3 50 呈 | 及 40 
3DK8B 500 锯 | 300MI 410 S0mn | 600 也 |170 25 | 1003 | 20 上 206 只 | 4 TI00 只 | 工 兴 TB 
3D 表 8B 500z| 300MI 40 5S0 芭 | 0680 垃 1175 25 50 20 | 41400815 501 3 及 了 0 
3 了 天 SB 500| 300M| 10 50zn | 0600 志 |175 25 50 20 5 自首 上 5 50 只 | 引 有 40 
3D 玫 8B 500 钙 | 300M| 140 3S0z | 600 角 |175 25 50i | 20 | 4100 5 50 呈 | 5p 10 
3 了 天 8B 500 芋 | 300MI| 40 30 刀 | 600 垢 |175 25 50 及 | 290 上 00 员 | 5 SO 员 | 3 引 了 0 
3DK8B 500z| 300M 600 志 |175 50&| 20 | 1005135 50R| 5 | 全 
3 也 KR8B 500 如 | 300M| 310 50t | 600 了 妞 |175 25 504|20 114100z| 5 520 县 | 3 各 10 
3EDPK8B 560 全 | 300M| 10 50 志 | 6080 所 |175 25 501| 20 1 4300 区 5 5 县 中转 10 
3DRKR8B 500m| 300M| 10 5S0ta | 600 卫 |175 25 | 10041296 1200415 00 芋 10.I 也 
3DG2369 500 科 |， 500M| 0 TO 刀 | 500 刀 | 150 40 | 1008| 413 100p| 4.5| 100P10.5 下 40 
PP 囊 2369 500ml 500MI 10 410 | 500m1130 40 | 1008|3435 | 14100814.5| 1008 10.4 引 20 
3D 必 822B | 700m 500 如 1175 150 | 1002 150 | 100p 5 13490010 | 30 
3D 下 822C | 700 卫 500 了 型 |175 200 | 10081200 | 100i1 3 100 | 0 30 
3 了 DR 有 822D | 700 荆 500 志 |1173 250 | 100 上 250 | 100 且 | 5 300&1 10 39 
3D 玫 822 正 | 700 伍 500 也 |173 300 | 4100B1300 | 10081 3 1098 | 10 站 30 
3D 玉 822PR | 700 壹 508 了 姐 |175 350 | 100 只 1350 | 100 下 | 5 00 呈 | 410 只 30 
3D 玫 9 了 700z| 10MI 4140 060 垃 sS0 | TI008140 垢 | 5 TO00 有 | 20 TS 
3 了 D 政 9 了 700 芋 | 10MI 40 60in | 800 扭 |175 50 | 10041 4 1 4100h| 5 00 有 | 20 有 9 
3D 玫 9 可 700 笠 | 10M| 40 60 世 | 800 芋 |175 50 | 100 有 | 4D | 100 具 | 5 100 | 20R 工 5 
3DK9 了 可 700 卫 | 410M| 40 80 弓 | 800 了 如 |175 50 | 100 有 1 40 工 志 | 5 T100 只 | 20 只 3 
3D 玫 9 了 J 700 鱼 | 10M 800 卫 |175 50 | 100P 1 40 00 且 | 5 了 00 | 20 下 I0 
3D 有 K9 700fa| 10MI 拉 60t | 800m1175 100 | 1002180 了 工 志 | 5 090 有 | 20 此 TS 
3DK9I 700 菩 | 80M| 410 060 垃 20 | 100| 40 工 弓 | 5 T00 及 | 3 有 T5 
3DK9I 700| 8IMI 40 60Z | 8060m1175 20 1 410081 0 43400813 00 有 | 35 用 15 
3D 表 9i 700 和 | 80OM| 10 | 560 | 800 刀 |175 20 | 100p|120|3100p|5 | 1600pn|45 | 全 
3DK9I 7860z| 80MI 10 60 坦 | 800oa 175 20 | 1003 30 工 全 | 5 T00 员 | 了 3 上 了 3 
3 了 D 玫 9I 700 笛 | 80M 800 了 a|175 20 | 1008 40 41410081 5 T90 | 邱 吕 了 0 
3D 玫 4 700 生 | 100M 800 苷 |175 20 14100843 1 1100 4 T008 10. 40 
3 了 PK34 700 生 | 100M H 50m | 800 葵 |175 20 | 100B | 瑟 1 200B 和 T00 虽 |0.5 革 了 
3D 了 4 740 了 | 100M [ 50m | 800 刀 |175 20 | 1008 1 45 400 中 | 4 00 共 10. 有 20 
3D 玫 4 700 世 | 100MI 3 50 | 800 绀 |175 2 1001 435 | 3400 下 | 4 100 靖 | 工具 T0 
3 了 D 玫 4 760 丘 | 100M 必 50 志 | 800 了 175 20 | 18608145 | 200 下 | 4 T00 只 | 王 且 了 0 
3DR4 700 卫 | 100M| 40 50m | 800 世 175 20 141608145 | 2200 4 00 中 荆 攻 10 
3D 玫 4 700 生 | 1I00M 和 50 垃 | 800 了 钳 |175 20 | 100 员 | 145 | 109 下 | 又 T00R | 王 归 TD 
3D 玫 4 700 搓 | 100M 40 350 | 800 芋 |175 20 | 400 29 | 209 中 | 4 80 只 | 工业 T0 
3DK4 700zm| 100M 800 了 |175 20 | 100P 45 | 10084 |100p 1 | 410 
3DK4 700 于 | 100M 860 了 |175 20 | 10081 5 | 109&| 4008 | 工 民 11 
3 也 下 4 7840 拉 | 100M | 了 50 刀 | 890 和 如 |175 28 | 100 巧 | 15 | 200p| 4 100 共 | 5 只 10 
3DK4 7800 卫 | 100M 0 50m | 800 了 |175 20 | 100p1345 | 200& | 攻 460 有 | 工具 了 人 
3D 了 4A 700 扭 | 100MI 340 S0 | 800ta|1175 20 | 100& 453 | 200| 4 160 有 | 工具 工人 
3 也 天 4A 700 阻 | 100M 800 弓 |150 20 | 100p1 415 | 190E| 4 4100 有 基 10 
3DK4A 700 了 | I00M S0i | 800 弓 20 | 100 有 | 15 | 2007 | 4 00 玉 
3D 玫 9A 700 了 | 100M 800 刀 |175 25 | 100R | 20 | 00 呈 | 胡 100 只 | 号 有 10 
3 了 DRKRK9A 700za| 100M| 110 00 | 800 了 a|175 25 | 40008120 1309815 100 王 | S 上 | T5 
3D 玫 9A 700 了 | 100M| 410 60 | 800a|1175 25 | 10038412014100 开 | 5S 160 只 | 3 15 
3 了 D 玫 9A 700 卫 | 100MI 410 60 弓 | 800 垢 |175 25 | 100 只 | 20 工 刀 | 5 190 上 | 9 六 人 
3DKK9A 700 姻 | 100M| 10 | 60m | 806am|1475 25 | 160p | 20 | 100p5 | 14190058 5 | 3 
3DK9A 700 卫 | 100MI 如 60ma | 800 世 1200 25 | 100E 1 20 工 包 | 5$ T00 愉 | 5 工 ? 
3DEKE9A. 700 生 | 100M 8060 生 1200 25 | 1008 20 于 奶 | 5 100 | 5 必 瑟 


2 和 
极 管 
功率 开关 三 极 管 
-er | 
集 电 极 和 独 上 | 延 下 | 
外 序 
= 发 基 极 有 退 贮 距 
反 界 截 正 叶 时 时 时 
电 演 系 数 压 降 问 | 启 | 间 问 
TecEo | 竹 cz AP 产 cEl 7e 广 cES | 381 7c 记 可 大 好 
(A) | (Vimmin | ta |(V)|(A) (AAS Cs (s)》 | (0s) 
10 .| 10 30 | 200 1 | 50 和 | 开 .2 0.6 |1.5 全 | 50m| 80 110a21180a 100a A4-02 台 工 
10 | 340 20 1 |50 了 | 工 0.5 | 5 组 | 50 姻 | 902 中 180a 从 太 4-02C 2 
1 10& | 30 20 | 200 1 150m| 1 0.4 | 5 50 卫 | 80a 110a|1180m | 100n A4-02 吾 3 
1 了 中 | 0 20 | 200 1 |50m| 1 0.4 |」5 血 | 50 血 | 80a4 |t0aj180az |1100a 4-02B | 4 
In | 0 20 人 | 关 全 | 0.6 | 5 50m| 80a 11061180m 1100a 4-02B 5 
T0 愉 10 25 工 | 50 和 | 1.2 0.6 | 5 刀 | S0m| 80a 14108180 11003 4-02B 6 
手下 | “二 30 | 450 1 | 50 了 | 1.2 0.6 | 5 二 | 50 姻 2302 从 4-02C 邓 
10R | 340 30 | 200 工 | 50 卫 | 1.2 0.6 | 5 和 | 50 科 | 803a |10aj180m |1100a 4-02C 8 
10 240 30 1 | 50m| 1.2 0.6 | Sa| 50 媚 | 80a 1108|180m 1100a A4-02 了 9 
104 | 340 20 1 | 50| 0.8 0,1 | Sa 50 和 | 903 中 280a 人 A4-02C | 10 
0.5 且 | 和 2 | 0 1 | 10m| 1.5 0.8 |j10 生 |100 科 | Ta 13a A3-07A |」 了 
40 | 420 1 | 10zm| 1.5 0.6 |10 生 |100 和 | 7 全 由 212 从 A3-07A， | 12 
从 用 | 汪 9 30 1200 了 工 30 包 |300 刀 | 203a 13038|120ma | 30a A4-02C | 13 
104 | 30 20 30 1200 了 生 30 卫 |300 妇 | 203a 130a|120mn | 30n A4-02C | 414 
108 | 30 20 30 1200 卫 二 30 和 1300m| 203a |30a|12003a | 30a A4-02C | 15 
10 30 20 30 1200 了 ma 30 姻 |300 妇 | 2038 130mj120 荆 | 30aa A4-02C | 16 
10 忆 30 20 30 |1200 了 aa 工 30 科 |300z| 20a 130nlt120n | 30a A4-02C | 17 
TI 加 用 3 2 A4-02C | 18 
T90 纪 20 5 |300 了 和 ma A4-02C | 19 
TI00n | 拍 2 200 5 1300 摆 A4-02C | 20 
TI00nh | 45 20 | 200 5 |300 姻 A4-02B | 21 
100h | 10 20 | 200 1 | 10 锯 801 路 A4-02C | 22 
I00h | 45 25 | 180 5 |300m 2 1.5 130 联 |300m 100m | 70a A4-02B | 23 
50hh | 1415 20 5 |300zm| 2 1.3 130 姻 |300m A4-02C | 24 
50R | 45 20 | 200 5 |300z| 2 1.5 130 如 |300 A4-02C | 25 
妆 和 本 | 天 20 | 200 2 |300za| 2 T.5 130 卫 |300 A4-02C | 26 
S0H | 45 20 | 200 2 |300 妞 | 2 T.3 30 了 |300 A4-02 了 | 27 
504 | 30 20 |， 200 1 |10 血 | 2 1.5 | 141 细 | 10z| 803a 由 A4-02C | 28 
10& | 10 30 1 |500m| 1.5 了 50 生 |500 血 1002a 人 A4-020 | 29 
1 | 410 20 1 |1500 和 | 1.2 0.6 50 如 |500m 5S0a 中 100 芋 从 A4-02C | 30 
Th | 20 30 1 1500m | 1.2 T.5 |30 刀 |500i| 50 人 中 1002 从 A4-02B | 31 
10 | 40 20 1 |500 妇 | 1.5 了 50 卫 |500| 403 70m | 301 A4-02C | 32 
410 | 340 20 1 1500 如 | 1.5 和 30 刀 |500mm| 503a 中 |103|1100m 从 . A4-02C | 33 
10u | 410 20 1 1500a| 1.5 工 596 血 |500 姻 | 50a 中 100 于 从 A4-02C | 34 
TI0h | 40 20 | 250 1 1500aa| 1.5 下 50 和 |500m | 503 中 100 人 A4-02B | 35 
T0 | 工 20 1 1500ma| 1.5 证 50 刀 |500 匡 | 50 仁 100a 人 Ad4-02 了 B | 36 
20 | 1 30 1 1500 姻 | 1 1.3 150 得 1500 A4-02C | 37 
10h | 40 3 1 |500 和 | 1.5 江 5 了 |500 生 | 50 小 100a 人 A4-02C | 38 
5S0u | 40 20 5 |100 刀 | 1.3 于 S0 纽 |500 生 | 50 由 100z 六 A4-02C | 39 
TI0R | 40 40 | :180 1 1500 了 | 1.5 了 50 刀 |500 和 | 503 1063 A4-02C | 40 
10 | 40 20 | 270 1 1500 血 | 1.5 上 S0 刀 |500m | 503 10a11003a | 303 A4-02C | 41 
10n | 40 60 1 1500zm| 0.9 0.5 15 二 |500zm| 50a 1003 从 Ad4-02C | 入 
10R | 工 20 1 1500 和 | 1.5 了 300z| 503 由 T00 卫 A4-02 了 | 43 
50p | 340 20 2 |300m 1.2 0.7 130 刀 1300mm 180a 人 A4-02C | 44 
50 有 | 了 S 20 | 200 5 1300z | 1.2 0.7 1302am|300m| 80a |20nall100a |80a 入 4-02C | 本 
50n | 1415 20 5 |300zm| 1.2 0.7 130 皇 |300ml100n 180 革 从 Ad4-02C | 461 
50h | 45 -| 2 1300 和 | 1.2 0.7 130 伺 |300 生 | 100 芋 中 1880a 从 A4-02C | 471j 
50u | 35 20 | 200 5 |300 和 | 1.2 0.7 |30 甸 |300 和 |100 工 由 180a 人 A4-02C | 48 
50 上 只 | 45 20 3 |300 了 | 1.2 0.7 130 科 |300 志 | 100 中 180a 人 A4-02C | 49 
50 | 10 加 3 |300 台 | 1,2 0.7 130 卫 |3600 姻 | 100 中 180a 从 A4-020C 中 | 


p。 


开 


关 


5.3 硅 NPN 型 小 


和 -1322 


人 国 | | 
j 最 特 征 最 最 乓 集 电极 集 帅 概 发 姥 宙 1 集 电 极 
:| 序 型 大 大 本 世 
给 ns 训 册 
， - 攻 被 | -发 射 极 | - 妆 设 
才 
功 市 | 竺 反 向 截止 
率 频 宣 流 | 温 | 上 阻 | 击 穿 电 压 | 击 穿 电 压 | 击 穿 电压 | 电流 
矿 (pR)CBO | 矿 (BR)CEO | 大 (5R) 已 BO 
疙 攻 Pr il Jr lrcpgl rc | 7cw 7 Rn 儿 届 Top 了 vc5o0 | 三 ca 
(四 ) | (tizy | eV CA CA ee TY CA TV OA TV CA OA) CCV) 
人 ， ee 四 | | 
1 | 3DK9A 700 血 | 100M| 10 160m | 800am| 20 25 | 100k| 201 tmls |100n 5 | 45 
| 2 | 3DKK9A 700mj| 100M| 10 .| 60m | 800za| 20f 25 | 100n| 20| 1m|l5 |3100h 5 | 35 
3 | 3D 攻 9A | 700m| 100M| 10 .| 60m | 800a| 20 25 | 100 呈 | 20 | 100n|5 |100n| 5 | 35 
| 3D 玫 9 人 A 700 全 | 100M| 10 |60m | 800mm| 7 23 | 100pk| 20 11410085 | 100n 
5 | 3DK9A | 700ia| 100M| 10 | 6 的 下 | 800 和 | 175 25 | 100n| 20|1 ml5 410 sn | 345 
6 :| 3DK9A | 700m| 100M| 10 |60a | 800za| 175 25 | 100u|20| ials5 1100kl 1 | 4 
7 | 3DK4A | 700 刀 | 100M| 10 150 和 | 800m| 175 30 | 1008 4 | 4100n| 4 | 4340 
8 | 3DK4A | 700m| 100M| 10 | 50m | 800m| 175 40 | 1004| 30 | 100n| 4 | 1008 
| 9 | 3DK4A 700mm| 100M| 10 150 和 aa | 800 如 | 175 45 | 100m| 30 | 3100n| 4 1100nl0.5n | 20 
| 20 3DK4C 700 姻 | 100M| 310 150m | 800z| 175 40 | 1008| 30 110 4 | 41008 
| 114 3DK4C 700zm | 100M| 10 | 50m | 800m| 175 30 | 100p| 4 | 400 1 | 30 
12 | 3DK4C 700m| 100M| 10 | 50m |600m| 175 45 | 100k 30|3100n14 | 34100105 | 20 
13 | 3DK4B 700z| 100M 50a | 800m 40 | 100m| 30 | 200814 ， 100n 
14 | 3DK4D 700 了 | 100M 50m | 800aa 40 | 100nh| 30|200ph| 4 | 1008 
1 | 3DK4 太 700m| 100M 50 世 | 800 如 | 175 40 | 100n| 30 | 100p 4 300nl01n | 30 
16 1 3DK4A. 700 科 | 100M| 10 | 580 志 | 800 血 | 175 40 | 100& | 30 | 100 4 14100055 | 40 
17 | 3DK4A | 700za| 100M| 10 | 50m | 800m| 17S 40 | 100R| 30|200h|4 |3400n|0.5h | 340 
18 | 3DK4A |700m| 100M| 10 150m | 800m| 175 40 | 100 | 30 | 100n|4 |3100p10.5n | 340 
19 | 3DK4A | 700m| 100M| 10 |50m | 800 直 | 175 40 | 100p| 30 13100814 1400nl0.5n | 20 
20 | 3D 必 4A | 700z| 100M 800 科 | 175 4 | 100R130|2008|4 |) 3100k| 1 | 30 
21 | 3DK4A | 700am| 100M| 10 150m | 800z| 175 40 | 100k| 30 | 200h 100h| 4 | 40 
22 | 3D 玫 4 入 700m| 100M| 10 | 50m | 800am| 175 40 | 100p| 30110084 | 100n 3 | 3 
23 1 3DK4A 700 和 | 100M| 10 | 50m | 800 血 | 175 40 | 1008| 30 | 100n 4 | 400n 1 | 3 
24 | 3DK4A 700mma| 100M| 10 | 50m | 800 刀 | 175 40 | 100| 30 | 100n 4 | 3100 1 | 10 
23 | 3DK4A | 700 如 | 100M| 10 | 50m | 800 和 | 3175 40 | 1008| 30 | 20084 | 4100p 3 
26 |) 3DK4A |700ta| 100M| 10 | 50m | 800m| 175 40 | 100n| 30 12004 |3100pl 4n | 3 
27 | 3DK4A 700 如 | 100M| 0 | 50m | 800m| 175 40 | 100n| 30 | 200p 4 1 34100n 1 | 340 
28 | 3DK4 人 | 700m| 100M| 10 | 50ma | 800i| 175 40 | 100p| 30 | 200h| 4 | 3400n| 1 | 2 
29 | 3DK4A | 700m| 100M| 410 | 50m | 800m| 175 40 | 100 | 30 | 2008 4 | T00n 4 | 310 
30 | 3D 必 4 人 700zma| 100M| 10 | 50 姻 | 800 和 | 175 40 | 100&| 30 | 2008|4 | 100n 1 | 
31 | 3DK4A | 700 拉 | 100M 800m| 175 40 | 1008| 30 | 100814 | 100n 1 | 20 
32 | 3DK4A | 700 刀 | 100M| 10 | 50 血 | 800mm| 175 40 | 100p| 30 | 100k4 1100 1 | 320 
33 | 3D 必 4A | 700a| 100M| 10 | 50 了 am | 700zm| 125 40 | 1008| 30 | 200n14 | TI00n 1TA | 30 
34] 3DK4A | 700m| 100M| 10 | 80 如 | 800 二 | 175 40 | 1008| 30 | 2008|14 1100k 1 | 提 
35 | 3D 必 4 人 700am| 100M| 10 | 50mm | 800m| 175 40 1400830200R|1s5 |4100p 4 3 
36 | 3DK4A 700m| 100M| 10 | 50 也 | 800 和 | 175 40 | 100p| 30 | 200u|6.5 1004|0.1p | 320 
37 | 3DK4C 700z| 100M 800m | 175 40 | 100p| 30 7004 43140001 | 320 
38 | 3D 必 4C 700 和 | 100M| 10 1 50m | 800 和 | 175 40 | 100n| 30 | 2008 4 | 100n0.5n | 40 
39 | 3DK4C 700 科 | 100M| 10 | 5 和 | 800mm| 175| 40 | 100R| 30 | 14100844 | 300n|0.5A | 20 
40 | 3DK4C 700z| 100M 800mm| 175 40 | 100a | 30 | 20084 1 100p 1 | 30 
411 3DK4C 700zma| 100M| 10 1 50 纪 | 800 生 | 175 40 | 14100430 | 10081 4 | 3100n 1 | 10 
42 | 3DK4C 700m| 100M| 10 | 50m | 800m| 175 40 | 100&| 30 | 200k 4 | 3160n 4 | 40 
43 | 3DK4C 700mi 100M| 10 | 50m | 800 甸 | 175 40 | 1008| 30 | 200n 4 | 100 1 30 
44 | 3DK4C 700m| 100M| 10 | 50m | 800m| 175 40 | 1008| 30 | 1004 | 100n| 4 | 320 
45 | 3DK4C 700m| 100M| 10 | 50m | 800m| 175 40 | 1008| 30 | 100h14 11410041R | 230 
46 | 3D 改 4C 700zm| 100M| 10 | 350 | 800m| 475 40 | 100p| 30|200ph|4 |10n 1 | 40 
47 | 3DK4C 700zm| 100M| 10 | 50m | 800 姻 | 175 40 | 100p&| 30 | 200n14 11400430 
48 ，3DK4C 700 和 | 300M| 10 | 50m | 800 雷 | 175 40 | 100m| 30 | 200k4 110 1 | 340 
49 | 3DK4C 700m| 100M| 3140 | 50t | 800 和 | 175 40 | 100&| 30 | 31000144 | 100k 41u | 2320 
50 | 3DK4C 700mm| 100M 800za| 175 40 | 100p| 30 | 100n4 110 1 | 30 
人 rr 站 re 和 后 PIH 向 rar 抽 作 nn 和 re 了 En 2 SR 


一 A 

三 极 宫 

功率 开关 三 极 管 

集 电极 电 流 前 饮 
- 发 射 极 疝 

放 大 

反 疝 截止 压 
电流 系 数 降 讨 
co | 天 c 7F 忆 六 CPP Ze | 矿 p83 矿 C5S 
(A) | CV) | mia | mr (VCA| VCV) 
50h | 45 20 5 |300m| 12 | 0.7 
50h | 135 | 25 5 |300m|l 12 | 07 
50h | | 和 270 135 30ml T2 | 07 
50 | 五 | 2 如 | 200 |5 |300m 0.7 
50h| | 和 |327015 4130ml 12 | 07 
5 | 1 30 5 |300m| 12 | 0.5 
10k|10|20|120 1 aoml 15 |1 
th 10 | 4 1 |500m 1 
1 3I0 | 30 1 1 1500ml 12 | 0.5 
fu | 10 | 40 1 |500 摆 1 
10h | 101320 12z00 111 3oml 45 | 1 
1 | 20 30 1 1500ia| 1.2 0.5 
10pP | 10 | 2 1 1500ml 15 | 1 
10k | 310 | 20 1 |1500ml| 了 T5 | 1 
10 | 10 1 30 1 |500ml 工 3 | 
0.5nh | 40 20 | 1 1500m| 2 0.6 
05Su | 10 | 20 1 1500m| 工 2 | 06 
了 | 302 | 六 300 天 | 全 | -0 
Tu | 20，30 T |500ml 工 2? | 05 
10u | 10 | 20 T 1500m| 15 | 1 
10hk ] 10 | 30 1 |500m| 415 | 工 
10n | 10 | 20 T 100ml 13 | 
10h | 10 1 2 T |500ml 135 | 1 
10k | 10 | 20 T |5o0ml 5 | 
10k | 20 | 20 1 500ml 15 | 工 
10k | 10|120|120 |1 50ml 15 | 1 
10h | 10 | 30 | 230 |1T 50omnl 15 | 1 
10k | 10 1 2320 13180 |171 80ooml T5 | 1 
1 | 1 | 55 T 500m|l 1 | 0.6 
10a 120 | 55 1T 500ml 15 | 1 
10n | 10 | 30 1 |500ml 1 1.5 
To 1 301340 11 Poml 15 | 1 
10nk | II0|130120 11 1500ml 15 | 1 
10u | 10 | 30 1 1500ml 了 5 | 1 
10hk | 10 | 20 1 |500m|l 15 | 1 
0.1h | 10 1 20 1 |500m| 1 0.25 
ink | 1 | 30 1 sm 15 | 1 
Th | 3i10 | 2 1 1500m|l 12 | 0.6 
1u 320 | 30 1 1500m| 工 2 | 05 
10u 1 10 20 1 |500ml 15 | 1 
410 | 10 | 20 1 500ml 15 | 1 
10k | 10 | 30 5 1100m| 5 | 1 
10k | 10 | 20 1 |5o0ml 1T5 | 
10 | 120 12 1 500mjl 15 | 1 
10 | 2 20 T |500ml T5 | 1 
I0n| 1 13531180 11 500ml 12 | .0.6 
10h | 10 | 55 1 |500ml 1 | 1 
10hk | 10 2012171 50ml 15 | 1 
10hk | 10 | 3 1 500m|l 1 1.5 
10k | 10 | 3 1 10ml 1 | 1 


了 B 
(及 ) 


30 姻 
30 耿 
30 亚 
30 据 
30 所 


30 昏 


0 组 i 


0 纪 


$ 
忆 
5 
5 
50 卫 
3 
5 
5 
50 了 m 


350 严 


起 莲 容 下 
外 序 
逢 退 贮 降 
时 时 时 时 
间 间 间 间 

cc 六 大 大 于 
(A) | (s) Cs (ss) |(s) 

误 RE | 】 昌 
300 钙 |100a 中 | 180 半 从 A4-02 了 1 
300 好 11003 中 180 伴 人 | Ad4-02C 2 
300 锯 |100m 中 180a 人 A4-02 了 3 
300 刀 |10034 中 180m 从 Ad-02B | 4 
300 四 |100a 申 180m 人 Ad4-02C 5 
300 包 1100 1 | 180 卫 A4-023B 6 
500 mm 100a A4-023B 7 
500 和 如 | 508 中 100 革 六 A4-02 阳 8 
500 生 | 50 工 12503 | A4-01B 9 
| 500m| 50a 中 50 卫 从 A4-02B | 10 
500 和 50 了 A4-02B | 11 
500za| 50aa I1500| A4-01B | 12 
500 了 | 50a 中 1 100n | A4-02B | 13 
500m| 50a 中 | 80nt 1503| A4-028 |114 
500 卫 100am 必 A4-02C 115 
500tn| 50 卫 中 100 了 和 A; A4-02 了 | 16 
500m| 503 中 1003 从 A4-02B ，17 
500 巴 | 503a 中 | 100a 人 | 30n| A4-02C |] 18 
500mm| 50a 中 | 4002 人 | A4-028B | 19 
500 卫 A4-02C | 20 
S00m| 503 中 1004 从 他 
500mm| 40a il0nal 70a |130al A4-02C | 22 
500 刀 | 50 中 100a 他 A4-02C | 23 
500za| 50m 中 100a 人 A4-02B | 24 
500 也 | 50a 中 100a 人 A4-02C | 25 
500a| 50 中 | 1003a 六 A4-02C | 26 
500 如 | 503 由 A4-02B | 27 
500zm| 50a 中 100a 人 A4-02 了 B 1 28 
500z| 503 中 1003 人 | A4-02B :29 
500m| 502 中 100a 从 A4-02C | 30 
500 荆 1 100a 从 A4-02C | 31 
500 刀 | 502 路 100a 人 A4-02C | 32 
500zm| 503 中 1003 人 | A4-02C 33 
500zm| 503 中 100a 从 A4-02C | 34 
500 鱼 | A4-02B | 35 
S00m| 50a 中 1002 从 A4-02C | 36 
500 细 0603 人 | A4-02C | 37 
500za| 50a 中 | 5004 人 人 A4-02C .| 38 
500m| 50a 中 | 50aA A4-02B | 39 
500o | ! A4-02C ;40 
500 生 | 40a |10a| 20a 1 30a| A4-02C | 41 
500zm| 5032 由 | 10nA A4-02C | 42 
500m| 50a 中 | 5038 人 A4-028 | 43 
500zm| 50a 由 503 八 A4-02B ，44 
500 匀 | 503 中 1008 信 A4-02C 45 
500 刀 | 503 由 5030 人 A4-02 理 ，46 
500 如 | 50 由 50aa 从 A4-02GC 147 
500 刀 | 50a 中 1002 售 A4-028B | 48 
S00 姻 A4-02C | 49 
500z| 50a 由 503 人 A4-020C | 50 

| 


焉 -1323 


romemz 


5 
5.3 秆 NPN 型 小 


-最 | 符 在 | 最 | 最 | 的 | 名 下放 发 射 极 | 集 电 裤 
型 二 尖 

1 站 汪 - 基 拥 

作 - 大 极 - 基 设 

| 反 向 哉 上 

其 地 

束 频 率 流 逮 阻 出 穿 电 压 者 穿 呈 应 也 流 

请 六 CsR)CcaO 

Perl Fr jiFegl rc | 7cg 1778| 了 7 Tcaso | cs 
号 号 C 

(两 ) IEHz) | (VCA) ATCD) 0 (A) |CV) (A) | (VD) 
1 3DK4C | 700 和 | 100M| 10 150 纪 | 800 锯 | 175 40 | 100 | 30 | 2000| 4 | 全 下 | 40 
2 | 3DK4C |1700zm| 100M| 10 150 如 | 7002| 175 40 | 1008 | 30 1 2008| 4 | 100m 1 | 340 
3 3DRK4CG | 700za| 100M] 4140 |50 | 800 刀 | 175 40 | 100 | 30 | 20051 5 1100&1 1 | 工 
4 3DK4C | 700z| 100M| 10 | 50m | 800 虽 | 4175 40 | 1008 | 30 | 200116.5100 40.1R | 10 
3 | 3DK4B | 700a| 100M 800 妞 | 150 40 | 1I008 | 30134100u4 11410011 1 
6 | 3DK4A | 700am| 100M| 10 | 50 旭 | 800 也 | 175 40 | 100p|30120014 |1oon| Tu 1- 
7 | 3DK4A | 700 姻 | 100M| 10 | 50m | 800 如 | 175 40 | 1008| 30 | 200kl 4 ;1100 工 R 3 
8 | 3DK4C | 700 和 | 100M| 工 50 科 | 800 和 | 175 40 | 100|30 | 20084 |100h1 41 310 
9 | 3DK4B |700m| 1400M| 340 |」50@m | 800 生 | 175 40 | 1008| 30 | 2008k| 4 1100u| 1 | 340 
10 | 3DK4A |700m| 100M| 310 |50m | 800m| 1735 40 | f00 | 30 | 100 4 1100m 10.5& | 10 
11 | 3DK4C | 700ma| 100M| 340 |50m | 800 和 | 175 40 | 100R| 35 | 2008i14 ,100ah 1 4 | 工 
12 | 3DK43 引 |700m| 100MI 3140 150m 800 姻 | 175 60 | 1008| 45 | 200 4 131008 1 1 | 40 
13 | 3DK4B | 700 如 | 100MI 40 | 50am | 800 了 | 175 60 | 100p| 45 | 200814 1100u | 1 | 340 
14| 3DK4C | 700z| 100M| 10 | 50m | 800z| 175 60 | 100p| 45 | 200n4 |1oon au | 0 
15 | 3DK4B | 700m| 100M] 10 50zm | 800 了 | 175 60 | 1008| 45 100p| 4 |1008 10.5u 2 
16 | 3DK4C | 700m| 100M 800 生 | 150 60 | 100p| 4 | 100p14 11 Ta 
147 | 3DK4C |」700am| 100M 800 60 | 400h|45 | 200814 14100 
148 | 3DK4C | 700 如 | 100M| 10 50 血 175 60 | 1008|45 1100p| 4 100 4 | 40 
19 | 3DKK4 700 血 | 100M 50z | 800 卫 | 4175 60 | 100| 45 2008|14 1100 4 | 340 
20 | 3DK4 700 了 | 100M| 10 | 50m | 800 中 | 175 60 | 100P| 435 | 2008 4 | 00 | 1 | 10 
21 | 3DK4B | 700| 100M 800 妇 | 175 60 | 1008| 4 | 10084 |1008 0.1 | 10 
22 | 3DK4B | 700z| 100M| 10 |50m | 800 刀 | 175 60 | 1008R|45 | 100p4 11002 10.5 | 3410 
23 | 3D 必 4 了 | 700 血 | 100M| 10 上 50zm | 800 和 | 175 60 | 100R145 | 200814 |100n 10.5nh | 2 
24 | 3DK4B |700z| 100Mj| 10 150m | 800z| 475 60 | 100p|45 3100 4 1400 10.5m 1 10 
25 | 3DK4B | 700 志 | 100M| 10 | 50m | 800 血 | 175 60 | 100p| 4 | 1002| 4 | 400 0.5 | 20 
26 | 3DK4B | 7002| 100M 800 年 | 175 60 | 100n|45 |200814 1100n1 41 | 340 
27 3 了 区 4B 700 了 | 100M| 1310 150 | 800 灵 | 175 60 | f008|145 | 100814 14140001 工 0 I0 
28 | 3DK4B | 700m| 100M| 4340 150zm | 800 刀 | 175 60 | 1008145 | 200814 1400 4 310 
29」】 3DK4B |700am| 100M| 10 150 和 | 800 姻 | 175 60 | 100p|45 |200814 |100nl 1 | 10 
30 | 3DK4 了 3 | 700z| 100M| 10 150m | 800 匡 | 175 60 | 1001 4 | 3100814 11000 | 4 | 20 
31 | 3DK4B | 700am| 100M| 310 | 50am | 800 匡 | 175 60 | 100n| 4 | 200814 1400 1h | 10 
32 | 3DK4B | 700 科 | 100M| 10 150m | 800 卫 | 175 60 | 100k| 45 | 20084 4 1100 1 1 | 10 
33 | 3DK4B |700m| 100MI| 10 | 50m | 800za| 175 60 | 100hp|45 1200814 1100nk 1 ij 40 
34 | 3DK4B |700m| 100M| 140 |50m | 800 了 | 175 60 | 1004| 45 | 2008|4 1100 | 1 1 1 
3 | 3DK4B |700m | 100M 800 和 | 175 60 | 100p| 45 | 100p| 4 |1002 | 10  . 
36 | 3DK4B | 700 姻 | 100M 800 生 | 175 60 | 100p|145 | 2004 11410081 1 140. 
37 | 3DK4B |700m| I00M| 10 150om | 800z| 175 60 | 1008|45 1200n14 1100P Tu 1 40 
38 | 3DK4B | 700 如 | 100M| 340 150z | 800 卫 | 175 60 | 100 | 45 | 200& 5 | 100R | 工 上 10 
39 | 3DK4B |700ml 100M| 10 150m | 800m| 175 60 | 100|1 45 | 2004| 6.5| 100n of | 2 
40 | 3DK4D | 700zm| 100M 800 如 | 175 60 | 1000|45 1200814 1100 1 4 1 0 
41 | 3DK4B 1700m| 100M| 10 150m | 800m| 175 60 | 100n| 4 13100a4 1100n 1 : 
42 | 3DK4B 1700 科 | 100M| 10 |50m | 800 血 | 175 45 | 100p14 1100n1 1 410 
43 |] 3DK4B | 700m| 100M| 410 150m |600m| 175 60 | 100p 45 | 410084 11410010.5u | 20 
44 | 3DK4D 700m| 100MI 10 | 50m | 600m| 175 60 | 100 | 45 | 1008 4 11410052 10.55 | 20 
45| 3DK4D |700m| 100M| 4310 |50m | 800 血 | 175 65 | 100j | 50 | 20083 1100R 0.5 | 10 

j 

46 | 3DK4B | 700aa| 100M| 10 |50m | 800 姻 | 175 4 | 100u| 60|100k4 [in 1 | 3a40， 
47 | 3DK4B | 700z| 100M| 10 150m | 800z| 475 60 | 100 | 60 | 200814 11410041 1 1 310 
48 | 3DK4D | 700 如 | 100M 800 和 | TS0 80 | 100p|60 1 2089p 4 1100p| 1 | 10 
49」 3DK9C |1700ml 100M| 10 |」60m | 800aa| 150 735 | 1004|60 1 100p15 4100 Th | 4345. 
50 | 3DK9D | 700m| 400M| 10 160om | 800m| 150 100 | 300n| 80 | 1005| 5 | Th | 45 
下 -1324 


志和 


让 二 


< 〔 忆 妆 作 人 


CS 


hoEoFokr3cG hh 人 OOE3 hi 人 3 GEROCR e 


> 


功 训 开 
集 出 钥 
| -发 射 极 
到 固 鹤 目 
电 流 
1 
ZecEDO | 太 cz 
(二 | (7) 
| 140] 40 
40 
了 0 
0.1 1 40 
坟 工 U 
也 了 0 
108 9 
了 全 号 工 9 
| 0 且 了 0 
工具 了 0 
TH 0 
| TD | 于 
1T0 卫 
十 导 革 了 总 
王 用 工 [ 
工 自 玖 工 
了 有 了 0 
了 和 时 30 
了 0 上 工 0 
108 1 :40 
了 0 二 了 10 
10.5 了 0 
工具 生 
工具 40 
了 用 2 
TO TI0 
了 0 了 
了 0 号 | 1 
108 1 30 
IT0 了 10 
了 0 有 | 40 
410 且 上 工 
了 TI0 有 10 
10 疙 工 0 
TI03 0 
1 上 了 0 
10j 1 0 
了 0 了 人 
0.1 只 了 0 
了 0 且 | IT0 
工具 了 0 
10 卫 0 
王 用 20 
工具 20 
1 | 10 
10 I0 
TU0 共 了 0 
108 1 10 
5 | 1 
县 1 3 


站 全 
已 
极 签 
红 流 莉 
河 
让 大 
压 
肥 数 降 
FF 召 六 CBE| 7c | 大 pFS 
TaX | (YY)| (AAA) 《Y) 
_ | 
200 | 1 1500 姻 | .5 50 纽 | 500| 503 由 503 从 
150 | 1500aa| 1.5 了 50 卫 | 500 妇 | 5S0a 由 503a A 
1 1500m| 了 TS 1 50 钮 | 500 
1 1500 知 | 工 0.25 |50 鱼 | 500 刀 | 503 中 50a 六 
1 1500 中 | 0.9 0.5 |50 钾 | 500 妇 | 503 中 100a 六 
200 | 1500@| 二 5 了 S0| 500 钙 | 503 100a3 
186 500m| 1.5 工 50a| 500a| 503 100 了 
180 | 工 1500m| 开 5 50 包 | 500| 503 50 
270 500o| 1S 了 5 约 呈 | 500 媚 | 50a 10a| 100na 1303 
270 | 1 工 1500 和 | 工 .2 0.6 130 鱼 | 500zm| 50 和 中 1003a 从 
200 | 1 1S00m| 41.5 工 50m| 500 媚 | 50n 中 50a0 人 
200 500o|  .5 工 50 巴 | 500 和 | 50n 中 100n 六 
T80 500mm | 工 .5 I 50 妇 | 500 血 | 503 1003 
270 | 工 1500m| 工 .3 50o| 500 如 | 508a |103| 50a | 308 
270 500 嫩 | 工 .2 0.6 50 和 | 500m| 503 由 190a 从 
1 1590 包 | 0.9 0.5 150 生 | 500 刀 | 503 中 1000 仅 
二 1500a| 1.5 了 500 生 | 50 卫 中 5S0 了 
2748 | 1 工 1500m| 1 工 3 | 50| 500m| 303a |203| 758 | 251 
200 T |1500t| 15 贡 50 鱼 | 500 姻 | 502 中 1002 六 
180 | 工 1500o| 1.2 0.6 150mm| 500 征 | 503 由 41003 六 
T 1500a| 1.5 50 锯 | 500 了 和 1003 人 
1 1500m| 工 .2 0.6 150 生 | 500 妇 | 50n 由 100a 从 
1 |500 姑 | 工 .2 0.6 150 年 | 500 卫 | 350 中 100a 人 
270 | 工 |500o| .2 0.6 |50 姻 | 500 细 | 503 由 100a 人 
1 |1500m| 1.2 0.5 |50 划 | 500m| 50 中 100a 六 
1 1500a| 1.5 50 和 | 5002m 
1 1500m| 1.5 503 中 1002 从 
工 1500 姻 工 .5 工 50 钮 | 500 刀 | 502 由 100 宇 人 
200 | 1 1500m| 1.5 50 包 | 500 中 | 503 由 1008 人 
1 1500 妇 | 15 了 50 志 | 500 刀 | 503 中 100a 人 
1 1500m| 15 和 30 人 也 | 500za| 503 中 1002a 从 
180 | 1 1500 如 | 工 .2 0.6 |50 细 | 500a| 500 中 1003a 从 
1 1500z| 下 .5 ] 50 科 | 500za| 50a 中 1T00a 信 
1 1500m| 工 0.5 150 血 | S00zma 
工 1500m 工 .号 工 50 印 | 500 刀 | 503 由 1003 六 
200 | 1 1500 如 | 1.5 工 50 刀 | 500 志 | 503 中 100a 人 
150 | 1 |500mj| .5 1 50 了 | 500z| 503a 中 100a 入 
1 1500m| 1.5 工 50 妞 | 500mm| 50 全 中 T008 人 
1 1500m| 工 0,.25 |50 血 | 500m| 503 中 100a 从 
T 1500a| 工 5 1 50zm| 500 妇 | 50a 由 S03 人 
工 1500 工 S0| 500za| 503 中 100a 人 
200 | 1500m| 1.5 了 50 如 | 500zma 1080 工 
工 1500 刀 | 工 .2 0.35 150 和 | 500 生 | 50 250 
1 1500 如 | 工 2 0.5 |50ia| 500 生 | 50a 150 3 
工 1500 刀 | .5 1 50 刀 | 500 如 | 503 由 503 从 
1 |500 细 | 1.5 了 s0m| 500m|1 40a |10al 70a | 30 
1 1300 四 | 1.5 工 50| 500zm| 500n 中 4003 以 
1 1500m| 0,.9 0.5 150a| 500m| 503 中 100a 六 
150 | S 1300 查 | 12 0.7 130 生 | 300 和 | 80 203| 100a |80a 
150 1.5 |300 全 | 1.2 0.7 |30 匡 | 300m | 80a 208| 100a 180a 


A4-02C | 1 
A4-02C | 2 
A4-02B | 3 
A4-02C | 4 
A4-02C | 5 
Ad4-02B | 6 
A4-02C | 7 
A4-02C | 8 
A4-02C | 9 
有 4-028B |] 1 
A4-01B | 1 
Ad4-01B | 12 
A4-02C | 13 
A4-02C 1 14 
Ad4-02B | 
A4-02C | 区 
A4-02 也 |.17 
A4-02C | 18 
A4-02C | .19 
Ad4-02B | 20 
Ad4-02C | 21 
A4-02 了 B | 22 
A4-02C | 23 
A4-02B | 24 
A4-02B | 25 
A4-02C | .26 
A4-02G | 27 
A4-02C | 28 
A4-02C | 29 
A4-02B | 30 
A4-02B | 31 
A4-02B | 32 
A4-02C |:33 
A4-02C | 34 
A4-02C |:35 
A4-02C | 36 
A4-02C | 37 
A4-02B | :38 
A4-02C | 39 
A4-01B | 40 
A4-02B | 41 
A4-02B | 42 
A4-01B | 43 
A4-01B | 44 
A4-02C | 45 
A4-02G | 46 
47 
Ad4-02C | .48 
A4-02CG | 49 
A4-02C | 50 
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最 | 章 
序 型 次 | 
新 | 
数 | 
恐 | 
| 率 | 颖 
| RE 
Pei | 大 cz 
号 
(有 | CHz) | (Y) 
工 3DK3H 1700 和 | 120M| 310 
2 3DK9A | 700 和 | 120M， 10 
3 3DK9A |700m | 120MI| 
媳 3DK9E 1700m 1 120 划 
S 3DK9E 1700am | 120M| 40 
和 3DK9A 1700m | 120MI 320 
了 3D 玫 9A 1700 亚 | 310 
8 3DK9A |760ma | 120 克 | 1 
9 3DK9A |760 血 | 120 玉 | 3 
10 3D 改 9 下 |700 血 120M| 人 
1 3D 玫 9E |700 血 420M| 10 
12 3DK9E |700m | 120M 
13 3DK9E |700am| 120M| 10 
14 3DK9E |1700 和 | 120M 20 
15 3DK9E |700 了 m| 120M| 2 
16| 3DK9E |700m| 120M| 10 
47 3DK9E |700 生 | 120M| 310 
18 3D 改 9 下 | 700 科 | 120 贡 | 1 
19 3DK9E |1700 血 | 120MM 
20 3 了 D 改 9E |700m | 120MT 10 
21 3DK9E |1700m | 120M| 3410 
22 3D 开 9 下 |700m | 120M 310 
23 3DK9JT j」700 刀 | 120M 10 
24 3D 玫 9E | 700 呈 | 120M 1 
25 3DK9E |700m| 120Mj 30 
26 3DK9E |700m | 120M| 340 
27 3DK8B |700 和 | 120M 10 
28 3D 玫 9B |700m | 120M 3 
29 3D 玫 9B |700i| 120MI 3 
30 3DK9EF |700m | 120M| 410 
31 3DK9E |700 呈 | 120M 310 
32 3DK9BE |700m| 120 贡 320 
33 3DK9B |700a | 120M 
34 3D 玫 9B |700 刀 | 120M| 1 工 
35 3DK9B |700 刀 | 120M 40 
36 3D 攻 9B |700 呈 | 120M| 
37 3D 牙 9B |700 志 | 120M| 10 
38 3D 玫 9B |700 吧 | 120M 
39 3D 玫 98B8 |700 血 | 120 本 | 和 
40 3DKo9B |1700m | 120MI 10 
41 3D 玫 9B |700 咱 | 120M| 40 
42 3D 玫 9B |700m | 120M| 1 
43 3D 玫 93B |700zm | 120M| 30 
44 3DK9B |700m | 120Mi 10 
45 3DK9B |700 科 | 120M 19 
区 3D 玫 9B |700 锯 | 120 到 | 10 
47 3D 攻 9B 1700| 120M| 2 
1 48 3DK9R 700o | 120M 
49 3DK9E |700 刀 | 120MI 10 
50 3DK9R |700a 120M| 10 


TU 和 二 生计 ET 二 生生 2 


加 了 T 号 
太 7 DT 
5.3 硅 NPN 型 小 
人 热 集 电 极 | 集 电极 | 发 射 极 集 电极 
介 | 高 - 其 裤 
2 人 过 基 极 -~ 发 射 极 拓 极 et 
和 | 往 反 间 被 引 
电 
党 | 温 | 此 | 赴 罕 电压 | 出 穿 电 碟 | 击 穿 下 于 | 让 演 
六 (BR)CBO CaRcEO 矿 (BR) ERBO 
7 
7cag 78 下 寺 | rea | 7 7Tpp | 7cao | ca 
(A) | DCoc7 机) | (A) (| (| VJ CA ATCOV) 
加 古琴 十 
800m| 173 20 | 15 | 款 4 |1008 1 | 让 
400zaa| 1735 25 20 ， /5 Ti 
860 弓 25 |100 | 20 1100 呈 | | 4100 号 
800e 25 |100 | 20 100m | 5 1008 
490a| 175 35 20 S 35 有 | 如 
800m| 175 25 1100R120i 1 5 11410014 5 
800 和 | 175 委 |]100 | 2 各 | im 了 1100| 3 瑟 
830mm| 208 23|100a 120| Im |5 1710 905 | 35 
800 细 | 200 25 |100 20 tm | 5 1100 | 3 | 55 
800 拉 | 175 25 | 400 | 20 1100 | 4 1100 | 多 
800 妆 | 175 好 |100k 20 ms 5 
800am| 175 2 |100p | 201 Tama|s |31008 19.53 | 各 
800aa| 175 23 | 100k | 20 1100m | SS 100 | | 到 
800 血 | 175 25 | 100&k | 20 1100h | 5 | 3008 | 3 | 下 
800 和 | 175 25 ;100i | 201100a 3 | 1400 人 | 55 
800 押 | 175 25|100 20 tm | 3 |100 | 1 | 和 
800 姻 | 173 23 | 100 | 20 |100p | 1100 | 1 | 和 
800 于 | 200 25 1100 20 ma|5 170 了 | 后 
800 血 | 200 23 1100p 20 fm |S|10081 上 | 35 
800zn| 200 25 |I100 20 Ta51|3100 | | 565 
800a| 200 25 |3100 | 201100 5 ta | | 15 
8b0m| 200 23 100 20| | 5 |3100| 1 针 
800 妇 | 200 25 1100h | 20 tm 5 80 | 3 
800am| 175 呈 5 |I1007 | 20 100m | 3 |100p 1 
890 和 | 175 好 |100m | 20| ma| 5 11 1 5 
860mm| 175 235 |100k|20| | fma|5|100u 105u| 45 
808a| 175 50 1100 | 35 TIm | 5 1100p 1 1 5 
800aa| 1273 细 |100m 35 00P 5 |1008 
800 刀 | 175 50 |100 | 3 fa | 5 110 5 | 各 
800 菩 | 175 50 | 100R | 35 |100m | 5 |1008 
800 了 | 175 50 ji00pi35| fm|5|100u，T | 55 
8600o| 175 荔 |100p 3 im 3 |100 10.5 | 
890 和 | 175 50 1100a 135 1100 | 4 3100 1 区 
800aa| 173 5 31001433| am|5 | 100m | Sa | 名 
800 细 | 4373 50 10 3 1m|5 110p| 5 生 
| 上 
800 和 | 175 了 |1000 | 351100 5 00R | | 和 
300 缮 | 375 50 |100 | 35 10 | 5 | 3400 1 | 345 
800 和 | 175 50 |100u | 35 |100 | 5 | 1008 | SR | 5 
800 生 | 175 50 | 100nm | 35|100a | 3 |300m | 3 和 
800mm| 375 30 1100u | 3 tm |5|10n 58 | 55 
860a| 175 s0 | 100n 3 1ma|5 110 | 5 55 
800 扭 | 205 50 | 100 上 | 35 | Ta | 5 |14008 | 号 昌 了 3 
860 钙 | 200 50 | 100 | 35 ] 5 | 1005 | Sn 王 
800mm| 200 50 41710041 35 1 5 | 1400 Sa | 拍 
300 联 | 200 50 | To0n | 呈 [六 S | 10p | 弛 | 
840 和 | 200 50 | 100n | 35 100 只 5 100 有 | SR 后 
800 芋 | 200 50 | 100 | 3 5 | 100p | 有 | 全 
300 475 50 1100] 35 下 4 | 400 了 
800 生 | 175 50 | 100pm |] 3 5 |100h |0.5 且 | 生 
800m| 273 50 | 1002 | 35 1 了 |100z 0 | 家 
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CA CA (二 
mm mm 中 己 富有 尼 于 二 
下 下 下 开工 王 下 正和 天 


Km OCT 


CR《 几 L 
WE 
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6 它 司 人 忆 二 全 乙 定 一 一 一 UL CD CD CQ 


开 王 开 


至 工 


KTC LULT LT CR CE CR ET 
习 下 衬 笠 下 下 下 


Cit ( 
ae 
它 


到 


延 存 下 
外 
退 贮 降 
时 时 时 
间 间 间 
RAPE Tc 75| zc 如 上 刀 
| 形 
(Y) | mia | max |(V)| (AI (CCV) (VY) | (AAA) | (ss) | (0s)| (0s) | (0s) 
200 2 |300 刀 | 1.2 0.8 130 圣 | 300 姻 2503 80a A4-02B 
3 |200 刀 | 1.2 6.7 |30 妇 | 300am 180a 从 A4-02C 
5 1500 姻 工 .5 0.9 300 血 1890 A4-02B 
5 |500z| 1.2 0.7 300 也 100 za 70 卫 A4-02 了 
3 1200m| 1.2 0.7 30m| 300m 1703 人 A4-02C 
5 |1300m| 1.2 0.5 |30m| 300 血 1803 人 A4-02 阳 
5 |300 志 | 工 .2 0.5 |30 妞 | 300zm 180a 从 A4-02B 
1 | 50 和 1.5 0.9 |130 卫 | 300 姻 1803a 人 Ad4 02 昌 
180 5 |300m| 1.5 0.9 |30 鱼 | 300 了 za 180a 六 A4-02 吾 
2 1300 锯 1.2 0.7 |130 钮 | 300 卫 1703 从 A4-02C 
5 |300zm| 1 工 .2 0.5 |30 姻 | 300zma 1703a 人 A4-02 卫 
5 1300z| 工 2 0.5 |30zm| 300 双 170 一 的 A4-02 阳 
200 5 |300m| 工 .2 0.7 |30 媚 | 300 扣 20a |1003 70 世 A4-02C 
200 5 |300m| 1.2 0.7 |30ia| 300 了 如 A4-02C 
5 |300m| 1,2 0.7 |30 也 | 300a 17032 人 A4-02 避 
200 2 |1300 如 | 1.2 0.7 | 30aa| 300m 100a 70 A4-02 也 
200 5 |300 刀 | 1.2 0.7 |30| 300 卫 100a 70 愤 A4-02C 
1 |150m| 1 工 2 0.?7 |30| 300 台 1801 人 和 4-02 卫 
5 1300m| 1.2 0.7 |30 锯 | 300 姻 A4-02C 
3 |300m| 1.2 0.7 |30 姑 | 300 血 T00 导 70 联 A4-02C 
270 5 |300 刀 | 12 0.7 |30 血 | 300m T1003 70 工 A4-023 
180 S 1300m| 了 .2 0.7 |30m| 300m 100 78 愤 A4-02B 
200 5 |300 双 | 1.2 0.7 |30 血 | 300 也 103| 803 A4-01B 
200 5 |1300zm 0.7 130 甸 | 300 了 ma 1003 70aa A4-02 电 
270 5 300ml .2 0.7 |30 血 | 300 了 an 1708 六 A4-02C 
5 |300 妈 | 1.2 0.5 | 30 症 | 300zm 170 卫 A4-02B 
10 | 60m|l 1.2 0.5 |30 生 | 300m 1803a A4-02 昌 
200 5 |300 和 a 0.7 |30 卫 | 300 卫 1801a 六 A4-02 如 
270 5 |300m :2 0.7 130 税 | 300 姻 T80a 人 A4-02 了 
200 5 1300 症 0.7 |30z| 300 100 了 70 卫 A4-020 
270 5 |1300a ,2 0.7 130 和 | 300m 170nm 人 A4-02 吕 
5 |300 鱼 :2 0.5 130m| 300m 3170 于 A4-02 卫 
2 1300 血 汉 0.7 |30 和 | 300 耳 180n 人 A4-02 了 了 
5 |300m 忆 0.5 |30m| 300m| 1803 人 A4-02 虽 
5 |300 血 ,2 0.7 130 和 | 300 征 1803 人 A4-02C 
5 |300 刀 | 1.2 0.7 |30m| 300mm 180a 人 A4-02 甩 
200 5 1300 血 工 .2 0.7 |30 芋 | 300 血 203|11003a 83 工 A4-02C 
200 5 |300 科 | 12 0.7 | 1 109a 1803 人 A4-02C 
200 引 |300 和 | 1.2 0.7 130 纪 | 301 阵 1803 人 上 4-02C 
200 5 |300 了 生 光 0.7 130 了 | 380 姻 180 卫 人 Ad4-02C 
200 2 |300zl 1 工 2 0.7 |30 和 | 300 丘 1803 从 人 A4-02 思 
5 |300m1 1.2 0.7 30 300m 180a 从 六 4-02C 
5 |300z| 1.2 0.7 |130 和 | 300 血 700a |100 80z 上 4-02C 
1 工 | 50tm| 1.5 0.9 |30m| 300zm 180a 人 A4-02B 
5 |300 和 | 1.2 0.7 |30 嫩 | 300 血 180a 人 名 4-02C 
270 5 |300| 12 0.7 |30 血 | 300 180aa 六 人 4-02 呈 
180 | 5 |300m| 工 .5 0.9 130 丘 | 300 姻 180a 人 点 4-02 了 
2 .|300 姑 | 1,2 0.7 |30 王 | 300za 170a 和 和 4-02C 
3 300m| 1.2 0.5 |30am| 300m 1783 八 A4-02 卫 
5 1300a| 1.2 0.5 |30om| 300 血 1703a 4 A4-02B 
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5.。 邓 关 
5.3 夸 NPN 型 小 


二 特 征 最 最 热 集 电 极 | 集 电极 | 发 射 级 集 电极 

大 大 当 we 

迁 饼 盖 

人 > - 基 航 | -发 射 极 | - 基 报 

机 年 | 红 反 向 截 下 

功 电 . 

六 频 滁 流 温 阻 击 穿 电压 | 击 穿 电 讨 | 者 罕 电 压 电 流 
ER | 矿 CBp)ycpBo | 斑 (pR)CEO | 三 (8R)EBO 人 


Per| 良 |Fceg|l re lrcul7Tm| Rn 下 交 人 Tazp | 7cao | 了 ca 
(四 ) | BOV OA CA TCD)TCGCV NTCVYDI CA) (VD)|(Ay》 (A) (A) | (CVY) 


二 


700 据 | 120M| 10 60im | 800 生 | 73 50 | 100&|135 | 10081 5 | 400 44 15 
700z| 120M 800 卫 | 175 s0 | 100p| 35 | 100pm| 5 T00 愉 | 工 R 15 
700 血 | 120M| 10 60 了 im | 800 和 | 175 5S0 上 100 必 | 35 1 匡 | 5 100 | 了 工 & 15 
700zm| 120M| 10 60 青 | 800 姻 】 175 50 | 100ph|35 | 10071 5 IT00 有 | 工具 15 
700 刀 | 120M| 30 60a | 8005 | 4175 5s0 | 1008&| 35 | 1008k| 5 100 | 工 R 15 
| 700 刀 | 120M| 10 |160am | 800a| 200 5S0 | 100 忆 | 35 1ma| 5 | 1400 1 15 
700 志 | 120M| 10 160aa | 800 志 | 200 5S0 | 100 中 | 35 Ta| 5 | 100 | 2 工 15 
700 妞 | 120M| 410 60 志 | 800 刀 | 200 5S0 | 100R| 35 1zm| 5 T00 愉 | 工 六 15 
| 700m| 120M| 410 60m | 8002a| 200 S50 | 100 只 | 35 1Tml 5 | 1008| 1 15 
700 芷 | 120M| 410 60 王 | 800 如 | 200 S0 | 100k|35 1 100n1 5 100 只 | 工具 15 
700zm| 120M 800 刀 | 175 75 | 1004&|135 | 1008 4 | 100R | 1 10 
700 卫 | 120M 60 姐 | 800 征 50 | 100| 35 | 100u| 5 100 忆 
700za| 120M| 2340 60 特 | 400 刀 175 50 35 5 工 15 
700 垃 | 120M 60 姻 | 800 血 50 | 100u|35 1 14100p 5 | 34100 
700 如 | 120M| 230 60 姻 | 400 刀 」 175 50 35 5 0.5 几 15 
700 了 血 | I20M 60 王 | 800 据 75 | 100| 60 | 100 5 14100R 
700z| 120M| 140 60 年 | 400 卫 | 175 75 60 5 工 贞 5 
700 卫 | 120M| 3410 60 血 | 800 和 | 150 75 | 1004| 60 | 100| 5 4008 TH 15 
700 卫 | 120M 60 纪 | 800 耳 75 | 100 | 6041 100p | 5 | 4100 
700 姻 | 120M| 10 60 名 | 400 和 1 175 75 60 5 0.35 上 15 
700m| 120M 800 刀 | 175 75 | 1000|601100u14 | 41410081 5 T0 
700 姻 | 120M| 10 60 科 | 800 生 | 175 75 | 100&1| 60 1| 5 | 1004| 工 R 15 
700a | 120Mj 10 60 生 | 800 匡 | 175 S | 100 员 | 60 工 刀 |. 5 100 册 工具 15 
700 了 | 120M| 410 60 垃 | 800 刀 | 175 75 | 100| 60 | 1004u| 5 100 也 5 及 开 5 
700 生 | 120M 800 氏 | 175 75 | 1004 | 60 | 10081 5 100 呈 | 5R 15 
700i| 120M| 40 60 刀 | 800 征 | 175 75 | 100pk | 60 | 100 | 5 | 100 员 | 5 15 
700 妞 | 120M| 3230 60am | 800 生 | 175 75 | 100i | 60 Tam| 5 | 100 站 | 5 15 
700 刀 | 120M| :40 60 也 | 800 刀 | 175 75 | 1007 | 60 工 伺 | 5 II00 丸 | 5D 15 
700 和 | 120M| 340 60 细 | 800im| 175 75 | 100u| 60 | 1002| 5 11005| 5 15 
700z| 120M| 410 60m | 800 生 | 200 75 | 100 | 60 1 二 | 5 | 100 有 | 5 只 15 
700 也 | 120M| 10 160m | 800 刀 | 200 75 | 100| 60 Ta| 5 | 100p| 5 TS 
700 刀 | 120M| 10 60 了 生 | 8002| 200 75 | 1002 | 60 工 妞 | 5 100p | 5 下 工 5 
700t | 120M| 10 |160am | 800om| 200 75 | 100 | 60 1a| 5 | 100p1 5& T15 
700zmn | 120M| 40 60 和 如 | 800 刀 | 200 75 | 1008|160 | 1004| 3 J100 只 | 5A 15 
700 刀 | 120M| I0 60 刀 | 800za| 200 75 | 100n1 60 了 | 5 100bh | 5 5 
780m| 120M 10 60 刀 | 800i| 175 735 | 100 有 | 60 1m| 5 | 100k10.5ia 15 
760 卫 | 120M| 410 60am | 800 生 | 175 75 | 100u | 60 1 如 | 5 | 100 员 |0.5 15 
7002| 120M| 10 60 刀 | 800 如 | 175 75 | 100| 60 | 100p4 | 5 | 1008| 工 15 
700 刀 | 120M 800 世 | 175 75 | 100|160 100P| 5 100 只 工具 10 
7860m| 120M| 340 60 和 如 | 800 卫 | 175 75 | 1004160 | 100p| 5 | 4100 1 15 
700 如 | 120M| 40 60 垃 | 800 生 | 175 75 | 100p|1 60 | 100 上 | 5 100R | 工业 15 
780 和 | 120M| 0 60 生 | 800 生 | 175 75 | 100h1 60 1 所 | 5 100 肛 工具 T5 
700m| 120M| 340 60 了 | 800 刀 | 200 75 | 100 | 60 Im| 5 |3400p | TR 15 
700 刀 | 120M| 340 60 刀 | 800m | 200 75 | 100 | 60 1m| 5 | 4100E| 工具 15 
700 刀 | 120MI 310 60 刀 | 800| 200 75 | 100p| 60 11008| 5 13410044 工 15 
700 科 | 120M| 10 60 科 | 800 刀 | 200 75 | 100| 00 了 也 | 5 100 1 工 卢 了 5 
700m| 120M| 3230 60zm | 800 生 | 200 75 | 100| 60 工 匡 | 5 100 | 工具 TS5 
700 钙 | 120M| 30 60mn | 800 征 | 175 75 | 100h | 60 1 所 | 5 | 100p 工具 15 
700m| 120M| 10 60 绊 | 800zm| 175 75 | 100 呈 | 60 | 100A| 5 100 
700m| 120M| 10 | 60m | 800 芋 | 175 75 | 100A | 60 1Ha| 守 | 1007 5 15 


st 


功率 开关 三 极 
二 
集 电报 电 流 前 外 和 1 上 | 秋 | 存 | 
~ 发 射 极 向 姑 迟 凤 降 
放 大 
反 向 截止 压 时 时 时 时 
电 流 系 数 降 压 降 亲 间 间 间 
Tczo | 7rcg RE Fczl re | Fasgs | Fecgsg17el re 三 如 丰 人 
一 一 一 一 一 . 号 
(有 ) We max |(Y) (A) | (V) (VY) CA) (A) | (s) 人 (3)| (s) 
SR 人 ss 5 
嗓 
5 | 5 20 | 200 5 | 300 媚 | 1.2 0.7 |30 纪 | 300 芭 | 60 208 11003 70a 
5 | 410 20 | 200 5 | 300m | 1.2 0.7 30 和 | 300 和 | 800 中 
5 | 45 20 |200 | 2 |300z| 1.2 0.7 |30 锯 | 300m | 80n 少 100 卫 70aa 
5h | 15 20 | 200 5 | 300 姻 | 1.2 0.7 |30m| 300m[ 80a 中 1703 从 
5h | 和 20 5 | 300mm| .2 0.7 |30m| 300za| 80na 小 1003 703 
5 | 45 20 工 0zm| 0.7 1.2 |30 和 | 300za| 803a 中 TI80a 人 
5 刀 | 15 20 5 | 300 姻 | 1.2 0.7 |30 包 | 300m| 80a 少 
5h | 45 25 5 | 300 和 | 1.2 0.7 |30 和 | 300 刀 | 80a 小 100aa 70a 
5 | 345 25 | 180 5 | 300 如 |  T.2 0.7 |30m| 300o| 80a 170a 从 
5 | 15 25 | 270 5 | 300m| 1.2 0.7 130 锯 | 300m1 80n 小 1003 703a 
5 | 40 20 2 | 300m| 1.2 0.,7 130zm| 300 耶 170a 人 
50h | 15 20 5 | 500z| 1.5 0.9 300zni100a 小 180a 
上 5 15 30 3 | 200 血 | 1.2 0.7 |30mm| 300 血 1100nm 中 180a 人 
5 | 15 20 5 | 500za| 1.2 0.7 300zn| 80a 100a 703a 
3h | 15 30 3 | 200 生 | 12 0.7 |30zm| 300 和 | 800 山 170a 人 
50 | 415 20 5 | 500i| 1.5 0.9 300 钙 |100a 中 180a 
5 | 145 30 3 | 200 血 | 1.2 0.7 |30 妇 | 300 生 |1003 中 180a 人 
5 | 15 40 |130 |51300z| 1.2 0.7 |30m| 300 妇 | 60z 20an |100a | 703 
5 有 | 5 20 5 | 500zm| 1.2 0.7 300 刀 | 80m 中 1000a | 70a 
3k | 45 30 3 | 200m| 三 2 0.7 130 如 | 300 生 | 80a 中 T70a 
50k | 10 20 2 | 300 刀 | 1T.2 0.7 130 吧 | 300 和 到 180a 人 
5 | 45 20 5 | 300ml 141.2 0.5 130mm| 300mm|100a 中 180a 人 
5 | 15 30 3 | 300m| 1.2 0.5 |30m| 300 姻 |100am 中 1803 人 
50PR | 410 20 | 200 5 | 300m| 1.2 0.7 |30 如 | 300 和 | 80a 20a 100 80a 
50 必 | 了 5 20 | 200 | 1 10zmm| 1.2 0.7 |30 妈 | 300 症 |100m 中 180a 人 
50 有 | T5 20 3 | 300 征 | 1.2 0.7 |30| 300 二 |100a 由 180a 人 
50 员 | 15 20 | 200 5 | 300 征 | 1.2 0.7 .|30 刀 | 300 二 |100m 由 1803 俱 
50 有 | 15 20 |200 | 2 1300m| 12 0.7 |30 妈 | 300 科 |100a 中 180a 八 
50& | 15 20 | 200 5 | 300am| 1:2 0.7 130 刀 | 300 严 |100m 中 180t 人 
50 | 1415 20 5 | 300m| 1.2 0.7 |30 生 | 300 钙 |100am 中 180am 人 
50 有 | 15 20 5 | 300 双 | 1.2 0,7 |30 如 | 300mm|100a 700a 11003a 1180a 
50 忆 18 20 工 50 刀 | 1.5 0.9 |30 刀 | 300 妈 |100a 中 180a 人 
50 忆 | 15 25 5 | 300m| 1.2 0.7 |30zm| 300 生 |100a 中 180a 从 
50& | 415 25 | 270 5 | 300m| 41.2 0.7 130 刀 | 300mm|100a 由 180am 人 
| 50u | 45 253 |180 | 5 |300m| 141.5 0.9 130 征 | 300 血 |100m 中 180a 从 
3 15 30 3 | 300m | 1.2 0.5 |30 生 | 300 弓 | 803 中 170a 八 
3 | 45 20 S | 300 甸 | 1.2 0.5 130 如 | 300 科 | 80a 中 170m 人 | 
5h | 415 20 | 200 5 | 300 如 | 1.2 0.7 |30| 300 卫 | 60aa 200 100nma | 703 
5 | 410 20 |200 | 1 10 如 | 工 .2 0.7 |30 如 | 300m| 80a 
5j | 15 20 | 200 5 | 300 严 | 1.2 0.7 130ia| 300mm| 80a 160 了 70a 
5 | 45 20 | -00 3 | 300 和 | 1.2 0.7 |30a| 300mm| 80a 中 100aa 703a 
Shu | 15 20 5 | 300za| 1.2 0.7 |30 刀 | 300m| 80a 由 1703 从 
5S 也 15 20 工 50| 0.7 0.2 130m| 300 生 | 80a 中 180a 人 
引 儿 15 20 5 | 300 卫 | 1.2 0.7 |30 征 | 300 血 | 80a 中 
Sb | 15 25 | 270 5 | 300z | 1.2 0.7 |30m| 300 生 | 80m 小 100aa 70a 
5 | 45 25 5 | 300 刀 | 1.2 0.7 |30 和 | 300za| 80n 由 TI00aa 70 了 
引用 15 25 | 180 5 | 300 血 | 1.2 0.7 |30z| 300za| 80 中 180a 人 
5 也 15 30 5 | 300z| 1.2 0.5 |30zm| 300 芋 |100a 180 aa 
350 15 20 | 200 5 | 300a 0.7 |30 纪 | 300 妈 |100a 中 180a 八 
S0 | 45 2 5 | 300 和 | 1.2 0.7 |30m| 300 妈 |100a 由 T80a 人 


co 人 Cn 人 Chu 二 | 
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5 光 ” , 关 
5.3 硅 NPN 型 小 


-一 一 
最 竺 征 
| 庆 | 人 集 电极 发 射 极 | 集 电 报 
耗 
基 执 网 基 极 基 极 
和 
下 轴 反 向 截止 
广 C(8R) CBO 
罗 Pear | yj |Frcsg| rc 民 王 7 | 二 
(W) | ez | ovY) | (CA ; 
| 》 (CAW) TV CA) VD) CA CVD CA) (CA CVD) 
1 |3DK9G 700 科 | 120M| 1 
巴 1 6 了 血 
2 | 3DE&9G | 700m| 120M| 10 | 60m 100R| 60 | 100&| 三 | 00 
3 | 3DRKR9G 700za| 120M 100 有 | 60 
f 10 60 I 刀 | 5 | 100p 于 
4 | 3DK9D | 700mm| 120M 100 有 | 60 训 国人 
5 | 3D 天 9 20M| 10 | 60 了 a | 
和 9 工 700m| 120M| 40 | 60 1 汉 100&| 5 | 100p 
9 3BKK9 吕 | 309 120M| 10 | 60m 四 
3DKo9H |7 1 100 
人 和 
9 |3DK9H | 700aa| 12 写 100 | 80 0 
1 | 3 天 0M| 10 | 60 和 m 1z| 5 | 100k| Tu 3 
9D | 700m| 120M 100k | 80 | Im| 5 | 1004k| 0.5| 
的 100R| 80 | 100p| 4 | 4100| Su 地 
12 3 攻 9 员 | 7906 1 100 
: 和 | 120 人 | 了 上 | 80 | 了 开 
1 和 | 3DK9D 700m| 120M 小 60 卫 100 有 | 80 工 茵 1 和 | 
14 | 3 了 天 9 400aa| 120M 0 | 60 好 100u | 80 | 100h| 5 1 人 
15 | 3DK9D 700 刀 | 120M| 10 | 60m 1 80 | 1008| 5 100 如 5 全 
Re 00#| 80 | 100n| 5 | 00 Sn 5 
| 各 | 到 下 | 各 | 全 
0m| 工 
| 引 二 | 天 | 者 | 名 项 全 考 | am2| | 的 上 于， 和 
全 3 六 2 | 30 各 120M| 10 | 60m I00k| 80 | 1ma| 5 |3008 SS 全 
9D 700 了 | 120M| 10 160 量 了 80 Ti 5 | 1008| 5 5 
34 | 3DXK9D | 20 有 120M| 10 | 60am 人 
22 | 3D 政 9D | 700m 100 
| 强 | 120M| 1 | 和 100 上 | 训 呈 | 珊 和 于 | 下 
24 | : TI | 700m| 120M | 80 | 工 到 
| 1 0 人 3 | 1008| 0.3 写 
和 3DK3 且 | 002 了 0 | 
3D 玫 9 了 | 700m| 120M| 410 100& | 80 | 10 
? 测 吉 0p| 5 | 100 
| 站 如 各 | 沽 和 | 
六 半 守 0 | 60 | SS | 40 
30 | 3D 疏 9 了 上 700m| 120M| 10 | 60m | 1 人 | | 
3 | 3DK9 | 3002 120M| 10 | 60 血 EN 
| 二 只 | | | 现 中 | 二 
引 | 3DKeH | 700m| 120M 和 人 | 
10 | 60m R| 80 | 1m| 3 | 100 
35 | 3D 区 9 了 | 700m| TI20M| 10 | 60m | tm| | 100y 1 
36 | 3D 区 9D | 700m| 120M 1 四 | 轩 
3 60m 
人 120M| 10 | 60m 1008 | 80 | 100| 三 | 了 0 只 
3DK9 百 700 如 | 120 诈 10 1 有 
| 40 | 3DK9D 人 人 
| 700m| 120M| 5 | 60m 人 5 0.5 只 | 55 
| 全 | 3D2 700m| 150M| 10 |100m | 开 
4 人 4 
| 公 | 强 105A | 700a 150M| 10 | 30 细 人 站 | 
145 | 3D105C 700m| 150M| 10 | 50m 00p| 25 | 100k| 4 | 100| 05 2 
5G | 700m| 150M| 10 | 50mm Rs 100k| 4 | 100n| 0.5h， 20 
46|3DRK4A | 700aa| 150M| 10 |500m 
47 | 3DK4C | 700m| 150M 100 
了 1 | 30 | 100&| 4 | 100 
2 1 | 0.5 
全、 刘 | 和 委 | 下 和 下 名 和 没 | 
3DK 加 1 R 100h | 0.5 
s013DK106A | 700m| 150M| 10 60 了 1I00 | 3 100 此 | 4 0 1 
100 上 | 30 | 100n| 4 | 14100803 20 


ms 
Ed 


极 


管 


功率 开关 三 极 管 


各 各 革 苇 只 


已 蕊 晴 革 电 


集 电 极 电 流 
- 发 射 极 
| 放 大 
反 半 截止 
电 沈 系 数 
Tczgo | Freg | APB Fcg 
(A) | (VD | aa 和 | max |(V) 
5 及 15 20 200 5 
3 记 | 45 了 271 3 
3 | 30 5 
530 用 了 5 20 200 5 
350 | 1I5 25 270 号 
5 及 交 5 30 5 
日 T5 20 200 5 
站 | 25 2710 蕊 
3 由 工 9 30 避 
30 天 10 20 乡 
吕 有 T5 20 5 
5S 愉 | 15 30 5 
5 了 上 用 15 20 200 5 
S0P| 40 20 200 5 
50 必 5 20 200 
50 有 | 1415 20 200 2 
3f 世 工 5 20 5 
50 了 | 5 20 号 
号 DO 攻 了 5 20 也 
S0 人 | 15 25 5 
s0pl| | 2 |270 15 
50 此 于 台 23 1830 抑 
3h| 15 20 
3 工 5 30 5 
5 攻 13 20 200 3 
5 及 了 8 20 200 9 
.5 有 | 1415 20 200 5 
SHE | 415 20 5 
5 上 | 145 20 200 2 
5 了 5 20 工 
5 且 415 20 5 
3 15 25 270 3 
5 站 | IT5 25 5 
3U 3 25 180 5 
5 只 | 工 5 30 3 
50B | 15 20 5 
呈 上 5 40 150 5 
号 县 15 20 5 
3 只 工 5 30 3 
35 5S0 20 270 工 
10& 40 25 180 二 
24| 20 25 180 工 
0.5 用 20 25 180 工 
HL 20 25 180 半 
工具 20 25 180 工 
工 上 几 20 25 270 工 
工 | 20 25 270 了 
工 L | 20 25 180 工 
工 闪 20 25 180 工 
工 六 | 20 25 180 工 
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nn CC 


30 和 | 300 耳 
30 生 | 300 卫 
30 如 | 300 世 
30 卫 | 300 严 
30 卫 | 300 卫 


306 珀 | 300 耳 
30 王 | 300 也 
30 血 | 300 了 
30 卫 | 300 卫 
30 也 | 308 王 


30 旭 | 300 卫 
30 刀 | 300 所 
30 阳 | 300 王 
30 吧 | 300 得 
30 生 | 300 王 


加 圣 
00 王 
0 全 
00 耳 
00 孟 


8D 志 
00 联 
00 记 
他 二 
00 阻 


CD 
它 
Lu Cn Co Go GD CO CD COLD 


0 了 
种 
了 
1 
10 了 aa 


CD 


D 


CD 
忆 
Co Co Co Lo CD CQ CD Co Co CD 
0 
性 3 


《Ca Up en 
避 ) 
人 


上 上 延 广 下 
钴 序 
升 退 消 降 
时 | 时 | 时 时 
闻 | 间 | 交 闻 
】 
] 
引 7 如 基 tf | 
2? 革 
(3S) (ss)| (5s) 《8 
80a 中 100t |70a | Ad4-02B | 1 
802 中 1702 人 Ad4-02C | 2 
80a T70 妈 Ad4-028B | 3 
1003a 由 4180aa 人 A4-02 了 | 4 
1008 中 1801 人 Ad4-62C | 5 
1003 130a Ad4-02 有 | 6 
80a 中 100a | 70a Ad-02B | 7 
808 中 417038 人 A4-02D | 8 
80a 170 Ad4-0283 | 9 
180a 入 A4-020C | 了 
100za 由 180a 从 A4-02B | 11 | 
1003 由 180 翌 人 A34-02 了 | 12 1 
80a 20n0| 1002 | 80a Ad4-02C | 13 | 
1003 由 1808 人 Ad4-02C | 14 
100a 180a 八 A4-02C | 15 
1003a 中 1803 八 A4-028B | 16 
1003a 中 T80a 人 有 A4-02 忆 | 17 
1003 中 180t 人 A4-02C | 18 | 
1003a 中 180a 人 A4-02 日 | 19 
10030 中 1804a 从 A4-02C 2 
1003 中 180a 八 A4-02B | 21 
100a 由 180a 从 A4-02 卫 22 | 
80a 由 了 70 玉 Ad4-02B | 23 
80n 由 1708 人 A4-02 了 3 | 24 
600 1202 | 190 70 孔 A4-02C | 25 
803 小 A4-02C | 26 
80t 中 1003 70a Ad4-02C | 27 | 
830 小 170 闪 A4-02B | 28 
803 中 工 00 全 70 对 A4-02 了 3 | 29 
8D0a 和 1803a 人 A4-02B | 30 
80a 由 T00 703 A4-020C | 31 
803 由 100 了 703a A4-0283 | 32 
80an 由 1003 70 卫 A4-02C | 33 
80a 中 1003 703 A4-02B | 34 
100a 中 180 卫 A4-02C | 35 
TI00a 中 180 卫 A4-02B | 36 
60a |20a| 100a | 70a A4-02C | 37 
80 员 1003. | 703a A4-02B | 38 
80a 小 1703 从 A4-02C | 39 
50a |307m| 130a | 403 A4-02C | 40 
503 由 503 | 203 A4-02 了 | 41 
253 中 2503 | 303 AA4-02G | 42 1 
253 小 1002 301 A4-020 | 43 
25 联 25032 | 303 A4-02 号 他 | 
25 工 2503a | 30a A4-02 了 3 | 43 
303 小 250n 人 A4-02C | 46 
30 中 1003 人 A4-02C | 47 
25 了 3 2503 | 303 和 402 瑟 | 48 
251 250a | 300 A4-02B | 49 
250na |30a | Ad-n283 |50| 


5 开 
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5.3 硅 NPN 型 小 
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最 特 征 最 | 最 | 热 '| 集 电 家 | 集 电 要 | 发 射 极 
序 型 大 大 | 
耗 多 岳 ER 
巩 许 基 极 发 射 极 基 极 
功 起 
束 颖 率 流 温 阻 击 穿 电压 击 穿 电 压 击 穿 吕 压 
于 太 (5R)C5O 六 (BR)CEO 大 (3B) PEBO 
久 Per 和 |Frcg|l rc ic 7rnr Ra Te 天 六 
( 丽 ) | (Hz (VCA)CA)IGCIOCA RD) CA) 呈 双 (AVI (CA) 
攻 加 RE 四 _ 
工 3 也 及 106 太 700 科 | 150M| 10 50 刀 | 600 坦 | 175 40 | 400bp1301310051 4 1400B 
2 | 3DK106A. 700 色 | 150M| 40 50 科 | 800 纪 | 175 40 | 100U 30 1 34100811 4 | 100 
3 3 了 D 必 106C 700 生 | 150M| 10 50 包 | 600 血 40 | 1004u130 131001 4 100 电 
4 13DK106C 700 如 | 150M| 410 50 了 | 600zm | 179 40 1300p|13013400n1 4 11441004 
河 3D 扩 4 700 严 | 150MI 410 50 了 型 | 800 乌 | T50 40 30 | 100& 1 4 
在 3DK4A 700 姻 | 150M| 10 50 刀 | 600 生 | 175 40 | 100i1 3013410051 4 14008 
7 | 3DK4C 700zm| 150M| 1 50 如 | 800om | 150 40 | 1008k1301|31008 5 13400 
8 | 3DK4C ?00 了 | 150M 0 50m | 500mm | 175 40 | 100bl 3014100p1 4 11341005 
9 |3DKI105AA， 700 开 | 150M| 40 50 扭 | 500 细 40 | 1004 1 30 1 400 4 171003 
10 | 3D 攻 105A | 700 和 | 150M| 10 | 50 刀 1600m |175 40 | 100k| 30 13100884 11410084 
11T | 3DKI105C 700 芋 | 150M| 0 50 世 | 500 弓 40 | 1008130 |1100pR 4 100 肥 
12|13D 玫 105C 700 开 | 150M 10 50 芭 | 500 茹 | 175 40 | 100 1 3 100p1 4 11434100 
13 | 3DK106A 700 生 | 150M| 40 50 玛 |600 细 | T75 40 | 100130 1100k | 4 400 
14|3DKI06C 700 卫 | 150M| 410 50 型 | 600 了 | 175 40 | 100R|130 31410014 11003 
15 | 3DKT107A 700 了 | 150Mi 40 50a | 800 血 | 175 40 00p| 30 | 10041 4 14141002 
16 |3DKI107C 700m| 150M| 10 150 妈 | 800m |175 40 | 1004|3013100P 4 | 4100P 
47 | 3DK4C 700 刀 | 150M| 40 50 和 如 | 800 了 年 | 1735 40 | 100n|1301410081 4 T00 
18 | 3DK106A 700 拉 | 150M| 140 150mm 1600 钮 | 175 40 | 100k| 30 | 100p| 4 | 4100p 
19 | 3DKI06C 700 押 | 150M| 10 50t | 600 卫 | 173 1 40 1100n| 3 1003 | 4 | 100 
20 | 2G960A 700 地 | 150MI 340 50 世 | 800m | 175 40 1 100k 30 111008| 4 T00 
21T | 2G960A 700 了 | 150M| 410 50 切 | 800 世 | 175 40 册 | 3 1008 4 | 100R 
22 | 2G960A. 700 刀 | 150MI 140 50 垃 | 800 垃 175 40 1414004130 1 400 4 1100 
23 | 3D2B 700 如 | 150M| 10 |100 生 | 800 细 | 175 35 | 100pk| 30 | 200k| 4 | 100 
| 24 | 3D2D 700 刀 | 150M| 140 |100 和 |800mm 14175 35 | 100R1301200p1 4 1400 
25 | 3D2 互 700 垦 | 150M| :40 1100 和 | 800 刀 | 175 35 | 100 只 1 30 12004 4 14341007 
1 26 | 3D 玫 4A 700 志 | 150M| 410 50 生 | 600 刀 | 173 40 | 4001 30 | 41004 1 4 141008 
1 27 | 3D 区 4 人 700 刀 | 150M| 340 | 50 血 | 600oa | 175 40 | 1004| 30 | 3100 4 | 4100 
128 |3DRK4A 700 如 | 150M| 320 50 妇 | 600 纪 | 175 40 | 10051 3 100&4|1 4 |4100 
29 | 3D 玫 106 信 700 卫 | 150M| 10 50 纽 | 600 了 和 | 175 40 | 1000|1 30 ，1008|1 4 11414007 
30 | 3DRK4A 700 姐 | 150M 汪 50 刀 | 600 纪 | 175 40 | 100& | 30 工艺 | 4 | 100k 
31 | 3D 必 4A 700 血 | T50M| 410 30 姻 | 600 刀 | 175 40 | 100| 30 11141001 4 00 也 
32 | 3DK4A 700 如 | 150M| 10 | 50am |600tm | 175 45 | 100n| 30 | 100p1 4 | 400 
33 | 3D 开 4A 700 世 | 150M 50 | 800 刀 | 175 40 | 400813013100p 4 | 1008 
34 | 3DK4A 700 和 锯 | 150M| 10 30 包 | 800 和 如 | 175 40 | 100 呈 | 30 1 100&1 4 1100 上 只 
35 | 3DK4A 700 和 | 150M| 340 50 卫 | 800 如 | 175 40 11410081 3013100R1 4 | 41003 
36 | 3DK4A 700 匡 | 150M| 10 50 伺 | 800 生 | 175 40 | 10011 30 1 1008 4 1 41410024 
137 |3D 玫 4A 700m| 150M 410 50 刀 | 800 生 | 75 40 | 100 30 1 10021 4 100 了 用 
138 | 3DKI06C 700 卫 | 150MI II0 50 蔚 | 600om | 175 40 | 100b13013100p 4 14341008 
39 | 3DK4C 700a| TI50MI 40 50 纽 | 600 刀 | 175 40 | 100&1|1 3 100 4 1 4100 
40 | 3D 玫 4C 700 也 | 150M 工 50 刀 | 600 | 175 40 | 1005 | 30 工 om| 4 | 1008 
41 | 3D 玫 4C 700 刀 | TS50M| 10 50 了 | 600 锯 | 175 40 | 10U0R 1 30 00 匡 | 4 | 100 呈 
42 |13D 玫 4C 700 所 | TI50M| 10 50 蕊 1000 刀 | 175 40 1 100|30 10051 4 100 
43 | 3DK4C 700 媚 | 150M| 10 50 |600z |175 45 | 100 | 30 | 1004 | 4 | 400 
44 | 3D 玉 4C 700 卫 | 150M| 210 50 世 | 800 包 | 175 40 | 100R130 1001 4 T00 忆 
45 | 3DK4C 700 和 锯 | 150M| 40 | 850am |800m |175 40 | 100n| 301 4100 4 4100 
| 46 | 3DK4C 700 垃 | 150MI 10 350 包 |800 生 | 173 40 | 10041301341002k 4 1100k 
47 | 3DRK4C 700 刀 | 150M| 40 58 妇 | 800 纽 |175 40 | 10013013001 4 11434004 
48 | 3DK4C 700 媚 | 150M 800 钙 | 175 40 | 1008 30 100 区 | 4 100 了 
49 | 3DK4C 700 妞 | 1S0M| 410 50 和 |800 刀 1173 40 1 1004 | 30 | T00p | 4 00 具 
,50 | 3DK4C 700am| 150M 800 征 | 175 4 如 | 100n|30 .1004 4 3100p 
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三 极 管 
功率 开关 三 极 管 


集 电极 电 流 前 饱 舟 | 上 延 存 下 
外 席 

- 发 射 极 | 开 捞 迪 隆 

放 大 

反 疝 截止 | 于 时 | 时 | 时 | 时 

电 流 系 数 活 压 降 亲 间 闻 闻 

7cpgo | 大 cz PPF 吾 JcBEl ce | 扩 5FES 大 cEs | 78| 7c 态 ia 和 
形 守 

《和 A) |〈Y) | 生 各 tax |(VY)| (A) (Y ) (V) AD) CA) (SS ) (3S)| (SS) | (3) 

1u| 20 | 30 1 | 500m | 1.2 0.5 |50m | 30a | 250a| A4-02B | 1 
0.58| 30 40 180 500 了 工 .2 0.5 750 也 | 500 卫 | 303 235080 | 3038 人 4-02B 2 
工 上 | 20 3 55 工 S00 工 ,2 0.5 150 笠 | 500 了 100 2 3f 工 A4-02B 3 
| 20 30 工 500 刀 工 .2 0.8 150 刀 | 500 生 | 30 刁 T890 匡 Ad4-02B 4 
1 20 30 工 500 了 工 .2 0.5 |150| 500m| 50a 中 200 3 和 4-02C 5 
工 | 30 40 180 工 300 拭 1 2 0.5 |150| 500 刀 | 308 小 T8032 30 卫 A4-02 卫 扣 
| 10 40 T510 工 500 瑟 0 0.5 1350 和 | 500 刀 | 50 屋 5 人 联 |2303a 12S0 工 有 4-02C 了 
工 | 20 40 1480 上 300 考 工 .2 0.5 |150 妞 | 500 刀 | 253 中 100 3 30 工 A4-028B 8 
工 上 20 40 188 工 380 刀 工 .2 0.5 |150 妈 | 500 如 | 25 天 250 卫 30 卫 太 4-02 吕 9 
| 20 25 188 1 | 300 匡 和 2 0.5 |50 妇 | 500 刀 | 253a 中 25S0 开 30 荆 和 4-02 了 3 I9 
T4| 20 40 180 工 300 乌 工 ,2 0.5 |150 刀 | 500 卫 | 25 卫 f00a 130z8 上 4-02 了 有 于 二 
TH 20 25 188 再 300 严 1.2 0.5 50 如 | 500 二 | 25 卫 100 荆 30 于 上 4-028B 工 2 
工 凡 20 25 J80 工 500 丘 元 0.5 150 和 | 500 包 | 30 荆 25032 30 丑 A4-02B 3 
| 20 T5 SS 上 500 闯 二 人 0.5 |150 世 | 300 芋 | 303 1003a 30 工 上 4-02 也 了 4 
工 上 | 20 25 180 炎 500 .2 0.5 |150 也 | 500 妞 | 303 中 2350 卫 30 羡 A4-02B T5 
| 20 25 180 工 5S00 世 1 .2 0.5 150| 500 生 | 303 中 T00 六 303 A4-02 了 T6 
并 RE 48 29 270 工 500 乌 由 0.6 150 卫 | 500 匀 | 5S03 中 508 他 了 7 
工 HL 20 25 180 1 | 500 鱼 了 .2 0.35 150| 500 坦 | 30 如 2503 |13802| A4-028B 18 
工 | 20 了 5 3 玫 500 垃 工 .2 0.5 |150 笠 | 500 包 | 30 卫 中 80 寻 30 卫 A4-02B 19 
| 10 工 .2 0.6 |50 刀 | 500 锯 | 30 卫 503 人 上 4-02C 20 
T08| 40 20 二 500 也 二 ,人 0.6 |150ma| 500 妈 | 503 中 S03 入 有 4-02 孔 21 
1 1I0 20 荆 300 垃 于 0.6 |150 刀 | 500 锯 | 50 芋 仅 及 4-02C 22 
I0R| 40 25 180 工 500 I T.2 0.06 |150 世 | 500 刀 | 503 中 40 工 了 2 卫 A4-02B 23 
10 有 | 40 25 80 1 | 500 二 二 .2 0.9 |150z| 500 志 | 603 导 60 25 也 A4-02 有 了 24 
1 0 25 |180 | 工 | 500 刀 | 141.2 0.6 |50 鱼 | 500 生 | 503 中 | 303 123| A4-02 了 | 25 
工具 25 180 工 500 翅 了 0,5 |150 姻 | 500 姻 | 301 30 台 | 30 380 皇 AAA4-02 也 26 
1 20 25 180 工 500 了 如 再 3 0.5 |150 刀 | 500 钙 | 303 小 250 30 卫 各 4-02 卫 沁 了 
T| 40 25 180 工 500 匡 于 多 0.5 |50zm| 500m| 303 中 280 妊 30 1 AAA4-02C 28 
R| 20 25 180 下 520 志 下 0.5 |150 了 锯 | 500 包 | 303 中 25 人 障 30 芋 A4-02 睫 29 
J 上 及 | 30 25 270 T | 500 生 3 0.5 1350 如 | 500 丘 | 50a0 50 卫 1250 卫 30 卫 30 
5038 | 20 25 180 工 500 所 下, 终 0.5 150 鱼 | 500 世 | 303 250 3 30 aa 和 4-02 瑟 3 
工 | 20 30 200 工 300 联 二 0.5 150im| 500 刀 | 503a 中 2003 5f0 荆 A.4-02 了 32 
工具 10 23 180 工 300 区 再 5 0.5 |150 纽 | 500 姻 150 苹 30 也 Ad4-02C 33 
工 上 | 20 25 180 工 | 500 亚 工 .2 0.5 |150 鱼 ]】 500 据 250 了 30 皇 有 4-02C 34 
工 上 | 20 25 180 1 工 | 500m 业 光 0.5 |38mj] 500 科 | 300 中 25f 工 301 A4-02C 395 
TH 20 25 180 1 | 500 姻 工 .5 0.5 150 刀 | 500 生 | 303 2508 | 30 太 4-01 且 36 
1 20 30 二 300a 工 .2 0.5 |150 刀 | 500 科 | 303 中 250 30 3 入 4-02C 37 
工 只 | 20 15 55 工 300 和 于 .2 0.5 1350 生 | 500 世 | 303 中 T09 刁 30 1 A4-02B 38 
工 上 | 了 25 80 1 | 500m 于 5 0.5 |150m| 500oa| 503 册 1003 303 上 4-02C 39 
| 10 25 270 1 | 500ma 人 2 0.5 150 年 | 500 刀 | 503 S04|1508 1150a 40 
2 红 25 180 于 500 了 za 让 “0.3 |150 妈 | 500 征 | 30 恒 302a | 30 了 3 30 恒 入 4-02 瑟 4 
100p | 20 25 189 1 | 3500 丘 二 2 0.5 150 刀 | 500 生 | 50 皇 00 卫 30 A.4-02 卫 42 
二 | 20 30 180 1 | 300 荆 工 .2 0.5 150 生 | 500 刀 | 502 由 100 卫 5S06| 和 4-02 甩 43 
0.41 | 20 了 35 355 1 | 500 灵 .2 0.3 150 和 | 500 T00 皇 308| 和 4-02C 44 
0.5A| 10 20 1 | 500 血 于.2 0.6 |50ia| 500m1 503 中 1003 八 入 4-02 卫 45 
工 R | 20 工 5 53 .5 工 |150 科 | 500 刀 | 30 荆 了 00 皇 303 | 入 4-02 也 46 
工人 | 20 25 180 工 500 志 工 .2 0.5 |150 刀 | 500m| 303 中 108 层 303 A4-D2C 47 
了 上 | 0 25 270 站 300 了 于 .2 0.6 150z| 500m| 503 中 | 508 仅 A4-02B 48 
工 | 20 30 工 300 地 .2 0.5 |150 芭 | 500 志 | 30 苹 00 笠 | 30 抽 A4-02C 49 
2 TI0 25 180 于 500| 工 .2 0.5 150 纪 | 500 包 人 30 旦 点 4-02C 5 
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ER 
耻 竺 征 最 最 热 集 电 给 | 和 集 是 报 | 发射 极 集 电报 
型 大 大 
耗 介 | 高 - 莫 ' 根 
散 许 -~ 尖 极 人 发 射 极 -~ 尖 慨 归 
| 结 反 疯 城 止 
| 蔓 纪 
罕 颖 这 流 温 阻 击 穿 电压 | 起 窗 出 压 | 击 穿 电压 虑 流 
二 六 (BR)CBO | 矿 CBR)CEO | 大 (BR)EBO TS 
则 攻 Po 万 |Frcgl rc ji7cs 7 下 才 了 Top TFEp | 7c5o | 了 cs 
(页 ) | GHz | CCV)  OA) AD evW) TV CA CCA) TV CA CA) VD) 
1 3D 到 105AA 700 和 m| 150M| 20 50 | 500 型 | 475 40 | 1008130 | 10040 4 上 1009010.55| 20 
2 13 了 下 105C 7009| 150M| 340 30 | 5300 年 | 475 40 | 4008130141008 4 1100810.5R| 20 
3 了 D 必 106 太 700 切 | 150M 10 50 鱼 | 600 钮 | 175 40 | 10004 | 30 | 3400 0.5 下 | 29 
3DR106A 700 芋 | 1S0MI 10 50 匀 | 800 刀 | 4175 40 | 100ja|130 1 41410088 0.1R | 30 
3 瑟 玫 406C 7080 鱼 | 150ML 10 30 纽 | 500 角 | 1475 40 | 1008 1 30 | 400 0.5 呈 | 20 
0 3D 玉 106C 700p| 150MI 10 50t | 8S00 刀 | 175 40 | 100 | 30 | 1008 0.1R| 30 
7 | 3 了 DR107 友 700 也 | JS50M| 10 50 乌 | 880 包 | 1475 40 | 100 区 | 3 100 1 4 | 14109105 20 
8 3D 政 407C 760m| 150M| 10 50 志 | 节 00 名 1 473 40 | 1008|130 1 4100 4 100 中 | 0.5 愉 | 20 
) 3 了 D 导 4 且 708m| 1506M 410 50mm | 300 志 | 75 60 | 100 冯 | 35 | 2400 区 | 攻 了 0 人 站 了 开 芋 | 2 
10 | 3D 儿 4 了 700 志 | 150M| 了 50 | 5060 位 | 175 60 | 100 员 | 35 | 1008 | 了 革 | 100R 工具 和 
TL | 3 也 及 105 了 700 鱼 | 450MI 410 50 弓 | 500 组 | 173 60 | 100 135 | 100 4 | 1008 0.5| 29 
i2 | 3DK105DD 700 妇 | 150M| 10 | 50 刀 | 500 引 | 175 60 | 400| 35 | 100 呈 | 4 | 300 上 | 0.5 1 28 
13 | 3 了 下 405 隐 700 鱼 | 150M| 40 50ta | 500 生 | 1735 60 | 100 忆 | 40 | 1003 4 14400805 20 
14 | 3DK4 了 700 了 | 15S0MI 10 50 钮 | 800 生 | 150 50 | 100 愉 | 4640 | 1002 1 5 100 匡 | 0.5 呈 了 
15 | 3D 玉 105 了 D 700 纪 | 150M| 10 509 | 500 包 | 175 60 40 在 0.5 呈 | 20 
和 |3DRKE4BH 709m| 150M| 10 50 绊 | 500 志 | 175 50 | 100 下 | 45 | 1008 4 1 1007|1 0.5 | 20 
i7 | 3 了 D 攻 4B 700 和 | 150M| 所 50ta | 600 刀 | 175 00 | 400 北 | 45 | 1008 4 11160005 40 
13 | 3 了 下 4 也 700 包 | 15S0M| 20 50 了 如 | 500 刀 | 175 060 | 100541 495 | 1008| 4 1 T008 0.S 有 | 20 
9 13DKI05 耻 708omm| 150MI 410 50 弓 | 500 包 | 475 60 | 1008|1 45 | 100j 1 4 T00 有 1 0.5 呈 | 20 
20 13DKI103 卫 70862| 150M| 0 50zn | 500a| 175 60 45 三 0.3R 20 
对 | 3DKR105 吕 700z| TS0MI 340 50 生 | 500 卫 60 14008143s | 41410084 1100810.581 20 
22 | 3DK105D 700 芋 | 150M 10 30 和 | 500 卫 60 1 100Pp|45 | 41410081 4 1100|0.5 20 
.23 | 3DR105DD 700 生 | 350M| 10 50 组 | 500 组 | 175 60 4008 1 45 | 100 | 4 了 00 六 | 0.5 | 20 
24 | 3PEKIT06A 一 DI 700| 150M 320 50 蔬 | 800 鱼 60 | 1008| 全 5 100814 | 1100 0.5| 20 
235 | 3 也 玫 4106 也 700 妞 | 150MI 10 50 纪 | 600 志 | 173 60 45 4 0.51| 2 
26 | 3DRI106B 700t| 150MI 10 50 科 | 600 二 | 475 60 | 1008|143 | 10081 4 10 0.5 20 
27 | 3DKI166D 700 生 | 150MI 380 50 了 | 600 志 | 175 60 45 4 0.5 忆 | 20 
28 1 3DR106D 700 匡 | 150MI 140 5 引 切 | 600 志 | 175 60 | 416008143 110081 4 13100810.58 20 
29 | 3 了 到 107 了 700 妈 | 350MI 工 50t | 800 生 | 475 60 1 00 | 435 | 100 4 | 41400810.5p 20 
30 | 3 也 这 107B 700 卫 | 150MI 10 50z | 800 备 | 175 60 45 生 0.5 有 | 20 
1 | 3EK107 了 有 700 和 所 | 450MI 10 50 姐 | 800 纪 | 175 68 45 4 0.5| 20 
2 13DK107D 700 刀 | 150MI 了 50 志 | 800 纪 | 175 60 | 1608 | 45 | 100p | 4 100 0.5 20 
3 |3DK106B 700 志 | 150MI 和 0 50 刀 | 600 卫 | 173 60 | 10801435 | 100 4 1 41400410.58| 20 
4 |3DK106 了 D 700 卫 | 150MI 3 50 锯 00 包 | 475 60 | 41600545 | 1100 4 100 有 | 0.5 站 | 20 
5 | 3DK4B 700 生 | 150M 3 1500 和 | 800 生 | 175 60 | 100H|1 343 |1008 4 11410005 20 
36 | 3DK4C 700 刀 | 1S6MI 10 1500m | 400 刀 | 175 75 | 1008 1 4 | 100h1 5 T08 工 1 20 
37 | 3D 玉 4C 7009| 150MI 410 1500 和 1 800 刀 | 175 60 | 41400843 11410084 1400E| 0.5 | 20 
38 | 3D 苹 104 太 7003a| 150MI 10 1500 包 | 400 细 | 175 75 | 400p4| 45 | 10081 5 | 1008 工 咏 | 30 
39 | 3D 玫 T05 吾 700 刀 | 150M| 细 50 纪 | 500| 7S 60 | 1008145 | 100 | 4 41008110.5p| 20 
4 | 3 瑟 玫 106 709 弓 | 150MI 1 50 志 | 800 志 | 475 60 | 5005 145 13470084 1300 0 60 
: 3D 玫 3406 吾 700 了 | 450M 10 50 印 | 600 好 00 | 1007| 4 14100814 110081 0.5 2 
42 | 3DK106B 700z8| 150MI 10 50 握 | 000 志 | 173 60 | 100 久 | 45 | 400i14 | 00 0.5 | 20 
| 43 | 3 卫 下 4106 号 7006 刀 | 150MI 菇 50 世 | 800 生 | 175 60 | 100R1 4 1003| 4 14141001 01 60 
44 | 3D 玫 :4106 7200 垃 | 1S0MI 10 50 匀 | 600 弓 00 | 4904 45 | 10081 4 1 141008| 0.5 有 | 2 
5 | 3 了 D 玉 1406DD 700a| iS0MT 10 50tm | 600 纪 | 175 60 | 1I00| 45 | 100P1 4 108 | 0.5 只 | 220 
i6 | 2G69608 700 二 | 450MI 40 50 志 | 800 志 | 479 60 | 10081 45 | 34008413100010.5 了 
37 | 2G960 了 708 纪 | 150MI 20 50 纽 | 800 了 王 | 175 060 | 100 | 4 1008| 4 | 100p 0.5R| 工 
3 | 2G260 了 B 700 弓 | 150M | 10 50a | 800 包 | 175 60 | 1008|145 | 100 4 134005 JHL| 了 匡 
0 | 3D2C 700 也 | 150ML 1410 1100 呈 1 800 如 | 175 50 | 100 呈 | 45 | 200 只 | 4 1 100 工 H 上 | 40 
50 | 3DDRK4B 700 刀 | 150NMT 3 世 0 302 | 600| 175 60 | 1008145 | 100B| 4 13400P|0.58| 
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时 时 时 时 

冰 | 间 闻 问 

PRFE cgl rc | BE8 | Fregg | 7 7c 丰 id 如 开 

iaip | aaax |(V)| (A) (V) (V) CA) CA) (ss) ss) |(s) 
| 呈 RE 
25 1880 工 | 308 鱼 工 .2 0.5 |50 甸 | 500| 25 中 250 3 303 点 4-02 如 
239 180 1 1 300 生 工 .2 0.5 150 了 和 | S00 刀 | 25 全 中 工 00 妊 3 人 全 有 4-02 昌 
25 | 180 | 500i| 工 .2 0.5 |50o| 560 王 | 303 中 2503 3003| 上 4-02 了 
25 4180 T | 500 了 和 了 .2 .3 150 刀 | 506 色 | 301 中 250 30 皇 太 4-02 纪 
45 5S5S 1 | 500 姻 于 0.5 |50 妈 | 508 卫 | 303 中 T003 3f03a | 和 A4-02 晶 
了 5 5S 工 | 500 联 工 .2 0.5 150 志 | 500 包 | 38 中 100 3032| A4-02 了 B 
25 | 180 1 | 500 刀 | 工 .2 0.5 |150m| 50pa| 300 中 250 工 303t4| A4-02B 
25 180 工 | 500 孟 工 .2 0 和.5 1350 生 | 500 镁 | 2363 中 00 卫 30 A4-02 电 
25 | 180 1 1500 刀 | 1.2 0.8 150 和 | 500 匀 | 和 5 贡 中 2503 30a | 和 4-828 
25 T80 1 | 500 颈 工 .2 0.8 150 妇 | 360 王 | 235 刀 中 2350 卫 30 芋 点 4-02C 
25 TI80 工 300 细 | 1 .2 0.5 150 生 | 500mm| 253 25[3 3801 和 4-028 
25 |4180 1141 |300zml 2 和 ,3 1350 和 | 500 刀 | 25 2500 303 | A4-02B 
25 |180 1 1300 二 | 工 .2 0.5 |50 生 | 500 双 | 25a 250 30384| 和 4-028 
40 | 150 1 | 500 生 | 1.2 0.5 |50 和 | 506ia| 504 “150a| 2503 125034| 入 4-02C 
2 180 1 | 300 志 | 工 .2 0.5 |150 们 | 500m| 250 中 1003 A4-02C 
40 | 180 1 1300 记 | 工 ,2 0.5 |50 毕 | 500 包 | 253 中 2503 30303| A4-02B 
40 180 | 300 茎 工 .2 0.5 |5nmi 3500m| 302 中 了 803 30 联 各 4-02 纪 
| 40 IT8f | 3 人 0 据 工 .2 0.5 | 入 总 | 5S00 志 | 25 全 中 00 30 卫 入 4-02 明 
25 1830 1 工 | 300 弓 工 .2 0.5 150 氏 | 500 了 | 252 中 2503 302| 太 4-02 蝇 
25 180 工 | 300 姻 工 ,2 0.5 150 志 | 500 双 | 23 中 50 A4-02C 
40 180 工 | 300 志 二 S0 卫 | 500 红 | 23 世 2502 30 了 A4-02B 
40 280 工 | 300 纽 工 ,2 0.5 130 也 | 3500 匀 | 25 了 TI00 303 A4-02 晶 
相 180 工 | 300 组 工 .2 0.5 150 妞 | 500 刀 | 253 中 了 1003 30 荆 上 4-02B 
40 180， | 3S00 也 工 .2 1 和 .5 150 志 | 500 雪 | 3034 中 250 卫 303 A4-02 了 了 
25 180 TI | 500 血 1.2 0.5 15 也 | S00 和 | 303 中 250 了 和 4-02C 
25 | 188 1 | 500 包 | 1.2 0.5 150 钳 | 500 钙 | 303 2502 300| AAA4-028 
15 55 1 | 500 纪 工 .2 和 .5 150 生 | 500 刀 | 3038 中 100 卫 A4-62C 
15 55 1 | 500 鱼 | 工 ,2 0.5 |50| 500m| 30m 中 1003 3032| 入 4-02 也 
25 180 1 | 500 姻 工 .人 0.5 |50 荆 | 500 灾 | 30n 250 30 壮 A4-02 强 
25 180 工 | 500 血 工 .2 0.5 150 位 | 500 生 | 303 全 中 2503 太 4-02C 
25 180 1 | 500 了 血 人 .2 0.5 150 联 | 500 刀 | 303 中 1002 A4-02C 
25 | 180 工 | 500 也 | 工 .2 0.5 150 钙 | 500 生 | 302 中 100a 303 | A4-028B 
25 181 工 | 500 锯 工 .2 0.35 |50 姻 | 500 刀 | 30nm 由 23510 3 30 苹 A4-02 纪 
工 5 罗 1 S0 也 工 ;2 0.5 |150 昏 | 500 卫 | 300 中 了 003 30 工 A4-02 了 
25 270 了 于 | 500 妈 工 .2 0.5 |50 包 | 500 卫 | 300 中 2500a 人 A4-020C 
25 18f 3 | 200 锯 工 圈 .5 130 卫 | 300 了 |1003 了 50 工 803a | 和 4-02 吕 
25 |270 | |500m| 4.2 0.5 |50 科 | 500 和 | 3038 中 1003 人 A4-02C 
25 | 180 3 | 200in| 工 0.5 |30 刀 | 300 姻 |100m IT50 3 803 | 大 4-02 了 
253 180 1 | 300 荆 二 .2 0.5 |150 呈 | 500 刀 | 252 2503 30t| Ad4-02B 
40 180 1 | 500 阵 .2 0.5 |50mm| 500 包 | 302 2502 30n| 入 4-02 
25 180 1 | 500 鱼 .2 和 ,5 150 鱼 | 500 弓 250 了 an 30 工 友 4-02 了 
30 1 | 500 和 | 1.2 0.5 |50 生 | 550 媚 | 30a 250| Ad4-02 且 
40 180 1 工 | 500 卫 二 .2 0.5 150| 500 包 | 303 中 2502 30 妓 A4-02 也 
了 3S 3 | 500 查 | 一 下 和 0.5 |50 科 | 500 血 1003 3014| A4-02B 
30 工 | 500 卫 工 .2 0.5 |50 征 | 500| 300 工 08 和 4-028 
工 .2 0.6 |50 征 | 500 和 | 303 中 5038 人 和 4-820 
20 1 | 500 孟 工 ,2 0.06 |150 也 | 500 卫 508 入 4-02C 
2 1 | 500m| 了 .2 0.6 |50@| 500 血 | 50a 中 50a 人 和 4-02C 
25 180 1 300 所 工 .2 0.6 150m| 500 如 | 50 旦 中 40a 了 2 卫 Ad4-02 
25 | 4180 工 | 500m| 1 工 0.5 |50i| 500 王 | 30na 中 |30m1 353 308a | 和 4-018 
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5。 开 关 
5.3 硅 NPN 型 小 


和 

| 最 | 特 征 攻 | 最 | 热 | 集 电 级 | 集 电极 | 发 射 极 | 集 电 极 
序 | 型 | 灾 | 大 | | 
耗 | 多 | 豆 | -~ 基 极 

| 许 - 项 极 | -发 射 极 | - 基 极 
| 区 | 玫 | 鱼 反 贞 截止 
| 切 | 号 
| 率 | 顷 这 流 | 温 | 中 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 电波 

| | | 六 | 六 CBR)CBO | 矿 (BR)CEO | 太 CBR) BEBO 广 一 一 
三 Pocw | 万 |F7rcgl rc |7cu [Tool Ra | yop | Tp | Tcso | 了 ca 

| | (W) | (Hz | (VCA) | CA) | ce/ CCA) TY CA CVD CA CA COV) 
| | 1 

| [ | 

3 了 了 改 43 700zm| 150M| 10 | 50m | 600m| 4175| 60 | 3100 45 | 100p| 4 134008| 0.5a| 320 
2 | 3D 玉 106 旦 | 700 如 | 150M| 10 | 50 血 | 600 如 | 175 60 | 100n| 45 | 1008| 4 |3100p|0.5| 20 
3 | 3DR4B 700m| 150M| 工 | 50m | 600 中 | 175 60 | 100hk| 4 | fm 4 |3100n|0.5n| 20 
4 | 3DK4 蝇 700m| 150M| 10 | 50m | 600za| 175 60 | 100z| 45 | T008 | 4 | 1400 0.5R| 20 
5 | 3DK43B 700ml 150M| 10 | 50m | 600 媚 | 175 60 | 1008| 45 | 100k| 4 | 14100805 2 
6 3D 信 4B 700 血 | 150M| 10 全 600@m| 175 60 | 100k| 45 | 100h| 4 | 3400P| 9.5| 20 
7 | 3D 玫 4B 700 征 | 150M 800m| 175 60 | 100z| 45 | 100p| 4 | 400 0.5n| 0 
8 | 3DK4B 700m| 150M| 10 | 50m | 800m| 175 60 | 100k| 45 | 100h| 4 | 4008|0.5a| 20 
9 | 3DK4B8 700 刀 | 150M| 10 | 50 血 | 800 相 | 175 60 | 100n| 45 | 100n| 4 | 100n| 6.5 20 
140 | 3DK4B 700 卫 | 150M| 10 | 50 中 | 800a| 175 60 | 300u | 45 | 100k| 4 | 1008|0.5u| 20 
141 | 3D 玫 4B | 7ooa 150M| 10 | 50m | 800m| 175 6 | 100ph| 45 | 100n| 4 |3100P|058| 2 
12 | 3DK106D 700m| 1S0M| 10 | 50m | 600a| 175 60 | 100u| 45 | 100k 4 | 1008| 0.58| 20 
13 3DK4D 700mm| 150M 10 50 开 | 600 刀 | 175 60 | 4008|1 45 | 1008| 4 |3400p|0.5| 320 
14 | 3DK4D 700 如 | 150M| 工 | 50m | 600mm| 175 60 | 100h1 4 | 1ml 4 |3100n|0.5| 20 
415 | 3DK4D 700m| 150M| 10 | 50m | 600m| 175 60 | 100k| 45 | 100h| 4 | 1008| 0.5h| 20 
16 | 3DK4D |]700m| 150M| 10 | 50@ | 600z| 175 60 | 100&| 45 | 100a| 4 | 100n | 30 
17 | 3DK4D 700 科 | 450M| 10 | 50m | 600m| 175 60 | 100&k | 45 | 100k| 4 | 141008090.5h| 2 
418 | 3D 习 4D 7002a| 150M| 40 | 50a | 600 姻 | 175 60 | 100k| 45 | 100p| 4 | 1100 | 20 
19 | 3D 必 4D 700m| 150M| 10 | 50m | 800 和 | 175 60 | 100k | 45 | 100P| 4 | 1008| 0.5 | 20 
20 | 3DK4BD 700 巴 | 350M| 10 | 50m | 800m| 175 60 | 100p| 45 | 100k| 4 134008|0.5h 20 
21 | 3DK4D 700m| 150M| 10 | 50m | 800 四 | 175 60 | 100k| 45 | 100p| 4 | 100n| 0.51 20 
22 | 3DK4D 700 血 | 150M| 10 | 50m | 800m| 175 60 | 1008| 45 | 100h| 4 | 100| 6.5a| 20 
23 3 阳 了 4 已 700 生 | 150M 800 妞 | 175 00 | 1001 4 | 4100 4 | 4100 工 忆 | 30 
24 | 3DK105B | 700z| 450M| 10 | 50@ | 500m| 475 60 | 100pk| 45 | 100h| 4 | 1008| 0.5a | 20 
25 | 3BK105D | 700 直 | 150M| 410 | 80 | 500m| 175 60 | 41008| 45 | 100R| 4 | 1008| 0.5h | 20 
26 | 3DK4068 | 700m| 450M| 10 | 50@a | 600m| 175 60 | 400 45 | 100 0.5p | 20 
27 | 3D 有 1068B 780 和 | 150M| 10 | 50m | 800m| 175 60 | 1008| 45 | 1008 0.1 有 | 45 
28 | 3D 开 106D | 700aa 150M| I 50z | 500 征 | 175 60 | 100| 45 | 100p 0.5 六 | 20 
29 | 3DKT106D | 700 和 | 150M| 10 | 50m | 800m| 4175 60 | 100pk1 45 | 100p 0.1i | 30 
30 | 3DK107B | 700m| 150M| 10 | 50m | 800 嫩 | 175 60 | 100k| 45 | 100h| 4 | 100p| 0.5 | 20 
31 | 3DR5i07D | 700z| 150M| 10 | 50m | 800m| 175 60 | 100k| 45 | 100&R| 4 | 100| 9.5| 20 
32 | 2G960C 700 耳 | 150M| 10 | 50a | 800 中 | 175 60 | 100&| 50 | 100k| 4 |31008| | 310 
33 | 3D 玫 4 700m| 150M 10 | som | 800mm| 150 70 | 100&| 55 | 1008| 5 | 100n|0.58| 310 
34 | 3DK9C 700za| 150M| 10 | 50i | 400m| 175 75 | 100h|60 | 100p| 5 |3100h| 1p| 30 
35 | 3D 玉 104A | 700ta| 150M| 10 | 50m | 400m| 1475 75 | 100&| 60 | 1008| 5 | 0 1 30 
36 | 3DK104A | 700 刀 | 150M| 10 50 包 | 400 钮 1 175 73 60 5 TH | 30 
37 3D 玫 104C | 700i| 150M| 10 50 姻 | 400 和 | 475 75 00 5 工 | 30 
38 | 3DK104C | 700m| 150M| 1 50 和 | 400 和 | 4175 75 | 100k| 60 | 1008| S | 34300811 | 30 
39 | 3DKR9A | 700m| 150M| 10 | 50m | 400a| 175 75 | 100R| 60 | 1008| 5 | 100p| 3 30 
40 | 3DK9C 700 押 | 150M| 10 | 80 1400m| 175 75 | 100&| 60 | 4008 5 | 1008| 4 30 
41| 3DK104A | 700| 150M 10 | 50m ] 400m | 4175 75 | 300nh|60 | 3100p| 5 | 10 In 30 
42 3DRI104A | 700 直 | 150Mj 40 50 了 | 400 匀 | 175 75 00& | 60 | 100h1 5 | 1008 靖 | 30 
43 | 3DKT104C | 700m| 150M| 10 | 50m | 460m| 475 75 | 100k | 60 | 100n| 5 | 00 IE| 30 
44 | 3DK104C | 700m| 150M| 10 ] 50m | 400m| 175 75 | 100&| 60 | 100 SS | 100R RE| 30 
45 | 3DR104A | 700m| 150M| 140 | 50m | 400m| 175 75 | 1008| 60 | 100R| 5 | 1008k| TI 30 
4 | 3DK104C | 700m| 150M| 1 50m | 400m| 175 75 | 100&|60 | 100R| 5S |3008| tn 30 
中 7 3DK4C 7009n|1 4350M| 10 30 | 400 生 | 175 75 | 100|1 60 | 100R | 5 上 00E 1hl 30 
48 | 3DK104A | 700a| 150M| 10 | 50m | 400m| 4175 75 ; 100& | 60 | 1008| 5 | 300p | 4 30 
49 | 3DKE104B | 700m| 150M| 140 150m | 400 中 | 175 100 | 100u| 60 | 100m| S | 200 &R| 30 
50 | 3DK104D | 700o| 150M| 10 | 50m | 400m| 475 100 | 100u| 60 | 100k| 5 |30p| 1 30 
一 一 一 一 一- | 
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流 前 | 饱 ，， 利 下 延 | 存 下 上 
向 升 | 退 | 峙 降 
天 | | 
讨 时 | 时 | 时 时 
数 降 压 降 间 间 | 亲 间 
| 
| | 下 本 
| Fecg | rc| sgs rcgs | 7T8| lc | 和 二 丰 | 各 村 
(V) CA VC | ss (ss) 10s) 
| | | 
人 
1 | 500oa| 1.2 0.5 |50 了 | 500m| 30n 由 | 303 | A4-02C 
1 | 500m| 1.2 0.5 ”|50m| 500m | 303 | 250a | 30a | A4-028 
1 | 500 锯 1.2 0.5 |150 妇 | 500 了 | 50 了 3 50 | 250 旦 1250 荆 
1 | 300m| 1.2 0.5 1350m| 500m| 50a 200a | 50a| A4-02B8 
1 | 500m| 工 2 05 50m| 500m| 3oabl |250m | 50a| 和 402B 
1 | 500a| .2 0.5 50m| 500am| 30a 250a | 303a| A4-02B 
1 | 500m| 1.2 0.5 |50mm| 500m 150ma | 30a| 和 4-02C 
1 | 500m| 41.2 0.5 上 50m| 500m | 350m | 30a| A4-02C 
1 | 500m| .2 0.5 150m| 500ml 30a 中 | 250n | 30a| 和 A4-02C 
1 1 500ama .5 工 50m| 5S00 拉 | 30 | 25f 芋 3 也 A4-028B 
1 | 500m| 1.2 0.5 |50am 500m | 30a | 350a | 303a| 和 4-02C 
1T | 500m 2 0.5 150 血 | 500m| 30a | 100a | 30a| A4-02B 
1 | 500m| 1.2 0.5 |50 血 | 500m | 30a | 100a 30a | 入 4-02C 
1 | 500m| 1.2 0.5 |50z| 500 和 | 50a |504a| 150a 1150a 
1 | 300m| 4.3 0.5 |50am| 500m| 50n 1002 | 50a| A4-02 
1 | sooml 1 | 0.5 |5om| soom| 30a |30a| 30a | 30a A4-02B 
1T | 500m| 1.2 0.5 |50mm| 500m | 30m 由 100a4 | 3034| A4-02B 
1 | 500mm| 1.2 0.5 |530 和 | 500ma| 30a | 100na | 30a| 一 4-02B 
1 | 500m| 1.2 0.5 |50 了 | 500m 100a 30a | A4-02C 
1 | 500m| 41.5 1 |50m| 500m| 30a 100a 信 A4-02BB 
1 | 500m| 1.2 0.5 |50m| 500m| 30z 中 100a | 30a| A4-02C 
1 1500ml 工 2 | 0.5 |50m 500m|l 30m 中 100a | 30a| A4-02C 
1 | 500m| 二 2 0.5 |50m| 500m| | 100n | 30a A4-02C 
1 | 300 和 | 工 .2 0.5 |50m| 500m| 25m 25004 | 30a| Ad4-02B 
1 | 300m| 1.2 0.5 |50 囊 | 500m| 25 中 100a | 30a| 人 4-02B 
1 | 50ooml 12 | 05 |50m|l 500m| 30a 250a | 30| 4-02B 
1 |500m|l 1.2 | 0.5 150m| 500m| 30a 中 | 250a | 30na| A4-02B 
工 500aa| 工 .2 | 0.5 |50mm| 500m | 30a 中 | 100a | 30aj A4-02 吕 
1 |500mj 12 | 0.5 |50m|500m| 30a 100a | 302| A4-02B 
1 |500m| 12 | 0.5 |50m|500m| 30a 由 250n | 30a| 和 A4-02B 
1 .500 和 | 1.2 | 0.5 |30 血 | 500m| 30a 由 | 100n | 30a| 入 4-02B 
1 | 500m| 1.2 0.4 150 和 | 500m| 50n 中 250a | 30na| A4-028 
1 | 500m| 工 2 05 |50 和 | 500m| 50a 50a| 250a |250a| 4-02C 
| 3 |200m| 1 0.5 |30aa| 300m| 50a 80na | 50a| A4-02B 
3 | 200ml 工 | 0.5 可 300m| 100n 中 | 150a | 80a| A4-02B 
3 | 200ml 1 0.5 |30 症 | 300am oa i| 150 卫 | A4-02C 
3 | 200 生 | 工 1 202:5 30m| 300 匀 | 50t 中 80a A4-02C 
3 |200ml 1 | 0.5 |30m|300m| 50m 中 80a | 50a| 和 A4-02 阳 
3 |200m| 1 0.5 |30 科 | 300mm 1500 | 80a| Ad4-02C 
3 | 200m| 1 0.5 |30mm | 300m 80a | 50a| A4-02C 
3 | 200m| 1 0.5 |30m| 300o| 40a 1503a 8oa| A4-02B 
3 | 200m| 1 0.5 |30m| 300m| 100n 由 1503a | 80a| A4-02B 
3 | 200 世 | 工 0.5 |30m1 300a| 50n 由 8084 | 50a| A4-028 
3 |200ml 1 | 0.5 |130m|300m| 50a 小 | 80a |50a| A4-02B 
3 |200m jl 1 0.5 |]30m| 300am| 100a 中 150 卫 | A4-02B 
3 | 200m|l 1 0.5 |j30m| 300ml 50a 和 bl | sa |S502| A4-02B 
3 | 200 细 | 0.5 130 科 | 300 姻 | 100 卫 1503 | 和 上 4-028B 
3 | 200m| : 0.5 |30m| 300m | 100a 150m | 80| A4-02B 
3 | 200m | 1 0.5 |30m| 300m| 100a | |150a |80a| A4-02 昌 
3 | 200ml 1 | 05 |30ml300m| 100a | 50a | 80=| 入 4-02B 
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最 集 电极 集 惠 极 
序 大 
多 - 直 极 
许 ~ 基 极 ~ 发 射 极 ~ 基 极 
电 反问 巷 目 
流 击 穿 忠 压 | 才 罕 电 甘 | 击 穿 员 压 蜡 流 
和 矿 (sR)CBO | (BR)CEO | 矿 CBR) BEBO 
E 电 Pcw | 女 1 Tc Top 交 Jp | Tcao | ca 
| em CH | (V) | (CA) | CA em Ca) | oa) | 
工 | 3DR104B | 700 中 | 150M| 10 | 50m | 400m| 175 100 | 100p | 80 | 100k|1 5 |100n 1 | 30 
2 | 3D 息 104D | 700m| 150M| 10 | 50am | 400m| 175 100 | 1008| 80 | 500ph1 5 |31008| 4 30 
3 |3D 下 104B | 700m| 150M| 10 | 50m | 400m| 175 100 ] 100a | 80 | taopl 5 |31o0al 4 | 30 
4 | 3D 玫 104D | 700m| 150M| 10 |50m | 800m| 175 100 1 100 | 80 | 1400 5 14310088 4 | 30 
S | 3D 疏 9 了 700m| 150M| 10 | 50 和 a | 400m| 175 100 | 100p|80 1 10 5 | 500n 1 | 30 
6 | 3 了 开 9D 700m| 150M| 10 | 50m | 400m| 175 100 | T008E| 80 | 100| 5 13410084 1 30 
7 |3DKT04B j] 700am| 150M| 10 | 50m | 400m| 175 100 | 100b | 80 | 100n 5 | 410 1 | 30 
8 | 3D 玫 104D |] 700m| 150MI 10 | 50m | 400m| 175 100 | 100p| 80 00 5 | 4300 Tu | 30 
9 | 3DK9D 700m | 150M| 40 | 50m | 400m| 175 100 | 100p| 80 | 100pnl 5 1100 1 | 30 
10 | 3DK104A-D | 700ma| 150M| 10 | 50m | 400m 100 | 1008 | 80 | 1008 5 | 31005 1 | 30 
11 | 3 了 必 1048 | 700 和 | 150M| 10 | 50m | 400m| 175 100 80 5 Th | 30 
12 |3DK104B | 700m| 150M| 10 |50m | 400m| 175 100 | 1008| 80 | 100n| 5 11410008 3 | 30 
13 | 3D 必 104D | 700m| 150M| 10 | 50m | 400m| 175 100 | 160 | 80 | i008| 5 11410041] 30 
14 | 3DK104D ] 700 生 | 150M| 10 | 50m | 400m| 175 100 80 5 1 | 30 
15 | 3D 天 9B 700| 200M| 40 1300m | 800m| 175 50 | 100a 35 | 1008 5 | 400 5 | 和 
16 | 3D 玫 9C 700tna| 200M| 10 |300m | 800m| 175 75 | 1008| 60 1310051100h 5R | 345 
17 | 3 有 也 玫 9D 700ia| 200M|j 10 |300m | 800m| 175 100 | 1003j | 80 | 100p| 5 | 100n| SP | 345 
18 | 3D 玫 4C 700m| 250M| 10 | 50m | 600m| 175 40 | 1008| 30 | 160h| 4 | 41410510.5h | 40 
19 | 3DK4D 700 科 | 250M| 10 | 50m | 600m| 175 60 | 100p| 5| 100p| 4 |100a0.5R | 40 
20 | 了 SX46-10| 800a| 50M| 10 | 50am 2 | 175 100 | 1008|60 | 100h 5 | 400 1 | 30 
21 | 2N4895 800mj 50M| 20 | 20am 175 70 | 1003| 70 1 3100pP| 5 | 1100 工 R 38 
22 | 3DK4B 800m | 100M| 10 | 50nm 0 175 60 | 100|1 4 | 100p| 4 131008 1 1340 
了 


集 电极 中 流 
-~ 发射 极 
放 大 

反 商 截止 

也 流 系 数 
7cgo | rc PP rea 7c | 厂 pES 矿 cgs 7T5| Tc tr 所 避 
(A) | (TY) | mi | zax | (A) | (YY) (V) (AASs) | (sas)| (5s) | 

1hk | 30 25 |180 |3 |200ml 工 0.5，|30 刀 | 300 志 | 100 芋 1350 

TIh | 30 25 |180 |3 |200ml 工 0.5 |30m| 300m| 100z 150a 

1h | 30 25 |180 |3 |200ml 工 0.5 |30m 100m 中 150a 

1h | 30 25 |180 |3 |200n|l 工 0.5 |30mm| 300m| 503a 802 

TAR | 30 25 |180 |3 |3200ml 工 0.5 |30 如 | 300m 150 za 

1hk | 30 25 |180 |3 |200ml 1 0.5 |30zm| 300z 80a 

1 | 30 25 |4180 |3 |200m| 工 0.5 |30z| 300m| 100a 中 T50 工 

TI | 30 25 |480 |3 |300ml 工 0.5 |30m| 300 妈 | 502 80a 

1 30 40 |180 |3 |200ml 工 0.5 |30m| 300m| 50n 由 803 

1 | 30 25 |4180 |3 |200mnl 1 0.5 |30mm| 300m | 100a 1503a | 80x A4-02B | 10 

1h | 30 25 |180 |3 |200m|l 1 0.5 |30 如 | 300 和 | 100a 中 130 卫 A4-02C | 11 

Th | 30 25 |1480 | 3 |200m|l 工 0.5 |30m| 300m| 100a 册 T503 | 80a A4-02B | 12 

Th | 30 25 |180 |3 |200ml 工 0.5 |30aa| 300m| 50n 和 803 50 习 A4-02B | 13 

工 上 30 25 | 180 3 | 200 和 | 工 0.5 |30m| 300| 50a 803 A4-02C | 14 
50 | 全 20 | 200 5 | 300m| 工 .2 0.7 30m| 300zm| 100m 180a 八 A4-02 了 | 15 
50h | 145 20 | 200 5 | 300m| 1.2 0.7 |30za| 300 血 | 100 人 由 180a 人 A4-02B | 16 
50 | 415 20 | 200 引 | 300 如 | 1.2 0.7 |30 科 | 300 和 | 100a 由 1803 从 A4-028B | 17 

1R | 30 40 |180 |1|300m|l 1.2 0.5 |50a| 500za| 303 小 150n | 30a A4-02 呈 | 18 

1IhR | 30 40 |34180 11 1300m| 1.2 0.5 150z| 500m| 30a 由 150 全 30 A4-02B | 19 

1Ih | 30 20 |120 | 了 13100ml 1.5 了 10 科 | 100m| 45a 600a 从 A4-02C | 20 

2 1 30 20 |3120 | 2 14100m| 1.2 工 20 生 | 200o| 350m 中 650 六 A4-02C | 21 
10H | 340 30 |200 171 1500m| 1.3 1 50m| 500m| SO 100aa A4-02B | 22 

| 
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本 


(Ci 上 


所 
基 \ 浊 oo 1 收 


琢 | 特 征 最 最 热 集 电极 集 电 极 | 发 射 极 集 电极 
型 大 | 大 | 二 最 
范 | 多 | 可 人 
芒 电 二 了 
| 罕 频 率 流 温 | 阻 击 穿 电压 | 埋 穿 电压 击 穿 电压 电 流 
| 是 | 六 (BR) CBO | 矿 (BR)CEO | 大 (BR)EBO 
Pow | 六 | FFce Te | ye | 人 二 | 7 | 7cao | Fca 
| 机 ) | (Hz | yy CA CA eley 克 |) CA) ev (A) YI CA) CA | V) 
0 小 _ 5 汪 一 一 一 一 人 we | ws-- av We | 
了 | [| 
TLY2234 必 | 工 | 20M 0.4 | 178 225 3 
3C 玫 6 人 1 |5s0M | 20 20 姻 | 0.4 | 175 30 | 100R | 25 1300 4 10 SA | 10 
3C 攻 6AA 1 |50M | 10 20 和 | 0.4 | 175 30 | 100n | 253 | 100n| 4 | 300p| 1 | 410 
3CK406A | 1 15M | 24 |250 如 | 2 175 30 2zm| 7 4 缮 |100h | 20 
3C 必 406B 1 5S0M | 24 | 250m| 2 475 SO 2 和 | 7 4 茵 |100 | 20 
3C 玫 406C 生 。 SO0M 24 1250m| 2 11475 100 2 也 | 7 4 血 |100m | 20 
3CK821A | 1 150M 0.5 | 4175 100 | 100h Tu | 30 
3CK406D | 1 |50M | 24 |2s50m| 2 175 150 2 了 | 7 4 科 |100 员 | 20 
3C 用 821B 1 |50M 0.5 | 175 | 150 工具 
3CK406E | 工 50M | 24 | 250zm| 2 175 200 2 如 | 7 4mi100u | 20 
3CK8210C 1 | 5s0M 0.5 | 175 200 1 
3C 玫 281D | 1 | 50M 0.5 | 175 2580 工具 
3CK2819 | 1 | 50M 0.3 | 175 400 0.1 
30C 玉 10A 1 |80M | 10 30ml 1 |3475 15 | 500u 4 |500nl20p | 10 
3C 下 10D 1 80M 10 30m| 175 15 | 500 4 15004| 208 10 
3C 玫 10A 1 |80M 6 | 100m| 1 175 20 | 500h|45 |500n 4 |1500n 20p | 140 
3C0RK10D | 1 |80M 6 | iotml 1 175 20 | 500pn| 45 1590 4 |500n 20n | 3 
3C 必 10A 1 |180OM | 1 站 175 1 | 500p| 41500n| 20R | 340 
3C 慌 10D 1 | 80M 1 .| 175 15 | 5008| 4 |500ph120h 1 40 
3C KK6 卫 T |80OM | 10 20z| 0.4 | 175 30 | 100n| 31 100n 4 | 100 1R 1 10 
1 
3CK6D 1 | 8580M 2 20 卫 | 0.3 | 4175 30 | 200k| 25 | 200n| 4 1200| 5 | 20 
3C 开 6 已 1 180M | 30 20 如 | 0.3 | 175 30 | 200n|253 | 200n| 4 | 200n| SA | 20 
3C 玫 6E 了 80M | 20 | 206| 0.3 | 175 30 | 200 员 | 25 | 2008 4 1200&| 5 20 
3C 区 6G E | 80M | 20 20 了 a| 0.3 | 475 30 | 200k| 235 | 200n 4 1200 35 | 20 
30C6 百 玉 80M | 20 20tm| 0.3 | 175 30 | 200R | 235 | 20041 4 200 上 | 3 20 
3CK6 1 |8IM| 20 | 20m|l 0.3 |475 30 | 200h|25 | 200u| 4 |200k| Su | 2 
3C 攻 6 ] 80M 20 20 志 | 0.4 | 175 30 | 100 25 | 1008 | 4 | 100 有 5 10 
3CK310B 1 | 80M 6 | 100m| 1 4175 35 | 500| 30 1500n 4 |500nl 20 | 410 
3C 必 10EE | 工 |80M 6 | 100m| 1 175 35 | 500 | 30 | 500n 4 | 500A| 20 | 30 
3CK10B | 1 80M 175 | 30 | 500R| 4 | 500n| 20n | 340 
30C 区 410 已 1 | 80M 175| 30 1 5s00p| 4 1500p|20k | 区 0 
3C 开 10B ] 80IM | 10 30 生 | 工 175 | 30 | 500 | 4 | 500& | 208 10 
3C 玫 10 尼 1 |80M | 1 30mm| 1 工 175 30 | 500h| 4 | 500p|20n | 10 
3CK10C 1 180M | 10 30m| 1 475 | 45 | 5008| 4 15S00n| 20k | 2 
3CK40R 80M ， 10 30 和 | 1 | 175 | 45 | 5000n| 4 15500420 | 32 
3CKI0C | 1 |80M 175 45 | 500p| 4 | 500m| 20m | 30 
3CK30R 80M 1 175 45 | 500n| 4 | 500n| 20m | 210 
3C 攻 10C 了 80M 6 T00t| 1 1475 50 | 5008|1 45 | 500R| 4 15008 | 208 10 
3C 必 10F 1 | 80M 6 | 100m| 1 1475 s0 | 500|45 | 500n| 4 1500n|120u | 340 
L 立 5323 80M 2 175 75 50 | 100n| 5 
3CKEKIG 1 18M| 1 | 30ml 1 |13475 60 |500nl 4 |s0onl 20n | 30 
3C 玫 104 1 ooM | 410 50 如 | 1 | 4175 25 | 500R| 20 |500n 4 15008 5 | 320 
3CKK10A 1 |100M | 1 50 了 | 1 4175 25 | 100| 20 14140021 4 3100 SA 340 
3 叱 玫 6( | 了 工 100M 210 20 纪 | 0.4 | 175| 30 | 100 有 | 25 | 100 | 1 100 | 5 TI0 
3C 及 10A 1 |100M 了 30 | 200p| 25 | 200| 4 | 200R 
3CK10D | 1 looM | 1 30 | 2008| 25 | 200k| 4 | 2008 
3CK6C | 1 ooM | 310 20 志 ， 工 175 30 | 100 | 25 | 100k| 4 1300 1 | 10 
3C 玉 10B 1 |100M | 24 50 了 | 工 175 35 | 100& | 30 1100u 4 1400 5 | 210 
3C 天 10D 1 |100M | 4 50m| 1 175 35 | 100u| 30 | 100p| 4 5 | 1410 
3CK14AA |100M 10 50| 0.8 | 175 35 | 100z | 30 | 100n 4 | 400 人 2 
引 


ea 7 
二 极 管 
功率 开关 三 极 管 
| 二 
集 虫 极 屯 流 前 饮 条 下 |” 闻 下 -| 
| | | 外 序 
- 发 射 级 各 基 退 | 崇 | 噬 | 
放 大 | 
反 疝 截止 压 | 时 | 时 | 时 | 蚂 
演 系 数 降 压 降 癌 间 | 间 | 和 间 | 
人 一 二 | | | 
Tczo | Fe | FE jea Tc | 天 pE3 | 有 cgs 15 |7rc 1 诈 1 和 | 和 _ 
(YY) | min | max maz | (A) (V) (Y) [CA) [As) ss) | es) 
LE E 有 _ os 1 
25 10 | 25m 1 20 了 |200 和 |150 工 4002 |200a1 A4-02C 
50h| 10 20 20 | 20 和 m 1 5 如 | 50m| 50a 中 200a 人 1 A4-02B 2 
5R 10 25 10 2m| 2 1 引 世 | 50 生 | 50a 250 人 | A4-02B | 3 
5004 | 20 15 | 所 4 | 500m| T.2 0.5 1!1090m| 1 |100a 由 150a Al A4-02C 人 
S00 上 | 20 15 | 120 4 1500m| 1.2 0.5 |100m| 1 |100n 中 150 3 人 A4-02C 5 
5002 | 20 TI5 | 120 4 1 500 缮 IT.2 0.5 |100ia| 工 |1003 省 150a 人 A4-02C 6 
20 3 | 200m 工 30 卫 |300m| 203 120a | 3034| A4-02C 7 
500h | 20 15 | 120 4 | 500m| 1.2 1.3 |100m| 工 |1100m 和 150a 人 | A4-02C 8 
20 3 | 200 耳 30 刀 |300 细 | 20 于 120a |30a| A4-02C 9 
500P | 20 1415 | 120 41500m| 1 工 .2 0.5 |100m| Ti00m@ | T503 人 A4-020 | 10 
| 20 3 | 200 志 1 30 血 |300| 203 120n |3024| A4-02C 了 
| 20 3 | 200 1 30 姻 |300 巴 | 20a 120na |30a| A4-02C | 12 
20 3 | 200ma 1 30 刀 |300 征 |100a 250a |115902 A4-02C | 13 
100 | 310 257 || -250 6 | 100m| 1.5 工 6 的 也 |600oa| 60n 中 2503 人 A4-02C | 414 
100R | 扫 2 270 6 | 100a| ,5 1 60 姻 |600 乌 | 60 中 3160a 人 A4-02C 15 
| 100p| 50 20 6 | 100m| 1.5 1 30 科 |300 和 | 60m 中 250a 人 A4-02C | 16 
100R| 340 20 6 | 100m| 1.5 了 30 弓 |300 血 | 60n 中 160a 人 A4-02C | 化 
T100p | 50 20 6 | 100tm|l 1.5 工 60 如 |600 二 | 60a 由 | A4-02C | 18 
TI00 | 410 20 6 | 4100 如 | 1.5 1 60 茵 |600 生 | 60a 中 T603 人 |2503| A4-02C | 19 
3SR| 如 25 10 2 下 | 儿 汉 5 蔚 | 50 血 | A4-02B | 20 
50 | 20 30 2 | 100 血 | 1 工 0.8 | 10 二 |100 科 | 500t 100n0 |50a| A4-02C | 21 
50 妃 | 20 30 2 | 100m| 工 0.8 | 10zm100z| 50na 中 1000a |50a1 A4-02C | 22 
50 恨 | 了 40 2 | 100aa| 1 0.8 | 10mj100m| 500 中 600 |50a| A4-02C | 23 
S0 只 | 2 50 2 | 100m | 工 0.8 | 20mj100 和 | 500 中 300 | 50a| A4-02C | 24 
50 | 20 60 2 | 100m| 1 0.8 | 41202100m| 50a 300 | 503| A4-02C | 35 
501| 20 20 2 | 100 妇 | 工 0.8 | 10zmmj100 血 | 30z 20nm | 1501 503| A4-02C 26 
50 | 40 20 20 | 20m 5 刀 | 50 卫 | 50n 由 200a 八 A4-02B 引 | 27 
100 | 340 20 6 | 100m| 1.5 由 30 拉 |300 刀 | 60ta 中 250a 人 A4-02C | 28 
100 | 410 20 6 | 100a| 1.5 工 30tm|300 刀 | 60n 小 1603 从 A4-02C | 29 
100 | 410 20 6 | 100m 1.5 1 60 和 |600 科 | 60a 中 2503 人 A4-02C 30 
100n| 410 20 6 | 100m| 1.5 60 和 |600 二 | 603 小 1604 人 A4-02C | 3 
100 册 | 210 25 | 270 6 | 100 刀 | 1.5 1 的 自 |600 生 | 60 中 2507 人 A4-02C 32 
TI00u| 40 25 | 270 6 | 100m| 1.5 I 60i|600m| 60 中 160 人 A4-02C | 33 
| 1004 | 310 25 | 270 6 | 100m| 1.5 工 60 各 |600 二 | 60 工 中 2503 A| A4-02C | 34 
4100p | 410 25 | 270 6 | 0.1 生 | 1.5 工 60 刀 |600ta| 60m 160a0 人 A4-02C | 35 
1I00h | 40 光 | 6 | 400m| 1.5 1 60 科 |600o| 601 小 250a 六 A4-02C | 36 
100| 10 20 6 | 100m| .5 计 60 了 |600 钙 | 60 所 由 T60n 人 A4-02C | 37 
| 100p | 2340 20 6 | 100mm| 1.5 了 30a|300m | 60t 由 250 1 A4-02C | 38 
100& | 410 20 6 | 100 生 | 1.5 工 30zm|300| 60 几 160a 六 A4-02C 139 
0.TR 40 | 250 4 | 500m|l .4 1.2 | 50 和 |500m|200 由 T100am 从 A4-02 引 | 40 
| 100z| 10 25 | 270 6 | 100im| 1.5 四 60im|600| 60 玫 160a 六 A4-02C | 41 
| 10p| 4140 | 25 1270 6 | 100m| 1.5 工 50 血 |500| 60a 由 2001 从 A4-02C | 42 
10p| 40 20 6 | 100mil 1.5 1 50zm|500| 30a |30a| 150na 1150a| A4-02C | 43 
5S0nl 40 20 20 | 20 了 0.5 5 垃 | 50 血 | 50t 由 200a 从 A4-02 有 8 | 44 
100 | 40 25 6 | 100m| 1.5 0.8 600 姻 | 60 了 中 250n | A4-02B | 45 
100h | 10 25 6 | 100m| 1.5 0.8 600 血 | 60a 中 2500 | A4-02B | 46 
SR 10 25 10 2m| 2 1 5 二 | 50 如 | 503 25032 | A4-028 | 47 
T10n| 340 20 6 | 100a| 4.5 50 世 |500 和 | 30t4 | 30a| 1500a 150a2| A4-028 | 43 
10h| 10 20 6 | 100m| 1.5 1 50 如 |500 如 | 30ma 1300| 100a |150a3| A4-02C | 49 
0 | 410 30 10 | 500m| 1 0.5 | 50|500a| 503 中 T603 503| A4-02 了 | 50 


5. 开 关 


5。 4 在 PNP 型 
最 特 征 最 最 热 集 记 极 | 集中 家 发 射 要 集 电极 
序 型 大 大 
? - 基 极 | -发 射 极 | - 基 裤 
许 | 针 反射 截 正 
妃 电 
率 疾 家 流 | 温 | 阻 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 击 穿 下 用 | 昌 济 
， 人 广 CaR)CzO 广 C3R)CEO 矿 (BR) EBO 
站 是 Per| 万 rcegl rc jzrcwrlTozl Ra 元 了 | re | 7cao | Fecs 
(可 ) | (Hz VCA) GD CR CVD CA ov reA) | (入 ) | (上 ) (Y) 
1 | 3CK10B 1 | 100M| 10 | 50m 1 | 3473 35 | 500p| 30 | 500n| 4 | sp 5 | 31 
2 | 3CK10D 1 |100M| 10 | 50m 1 | 155 35 | 500h | 30 | 5008 4 | 500n| Sa | 3 
3 | 3CRK310C 1 |100M| 10 150m 1 | 175 40 | 500h|135 | 500p| 4 1500a| 5 | 10 
4 | 3CK10B 1 | 100M 1 40 | 200p|35 | 400 4 | 200h 
Ss | 3CK10C 1 | 100M| 10 | 50m 1 | 175 40 | 1008| 35 | 100h|l 4 | 200n| su | 310 
6 | 3C 必 10E 1 |100M| 10 | 50m 1 | 175 45 | 100p| 40 131008 4 1008 5 | 20 
7 | 3CK14B 1 |100M| 10 | 50m | 800ma| 175 45 | 100p| 40 3008 | 500 4 | 3 
8 | 3CK14EE 1 |3400M| 10 |50m | 800m| 175 45 | 100&| 40 | 1098| 4 | 100z| Th | 310 
9 | 3CKKT10 刁 1 1100M| 10 | 50m 1 | 4175 45 | 500n| 40 | 500g| 4 |5008| 5 | 10 
10| 36 玉 10C 1 | 100M 1 60 | 2008| 45 | 1008| 4 | 2008 
1 | 3CK44C 1 |4100M| 10 | som | 800m| 175 60 | 100 | 4 | 1008| 4 | 31808R| 1 | 340 
12| 3C 必 14F 1 | 3400M| 10 150am | 800 生 | 175 60 | 100p| 43 13400214 | 31456081 | 10 
13 | 3CK10F 3 11400M| 10 | 50m 1 | 475 55 | 1065 | 50 | 1002| 4 10P Su | 拘 
14 | 3CK14D 1 | 300MI 10 | 50m | 800m| 175 60 | 100p| 50 13141008 4 |100n|l 3 | 2 
1 3CK34G 1 |4100M| 10 150m | 800m| 175 60 | 1004| 50 | 1400a| 4 | 200 tn | 310 
16 | 3C 收 14 互 1 |100M| 10 | 50m | 800m| 175 60 | 100P| 50 | fo00n 4 | 100n| 1 | 40 
17 | 3CKT0R 1 | :100M| 10 | 50m 工 | 175 55 | 500B150 |500h1 4 |500p| Sn | 3 
18 | 3C6K10C 1 | 100M| 10 | 30m 1 |] 3450 60 | 1400 4 | 100n| 310 | ,10 
19 | 3CK10D 1 | 400M| 10 | 30m 1 13430 70 | 400p| 4 | 100n| 10h | 320 
20| 3CK10G 1 |100M| 10 |」50am 1 | 4175 80 | 500pR|175 |500p| 4 50 5 | 20 
21 | 3CK10G 1 |100M| 10 | 50am 1 | 455 80 | 1008| 80 11410084 100hl Su | 2 
22 | 3C 玉 10EE 1 1100M| 10 | 30am 工 | 1450 80 | 100p| 4 | 41400140 | 3 
23 | 3C 玉 10FR 1 | 1I00M| 10 | 30m 1 | 3150 90 | 3100 4 | 1005| 10 | 3 
24 | 3C 玫 10G 1 |100M| 10 | 30m T | 3450 100 | 190n| 4 | 100p| 3410 | 10 
25 | 3C 必 10 百 1 | 100M 1 |375 120 1u | 30 
26 | 3C 玫 10A 1 | 150M 10 | 50m 1 | 3455 145 | 100p| 4 400n| 10n | 340 
27 | 3CK10B 1 |4150M| 10 | 50m 1 | 175 15 | 300&| 4 | 109R| IO | 2 
28 | 3CK10D 1 1450M| 10 | 50m 1 | 155 45 | 1008| 4 | 100n| 20 | 匡 
29 | 3CK6A 1T |3450M| 10 ， 30m | 400m| 175 30 13008125 |1908 | 4 1100u| 1 | 0 
30 1 3CK6C 1 150M| 10 130m | 400m| 175 30 | 400 | 25 | 100 | 4 100 工具 410 
31 | 3CK6D 4 |150M| 20 |20m | 400m| 175 30 | 100&125 | 100 4 | tooul sn | 2 
4132 | 3C 区 6 1 |4150M| 10 |30m | 400m| 175 30 | 1008 23 | 200 4 12002 1 | 20 
| 33 | 3CK6B 1 |350M| 340 120mma | 1 147 30 | 100 | 23 208 | 4 | 3100p| 1 | 30 
134 | 3CKI10BE 1 |3450M| 10 | 5 | 1 工 13575 30 | 1008 | 4 | 4008 10 3 
135 | 3CK10AA 1 | 3450M| 10 | 30m 1 | 350 35 | 4008| 4 13109000 | 3 
36 | 3C 六 103 工 150M] 10 30 1 | 450 40 | 100& 35 | 100n| 5 | 31008| 40 10 
37 | 3C 改 10 人 1 |350M| 10 130m | 1 13350 3 | 90 4 16008310 | 2 
38 | 38K10A 1 | 450M| 10 |30m | 工 | 3173 35 | 1400 有 | 35 1 3100 4 | 2008| 1 | 2 
1 39 | 3C 玉 6B 1 | 3450M| 10 | 30mm | 200m| 375 50 | 100& | 31002 4 10 1 | 0 
40 | 30R6P 1 | 150MI 10 | 30m 309 生 | 175 50 | 500 | 340 1 59 4 | 50n| 1u | 340 
41 | 3C 下 6F 1 1450M| 10 | 30z 4 | 40n| 1 | 4340 
42 | 3CKT10C 1 13450M| 10 | 50m 4 | 1008| 310 | 20 
43 | 3C 必 10F 1 | 450M| 10 | 50z 4 | 100k| 10h | 10 
44 | 3CKI10B 1 | 41450M| 10 | 30m 4 | 10002|10n | 310 
45| 3CKT10B 1 | 150M| 10 | 30m 4 | 1005| 10h | 310 
46 | 3C 必 10B 1 |150M| 10 | 30m 4 | 100n110R | 20 
147 | 3C 到 10C 于 TS0M| 10 | 30 们 3 1 4008| 4140 340 
48 | 3C 下 10D 1 | 450M| 10 | 30m 5 | 4608 1410 | 340 
49 | 3CRK3T0C 1 |34150M| 20 | 30m 4 | 400&i 10h | 10 
50 | 3C 玉 10 瑟 1 | 34150M| 10 | 30m 5 | 14100110n | 10 
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re 和 
2 极 管 
功 雍 开关 三 极 管 
祭 电极 电 流 
~ 发 射 极 
放 大 
反 向 截止 
也 流 系 数 
7cFgo | 大 cF PrFE 六 czl yc 1 7 太 pgs cgs | 75 xc 洒 拓 丰 村 呈 
5 帮 
(A) | (VY) | mia | max (7 (上 ) | 《VY) (V) |(A) CA)(s) |(s)| (s) |(s) 
肌 
108| 10 | 生 |270 |16 | 100m| 5 了 oa 500z| 603a 由 200a 人 A4-02C | 工 
10hl| 4140 | 233 |1270 |6 |100ml 1.5 1 [50m| 500m| 60a 小 150m 人 A4-02C | 2 
104| 140 11 和 |270 16 |100ml 1.5 1 0m| 500m| 60a 200 人 A4-02C | 3 
100b| 1 25 6 | 100m| 1.5 0.8 600m| 60a 中 250z A4-02B | 4 
108| 40 | 20 6 | 100ml 1.5 1 | 和 才 | 500m| 30a | 30n| 150tz | 303 A4-02C | 5 
108| 10 | 20 6 | f00m| 4.5 1 |50ml 500m| 30a |30a| 100a |50a| A4-020C |6| 
108| 140 | 30 10 | 500m| 1 工 0.5 |50 和 | 500 如 | 502 中 1603 |50tz| A4-02B | 7 
1 108| 10 ，30 10 | 500ml 工 0.5 |50 中 | 500m| 50a 和 100a | sm| 人 4-02B | 8 
10h| 40 125 |270 |6 |400ml 1.5 1 |50m| 500m| 60a 中 1508 人 A4-02C | 9 | 
100P| 1 | 25 6 | 100m| 4.5 0.8 600m| 60a 中 250a A4-02B | 10 
10| 10 | 30 10 | 500m| 工 0.5 |50ma| 500za| 50a 由 160a | 502| A4-02B | 六 
10p| 10 1 30 10 | 500m| 1 0.5 |50m| 500z| 50zx 9 100nma | 508| A4-023 | 12 
10n| 4140 | 20 6 | 100m| 1.5 1 |50m| 500z| 30n | 30a| 100a |50a| Ad4-02C | 143 
10p| 40 1 38 10 | 500m| 工 0.5 |50 呈 | 500 姻 | 502 由 100mn | 50a| A4-02B | 44， 
10 10 30 10 |500m| 工 0.5 |50z| 5002| 50m 中 601 503| A4-02 了 3 15 
1 10 30 10 | 500mi| 工 0.5 |50 和 | 500m| 500m 中 603 S03| A4-02B | 46 
10nhl 1 1 25 | 80 16 |7100mnl 1.5 1 js0m| 500m| 60a 200a 人 A4-02C | 17 | 
20p| 10 上 25 11.5| 500m| 工 0.5 j60 垃 | 600m| 40a 中 200a 人 A4-02B | 181 
20j| 10 1 23 1.5| 500m| 工 0.5 |50m| 600za| 70n 中 A4-02838 | 1491 
10p| 10 1233 | 80 16 1100ml 1.5 1 |50m| 500m| 60n 小 200a 人 A4-02C | 20 
108| 10 | 20 6 | 1I00ml 1.5 1 |50m| sqm| 30n | 30a|100a 上 50ma| A4-02C | 211 
298| 10 | 235 1.5| 500 双 | 工 0.5 |60m| 600m| 70a 小 A4-02B | 22 
20 只 | 410 25 1.5| 500m 0.5 |60aa| 600oa| 70a 中 A4-02 了 B |23 1 
208| 了 25 1.5| 500m| 工 0.5 |60 严 | 600 征 | 702 中 A4-02 了 B 124 1 
10 | 3235 6 | 100m 1 |50m| 500m| 50m 150a | 50a| A4-026 2 | 
10p| 10 | 233 1.5| 500m| 1.5 0.5 160 和 | 600m| 25m | 15a3| 150a | 50a| A4-02B 26 
104| 10 | 35 1.5| 500 姻 | 1.5 0.5 |60 刀 | 600 如 | 25ti | 153| 130n | 50a| A4-02B | 27 
10k| 490 | 25 1.5| 500m| 1.5 0.5 |60m| 500m| 25a |1s0a| 70a |30a| A4-02B3B | 28 
5 410 | 380 1 | 50m| 1.5 0.5 |30a| 300zm| 30a | 20a|150a | 50n| A4-028B8 | 29 
5 10 | 30 1 | Sml 15 0.5 |30m| 300aa| 30a 1 20na|10034 | 40a| A4-023 30 
50p| 10 | 30 20 | 20m 0.5 | 5m| 50m| 50a 120m 人 A4-02 了 | 31 1 
su di0 | 30 1 | 30 中 | 1 0.5 |30 血 | 300m| 30a | 20a| 50n |30a| A4-02B8 32 | 
Shj 10 | 25 10 2m| 2 1 5 50mm| 50a 250a| 和 A4-02B 33 
1I0p| 10 | 35 T.5| 500mm| 1.5 0.5 |60m| 600m| 25a | 15al 70a |30na| A4-02B 134j 
20h| 10 | 35 1.5| 500m 0.5 |60m| 600 中 | 40a 中 200a 从 A4-02B | 33 | 
证 
20p| 40 | 40 13450 14.5| 500m| 1 0.5 |60m| 600m| 50a | 20a| 200m | 50a| A4-02C |36j 
208| 10 | 325 1.5| 500m 0.5 160 必 | 600 赤 | 40a 200a 人 A4-62B 37 ， 
20px| 10 | 55 王 引 500m 0.5 |60m| 600 严 | 40a 中 200a 从 A4-02B 38 | 
sl di0 | 30 1 | 50m| 1.5 0.5 |30 中 | 300m| 30a | 20a| 150a |50a| A4-92B | 39 1 
Su 10 | 30 1 | 50m| 1.5 0.5 |30m| 300m| 30a | 20a| 100a |40a| A4-02B | 40: 
shkj 410 | 30 1 | 50mj 1.5 0.5 |30a| 300zm| 30a | 20a| 50n |30a|l A4-92B |41 
10h| 40 | 25 1.5| 500 中 | 1.5 0.5 |60m| 600m| 25a | 15al1450a |50a| A4-02B | 42， 
10R| 10 | 35 1. 引 500m| 1.5 0.5 160 刀 | 600ma| 252 | 15a| 70a | 30a| A4-023 3 
208 10 | 25 1.5| 500ma 0.5 160 血 | 600m| 40a 小 200n 人 A4-02B | 44 
20u | 10 | 35 15 | 500 弛 0.5 60 中 | 608m| 40a 中 200a 从 A4-02D3 | 45 
208| 1410 | 25 1.5| 500m| 工 0.5 |60za| 600aa| 40a 由 200a 人 A4-02B |46 1 
20R| 10 | 4 14150 |1.5| 500m| 工 0.5 |60ma| 600m| 50t |20a3|200a |50a| A4-02C | 47 
20h| 10 | 40 1340 |11.5 500ml 工 0.5 160ma| 600m| 50a | 20n| 200na |50nz| A4-02C | 48 
208| 10 | 和 5 45 | 500m 0.5 |60m| 600m| 40a 200a 人 A4-02B | 49 
是 风 10 | 40 | 1 500m| 工 0.5 |60m| 600m| 508 | 203a| 2003 | 3506| A4-02C 50 | 
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5。 开 关 
5.4 硅 PNP 型 


已 怕 NS 


co 个 mwinh 呈 


FF 


FS 


最 特 征 最 最 热 集 电 极 | 发 射 报 集 电极 
吾 、 0 人 
TY 虽 人 
， - 发射 极 | - 基 极 
7 结 反 辣 裁 止 
芒 叫 
素 颖 罕 流 温 阻 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 击 穿 电压 电 流 
1 基 (sR)CBO | 大 CaR)CEO | 玉 (CBR) BEBO 
Pei 订 jFcg| ie |7car TU 天 时 了 站 Tpp | 7cao | ca 
(而 ) | (Hz | (VY) CA CA CCC) (VIA) CVD CA) (VD)| (AT (ACTY) 
3C 改 512C 1 |3450M| 10 | 50m| 2 |15 180 | 100k|140 | 1008| 12 | 100p| 0.1a| 50 
工 Y3634 民 和 150M 400m| 175 150 0.24 
工 Y3636 玫 业 150M 400 刀 | 175 于 学 5 0.2 呈 
3C 及 6 世 1 | 200M| 20 20 和 | 400ma| 175 30 | 100pr| 25 | 100h| 4 14140082 5 40 
30 及 6F 二 250M| 20 20 生 | 400 呈 | 175 30 | 1008| 25 | 100B| 4 114008 5 及 | 410 
3C 攻 6G 汪 250M| 20 20 垃 | 400| 150 3S0 | 100 | 40 13410081 5 14100 和 8 10| 工 0 
38 有 政 6 丽 二 250M| 20 20 生 | 400 吧 | 150 60 | 100H| 50 | 100 5 | 41000| 3408 IT 
3C 及 6G 二 300MI| 20 20 弓 | 400 纪 | 175 30 | 1008| 23 | 1008 4 | 34100 宝 5 六 | 0 
30C 及 6 互 工 300M| 20 20m| 400 血 | 175 30 | 100 呈 | 25 | 1008 | 4 1 100 5 具 | 10 
3 及 281 瑟 工 300M 500 细 | 175 300 工具 
3CK12A 工 1T.5G| 410 302m 和 ,| 这 了 35 | 1008| 35 | 141004134003 5 0 
3C 下 12D 工 1.5G| 10 30 专 1 | 473 35 | 1I008| 35 | 100h 41410090 六 5 0 
304 及 12 也 站 T.5G| 10 30mm 工 | 175 50 | 1005| 50 | 4100p 4 |13100B 5 此 | 10 
3C 玫 12 忆 二 T.5Gl 40 30 垃 革 | 475 S0 | 100p| 50 | 141004134008 5 | 10 
3C 开 12C 上 TI.5G| 40 30ma 了 上 173 70 | 1004| 70 | 1008 41414100 5 及 | 30 
3C 肛 12 于 1T.5G| 410 30 芋 直人 70 | 1008| 70 | 100k 41341003 5 及 | 10 
3C 天 10 已 1 11.5G 1 | 150 110 | 100p1t0 100 413100 10p1 40 
3CKT10R 工 了 .5 1 | 450 130 | 1008j130 | 100h| 413400| 1408 纯 
王 了 2505 外 了 20M 400a| 175 250 3 县 
EY3015 玖 2 20M 200 于 | 175 直 300 388 
工 Y33505 下 乙 20M 200 妇 | 1475 350 3 
世 立 4015 攻 20M 200 垢 | 175 400 3 只 
开 Y4505 开 2 20M 260 了 姐 | 175 450 3 
工 Y5015 开 2 20M 200za| 175 500 3 织 
开 Y2255 玫 2 30M 400 刀 | 175 223 3 及 
工 立 2581 下 人 50M 1 |175 150 工具 
1LY647 玖 2 70M 800m| 175 100 0.1 
30C 玉 02A 3 8S0M1 30 1009| 300m|175 80 | 500z| 80 1 500k| 41500&1 008| 20 
3C 玉 02B 3 80M| 30 | 100m| 300aa|175 100 | 500 100 | 500p| 41590&| 100u| 20 
3C 开 02C 3 8S0M| 30 100 匀 | 300 钙 | 175 150 | 5003a|150 | 500B| 4135008| 100B| 29 
3C0 玫 02 了 3 80M| 30 | 4100m| 300 和 | 175 200 | 500p1200 | 5004| 41500p| 400 20 
3C 开 02D 3 80M 30 T10am1 300z 4175 2086 | 500 只 |200 | 5008| 生 500H| 100p| 20 
3C 区 02 3 80M| 30 10am| 300m | 175 200 | 500Rl200 | 5008 4 | 500 呈 | 100 呈 | 20 
3C02 六 80M| 30 410 如 | 360 和 | 175 200 | 500h200 | 500p1 4 5008| 10081 20 
3C 开 103 入 3 ， 1 13475 20 30 Tml 5 工地 
3C 攻 103B 5 工 1175 20 3530 工 二 | 5 工 志 
3C 玉 103C 9 下 175 20 80 Tm| 3 工 坦 
3CKT103D 号 1417? 20 110 Ta| 5 工 伺 
3C 及 103 蕊 9 工 | 1473 20 150 1Tml 5 工 垃 
3C 玫 01A 避 9 5M| 410 254 卫 1 1450 16 30 2 纪 | 3 2 地 
3C 必 01B 5 5M|I 1410 250 茵 1 13150 16 40 2 弛 | 5 2 芋 
3C 攻 01C 5 | 3SMI 40 250 世 1 |4150 16 00 2| 5 2 人 租 
38 及 01D 3 5MI 10 250 所 让 150 J16 80 2m| 5 2 弓 
30C 玫 01 忆 吕 3SM| 0 250 所 1 150 J16 100 2 了 | 3 2 
工 Y4645 攻 5 40M 500 弓 | 173 200 0 8 
LY4646 改 5 40M 500 吓 | 1735 300 10 有 
二 YY4648 玉 5 40M 300 刀 | 175 350 4 有 
LY4647 民 | 5 40M 300 巴 | 175 400 10 且 
LY4647 开 工 5 40M 300| 175 400 Tf 只 
TY4647 政 已 号 40M 300mn| 175 5080 80.1k 
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7c5o |FcF FE cp 7ce 
(A) | (Yin | max | (YI (A) 

1 一 一 re 有 
1 50| 50 | 270 |2 |200m 
50 与 S0 了 
50 5 50a 
50p| 10| 38 20 20 血 
50h| 40 | 40 20 20 
50u|10| 40 |4150 4120 20m 
50ph| 140| 40 | 150 120 20 联 
50h | 40 | 50 20 20a 
50 几 | 40 60 20 20 
20 3 | 200m 
10n| 1410| 25 ，270 |1.5| 500m 
10u| 10| 25 |270 |1.5| 500mm 
10u| 10| 35 |270 |1.5| 500am 
10u|10| 25 1270 141.5| 500zm 
1401 10 25 270 工 ,5| 3500 耳 
10h|140| 25 |270 |1.5| 500m 
20h| 401 60 | 270 |1.5| 500zm 
20nk| 10|1 60 |270 |1.5 500m 
25 10 50 伯 
25 10 50 锯 
25 10 50 和 
25 10 50 茵 
25 10 50 了 aa 
25 10 50 了 ma 
25 10 50a 
25 邓 S0 芭 
20 5 | 200am 
200u | 20 | 20 5 | 100m 
200u | 20 | 20 5 | 100m 
200h | 20 | 20 5 | 100m 
200k|1 20 | 20 3s | 100m 
200n| 20 | 20 5 | 100m 
100 | 20 | 20 5 | 4100m 
100n| 20 | 20 5 | 100m 
5008 | 20 | 20 3 | 500m 
| 500p|1 30 | 20 3 | 500m 
500h| 60 | 20 3 | 500m 
500h| 90 | 20 3 500m 
500h |130 | 20 3 | 500m 
1ma| 20 | 20 4 | 500m 
fml 20 20 4 | 500m 
Im| 20 | 20 ] 4 | 500 舌 
1ma| 20 | 20 4 | 500a 
1ama| 20 | 15 4 | 500m 
25 10 | 100mma 
25 10 | 100i 
25 10 | 100ama 
25 10 | 100tm 
25 10 | 100m 
25 10 | 100 血 

| 


局 DNS wm 


上 广 上 本 上 入 
coib 上 


矿 BES cgs | 78 7Zc 
(YV) (YY) (A) | (A) 
四 
二 0.5 |100am 工 903 |40m| 420a 1130a21A4-02B 
0.5 5m | 50 甸 | 2003 4001 A4-02C 
0.5 5 | 50 甸 | 200a 400a A4-02C 
0.5 5m | 50m| 50a 中 120a 人 A4-02B 
0.5 5 垃 | 50m| 503 中 80a 人 A4-02B 
0.5 5m | 50m| 30a 12032| 150a0 | 50a|A4-02C 
T 0.5 5 缮 | 50 征 | 302 120a| 150a | 503|A4-02C 
0.5 5m | 50m| 50 荆 中 802 人 A4-02B 
0.5 1 5m | 50m| 50am 中 80am 人 A4-02B 
二 30m | 300m| 203 120a | 30a|A4-02C 
0.5 |60m | 600ia| 30m 中 1800 人 A4-02B 
0.5 | 60m | 600 二 | 30 中 14031 人 A4-02B 
0.5 |60z | 600 如 30a 中 180a 人 A.4-02 了 
0.5 |60m | 600m | 30nm 中 140 信 A.4-02 也 
0.5 | 60 和 | 600m 四 | 303 中 180 人 人 A4-02 卫 
0.5 | 60am | 600 呈 | 302 中 140 3 八 A4-02 也 416 
0.9 0.5 | 60 如 | 600 如 | 403 中 200 nm 人, A4-02C 17 
0.9 0.5 | 60m | 600 呈 | 40 中 200m 从 A4-02C 18 
了 20a | 200 生 | 2003 4002 |200a|1B82-01B 19 
5 2.5m | 25z| 200 王 400a |200a|182-01B 20 
10m | 190 四 | 200a 400n 1200a|1B2-01B 21 
1 10m | 100m| 2003 400a |1200a|1B2-01B 22 
工 10m | 100 和 | 2003 400a |200m|182-01B 23 
1.5 | 10m | 100 台 | 2003 400a |200m|1B2-01B 24 
了 20 刀 | 200 科 | 200a 4003 |2002a|B2-01B 25 
0.5 | 20 绊 | 200 甸 | 80nm 300a 1100m|8B2-01B 26 
0.5 | 20a | 200m| 200n 6000a |800a|1B2-01B 27 
1 1 10m | 100 如 | 1300 和 100 工 80a|1B2-01B 28 
1 工 10m | 100m| 130a 100a |808|182-01B 29 
1.5 1.5 | 10m |1i00m| 130a 中 3100a |80a|82-01B 30 
1.5 1.5 | 10mn | 100ml 1302 中 100a |80a|182-01B 31 
1 工 10m | 100m| 80a |50a| 100na |80a|A4-02C 32 
1 工 I0m | 100m| 80n |50al 100na |80n 33 
1 上 10m 1! 100m| 80a 150a| 400a |80ma|B2-01B 34 
1.2 0.3 | 30 和 1 500 和 了 2-01B 35 
1.2 0.3 | 50 志 | 500 也 B2-01B 36 
1.2 0.3 | 50m | 300m B2-01B 37 
1.2 0.3 | 50m | 500m 哩 2-01B 38 
1.2 0.3 50m | 500m 也 2-01 卫 39 
0.6 | 50am | 500m| 3008 由 5002a 人 B2-018B 羊 *。 | 40 
0.6 150m | 500m| 3000 中 500 1 人 B2-01B 关 * | 41 
| 0.6 | 50 姻 | 500m| 300m 让 5000 人 B2-01B 半 * | 42 
1 0.6 |50m | 500o| 300m 路 5003 人 B2-01B 半 * | 43 
0.6 | 50am | 500m| 3009 几 5003 从 B2-01B 关 * | 44 
100m | 500 中 | 100a 600a 1120a|18B2-01BB 45 
1.2 |100m | 500 甸 | 40032 600a |120a|B2-01B 46 
1.5 |100m | 500t| 1003 600a |120a|B2-01B 47 
1.5 |100 生 | 500ia| 100a 600na |120|1B2-01B 48 
工 100im | 300m | 100 600n |f202|B2-01B 49 
1.5 |100m | 300m| 100a 0a | 120z|8B2-01B 50 


40 


下 -1345 


序 
号 j 
(只 ) | 《Hzy》 

1 13CK5A 5 50M 
2 | 3CK5A 5 50M 
3 | 3C 玫 5A 5 50M 
4 | 3CKS5D 5 50M 
5 | 3CK5A 5 50M 
6 | 3CK5A 5 50M 
7 | 3CK5 了 5 50 了 
8 | 3CK5R 5 50M 
9 | 3CKS5C 引 50M 
10 | 3C 必 5R 5 50M 
11 3CK5B 5 80M 
12 | 3CK5B 5 80M 
13 | 3CK5D 5 80M 
14 13CK5D 5 80M 
15 | 3CK5B 5 80M 
16 13CKSC 80M 
17 | 3CK5D 5 80M 
18 |」 3C 政 5 刁 引 80M 
19 | 3C 改 5 了 5 80M 
20 | 3CK5B 5 80M 
21 | 3CK5C 5 80M 
22 | 3CK5C 5 80M 
23 | 3C 改 5E 5 80M 
24 | 3C 攻 5 五 5 80M 
25 | 3CKSC 5 80M 
26 | 3CKSC 5 80M 
27 | 3CKSD S 80M 
28 | 3CK5D 5 80M 
29 | 3CK5R 5 80M 
30 | 3C 改 S 也 5 80M 
31 | 3C 玫 5 5 80M 
32 | 3C 开 5 卫 5 80M 
33 | 3CK5G S 80M 
34 | 3C G103D S 80M 
35 | 3CG103 忆 5 80M 
36 | XG401 5 | 130M 
37 | XG403 6 60M 
38 | XG403 6 60M 
39 | 3CK07 7.5 | 50M 
40 | 3CK104A | 芋 

41 |3CK104B | 10 

42 | 3CK104C | 10 

43 | 3CK104D | 410 

44 |3CK104E | 10 

45 13CK02A | 310 SM 
46 | 3CK023B 10 SM 
47 | 3C 扑 02C 10 5M 
48 | 3CK02D | 加 5M 
49 | 3CK02 玉 | 1 5M 
50 | 3CK35A | 30 20M 


9 


天 


5.4 硅 PNP 型 
集 电 极 | 乐 电极 | 发 射 极 集 电极 
-~ 基 执 
~ 基 极 -~ 发 射 极 | - 基 极 
芭 癌 截止 
击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 电 流 
矿 (aR)C5O | 矿 (5R)CEO 矿 (5R) BEBO 
了 cB Tcz TBED | Tcpo| 太 czr 
tV) | (AT CA) TCD TY AVI CAI TV CA OA) CTY) 
1I0 | 100 包 | 1.5 | 175 15 5 刀 | 15 5 纪 | 4 359| 2008 | 10 
10 100 志 | .5 | 175 IT5 5 巧 | 15 5 了 | 4 5 乌 | 200j 1 1I0 
如 200 灵 | 5 | 175 20 2m| 15 2zn| 4 2 乌 | IT00| 区 
6 | 200m| 1.5 | 175 20 2 也 | 15 2Z| 4 2m| 100 | 9 
10 | 100m| 工 .5 1 273 20 5 卫 | 20 5| 4 5| 2088 | 10 
纪 | 100m| 1.5 | 175 20 592| 20 5 委 | 4 5 刀 | 200p| 410 
6 200 锯 | 工 .5 | 475 25 2 芋 | 20 2 如 | 4 2 如 | 100 | 了 巧 
6 200 如 1.3 | 175 25 2 科 | 20 2 联 | 4 2 世 | 1004 | 10 
6 200 巴 | 了 5 | 175$ 353 2| 30 2Z| 4 2| 100 只 | 了 
6 200 生 | 工 5 | 4175 35 2 了 巧 | 30 21| 4 2 也 | 100 呈 | 340 
10 | 100a| 1.5 | 175 15 5tl| 15 5 了 血 | 4 5 位 | 100 只 | 40 
TD TD00mm| .5 | 475 15 5 5 5m| 4 5 担 | 1008 1 10 
T0 | 100 锯 | 1.5 | 375 15 5 地 | 15 5 垃 | 二 5 也 | 100 只 | 40 
TI0 | T00 姻 | 1.5 | 175 15 5 了 | 15 5 也 | 4 5Zm| 100 只 | 49 
10 1100m| 1.5 | 175 15 5 功 | 15 5 4 5 如 | 400 10 
10 | 1T00m| .5 | 175 15 SmD| 15 5m| 4 5 也 | 1008 | 0 
10 | 100m| 1.5 | 175 15 5 芋 | 15 5 姻 | 4 5 也 | 100p | 10 
10 | 100m| 1.5 | 375 30 Sm| 30 5| 4 5 志 | 100 只 | 0 
10 | 100 镁 | 了 5 | 1781 30 5 妞 | 30 5 二 | 和 5 志 | 100R | 10 
了 0 100| 了 工 .5 | 175 3 5 世 | 30 | 50 科 | 4 5 媚 | 100 上 | 10 
190 100 刀 | T5 | 175 30 5 位 | 30 35| 4 5 血 | 100 共 | 工 
了 和 400 了 | 1.3 | 工 75 30 Sm| 30 35 了 | 4 5 包 | 1002 | 410 
0 T00 和 | 工 5 | 175 30 5 全 | 30 5 位 | 4 5zm| 100| 1 
10 100| 工 5 | 4175 30 5 也 | 30 5 也 | 4 5 刀 | 10081 30 
0 T00 钳 | T.5 | 175 40 SS 位 | 40 5 志 | 4 5ml 100n1 40 
10 | 1400 刀 | .3 | 4175 40 Sm| 40 Sm| 4 5 了 am| 4002 | 10 
1T0 100 双 | 了 工 5 | 了 275 350 5 伺 | 50 5 了 | 4 5 科 | 1001| 39 
10 | 4100zm| 1.5 | 175 50 5 了 | 50 Sm| 4 5 了 | 100 有 | 10 
了 10 100 生 | 工 5 | 150 600 | 100 尽 | 50 | TI00 1 5 TI00 有 只 | 100 | 工 
10 | 100 如 | 工 3 | 175 00 5 了 | 00 5Zm| 4 5 也 | 1004 | 40 
TI0 | 400mj 4.5 | 175 60 5 世 | 60 5 四 | 可 5 中 | 1007| 30 
10 1T00z| 1.5 | 175 30 SI 70 5 世 | 和 5 包 | 4100 | 10 
了 9 IT00 包 | 工 5 | 50 80 | 100|70 11414100 5 1T900h | 30081 49 
荆 175 110 工具 
了 173 150 工区 
| ， 
10 50 昏 | 工 200 100 | 100&100 | 10mn| 5 | 14100801 28 
0 500 包 | 3 200 80 20 了 | 80 20 妇 | 4 T0 包 工 和 伺 | 28 
10 3500 了 | 3 200 80 20m| 80 20Zm| 4 了 0 荆 工 生 | 2 
20 300 印 | 0.8 | 1795 30 3 和 妇 | 30 3 包 | 4 3 和 钮 | 500 只 | 28 
2 175| 了 30 1m| 5 工种 
2 175| -410 50 | 呈 工 征 
多 175| 10 80 1 生 | 5 工 血 
2 了 75 了 0 TI10 年 | 5 工 鱼 
2 1735| 40 J150 TI| 5 工 纪 
TI0 300 也 | 2 30 8 30 2Zm| 5 2 坦 
1T0 300 卫 | 2 IT50 8 40 2m| 5 2 垃 
10 300 如 | 2 1T50 8 60 2 弓 | 5 乡 斩 
10 300m | 2 TS 8 80 4 5 2 雪 
工 0 300 生 | 2 TS 名 100 2 妾 | 5 2 荆 
24 | 250 二 | 415 | 175 30 2mm| 如 二 弄 工 生 | 1 


集 虹桥 电 流 前 亿 和 上 | 延 | 存 | 下 


外 
-~ 发 射 极 向 光 退 喧 隆 
- 放 大 

反 向 截止 压 有 时 时 时 时 

中 流 系 数 中 奈 降 疗 间 问 间 
Tecgol 大 ca 7P 豆 Fecpl| Te | 大 spgs|rrcgsl 15 17e 困 所 上 丰 呈 

(A) | (VY) | min |max |(V)| (A) | VCV) (AIA) (Cs Cs) (s)1(0s)， 
| | 

Tf| 10 15 5 | 200m| 1.5 | 工 80 了 |400 了 za 400aa B2-01B 工 
工 组 | 410 15 5 |200m| 1.5| 工 80 和 m|400 血 400a C3-01A 这 
500 由 | 40 20 6 |500mi 15| 工 40 科 |400 芭 | 80m 由 300a 人 C3-01AA 3 
500h| 410 20 6 | 500m| 1.5 | 工 40 姐 |400 王 | 80 由 200 人 C3-01A 4 
工 志 | 10 15 5 | 200m| 1.5 | 0.8 | 80 和 |400 取 4003 B2-01B 5 
4| 1T0 15 5 |200aa| 1.5| 0.8 | 80zj400 和 | 802 由 400a 人 B2-013B8 6 
500 | 410 20 6 | 500zm| 15 | 工 40 卫 |400 鱼 | 80a 少 300a 人 C3-01A 7 
500 | 10 2 6 |500 刀 | 4.5 | 工 40 刀 |400 甸 | 80a 中 200am 从 C3-01A 8 
500 | 10 20 6 | 500 刀 | 1.5 | 工 40 刀 1400 王 | 80n 小 300n 人 C3-01A 9 
500&| 0 20 6 |500m 185， 工 40 伺 400 生 | 803 中 2003 从 C3-01A 10 
500 只 | 4140 20 5 | 200m| 15 | 0.8 | 80 生 400 和 也 30 mn B2-01B II 
500j | 10 20 5 | 200ml 415 | 0.8 801400 缮 30a C3-01AA T2 
500& | 10 30 S | 200m| 1.5 | 0.8 | 80m 400 卫 200 召 2-01B 13 
500 | 0 30 5 |200ml 15 | 0.8 | 80 血 1400 血 200 世 C3-01A 14 
500 | 1 20 5 | 200mj 15 | 0.8 | 80m1400 刀 | 80a 3002a 人 了 B2-01B 15 
500 且 | 10 30 5 |200ama| 1.5 | 0.8 | 80o|400| 80au 300a 人 B2-01B 16 
500 | 340 30 3 |200m| 1.5| 0.8 | 80m|400za 80a 2001 以 B2-01B 17 
500u | 410 30 5 | 200ml 1.5 | 0.8 | 80mm|400aa| 802 中 200a 六 8B2-01 卫 18 
500 只 | 40 20 3 | 200oj 1.5 | 0.8 | 5400zmn 300 B2-0138 19 
500H | :40 20 5 |200mj 4.5| 0.8|80ml400m 80n 由 300m 从 了 2-01B 20 
5008 | 40 30 S5 | 200 科 | 1.5 | 0.8 | 80 也 1400 侍 300n B2-01B 3 
500 | 340 30 5 | 200ml| 1.5 | 0.8 | 80ial400 缮 300 C3-01A 22 
500 | 40 30 S | 200za 4.5 | 0.8 | 80 和 |400 和 200 B2-01B 23 
509 山 | 10 20 5 | 200ml 1.5 | 0.8 | 80 姻 400ama 200a C3-01A 24 
S00h | 40 3 3 | 200ml 1.5| 0.8 180ml400ama | 300 工 且 2-018 25 
500R| 310 30 | 200m| 15 | 0.8 | 80aj400m| 80a 9 300na 人 B2-01B 26 
3S00 | 340 30 5 | 200ij 4.3 | 0.8 | 80 400 血 200a 吕 2-01 了 3 27 
500 呈 | 10 30 5 | 200m| 1.3 | 0.8 | 802a|400i| 80a 中 200n 人 B2-01B 28 
SO 40 40 150 |5 | 200 科 | 1.5 | 0.8 | 80 也 1400ml 808 120312003 500| B2-01B, C3-01A| 29 
500i | 10 30 5 | 200 如 jj 1.5 | 0.8 | 80 姻 |400 了 2003 B2-013 30 
500h | 10 30 5 | 200m| 1.5 | 0.8 | 80zmj400m| 80n 2003 从 了 2-01 了 31 
500n | 340 30 3 | 200m| 1.5| 0.8 | 80znl400| 80a 200a0 从 B2-01BB 32 
500 | 10 40 150 15 | 200ml 1.5 | 0.8 |80m|400 和 | 80a |20a1200a 50a| B2-01B,C3-01A| 33 
| 20 3 1 500zm 0.3 | 50 征 1500 如 | 80z 3003a | 1003 日 2-01 了 3 34 
20 3 | 500 孟 0.3 | 50 血 |500 刀 | 803 3003a | 100a 了 2-01 卫 35 
Th 20 25 2 | 150 了 和 0.6 | 50 志 1500 科 | 398 |10 卫 | 603 30a A4-02C 36 
TD 全 20 f.5| 500 和 | 15 | 1.2 100ml 1 1 100a 中 4002a 信 | Ad4-020 37 
10081 2 20 1.5| 500m| 15 | 开 2 100ml 1 | 100a 中 4009 A 了 B2-01 了 B 38 
1.5 世 | 20 15 4 | 200 如 | 1.5 | 1 40 刀 |200mm| 80a 40a1150a | 100n 了 2-01 了 39 
sb0 呈 | 20 20 3 | 750t| 1.2 | 0.3 751750 匡 10.258 中 400a | 100 荆 了 B2-01B 40 
500& | 30 20 3 | 750 和 | 1.2 | 0.3 | 75z1750m 10.25h 由 400a | 100a 也 2-01 41 
5S00 | 60 20 3 | 750m|l 1.2 | 0.3 | 75 刀 |750 刀 |0.25 有 中 400 100a B2-01 了 了 42 
500 有 1 90 20 3 |750m| 1.2 | 0.3 | 75 也 |750 玛 10.258 人 4003 | 100a 马 2-01 导 43 
500 有 | 4310 20 3 | 750fa| 1.2 | 0.3 | 75 刀 1750mm0.25 中 400a | 1003 B2-01B 44 
1 如 | 20 20 二 工 0.6 |100 和 | 1 1300a 小 500m 从 B2-01B 半 * | 45 
20 4 1 0.6 |100m| 1 1300a 由 500a 从 B2-01 了 3 关 * | 46 
1 汪 1  2Z0 20 4 ] 0.6 |100m| 工 | 300 卫 由 500a 从 日 2-01 卫 半 * | 47 
并 珀 | 20 20 4 二 | 0.6 |100 生 | 工 | 300 于 中 5002n 人 了 2-013 了 关 * | 48 
大 | 20 15 4 竹 0.6 1100m| 1 |300n 路 5003a 从 了 2-01 了 B 半 * | 49 
和 | 所 20 3 | 750m| 工 0.5 | 75 和 7S0 芭 | 2503 由 400a | 100n 了 B2-013 50 


Loss 向， 和 hr 和 Pr -FM 和 Pr 和 CREI 区 < 各 人 ii 和 n 导 人 部 汪 人 人 下 让 王 和 和 人 eta Casapcaacnc aasarru seezrm -aoeaiat aa 


5. 开 关 


5.4 硅 PNP 型 
最 特 征 “| 最 热 集 电 极 | 上 集 电极 | 发 射 极 集 电 枚 
序 型 灰 大 
耗 多 | 高 =- 基 了 机 
散 许 本 -~ 基 极 - 发 射 极 -~ 基 极 
功 电 < 反 疝 截 烤 
率 频 率 流 温 阻 出 穿 电 诬 | 击 穿 电 压 | 击 穿 虫 压 电 流 
Na 六 (8R)CBO 及 (5R) CEO 矿 (58R)EBO 
号 ; 扣 Ci 厅 |Frcglj rc rc 7 六 信 元 Tor | | 
() | (Hz VCA) CA TOC) (页 ) VCA TICVDGA TY CA) OA CVD) 
攻 E 站 和 加 人 本 四 
工 3C 玫 104A 10 20M 24 250 刀 | 1.5 | 173| 10 30 2Ii | 秋 媳 王 
2 3C 玫 104A 10 20M 24 250 刀 | 1.5 | 1735| 10 38 2 垃 | 4 4 各 工 但 了 5 
3 3C 玫 104 了 10 20M 24 250Zm| 开 5 | 175| 10 50 2Z | 4 4 纪 工 纪 15 
好 3C 有 35 也 10 20M 24 250 志 | 1 开 5 | 1735 30 2 志 | 4 4 也 工 王 3 
5 3C 玫 104B 10 20M 24 250| 1T.5 | 175| 10 30 2 纪 帮 4 蕊 
6 30K104C 10 20M 24 250zn| 1.53 | 1735| 工 0 80 2 世 | 4 4 各 
水 3CK35C 10 20M 24 250zn| 1.3 | 175 80 2bn | 4 攻 志 工 生 5 
8 3CKIO4C | 10 |20M | 24 |250m| 15 1 475| 1 80| 2n|14 4 志 | 1m | 15 
9 3C 必 104D | 10 | 20M | 24 |250m| 1.5 |175| 10 110 | 2m | 4 4 匡 1m | 15 
10 3C KK104D ] 1 20M 24 250 志 | 1.5 175| 10 TI10 2 志 | 4 组 
了 30C 民 35D 410 20M 24 250 刀 | 1.5 | 475 110 2H | 卸 4 症 了 世 93 
12 | 3CK35E 10 |20M | 24 |250 和 | 1.5 | 175 1S0 | 2 | 4 4 纪 1m | 15 
13 3C 开 104 忆 10 20M 24 250z 1.53 | 175| 410 15s0 2pm | 4 4 卫 
14 3C 开 104 忆 10 20M 24 250 生 | 1.5 | 175| 40 150 2 | 4 二 组 工 刀 15 
T5 3C 天 104PR 10 20M 24 250 芭 | 1.5 | 3475| 40 200 2 | 4 4 也 | 工 世 13 
10 3C 玫 104 了 10 20M 24 250z| 1.5 | 175| 10 200 2 世 | 攻 二 垃 
17 3C 玫 35 忆 10 20M 24 250 了 | 1.5 | 175 200 2 弓 | 4 二 垃 工 纪 T3 
T8 3C 玫 15A 1 20M 20 400| 2 于 7 30 3m | 30 3m | 4 3 专 工 各 20 
T9 3C 孜 15C 5 20M 20 4001| 2 75 30 3zoa | 30 3 | 4 3 了 工 弓 20 
20 3CRTIS 15 20M 20 400 刀 | 2 了 30 3 13 3 组 | 帮 3 卫 了 刀 20 
21 | 3CK03A 20 4M | 10 |300m| 3 150 4 30 | 5m | 5 | 5 锯 
22 3C 开 03B 20 4M 10 300 如 | 3 150 4 40 5 组 | 5 5 名 
23 | 3C 民 03C 20 4M 10 一 | 300z|j 3 150| 4 60 | 5 如 | 5 了 血 
24 3C0 开 03D 20 4M 10 300 世 | 3 151 级 88 了 吕 3 如 
25 3CK03 玉 20 4M 10 300| 3 150 4 10 5 IT 9 5 了 珀 
20 3C 玫 105A 30 5 了 75 3.3 30 5m | 5 工程 
27 | 3C 玫 105A 30 5 175| 3.3 30 5m | 5 工科 
28 30C KK105B 30 号 175 3.3 5S0 3 了 | 5 工 珀 
29 | 3CK105B | 30 5 175| 3,.3 5 5 名 | 5 卫 玛 
30 3C 开 105C | 30 号 工 75 3.3 80 5 所 5 工 班 
31 3C 有 105C 30 5 175 3.3 80 5 | 5 工 垃 
3 3CK105BD 30 由 75S 3.3 1 5 组 工科 
33 | 3CKR105D | 30 5 175| 3.3 11 5 刀 | 5 工 蕊 
34 3C 攻 105 刁 30 习 工 75$ 3.3 150 5 和 5 工 耳 
35 | 3CK105 已 | 30 5 175| 3.3 150 | 5m | 5 工匠 
36 3C 开 105AA 30 16M 24 500 垢 | 3 175 3.3 30 S 志 | 4 10 各 
37 3CK1065A. 30 16M 24 500 生 | 3 175 3 30 5m | 4 T0 卫 
38 3CK105B 30 16M 24 300 刀 | 3 173 3,.3 50 5m | 4 10 姻 
39 3C 开 105 也 30 16M 24 500 刀 | 3 75 3.3 50 中 垃 4 10 红 
40 3CK105C 30 16M 24 500 刀 | 3 175 3,3 8 5 如 4 10 
4 3C 玫 105C 30 16M 24 500z | 3 173 3.3 8D0 3Sm | 纹 | 10 开 
42 | 3CK105D | 30 |416M | 24 |500ml 3 175| 3,3 11 5 乌 | 4 | 10 姻 
43 3C 及 105 卫 3 16M 24 500m | 3 175 3.3 110 5 4 10 姻 
44 3C K105 忆 30 16M 24 500 如 | 3 75 3.3 150 5 垃 | 4 |40 媚 
45 3C 下 105 卫 30 16M 24 500 妇 | 3 工 75 353 150 5 地 4 10 卫 
46 3C 收 105 耻 30 16M 24 500 生 | 3 T75 本 六 200 5 | 4 10 匠 
47 3C 开 105 民 30 16M 24 500 王 | 3 IT75 3.3 200 5z | 4 了 0 所 
48 3C 改 30A 30 20 了 而 28 600| 3 二/ 可 30 | 410 | 301410m | 4 10 卫 5 所 20 
49 3C 下 30C 30 20M 20 600 王 | 3 二 23 3.3 30 110m 130 1340 | 4 140 5 地 20 
530 3C 改 30 30 20M 20 600 王 | 3 175 3.3 30 | 10m |30 110m | 4 140 了 5 世 20 
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集 电 投 | 流 话 饱 和 ] 延 三 下 
外 序 

- 发 射 极 阿 升 返 赔 降 

放 大 

反 向 截止 正 时 时 时 时 

| 到 流 系 数 降 压 降 问 阅 间 间 
了 cgEo| 大 cP 下 FF 已 Fecpgl 7c psS|Frcps| 78 Tc 如 纪 好 加 
本 JE 汪 

(4A) | (7Y) min | max il (A) (7 CO CA (As) |(s) | (ss) |(s) 

| _ 才 上 hh E 二 
本 | 
500n | 20 10 3 | 750 姻 | 1 0.5 75 血 | 750 锯 |2503 中 400a | 1003 B2-01B 1 
1m| 15 20 3 | 750 卫 | 工 0.5 |>75m| 750|2503 中 400ma | 1003 B2-01B 2 
1m| 15 20 3 | 750 妇 | 1 工 0.5 75 如 | 750 也 |250 寻 中 400 | 100a 了 2-01B 3 
Ta| 15 20 3 | 750 和 | 工 0.5 75 和 | 750 妇 |250 3 员 400 习 | 100a 了 2-01B 4 
S00n | 20 10 3 | 750 如 | 工 0.5 75 地 | 750 生 |250 中 400a | 100a B2-01 了 5 
500n | 20 10 3 | 750m| 1 ， | 0.5 75 血 | 750 刀 |2503 中 4003 100 3 B2-01B 6 
1zma| 145 20 3 | 750fm| 工 0.5 75 和 | 750 妇 |2503 中 400 | 1003 B2-01B 7 
1 垃 | 15 20 3 | 750za| 工 0.5 75 生 | 750 刀 |250 了 中 4002a | 100a 332-01B 8 
工 卫 | 15 20 3 | 750 和 | 工 0.5 75 志 | 750 刀 |2503 中 400 荆 1003 B2-01B 9 
500R| 20 10 3 | 750 了 | 工 0.5 75 组 | 750 志 |250 了 中 400 荆 T00 并 了 2-01 了 B 10 
1m| 15 20 3 | 3750m| 工 0.5 75 生 | 750a|250 了 中 400an | 1003 B2-01B | 区 
1 如 | 15 20 3 | 750 匡 | 工 0.5 75 了 | 750|2503 中 400am 100 aa 卫 2-01 也 12 
500A | 20 10 3 | 750m| 工 0.5 75 乌 | 750 生 |250 人 中 4003a | 100z B2-013B | 4143 
1f| 15 20 3 | 750 如 | 工 0.5 7S5 如 | 750mm|2503 路 4008 | 100za B2-01B | 14 
Ta | 15 20 3 | 750zm| 工 0.5 75 组 | 750 志 |2503 中 400 100a 了 2-01B | 5 
500 有 | 20 10 3 17375350 如 | 工 0.5 75 垢 | 750zm|2503 中 400a 100 荆 卫 2-01 了 了 TI6 
Ia| 15 20 3 | 730 如 | 工 0.5 75 如 | 750 科 |2503 中 400a 100a 了 2-01B | 47 
2 如 | 20 10 4 |400ma| 2 于 60 如 | 300 刀 180 中 200a 100 B2-01B | 18 
2m| 2 10 4 | 400mm| 2? 1.5 60 如 | 300 和 |1803 中 120 100 B2-01B | 19 
2 也 | 20 10 4 |400m| 2 .5 60 刀 | 300 加 100 了 80a| 160a 100a B2-01B | 20 
T 细 | 20 20 4 | 和 .5 0.6 | 150 和 | 1.5 14003 中 600a 从 也 2-01 了 B 半 * | 21 
1T| 20 20 4 | 工 .5 0.6 | 150 刀 | 1.5 14003 中 600m 人 了 2-01 卫 羊 * | 22 
1m| 20 20 4 |1.5 0.6 | 150 外 | 1.5 1400 卫 中 | 600a 人 了 2-01 阳 羊 * | 23 
1 如 | 20 20 4 | 1.5 0.6 | 150m| 1.5 14003 中 6500a 八 B2-01 了 半 * | 24 
1 了 | 20 15 4 |1.5 0.6 | 150 如 | 1.5 1400ma 中 600a 从 B2-01 了 半 * | 25 
1m| 20 20 3 | 1.5 1.5 | 0.8 | 200 姻 | 2 3002 中 600 aa 150| B2-01C 亲 | 26 
1ml| 2 20 3 | 1.5 1.5 |0.8 | 200m| 2 300 由 600a 150」 了 B2-01B 关 | 27 
1Tm| 30 20 3 | 1.5 4.5 | 0.8 | 200 刀 | 2 3001 中 600a 1502a| 了 B2-01C 尘 | 28 
1f| 30 20 3 |1.5 1.5 | 0.8 | 200zmj 2 300 几 600 卫 150 工 | 了 2-01B 半 | 29 
T 世 | 60 20 3 | 1.5 1.5 | 0.8 200 妇 | 2 300 中 600 卫 150 了 | 了 2-01C 羊 30 
1 90 20 3 |1.5 1.5 | 0.8 | 200m| 2 300a 600 工 1502a| B2-01B 关 | 31 
了 | 90 20 3 | 1.5 1.5 | 0.8 | 200 如 | 2 300a 中 600 3 1503a| B2-01C 关 | 32 
TIzm| 90 20 3 | 4.5 1.510.8 | 200mj 2 300a 600 卫 150nm| B2-01B 半 | 33 
1zm| 130 20 3 | 1.5 1.5 | 0.8 | 200 妇 | 2 3002a 由 600 150a| B2-01C 半 | 34 
4 和 | 130 20 3 | 1.5 1.5 |0.8 | 200m|l 2 3000 中 600a2 | 1503| B2-01B 半 | 35 
700 忆 10 3 | 1.5 1.2 | 0.5 | 150 刀 | 1.5 1300a 6003 | 1503 了 2-01C 36 
700 上 | 20 10 3 11.5 1.2 | 0.5 | 4150 如 | 1.5 |1300n 600ma | I50a B2-01C 37 
700&| 20 10 3 | 1T.5 T.2 | 0.5 | 150 如 | 1.5 1300 二 600a | 150a B2-01C | 38 
700 和 办 10 3 | 1.5 1.2 10.5 | 150ma| 1.5 1300a 600a | 150a B2-0IC | 39 
700h 20 10 3 | 1.5 1.2 | 0.5 | 130 和 | 1.5 |300a 600a | 150aa B2-01C 140 
700 10 3 | 1.5 1T.2 |0,5 |150 弓 | 1.5 |300am 中 600 工 150a B2-01C | 41 
700h| 20 10 3 | 1.5 1.2 | 0.5 | 150 了 1 1.5 |300m 中 6008 | 1503 B2-01C | 42 
700 册 10 3 |1.5 1.2 |0.5 | 4150ta| 1.5 1300a 600a | 1503 B2-01C | 43 
700 只 | 20 10 3 | 1.5 1.2 |0.5 | 150mm| 1.5 1300m 中 6001 | 1503 B2-01C | 44 
700 只 10 3 | 1.5 1.2 10.5 | 150ml 1.5 |300a 中 600 150 B2-01C 145 
700u| 20 10 3 | 1.5 1.2 |0.3 |150m| 1.5 |300a 中 600a | 1503a B2-01C | 46 
7004 | 20 10 3 | 1.5 1.2 | 0.5 | 150tn| 1.5 |3002a 中 6008a | 150a B2-01C | 47 
8 如 | 20 10 4 | 1.5 2 1.35 | 200m| 工 2003 中 240a | 1503a B2-01C | 48 
8m| 20 20 4 |141.5 2 1.5 | 200z| 工 2002 由 160 na 150 了 na B2-01C | 49 
8 蕊 | 20 10 4 |1.5 2 1.5 | 200m| 工 1203 中 | 803 | 200a 150 了 了 2-01C | 50 
看-1I349 


5. 开 关 


5.4 夸 PNP 型 
最 特 征 最 最 热 集 虫 极 | 集 电报 | 发 射 极 集 电极 
序 型 大 大 | 村 玫 
耗 人 允 离 -~ 基 授 
本 闪 | ， - 基 极 | -发 射 极 | - 林家 
功 中 结 反 疝 截止 
| 率 闫 率 流 | 漫 | 阻 | 击 穿 电 压 | 击 穿 电 压 | 者 罕 电 压 | 电流 
] 人 三 (BRyCBO | 矿 CBR)CEO | 有 (BR) BEBO 
页 。 
三 扣 cj Frcgl yc lrc iT Ran 元 了 六 | | 有 
( 确 ) | (Hzy (VCOA) CA TCD) CC TV CA VD CA) (V) (A) | (和 | (V) 
工 36 政 106A S0 7.,5 | 475 2 30 5S 志 | 5 工 纪 
2 | 3CK106A | 引 7.5 | 1757 2 30| 5mm |5 | Im 
3 3C 政 106 了 5f 7.5 | 175 2 51 5 世 | 5 了 世 
4 | 3CG 玫 106B | 50 7.5 | 175| 2 50| 5sm|5S 工 坦 
了 30C 玫 106C SG 7.5 | 175 2 80 95 和 5 工地 
0 3C 玫 1060C 5S0 7.5 | 了 75 2 80 5 镁 | 5 工地 
7 30C 及 106D 人 7.9 | 175 2 T10 35 刀 | 5 工 级 
8 30C 玫 106D 50 了 .本 | 了 7 2 110 避 班 5 工 扫 
人 3C 玫 106 瑟 350 7.5 | 175 2 150 3 垃 5 工地 
10 3C 玫 106 了 五 50 7.5 | T75 2 150 5 所 | 5 工 志 
11 3C 孜 05AA 50 4M| 10 400 刀 | 5 150 30 | 10 纪 | 5 了 9 纪 
2 3C 政 05 5S0 4M| .10 400 刀 | 3S 工 5f 40 110 和 | 5 1410m 
工 3 3 玫 05C 50 4M| 10 400 人 了 钥 | 5 了 5 人 60 | 10 刀 5 II0I 
14 30C 玫 05D 50 4M| 10 400 了 | 5 150 80 | 10 纪 5 TO 纪 
15 3C 玫 05 五 50 4M| 10 400 垃 | 35 1350 100 | 40 刀 | 5 10 
1 16 3 发 50B 50 15M| 20 再 6 了 75 2 25 5 位 | 25 5 也 4 5 垃 有 坦 20 
T7 3C 玫 50C 50 15MI 20 工 6 7 2 25 5 坦 | 23 5 鹿 才 号 夫 8 纪 2 
了 8 3C 开 37A 50 16 对 | 25 500t| 5 TI75 2 30 5 垢 4 工 GE 
19 3C 及 106A， 50 16M| 2324 300 志 | SS 175 2 30 与 1 媳 | 10 王 
20 30C 玫 106A 50 16M| 24 500 印 | 5 了 75 2 30 5 乌 4 | 19 弓 
纯 3C 玉 106B 50 16M| 24 500 雪 | 5 T75 了 5 5 垃 4 | 10 王 
22 3C 开 37 了 5f 16M| 25 5300 弓 | 53 工 75 2 5 5 3 4 | 10 了 好 
23 3C 有 106B 50 16M| 24 00| S 175 肥 5 人 5 地 太 | 10 芹 
24 3C KK106C 吕 16M| 24 500 组 | 5 了 7 2 80 号 址 4 | 10 匡 
25 3C 下 37C 50 16M| 25 500 了 | 5 了 7S 2 80 5 过 4 | 405a 
2 30C 有 106C 5 16MI 24 500 芭 | 5 工 75 2 80 5 垢 4 | 0 所 
27 3C 及 106 了 了 30 16M1i 234 S00o| 5 75 2 1 十 4 | 10 二 
28 3C 攻 37D 3 人 16M| 25 500 妈 | 5 了 75 2 10 5 垢 4 | 10 芭 
29 3C 有 106D 5f 16M| 24 500 弓 | 5 了 75 2 1 [0 5 也 4 1 10 刀 
30 3C 及 106 已 S0 16M| 24 500IB| 5 了 ?5 昂 150 5 王 4 | 10z 
31 30C 到 37 书 5 人 16M| 25 500 垢 | 5 了 75 2 150 5 地 4 | 10 丘 
32 3C 改 106 卫 30 16M| 24 500 妇 | 5 了 7 允 150 所 才 | 切 拭 
33 3QC 疏 106F 5 16M| 24 500z| 5S 75 2 208 9 各 4 | 19 据 
34 3C 民 106E 3 人 16MI| 24 500 垃 | 5 二 75 2 2080 5 芋 4 | 30 卫 
35 3C 开 37 下 5 16M| 25 300 坦 | 5 工 78 2 200 5 地 4 | 匠 圾 
3 3CK50 3Sf 15S0M | 20 惠 6 于 7 2 25 5 了 | 25 3 地 4 号 和 St 20 
37 3CKO10A 75 3M| 10 生 了 工 51 要 15 王 5 15 所 
38 3C 天 010B 75 3M| 10 于 40 50 40 1 15 奶 9 了 5 反 
39 3C 天 010C 95 3M| 10 开 0 4150 60 | 15 担 5 时 5 过 
40 30R010D 75 3M| 410 工 了 0 150 80 | 15 血 站 了 35 地 
41 3C 氏 010 也 735 3M| 10 炎 了 150 1690 | 15 忆 S 了 3 所 
42 3C 及 108A | 100 于 号 4175 了 30 | 邱 位 4 | 20 撕 
43 30C 玉 108B | 100 3 了 75 工 5S0 | 10 嫩 4 | 20 地 
44 30C 下 108C | 160 了 了 75 工 8 | 0 所 4 120 地 
45 3C 有 108D | 100 5 175 荆 Tt | 390 王 4 | 20 卫 
40 3C 下 108 蕊 | 100 于 5 75 上 T50 | 10 缮 4 | 20 但 
好 7 3C 民 015A | 100 3Mj| 10 了 卫生 150 30 | 生 纪 5 TS 蕉 
48 3C 用 015B | 100 3M| 30 工 5 了 50 480 | 15 地 号 5 垃 
| 49 3CKO1SC 100 3Mi| 410 了 1 5 TS 60 | 5 组 号 于 5 二 
5S0 3CK0OLSD | 100 3M| 10 站 了 3 工 5 了 80 15f | 5 | 本 二 


四 -1350 


人 


集 纪 极 

- 发 射 级 

反问 蕉 引 

电 演 

JCEO| 太 C 

(A)》 | (7) 

于 20 20 3 |.2.35 工 才 0.8 | 300a| 3 
工地 2 20 3 | 322.5 工 .9 0.8 | 300 科 | 3 
工 坦 了 20 3 公 考 下 0.8 |1300 纪 | 3 

工 理 3 280 3 人.5 工 .3 0.8 | 300 了 | 3 
荆 6 人 2 3 2.5 了 ,5 0.8 | 300 世 | 3 
工 坦 如 人 28 3 2.5 于 :9 0.8 | 300 和 | 3 
工 级 290 20 3 2.5 工 .5 0.8 | 300m| 3 

荆 坦 90 20 六 2.5 芽 5 0.8 | 300 匀 | 3 
工 刀 | 130 20 3 区 工 .5 0.8 | 300 妇 | 3 
T 垃 | 130 28 3 2.5 二 .5 0.8 | 380 妈 | 3 
忆 坦 20 20 44 2.5 0.6 | 250 志 | 2,5 
2 2 29 4 2.3 0.6 | 250 扫 | 2.5 
祁 组 2 28 舟 人 .3 0.6 | 250 妈 | 2.5 
他 专 2 2821 1 4 2 .5 0.6 | 250 巧 | 2.5 
2 了 巧 20 ?45 4 2.5 0.6 | 258 妈 | 2.3 
0 全 29 了 和 44 2.5 2.5 记 250 芭 | 2.3 
了 0 所 2 10 芭 人 人 .9 2 250 卫 | 3.5 
工 壹 20 了 6 3 . 海 下 工 250 了 | 2.5 
工种 20 了 0 号 /本 于.2 0.5 | 250 也 | 2.5 
工 手 20 | 3 2.5 工 .2 工 250 直 | 2.5 
了 王 20 410 3 2.5 工 .2 二 250 廿 | 2.3 
工 垃 29 TI0 3 人 工 .2 工 250 刀 | 2.3 
王 弓 28 1 3 2.5 了 .2 0.5 | 250 匡 | 2.5 
工 志 2 10 3 人 于 0.5 | 250 了 | 2.5 
寺 垃 28 0 3 2.5 工 .2 工 250 卫 | 2.5 
工 垃 20 10 光 2.5 工 .2 工 230 志 | 2.S 
工 握 20 40 号 2.5 械 .2 了 250 妈 | 2.5 
工 志 20 10 3 2.5 工 .2 于 2502n| 2.5 
工 伺 20 T0 3 2.5 工 .2 0.5 | 250z| 2.5 
工 志 20 10 3 2.5 二 ,区 0.5 | 250 妇 | 2.5 
工 刀 20 T10 3 2.5 .2 工 250 伺 | 2.5 
工 坦 20 10 3 2.5 江汉 荆 250 刀 | 2.95 
工 所 公 TI0 3 2.5 工 .2 工 250 刀 | 2.5 
工 坦 20 10 3 2.5 开 0.5 | 250 伺 | 2.5 
工地 20 10 3 2.5 了 .2 工 250 刀 | 2.5 
1T09 握 20 40 20 人.S 2.5 2 250| 2.95 
2 所 20 20 4 S 0.7 | 500 纪 | 5 
2 二 20 20 4 5 0.7 | 500 妇 | 5 
2 所 20 20 4 5 0.7 | 500 世 | 
2 世 20 20 4 5 0.7 | 500 世 | 5 
2 也 20 T3 4 瑟 0.7 | 500 全 | 5 
3 了 地 20 20 3 7.5 了 .4 0.7 | 750 乌 | 7 了 .5 
3 坦 20 20 3 7.5 工 .和 4 0.7 | 7350 二 | 7.5 
人 姐 00 20 3 了 .和 0.7 | 7350 志 | ?了 .3 
号 坦 20 20 3 于 治 工 . 帮 0.7 | 750 生 | 7.5 
3 也 | 130 20 3 7.5 工 .4 0.7 | 7350 志 | 7.5 
2 坦 20 20 入 7 了.5 0.7 | 750 妞 | 7.5 
2m | 20 | 2 4| 7.5 0.7 | 750am| 7 3 
2 二 20 20 4 7.5 0.7 | 750 生 | 7.5 
2 卫 20 20 好 了 .5 0 和.7 | 750 切 | 7.5 


3001 中 600a 
30030 中 600z 
3003a 中 300a 
3003 4 600 
300a 中 6003 
3003 中 600a 
3003 中 600a 
300 卫 中 600a 
3003 小 600 卫 
300a 中 600 工 
400 了 中 600 卫 从 
400 中 6003 从 
400 习 中 600a 人 
4002a 中 600a 六 
400a 中 600a 从 
300a 中 2503 
300a 中 250 3 
300 由 600 工 
300na 中 600 
3003 中 600a 
3003 600 
3003 中 6003 
3003 由 600 工 
300a 中 600 工 
300a 中 600 页 
3003t 中 6003 
3002 路 600 屋 
300a 中 600a 
3003a 中 600 卫 
300a 小 600 
300a 中 6003 
3003 中 600a 
3003 中 600 半 
300a 中 600 民 
300 了 中 600 3 
180a 112031 300a 
S00a 中 8003a 人 
5003 中 800a 人 
5003 中 800a 人 
5003a 中 8002 人 
S00a 由 800a 人 
500 卫 中 700 3 
S5003a 中 700a 
500 了 中 700 aa 
5003 中 700x 
500t 由 700 并 
600 工 由 800za 六 
600 代 中 800 莽 人 
600 了 中 800a 人 
6003 中 8000 人 


200 芋 
200 工 
45 人 芋 
了 50 工 
卫生 


150 | 


50 芋 
JT50 全 
0 
J30 了 


150 卫 
150 荆 
150 卫 
158 芋 
1503a 


了 50 芋 
了 50 卫 
150 屏 
150 卫 
150a 


2003 


380 委 
300 芋 
3003 
300 王 


300 


形 号 
了 2-01 了 工 
了 2-01C 2 
呈 2-94 悍 3 
了 2-01C 难 
B2-01B | 5 
了 2-01P 站 
了 2-01B 7 
且 2-01C 8 
有 2-01 了 8 9 
了 2-01C 1T0 
了 2-01C 半 * | 1 
了 2-01C 兰 # | 12 
B2-01C 半 # 1 13 
了 2-01C 羊 * | 44 
B2-01C 着 | 15 
B2-01C 16 
BEB2-0LC 17 
尾 2-01C 8 
了 2-01C 19 
B2-01C 20 
B2-01C 21 
332-01C 2 
如 2-01C 23 
了 2-01C 24 
也 2-01C | 25 
了 B2-01C 26 
且 2-0T1C 27 
了 2-01C 28 
了 2-0TC 25 
了 2-01C 30 
了 2-01C 3!1 
也 2-01C 32 
B2-01C 33 
了 2-01C 34 
2-01C 35 
B2-01C 关 + | 36 
了 B2-81C 关 se | 37 
了 2-01C 关 * | 38 
有 2-01C 兰 # | 39 
了 2-01C 兰 * | 40 
B2-01C 羊 * | 4 
了 2-016 42 
如 2-01C 43 
了 2-01C 44 
了 2-01C 45 
B2-01C 46 | 
了 2-01C 亲 * | 47 
B2-01C 兰 * | 48 
了 2-01C 半 * | 49 
B2-0IC 半 * | 50 
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由 


盾 


| 


特 


4 


号 ooNC ohwibh 


Fa Ha Fa Fa 上 
(人 必 Cohb hb 


ho 户 上 一 P 
co 说 修 


ho tb ho 
wo ko 挛 


| 
本 
忆 
Le 
权 


闪 风 员 轴 册 史册 员 员 只 
所 
Le 
《2 


34 玫 109A 


3C 玫 109 太 
3C 玉 109 卫 
3C 玫 109B 
3C 玫 109C 
3C 必 109C 


3C 有 109D 
3C 玫 109 了 
30C 下 109 玉 
3C 疏 409 也 
3C 政 109 下 


3C 攻 109 下 
M II11017 
M II11017 
M II11019 


IT{1021 
工 11021 


ia 
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Mbsbi MiBihio 


> hhhiobBto Mb 


| 


人 
过 过 之 呈 汉 所 所 世 区 


20M 


忆 
aa 
ka 


0M 


0M 


0M 
0M 


24 


24 
24 
24 
24 
24 


24 
24 
24 
24 
24 


24 


卢 记 上 上 二 上 上 Fehahabhsh 


忆 \ 


hh Fa 


FF 
加 吓人 避 己 己 一 一 一 一 一 一 


Do 名 加 名 癌 名 人 站 怀 人 个 人 全 信人 全 们 六 何人 你 
从 作 ”人 守 全 父 全 对 人 区 下 人 人 人 对 人 人 全 们 人 全 全 


关 


5.4 硅 PNP 型 


生 昌 神 | 笋 对 集 电 极 
- 尖 和 极 
-和 基 极 | -发 射 极 | ~ 若 概 
反 向 截止 
出 穿 电压 | 击 察 串 压 | 者 穿 电压 电 流 
亚 (pR)cpoO | 大 (BR)CEO 太 C3R) 已 BO 
了 cp 7CE 75B | 7cso| cp 
(7 (A) | CA) | CA | CA | CV) 
1001 45 $ 15 扣 
100 T5 乌 | 5 了 5 乓 
30| 30 了 | 对 | 20 细 
30 102 如 1 4 | 20 刀 
50 10i 4 120 志 
50 10 拉 | 4 | 20 到 
80| 102| 4 | 20 弓 
80| 10m| 4 | 20ama 
110| TI0mi 4 |1 20 
10| 10zm| 4 20 刀 
150 | 10 刀 | 4 | 20 血 
ft50| 10m| 4 | 20 甸 
200| 10 如 | 4 | 20 卫 
200 10p| 4 | 20 和 
30|1 10 包 | 4 1 20om 
350 | 10| 4 | 20 和 二 
50 10 生 | 4 1 20 荆 
80 10 卫 | 么 20 人 王 
工 {0 1T0 纪 | 和 | 20 二 
30| 10m| 4 | 20ama 
30 0 也 | 4 | 20 
50 0 二 | 和 | 20 丘 
50 0i| 4 | 20 志 
30 0 4 | 20 地 
80 条 | 20 如 
4 | 20 细 
4 | 20 地 
T50 0 如 | 二 20 刀 
50 0 世 | 4 | 20 纪 
200 0t| 4 | 203 
200| 10 刀 | 4 120 
150 4150 | 100 志 | 5 2 志 
T50 150 | 1I00 玛 | 5 2 人 
200 200 | 100 征 | 5 2 扣 
200 200 1 100 如 | 5 2 志 
250 2350 | 100 纪 | 5 2 过 
250 250 1 100 名 | 5 之 垢 


Leeerepmee eiceereaeerrieeieeoeoereeuprerinericaaroeourerrarurerine rrtcmartrm trorerenreieeee noneeeer raoooeeriuon on ait em ran in 


ee Le 
王 极 管 

功率 开关 三 极 管 

集 忆 极 电 流 前 亿 

- 发 射 极 加 

区 大 

反问 裁 正 压 

电 流 系 数 降 压 
7czol F 太 cP prBE |repgl 7c | gs jcgs 
(A) |) 1 ein | max | (了 (AD) 《YY ) (Y) 
2 组 20 15 4 7.5 0.7 
2 型 20 20 丰 7.5 0.7 
3 征 20 10 3 7.5 工 .4 0.7 
3 组 20 10 3 3 二 .4 0.7 
3 了 Ta 20 10 3 5 工 .4 0.7 
3 20 10 3 7.5 了 .4 0.7 
3 志 20 工 3 7.35 1.4 0.7 
3 世 20 10 3 5 工 .4 0.7 
3 扣 20 10 3 5 工 .4 0.7 
3 世 20 10 3 7.5 1.4 0.7 
3 志 20 10 3 7.5 .4 0.7 
3 二 20 10 3 5 工 .4 0.7 
3 也 20 10 3 S$ ,4 0.7 
3t 人 410 3 7.5 1 .4 0.7 
3 雪 20 20 3 10 二 .5 0.8 
3 刀 3 20 3 | 10 二 .5 0.8 
3 二 1T30 20 3 10 工 .5 0.8 
3 二 60 20 3 19 党 0.8 
3 了 za 90 20 3 10 了 ,5 0.8 
3 装 2 10 3 10 1.5 0.8 
3 了 I 20 10 3 10 T,5 0.8 
3 位 20 10 3 10 T 工 .5 0.8 
3ta 20 10 3 TU0 于 79 0.8 
3 纪 20 10 3 IT 机 ,六 0.8 
3 二 20 了 0 3 10 1 .5 0.8 
3 专 20 TI0 3 | 10. .5 0.8 
3 伍 20 40 3 10 工 .5 0.8 
3 全 20 0 3 10 1 0.8 
3 所 20 了 0 3 10 工 ,5 0.8 
3 纪 20 10 3 10 工 .5 0.8 
3 人 锯 20 10 3 140 二. 泡 0.8 
二 也 75 400 15000| 5 | 10 3.8 站 
工 弓 75 3 | I5 3.8 3.4 
了 100 400 15000| 5 上 10 3.8 2 

工 纪 100 100 5 工 5 3.8 3,4 
了 Tt 4125 400 1T5000， 5 15 3.8 2 

了 了 壬 工 25 100 5 15 3.8 3.4 


了 
(和 ) 


95f 志 
750 匡 
751f 茵 
500 血 
500 刀 


750 纪 
730 匡 
500 世 
500 芭 
735f0 纪 


750 十 

500 垃 

500 姻 

750 卫 
上 


卢 上 上 广 产 上 请 关 上 上 


请 广 : 一 上 上 > 


ZrCc 
(A) 


0 


Fa 上 
己 王 


cov 


号 ww -~auwvava 


5 


痊 


5 


< CL 


《 


6003 中 
5003a 中 
500n @ 
5003a 由 
500a 中 


存 下 
用 降 
时 时 
间 间 
候 车 
(s)》 |1(s) 
80032 人 
800 荆 人 
700 卫 300 
7003 |300 
700 300 工 
7003 1300 习 
70038 13003 
7003 |300a 
700 了 300 3 
700 荆 300 2 
7000 |300a 
722 了 30 3 
722 习 30 3 
7003n |3003 
7003a 人 |300n 
700 卫 300 
7003 |300 3 
700 习 300 an 
700 |300 aa 
700 工 300 
7003 |300n 
7003a |300a 
700 妇 |300a 
700z 300 了 
700t 1300a 
700a 1300a 
700 王 1300 
700ma |1300a 
700t |300a 
70038 |300a 
7003a |300a 
2.71 12.5 
2.7j |12.5 攻 
2.7 有 只 |12.5 放 
2.7 有 12.5h 
2.7 彤 |12.5p 
2.7 凡 |2.5R 


外 

形 号 
卫 2-01C 兰 | 工 
号 2-01C 2 
了 2-01C* | 3 
了 2-01(C 4 
了 B2-01C 3 
B2-01C | 6 
了 B2-01C 7 
召 2-01C 8 
也 2-01C 9 
了 2-01C 10 
了 2-01C 1 
且 2-01C 12 
B2-01C 13 
也 2-01C 14 
也 2-01C 半 5 
了 2-01C 16 
了 2-01C 17 
也 2-01 18 
B2-01C 19 
C3-02D 20 
8B2-01C | 21 
C3-02D 22 
了 2-01C 23 
C3-02D 24 
了 2-01C 25 
C3-02D | 36 
了 2-01C 27 
C3-02 了 D 28 
了 2-01C 29 
C3-02D 30 
了 2-01C 31 
B2-0LC | 32 
B2-01C 33 
8B2-01C | 34 
B2-01C | 35 
B2-01C 36 
了 23-01C 37 


序 


由 


名 oo 人 Ri 


7 


矿 CE 


zc 


) | Hz) | (V) | (A) 


3 了 DRK200A 
3 也 玉 200 呈 
3 了 开 200C 
3 了 玉 200D 
3 了 1 玖 200 卫 


3 有 到 200P 
3D 有 201A 
3D 玫 201 也 
3 了 天 201C 
3D201D 


3 了 发 201 卫 


轩 风 网罗 盎 吹风 民风 民 


Co cn 
局 近 台 局 局 局 所 忆 已 已 己 


四 
心 


3 卫 民 4030C 
3 也 及 401 太 
3 也 及 403C 
3 了 R406C 
3 也 开 403D 


3 了 DR403D 
3 卫 扫 403 已 
3 了 TD 到 401 了 
3DRK400B 
3 了 D 必 403 也 


3 也 发 406D 
3 也 及 403F 
3 也 长 404A 
3 有 406 玉 
3DK400C 


下 -1354 


产 产 产 普 产 关 天 产 产 产 天 本 上 二 关上 庆 上 关 天 产 妆 上 天 天 上 产 关 并 关上 二 凡 
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CD (LU Co Co CD CD wc Lo Lo wo 


5。 开 
5.5 于 
= RE 
是 | 最 | 站 | 和 集 电 梳 |1 集 电极 | 发射 护 
大 |， 
启 
站 1 
电 > 有 
流 | 温 | 阻 | 者 穿 电压 | 击 察 电压 | 击 穿 电 压 
矿 CBR)CBO | 矿 CBR)CEO 广 (saR) EBO 
7cM 17MN| 下 寺 了 总 7 7 
(A) | CC 机 ) | CA | (7 (CA) 7) (入 ) 
本 | 人 
12.5| 1475 400 300 5 
12.5| 175 500 400 引 
12.5| 175 600 500 5 
12.5| 175 800 600 号 
12.5| 175 900 700 5 
12.3 引 175 |1000 808 5 
20 | 175 80 5 5 
20 | 175 150 100 3 
20 | 175 200 150 5 
20 | 175 250 200 引 
20 | 175 350 250 3 
3 | 1475 80l100m | 50| 1008| 3 | 100b 
1 | 175 120j100A | 100| 100 | 7 | 1008 
1 | 150 30| 500R | S | 4008 
1 | 4150 30| 500& | 5 | 1008 
1 | 1501 60| .500&| 5 | 100 
1 | 150 60| 500k| 5 | 400 
1 | 450 100| 500| 5 | 4100 
1 | 1450 100| 500p 5 | 100g 
1 | 34350 150| 500&| S | 100 
1 | 450 4150| 500p| S | 4100 
1 | 150 200| 500h| 5 | 100p 
1 | 450 200| 500| 5 | 1008 
10 | 4175 30| 2m| 5 44 纪 
10 | 4175 50| 2zm| 5 4 了 
10 | 175 1001 2 细 | 5 4 卫 
10 | 175 150| 2m| S 4 姻 
10 | 175 200| 2m| 5 4 细 
2 | 175 30| 2m| 7 4 芋 
0.8| 175 40| 1m| 4 1 地 
0.8| 175| 40| fml 4 1 如 
2 | 175 50| 2m| 7 4 也 
0.8| 175 70| 1am| 4 1mm 
0.8| 175 70| 1am| 4 1 姻 
0.5| 175 80| lm | 80| fml5s |500 
0.8| 175 100| tml 4 1 也 
0.8| 175 100| fm |100| tml5s |500p 
0.8| 175 100| tml 4 工 划 
2 |475 100| 2m| 7 4 王 
0.8| 175 130| da| 4 IT 但 
0.8| 175 130| 1 绊 | 4 1 重 
0.8| 175 150| im| 4 Ta 
0.8| 475 250| 1m |4850| im|s | 500p 
0.5| 175 150| 1 |150| 1 5 | 80 
0.8| 175 150| 1m| 4 1m 
2 | 3175 150| 28m| 7 4 血 
0.8| 175 200| fa| 4 工匠 
0 2| 475 200| fm | 200| Toma| 6 1 如 
2 | 475 200| 2m| 7 4mma 
0.5! 175 200| lm 200 1a| 5 | 5s00n 


NBPN 型 
焦 电极 
- 天极 
反 向 城 止 
也 流 

cs0 | 入 cs 

(A) | 《7) 
工 HL | 30 
100|1 20 
5 及 | 20 
3 20 
2 20 
3 及 | 2 
3 20 
5 20 
3 20 
SR 20 
Si 20 
5 是 | 20 
1008| 2 
10081 26 
100 呈 | 20 
100| 20 
100i 1 20 
100R | 230 
1 20 
2 20 
TI00 只 | 20 
2 20 
上 | 2 
3 20 
工 上 20 
500 卫 | 20 
2 20 
1400 | 20 
2 | 20 
下 | 2 
了 工 | 20 
S0011 20 

500 3 20 
2 20 

100R| 20 
纺 册 20 

500 芋 ST 

100i 1 28 

500321 20 


4 在 全 
之 极 桶 
功率 开 尖 三 极 管 
集 电极 电 流 前 饮 利 于 
- 发 射 角 国 升 
放 大 
皮 回 截 耻 正 时 
纪 尝 区 数 降 卜 降 间 
CPPO| CE 7 已 jc Le TBps| cpsl 了 TD Tc 包 
(A) 1 (Vanin |max itV)IECA) CVD COVT OA) (OA (0s) 
了 80 | 10 |17.5 1.8| 1.51141.5 |7.5 
7 80 | 10 |17.5 | 外 
7 80 | 10 | 7.5 1.8| 135|1.5 17.5 
7 80 | 10 17.5 1.8| 1.5 11.5 |7.5 
7 80 | 10 |7.5 1 1 | 5 
7 80 | 10 |7.5 1.8| 1.5|15 |7.5 
7 120 | S 10 1.8| 15|2.5 |112.5 
7 | 120 | 5 人 10 1.8| 1.5|12.5 112.5 
站 | 本 | 1.8| 15|2.5 |112.5 
7 | 4120 | 5 1t0 1.8| 15|12.5 |22.5 
7 |3420 15|120 1.8| 1.5|2.5 112.5 
| 30 20 | 1410 | 5|5s0o0ml 15| 1 50 纪 | 500 细 
103 | 20 335 10 | 150 旬 | 1.1 | 0.7 | 30 血 | 300 纪 
30| 20 253 | 270 | 工 | 0.4m 0.5 | 5 中 血 | 500 了 和 
50h| 29 5 0 0.3 | 50 和 | 500m 
3 有 二 汐 25 | 270 | 工 | 0.49m 0.35 | 50 双 | 500m 
308 28 25 | 270 | 工 | 0.1aa 0.5 | 允 志 | 500 姻 
50 有 | 2 2 | 270 」 工 10.1m 0.5 | 50 和 | 500 
SO 下 | 2 2 | 290- 工 」 人 01 0.5 | S0 志 | 500 如 
30 | 20 23 | 270 | 工 |0.1 0.5 | 50 了 | 500 卫 
508| 20 23 | 270 | 工 | 0.1a 0.5 | 50 据 | 500tm 
5 有 | 2 25 | 270 | 1 工 | 0.1am 0.5 | 5S0m| 500m 
S0 及 | 20 25 | 270 | 工 | 0.1m 0.5 | 50 生 | 500 姻 
S00 只 | 20 1 | 180 | 5 弛 1.2| 0.5|1500m| 5 
5S00 有 | 20 15 | 180 | 5 引 1.2 | 0.5 | 500zm| 5 
500 愉 | 2 15 | 180 | 5 呈 12| 0.5 |500m| 3 
500 | 20 15 | 180 | 5 5 1.2 | 0.5 | 500m| 3S 
500 吕 | 28 1 | 180 | 5 引 1.2 | 0.5 | 500a| 5 
3S00 下 | 20 15 | 180 1 41|500ml 1.21|1 0.5 | 100a| 1 
上 | 2 30 5 | 200z| 1.5 | 0.5 | 20m| 200m|10 
T0 呈 | 20 43 | 180 | S|200ml 41.51 0.5 1 :20m| 200m|10 
500 具 | 20 15 | 180 | 41500a| 1.2| 0.5 | 100m| 工 
10 有 | 20 45 | 180 | 513200m| 1.5| 0.5| 20m| 200 和 |100a 由 
了 | 20 30 S | 200 如 | 1.5 | 0.5 | 230m| 200m1003a 
5 | 20 20 10 | 50a| 4.5| 0.5 | 10am| 100m| 80a 
了 | 20 30 5 | 200m| 1.5| 0.5 | 20 和 | 200 和 |1002 中 
| 20 20 10 | 50m| 1.5| 0.5 | 10aa| 100m| 60n 由 
1 2 1 | 180 | 5|200a| 15| 0.5 | 20 媚 | 200 志 上 
500 有 | 29 15 | 180 1 41500a| 12 | 0.5 |100am| 1 工 
40 有 | 20 15 | 180 | 5|2002m| 15 | 05 | 20 和 | 200m 10038 
1 | 20 30 S | 200m| 1.5 | 0.5 | 20om| 200za|100a 由 
1 29 30 5 | 200m| 1.5| 0.5 | 20m| 200 和 |1000 中 
1 20 26 10 | 50om| 工 0.3 | 10z | 100m| 60a 
了 | 29 20 10 | 500 和 | 工 0.3 | 10 如 | 100 妇 | 803 中 
TI0 | 20 15 180 | 引 |200ml 15 | 0.5 | 202| 200z|100m 中 
500& | 20 4 | 14180141500ml 12| 0.5|4100m| 工 | 80a 册 
108| 29 15 | 180 | 5|200a| 451 0.5 | 20m4 200o|100a 由 
二 | 5 1 |3480 1410 50m| 工 0.5 | 30z| 109 和 | 80m 和 提 
500h| 20 全 | 1189141500ml 121 05| 100m0l 1 |80a 4 
2 20 10 | 500 印 | 工 0.3 | 140 和 | 100 妇 | 80a 由 


人 迟 


1500 人 
1503 人 


150 宇 人 
1503 人 
150a 和信 
1I00 3 入 
1503 人 


1T503 人 
10032 人 
503 人 
150 人 
8038 人 


1503 和 
TI103a 人 
150 人 
1003 人 
1503 入 


1503 人 
T50 们 人 
TI10a 人 入 
803 人 
1503 人 


T00 卫 人 
150a 人 

808 六 
00 六 
80 全 2 


外 


A4-02C 
人 4-020C 


A4-02C 
A4-02C 
A4-02C 
A4-02 引 
太 4-02C 


A4-02C 
有 4-02C 
A4-020 
人 4-02C 
A4-02 也 


rr 


序 


名 间 oo 人 人 


上 天 Fa 
(人 Cui 一 


Fo 请 上 上 本 
局 co 修 


to he 
ku 上 
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3D 及 404AA 
3 也 扩 401C 
3DD 有 401D 
3D 及 400D 
3D 404B 


3D 有 404 也 
3D 有 404C 
3D 开 405.A. 
3 了 D 及 400 忆 
3D 玉 404C 


3D 405A. 
3D 及 401 瑟 
3D 及 401E 
3D 有 404D 
3DK405B 


3 了 D 玫 404D 
3 也 及 405 了 
3D 有 开 404 忆 
3D405C 
3 也 玫 404 书 


3D 开 405C 
3 了 D 及 401G 
3 也 及 401 瑟 
3 也 及 404 开 
3DR405D 


3 也 长 404 卫 
3 了 D 下 405 了 了 
3D 玫 405 刁 
3 也 开 405 卫 
3D 玉 405 下 


3D 玫 405 了 
3D 有 K14A 
3D 有 14D 
3DK14B 
3DD 玫 14 艺 


3D 了 及 14 
3D 开 14C 
3D 及 14E 


F 上 上 上 


并 六 天 天 正六 关上 内 疾 上 并 站 同上 由 由 记 站 玫 眼 站 攻 大 天 天 上 产 上 靖 天 关 天 靖 六 放 六 广内 


rare ee 


特 征 
疾 素 

半生 全 本 本 人 
(Hz) | (V) | (CAy) 

50M| 20 20 了 下 

50M| 20 20 也 

50M| 20 20 了 本 

S0M| 20 20 地 

50M| 20 20 切 

50M| 20 20 弓 

50M| 20 20 匡 

S0MT 20 20 茵 

50M| 20 20 秋 

六 出 20 20 了 

50MI 20 20 年 | 50 了 
S0M| 20 20 了 | 800 了 血 
5s0MI| 20 20 也 | 800 耳 
S0MI 20 20 卫 | 200 鱼 

(MI 20 20 握 | 850 也 
| 20 .| 20 如 | 200m 
S0MI 20 20 所 | 50 姻 
50MI 20 20 丘 | 200 卫 
S0M| 20 20 阴 | 5350 了 
50M| 20 20 生 | 200 姻 
50M|I 20 20 刀 | 50 刀 
50M| 20 20 垂 | 800 
50M| 20 20 绊 | 800 绒 
50M| 20 20 如 | 200 也 
50M| 20 20 年 | 5 引 血 
50M| 20 20 了 型 | 200 也 
50M| 20 20 了 了 | 50 血 
50M| 20 20 记 | 50 他 
50M| 20 20 匡 | 50 了 ma 
50M| 20 20 垢 | 50 血 
50M| 20 20 世 | 50 缮 
100M| 410 JT00 了 3 工 
TI00M| 40 100 孟 工 
100M| 410 100 据 】 
100M| 140 100 了 如 工 
100M| 0 工 00 区 工 
100M| 10 了 00 了 茵 工 
100M| 10 100 姻 工 
150M| 10 50 如 工 
150M| 40 50 功 工 
1T50M 100 拉 工 
TI50M| 工 100 了 如 工 
1T50M| 410 T100 伍 工 
150MI 0 100 卫 工 
150M| 410 100 伍 工 
150M| 410 400 卫 

150M| 10 | 100 

150M | 100 耳 

150M| 1 J00 志 工 
150M JT00 弓 


ou 有 关 
5.5 硅 NPN 型 
吉 党 电极 | 集 电 极 | 发 射 航 | 集 电 裤 
-~ 基 极 
-~ 基 棚 - 发 射 极 -~ 基 极 
到 上 回 截 止 
阻 击 穿 电压 |， 击 穿 电压 | 击 穿 电压 电 流 
矿 (BR)C5O | 大 (BR)CEO | 三 C5R) ED0 
Ai 7cB Tcg 7FB | 7cso| 大 cB 
(用 VJ ATIV CA VCGA) CA) CVD) 
200 Toml1200 [人 血 | 6 工 但 | 0.5H | 50 
100 了 T 珀 1200 垃 | $ 500 此 | 0.5 有 | 20 
25 Tom|250 TD| 3 | 500| 0.5ul 20 
250 1 了 m|250 工 雪 | 5 500 咯 | 0.5 上 | 20 
250 Im|250 1 了 | 6 工 雪 | 0.5 有 | 50 
280 工人 1250 Ta| 6 1 绎 | 0.5 及 | 5 
300 1 也 1300 1 | 6 工 但 | 0.5 玉 50 
300 工科 |300 1 但 | 6 工 世 | 0.5 负 | 50 
300 I 工 刀 |300 1 姐 | 5 | 500 0.5 20 
30 To|300 1m| 6 工 苹 | 0.5 愉 | 850 
175 300 工 姻 |300 T 弓 | 6 1 纪 | 0.5hl 5 
175 300 1m|300 1 如 | 5 500 全 .5 20 
175 350 工科 |350 工 姐 | 5 500 六 | 0.5 只 20 
175 350 1 乌 |350 1m| 6 Ta| 0.SR| 50 
T75 350 工 志 |350 1 6 1 工 但 | 0.5h| 50 
175 350 1zm|350 T 垃 | 6 工 了 | 0.5 | 50 
T75 350 1 刀 |350 了 位 | 6 1 也 | 0.5j| 50 
175 40 工 刀 |400 1 下 | 6 工人 了 | 0.5H| 50 
175 400 工科 1400 1 于 | 0 工地 | 0.5 共 | 50 
175 400 工 姐 |400 Tpm| 6 了 和 妞 | 0.5 员 | 50 
175 400 1 世 |400 T 们 | 6 1a| 0.5h | 50 
175 400 工 刀 |400 ] 世 | 5 | 5000|10.5 20 
475 450 工 珀 14350 412| 5 300 有 | 0.5 册 | 20 
了 75 450 位 |450 T 刀 | 6 1 生 | 0.5i| 50 
175 450 3 刀 1450 1m| 0 om| 0.5 有 | 50 
175 450 T 切 |450 1 6 1 三 | 0.5 愉 | 50 
175 450 1 了 |450 Tm| 6 1m| 0.5 且 | 50 
475 500 4 也 |500 1 志 | 6 工 弓 | 0.5 几 | 50 
175 500 工 咀 |500 1T 切 | 6 1 幸 | 0.5R| 50 
175 550 工 om |1550 工科 | 6 工 刀 | 0.5 届 | 50 
175 550 1 志 |550 ]1 垃 | 6 工 世 | 0.5j | 5 
T75 40 | 100p130 | 300814 |13100 
175 40 | 1008130 | 100 必 | 冯 T00 环 
175 60 | 100140 100pn| 1 100 只 
T75 60 | 100 | 40 1 100p|14 | 100p 
T75 45 | 100B|145 1 2008 4 1100P 5 740 
站 7 80 | 1008160 | I008 | 4 200 电 
T75 80 | 1I00hR|160 1 4100p14 1 4100 
175 40 | 100h|130 1 3100R 4 131008 | 0.5H| 20 
T75 40 | 100j | 30 1 100p | 4 100 上 | 0.5nh 20 
40 |.1004 130 1100p8R1 5 | 100R 
了 75 40 | 100 | 35 | 10021 3 100 也 54 10 
175 40 | 100 35 | 100 5 | 4100 工 | 40 
175 45 | 100 | 35 1 100p1 5 100 区 | 2340 
了 75 50 | 100n|1 40 | 100R| 5 T00 上 了 及 | 410 
了 75 5 | 100|140 1 1007| 5 100 且 工 | 辐 
175 5S0 | 100P|140 1 100R| 5 | 100 5 区 
504 | 100P | 40 | 500 呈 | 5 00 中 
175 50 | 1004| 40 1 3100 5 | 1400 3 10 
5 | 1005| 40 100| 5 了 00 愉 


Her 


反 疝 截止 
也 渡 系 
ZC8O| 大 CPP 产 挛 殖 
(由 ) | (《V)》 | 得 和 衣 | 扣 a 葡 
工 上 5 15 
工具 20 20 
荆 也 20 20 
工具 20 20 
工具 5 5 
工 攻 50 了 5 180 
工具 50 1T5 180 
工 踊 30 15 180 
工 眶 20 20 
工 愉 50 了 5 
工具 50 了 5 
工 共 20 20 
工具 20 20 
工 恨 50 业 5 
工 此 沪 了 45 
工具 30 180 
工 必 50 工 5 180 
于 此 5 了 3 180 
工 世 50 5 180 
工 必 50 TS 
工具 50 I5 
工 内 20 20 
工具 2 20 
工 上 50 工 3 
工具 50 TI5 
工作 3 15 180 
工 忆 50 T3 180 
工 上 50 :3 ft80 
工具 50 了 5 
工 几 50 15 
工 攻 S0 I3 180 
20 
20 
20 
20 
5 引 用 1I0 25 
20 
20 
了 几 20 25 180 
工具 20 25 180 
5 忆 TI0 20 
号 用 18 20 
3 业 20 
3 10 工 3 180 
5 贡 了 0 5 180 
5 也 0 了 5 180 
3 比 10 20 
5 忆 工 20 
号 只 工 20 
号 攻 10 20 


CE 


数 


ZLc 


(VD)  《A) 


ER FF 三 > 


让 二 天 
一 一 一 ee 和 mr 全 一 一 二 一 


10 


压 时 时 时 时 
降 压 降 间 间 间 间 
矿 BES |Fcrs | 了 8 Tc 如 1 友 好 
形 寻 
(YY) CCV AIJIOAJ CS》 (ss | (s) (5) 
0.5 |-10m | 100mm| 80a 小 808 人 上 2 | 于 
1 0.3 | 10 科 | 1002| 600 省 103 从 A4-02C 2 
1 0.3 | 10m | T00m| 60a 申 1103 八 A4-02C | 3 
1 0.3 | 10m | 100 刀 | 80a 小 80a 从 A4-02B | 4 ， 
1 0.5 | 10am | 100 双 | 80a 80a 人 Ad4-02C | 5 
I 0.5 | 10m | 100m| 800n 小 803 人 A4-020C | 6 
1 0.5 | 10m | 100z| 80a 30a 人 A4-02C | 7. 
于 1m | 400 包 | 80m 中 803 人 A4-02C | 8 
0.3 | 10m | 100mj| 80a 801 八 A4-02B | 9 
1 0.5 | 10m | 100 包 | 80 中 80t 八 A4-02C | 40 
史 tm | 100m| 803 80a 人 A4-02C | 1 
T 0.3 | 10m | 100o| 60n 几 1103 人 A4-02C | 12 
1 0.3 1] 1t0m | 100mm| 60m 110a 人 A4-02C | 13 
1 0.5 | 10m | 100m| 800 由 804 从 A4-02C | 14 
1 2 1m | 10m| 80n 80a 八 A4-02C | 15 
I 0.5 | 10m | 100 生 | 80m 中 8081 人 A4-02C | 16 
1 Im | 100m| 803a 中 8013 人 A4-02C | 17 
I 0.5 | 10m | 100m| 80a 由 808 人 A4-02C |]」 18 
工 1m | 100m| 80a 由 803a 人 A4-02C | 349 
工 0.5 | 10m | 100m| 803a 小 80 六 A4-02C |」20 
让 2 1m | 10mn| 80a 804 人 A4-02C | 21 
1 0.3 | 10mm | 100m| 603 员 1103 六 A4-02C | 22 
了 0.3 | 10m | 100 刀 | 603a 中 110 从 A4-02C | 23 
工 0.5 | 10 妈 | 100 刀 | 80a 中 803a 八 A4-02C | 24 
二 2 1m | 100z| 80a 由 80a 人 A4-02C | 25 
0.5 | 10mm | 100za| 80a 中 80a 人 A4-02C | 26 
1 Ta | 10| 80n 808 人 A4-02C | 27 
1 TIma | 10m| 80a 80nm 八 A4-02C | 28 
工 2 Im | 10 如 | 80a 中 803 人 A4-02C | 29 
工 2 工 垃 10zm| 808 册 803 公 A4-02C | 30 
I 1 | 10m| 80a 小 803a 人 A4-02C | 31 
工 60m | 600m| 80a 中 150a 从 A4-02C | 32 
60mm | 600mm| 80a 中 120a 从 A4-02C | 33 
了 60m | 600m| 80 荆 中 1503 人 A4-02C | 34 
工 60 绊 | 600 生 | 808n 中 1203 人 A4-02C | 35 
1.2 | 0.6 | 350 了 | 500m| 50a 中 T003 人 A4-02B | 36 
了 60 了 | 600m| 80a 150 王 人 A4-02C | 37 
了 60m | 600m| 80a 中 120z 从 A4-02C | 38 
1.2| 0.4 |50m | 500m| 30a 中 250m |30n A4-02C | 39 
1.2 | 0.4 | 50m | 500m| 30n 中 100m 130a A4-02C | 40 
工 0.5 500m| 50a 中 100 A4-02B | 41 
工 0.5 | 25 | 500 刀 | 500 中 10028 从 A4-02B | 42 
工 0.5 | 25 种 | 500 生 | 50n 中 100a 从 A4-02B | 43 
0.8| 0.5 |25 | 500m| 50a 由 1002 人 A4-02C | 44 
0.8 | 0.5 | 25 刀 | 500m| 50n 中 I00a 从 A4-02C | 45 
0.8| 0.5 125m | 500m| 50a 中 80a 入 A4-02C | 46 
了 0.5 | 25mm | 5S00mm| 50 中 100a 人 A4-02 了 | 47 
工 0.5 500 和 如 | 50a 中 100 Ad4-02B | 48 
T 0.5 | 2 | 500 了 am 50 中 100a 信 A4-02B | 49 
了 0.5 500z| 50n 中 80a A4-028B | 50 


2 


re 


一 -一 


捞 


3 也 到 414 阳 
3 了 天 14 了 
3DR14C 


3 也 民 14 芋 
3 了 D 改 14 民 


3 了 D 必 14 了 
3DK29- 开 也 
3 了 DR29- 开 也 
3 了 玫 T4C 
3 了 下 14C 


3 卫 玫 14 书 
3D 玉 14 己 
3D 扑 14 下 
3D RH4 卫 
3 也 玉 弘 于 


3D 玫 440 
3 了 DTD 玉 14 玉 
3 了 TD 及 14 卫 
3 及 14 百 
3D 玫 14G 


3D 到 14G 

3 了 用 14G 
3 了 开 29- IC 
3 也 开 108 太 
3D 必 I108C 


3 了 TD 及 108 卫 
3 了 及 108D 
3 必 1 

3 也 玫 401 
3 用 玉 401 


3 及 1TA 


3 卫 及 29 人 
3D 玫 29C 
3DR29 了 
3D 开 29DD 


2N4150 


3D 必 410 了 
3 了 玫 4101 
3D 玫 101 


3D 玉 10 1 


3D 玉 402F 
3D 玫 101 


3 也 民 10 人 入 


3 也 到 10 卫 
3DRI10A 


3 也 收 10 卫 
3 了 用 410 入 
3 到 民 10 人 入 
3D 玉 TI0A 
3 了 下 10A 


也 car 
(了 婉 ) 


FF Her 


本 hh FF aa ha 


je 上 


ah Tax 


RPR FF FFsFx 
mwmmwm mwmwmmm mwmwwmewnt 


二 


4150M 
150M 
50M 
T50M 
150M 


450M 
4150M 
50 
150 划 
了 50M 


150 划 
150M 

0 对 
0M 
0M 


CR 
(了 ) 


素 


Tc 
(和 A) 


900 各 
J0 于 
T00 妈 
了 00 纪 
了 00 纪 


60 氏 
50 如 


> 
CD 
尼 对 上 基 总 


了 00 


所 败 
性 ?> 
号 县 站 筷 旧 


ZLCM 
(A) 


Fa Fa aa 


Fo Fah ha hahakah hahahahaha 


日 
CUT LTCE 


4 
昌 四 四 
CEI 


60 
60 


者 穿 电压 
玉 (5R)CBO 


集 电 极 


~ 发 射 极 


岂 窗 电压 
六 (8Rp)cBO 


cp 
(YY)| (A) 


100 愉 
T00 以 
100 上 
100 有 
了 00 其 


CD 
CC 


Tc 
《YY)(《A) 


二 
芭 


0 


王 下 


1 了 0 


宇 人 实 下 


5.5 硅 


- 基 极 


矿 (sR) BEBO 
一 一 
了 

《了 7) CA》 


| 


0 


《nr 人 LT KTC 


Ha Fa Fe 


专 
可 立 


ay 
全 > 
省 富 呈 和 二 


江 


全 忆 人 人 亿 


人 
和 0 


人 


5 
下 


wm mm 习 改 心 卜 忆 CS 习作 四 人 CO nonen en Cn UL 
【《 
二 
> 


下 下 下 


NPN 型 


集 由 极 
- 基 极 


反 向 截 引 


流 


全 呈 居 ”他 全 人 
[La COUT CC CIL 


和 


ae | 


ks ECna 的 
人 人 ka ua Un 避 CC 避 避 六 上 这 放 全? 


于 


2 
站 必 岂 
吝 下 宇 立 三 妆 


和 
| 
二 
人 


所 只 


功 训 开头 三极管 
尝 电极 电 流 前 饱 
-发 射 极 向 
放 大 
反 疝 截 正 压 
屯 流 系 数 降 压 
Jczol rcp PP rcpl Ze 15psj Fecgs | 7T5 
(A) | (7Y) | ai max |(VY)| (A) | (V) (VCA) 
5 | 10120 | 1 | 500m| 1 0.5 | 乱 a 
5 | 21201120 1 | 500m| 1 0.5 | 25a 
sh | 1 | 20 1 | 500m| 1 0.5 | 25am 
5h | 410 | 20 1 | 500m| 1 0.5 | 25m 
sa | 10 | 20 1 | 500m| 1 0.5 | 25m 
5 | 10 | 20 1 | 500m| 1 0.5 | 20m 
1k|20 123 |480 |11500m|l 1.2| 0.4| 50m 
1h|120 |1525 141480 11 |1500ml 1.2| 0.4| 50m 
5 | 2 120 1 | 500m| 工 0.5 | 35 
sk | 10 1 20 1 | 500m| 1 0.5 
sa | 10 | 20 T | 500ml 1 0.5 | 25 了 m 
5 | 10 | 20 1 | 500m| 1 0.5 
Shi 10 | 2 1 | 560m| 1 0.5 | 23 细 
5 | 10 | 20 1 | 500m| 1 0.5 
5 | 10 | 3 1 | 500m| 1 0.5 
5 | 10 5 4180 |11500m|l 0.8| 0.5| 和 5 和 
5 | 10 11 1180 | 1 |500ml 0.8| 0.5 | 35m 
Su | 10143 1180 17171150ooal 0.8| 0.5|25m 
5 | IO 5 113180111500m| 0.8| 0.5| 和 5a 
5 | 2 45 | 180 | 1T1500ml 0.8| 0.5 | 务 a 
sh | 10 | 2 1 | 5o0m| 1 0.5 | 25 了 ma 
Sa | 140 | 生 1 | 500m| 1 0.5 
1 | 3220 和 5 |1480 11 | 500m|l 1.2| 0.4 50m 
TIh|l20 135 |180 |1|500al 12| 0.5150am 
TIR | 20 13 |1480 |1|15s00ml 12| 0.5150am 
JIhR|20125 |180 11 |1500ml 121| 0.5|50@m 
1h| 20 | 2 1180 11185660m| 121 0.5|50m 
25 1 | 500m| 1.1 | 0.5 150m 
1 20 | 30 5 | 100m| 1.2】 0.5 | 10m 
1 20 | 36 s | 100am| 1.2 | 0.5 | 10m 
30 1 | 500a| 工 0.4 | 50m 
2R|3101|125 1180 11 | 300ml 12| 0.5 |30m 
2 | 10 |] 和 5 |180 |1|300m| 12| 0.5|30m 
2E| 10 | 和 1180 11 | 300aml 121| 0.5 | 30am 
2 | 10 | 325351180 |1|300m| 121 0.5 | 30m 
1R|30 1132 1120 15 1500al 15| 1 |50m 
100R | 1 | 2320 1200 15 1600m 
I00kb | 3435 | 20 13200 |5 |600m 
50R | 3 |201200 |135 |600m| 2 1.5 | 60mma 
50hn | 4 120 20 15 |5600m| 2 1.5 | 60m 
5 51 3 1.5 | 0.5 上 75 血 
2h | 34 | 55 5 1 0.5 | 60m 
5 | 15 | 2 引 1.2 | 0.8 | 60m 
1 | 全 | 55 5 1.2 | 0.5 | 60m 
10hk | 和 | 和 5 5 1.5 | 0.8 | 60m 
10 | 和 | 55 5 1.5 | 0.8 | 60m 
50& | 433 | 20 引 1.3 | 0.8 | 60za 
50h | 35 | 20 引 1.3 | 0.8 | 60m 
SR | SS | 2 可 1.2 | 0.8 | 60am 
50h | 全 | 务 5 1.3 | 0.8 | 60m 


秋 上 上 延 

乔 扩 贮 降 

时 时 时 时 
降 闻 癌 间 1 峙 
Te | 加 如 丰 如 
(A) | (Cs) (《s) (s ) (3) 
500mm| 50a 中 1003 从 
500 纪 | 50 九 中 80a0 人 
500im| 502 中 1002m 人 
500za| 503 中 803 人 
500ia| 503 小 603 人 
500m| 303 中 303a 人 
500a| 3020 中 250 导 303 
500| 30n 中 T00 30 了 3 
300 刀 | 50 卫 80 
500 妇 | 50 了 中 T00 
S00 生 | 50 习 80a 
500ma| 50a 中 803a 
500| 503 60 3 

503 由 60a 
500m| 30n 中 30 联 
500 芋 | 50a 由 1003 六 
500| 5S03 中 80a 人 
500 王 | 503 中 603 人 
500 刀 | 50an 由 303 从 
5009| 503a 中 603a 人 
506 王 | 50n 中 603a 人 
500 鱼 | S03 中 60 习 
500 了 | 30a 中 250 30 荆 
S00 弓 | 303 中 2003 30a 
500 弓 | 303 中 200 30n 
500 给 | 300 中 TO00 卫 30 刀 
S00a| 303 由 100 了 3 30 卫 
500 志 | 18 吕 全 35 卫 351 
100 重 | 603 由 1103 人 
1009| 603a 中 1103 人 
500 卫 | 30 荆 6 35 了 35 及 
300a| 15a 中 80aa 10a 
300 怒 | 153 中 30 卫 401 
300 镁 | 15a 中 803 103 
300 息 | 151 中 30 愤 了 0 芋 
500 了 |55030 中 2 六 
6000 位 
600imaj1003 中 1808 人 
750 志 |100 人 中 100 了 全 人 
600 世 |100 于 中 7 了 80 
600 了 1803 和 
600 刀 11063 申 70 卫 80 
600 卫 |1000 路 180 卫 人 
600 刀 | 809 由 1703 人 
600 了 |1003a 中 1803 人 
600 生 |1000 中 180 守 人 
600 了 既 于 


600 了 |100nm 由 


人 A4-02 
A4-02 
人 4-02 
A4-028 | 也 
A4-02B | 12 
A4-02B | 13 
A4-02B | 14 
A4-02B | 15 
A4-02C | 46 
A4-02C | 1 
A4-02C | 了 13 
A4-02C | 19 
4A4-02C | 20 
A4-02B | 21 
入 4-02 日 | 22 
A4-02D | 23 
A4-02C | 24 
A4-02C | 纯 
A4-02C | 26 
A4-02C | 27 
A4-02B | 28 
A4-02C | 29 | 
30 | 
A4-02B | 31 | 
A4-02C | 32 | 
A4-02C | 33 | 
A4-02 | 34 
A4-02C | 35 
A4-02C | 36 
B2-01B | 37 | 
A3-06A | 38 | 
B2-01B | 39 
A3-06A | 40 | 
A4-02C | 4 
A3-06A | 42 
A3-06A | 43 
A3-06A | 44 
A4-02C | 45 
A4-02C | 4 
也 2-01 昌 | 47 
A3-06A | 48 
A3-06A | 49 
A3-05A | 50 


最 
序 型 天 
东 
散 
切 
率 
已 cy 
号 号 
(A) 
1 |13DKI0OE |1.5 
2 | 3DKI10E | 1.5 
3 |3DKI0E |1.5 
4 | 3D 玫 10E 1 1.5 
5 | 3DRK10A 11.5 
6 |3DKIOA 14.5 
7 | 3DKI0D |1.5 
8 |3DK1D |1.5 
9 | 3DKI0B |1.5 
10 | 3DK10B 141.5 
11 | 3D 玉 10B |1.5 
12 | 3D 玫 10B | 1.5 
13 | 3DKI0OFR |1.5 
14|3DK10EF 11.5 
15 | 3DKTE |1.5 
46|3DK1RE | 1.5. 
17 | 3DKT10B 141.5 
18 | 3DK10R 11.5 
19 | 3D 玫 10B | 1.5 
20 | 3DKLOR |41.5 
21 | 3D 攻 i0 了 不 吉 
22 | 3DKI0B |1.5 
23 | 3DKI0OB |1.5 
24 | 3DK10E 14.5 
25 | 3DK10E |1.5 
26|13DK10C |1.5 
27 | 3DKI0C | 1.5 
28 | 3DKI0CGC |1.5 
29 |3DKI0OC |1.5 
30 | 3DKI0C ;1.5 
31 | 3DK10C 1.5 
32 | 3DKTIOEF |15 
33 | 3DK10PE 115 
34 | 3DKTI0G 41.5 
3 | 3DKI10G 了 本 
36 | 3DK10G 11.5 
37 | 3DK10G 1.5 
38 | 3DKI10C |14.5 
39 | 3DK30G 11.5 
40 | 3D 扩 10C | 1.5 
41 | 3 了 DRKRTI0G 1.5 
42|」3DKTI0D | 1.5 
43 | 3DK10H .5 
44」3DK10D |1.5 
45|3DKIOD |15 
46|3DKI0D 1.5 
47 | 3DKI1I0D 1.5 
48 | 3DRKT10D 1.5 
49 | 3DKI0 互 1.5 
50 | 3DKI10 互 了 械 .5 


5 开关 
5.5 硅 NPN 型 
特 征 录 | 及 | 热 | 傈 电 强 集 电 家 | 发 射 彼 | 和 集 电 福 
多 | 高 、 -~ 基 极 、 
| - 基 极 | -发 射 极 | - 基 投 
| 沼 反 疝 截止 
频 率 流 | 漫 | 上 阻 | 击 罕 电 压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 电波 
下 JrCpRyCBO | (BR)CEO | 及 CR) PHO 
| | 人 了 本 | 二 和 
jeg| ce | ca | | rea cs | 7BB | Tcao| 入 cp 
(Hz) | (VY) | CA) | CA) CD) Cey 码 ) 咖 (A) VCA)》 | (A) | (A) | (VY) 
四 二 1 ] 1 用 了 | 下 
| 
100M| 10 | 100a| 1.5 | 175 25 | 100p| 20 | 1008 5 | 100R| 2 415 
I00M| 10 | 100mm| 1.5 | 175 25 | 1008| 20 | 1008| 5 | 3100pR| 2 35 
100M| 1 | 100m| 1.5 | 200 25 | 100n| 20 | 100hj 5 | 100m| 0.5| 45 
100M| 10 | 100m| 1.5 | 200 25 | 100p| 20 | Tamj 5 |31008| 2 
100M| 10 | 100am| 1 475 40 | 1008| 30 | 1008| 4 | 100n 
I00M| 10 | 100am| 1 175 1 40 11008| 30 | 100k| 4 | 100n 
100M| 10 | 100m| 1 175 40 | 100k| 30 | 100k| 4 1300u| 
100M| 10 | 100am| 1 175 40 | 100p| 30 | 100p| 4 | 2300n| 
ITI00M| 10 | TI00m| 1.5 | 175 | 50 | 100p| 35 | 4100 5 | 40 1410 5 
100M| 10 | 100m| 1.5 | 4175 | 50 | 35 1 100k| 5 | 3400 40p| 生 
100M| 410 | 100m| 1.5 | 200 50 | 100&135 | 100B| 5 | 3400p| Th 5 
100M| 10 | 100zm| 1.5 | 200 50 | 1008|35| 1m| 5 | 100n| 1408 345 
100M| 10 | 100m| 1.5 | 175 50 | 100h| 35 | 100p| 5 | 100k| 2 345 
100M| 10 | 100m| 1.5 | 4175 50 | 100a| 35 | 100p| 5 | 100n| 2 拒 
100M| 40 | 100 和 | 1.5 | 200 50 | 100u| 35 | 100p| 5 | 100nk| 0.5n| 345 
100M| 410 | 100m| 1.5 | 200 50|100ul35 Ta s|100n| 2n| 35 
1 100M 30 | 100m|1.5 |3475| 60 |50|3100n35 134008| 5 | 100n| 2 35 
1 100M| 30 | 100m| 15 |175| 60 | 50|100n|35|4100h| 5 |10hl 2 巧 
100M| 10 | 100m| 1.5 | 175 50 | 1004|35 | Iam| 5 |310hk| 1 35 
100M| 10 | 100m| 15 | 173| 50 | 100k|35 | 1am| 5 |100k|0.5u| 瑟 
100M| 10 | 100am| 1.5 | 175 50 | 100k| 40 | ml 5 |1oon| 5n| 天 
100M| 40 | 100m| 1 175 60 | 100&| 40 | 100n| 4 | 100p 
400M| 10 | 100m| 1 175 60 | 1002| 40 | 100p| 4 | 100 
1400M| 10 | 100m| II 175 60 | 1008| 40 | 100n| 4 | 100p 
100M| 10 | 100m| 1 175 60 | 100k| 40 | 4300p| 4 | 100n 
100M| 10 | 100mm| 1 175 -80|100z| 60 | 100p| 4 | 100r 
100M| 40 | 100am| 1 175 80 | 100k| 60 | 100p| 4 | 4100h 
100MI 10 | 100m| 1.5 | 175 75 | 1008| 60 | 1008| 5 | 1008| 140 3 
100M| 10 | 100m| 1.5 | 175 75 | 1003 | 60 | 4008| 5 | 1300 404| 35 
100M| 10 | 100z| 1.5 | 200 75 | 100k | 60 | 1300p| 5 | 100k| 1 45 
100M| 140 | 100m| 1.5 | 200 75 | 100n| 60 | 1 5 |34008| 10p| 无 
100M| 40 | 100a| 1 175 80 | 100k| 60 | 400n| 二 | 100 
100M| 40 | 100 和 | 工 175 80 | 100k160 | 1008| 4 |3400h 
100M| 10 | 100m| 1.5 | 175 75 | 100k| 60 | 100h| 5 | 31008| 28| 
100M| 10 | 100a| 1.5 | 4175 75 | 100p| 60 11008| 3 | 100n 2 395 
100M| 10 | 100m| 1.5 | 200 75 | 100ik| 60 | 100u| 5 | 100n| 0.5h| 145 
100M| 10 | 100m| 41.5 | 200 75 | 100k|60| Tam|5 |34004| 2 
100M| 10 | 100m | 1.5 | 4175 75 | 100k|60 | 1a| 5 |3400n 了 | 
100M| 10 | 100am| 1.5 | 175 75 | 100k|60 | 1m| 5 |400nh|0.58| 45 
100M| 10 | 100m| 4145 1145 60 175 | 60 | 100k| 5 | 100k| 28| 
100M| 10 | 100ml 1.5 | 3475| 60 |375 |1008R|160|3100n|5 |3400n 2 15 
100M| 10 | 100m| 45 |175| 60 |100|100R180| 34100815 |100n| 2328 朱 
100M| 10 | 100m| 415 |3475| 60 |100 110n| 80| 7100 5 | 10 2 345 
100M| 10 | 100mm| 1.5 1.175 100 | 100&| 80 | 1a| 5 | 3100n| 了 | 和 
00M| 20 | 100m| 1.5 | 175 100 | 100R| 80 | 100P1 5 | 100h 108| 15 
100M| 10 | i00m| 1.5 | 175 100 | 1008| 80 | 100&| 5 | 100u| 3108 345 
400M| 10 | 100m| 1.5 | 200 100 | 100k| 80 | 100&| 5 | 4008| 3 3 
100M| 10 | 100m| 1.5 | 200 100 | 100n| 80 | Ta| 5 | 400 110 35 
100M| 10 | 100mm| 1.5 .| 175 100 | 1008| 80 | 100n| 5 | 100n| 2 35 
100M| 10 | 100am| 1.5 | 175 | | 2004| 台 | 2 本 | 00 2| 瑟 ， 


Tc5ol rc 帮 F 产 cg| 7Zc | 六 pps 
(A) | (7Y) | ain | max (YI (A) | (V) 
| 
J10P T5 20 200 5 | 600 姻 | 1.3 
10h 15 20 200 3 | 600 锯 | 1.3 
工 上 T5 25 T180 600 如 | 1.2 
IT0 共 15 25 5 | 600m| 1.3 
20 5 | 500 如 
20 5 | 500 姻 
20 5 | 500 姻 
20 5 | 500 了 
50 了、5 20 200 5 600 如 | 1.3 
50 具 1T5 20 200 5 | 600| 1.3 
5 5 25 180 5 1600| 工 
50 必 15 25 咏 600i| 1.3 
1I0 忆 15 20 200 5 | 600 妇 | 1.3 
I0 避 了 5 20 200 5 | 600 也 | 1.3 
工 上 415 295 180 5 | 600im| 1.2 
1410 T5 25 5 | 600 生 | 1.3 
0 T5 25 270 5 | 600 据 | 1.5 
410 册 TIT5 25 | 270 5 | 600 和 | 1.5 
95 上 5 2 270 5 | 600 如 | 1.2 
工 H 19 25 270 5 | 600 生 | 1.2 
5 必 了 5 25 270 5 | 600 了 | 工 
20 5 | 500 姻 
20 5 | 500 征 
20 5 | 500 锯 
20 5 | 5$00 卫 
20 5 | 500 刀 
，20 5 | 500 刀 
50 员 3 20 200 5 | 600 荆 | 1.3 
50 必 工 5 20 200 3 | 600 刀 | 1.3 
5 必 了 5 25 180 5 | 600 生 | 1.2 
50 电 工 5 25 5 | 600 生 | 工 .3 
20 5 | 500 生 
20 5 | 500 锯 
10 册 15 20 200 5 | 600 卫 | 1.3 
IT0 忆 了 5 20 200 5 | 600 生 | 工 .3 
工 上 15 25 180 5 | 600m| 工 .2 
1I0 了 5 25 5 | 600 妈 | 1.3 
5R 15 25 270 5 | 600 生 | 工 .2 
工具 工 5 25 270 5 | 600 征 | 工 .2 
工 0 已 直 25 270 3 600 甸 | 1.5 
IT0k 45 25 270 5 | 600m| 1.5 
0 攻 TS 25 | 270 5 | 600 志 | 1.5 
T0 15 i 25 270 5 | 600 生 | 1.5 
5 上 及 了 5 25 270 3 | 600 如 | 工 .2 
50 必 15 20 200 5 | 600 姻 | 工 .3 
50 IT5 20 200 35 | 600 乌 | 工 .3 
5 上 工 25 18 3 | 600 人 组 | 1.2 
50 上 5 25 5 1600 生 | 1.3 
10 了 5 20 200 5 600 切 | 1.3 
10 具 15 | 20 20 3 | 600 了 生 | 1.3 


aa mn 生 eors 定 呈 一 上 一 考 王 王 一 一 


之 吓 一 一 一 5 
机 ee 


cm Do co 


上 上 着 瑟 司 安 己 己 


已 后 一 定安 上 二 一 一 上 广 六 


三 CES 
(V)》 


Di pp 的 2 


Co Co co oo 


Go 0 色色 Co co co So co Co on oo Go eco co 


了 有 
(AD) 


60 钥 
60 缮 
00 也 
60 刀 
60 匡 


600 严 
60 也 
60 甘 
600 据 
60 纪 


60 匡 
60 匡 
60 了 和 
60mm 
60 细 


060 所 
60 氏 
60 志 
60 生 
600 负 


60 如 
60 了 
60 切 
00 位 
60 卫 


60 血 
60 于 
60 卫 
60 耳 
60 卫 


60 锯 
60 卫 
60 匡 
60 了 
60 志 


60 切 
60 握 


- 


了 Tc rr 
导 
(A)T(s) 
600 绊 | 803 由 170a 从 B2-01B | 了 
600Z| 803 中 1700 人 A3-06A | 2 
600 征 |100a 中 70a | 803 A3-06A | 3 
600 垃 | 80n 小 1003 | 70z A3-05A | 4 
600 科 | 80nm 中 150a 人 C3-02C | 引 
600zm| 80a 中 1503 从 A3-06A | 6 
600 生 | 803 中 1202 人 C3-02C | 7 
600 和 | 803 中 120a 从 A3-06A | 8 
600 科 |100a 由 180n 人 B2-01B | 9 
600 卫 |100a 中 180a 从 A3-06A | 40 
500 细 180a 六 A3-06A | 11 
| 600 了 |100a 中 180a 人 A3-05A | 了 
600 刀 | 80a 中 180 4 人 B2-01B | 13 
6002| 80na 180a 八 A3-06A | 414 
600 生 |100a 中 70n0 | 80a A3-06A | 15 
600 志 | 80a 中 100a | 703 A3-05A |」46 
600 生 |100a 中 1803 仅 A4-02C | 17 
600 匡 | 80a 中 1702 六 A4-02C | 18 
600 扣 1801 八 A3-06A | 19 
600za|100a 中 702 | 80z A3-06A | 20 
600 二 |100am 中 70a | 80a A3-06A | 和 1 
600 刀 | 80t 中 15020 人 C3-02C | 22 
600 征 | 80a 中 150a 人 A3-06A | 23 
600 刀 | 80a 中 120a 从 DC3-02C | 妈 3 
600 卫 | 80a 中 1203 人 A3-06A | 25 
600 刀 | 80a 中 1503 人 C3-02C | 26 
600 如 | 80a 0 1500 人 A3-06A | 27 
600 征 |100 人 中 180a 从 B2-01B | 28 
600 王 |100a 中 1802a 六 A3-06A | 29 
600 姻 180a 人 A3-06A | 30 
600 志 |100a 中 180a 从 A3-05A | 31 
600 廿 | 80a 中 1203 人 C3-02C | 32 
600zma| 80a 中 120a 从 A3-06A 1] 33 
600za| 80a 中 170na 人 B2-01B | 34 
600 了 如 | 80a 小 1703 六 A3-06A | 35 
600 卫 |1003 小 70n0 | 802 A3-06A | 36 
600za| 803 中 T00 3 70a A3-05A | 37 
600 志 1802 人 A3-06A | 38 
600 刀 |1003a 中 80nm 八 A3-06A | 39 
600 生 |100a 中 180a 从 A4-02C .| 40 
600 卫 | 80 中 1703 八 A4-02C | 41 
600z 十 |1003 中 180a 人 A4-02C |， 42 
600 生 | 8032 中 1703a 人 A4-02C | 43 
600 匡 1803 人 A3-06A | 44 
600zm|100a 沾 1803 人 B2-01B | 45 
600|100a 中 180a 人 A3-06A | 46 
600 耳 1803 人 A3-06A | 47 
600zma|100m 中 180a 人 A3-05A | 48 
600 纪 | 803 中 1703 人 了 B2-01B | 49 
600zm| 803 中 1703 从 A3-06A | 细 


5。 开 关 


5.5 硅 NPN 型 
和 最 特 征 最 最 热 集 电极 集 串 极 发 射 极 集 电极 
序 型 大 大 
耗 多 | 高 - 划 执 
。 -~ 基 极 - 发 射 极 ~ 天 极 
获 许 | 站 反 向 夫 上 
芒 也 
率 藻 率 流 混 险 | 击 穿 电压 | 者 穿 电 导 | 击 穿 电压 电 流 
| 下 (BR)C50 | 太 (C8R)CEO | BR)EBO 
当 Pei | pr | Feg|l rc |7rcw To Ra 天 7 | re 了 | 交 
(W) | (Hz) | (V) | (A) | (CA) (7/W) TV) CA YA) | (A) | (A) | (V) 
1 |3DK10H 1.5 1100M| 10 | 1ooml 1.5 | 260 100 | 1002| 80 | 100p| 5 | 100| 0.5h 15 
2 | 3 有 区 10H 1.5 | 100M| 10 1100m| 1.5 | 200 100 | 1002| 80| ma S | 10 2 5 
3 | 3D 玫 10A 15 |3120M 10 100ml15 1120 16 11211000 20 al 5 |1002 10n| 天 
| 4 | 3DK10B 15 |120M| 10 |100m|l1.5 |200| 16 135 | 100u|20| Iml 5 |1008| :2 
5 | 3 疙 天 10B 15 |312oM 10 1100ml1.5 |200| 16 150|1008|351 1mal 5 1100n| 40 把 
6 |3D 攻 10E | 415 |3120M 10 1100ml145 |200| 146 150 1100R|35| 1al5S | 410 2 和 
7 | 3D 区 10C 183 |3120M| 10 |100ml15 120 中 16 175 | 40060| Ia 5 |3400a| 10u| 巧 
8 |3DK10G 15 |3120M| 10 | 100m|1.5 |20 中 16 |175 1100R|60| Im|5 | 1002| 2 415 
9 | 3DK10D 15 |320M| 和 | 100am|1.5 |200 416 1100 | 10001801 4am|5 | 4100p| 10a1 瑟 
10 | 3DKI10 瑟 1.5 | 14120M| 10 1100m|1.5 |200| 116 1100 11410081 80 41| 5 | 100&| 2 145 
11 | 3DK10A 415 | 3150M| 10 | tm 1 115 25 | 100P| 20 | 100p| 4 | 1008| 2 345 
12 | 3D 玉 10A 1.5 | 150M| 410 | 100za| 开 13495 25 | 100p| 20 | 1008| 4 | 1008| 2 35 
13 | 3DK10A 1.5. | 150M| 10 | 100 四 | 工 | 15 25 | 100P| 20 |100P| 4 |1008 
14 | 3DK10B 1.5 | 150M| 40 | 100ama| 1 1475 40 | 100| 30 | 10081 4 ] 100B 
15 |3DK10B 1.5 | 150M| 10 | 100m| 工 1475 40 | 100R| 30 | 100| 4 | 400 2 5 
16 | 3DK10B 1.5 | 150M| 10 | 100m| 工 |3475 40 | 100p| 30 | 100&| 4 13100811 2 45 
17 | 3DK10G 1.5 | 150M| 10 |3100m|l 1 工 | 475 60 | 100 | 40 | 100k| 4 | 1008 3100 345 
18 | 3DRK10G 1.5 | 150M| 10 | 100m| 1 工 |34175 60 | 100&| 40 | 100n| 4 、 
49 | 3DK10C 1.5 | 150M| 10 | 100ml 1 3175 60 | 100p| 45 | 100p| 4 
20 | 3DKI10C 1.5 | 150M| 10 | 100m| 1 工 | 475 60 | TI00P145 | 100&| 4 | 1008| 2 45 
21 | 3DK10C 1.5 | 150M| 40 | 100ml 1 1415 60 」 1100 45 | 1008 1 4 |1008| 2 扎 
22 | 3DR10G 1.5 | 150M| 10 |3400mjl 1 |3475 60 | 100p| 4 | 1008| 4 13141008&| 6 和 
23 | 3D 玉 I0D 1.5 | 150M| 10 | 100mj 工 | 3475 75 | 100z | 60 1100 4 |3100| 2 瑟 
24 |3DK10D 1.5 | 150M| 10 | 100mj 1 13475 75 | 1008 | 60 | 100n| 4 | 300 2 45 
125 | 3DK10F 1.5 | 150M| 10 |100ml 工 475 75 | 1008 | 60 | 1008| 4 | 100m| 6 和 5 
1 
126 | 3DK140R 1.5 | 150M| 10 |100ml 1 4175 75 | 100 | 60 | 100p| 4 | 100R 2 瑟 
| 27 3DK10D 1.5 | 150M| 40 | 4100ma 1 1475 75 | 100 | 60 | 100&| 4 | 100& 
28 | 3DRK10R 1.5 | TI50MI 10 |100mj 1 工 | 175 75 | 100 60 | 100p| 4 | 1009 
| 2 3D 玉 130 也 1.5 | 150M| 10 | 100m|l 工 1475 100 | 100p 80 | 100p| 4 | 400 
30 | 3DKI0E 1.5 | 1450MI 10 | 100m| 1 |13417s 100 | 100pR| 80 | 100&| 4 1400 2n| 后 
31 | 3D 改 10 互 1.5 | 150M| 10 | 100m| 工 13475 100 | 1008| 80 | 100p| 4 | 1008 2 
32 | XGEa3584| 2.5 | 10M| 10 | 200m| 2 13475 37 | Tol250 | 5 年 | 6 | 500p| 4ma| 250 
33 | XGRFans78 区 | 3 50M| 10 50a| 2 | 4575 100 | 1008&| 60 | 100n 8 100p| 4 人 u| 60 
34 | 3DK02D 3 100M| 30 | 1am| 300 和 | 175 200 | 500p 200 | 506p| 4 | 3500 00ph| 20 
35 | 3DK02 3 400M| 30 | 10aa| 300 血 | 175 200 | 500 呈 200 | 500m | 4 | 500P| 100n1 20 
上 
36 | 3DKK02 3 100MI 30 10 也 | 300 姻 )0 | 500 200 | 5008 | 4 | 500p| 100pl 20 
37 | 3DK10C 吉 100M| 10 | 100m| 1.5 100| S 11002| 1 所 
38 | 3D 及 40D 4 100M| 1 j00zm| 1.5 400 | | 3100 140 345 
39 |3DKT0IA |4 120M 100m| 1.5 106 | 5 | 1008 
4 | 3DKI0E 4 120M 100m| 1.5 100 引 | 3400 
41|3DKI0A 14 120M| 10 | 100m| 1.5 100n| 5 | 3002| 40n| 45 
42 |3DKH0E 4 J20M| 10 | 1400m| 1,5 T008| 5 | 400 2 3 
43 | 3DK1I0D 4 120M | 1.5 1400 4 3100 5 3 
44|3DK10B 4 120M 100i| 1.5 1008| 5 | 3200p 
45 | 3D 玉 10FF 4 120M 100m| 1.5 1008| 5 100 
46 13DK10B 4 120M| 10 | 100m| 1.5 100R1 5 | 1008| 10u| 5 
| 47 3D 区 10R 4 120M| 310 | 100m| 1.5 TI00R | 3 | 100| 2 35 
48 1 3 了 D 区 10 已 4 120M 1.5 100p| 4 | 100| 5 35 
49 13DKI10C 4 120M 1.5 100u| 4 | 100h| 10 和 瑟 
50 | 3D 必 10RR 4 120M 1.5 TI00k | 4 | 100R| 5 瑟 
。 长 aa 和 


夏 -1362 


集 电极 电 流 前 饮 
~ 发 射 裤 向 
放 大 
反 间 埠 比 压 
也 流 系 数 隆 压 
Re _ 上 CE 

Tc8goO| 天 cB 产 F 忆 矿 czl Tc 上 入 pgs| 大 czs| 7B Jc | 竹 人 村 

(A) | (7Y) | amaia lmax (VIA) | (CVDOEIOVD) | (CA) | (CA) (s) (3) |.(s) 
CR ER ee _ 

工具 15 25 | 180 引 | 600m| 1.210.5 | 60 了 | 8038 中 | 70 了 3 80a A3-06A | 工 
T0E 15 25 S | 600mm| 1.310.8 60 | 600 本 | 8020 中 100 卫 703 A3-05A | 2 
50 忆 15 25 | 180 S| 600 王 | 开工 60ta | 600z| 1003 中 1803 人 A3-06A | 3 
10 25 | 180 S | 600m| 1.310,8 |609 | 600 和 | 800 中 400 于 70 A3-06A | 4 
30 也 35 25 | 180 5 | 600 细 | 1.3 | 工 60 了 | 600m| 1003 中 1800 人 页 3-06A | 
10 忆 415 25 | 130 引 | 600@| 1.3 10.8 | 60m |600m| 8032 中 100 卫 193 A3-06A |16 1 
5S0 了 上 | 5 | 180 引 | 600o| 115 11 60an | 600 血 | 10032 中 1803 人 ] A3-06A | 了 | 
10 了 5 25 | 180 31600ml 1.310.8 |60m | 600 癸 | 8028 中 1003 70 了 A3-06A | 8 | 
S0R | 后 25 | 180 S 1600ml 15 | 60m | 600 如 | 100 卫 由 1802a 从 A3-06A | 9 
410 有 15 25 | 180 站 | 600m| 1.3 | 0.8 | 60m | 600 亿 | 803 由 100a 70a A3-06A | 410 

8 | 5 235 | 180 2 |600m| 1 0.4 |60m | 600 钙 | 303 中 270 3 302 工 
10R | 全 25 | 480 2 | 600m| 1.2|0.5 |60m |600m| 308 中 270 了 3 30an 12 1 

8 15 25 | 480 2 | 600m 0.4 |60m | 600 如 | 300 中 270 皇 303 B2-01B | 13 | 

8 有 了 25 | 180 2 | 600mm 0.4 160mn | 600 如 | 303 中 2703 303 B2-01B | 4| 

8 | 各 25 | 130 2 | 600m| 工 0.4 |60m | 600 姻 | 303 由 270 卫 30a 43 | 
10 上 g 15 25 | 180 2 1600t| 1210.5 |60m | 600ij 300 中 270a 30a 16 | 
20 | 15 25 | 180 2 1600 人 | 12 | 0.5 | .60 如 | 600 也 | 308 中 100 荆 30a 17 
20h | 35 25 | 180 2 | 600m 0.5 | 60 刀 | 600 如 | 303a 中 1003a 30a B2-01B | 418 

8R | 55 25 | 180 2 | 600 税 0.4 | 60m | 600 生 | 303 中 270 卫 30 了 B2-01B | 49 1 

SR | 和 5 25 | 180 2 | 600m| 工 0.4 |60 | 600mm| 303 中 270z 3 20 | 
10 下 | 后 25 | 180 2 |600ml 1.2 10.5 |60am | 600 如 | 303 中 2703 303 21 | 
1S 革 4 25 | 180 2 |600m| 1 0.4 | 6 | 600 如 | 303 中 1003a 30a 22 | 

8 | 45 25 | 180 2 | 600m| 工 0.4 |」65 刀 | 600 如 | 303 由 2703 383 23 | 
10h | 3 235 | 180 2 |1600m| 1412 |0.5 |60m | 600m| 303 中 270a 303 24 1 
145 | 卫 25 | 180 2 | 600 鱼 | 1 0.4 | 60am | 600 如 | 303 中 1003 301 25 
20 | 邱 25 | 180 2 | 600a| 12 10.5 |60om |600 如 | 302 中 1003 303 26 | 

8 | 瑟 25 | 180 2 | 600 和 0.4 |60m | 600m| 30a 中 270 联 303 也 2-01 了 8 | 27 4 
158 | 和 25 | 180 | 2 |600m 0.4 |60zm | 600m| 3034 中 400 304 B2-018 | 28 

8 必 15 25 | 180 2 | 660 和 0.4 | 60m | 600m| 30a 中 2703 303 B2-01 呈 | 29 

8 上 415 23 | 180 2 | 600m| 了 0.4 | 60m |600 和 | 303 中 270 卫 303 30 
10m | 45 25 80 2 | 600m| 12 |0.35 |60m |600| 303 中 270 工 30 31 | 

5 二 | 1350 25 | 1400 | T4 | 0.75 |125 也 二 3 中 4 3 了 2-01B | 32 

SHE 60 80 | 160 2 | 500m| 1.2 | 0.8 100m 1 | 130a 中 5503 人 A4-02B | 33 
100p | 20 10 40 S | 100@| 1.5 |4.5 | 410om | TI00m| 80a 1503a | 1503a 80a B2-01B | 34 
1008 | 280 10 40 3 | 100 刀 | 工 10m | 100 如 | 80a 150a| 1003 80a A4-02C | 35 
100 上 20 10 40 纯 | 100 和 | 工 工 10m | 100 和 二 | 802 15030 | 1003 80a A3-05A | 36 
50P | 征 40 | 150 3 | 600ml 1.210.8 | 的 |600mm| 14100831 |20a| 180n 70a B2-01B | 37 
50 有 | 45 40 | 450 3 | 600| 1.2 | 0.8 | 的 吧 | 600 全 | 1003 |2031 180a 70a B2-01B | 38 
50h | 45 20 5 | 600z| 1.5 | 工 600m| 1003a 中 180a A3-06A | 39 
30 | 4 2 S | 600 血 | 1.3 | 0.8 600 人 | 803 中 1003 703 A3-06A | 40 
509 | 415 20 | 200 3S | 600m| 1.5 | 工 60 如 | 600 科 | 1002 中 1800 A A3-06 吉 | 和 
10h 1 20 | 260 5 | 600mm| 1.3 0.8 | 60a | 600 中 | 803a 中 100 703 A3-06 和 | 42 1 
410 | 3 60 S | 600zm| 工 0.9 | .60 | 600 世 | 1003a 中 180a 人 A4-02C | 43 | 
50 有 | 了 5 20 5 | 600m| 1.5 11 600 蔬 | 1002 中 1803 A3-06A | 44 | 
1410 1S 20 3 | 600ml 1.3 10.8 600ma| 80a 中 TI00a 703 A3-06A | 451 
50 | 45 20 | 200 引 | 600m| 1.5 | 工 60aa | 6900m| 100a 中 180 六 3-06 上 | 4614 
40 | 5 20 | 200 S | 608m| 1.3 | 0.8 |60 刀 | 600 和 | 800m 中 了 003 70a AAA3-06A | 47 1 
10p | 5 60 3S | 600 和 | 工 0.9 | 60am | 600mm| 100m 中 180a 六 A4-02C | 48 | 
50h | 35 60 5 | 6009za| 工 0.9 |60m | 600m| 1008 由 1803 六 A4-02C 1 49 
10 | 60 5 | 690zm| 工 0.9 | .60 和 | 500 血 | 100a 中 1803a 人 A4-02C | 59 


5.5 硅 NPN 型 
Me 
2 [| | 
| 最 特 征 最 | 最 的 集 电极 集 电 极 | 发射 家 集 电极 
序 型 大 大 本 1 | | 和 
多 _ 、 和 
| 。 许 | 全 | - 基 极 | -发 射 极 | - 其 
萄 所 巡 反问 截止 
| 率 频 率 流 | 温 | 则 击 穿 电压 | 击 穿 电压 |】 语 穿 电压 | 电 小 
| 人 | 矿 cag)Ccao | 入 (BR)CEO | 厂 CBR)BBO | 
| 1 站 人 
本 | Pear | Jr Feg| rc rciglPogl Rn | Top | 7 六 | 了 | 7 
(W) Ha | ev OA Alo Ce TV CA LV CA TY AAA) | COV) 
本 0 :3 地 了 二 二 1 屋 
1 13DK10C 4 1420M| 10 13100ml1.5 | 200 75 | 1008160 | 400p| 5 1414003340 | 后 
3 | 3DK10G 4 |T20M| 1 | 100m|1.3 | 208 75 | 100j| 60 | 300k| 5 | 100h| 2 | 三 
3 | 3DKT10C 4 1420M T00ta|1.5 75 | 100u| 60|1I00 5 | 100p 
4 |3DK10G 4 |3120M| 1 | 100m| 人 5 | 4150 73 | 100R|690 | 100p| 5 | 700p| 2 5 
5 |3DKIOG 人 4 TI20M 100 钙 |1.3 75 | 1008 | 60 | 100| 5 | 100p 
1 
6 |3DK10D | 4 | 3420M 100am|1.5 100 | 1008| 80 | 100p| 5 | 100 
7 | 3DK10 互 4 20M 100 刀 |1.5 100 | 1008 | 80 | 100p| S | 1003 
8 | 3DR10 4 1420M| 310 1100ml15 | 150 100 | 100 | 80 | 1008 5 | 100p| 2 | 与 
9 | 3DKI0D 4 120M| 10 | 100m|1.5 | 200 100 | 100?| 80 | 100| 5 | 100n| 710 | 5 
10 | 3DK10H | 4 | 4120M| 如 | 200ml15| 200 100 | 10081 80 | 43400815 | 10 28 | 刁 
1 3DK4EA 4 | 450M| 10 | 414100m|11.5 | 200 40 ; 10031335 | 1008| 5 |3100n| 2 各 
17 | 3D 必 TD 4 | 80M| 1 | 100ml15 | 200 40 1100z|35 | 1400 5 1 2 | 
13 | 3DKTLA 4 | 150M T00 了 |1.5 40 | 31008|135 | 100n1 5 | 1008 
亿 | 3DKTD 4 | 150M 100am|1.5 40 | TI008| 3 | 100R| | 100E 
15 | 3DKTB 4 | 50M 100mj.5 60 | 1008| 6 | 200k 5 | io0n 
16 13BDKELE | 4 450M 100a| 上 工 ,5 60 | 100 | 和 | 1100 5 |100R 
1 | 3DK11B | 4 |350M| 10 | 120m|15 | 200 60 | 100p 145 | 100k| 5 | 70 2 瑟 
48 | 3D 必 于 也 4 150M| 10 | 100@|11.5 | 200 60 | 100 了 | 45 | 1008 1 5 | 400 2 15 
19 | 3DKX11C 4 |3150M| 20 1300ml15 | 200 70 | 100p | 50 | 100p| 5 | 310 2 1 355 
20 | 3DKI3HTEF 4 |1450M| 10 | 10ml1.5 | 200 70 | 1008 | 50 1100p| 5 | 100p| 2 大 
21 | 3DK411C 4 | 150M 100ma|1.5 70 | 100n| 50 | 10 5 | 3100p| 
22 | 3DKHLLE 4 | 4150M T00m|1.5 70 | 1009 | 50 | 1T00n 5 | 100B 
23 | 3D 玫 220A 一 卫 | 5 工 330| 抒 80 工 m| 80 5 5 5 世 | 工 志 56 
24 | 3DK10 7.5 | 100Mj 310 | 100ml1.5 1 175 100 | 1008j180 | ml S|100zj05e | 瑟 
25 | DK402 10 3 1 35 | 10a| 6 1 和 
26 | 3D 必 104B 和 0 2 1417 引 340 5 2 妇 | 4 | 4 
27 | 3DK104C 10 2 | 57 引 1 80 | ?2m| 4 | 4 
38 | 3DK221A 一 下 | 10 | 1T5|350| 125 180 tml80| Sal5| 5ml 1ma| 56 
29 | 3DK104D 10 2 ”| 27 引 120 110 | 2m| 4 | 4m 
30 | 3 器 的 104 忆 30 2 | 275| 3 150 | 2m| 4 | 4am 
31 | 3D 玫 104F 10 2 | 827 引 40 200 | ?2m| 4 | 4am 
32 | 3DK253A 110 1.5 | 150 500 | 1ml300 | 1ma| 5 |500 
33 | 3 了 玉 253 太 10 1.5 | 150 500 1 ml300 | Tamjl 3|500p 
34 | 3DK404 信 10 41.5 | 150| 7.5 3001 tnml 5 | 5ml0.ftm 300 
35 | 3DK404 了 3 加 1 5 450 7.5 400 | fmls| saml0.ftm |300 
36 | 3DK10A 旨 0 1 | 45 800 | 2ml400 | 2m| 8 | 1m 
37 | 3DK253B | 纪 0 15 | 切 600 | tml400 | ta 5 1500 
38 | 3 如 及 253B 1 | 11.5 150 600 | fiml400 | Tal 5 |500 
39 | 了 区 401A 1 2 | 450 | 10m| 6 | Ta 
40 | 3D 及 10B 10 1 | 4130 800 | 32mj500 | 2ml 8 | Ta 
41 13DK253C 10 1.5 | 4150 |800 | fm|l500 | 41m| S | 500B 
42 | 3D 区 253C 10 1.5 | 150 800 | fml500| 1m| |500m 
43 | 3D 玉 404C 10 1513150| 7.5 500| fmj sl 5al0.1a | 300 
44 | 3DK404D 1 15 | 150| 7.5 600 | fml 5 | 5m|0.1m | 300 
45 | 3DKI10C 10 1 | 150 800 | 2m|60 2m| 8 | 1m 
46 3D 了 253D | 310 | 1.5 | 150| 900 | 1mal6o0 | 1m| 5 | 9.5mm 
如 | 3D 玫 253D 10 | 1 | 450 900 | Tom|608 和 | 引 | 0.5 和 m 
48 | DRK40IB | 30 2 | 600 | 10a| 6 1m 
49 | 3D 玉 404 司 10 1.5 | 150| 7.5 700 | 5 | sm|o.ta | 300 
50 | 3D 必 404 了 10 15| 410| 7.5 800 和 | 3 5mj0 fm | 300 


电 流 系 数 降 扑 降 间 间 间 | 员 
ae 四 六 下 ee 
TcEo|FczEl PP rrea| Tc | 7rags | regsl 15 | 7e 如 妈 帮 好 昌 局 
(人 A) CV)|min |max|(V) (A) | 〈(V) | (A) | CA) (s) | (Cs | os cs) 
Re 1 3 
T 1 | 
50h | 15 | 20 200| 引 | 0.6 1.3 11 60 了 | 600 卫 | 1003 中 180a 从 A3-06A 主 
10&|115 |201|13200| 5|10.6 1.3 | 0.8 60 和 600mm| 80a 100 卫 703| A3-06A 2 
50 | 15 | 20 5 | 0.6 15 | 1 | 600 卫 | 100a 中 180a A3-06 信 3 
10h | 345 | 40 | 150| 5 10.6 1.2 | 0.8 60 志 | 600 如 | 80a 20a | 120a 702a| B2-01B 4 
14101415 | 20 S 1 0.6 1.3 |0.8 600 画 | 80m 中 1003a | 703a| A3-06A 5 
50H115 | 20 5 | 0.6 1.5 | 1 600 志 | 100a 4180 A3-06A 6 
TO 45 | 20 5 | 0.6 1.3 |0.8 600m| 80n 小 100a 703a| A3-06 人 和 7 
10p|415 |40 |150| 5 10.6 1.2 10,8 60 鱼 | 600 科 | 803 20a | 120a 7032 | 了 2-01B 8 
504|13415 120|200| 5 | 0.6 1.5 | 工 60 志 | 600 刀 | 100a 1803 人 A3-06 入 9 
10B|415 |20 | 200| 5|0.6 1.3 | 0.8 60 匡 | 600m| 80a 中 100a 7032 | A3-06 信 10 
10p| 15 | 20 | | 0.6 1 0.6 30 姻 | 600 王 | 50 由 | 100a 人 A3-06A 1 
10&13415 | 20 3 | 0.6 工 0.6 30 了 | 600m| 30a 60a 人 A3-06A 12 
10 15 | 20 5|10.6 1 1 0.6 600i| 50a 中 100 工 A3-06 人 13 
10p1345 | 20 5 | .0.6 0.6 6800a| 30a 小 60aa A3-06 人 14 
10 只 | 15 | 20 5 | 0.6 1 0.6 1 600 志 | 50a 中 100a A3-06A 15 
10 | 15 | 20 5 | 0.6 1 0.6 600zn| 30a 中 | 60a A3-06 人 16 
TI0 上 | 435 | 20 5 | 0.6 1 0.6 30 卫 | 600 血 | 50 由 100a 会 A3-06A 17 
10R| 15 | 20 | 5 10.6 二 0.6 30 了 | 600 玫 | 30m | 60a 从 A3-06A 18 
| 41081345 | 20 5 | 0.6 工 0.6 30 刀 | 600m| 50a 中 100a 人 A3-06A 19 
10u1145 | 20 5 | 0.6 1 0.6 30 匡 | 600m| 303m 小 601 人 A3-06A 28 
| 10 有 | 15 | 20 5 | 0.6 0.6 600 刀 | 503 中 100a A3-06A 21 
10bp| 45 | 20 5 | 0.6 上 0.6 600 了 型 | 30m 中 60 了 A3-06 太 22 
2 纪 | 56 1150 2 | 0.5 1 0.1 50 了 | 500m| 200m | 300a |2.5m | 500a| A4-02B 23 
1b|315|13251270| 510.6 1.2 | 0.5 60 刀 | 600 科 | 1003 由 70 aa 80a| A3-06 信 24 
500h | 30 | 40 | 180| 引 | 2 0.7 | 200mm| 2? 3002a | B2-01B 25 
1 
so0p | 20 | 20 3 1 0.75 1 0.25 | 75 癸 | 750 锯 | 250a 中 400a | 10032| B2-01B 26 
500zk | 20 | 20 | 3 | 0.75 了 0.25 | 75 卫 | 750 和 | 250a 小 4000a | 100a1 32-01B 27 
2 蕊 | 56 1150 1 2 | 1 1 0.15 | 150 和 | 1 |2003 |400n0 |2.5R |800a| B2-01B 28 
500 有 | 20 ; 20 3 | 0.75 0 0.25 | 75a| 750zm| 250a 中 400m | 100a| 82-01B 29 
500 汪 | 20 | 20 3 | 0.75 1 0.25 | 75 妇 | 750 和 | 250a 由 400a | 100a| B2-01B 30 
500 业 | 20 | 20 3 | 0.75 了 0.25 | 75 芭 | 750 也 | 2503 40n | :400a| 也 2-01B 31 
5008 200 ;7 5 | 0.5 1 1.5 | 300| 工 1700a 中 1.5k | 80032| B2-01B 32 
500h 1200 | 了 5 | 0.5 了 1.5 |300mj| 1 1700a 中 4.5 | 800a A69 33 
10 5 | 0.5 1.5 |1.2 | 100z| 500m| Tu 2 | 800a| 32-01B8 34 
10 5 | 0.5 1.5 |1I.2 | 100om| 500z 1 中 2 80030 | B2-01B 35 
500 |300 | 15 10 | 0.5 工 1 300m| 1 工 ， 800a4| HB2-01B* | 36 
500P|1200 | 7 5 | 0.5 1.5 | 300m| 1 工 | 700a 由 1.5& | 800a| B2-01B 37 
500 情 |200 | 7 5 | 0.5 1.5 | 300m| 1 工 |700a 中 1.5R | 800a AA69 38 
142 60 5|1 1.5 | 300ma| 1 3004 | B2-01B 39 
500 有 1300 1 145 | 10 | 0.5 工 T 300 扣 | 1 工 800aj B2-01B* | 40 
于 1 
500hil200 | 7 | 5 | 0.5 了 1.5 | 300 和 | 1 |700a 中 1.5 | 800a| B2-013 41 
500a |200 | 了 | 5 | 0.5 1.5 | 300m| 1 | 700a 小 1.5h | 800a A69 42 
1 410 5 | 0.5 1.5 | 1.2 | 100zm| 500m| Ta 2 | 800a4| B2-01B 43 
| 320 S5| 05 | 工 3 |12 | 3100m|l so0m| nm 2h | 800a| B2-01B | 44 
500 300 | 4 | 10 | 0.5 1 1 200mj 1 800a| B2-01B+* | 45 
500j 1500 | 7 5 | 0.5 1.5 |300am| 1 1700a 由 1.5hk |800a| B2-01B 46 
5003 |500 | 7 5 | 0.5 1.5 | 300ta| 了 工 | 7003 中 | 1.Sh 8300a1 Ab69 47 
| 121 60| 511 1.5 |1.5 | 400m| 1 工 | 300a | 也 2-0 昌 48 
| 10 | S | 0.5 1.5 |12 | 100m| 500m| 1n9l 2 |8000| B2-01B 49 
| 驻 | 5 | 0.5 1.5 1 141.2 | 400 甸 | 500 锯 | 了 ?| 2 |800t4| B2-013B 50 
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《DC 
惟信 


| 
| 
| 
3DR404A 
3DK404B 
3D 玉 404C 
3DD 必 404 了 D 
3D 玉 304B 


3DR304G 
3 也 玉 304A 
3 了 KK304B 
3D 开 304C 
3 也 开 304D 


3 了 D 疏 304 已 
3DR104A 
3DK104B 
3D 及 204A 
3 了 D 开 104[ 


3 有 104G 
2 也 发 204 忆 
3 也 及 104D 
3 了 DKT104 下 
3 也 还 104 忌 


3 了 到 204C 
3 也 玫 104E 
3 了 及 204DD 
3 了 及 204 忌 
3 也 开 204R 


3 了 及 104 入 
3 了 DR104B 
3D 玉 104C 
3D 玉 104 昌 
3 了 DR104 耳 


3 也 及 104 下 
3DKI104EF 
3 了 及 204D 
3DK304G 
2N5320 


3 了 及 11A 
3DR11B 


3 了 D 及 222 人 一 了 


3 了 玉 11C 
3 了 及 1 


3 县 玉 11 世 
3 了 及 11 
3 也 玉 T1G 
3D 有 1I0A 
3DRK10B 


3 也 到 10C 
3 了 及 10D 
3DRIUE 
3 也 下 10 开 
3 也 玉 10G 


一 一 下 一 RE 
最 特 征 | 执 
天 大 
散 许 中 这 
功 是 | 到 
率 频 次 流 险 

Pear | Jr | Frcpgl rc cs sy 

(村 ) | Hz) (VCA) TAI CC CD) 
10 3M 20 200 弓 | 站 2 5 
10 3M 20 200 印 | 了 23 5 
1I0 3M 20 200 生 | 了 25 ? 
I0 | 3M | 20 | 200mll 1123 5 
10 3 了 号 500 丘 | 猎 J50 7.5 

5 | 3500m| 150| 7.5 
3 500 握 | IT50 7.5 
5 500 锯 | T50 7.5 
号 500 拉 | 了 30 人 
当 500 弓 | 50 7.5 
5 500 纪 | 了 5S0 村 
750z|1.5 | 175| 10 
750ma|1.53 | 1275| 10 
S 750 刀 |1.5 | :175| 340 
750zm|1.5 | 175| 230 
750 妇 |1.5 1 375 区 
S 750 纪 |1.5 | 175| 10 
750za|1.5 | 1735| 了 0 
730 纪 |1.5 | 17S| 10 
750 了 |1.5 | 175| 10 
5 750 纪 |1.5 | 175| 10 
750 乌 |1.5 | 175| 10 
5 750za1.5 | 175| 20 
呈 750 刀 |1.5 | 173| 10 
5 750 刀 1.5 | 175| 10 
24 250 生 |1.5 | 175| 410 
24 250 纽 |1.5 | 175| 1I0 
24 250zajL .5 | 175| 410 
24 2501a|1.5 | 175| 10 
24 2350 世 |1.5 | 175| 20 
24 250 巧 |1.5 | 1735| 10 
24 250 志 上 工 .3 | 150| 10 
忆 750 志 |1.5 | 150| 了 开 9 
5 750ta|1.5 | 150 7.5 
10 30 纪 |2 工 75 
2 175| 410 
2 IT75| 10 
吕 150 3.33 
上 175|， 10 
马 1735| 区 
作 1751 0 
T75| 10 
2 175| 生 
| JT75| 410 
工 175| 410 
工 T75| JI 
工 于 7 的 
汪 473| 0 
下 T{175| 了 0 
上 T75| 芋 


5 并 


关 


5.5 硅 NPN 型 
- 其 极 

- 基 极 - 发 射 极 - 基 极 
反问 截止 
者 穿 电压 | 测 穿 岂 压 | 讲 穿 电压 | 电 注 

太 (BR)CDBO | 玫 CaRyCPO | 太 CBR)EBO 
7CB 了 CBE TB | Tcs0| 了 ca 
(VD (AICVDTOA) VIA TOCAI CVD) 

| T 

300 工 志 |300 工 坦 6 工 志 1 了 血 | 300 
400 工 |400 工 工 厂 工 得 1 世 | 400 
30 到 |500 工 组 如 工 租 了 位 | 500 
6006 工 位 1600 工 垃 皇 工 全 1T 妞 | 600 

700 工 但 |10.5 纪 

300 工 廿 8 10.5 组 

400 荆 坦 8 10.5 姐 

450 工 理 8 10.5 卫 

5090 工 组 8 10.5 功 

550 工 全 8 10.5 耳 

600 了 也 8 |10.5 纪 

30 2 了 作 过 也 

S8 2 | 4 匡 

30 2 | 5 4 茵 

80 2 二 44 退 声 

80 2 习 站 结 志 

;00 2 十 3 才 址 

10 2 也 攻 才 阻 

TI10 2 垃 4 4 也 

50 2 地 作 圳 地 

150 2 缮 | 5 引 乌 

280 2 了 在 二 地 

200 2 5 媳 伺 

253 2 雪 5 和 所 

369 2 全 马 引 志 

30 2 垃 4 4 志 

30 2m | 4 攻 地 

80 2 了 二 号 全 

10 2 坦 才 4 但 

150 2 全 4 芝 专 

200 2 了 | 4 4 也 
2230 2 也 1200 2 但 | 5 2 和 王 |4100 了 20 
220 2 1200 2 所 号 2 王 |100 20 
800 22 180f 2 志 号 2 钙 |100 20 
TI00 |100h 795 |100 情 引 |1E00R 芋 只 30 
50 | 308 | 30 筷 . 1 | 30h 50 
80 | 30 150 5 Im | 30 只 80 
60 1 主 | 60 与 组 号 5 廿 工 坦 42 
110 | 30R 180 呈 1 也 | 30 只 1I0 
160 | 30P 1110 5 1 笠 | 30 | 460 
200 | 308 1450 己 Ia 30 200 
250 200 5 1 匀 | 30 | 200 
300 | 30 中 1250 5 1 刀 | 30j4 | 300 
350 300 7 Ta | 50R | 280 
400 350 7 1 刀 | 50j | 320 
450 400 7 1 世 | 504u | 360 
300 寺 50 7 1m | 50n | 400 
350 500 到 TI 组 | 50 忆 | 440 
6D0 55 昌 7 刀 | 50 只 480 
700 站 00 忆 za | 59R | 500 


功率 开关 三 
| 
集 电 航 | 电 
-~ 发 射 极 ， 
让 
反 向 截止 
7cFaoO| 太 cz APF 
(A) | (7Y 放 到 得 
-= 0 
垃 |1300 15 
了 工 世 | 400 了 3 
Tals00 15 | 
了 志 |600 15 
500 有 只 1150 7 
5S00R 11S0 攀 
5003 1150 | 了 
50f |15S 7 
300 及 |158 7 
50084 1150 7 
500j 4150 7 
500 愉 | 20 10 
5007 1 20 40 
5089 1 20 IT0 
500 1 20 I0 
| 500h | 20 I0 
500 六 | 20 10 
500 只 | 20 10 
3S00 | 20 IT 
500 只 | 20 IO0 
500R 1 20 1 
| 5005 20 工 0 
500& 1 20 I0 
300 了 及】」20 JT9 
| 500 有 | 20 了 0 
300 让 | 20 20 
S00 电 | 3 280 
500 屋 1 20 20 
300 有 | 20 20 
500 也 | 90 20 
500 只 1 20 20 
300 上 | 20 4 
3500 有 1 20 | 40 
500u | 20 | 20 
工具 | 30 20 
1 鱼 | 20 10 
1 芋 j] 30 IT0 
2 卫 | 42 | 100 
工科 | 50 10 
工 刀 | 70 10 
工 包 | 90 IT0 
了 世 |120 10 
工 乌 |150 10 
工 世 |120 10 
工 伺 |140 10 
工 妞 |160 1T0 
工 刀 |180 10 
工 蔚 |200 10 
工 了 二 1220 10 
19|240 10 


极 
流 前 俺 和 
疝 
大 
讨 
RE 定 机 记 RE 
rcpl Je | 三 pps| cas| 了 7 4c 
max | (7Y) (ACT CVY)》 和) | 5(A) 
Se | 区 
10 | 3500| 11.5 | 工 2002 荆 
10 | 5S00 媚 | 工 3 | 工 200 了 工 
10 1500 妇 | 于 .5 | 工 200 人 也 了 
10 | 500m| 工 .3 | 工 2400 坦 1 
100 | 5 | 500 细 1 150 生 | 750 世 
100 5 | 500a| 1.5 | 也 50 王 | 750 耳 
100 5 | 500 刀 | .5 | 工 5S0| 730 伍 
T00 5 | 500 细 | 工 .5 | 工 TS0 全 | 750 刀 
100 5 | 500 垃 | .5S | 工 TS 730 了 
了 00 5 | 500 了 | .5 | 工 150 纪 | 750 乌 
T00 | 5 |500m| 1.5 上 上 工 75 珀 | 750 耳 
100 | 3 | 750 如 | 工 0.25 | 7S 生 | 750 卫 
100 | 3 1750tm| 工 0.25 75 钮 | 750 锯 
100 | 5 | 750 刀 | 工 0.23 75 刀 | 750 鱼 
00 | 317502a| 工 0.25 | 75 刀 | 750 征 
100 | 3 1750m| 工 0.25 | 75 志 | 750 纪 
100 | 3 | 750a| 工 0 .4 75Z| 750 全 
100 3 | 750 匡 | 工 0.25 75 志 | 750 乌 
100 3 1750 刀 | 工 D,25 | 75 纪 | 750 耳 
100 | 3 | 750 血 | 工 0.25 | 75 坦 | 750 丘 
100 35 | 7530 工 0.4 75 纪 | 750 二 
100 3 | 750 刀 | 工 0.25 795 所 | 750 组 
T00 5 | 750 鱼 | 工 0.4 75 志 | 750 刀 
100 S | 750 王 | 三 0.4 75 卫 | 750 芋 
100 5 | 750 包 | 工 0.4 735 刀 | 750 芋 
3 | 750 科 | 工 0.25 | 75 生 | 750 妇 
3 | 750 科 | 工 0.25 | 75 征 | 750 匡 
3 | 750 刀 | 工 0 ,25 75 刀 | 730 位 
3 | 750 妇 | 革 0 .25 75 卫 | 730 撕 
3 | 750 征 | 工 0.25 | 75 刀 | 7350 节 
3 | 750n| 工 0.25 | 75 刀 | 750 位 
50 3 |750 妇 | 工 0 .5 73 征 | 750 十 
150 3 | 750 刀 | 工 0.5 735 志 | 750 握 
100 3 | 7580 年 | 工 0.5 75 坦 | 750 人 乌 
了 20 4 | 500 钙 | .5 | : 江 20 鱼 | 200 也 
5 | 500 媚 | 工 10.3 50 包 | 500 撕 
5 | 500 亚 | 工 0.3 50 血 | 500 人 得 
2 | 1.5 了 0.15 | 150 生 | 150 耳 
3 | 500 妇 | 工 0.3 50 纽 | 500 卫 
5 | 500t 如 | 工 0.3 S0m| 500 耳 
5 | 500m| 荆 0.3 S0ma| 500 青 
5 | 500m| 于 0.3 50 生 | 500 年 
5 | 500 媚 | 工 0.3 3S0 了 得 | 500 了 
40 | 500z| 1.2 | 工 100 卫 | 500 孟 
TI0 | 500 生 | 1.2 | 工 100 和 | 500 
410 | 500a| 42 | 工 100 卫 | 500 丘 
1410 | 500m1 2 | 工 100m| 500 了 血 
10 | 500m| .2 | 工 100m| 500 丘 
10 | 500 和 | .2 | 工 J100 弓 | 500 王 
10 1500 和 | .2 | 工 00 生 | 5080 全 


| 外 序 
升 | 
时 
间 | 
读 
(sS ) 
工 肛 E3-03A | 工 
1 愉 FE3-03A | 2 
了 忆 F3-03A | 3 
工 忆 PE3-03A | 4 
工 由 中 荆 . 与 用 工具 B2-01B | 5 
工具 中 工 .5 及 工具 B2-01B8 | 6 
了 上 中 工 .3 用 了 忆 B2-01B | 7 
14 小 工 .5 及 工 B2-01B | 8 
中 工 .SP 了 且 了 2-01B | 9 
1 中 工 .5 及 工具 B2-01B | 3 
工 A 中 工 .5 共 工具 如 2-01 下 | 蔚 
4003 中 2 300 工 B2-01B | 42 
4002 中 2 也 300 卫 了 B2-018 | 号 
4003 中 2.2 300 王 了 B2-01B | 14 
4003 中 2 电 300 和 了 2-018 | 55 
4003 中 2 3003 B2-01B | 345 
4003 中 2 300 B2-01B | 反 7 
4003 中 2 300 皇 召 2-01B | 18 
4003 路 2 300 宇 B2-01B | 19 
| 400a 中 2 | 300a | 32-07 如 20 
400a 中 2 .2 用 300 芋 孔 2-01 了 | 21 
4003 中 2 .2 3003 B2-0L1B | 22 
400 中 2.2 300 工 了 B2-01B | 23 
4003 中 2.4 忆 4 B2-018 | 24 
500a 小 2.4h 4 B2-01B | 25 
2502 中 400a 4100 B2-01B | 26 
2503 中 400a T003 了 2-01B | 27 
2503 中 400 了 400 B2-01B | 28 
2503a 中 4003 1003 B2-01B | 29 
25020 中 4003 100a B2-018B | 30 
2503a 小 400 T00aa B2-01B | 3 
2503 503 | 4003 革 003a B2-01B | 32 
250a 50 了 1 40038 141003 孔 2-013B | 33 
250 卫 50 寻 | 4003 100 3 了 32-01B | 34 
80a 小 8003a 人 A4-92C | 35 
500 1003a | 6003a 400 荆 B2-01B | 36 
500 100 | 600aa 400 B2-01B | 37 
100aa 300 拉 | 2.5 8003 BE3-03A | 38 
500 T00 生 | 6003 4003 B2-01B | 39 
500aa 41002a | 600 卫 400 屏 B2-01B |40 
5003 1003a | 6003a 400a B2-01B | 41 
500 皇 1008 | 6003 400 荆 B2-01B | 42 
5003 1000a | 600a 4003 B2-01B 1 43 
800 卫 了 00 卫 | 工 .2 也 了 此 B2-01B | 44 
800a 41008a | 工 .2 有 TI B2-01B | 45 
8002 10038 | 工 .2 有 工具 吾 2-01 了 | 46 
8002 1006| 工 .2 有 工 必 B2-01B | 47 
800a 1086 1 .2 工具 B2-0L1B | 48 
800aa 1006 芋 | 工 .2 荆 育 昌 2-01B | 49 
工 忆 工 0 有 全 | 于 .2 芷 芋 . 记 吾 2-01 吾 50 


5。 开 关 
5.5 硅 NPN 型 


一 -一 -一 全 -一 一 一 一 一 ~ 


最 全 电极 
序 型 大 
从 - 基 极 
， 及 向 截止 
5 流 盐 穿 电压 电 流 
| 矿 (BR) BEBO 
本 册 了 car | 8 cz | ic earlTai Ra 7 7z5 | 7ead| Fes 
| | (W) | (Hz) | (V) | (4) (AJlC) CA VD) 站 (A) VCA | (CA | CCV) 
| _ ee | | . 。 
1 | 3DK10 互 15 1 | 47 引 40 800 700 7 | fm | 引 p| 640 
2 | 3DK101 和 1 | 17 引 3 900 800 7 | dm | 508&| 720 
3 | 3D 玫 10 了 15 1 13475| 10 |1000 900 7 | fm | 50p| 800 
4 |3D 玫 10K 45 1 |1347 引 10 1100 1000 7 | 1am | 50| 880 
5 |3DKI00O2A 1320 |70OM| 6 1 |3|35 5 40| lm | 40| 10m 15| 4m|100p 
6 |3D 玫 002B 20 |70M | 6 1 |3|34s 5 60| 1ma | 6010m15| 1am|131008 40 
7 | 3D 攻 002C 20 | 70M | 6 1 |313433 5 80| Jma| 80j1im|15| fa |10k| 60 
8 | 3D 玉 002D 20 | 70M | 6 1 |31413 5 100| fm |100 10m | 5 | fom|100| 70 
9 |3DK3A1 25 引 | 4175 30| 5z | 引 | 40 和 
10 |13DK3ATI 25 5 | 175 30| sm | 5 | 10m 
11 | 3DK3A2 25 S | 4175 50| sm | 5 | to0m 
12 | 3DK3A2 25 S | 175 50| sm | 5 | 10m 
13 | 3DK3A3 25 5 | 175 80| sm | 5 | 40 血 
14 | 3D 必 3A3 25 5 | 475 80| 5m | 5 | 10m 
15 | D1726 25 7 150| 5ma | 100| sm | 7 | fm 
16 | 3DK3A4 25 5 | 175 4110| 5m | 3 | 10 
17 | 3DK3A4 25 5 | 175 110| Sm | 弛 | 10mm 
18 | 3DK3A5 25 S | 175 150| Sm | 5 | 10m 
区 | 3DK3A5 25 5 | 175 150| sm | 号 | 10m 
20 | D834 25 4 250| 5 | 180| 5m | 7 | 1am 1 姻 | 250 
} 
21 | 3DK3A6 25 5 | 175 200| sm | 5 | 10m 
22 | 3D 必 3A6 25 5 | 150 200| Sa | 5 | 10m 
23 | 3D 必 105B 30 5 | 159| 3.5 50| 5m | 4 | 10am 
24 | 了 了 205B 30 4|175| 3.3 | 70| 人 a| 5 细 | 5m| 5 | 5 
25 | 翌 H2053B 30 4 | 175 50| fm| 50| 5m | 5| 5ma | 1008| 50 
26| FR 五 205 卫 30 4 | 175 50| 1aa | 580 5 51 5m|100n 5 
27 | 下 以 205AA 30 3 | 175 50|0.5m | 7 | 30m 
28| 3SD 必 105A | 30 3 |450| 2.5 | 80| sm | 5 sa |7 | dm|300k| 80 
29 | 3D 疏 223A 一 D| 30 5 | 156| 4.7 | 60| 可 | 60 515 | 5m | 14m| 42 
30 | D916 30 7 60| 5m | 60| 517 | 1m|3100n| 60 
31}】 FEH205C 30 4 | 175 80| 1ml 8 smal5s5| 5a|100r| 80 
2 下 2035C 30 4 | 175 80| fm 8 sm|5| small100p| 80 
3 | 3DK105C 30 3 | 150| 2.5 80| 5m | 4 | 10am 
34 | 3DK105G 30 S | 150| 2.5 80| 5m | 4 | 10m 
35 | RB205C 30 4|1417 引 3.3 |100| tma | 80 5m | 5 | 5a 
36| SDK105B 30 3 |4150| 3.5 |450| gm | 100 sm|7 | fma|300r|150 
37 | BK205B 30 3 | 175 100|0.5m | 7 | 30tm 
33 | F 互 205D 30 4 | 4175 110| fm | 1 sm | 5 | 5m|1008| 110 
39 | 卫 互 205D 30 4 | 175 10| fm | 1410 sm 15| 5m |31008|340 
40 | 了 百 205D 30 4|175 3.3 1130| 各 |10| 5 | 5 | 5m 
44 | 3DK105D 30 3 | 150| 2.5 1410| 5m | 4 | 10m 
42 | 3D 玉 105 下 30 5 | 150| 2.5 136| 5m | 4 | 10tm 
43 | 5 天 105 互 30 S | 150| 2.5 150| sm | 4 | 10am 
44 | 下 百 205 下 30 4 |475| 3.3 |3470| fm |150| 5m | S | 5am 
4 | SDHKI0C 30 3 |450| 2.5 |200| sm | 450 sm | 7 | dm|300m|200 
本 | 已 205 节 30 4 | 175 150| 1 |450| gm |5 | 5m |100p|3150 
47 | 斩 百 205 己 30 4 | 175 150| tm |10 sm | 5 Sm |100nl 150 
| 48 | FK205C 30 3 | 175 150|10.5za | 7 | 30m 
| 49 | 下 居 205D 30 3 | 4175 20016.5m | 7 | 30 血 
| 50 | 3DK105F | 30 | 3 150| 2.5 200| 5m | 4 | 10a 
] 1 


夏 -1368 


饱 
外 

压 | 

_ | | 

co 大 cr 玫 F 六 cl Tc | 太 Bpgsl cgsi 718 | 

(A) |(V)| min | max |(VJ CA) | (VY) CVD) CA CA) (CSs) | 
4 纪 | 280| 2 10 0.35| 12 | 1 3400 年 | 0.5 1h |x100am |11.5a | 4.5n| B2-01B 
1 好 | 320| 40 10 0.5| 1.2 | 1 100mm| 0.5 1 |300n |1.5u |1.5n| B2-01B 
T 志 | 360| 31 410 0.5 | 1.2 | 1 4100mm| 0.5 工 世 100 1 .5 必 1.5h | 了 2-01B 
Ta| 400| 2 10 0.S5 1 1T.2 11 100m| 0.5 1 | 190nm 1.5 | 1.5| B2-01B 
500h|l 30| 3013240 |3 工 1.4|0.5 | 100m| 1 4120 联 中 650a | 100a3| B2-01B 
500R| 40| 301240 13 工 1.4|0.5 | 100m| 了 120m 中 650a | 100a1 B2-01B 
500h 60| 30|1240 13 于 1.4|10.5 1 400am| 工 1202 中 | 650a 100a | B2-01B 
500A| 70| 30|1240 |3 | 1 1.4|0.5 | 3400aa| 工 1203a 中 | 650m | 100nal B2-01B 
1.5| 20| 30 S 3 工 250mml 2.51300a | 100a | 1.2m |300m| C3-02C 
1.5 联 | 20| 10 5 3 250tn| 2.5 |300a | 100n 11.2 1 300m B2-01C 
41.5 姻 | 20| 10 5 3 1.2 | 250m| 2.5 | 3002 | 100n |11.2u |300n| C3-02C 
1.5 科 | 20| 40 5 3 1.2 | 250m| 2.5|300a | 300n |1.2 |300a|l B2-01C 
1.5 世 | 20| 10 5 3 1.2 | 250m| 2.5 | 300a | 100a 1.2 | 300n| C3-02C 
1.5 坦 | 20| 210 5 3 1.2 | 250mm| 2.35 | 300n | 100n |1.2u |300a| B2-01C 

400 思 5 | 15 只 2R1 FE3-03 
1.5 委 | 20 10 5 3 1.2 | 250 刀 | 2.5 | 300na | 100na 1141.2u | 300a | C 3-02C 
1.5 科 | 20| 10 S 3 12 | 250m| 2.5 |300a |100n |1.2n |300p1 B2-01C 
1.5ml 20| 310 5 3 |， 1.2 | 250m| 2.5 | 300n | :4100n |141.2h |300n| C3-02C 
1.5 阻 | 20| 10 5 3 | 1.2 |250m| 2.5|300a |100na |1.25 |3006】 B2-07C 
1500 2 2 2 1.5 20m| 2 15 遇 10R | FE3-03 

1.5 弓 | 20| 10 5 3 1.2 | 250ml 2.5 | 300n | TI00nm |141.2k |300al C3-02C 
1.3a| 20| 10 5 3 1.2 | 250m| 2.5 | 300n | 100t | 1412 | 300a1 B2-01C 
700 | 20| 20 3 1.5| 1.210.5 | 150m| 1.5 | 300nm 由 600n | 150nj B2-01C 
500R | 25| 300 3 2 2.2|1.5 |800r 2 工 R 2 1 B2-01B 
500 有 | 25| 500 | 20k| 3 和 2.2 | 1.5 8ml 2 工 上 2 1 A4-02B 
5004| 25| 500 | 20k1 3 2 2.2 | 1.5 8m| 2 工 2 Th B2-01B 
1zm| 40| 300| 10k|5 | 2 | 1.5 | 320m| 2 8 6R| 了 32-01C 
10 | 150 | 5 1.5| 1 工 10.5 | 150m| 1.5 | 1.5I | 300a| ER3-03 人 和 
2 刀 | 42| 100 2 2 1 0.15 | 200m| 2 200na | 400n | 2.5B 1 B2-41B 
800 1.5| 3 1.5 | 1.8 TI0m】 3 5 上 1 FE3-03 人 入 
506 | 40| 500 | 20k| 3 2 2.2 | 1.5 sm| 2 工 有 2 Il A4-02B 
500&| 40| 500 20k! .3 之 2.2 | 1.5 8i| 2 工 上 2 工 RAR 也 2- 寻 也 
7008 | 20| 20 3 1.5 | 1.2 |0.5 | 150m| 1.5 | 3000 中 600 联 1502 1 B2-01C 
700 有 | 20| 20 3 1.5| 1.2 |0.5 | 150m| 1.5 1300m 中 600a | 150a | B2-01C 
500 共 | 40| 300 3 2 2.2 | 1.5 3m| 2 1 中 2 1 B2-01B 
10 | 150 | 5 1.5 | 工 0.5 | 150 细 | 了 .5 1.5n， | 300m | F3-03A 
Ta| 80| 300 | 1I0k| 5 2 1.6 20i| 2 8 6 B2-04C 
5008a| 55| 500 | 20k| 3 2 2.2 | 1.5 8 2 工具 2 1 | A4-02 忠 
500z| 55| 500 | 20k| 3 2 2.2 | 工 .5 8zm| 2 1 2 也 1 B2-0tB 
500j | 55| 300 3 2 2.2 | 1.5 8ml| 2 1 中 2 尼 1 B2-01B 
7002| 20| 20 3 1.5| 1.2 |10.5 | 130m]j 1.5 | 300a 由 600n | 150n」 B2-01C 
700h | 20| 20 3 1.5| 1.2 | 0.5 | 150i| 1.5 | 300z 小 600an | 150a | B2-01C 
7008| 20| 20 3 1.35| 1.2|0.5 | 150m| 了 .5 1300a 由 600n | 150a | B2-01C 
5004 | 75| 300 3 到 2.2 | 1.5 38m| 2 TIR 中 2 1 B2-01B 
10 | 450 15 1.5 | 工 0.5 | 150 妈 | 1.5 1.5hR | 300a| F3-03A 
500RR| 75| 500 | 20k| 3 2 2.2 | 1.5 8o| 2 I 中 2 1 A4-02B 
500a1 75| 500 | 208| 3 2 2.2 | 1.5 8m| 3 1 中 2 1un| B2-01B 
lm| 120| 50| 5kl|5 | 2 16 | 20mm| 2 .8h 6h| B2-01C 
1ma| 150| 500 3SKk| 5 2 1.6 20i| 2 8 6h| B2-01C 
700E | 20| 20 3 1.5| 12 |10.5 | 150m| 1.5 | 300a 60 150m | B2-01( 


一 


巧 coq 人 mw 


人 上 上 
Co Fo > 


FE 
f 


| 40 


小 心 上 性 
人 CR 一 


Te 人 
局 人 


Cn 人 
Ce 


Co < 
局 可 唔 同志 太 这 本 本 名 当 


世 


3 了 TD 玉 401 吕 D 
3 了 及 401 书 


下 下 305 书 
3 了 D 开 305 下 
3D 玫 3035G 
3D 必 305 入 
3 了 用 305B 


3 及 305C 
3 了 及 305D 
3D 攻 305 也 
3 也 及 105A 
3D 玉 105 入 


3 了 及 105 日 
3 也 玉 4105 了 
3D 玉 205A 
3 也 及 205A 
3 了 天 105C 


3DK105C 
3D 居 105G 
3D 玉 105G 
3D 区 205B 
3D 攻 205 了 


3 有 卫 有 105 
3 也 及 1035 了 
3 了 疏 105 互 
3DR10s5 责 
3 也 开 105 忆 


3 也 及 105 已 
3 了 必 205C 
3D 玉 205C 
3 也 及 J05 忆 
3 乃 政 105F 


3 了 下 205D 
3 了 玉 2035D 
205 已 


5 下 关 
5.5 NPN 型 
特 征 学 最 | 热 | 集 电 报 二 集 电 极 
荡 多 | 高 - 基 裤 
项 放 - 基 极 - 发 射 极 2 
上 馆 反 向 截止 
芍 电 
率 频 率 流 | 温 | 阻 | 者 穿 电压 | 蚀 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 电流 
人 六 (BR)CBO 人 《ayEBo | 四 
let] 亲 |Fcegl ic rci Ra | 7 六 让 
(而 ) | (Hz) | (V) | (AICAIGC) CC7 殉 ) CVD (CA)》 昌 ( 太 ) 汪 4) | (A) | (V) 
30 3 |3450| “2.5 | 250| sm |200 1 Sm | 7 | fo | 100mm| 250 
30 3 |150| 2.5 |300| sm |250 | sa 17 im |300m|300 
30 3 | 1475 250 500 | 30m 
30 3 | 475 300 |500uk | 7 | 30m 
30 3 | 3 中 23.5 | 350| sm |300 | 5m 7 | tm |300m| 450 
30 3 |141s0 2.5 |450| 5m |350|1 sm |7 tam |300m|450 
30 3 | 450 400 | 5m | 4 ， 1a 
30 1.6| 175 400 |500P | 7 | 30a 
30 1.6| 175 500 |500n | 7 | 30m 
30 3 | 450 500 | Sam | 4 | 1am 
30 3 | 450 600 | 5m | 4 ，1am 
30 2 | 475 600 |500n | 7 | 30m 
30 1.6| 175 700 |500 | 7 | 30m 
30 3 | 150 700 | 5m | 4 | lm 
30 3 | 450 800 | 5m | 4 | 1m 
30 1.6| 475 800 7 和 
30 | 3M | 3S 11 2 | 150| 2.5 700 | 3am | 8 | 1m 
30 | 3M| 5 | 1 2 |150| 2.5 800| 3m|8 | fm 
30 | SM| 3 | LI 2 | 150| 2.5 400 | 3m | 8 | Tam 
30 5M | 5 |1 2 | 150| 2.5 450 | 3m | 8 | 1m 
30 | 5M | ss |1 2 | 150| 2.5 500 | 3 章 8 | 1m 
30 | 5SM | 5 | 2 |150| 2.5 550 | 3m | 8 | 了 
30 | 5M| 5115 | 2 | 全 中 2 600 | 3 8 | fm 
30 |1i0OM| 5 115 |3 1475| 3.3 30| 5m | 4 | 5m 
30 |10M | 5 |115 |3 13475| 3.3 30| Sm | 4 | 5m 
30 |IOM| 5 |145 |3 |3475| 3.3 50 | 5m 4 | 5m 
30 |10M | 5 115 13 141 引 3.3 5 sm |4 | 5m 
30 |10M| 5 145 13 |3475| 3.3 50| 5m |5 |10m 
30 | IOM| 5 115 13 13475| 3.3 50 | 5m | 引 | 10am 
30 |1M | 5 115 13 |34175 引 3.3 80 | 5m | 4 | 5m 
| 1 
30 |10M| 5 115 13 | 475| 3.3 80| sm|4 1 5m 
30 |IM | 3 4113 | 3 1317 引 3.3 80 | 5m | 4 | 5m 
30 |1I0M| 5 |115 13 |347 引 3.3 80 | 5m | 4 | 5m 
30 |I0OM| 5 1715 |13 |347 引 3.3 100 | Sm | 5 | 20 
30 |T0M | 5 115 13 |134 引 3.3 100 | 5m | 5 | 10m 
30 |10M| 5 115 |13 |34175| 3.3 110 | 5m | 4 | 5m 
30 | TIM | 5 115 13 13475 引 3.3 110 1 sm | 4 | 5m 
30 |10M| 5 |115 13 115 3.3 110 | Sm | 4 | 5 
30 | 1M| 5S 115 13 |475| 3.3 110 | sm 114 | 5m 
30 |1M| 5 115 |3 |3475 3.3 110 | sm | 4 | 5 
30 1M| SS |15 13 1715 3.3 150 | sam | 4 | Sm 
30 1110M| 5 115 13 |175| 3.3 150 | 5m | 5 | 10am 
30 |T0M| 5 1115 13 1347 引 3.3 150 | 5m | 5 | t 和 
30 |1M| 5 115 |3 |13475 3.3 200 | 5m | 4 | 5m 
30 | IOM| SS |15 13 134 3.3 200 | 5m | 4 | 5am 
30 | IOM| 5 115 13 14 3.3 200| 5m|S|1om| 
30 |IM| SS 115 13 | 75 3.3 200| 5mls|fiom 
30 |1M| 5 115 13 |375| 3.3 250 | Sm | 5 | 10m| 
30 |TM | SS 145 13 |3475 3.3 |250 | sm ls | 310m| 
50 | 310 3 | 3 | 473| 3.3 00 | | 10a 


RS 

三 极 管 
功率 开关 三 极 管 

集 电极 电 流 

- 发 射 极 

大 

| 

电 流 系 数 
LTcEO| 太 CE 瑚 PF F 产 cz ze 


(A) | 失守 | max (YA) 


10 |150 | 5 | 1.5 
10 | 4150 | 5 | 4.5 
Iam|200 | 500 2k| 5 |2 
1am|240 | 300 人 | 5 |2 
10 | 450 | 疆 | 34.5 
10 |3450 | 5 |1.5 
1 如 |300 | 35 5 | 1.5 
1m|320 | 300 2k| 5 | 2 
1am|400 360 和 | 5 |2 
Im|300 | 45 5 | 1.5 
1 如 |500 | 10 S | 1.5 
tmj480 | 300 | 05 5 | 2 
4m|560 | 300 人 | 5 | 2 
1m|500 | 10 5 | 1.5 
fm|500 | 10 5 | 1.5 
1m|640 | 300 区 | 5 |2 
500hj150 | 7 |10 | 5 |1 
500j 50 | 7 | 100 | 5|11 
5008|150 | 7 | 10 |511 
500p|150 | 7 | 20 15| 1 
500k 150 1 7 |10 |5|11 
500pjl150 | 7 |10 15|1 
500& TI50 | 7 |100 1511 
7008| 20| 10 |100 |3 14.5 
700k| 20 1 10 | 1400 |3 上 41.5 
7008k| 201 10 |10 |13 |41.5 
700k|20| 10 |3100 |3 |1415 
500k|20| 10 | 100 |5|4.5 
500h| 20| 10 | 10 | 5 | 4.5 
700k| 20 | 10 | 5100 |3 4.5 
700k| 20| 410 | 4100 |3 14.5 
700R| 201 10 |3100 | 3 | 31.5 
700R| 20|1 10 |1400 | 3 114.5 
S00R| 20| 10 | 100 | 5 1.5 
500R| 20 1 1 | 5 | 1.5 
700k|20| 10 |4100 |3 114.5 
700&| 20 | 10 | 100 |3 14.5 
700h| 20 | 10 | 3100 | 3 14.5 
700k| 20| 310 | 100 |3 14.5 
700R| 20 | 10 |3100 |3 15 
700k| 20 | 10 | 100 |3 |41.5 
500hk| 20 | 10 |100 | 5 |1.5 
500h| 20 | 430 |3100 |5 1341.5 
700n| 20 | 10 | 100 | 3 |34.5 
700k| 20| 2 和 13400 |3 | 1.5 
500h| 20| 310 |100 | S14.5 
500h| 20| 10 | 5100 |S| 4.5 
500n| 20 | 10 | 100 | 5 | 1.5 
500h| 20 | 30 | 1366 | 5 | 1.5 
5008| 20 | 10 |13400 | 5 |34.5 


| 


| 下 延 存 下 
外 序 


前 饱 
匣 入 退 有 降 
压 时 | 时 | 时 | 县 
降 压 降 间 | 间 | 河 间 | 
三 BES | czs| 了 了 Tc 厂 所 下 生 二 王 
号 
(Y) | Via ay 0 sl tn el 
ee | .一 ie 
0.54 150 刀 | 1.5 1.5 有 | 300na | F3-03A 并 
工 0.5 | 150m| 1.5 1.5 | 300a | FE3-03A. 2 
.6 20 志 | 2 8 由 06 | 了 2-OLC 3 
1.6 | 20m| 2 8 有 6R| B2-01C 4 
工 0.5 | 150m| 1 .3 | 3003 | F3-03 信 5 
I 0.5 | 150z 了 | 1 .5 1.5) | 300n| FE3-03A. 6 
工 400m| 2 1 | B2-01C 了 
1.8 | 20z| 2 8 上 6 | B2-01C 8 
1.8 | 20zmn| 2 8 6 B2-01C 9 
了 400m| 2 工 上 | 昱 2-01C 10 
工 400mm| 2 1 32-01C 持 
1.8 | 20m| 2 8 6| B2-01C 了 2 
1.8 | 202m| 2 8 有 6 有 | B2-01C 13 
工 400 也 | 2 Th| B2-01C 14 
工 400m | 2 1 3B2-01C 15 
1.8 | 20a| 2 8 上 6# | B2-01C 16 
1.5 200 媚 | 工 Th 由 工 .S 玫 | B2-01C 兰 * | 17 
1.5 1 200| 工 1 由 王 .S 北 | B2-01C 半 * | 18 
1.5 300 如 | 工 .5 上 届 工 . 引 区 1 | 了 B2-01C ※* | 19 
1.5 300 和 | 1.5 TH 中 工 . 引 了 1 | B2-01C 半 * | 20 
1 
1.5 工 300 和 | 工 .5 1 几 .SR f | B2-01C 兰 * | 21 
1.5 300z| 1.5 1 中 工 .3 上 工 上 | 了 2-01C 关 。 | 22 
1.5 工 200 生 | 工 工具 路 工 .5 皮 IT | B2-01C 23 
1.2 0.5 | 150m| 1.5 | 500n 2 | 300a| B2-61B8 24 ; 
1.2 0.5 | 150m| 1.5 | 500a 小 2 | 300a4| B2-01C 25 
1.2 0.5 | 4150m| 1.5 | 5003 中 2& | 300a| B2-01B | 26 
42 0.5 | 150m | 1.5 | 500a 中 2 | 300a| B2-01C 7 
T.2 0.5 1 1502| 1.5 | 500a 几 2.2 民 3R | 也 2-01 吕 28 
了 .2 0.5 | 150m| 1 | 500a 中 2.2 统 3 B2-01C 29 
1.2 0.5 | 150 妇 | 1.5 | 500a 由 2 | 306a | B2-0138 38 
于 ,2 0.3 | 150m| 15 | 5003 由 2 | 300a| B2-016 31 
1.2 0.5 | 150 刀 | 1.5 | 500a 由 2 | 300a| 了 2-01 了 32 
1.2 0.5 | 150m| 1.5 | 500n 中 2 | 300a| B2-01C 3 
2 0.5 | 150z | 1.5 | 500m 由 2.2 避 3 | B2-0i 34 
1.2 0.5 | 150 刀 | 开 5 | 500n 由 2.2 只 3 B2-01C 35 
1.2 0.5 | 150m| 1.5 | 500a 2 | 300a| 了 2-01B 36 
T.2 0.5 | 150m| 1.5 | 500a 由 2 | 300a| B2-01C 37 
1.2 0.5 | 150| 1.5 | 500 2 | 300a| B2-01 了 3 
1.2 0.5 | 150m| 1.5 | 500a 2 | 300a| B2-01C 39 
1T.2 0.5 | 150m| 1.5 | 500a 中 2 | 300a | 8B2-01 也 40 
1.2 0.5 | 150 刀 | 1.35 | 500n 2 | 300a| B2-04C 4 
1.2 0.5 | 150mj 1.5 | 500a 2.2 3 | B2-01B 42 
.2 0.5 | 150 生 | 1.5 1 500a 2.2 1 3 B2-01C 43 
2 0.5 | 150mmj 1.5 | 500a 4 2.2 | 400a| B2-01B 44 
1 .2 0.5 | 150 刀 | 1.5 | 5008 由 2.24 | 400a| B2-01C 45 
1.2 0.5 | 4150m| 1.5 | 500a 和 2.4 上 3 | 32-01B 46 
工 .2 0.5 | 150 如 | .5 | 5003 1 2 .4 吧 3 只 | 忆 2-01C 47 
1.2 0.5 | 150z | 1.5 | 500a 2 .4 有 4 48 
1.2 0.5 | 150m| 1.5 | 500a 中 2 .4 具 4 B2-01C 49 
1.2 0.5 | 150m | .5 | 500a 由 2 .4 有 4 | 2-01B 59 


5。 开 关 
5.5 奉 NPN 型 


一 一 or ae 


最 等 征 最 | 最 狼 集 电 极 | 和 集 电极 | 发 射 极 集 电极 
二 隐 高 基 极 
- 可 梳 | -机 | - 基 设 | ，wmn 
功 电 时 
特 频 率 流 | 温 险 起 穿 电压 | 者 穿 岂 压 | 击 穿 电 正 中 流 
Frcapycao | 产 (mczo | FeapyEBO 
Po | 姜 |rcgl rc ij7rcyr jl 7 Ri 匡 eg Tapp | rego| er 


号 
(VIA CA) CVD) 


(W) | (Hz | (V) | (CA) | (CA) (| Co |) (A) lv 中 CA》 
_ 1 ee 


| 
工 3D 政 205 下 30 | 10M 5 .5 3 T75|-， 3.3 | 300 SS 世 3 110m 
2 3D 收 03 人 39 15M 5 工 .5 3 TI75 二 3 30 | 415 组 引 | 15 生 
3 3DR03A 3U 15 耻 5 下 3 了 79 3.5 30 1.45 卫 二 | 15 卫 
4 3D 改 03 和 AA 30 15 茂 5 工 .5 3 工 75 3.5 30 | I5 姻 由 1 15 红 
5 3D 天 12A 30 15M 5 工 .5 局 175 3.3 40 | 15m 3 15 坦 
6 3DRK12B 30 15M 5 工 .5 5 175 或:3 350 | 15 细 | 3 1 45z 
有 3 了 DK03B 3 15JM 澡 工 .5 3 75 3.5 50 | 15a | 4 1 了 5 
& 3DK03B 38 15M 村 工 .5 3 175 3.5 50 | 15 卫 帮 ‖」 15 卫 
9 3D 玫 033 30 15M 9 工 .5 3 T75 3.5 50 | 15 匡 太 ‖ 了 5 弓 
10 | 3DK03C 30 T5M 5 和 3 175 3.5 70 | 15 了  ‖ 445 也 
11 3DR03C 30 15M 5 工 .5 3 T75 3.5 70 | 15 茵 4 ‖ 15 
12 | 3DK03C 3 15M 8 世 .5 有 TI75 3.5 70 | 15 严 二 ‖」15 了 
13 | 3DK12C 30 1 15M 5 | 工 .5 瑟 | 175| 3.3 70 | 415 | 3 | 145 
14 1 3D 有 12D 蕊 T5M 5 工 .3 避 3 75 3.3 100 | 15 妃 3 1 1 如 
15 | 3D 玉 03D 30 15M 5 工 .5 3 175 3.5 100 | 15 蕙 和 1 15 绀 
146 | 3DK03D 30 15M 工 .5 3 175 3.5 106 | 15 如 4 1 15 联 
17 | 3DK03D 30 | 415 5 | 1.5 3 175| 3.5 100 1 1Ssm | 4 1 45ama 
18 | 3DK03E 30 | 45M S | 1.5 3 175| 3,5 120 | 15m | 4 1 3415am 
19 | 3DK03 忆 30 | 15M 5 |1.5 3 175| ”3.5 120 | 15 血 | 4 | 15am 
20 | 3D03 瑟 30 15M 人 ] 3 175 全 120 | 本 纪 4 1 15 如 
21 | 3D 有 12 互 3 15M 号 工 ,5 5 175 3.3 120 | 15 匡 3 115 姻 
22 | 3D 必 03F 30 | 415M 5 |1.5 3 175| 。 3.5 140 | 15m | 4 | 15m 
23 | 3D 玫 03F 30 | 415M 5 11 3 175| 3.5 140 | 引 mm | 4 | 15m 
24 | 3D 必 03F 30 | 15M 5 | 1.5 3 175| 3.5 140 | 15m | 4 | 15m 
25 | 3D12F 30 TS5NM 5 工 ,5 5 75 | T50 | 15 了 mn 3 15 坦 
26 | 3DK126G 30 | 15M S | 了 工 .5 S |3475| 3.3 200 | 15m | 3 | 15m 
27 | 3DR105A 30 16NM 24 300 科 | 3 175 3.3 38 5I0 4 | .10 姻 
8 | 3D 玫 105B 30 | 1M 24 1500mj 3 1751 3.3 5 5m | 4 | 10 
29 | 3DK105C 30 46 训 24 1500 妇 | 3 1751 3.3 80 5z | 4 | 10m 
30 | 3DK105G 30 |16M | 24 |500ml 3 175| 3.3 80| Sm | 4 |10m 
3L1 | 3DRT105D | 30 | 16M 24 500m1 3 175 353 110 5In 4 | 10 缮 
32 | 3D 玫 105 忆 30 | I6M 24 500zn| 3 175 3.3 130 5 姻 | 4 | 10 
33 | 3DK105E 30 |16M | 24 | 500t| 3 175 3.3 150 | 5m | 4 |10m 
34 |」 3DKI105I 30 16M 24 | 500zmal 3 1751 3.3 209 5 | 4 |10m 
35 | 3DK105 了 36 T6M 24 500za| 3 175 3.3 1200 5 | 4 | I0 
36 | 3D 玫 605A 30 20M 24 300i| 3 175 3.5 200 5 如 本 5 人 
37 | 3D 玉 605A 3 20M 24 500 王 3 175 3.5 200 Sm | 了 对 5ma 
| 台 3DK605D | 30 | 20M | 24 |500ml 3 |3173| 325 250 | Sm | 4 | 5m 
39 | 3DK605B 30 |20M | 24 |500ml 3 175| 3.5 250 | 5m | 4 | 5m 
30 | 3DK605C | 30 | 20M | 24 | 3 147 3 1300 | sm | 4 | 5 
41 | 3DK605C 30 |20M ii 24 1500ama| 3 4175| 3.5 300 | 5m | 4 | 5m 
42 | 3DK605D | 30 | 20M | 24 | So | 3 |35| 35 350 | 5m | 4 | sm 
43 | 3DK605D 30 |20M | 24 1500ml 3 175| 3.5 350 | 5m | 4 | 5m 
44 | 3DRK605 已 30 20M 2 500 刀 | 3 175 3.5 400 5 世 本 5 了 
45 | 3DK605 互 30 |20M | 24 | 500ml 3 175| 。 3.5 400 | 5m | 4 全 
46 | 3D 开 605 忆 30 20M 24 | 500 垃 | 3 了 175 3.5 450 5J 4 5 如 
47 | 3DK605R 30 |20M | 24 |500m| 3 175| 3.5 450 | 5m | 4 | 5mm 
48 | 3DK105 卫 30 30M 9 囊 总 3 150 3.3 220| 5 刀 1200 $ 了 5 Sm | 0.5 乌 | 20 
49 | 3DKK205G 30 | 30M 5 | 工 .5 3 150| 3.3 |360| 5m |350 | 3 15 | sa | 0.5 和 | 20 
50 | 3DK305G 30 30M 5 站; 生 3 | 2 .5 800| 5m 1800 3 也 35 雪 | 0.5 王 | 20 


集 电极 电 流 前 饱 
外 序 
- 发 射 极 向 
放 大 
反 向 截 正 压 
电 流 系 数 路 压 
TeEolepgl prE Frcgl ITc | 大 9gs| cgs 攻 吕 
(A) |(Y)min |max| (VCA) 1 (CVY | (V) | 
下 
5008120 1414011005 | 15| 12|1 0.5|4150m| 1.5 |500n 中 2.4 有 4 B2-01C 1 
15 2 | 5 0.4 | 300m| 1.5 | 300n 中 5003 人 包 3-02C 2 
415 2 | 1.5 0.4 | 300m| 1.5 | 300nd 500a 人 B2-01C 3 | 
15 2 | 1.5 0.4 | 300ia| 1.5 | 300a 由 500a 人 B2-01B 
Tom| 20 | 40 5 | 1.5 0.8 | 800m| 14 300a 500a 从 B2-01C | 5 
1 也 | 20 | 10 5 | 1.5 0.8 | 800mj| 4 300n 5003a 人 B2-01C 6 
15 2 | 1.5 0.4 | 300m| 1.5 | 300n 500za 人 fC3-02C 7 
15 2 | 1.5 0.4 | 300 刀 | 1.5 1 5003 人 B2-01C 8 
15 2 | 1.5 0.4 | 300m| 1.5 | 300n 500a 人 妊 2-01 卫 9 
15 2 | 1.5 0.4 | 300m| 1.5 | 300n 中 5003 人 C3-02C | 10 
15 2 | 1.5 0.4 | 300m| 1.5 | 500a 人 B2-0C 担 
15 2 | 1.5 0.4 | 300mm| 1.5 | 300an 500mn 人 B2-01B 12 
1 如 | 20 | 10 5 | 1.5 0.8 | 800m| 4 300n 由 500n 人 B2-01C 13、 
1mj 20 | 40 5 | 1.5 0.8 | 800m| 4 300m 590a 人 B2-01C 14 
15 2 | 1.5 0.4 | 300m| 1.5 | 300n S003a 八 C3-02C 15 
15 2 1.5 0.4 | 300m| 1.5 | 300n 由 500a 从 B2-01C 匠 
2 | 41.5 0.4 | 300m| 1.5 | 300n 中 500n 人 了 2-01 也 17 
15 2 | 1.5 0.4 | 300zm| 1.5 | 300m 中 500a 人 C3-02C 18 
15 2 | 1.5 0.4 | 300mm| 1.5 | 300m 中 500n A B2-01C 19 
工 2 | 1.5 0.4 | 300m| 1.5 | 300n 中 500am A B2-0B 20 
1m|] 20 | 10 5 | 1.5 0.8 | 800m| 4 300na 由 500na 人 3B2-01C 21 
15 2 | 1.5 0.4 | 300zm| 1.5 | 300n 小 500a 人 C3-02C 22 
15 2 | 1.5 0.4 | 300m| 1.5 | 300n 500n 人 B2-04C | 23 
700 卫 15 2 | 1.5 0.4 | 300m| 1.5 | 300nm 500 na 信 B2-01B 24 
1m| 20 | 10 5 | 1.5 0.8 | 800m| 4 300n 中 509 mn 人 B2-01C 25 
IT 刀 | 20 | 40 5 | 1.5 0.8 | 800m| 4 300n 由 500a 人 B2-01C 26 
700 上 | 20 | 10 3 | 15| 1.2| 0.5|3450ama| 41.5 |300a 中 609ma | 1503 B2-01C | 27 
700j | 20 | 310 3|1415| 12| 0.5|150ml 1.5 | 300ao 600a | 150a B2-01C | 28 
700 有 | 20 | 40 3 | 415| 121 0.5|450m| 1.35 | 300m 中 600a | 150a B2-01D | 29 
700 必 | 20 | 340 3 1 1415| 12|1 0.5|3150m| 1.5 | 300n 中 600 | 150 旦 B2-01C 30 
700p | 20 | 40 3 | 415| 12| 0.5|14150m| 1.5 | 300n 中 6003a | 130an 召 2-01C 31 
700 | 20 | 10 3 | 15| 12| 0.5|150m| 1.5 |300n 600a | 150 B2-01C 32 
700 呈 | 20 | 30 3 | 415| 12|1 0.8|410ml 1.5 | 300n 中 6003 | 4350 了 3B2-01C 33 
700&| 26 | 10 3 | 415| 1.21 0.5|34150m| 1.5 | 300n 由 600nm | 150az B2-0LC 34 
700p | 20 | 10 3 | 41415| 12| 0.5|3105ml 1.5 |300n 中 600a | 150a B2-01C 35 
Tam|100 | 40 3 | 41413535| 12|1 0.5|450m| 1.5 | 6000 中 1.21 八 B2-01C 36 
1mlt00 | 10 3 | 41.5| 1.2| 0.5|450m| 1.3 | 600n3 中 1.2i 人 | C3-026C | 37 
Im|100 | 10 3|1415| 12| 0.5|341560m| 1.51600n 中 .2 人 | B2-01C 38 
1T 垃 |100 | 10 3 | 414151121|1 0.5|13150m| 1.5 |600n 中 1.29 人 A C3-02( 39 
In|100 | 10 3 | 15| 1.2| 0.5|14150m| 1.5 |600na 中 1.2i 人 B2-01( 40 
1|100 | 10 3 |14135| 1.2| 0.5|150m| 1.5 |600a 中 1.2 人 C3-02C 4 全 
1mll100 | 410 3 | 145| 1.2| 0.5|410m| 1.5 |600n 1.2P 人 B2-01C 42 
1mil100 | 10 3 | 41.5| 1.2|1 0.5|34150ml 1.5 |6003a 中 1.2j 从 C3-02C 43 
1zm|100 | 10 3 | 1415| 12| 0.5|150aa| 1.5 1600a 中 1.2h 人 B2-01C 44 
1 妞 |100 | 10 3115| 4142| 0.5|3450im| 1.5 | 600a 中 1.2h 人 C3-02( 45 
1m|100 | 10 3 | 145| 1.2| 0.5|150z| 1.5 | 600a 中 1.2 人 B2-01C 46 
1 刀 |100 | 10 3 | 415| 12| 0.5|34150am| 1.5|600n 中 1.2 有 人 | C3-02C 47 
700i| 20 |140j 10| 5 | 15| 12| 0.5|3430m| 1.5 | 500a 中 100a| 1 200a 182-016C ,C3-02C. | 48 
7009 120 | 2014100 5 | 45| 1.2| 0.5|1450mj| 1.5 |500ab|4100al Th |200a182-01C,C3-02C | 49 
7008a|2012014005 4145| 121|1 0.5|150m| 1.5 1500a 中 | 100ma| 1 200a |B2-01C ,C3-02C | 50 
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最 特 热 集 电极 
己 型 大 
耗 
天 腔 基 极 
雪 
率 频 阻 击 穿 电压 上 击 穿 电 压 
和 六 (5R)CBO 六 (BR)CEO 广 (BR) BEBO 
号 导 fox | 立 | Fe 和 TcB icg | 733 | Tcso | ca 
| (机 ) | (Hz) | (7 | CA) (人 站) (人 / 轴 )| TV CA VCA) TY CA | CA | CCV) 
Cs WA 到 于 3 ns 一 二 REE 
1 | D833 40 7 60| sm | 60| sm | 7 | 1 60 
2 | D385 40 6 400| 5m | 350| sm | 7 1 im |4100n 
3 | D833 40 7 400| sm | 350| Sm | 7 | tm |IT0o0u|400 
4 j D1071 40 6 500| sm | 450| sm | 7 | tm|1000|500 
引 | 3D 必 13003 40 | 4M| 4 |0413 13450| 3.12 |700| 10m | 400| 10m | 9 | 10m | 1m| 700 
6 | DK53 40 | 4M | 10 | 0.5|1.5| 4150 700| 4m | 400 9 1| 700 
7 1 SK50A 40 | SSM | 1 1 0.5|1.5| 150 400| 10m | 300| 10m | 5 | 1om | 100p| 400 
8 | D 民 55 40 | 5SM | 10 | 05|5 |3150 700| 1m | 400 引 41]| 700 
9 | MIE13003 | 40 | sSM ti | 6013 |3450 600 400 9 
10 | 3D 玫 55 40 | 5M | 10 | 05|5 |350 600 400 引 
11| SK50B 40 | SA | 10 | 0.5|14.5| 150 500| 10m | 400| 10m | 5 | 10m | 100pm | 400 
了 2 | SK50C 40 | 5M | 10 | 03|1. 引 150 600| TI0m | 400| 10m | S | 10m | 100p| 400 
13 |」 SK50D 40 | 5M | 40 | 03|1.5| 150 700| 10 鱼 | 400| 10ma | 5 | IT0m | 100n| 400 
1 |3DK31A 45 5 | 17 引 3.3 30| 50 | 30 5 | 3m | 50n| 5 
1 | 3DK 区 31 了 3 45 5 | 47 引 3.3 80| 50& | 30 5 | 3ma| 50h 80 
16 | 3DK224AD | 45 7. 引 150| 2.78 | 60| 1a | 60 sm 5| 5m| 3ma| 42 
17 |3D 必 31C 45 5 | 3475| 3:3 | 110| 50m | 80 5 | 3m | 50p| 10 
18 | 3DK31D 4 5 3 3 | 160| 50R | 430 3m | 50n| 160 
1T9 | 3DKK31EE 45 | 5 |475| 3.3 | 200| 50p | 450 5 | 3m | 504| 200 
20 | 3 也 长 31F 45 5 | 3475| 3.3 | 250| 50m | 200 5 | 3m | 850 250 
21 |3DK31G 45 s |17 引 3.3 | 300| 50 | 250 S | 3m | 50|300 
22 | 3DK30A 4 3 |475| 3:33 | 350 300 7 | 3am | 150h | 280 
23 13D 必 30B8 45 3 |347 引 3233 | 400 350 7 | 3m | 150& | 320 
24 |3D 玉 30C 4 3 |475| 3.33 | 450 400 7 | 3m | 150n| 360 
25 | 3DK30D 45 3 |3475| 333 | 500 450 7 | 3m |150&| 400 
| 
26 | 3 了 DR30 瑟 45 3 |175| 3.33 | 550 500 7 | 3m | 150k | 440 
27 |3DK30R 4 3 |1475| 3233 | 600 550 7 | 3 | 150x| 480 
28 | 3DK30G 45 3 |175| 3.33 | 700 600 7 | 3m | 150 上 | 560 
29 3D 攻 30 45 3 |147 引 3.33 | 800 700 7 | 3m |150R| 640 
30 | 3DK301 4 3 |342 引 3.33 | 900 800 7 | 3m | 150&| 720 
31 13D 区 305 45 3 |47 引 3.33 |1000 900 7 | 3m | 150u| 800 
32 | 3D 下 30K 45 3 |175| 3.33 |31100 1000 7 | 3m | 150m| 880 
33 |3DKSA1 50 7.5| 175| 30| 7am | 5 | 10 姻 
34 13DK5A1 50 7. 引 17 引 30| 7am | 5 | 10m 
35 13D 玫 78-50A | 50 7. 引 175| 2 80| 3m | 30| 3m | 5| 1 
36 |3DK5SA2 50 7.5| 173| 5 7 | 5 |31om| 
37 | 已 改 206 人 50 5 | 175 50|0.5 和 | 7 | 30m 
38 13DK5A2 50 7.5| 175 50| 7m | 5 | 10m 
39 人 50 7.5| 150| 1.5 50| 5m | 4 | 5 
40 | 3D 玉 78-50B | 350 7.5 引 175| 2 100| 3m | 50 8m | 5 | ta 
| F 末 206B， 50 2 175 50| 5ma | 5 |10m 
| SDKE106A | 5 5 | 150 叫 1.5 80j sm | 50| sa |7| tma|300n 
| 下 瑟 206B 50 8 | 175 50| im | 50| 5 | 3| sm|2008| 5 
| EH206C 50 8 |375 80| tm 80| sma|5| 5am |200a| 80 
45|3 3 了 5A3 5 | 7.5 173 80| 7 也 | 5 | 了 0 丘 
46 |3DKS5A3 S0 7.5| 175 8 中 7ma|5s5lioml 
47 | FEH206C 50 7.5 引 175 80| sm | 5 | 10am 
48 |3DK106C 50 7. 引 150| 1.5 80| Sm | 4 | 5 地 
49 |3DKTI06G 50 7. 引 150| 了 .5 80| 5ma | 4 | Sa i 
50 0 50C 50 7.5| 17 引 2 150| 3m | 80| 3m 1 5 | fm 
| 
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集 中 枚 记 流 前 饱 存 下 
邹 序 
-发射 极 向 史 降 
放 大 
肥 阅 截止 压 册 时 
电 流 系 数 降 压 间 间 
cpgolrcP 让 FF 在 咏 CE| Tc | FEs| 大 cgs| 75 到 好 形 
形 和 呈 
(A) | (Vanmin | aax | 全 )(A) COV) OV  (A) (5) | (s) | 
人 加 2 | 
| 
4000 3 3 5 攻 了 | R3-03 信 工 | 
400 15 引 下 6 上 2 ， 
400 1.35| 4 2 1.5| T0m| 4 了 2 民 6 有 | 下 3-03 六 3 | 
500 2 上 1 工 .5 1.8 | 15 如 | 4 TS 有 10 | E3-03AA 4 
tm |400 8 40 | 3 0.3 | 1 0.5 | 100a| 0.5 1 1100al 4 13700232| RE3-01A 上 
8 | 40 | 0.3 | 工 0.5 | 100z| 0.5 800a| 了 3-03 入 6 
fn |300 三 60 | 0.5 | 1.2 工 200 旭 | 工 8608a| R3-03 人 入 7 
tm |300 | 340 了 0.5 | 1.2 1 200 灵 | 1 300 B3-03 访 8 | 
8 40 | 2 0 | 1 0.5 | 100zm| 0.5 了 3-01 入 E 
fm |300 | 1 10 0.35 工 200m| 1 B3-03 人 入 10 | 
fG |300 纪 60 10 0.5 | 1.2 1 200im | 300a| ER3-03A 放 | 
TI 1300 5 60 1120 0.3 | 工 .2 工 200 伍 30032| BE3-03A 了 2 
1m |300 5 60 110 0.5 | 1.2 了 200ma 3S00a| ER3-03A 13 ， 
2 | 201 140 5 1.5 | 1.2 0.5 | 150m| 1.5 | 6002 |， to0al8ona |s0o0al 8B2-01C 44 
2 130| 1 5 1.5 | 1.2 0.5 | 150m| 1.5 ;600n0 | 100al80a | 5s00al 8B2-01C 55| 
2 | 42 | 100 2 2.5 | 1 0.15| 300z | 3 100a | 400a| 250a 1 8B2-020C 16 
2m 5 1 吕 1.5 | 1.2 0.5 | 150 如 | 1.35 | 6003a ，1003| 80032 | 5002a| 8B2-01C 17 | 
2m |70| 纯 5 1.5 | 1.2 0.5 | 150 刀 | 1.5 |600a | 100a|8aga |500al B2-01C 18 | 
2m | 590 20 5 1.5 | 1.2 0.5 | 150 如 | 1.5 | 6003 | 100n| 800a | 3s00a| 8B2-01C 19 ; 
2 如 |120 | 20 5 1.5 | 1.2 0.5 | 150a| 1.5 | 600a | 100a|800a |500a| B2-01C 20 | 
2m 150 | 4140 5 1.5 | I.2 0.5 | 150ma| 1.,5 | 6000 | 100a| 800t |500a| 8B2-01C 允 ] 
5 120 | 340 1 1.5 | 1.5 1.2 | 300mj 1.5 | 80082 | 2003| 了 .5 | 8B2-01C 22 
5 |140 | 1 10 1.5 | 1.5 1.2 | 300 也 | 1.5 | 8008 | 200 生 | 1.5 电 1 8B2-01C 23 
5tm |160 | 3 了 0 1.5 | 1.5 1.2 | 300zml 1.5 |8002 | 2003| .5 | 卫 2-01C 24 
Sm |180 | 了 10 1.5 | T.5 1.2 | 300m| 1.5 | 800a | 2003| .5 18| B2-01C 25 | 
| 
Sm 1200 | 30 140 1.5 | 1.5 1.2 | 300mml 1.3 1800n0n | 200a| .SP 1 B2-018 26 | 
5 组 |220 | 340 10 1.5 | 1.5 1.2 | 300z| 1.5 |800m | 200a| 414.58 | 了 2-01C 27 | 
5ma 1240 | 40 1 1.35 | 1.5 T,2 | 300| 1.5 Th |200a|1.8h 13 了 32-01C 28 
52 |280 | 和 10 10 1.5 | 1.5 1.2 | 300 刀 | 1.5 Ih 120032| 1.8P 14,8u| 32-91C 29 
5 卫 |320 | 10 | 10 1.5 | 1.5 1.2 | 300 生 | 1.5 Th | 200a|1.8n 11.8| 8B2-01C 30 
5 也 |360 | 410 10 1.5 | 1.5 1.2 | 300 如 | 1.5 hk | 2000| 1.8u 1 1.8| 8B2-0186 31 | 
sm |4090 | 1410 10 1.5 1.5 1.2 | 300z| 1.5 TEL | 200n|1.8k | 1.8u| B2-01C 32 
22 | 20| 340 5 弛 1T.35 | 500m| 5 300a | 100a|1.2u |3002| C3-020 33 
2m |201 40 5 5 1.5 | 500am| 5 300a | 100a|1.2 |1300a| B2-01C 34 
4 | 20 1 和 SS 2.5 | 1.2 0.8 | 250 几 | 2.5 Tu 1.5 | 6003| B2-01C 35 
2 | 20| 0 5 1.5 | 500 刀 | 5 300a | 100a|4.24 |30083| C3-02C 36 
1 | 40 | 30f 10k| S 5 1.8| 30m| 3 8 6 B2-01C 37 
2m |201 410 S 5 14.5 | 500 如 | 5 300a | 100a|1.2P |300a| B2-0L1C 38 
1m | 20 | 20 3 2 0.5 | 250m| 2.5 | 300a 和 600a | 1503| B2-01C 39 | 
1 | 20 1 5 S 2.5 | 1.2 0.8 | 250m| 2.5 工业 由 2.5 |600a| B2-01C 40 
1 |25 | 300 8 3 六 2 1.35 | 20m| 3 8003 由 2h 1600a| 8B20C 4 和 
10 |1s0 15 2.5 | 1 0.5 | 250 和 | 2.5 1.5 | 4003| BEB3-03A | 如 
Sm |25 | 508 20k| 3 3 2.2 1.5 | 12m|l 3 800a 2 |600a| B2-91C 43 
Sm | 40 1 500 20k| 3 3 222 1.5| 12m| 3 8003 2 | 600a| 了 32-01C 44 
2ma | 20| 茹 怠 5 1.5 | 500m| 5 300a | 1003|1.2h |300a| 0C3-025 45 
2 | 20 | 19 S | S 1.5 | 500 钾 | 5 |30032 | 1008a|1.28 1300a| B2-01C | 4 
1 | 40 | 309 3 | 3 |122 | 415| 20ml 3 | 800a 2 |600a| 8B201C | 47 
TI 垃 | 20 | 20 3 | 2.5 | 1.2 0.5 | 250 如 | 2.5 | 300a 中 600a | 150a| 8B2-01C 48 
Ta | 20 1 20 3 2.5 | 1.2 0.5 | 250zn| 2.5 | 300m 岂 600a | 31415033 B2-01C 49 
Im |20| | 2.5 1.2 | 0.5 | 250aa| 2.5| Ta 和 2.35h | 600a| B2-01C |350 
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5.5 硅 NPN 型 
最 集 了 电极 | 发 射 极 
谋 型 大 大 
寺 -” 和 共 
- 基 投 | -发 射 极 | - 基 极 
区 省 | 知 向 截止 
功 时 
率 | 频 率 流 | 温 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 电 流 
让 六 (8R)CBO | 六 (BR)CEO | 六 (BR)EBO [ee 
Per 订 |Frcglyic icw Ta 4 交 7pp | 7cso | 和 ca 
《 妈 ) 和 (V) | (AAA) 1 (VD)| (A) VCA) (Y ) (有 ) | (A) VD) 
了 及 206 卫 50 3 T75 100| 3500 册 | 7 | 30 折 
2 5DK1063| 50 5 130 二,5 150| 3 | 100 5 纪 | 7 1 也 | 300 世 
3 FE 百 206D 50 3 173 110| 1m | 4140 3 也 | 3 5 匀 | 2008| 10 
4 13DKSA4 50 7.5 | 175 TI10 7 年 | 3 | 10 卫 
5 | 3D 必 5A4 50 7155 T10| 7 5 | 320 卫 
6 FE 也 206 卫 50 7.5 | 175 110| 5 3 | 10 了 
7 | 3 有 L06 了 TD 30 7.3 | 1350| 工 .5 110| 3 切 | 4 5 垃 
3 | 3DK78-50D| 5 7.35 | 175 2 200| 3 | 1410 3 茵 | ?> 荆 人世 
旬 3D 1 民 106 百 50 7.5 | 150| 15 130| 59| 4 3 也 
10 | 3D 到 5A5 5 7.5 | 175 150 7 也 | 5 | 10 灵 
141 | 3D 玫 5AS 50 7.5 | 173 150| 7 了 | 5 | 10 细 1 
412 | 3D 天 106 五 50 7.5 | 150 5 150 5 世 | 5 茵 
13 | 3 吕 开 78-50 孔 | 30 7.5 | 175| 2 250| 3 生 | 150| 3 和 | 5 工 刀 
14 了 瑟 206 世 5 7.5 | 175 150 5 也 | 5 | 10 卫 
他 了 到 206C 30 5 1735 T50| 500 7 | 30 弓 
16 上 可 206 卫 50 8 73 150| 1azm | 150| 5 3 5 地 | 200 | 50 
17 人 D 攻 106C| 50 5 150 了 .5 200| 5 | 150 35 垃 | 7 了 姐 | 300 电 
18 5 了 玫 t06D| 30 5 150| 1.5 |250| 5m | 200| 5 7 Im | 300 
19 3D KKSA6 30 | 7.5 | 175 200| 7 了 | 5 | 10 严 
20 | 3DRKSA6 50 下 5 75 200| 7 如 | 5 | 10 卫 
21 | 3D 必 106 开 50 7.5 | 150| 1.5 200| 5 了 | 4 5 切 
32 忆 发 206 了 30 5 173 200| 5008| 7 | 30 如 
23 5 DRI06 瑟 | 50 5 150 1.5 300| 5 血 | 230 5 世 | 了 了 m | 300 具 
24 节 扩 206 卫 50 5 175 2350| 500 有 | 7 | 30 耳 
25 匡 疏 206 卫 50 5 1735 300| 500H| 7 | 30 鱼 
26 | 3D 玉 259A 530 3 130 500| 3 了 姻 | 300| 33| 5 工 刀 
27 | 3 也 玉 406A 50 7.5 | 150 1.5 300 3 匡 | 5 | 102m | 300| 300 
28 | 3DKG3A 30 3 150 300| ”5 也 | 3 35zm | 100 | 100 
29 | 3D 攻 406A 30 7.5 | 150 工 .5 300 3 了 血 | 5 | 10 卫 | 300 | 300 
30 SDRI06E| 350 150| 1.3 |350| 5 | 300| 5 匣 | 7 1 za | 300 上 
31 5DR100G| 50 5 150| 1.5 |450| 5m | 350| 5 也 | 7 了 mm | 300 只 
32 | 3DK406B 30 7.3 | 150| 工 .5 400| 3m| 5 |10m | 300B 300 
33 | 3D 玉 259 卫 50 5 T30 600| 3 和 刀 | 400| 3m| 5 | 1413 
34 | 3D 玉 406 8 50 7.5 | 150| 1.5 400| 3n| 3 |10m |300p| 300 
35 | 3DKEG3B 30 3 150 400| 5 所 | 5 5 如 | 100 世 | 00 
30 也 长 306A 50 5 175| 2 400| 500 有 | 7 | 30 志 
37 卫 玫 306 了 50 5 1735 500| 500 上 | 7 | 30 卫 
38 | 3 了 DRK206 30 6 150| 2.5 |800| 了 和 | 300| 400 6 10 了 1 也 | 360 
39 | 3D 玉 259C 50 5 130 800| 3 所 | 500 3 了 | 5 了 所 
40 | 3D 到 406C 30 7.3 | 150| 工 .5 500| 3m| 5 | 10m | 3004| 300 
41 | 3D 玉 G3C 50 3 150 500| ”5 年 | 5 5 世 | 100 员 | 100 
42 | 3D 表 406C 50 7.5 | 150 二 :5 500 3 垃 | 5 | 10 生 | 3004 | 300 
和 | 3DRKR406D 50 7.5 | 150| 1.5 600| 3z| 5 | 0m | 3004u| 300 
44 下 发 306C 50 4 173 600| 500| 7 | 30 恕 
45 | 3D 玫 259D 30 5 130 900| 3 也 | 600| 3 刀 | 5 工 也 
46 | 3DRK406D 350 7.5 | 150 1.5 600 3 年 | 5 | 102m | 300| 300 
427 13D 玉 SG3D 50 3 T50 600| 5m| 5 5 刀 | 100&| 4100 
48 | 3 民 406 瑟 50 7.5 | 150 工 .5 780 3 姐 | 5 | 1410 和 | 300 中 | 300 
49 | 3D 玫 G3E 50 3 150 700| 5 卫 | 5 5 也 | 100R| 400 
50 了 攻 306D 50 全 173 700| 500k | 7 上 30 所 


NS 


集 电 极 也 流 前 饱 
- 发 射 极 向 
_ 放 大 
反问 截止 卜 
电 沉 系 数 降 卜 
TcEo | Fcz | RE 到 Fcpzl| Tc | 和 sgES | 大 cgs 
(A) | cv | min | max lv CA) | CVD 
Tm| 80 30 | 10k135 |35 1.8 30a| 3 8 6 B2-01C 市 
10 | 150 | S |2.5 东 0.5 | 250 志 | 2.5 1.5 |0.40| BE3-03A | 2 
500 | 35 500 1 2 下 | 13 全 这 1.5 12 血 | 3 |8003 2 |600a| B2-01C 3 
2 妈 | 20 10 5 | 5 15 |500m|5 1300a 1100nl1.25 130032| CC3-02C 4 
2m| 20 10 5 3 T5 |500m|5 1300na 1100a1.28 1300a2| 了 B2-01C 5 
1m| 50 300 371.3 2.2 1.5 20 匀 3 800n 由 2 |600a| B2-01C 6 
1mn| 20 20 3 | 2.5 全 0.5 | 250m| 2.5 3008 600n |1503| B2-01C 7 
1m| 20 15 | 2.5 折 和 2 0.8 | 250a| 2.5 1 2.5R |600a| HB2-01C 8 
Ta 20 20 3 | 2.5 1.2 0.5 | 250 吧 | 2.5|300a 中 600a |15032| B2-01C 9 
2omj| 20 10 5 |5 .5 | 500a| 5 |300a 中 1002|11.2u |3003| CC3-020 | 3 
2m| 20 10 5 | 5 135 18500mls |300na ji100a|1.20 13008| 了 B2-01C | 扩 
T| 20 20 3 | 2.5 1.2 0.5 | 250 姻 | 2.5|300n 由 600n |150a| B2-01C | 了 12 
Im| 20 15 号 | 了 .3 工 .2 0.8 | 250 耳 | 2.5| 工 HU 由 2.5 |600a|  B2-01C | 13 
1m| 33 300 3 |3 2.2 T.5 20mm| 3 1800am 由 2 1600a| B2-01C | 44 
1 垃 | 120 500 5kl 3Ss 15 1.8 30tma| 3 8 6 B2-0LIC | 35 
500 | 75 Ss00 | 20kl| 3 |3 2.2 时 12 志 | 3 18003 2 |600a| B2-01C | 6 
10|150 |5 |2.5 250 生 | 2.5 1.5n |4003| FE3-03A | 17 
1T0 | 350 1 3 | 和 5 I 0.5 | 250z| 2.5 1.5 |400a| FE3-03A | 418 
2in| 20 10 5 |5 1.5 | 500 刀 | 5 1300a 1.2 |300a| C3-02C | 49 
2 纪 | 20 10 5 | 5 1 .5 500 生 | 5 |3003 1.2A |300 荆 B2-01C 20 
TIm| 20 20 3 | 2.5 1.2 0.5 | 230 征 | 2.5|3003 600n |13503| B2-01C | 21 
To| 150 500 3K| 5S | 3 1.8 30 科 | 3 8 6 B2-01C | 和 2 
10 | 150 |5|2.5 二 0.5 | 250z| 2.5 1.5h |400a| PR3-03A | 23 
To| 200 500 2k|1 5 15 1.8 30 生 | 3 8 6R| 8B2-010 | 24 
工 二 | 240 500 2k| 5 15 1.8 30zm| 3 8 6 B2-01C | 25 
Tam| 200 7 5 | 2.3 工 可 800 生 | 2.5| 1 路 2 1 B2-01C | 26 
10 5 | 2 1.5 1.5 | 400zm| 2 TI 由 2 1800a| 3B2-01C | 27 
15 引 | 0.5 0.8 | 800| 2 1 由 800am 六 B2-01C | 28 
10 5 | 2 .5 1.5 | 400 生 | 2 2 18008| 引 2-01C | 29 
10 | 150 | 3 |2.5 工 0.5 | 250z| 2.5 1.5h |400m| BE3-03A | 30 
10 11450 | 了 |2.5 1 0.5 | 250zm| 2.5 1.5h， |400a| RE3-03A | 31 
10 5 |2 .5 1.5 | 400z| 2 Th 中 2 |800a|j B2-01C | 32 
TI 科 | 200 7 3 | 2.5 工 2 800zm| 2.5| 工 由 2 1hj B2-01C | 33 
1 40 引 | 2 1.5 1.5 | 400ma| 2 了 中 2 |800a1 B2-01C | 34 
15 5 | 0.5 0.8 | 800 廿 | 2 800 人 B2-01C | 35 
1 征 | 300 300 2k|5 |3 2 30ta| 3 8h 6 B2-01C | 36 
工 志 | 400 300 2k|15 |3 2 30 刀 | 3 8 6 了 B2-01C 」37 
IT 了 | 350 8 引 | 工 1.2 工 400 科 | 2 |300n |2008a|1.5 |3008| B2-01C | 38 
工科 | 400 7 5 | 2.5 2 800 匡 | 2.5| 1 中 2 了 1 B2-01C | 39 
10 3 | 2 工 .5 1.5 | 400zm| 2 了 中 2 |800a1 B2-0IC | 40 
10 5 | 0.5 0.8 | 800 培 | 2 800 八 B2-01C 41 
10 引 | 2 1.5 1.5 |400 姻 | 2 Tu 中 2h |800al B2-0IC | 42 
10 5 |2 1.5 1.5 | 400z| 2 1 中 2 1800rj| B2-01C | 和 
1| 480 300 | 1.5k| S | 3 2 300 了 如 | 3 8 6 必 了 2-01C | 44 
1za| 500 7 5 | 2.5 工 2 800 世 | 2.5| 1 中 2 1 3B23-01C | 4 人 5 
10 5 | 2 1.5 1.5 1400 如 | 2 Tu 中 2 1800a| B2-01C | 46 
10 5 | 0.5 0.8 -| 800m| 2 8003 六 B2-01C | 47 
10 5 | 2 .5 1.5 | 400 如 | 2 1 中 2 |800a| 8B2-01C | 全 
10 5 | 0.5 0.8 |， 800 了 | 2 8000 从 B2-01C | 49 
1 0 300 1k|5 |3 2 30m| 3 8 6n| B2-0T1C | 5 
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有 5 面 


这 长 从 对 oo 人 人 mi 上 
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3 了 及 406 忆 


3 有 CC3G 
3 了 D 玫 46A 
3 加 习 46 也 
3 有 及 46C 
3 了 用 政 46 咏 


BE25 了 TD820 

E29 D869 

29 D870 
3 防 及 306 了 
3 了 及 306G 


3 也 了 玫 31AA 
3 了 有 31 也 
3D 及 51 
3D 及 51DD 
3D 及 SIT 卫 


3 也 及 5 
3 了 及 5STG 
3 也 有 306 和 人 
3 了 D 玉 306AA 
3D 玉 306B 


3 了 及 300 卫 
3D 必 306C 
3 了 民 306 避 
3 也 及 306 了 D 
3D 玉 306D 


3 也 及 300 卫 
3 了 D 玉 306 孔 
3D 扩 306 开 
3D 必 306 心 
3 了 玫 106A 


3D 玫 106 吕 
3 也 扩 200 人 
3 也 及 106 忆 
3 了 DRT106G 
3DR206B 


3 了 了 DR1060D 
3 了 及 106 吾 
3 也 有 106 马 
3DR206C 
3D 玉 106FE 


3 了 DT 及 206 电 
3 了 及 206 孔 
3 瑟 玫 206 开 
3 用 玉 50 上 和 
3D 玉 50 


5. 开 关 


5.5 砖 NPN 型 
特 征 最 | 最 | 热 | 和 集 电 航 | 集 记 弛 | 发 射 役 | 集 也 投 
大 
多 | 高 二 
让 -天极 |- 发射 设 | -过 极 
| 反 铅 截止 
岂 
频 内 演 | 温 阻 韦 穿 电压 | 击 俊 世上 让 | 直 穿 电压 包 流 
人 六 (Cap)C8BO | 六 (BR)CEO | 大 (BR) BO 
FFcg|l ic | 7cw Ti 2 | Tpg | 7cao | rc 
(2 《0) DDRIICA) VCA) 上 《上 ) (A) | 5CY) 
7.5 | 130| 二 .5 700| 3 包 | 5 10 锯 | 306 | 300 
7.5 | 1350 工 .5 800| 3 | 5 了 10 耳 | 300& | 300 
4 T75 8001500 1 7 30 世 
四 T50 800| 3 鱼 | 5 10 包 | 300 | 300 
3 TS0 800| 5 | 5 35 垃 | 1008 | 4100 
3 120 900| 5 | 5 5 志 | 100 | 100 
并 以 ]24 | 500| 10 TS0 700| 5 | 400| 5 | 6 | 500j| 100| 500 
了 这 工 2 500I| 3 了 50 900| 5 | 600| 5 | 6 |3S00hl lo00p| 3500 
工人 2 | 3500 中 | 5 了 30 1t00， Sm | 800 5 | 6 13500831004 500 
了 和 2 | 500 包 | 5 T53s9 1300| 5 包 | 800| 5 | 6 |500il 1005 500 
3M 10 4100 纪 | 3 150 2.5 |1500| 10 包 | 600| 10 和 | 5 1T 世 | 10 妈 | 500 
3 证 IJI0 | 100 媚 | 3.5 | 150| 2.5 11500| 10m | 600| 10m | 3 |200 包 108 500 
3M 10 100 缮 | 3 50 2.5 |1300| 10 和 | 600| 10 到 | 3 | 200 如 | 10 500 
3K 3 |11.75 3.3 | 150 工 .3 700| 3 | 8 工科 
3M 3 |1.73 3.3 | 150| 1.5 800| 3 了 | 8 二 血 
10 175| 工 .8 30| 5 如 | 3 3 如 
5M 10 75 1.8 50| 5 和 钮 | 5 5 也 
SM 10 175| 1.8 80| 5 鱼 | 3 弛 所 
SN 10 175 工 .8 110| 5 和 乌 | 3 5 地 
SM 10 175|  I.8 150| Sm | 3$ 5 地 
5M TI0 T75| 1.8 200| 5 镁 | 5 S 地 
5M 10 173| .8 250| 5 地 | 3S 3 地 
535M 5 呀 .75 3.3 | 150 工 .5 400| 3 钮 | 8 工 也 
3SM 5 |1.75 3.3 | 150 目光 400| 3 刀 | 5 二 地 工 垃 
SM 5 |.73 3.5 | 150 工 .5 450| 3 包 | 5 工 世 工 阻 
5M 3 |1.735 3.,3 | 150| 1.5 450| 3 也 | 8 工 也 
5M 5 六.75 3.5 | 150 1.5 500| 3m | 8 工 秋 
SM 3 |1.75 3.3 | 150| 1.5 300| 3 生 | 5 了 也 
5M 5 |1.735 3.5 | 15 工 .5 550| 3 | 5 了 匡 
5M 5 |L.75 3.5 | 450| 二 5 350 3 | 8 工 刀 
5M 5 1.73 3.5 | 150| 1.3 600| 3 | 8 工地 
SM 5 |1.75 3.3 | 4150 工 .3 600| 3 绀 | 5 工 蕊 
5M 5 |1.73 3.5 | 150| 1.5 700| 3 姻 | 5 工 缮 
SM 3 |1.75 3.3 | 150| 1,5 800| 3 灵 | 5 工 志 
TI0M 5 |2.5 已 175| 了 30| 5 了 | 4 10 于 
10 区 5 |2.3 5 175| 2 50| 5Z | 4 10 鱼 
10M 3 |2.5 5 175| 了 30| 5 和 | 5 10 缮 
10M 5 |2,5 5 1T75| 2 80| 5 了 生 | 4 10 卫 
TI0M 3 |2.5 5 173| 2 80| 5za | 4 10 匡 
10M 5 |2.5 5 175| 2 100| 5 昏 | 5 10 联 
TI0M 5 |2.5 5 175| 2 110| Sm | 4 1410 型 
10M 5 |2.5 5 175| 2 110| 5 王 | 4 IT0 媒 
10M 5 |2.5 5 175| 2 ]150| S 也 | 4 10 坦 
TI0M 5 12.5 5 175| 2 150| 5 组 | 5 了 10 也 
TI0M 2 |2.5 5 175| 2 200| 5 妈 | 4 10 志 
IT0M 5 |2.5 :9 175| 2 200| 5 乌 | 5 10 刀 
10M 5 |2.3 5 173| 2 250| 5 纪 | 5 10 如 
了 0M 5 | 2.5 5 175| 2 300| 5 王 | 5 I0 于 
10M S 150 300| 3 也 .| 5 民 
10 对 5 150 350| 3z | 5 5 了 瑟 


集 电 家 蜡 流 前 总 
- 发 射 极 向 
放 大 
到 向 截止 压 
电 流 系 数 隆 
Tczo | rcz PP Fecpj ie 1 大 8ps | Frcps si 
.2 避 
《A) | (YY) min |max | (YA (CVD) (Y) 
10 5 | 2 .5 1.5 400Zza| 2 TH 中 2 18003 了 B2-01C 工 
T0 5 | 2 ,5 了 .5 400 志 | 2 Th 中 2 1300 工 了 B2-0TC 2 
于 it 妇 | 640 300 1000 5 | 3 2 30 卫 | 3 3 6 用 了 2-014 3 
10 5 | 2 工 .3 400za| 2 工 1 中 2h |1800 工 了 2-01C 4 
10 5 | 0.5 IT.5 800 刀 | 2 800 工 B2-01C 号 
7 本 1,5 800 锯 | 2 800 愤 了 2-0 工 它 6 
1TZ2| 300 7 30 | 10 1 1.5 工 .5 0.5 800 刀 | 2.5 3p |1900a 了 2-04C 7 
4 也 | 500 7 30 | 10 | 1.5 1.5 上 800 锯 | 2.5 3 |19003 B2-01C 8 
1 耳 | 500 7 30 | 10 | 1.5 工 .5 工 800 刀 | 2.5 3 只 1900 开 9 
工科 | 500 7 30 110 | 1.5 1.5 工 800| 2.5 3 良 1900 壮 卫 2-01C 10 
8 5 | 工 1.2 800 了 生 | 4 工具 了 2-01C 1 
8 5 | 0.5 41.5 800 卫 | 3 工具 了 2-01C 12 
8 30 5 | 工 1.5 800 耳 | 4 工 只 也 2-01C 13 
500k 4150 7 T00 5 | 工 .75 污浊 工 .2 500 生 | 2.5| 工 闪 中 工 .5 几 工具 B2-01C 半 | 14 
500i | 150 7 100 5 | 工 .75 二 1.2 500| 2.5| 工 上 中 T.5 愉 工具 了 2-01C 15 
5 妇 | 20 TI0 5 | 2.5 1.5 0.5 250 科 | 2.5| 1 1100 了 |1.5 |900a 了 2-01C 16 
5 匀 | 20 10 5 | 2.5 寺 ,5 0.5 250 垃 | 2.5| 1 1100a|11.5 |9003 了 2-01C 17 
5 也 | 20 10 5 | 2.5 本 0.5 250 了 型 | 2.5| 工具 1003a11.5 此 19002 B2-01C 8 
5 记 | 20 10 5 | 2.5 T,5 0.5 250 也 | 2.5| Tu HH00ai1.5 1900 工 B2-01C 19 
5 钮 | 20 10 3 | 2.5 1 .5 0.5 250 租 | 2.5| 工 1003|1.5 上 只 19003 B2-01C 20 
5 和 | 20 TI0 5 | 2.5 1.5 0.5 | 250 年 | 2.5| Th 100a1.5h 19000| B2-01C 21 
5 也 | 20 10 部 | 5 海 工 .5 0.5 250 圾 | 2.5| 工具 1003|11.5 有 900 3 了 2-01C 22 
500 只 | 150 7 100 5 | 1.75 IT.5 半 汉 500 血 | 2.5| 1 中 工 .5 疙 工具 瑟 2-0TC 关 | 23 
500 了 | 150 池 120 5 | 1.75 工 .5 工 .2 5300 妞 | 2.5 工 .5 其 工具 也 2-01C 24 
500 六 | 150 了 1T20 5 | 1.75 1.5 二, 500 志 | 2.5 工 .3 上 工 几 了 2-01C 25 
500RA| 150 7 -00 5 | 1.75 了 .5 1 S00 生 | 2.5| 1 中 工 .与 共 王 具 B2-01C 亲 | 26 
500 | 150 7 100 5 | 工 .75 于 .5 1.2 500 如 | 2.5| 工 8 中 工 -5 共 工具 了 2-01C 兰 | 27 
500jh | 150 党 120 5 | 1.75 于 工 .2 3500 生 | 2.5 荆 .号 愉 工 上 B2-01C 28 
500 | 150 7 120 号 | 半 75 工 ,5 于 人 300 刀 | 2.5 芋 .5 上 及 工 必 了 2-81C 29 
500 | 150 7 100 5 | 1.75 了 .5 了 :2 500 匀 | 2.5| 工 上 中 .5 及 工 必 了 2-091C 半 | 30 
500 | 150 7 100 5 | .75 .5 工 .2 S500 生 | 2.5| Th 中 工 .5 必 工 几 也 2-01C 涯 | 31 
500N | 150 7 120 5 | 二 .73 工 .5 工 .2 S00 卫 | 2.5 工 .5 用 工 岂 也 2-01C 32 
500 | 150 7 120 5 | 二 .95 下 工 .2 500 了 | 2.5 二 .5 用 了 上 了 2-01C 33 
S00 | 450 7 T21 吕 | 届 .了 9 T.5 IT.2 500 了 | 2.5 工 .5 及 工具 也 2-01C 34 
工 所 | 20 10 100 3 | 人 .9 .2 0 ,5 250 妞 | 2.5|500 中 200 皇 11360032 B2-01C 35 
工 刀 | 20 10 100 下 涉 : 冯 0,5 250 刀 | 2.5|5003 由 200 卫 |1300 皇 了 2-041C 30 
工 如 | 2 10 100 5 | 2.5 于 : 交 0.5 250 刀 | 2.5|1600m 中 2.2 纪 300 2 召 2-01C 37 
工 志 | 20 10 TI00 了 二 2 0 .5 230 了 ma| 2.5|1500 了 中 2003 |30903 了 2-01C 38 
1 | 20 TI 100 3 | .2 0.5 250 世 | 2.5|15003 中 2 有 300 世 B2-0TC 39 
mm| 2 TI0 100 有 乱入 ,2 [0.5 2350 开 | 2.5|600 员 2.2 乡 3 了 2-01C 40 
和 | 2 10 100 3 | 2.5 工 , 了 0.5 250 雪 | 2.5|5003 中 2h 1300 3 也 2-01 心 4 
1 了 | 了 0 100 3 | 2.5 .2 0,5 250 了 | 2.5|500 皇 中 2i |380 愤 了 且 2-01C 
工 志 | 20 10 T00 3 | 2.5 二 0,.5 250 和 | 2.5|5003 小 2 13003 吾 2-f01C 43 
如 | 20 10 100 二 二 0.5 250 了 | 2.516003 中 2.2 肌 3 了 2-01C 44 
1 | 20 10 100 3 | 2.5 汪 - 作 0.5 250 也 | 2.5|5002 中 2.21 1400 愤 百 2-01C 45 
1 和 | 20 10 100 号 省 沈 晤 了 .2 0.5 250 志 | 2.5|6003 中 2.4 电 3 已 了 2-01C 46 
工科 | 20 10 100 | .2 旭 .5 250 了 | 2.5|6002 中 2.4 上 巡 具 了 2- 47 
1 所 | 30 了 人 100 号 2 了 .2 0,.5 250 生 | 2.5|600 衬 中 2.4 比 千 上 孔 2-01 PC 巡 
工 王 | 00 T0 10 | 之 工 500 卫 | 2.5|8002 中 |2003 3 遇 工具 2-01C 49 
了 如， 4100 10 10 | 2 工 500 了 | 2.5|8008 12003| 3 荆 世 也 2-01C 人 中 


热 | 集 电 被 
序 型 
- 基 极 
案 阻 击 穿 电压 
se 矿 CBR)CBO 
有 本 
本 吉 Feg | Tc | rc Th Aa 7cg 
(V) | CA CA oo VD CA) 
La 一 - 一 -一 
1| 3DKS0C 50 | 10M S | 150 
2| 3DKS0D 50 | 10M S | 150 
3| 3DK50 瑟 50 | 10M 5 | 150 
4| 3DKS50E 50 1 10M 5 | 150 
5| 3BDK50G 50 | I0M 5 1 4150 
6| 3DK12A 50 |1M | 5 |45 5 |1475| 2.1 
7| 3DKI2A4 | 5 |15M| 5 415 5 |34175| 2.1 
8| 3 了 D 玉 12A 3 15M| 5115 5 134135| 2.1 
9| 3D 玉 12A 50 |1M | 5 141.5 5 | 414175| 2.4 
10| 3D 开 12A 50 | 45M 1.5m| 引 
11 3DK123 50 | 15M 1.5z| 5 
1 人 | 3DKI2B | 5 MI 5 15 15 13175| 2.1 
13| 3DK123B s0 115M | 5 |34.5 5 |3475 2.1 
14| 3D 玖 12 昌 50 | 1M | 5 11.5 5 |317 引 2.1 
15| 3DK123 50 |1M| 于 1415 引 | 3415| 2.4 
16| 3DK120 5 45M | SS 115 1 5 | 2.4 
他 | 3DK12C 5 |15M | 5 |1.5 5 |3435| 2.1 
18| 3DKI12C 50 |15M 1 5 11.5 5 |3475| 2.1 
3D 玫 12C 50 |41M| 5 |14.5 5 | 173| 2.4 
叫 3D 尽 12C 50 | 15M T.5m| 5 
2 人 3DK12D 50 | 15M 1.5m| 5 | 
22| 3DK12D 5 | 1M TS | 1.5 引 |475| 2.1 
3DKT2D 50 15M| 5 |115 | 5 14175| 2.1 
4| 3DK12D 50 | MI SS1415 | 5 15 2.1 
3DRK12D | 50 1315M| 5 |1415 1 5 (3175| 24 1 
6| 3DK12E 50 |4M 5 |115 5 |417 引 2.1 
3D 习 12 互 50 |15M | 5 11.5 5 1475| 2.1 
8| 3DKR12E 50 | 1M | 5 14.5 5 15 21 1 
3DK12E 150 11M1 5 |45 5 |15| 2.4 1 
30| 3D 必 12 已 5 15 取 1.5m| 5 
31| 3DK12R 引 | 开 5 115 | 5 145 2.1 
32| 3DK12B 50 | 1M | 5 |415 5 1175 引 2.1 | 
33| 3DPKT2F 450 45M | 5 |1.5 SS 145 21 | 
3 3DKI06A | 50 |1M | 24 |500m| 5 |175 2.1 | 
35| 3D 下 106BB 350 24 |500m|l| 5 |3475 2 
36| 3DK106C | 50 16M 1 24 |500ml 5 173 2 
87| 3DKI06G 1 50 16M | 条 |500ml 5 |13175| 2 
3DKI06D | 50 | 1M1| 24 |500ml 5 |15 2 | 
9| 3DK106 瑟 | 50 |316M ，24 1500ml 3 14175| 2 
0 3DK106E | 50 |46M | 24 1500m| 5 |175| 2 | 
3DRK106E s0 |16M | 24 |500ml 5 |15| 2  : 
3D 玫 106 了 5 | 1M | 24 1500ml 5 |175 2 | 
3DKET0NRE | 50 |20M 5 2 |1340| 2 220| 5 血 
3DK60A | 50 120M | 24 1500m| 5 |34175| 2 
DRK606A | 53 120M | 324 1500ml 3 | 415| 2 
1 浊 
D 玫 606A 50 120 了 | 325 |500ml ss | 4 2 1 
DK606B | 50 |20M | 24 |500m| 5 13175| 2 
DRK606B | 5 |20M1 1 24 |500m| 5 14175| 2 
DK606B | 30 |20M | 35 |500ml 5 13475| 2 
了 DRK606C | 50 | 25 | 500m| 5 2 
汪 | 


5 开 闫 
5.5 硅 NPN 型 
集 电 极 | 发 庙 极 集 电 裤 
. - 基 极 
-发射 极 ~ 基 极 
反 亲 截止 
击 穿 电压 | 赴 穿 电压 电 流 
广 (gg)CEO 矿 (BR) BBO 人 
站 Tpa | 7cao | ca 
(Vi (A) KKVJ CA) | CA) CCV) 
400| 3 位 | S 5 地 
450| 3 了 1 5 1 引 细 
500， 3 卫 5 忠志 
S50| 3 | 5 | 5 
600| 3 | 5 3 世 
30| 10m 1 4 ;10aa 
30 10 和 4 1140m | | 
30| 10z | 4 | 划 血 
30| 410 了 | 4 10 氏 
30| 10 了 ma | 4 | 10 
50 10zE ， 4 | 10m | 
350| 10 了 im | 4 了 10 所 
50| 10ia | 4 | 10m 
50| 10 科 | 4 | 10 血 
50 10m | 4) 10m| 
70| 10 血 | 4 | 10 血 
70| 10m | 4 | 划 血 
70| 10 血 | 胡 10 锯 
70| 10 如 |， 4 | 1I0m 
70 1I0m 4 TU 也 
f100| 10 如 | 4 T0 姻 
100| 40 刀 | 4 IT0 红 
100 10m 4 10zm | 
100: 10 刀 4 ;10 细 | | 
100| 10m | 4 | 10m 
120| 10 科 | 4 | 10 卫 
1J20 10m 4 ;140m| 
120, 10m 4 1 10m | 
120| 10 了 | 4 1T0zm | 
120| 10 也 | 4 I0 媚 
140| 10 和 | 4 | 40 和 
140 10 妈 :4 | 10mm 
140| 10zm | 4 | 40 
30| 5 锯 | 4 110 了 
50| Sm | 4 | 410 
80 5ma14 110m | 4 
80，， 5m | 4 | 10 
140| 5 | 4 | 10 
130 5 乌 | 4 10 弓 
4150 5 | 4 ，10 
上 
200 5m 4 闪 
200| 5m | 4 | 2 
200| 5 垃 | 5 3 印 二 纪 20 
200| 5m | 6 ， 5 
200 Sm 16 1， 5am| 
200 5m | 6 | 5 
25 叶 5ma | 6 | 5m 
250| 5am | 6 | Sm 
250， 与 世 人 | 5 志 1 
0 6 师 | 


极 


As 


功率 开关 三 极 管 


集 电极 中 流 
外 
- 发 射 极 
放 大 
反 向 截止 
电 流 系 数 压 降 亲 疗 闻 间 
Zepo | 大 ce PP 大 czl Te | gs | rcgs 了 | 如 如 刀 和 
(A)》 |(V) min | max |(V)| (A) | 〈V) (V) | (和 ) 品 《3s) |(s)| (s) |(s) 
TI 如 | 100 | 10 10 | 2 工 500 科 | 2.5|800n 1200a | 3R 工 攻 B2-01C 
tm 100 | 40 10 | 2 1 500 刀 | 2.5|800na |200a1 3 工具 B2-01C 
TIm| 1T100 1 10 10 | 2 工 500 和 | 2.5|800na jj200a1 3 工具 B2-01C 
I 了 | 100 | 10 10 | 2 了 500 和 | 2.5|800n 1200a ;3h 工 有 B2-01C 
1ama| 100 | 40 10 | ?2 上 500 刀 | 2.5|800a 12003| 3 1 工作 B2-01C 
15 2 | 2.5 0.4 | 500 到 | 2.5|300 人 中 5002a 人 C3-02C 
15 2 | 2.5 0.4 | 500i| 2.5|300n 由 5003 人 B2-01C 
15 2 | 2.5 0.4 | 500m| 2.5|300n 小 ,300 人 B2-01B 
10 2 | 2.5 1.2 | 800 刀 | 5 |300n 由 5003 人 了 2-041C 
0.1R| 201 20 2 | 2.5 实 1.2 5m|300n 由 500a DB2-031C 
0.1h 20 | 20 2 | 2.5 细 1.2 5 钮 |300a 中 500 世 卫 2-01C 
15 2 12.5 0.4 | 500m| 2.5|300a 中 | 500 na 人 C3-02C 
15 2 | 2.5 0.4 | 500 和 | 2.5|3003a 由 5003a 人 B2-01C 
15 么 外 立 汪 0.4 | 500m| 2.5|300a 由 500a 八 B2-01B 
10 2 | 2.5 1.2 | 800a|5 |300n 中 5s00a 人 B2-01C 
15 2 | 2.5 0.4 | 500z| 2.5|300n 由 5003 从 C3-02C 
15 如 2.8 0.4 | 500z| 2.5|3008a 中 S00an 人 B2-01C 
15 2 | 2.5 0.4 | 500m| 2.5|300a 由 500m 人 了 2-01 
10 2 | 2.5 1.2 | 800m|5 |300a 中 500a 人 B2-01C 
0.1h| 20| 20 2 | 2.5 缮 1.2 5 位 |3000a 由 500 B2-01C 
0.1h|l 20| 20 2 | 2.5m 1.2 5a|3003 中 3500a B2-01C 
15 2 | 2.5 0.4 | 500 刀 | 2.5|300a 中 5003a 人 C3-02C 
15 世 |. 信 3 0.4 | 500za| 2.5|300ma 由 500a 从 B2-01C 
15 2 1 全 5 0.4 | 500 刀 | 2,.5|300a 中 500a 八 B2-01B 
10 2 | 2.5 1.2 | 800m|5 |300a 小 500m 人 B2-01C 
15 2 | 2.5 0.4 | 500m| 2.5|300a 由 50032 人 C3-02C 
15 2 | 2.5 0.4 | 500m| 2.5|300n 炎 5000 人 | B2-01C 
15 2 | 2.5 0.4 | 500 生 | 2.513003 中 5008 人 B2-01 且 
10 2 | 2.5 1.2 | 800 如 | 5 |300n 由 5003 人 B2-041C 
0.1r| 20| 20 2 | 2.5z 1 5|3002 由 500a | 了 B2-01C 
全 2 | 2.5 ft.4 | 500 刀 | 2.5|300a 由 5003 人 C3-02C 
15 2 | 2.5 f.4 | 500| 2.5|300 中 3500 人 了 2-0410 
15 2 | 2.5 0.4 | 500 姻 | 2.5|3003a 中 ! 500am 人 了 B2-01 甩 
10 3 | 2.5 了 远 0.5 | 250 刀 | 2.5|300a 由 600a 1150a 了 2-01C 
10 3 | 2.5 1.2 4.5 | 250| 2.5|300n 中 6003 1150 了 B2-01C 
10 3 | 2.5 1.2 0.5 | 250a| 2.5|3003 中 600a 1150m B2-01C 
10 3 | 二 12 0.5 | 250tn| 2.5|3000 由 6003ma 1150aa B2-01C 
10 3 | 2.5 1.2 0.5 | 250o| 2.5|300a 小 600a 1150z B2-01C 
10 3 | 2.5 下 汉 0.5 | 250 刀 | 2. 引 3003a 由 6003 |150 工 如 2-01C 
10 3 | 2.5 和 0.5 | 250@| 2.5|300a 由 6002a |150m B2-01C 
10 本 |:22.5 1.2 0.5 | 250 姻 | 2.5|300m 中 600a |11503 B2-01C 
10 3 | 2.5 和 人 0.5 | 250m| 3.5|300a 中 600 了 3 1150 了 B2-01C 
20 130 | 5 | 2.5 三 0.5 | 250 廿 | 2.5|5002a |200a 16002 30038 |B2-01C ,C3- 
10 了 | 六 光 T.5 0.5 | 500zma| 2.5| IT 中 1.5 |800m14 B2-01C 
10 3. 1225 1.5 0.5 | 500m| 2.5 工具 中 | 1.5R |800m | C3-02C 
10 3 | 2.5 1.5 0.5 | 500m| 2.5 | 1H.5h |800a B2-01C 
10 3 12.5 T,5 0.5 | 500 双 | 2.5| Th ?| 1.5 1800a B2-01C 
10 3 | 2.5 1.5 0.5 | 500 如 | 2.5| 1 中 1.5j |800al C3-02C 
1 3 12.5 TI.5 0.5 | 500 雪 | 2.5 | 18i15R |800a B2-01C 
10 3 | 2.5 ,5 0.5 1500m| 2.5 和 800a B2-01C 


GO 人 Ci 


10 


41 
42| 
02C|43 
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5。 开 关 
5.5 硅 NPN 型 
最 集 电 要 | 集 蝶 极 发 射 扔 电极 
序 型 大 
革 - 基 裤 
圾 - 基 极 - 发 射 极 -~ 惹 极 s 
反问 截止 
功 
率 击 察 电压 | 击 穿 电 压 | 者 穿 电压 济 
六 (BR)CBO | 矿 CBR)CEO | 矿 CBR)RBO 人 
加 Pei| 万 |Frcgl Te | rcew Tri Ra 这 5 7 广 ca 
( 玖 ) | (Hz) 0 (A) | (A) | (7)| (A) VIA | CA) (Y) 
| 
1 | 3D 攻 606C 50 |20M | 23241500ml 5 14 中 2 300| 5m| 6 | 5 
| 2 | 3D 区 606C 50 |20M |24|500m|l 5 |3175| 2 300| Sm| 6 | 5 
3 | 3DK606D 50 |20M |24|500m| 5 1775 引 2 350| Sm| 6 | Sm 
4 | 3 攻 606 了 50 | 20M |24」500ml s 1475 2 35 吕 5 和 | 6 | 5 全 
3 | 3D 玫 606D 50 | 20M |25| 3500m| 5 | 717 引 3 350| Sm| 6 | 5 
6 | 3DK206G 50 | 20M|5| 2 |15 1340 2 360| 5m | 350| sa 5 | 5ma| tm| 20 
1 7 | 3PK606 互 50 |20M 1 25|500ml 5 115 2 1 400| Sm| 6 | 5 
8 | 3DK606G 50 | 20M |25| 1500ml 5 11347985 2 400| 5 6 | 5 
9 | 3BPR606 开 50 |20M | 241500m| 5 |347 引 3? 400| Sma| 6 | 5 
10 | 3P 玉 606 互 50 | 20M | 241500m| 5 | 4 2 400| 5 了 姻 5 茵 
打 | 3DK606F sS |20M |24|500ml 5 145 2 450| 5 6 | 5 
12 | 3DK606F 50 | 20M 1241500m| 5 1415 2 450| 5m| 6 | 5m 
13 | 3D K606F 50 | 20M 125 1500m| 5 |475 2 450| Sam| 6 | 5 了 
14 | 3D 改 606 百 50 |20M |1251500m| 5 | 175| 2 450| 5 血 | 6 | 5 
15 | 3DK606 了 50 | 20M |235|50om| S 1125 引 2 500| 5 和 | 6 | 5 了 
16 | 3DK406F 50 |20M|5| 2 |15 140 4145 700| sm | 600| 5mal 5 | 5m | 1ma| 20 
417 | 3D 玉 306G 50 |20M| 5 2 15 |140| 415 |800| Sma |800 5al5 | 5n | tm | 20 
18 | 3DR223SA 一 D| 60 1 | 5450 2.08| 60| Ima| 60| Sm 5 | Sm| fm | 42 
19 | D1073 的 4 300| sm | 250| 5 7 | im lotm | 300 
20 | D31072 6 5 450| 5m | 450| 5 7 | 1m 
21 | 3DK08A 60 | 13M 15415 | 7.5|175| 1.8 40| 20zm| 4 | 20 了 
22 | 3DK08A 60 | 15M | 5|15 | 7.5|4175| 1.8 40| 20i| 4 | 20m 
23 | 3 了 K08B 60 |1M | 5| 15 | 7.35|417 引 1.8 60| 20m| 4 | 20m 
24 | 3 必 08B 60 |15M | 5|15 | 7.51|3175| 1.8 60| 20m| 4 | 20m 
25 | 3 了 六 03C 60 |15M 15|415 | 7.5|3175 1.8 80| 20 如 | 4 | 20 和 
26 | 3DK08C 60 | 15M 11511415 | 7.5|14175 1.8 80| 20 和 | 4 | 20 据 
27 | 3D 玫 08D 60 | 15M | 511.5 | 7.5 115 1.8 100| 20m| 4 | 20m 
28 | 3DK08D 60 |15M | 5|15sS | 7.5|117 引 开 8 100| 20 和 | 4 | 20 如 
29 | 3D 必 08E 6 |15M | 5S5|115 | 7.5|3473 1.8 120| 20z| 4 | 20am 
30 | 3D 人 08E 60 | 35M | 5115 | 7.5|25| 8 120| 20a| 4 | 20m 
31 | 3 了 TD 攻 08F 60 | 15M | 5|1415 | 7.5|1475| 18 140| 20mm| 4 | 20m 
32 | 3 了 下 08F 60 | 415M | 引 | 1 7.5 | 175 工 8 140| 20za| 4 | 20t 
33 | 情 下 207A 75 7.5 | 175 | 50| 500& | 7 | 30m 
34 | 下 息 207 卫 75 ; 7.5 | 175 100| 5008 | 7 | 39ma 
35 | 已 区 207C 75 7.5 | 175 150| 500a | 7 | 38zm 
36 | 卫 玫 207 了 75 7.5 | 175 200| 500p | 7 | 30 孟 
37 | 下 玫 207 五 75 7.5 | 1751 250| 500 呈 | 7 | 30 
38 | 下 下 207 耻 75 1 7.5 | 475 300| 500u | 7 | 30tm 
39 | 下 买 307A 75 | 7.5 | 175 400| 500p | 7 | 30ma 
| 4 E 焉 307 卫 了 7 | 175 500| 500n| 7 | 30 人 
4 | 已 区 307C 75 6 134575i 600| 5005 | 7 | 230 
42 | 玫 307D 73 6 |1475 700| 509 | 7 | 36mm 
43 | 下 改 307 敢 75 6 | 175 800| 5004| 7 | 38am 
44 | 3D 必 307 吾 7 | 3M | 5 25 15 1418 1 700| 3 姻 | 8 | 2 季 
| 3 也 改 307G 75 | 3M | 5S5|125 |5 1350 1 800| 3m| 8 | 2? 
46 | 3 也 到 13005 75 | 4M | 10|500ml 8 |3150| 1.67 |700| 10m |300| ioml 9 | 10m | tm | 700 
4| MJEf3tog | 75 | 4M |1014500m|l 8 | 4150 600 400 9 
48 | 3DK307A 75 | 5M | 5S51235 115 1340| 1 400 血 | 8 | 2 了 
49 | 3DRK307B 75 | 5M 5135 15 179 1 450| Sa| 8 | 2 
[本 3 必 307C 5 | 5M | 5|25 | 5 150| 1 500| 3 障 | 8 | 2 所 
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极 


功率 开关 三极管 
集 电极 电 存 
外 序 
- 发 射 极 贮 
放 
反 向 截止 时 
电 流 系 间 
| 
cgo1 太 ccP PP 75 | 7c 所 太 
IE 形 导 
(A) | kV) | mi max |KT)| (A》 (&A) |(A) (s | (s) 
工 志 1T00 1I0 3 2.5 .5 0.5 500 匡 |2.5 工 .5 上 疙 -01C 工 : 
工 班 100 10 3 2.5 .5 0.5 500 全 |2.5 .5 也 -02C 此 
了 也 100 10 3 2.5 1.5 | 0.5 | 500mi2.5 1.5 上 -01C 3 
工 也 100 10 3 2.5 .5 10.5 500 色 |2 5 了 .3 上 C3-02C 科 
了 人 垃 100 10 3 2.5 工 ,5 0.5 S00 血 |2.5 工具 1.S 世 B2-0LC 中 
2 组 20 20 5 2.5 1.2 0.5 250 垢 |2.5 2003 1600 了 B2-01C，C3-02C| 6 
1 芭 100 10 3 2.5 1.5 | 0.5 560m|2.5 工具 |1.5 让 B2-01 7 
1 血 100 1 0 3 2.5 工 ,5 0.5 5800|2.5 工 攻 | 上 .5 此 了 B2-01C 8 
了 ma 100 10 3 2.5 1.5 |0.5 | 560 旭 |2.5 1.5 具 B2-01C 9 3 
工 位 100 10 3 2.5 1.5 | 0.5 | 500 刀 |2.5 工 .5 C3-02C 10 
工 垢 100 10 3 2.5 了 .了 0.5 500 纪 |2.5 芋 . 与 贞 1C 了 
1 100 10 3 2 1.5 | .0.5 | 500aa|2.5 了 .3 3-02C 了 2 
1 mm 100 10 3 2.5 1.5 | .0.5 | 500 刀 |2.5 工 几 | 有 B2-01C 13 
1 芭 100 T10 3 2.5 1.5 | 0.5 |500m 2.5 工具 |1.5E 0LC 了 
了 了 王 100 10 3 2.5 T,5 自 .5 3S00 志 12.5 工作 | 工 .3 此 了 2-01C 了 5 
2 20 20 引 2.5 1.2 | 0.5 | 250m|2.5 200a |6003 B2-01C，C3-01C| 46 
2 ma 20 20 5 2.5 1.2 | 0.5 | 250 生 |2.5 200a 16003 ，C3-02C| 17 
2 42 | 4100 2 | 5 工 0.15 | 500 和 | 500 | 3 中 3-03 友 18 
区 了 2 ,2 工 .5 410 了 王 | 氏 15 几 F3-03 信 19 
500 工 ， 3 12 人 FEF3-03A 20 
1 15 5 | 0,5 了 14 35003 人 C3-02 卫 21 
15 5 4 0.5 1 4 5003 从 B2-01C 22 
二 5 3 44 0.5 了 |4 5003 人 C3-82 了 23 
15 3S 4 0.5 1 14 500a 人 B2-01C 24 
15 5 4 0.5 1 14 5003 从 3-02DD 23 
并 5 了 0.5 |4 5S003 从 B2-01C 26 
TS 5 4 0.5 于 |4 5003 人 C3-02 瑟 27 
3 5 4 0.5 1 4 5003 人 B2-01C 28 
了 5 5 了 4 .5 工 4 50032 人 3-02 甩 29 
5 5 玫 0.5 T |4 500 人 了 2-01C 30 
了 5 5 4 0.5 T 14 SO003 人 3-02D 31 
1 弛 4 0.5 1 4 S00a 从 EB2-01C 2 
工 坦 40 300 | 10K 15 S 2 50t|13 8 忆 6 岂 B2-01C 33 
工 志 80| 3001410k 15 所 2 50 刀 13 吕 愉 各 县 2-01C 34 
荆 扫 120 500 | 50k | 5 5 2 50 刀 |S 号 内 6 几 B2-01C 35 
工 租 I50 500 3 | 5 号 2 S0 世 |3 8 几 6 上 了 2-01C 36 
工 切 200 | 50| 2k |5 5 2 S0 血 |5 8 6 瑟 2-01C 37 
1m 240 | 5s560 | 285 |5 5 2 50m|5 8 6R| 8B2-01C 38 
Ta 300 | 300 | 2 15 S 2.2 | 8 加 弓 15 8 6 甩 2-01C 39 
工 招 400 | 30 2 | 5 5 2.2 | 50am|5 8 避 愉 nofeC 40 
工 代 480 | 3n0 11.5K | 5 引 2.2 | 50om|5 8 6 3B2-01C 41 
工程 550 | 300| 418 |5 5 2.2 | 50aa|5 8 6R| 82-01C 42 
了 和 640 | 53500115 | 5 2.2 | 50nma|5 8 6 B2-01C 43 
工 细 150 7 | 10015 2.5 1.2 | 750 细 |3.75 1.5 电 TB2-01C 羊 | 44 
工 耳 T50 7 5 2.5 二 750t|3.75 .S 用 工具 呈 2-01G 半 45 
工 但 400 细 0 5 工 0.5 | 200|1 1003 | 间 下 3-03 入 46 
于 号 业 0.5 200 志 | 钳 F3-01 太 47 } 
工人 130 7 5 2.5 1.2 | 750 生 |3.75 1.5 且 B2-01C 半 | 48 
工 150 7 5 2.5 1.2 | 750 如 |3.75 了 .5 有 B2-01C 尝 1 49 
二 作 和 7 5 人 二 .2 75f 世 |3.75 工 .5 疙 卫 2-01C 兰 ST 


一 
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5.5 夸 NPN 型 
最 特 
型 大 
新 
散 
功 


广 (8R) REBO 5 


可 Per Frcagl zc 羽 公 7 
(到 ) | (Hz (7 (AAA) (7 到 ) | 人 VY) (YA)1CA) CVD) 
3D307TD 75 5 了 5 2.5| 5 1T50|* 工 3550| 3 了 8 2 了 
3DK307 已 75 5M 已 2,.5| 5 4150| 工 600| 3 了 8 2 红 
3 也 玉 107A 75 10 王 5 5 7.5 | 175| 1.33 30| 5 卫 凡 IT0 所 
3DK32AA 75 10M 5 2 10 175| 工 .4 40| 20 苹 4 20 撕 
3 也 攻 32A 75 10 取 5 2 10 175| 工 .4 40| 20 血 四 20 王 
3 了 DRKI07 了 B 75 10 敌 和 7.5 | 175| 工 .33 50| 5 | 4 T0 和 
3DK207AA 75 TI0 信 5 5 7.5 | 175| 1.33 50| 5 全 5 IT0 卫 
3DK32B 75 10 玉 2 10 175| 工 .4 60| 20 普 作 20 匠 
3DK323B 75 10M 5 2 10 1735| 工 .4 60| 20 刀 妈 20 红 
3 了 长 32C 75 T0M S 2 10 175| 工 .4 80| 20 王 | 4 20 荆 
3 了 D 玫 320C 75 IT0M 5 2 工 0 1]175| .4 801 20 鱼 攻 | 20 纪 
3 了 D 及 107C 75 10M 5 5 7.5 | 175| 工 .33 80| 5 刀 | 4 10 了 王 
3 卫 开 107G 75 10M 中 3 7.3 | 175| 了 .33 80| 5 联 | 4 1T0 级 
3DR32D 73 10M 5 2 10 T75| 工 .4 100| 20 了 垩 和 20 垢 
3 了 必 32BD 75 10M S 2 0 175| 工 .4 100| 20mm | 4 20 卫 
3DK207 也 75 10M 5 5 7.5 | 175| 1.33 100| 5 5 10 也 
3DKT07D 75 10M 3 5 7.5 | 175| 1.33 1L0| 535 刀 | 4 工 [0 地 
3 了 DRKR107H 75 10M 5 5 7.5 | 175| 1.33 110| 5 纪 丰 10 也 
3 也 及 32 五 75 10M 5 2 J10 175| 1.4 120| 20m | 4 20 所 
3 卫 玫 32 羽 75 10M 9 2 TI0 175| 1 工 .4 120| 20 了 和 如 20 甸 
3 也 玉 32 下 75 10M 5 2 10 1]175| 1.4 140| 20 锯 | 4 120 组 
3 也 改 32 民 ?5 10M 5 2 T0 175| 1.4 T40| 20 王 四 20 玛 
3 用 及 107 也 75 TI0M 5 忆 7.5 | 175| 1.33 150| 3 | 4 10 珀 
3 了 用 207C 75 10M 9 3 7.5 | 175| 工 .33 了 50| 3 纪 5 10 鹉 
3 也 下 107 已 75 10M 局 5 7.5 | 175| 1 工 .33 200| 5 弛 才 10 组 
3 也 玉 207 也 73 10M 5 5 了 753 | 于 75 法 : 200| 5 也 5 10 耳 
3 了 下 207 忆 75 T0M S 5 7.5 | 175| 工 . 250| 5 二 | 5 1T0 人 和 
3 也 改 207 下 75 10M 号 5 7.5 | 1475| 工 . 300| 5 | 5 10 血 
6D1I0A-045 80 1T0 5 位 | 450| 5 王 工 阻 工 垂 600 
6D15A-045 80 工 5 5 | 450| Sm | 7 了 也 荆 握 600 
了 190 80 8 5 垃 | 450| 5m | 7 工 生 
了 375 80 15 5 缮 | 450| 5 7 工 志 
3 也 开 59。 8 SM | 10 下 8 150 400 5 
也 下 56 80 SM | 10 于 8 150 400 3 工 纪 700 
3DD3089 80 18M 1 10 0.6| 7 150 1 志 | 500| 5 弓 | 7 Im | 10h 500 
3DKT10AL1 100 5 了 75 301 10 钙 5 1 20 扎 
3DK78-100A | 200 T5 175 也 垃 30| 5 钙 9 工 世 
3DKTI0A2 100 15 IT75 50| 10 茵 5 20 如 
3 了 DR108B 00 13 175 50| 40 据 4 20 拍 
3 了 DK108B 00 5 175 50| 10 血 在 20 切 
3 及 玉 78-100B | 400 5 175 呈 志 50| 5 地 5 工 刀 
下 民 208A 100 10 175 501500 只 了 7 30 弓 
3DK108B IT0 415 4175 50| 10 姻 4 | 20 弓 
3DRKRT108B 100 5 了 T75 50| 10 细 胡 20 志 
3DK226A 一 DI| 100 5 1T50 工务 60| 5m | 5 3 工 吉 42 
3DK10A3 160 工 5 T75 80| 10 细 5 20 纪 
3 了 玫 108C 100 工 5 175 80| 10 卫 4 | 20 锯 
3D 玫 1I08C T00 工 5 了 175 80| 10 锯 4 | 20 弓 
3 了 及 108G 了 00 135 175 80| 10 卫 4 | 20 卫 
3 了 及 108G 100 15 793 80| 10 癸 4 | 20 人 地 


下 -1384 


1 如 
工匠 
工 工 


工 志 
工 诅 


(A) 


Tczo | cg 
(Y) 


150 
150 
20 


20 
20 


世 熙 


PP 


疏 


六 cgs 
(Y) 


六 BES 
(VD) 


cg Tc 
taX |(VY)| (A)》 
100 | 3S$ 2.5 
100 | 5 2.5 
100 | 3 5 
S 5 
8 5 
1001 3| 5 
100 5 芝 
5 5 
S| 5 
瑟 5 
5 5 
100 1 3 5 
TI00 3 3 
吕 5 
5 5 
100 | 5 5 
100 | 3 
TI00 3 5 
5 5 
5 了 
5 3 
5 邓 
100 3 S 
100」 3 5 
100 5 5 
100 5 3 
100 5 3 
1001 5|1 5 
5 0 
5 | 和 
5 5 
5 | 13 
10 于 
10 下 
20 | 5 2.4 
10 3 
3 汪 
10 5 
3 了 .5 
3 7.5 
弛 号 
10Kk| 5 7 
3 了 
3 7.5 
2 7,.5 
140 S 
妆 7.5 
3 7,5 
3 7.5 
3 7.5 


工 .5 .2 
二 .5 工 .2 
工 .3 0.7 
0.S 
0.5 
.3 人 .7 
工 .4 0.8 
0.5 
0.5 
0.5 
0,.35 
人 0.7 
1 .3 0.7 
4.5 
0.5 
1.4 0.8 
工 .3 0 7 
T.3 0.7 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
工 .3 0.7 
工 .4 0.8 
1.3 0.7 
工 .4 0.8 
工 .4 0.8 
工 .4 0.8 
2 2 
2 2 
工 
工 .2 工 
工 .5 0.5 
T.5 
.3 工 .之 
.5 
.4 0.7 
.4 凡 7 
.3 工 :2 
2 
.4 0.7 
工 .4 0.7 
和 .2 
工 .5 
工 .4 .7 
了 .4 0.7 
工 .4 0.7 
.4 0.7 


芋 旨 
www wmwmu wm euurwo wm 


howh 上 户 卢 
上 ee 
hip 己 S bibim 


上 
ww] 
CQ Cn CRL CnL Len Cn LUTLL AR 


500 伍 |10 
500 符 |15 


上 上 
> 上 
“vv 已 cv vv UL “vi 


mn 


Cd GT LT 


人 

蕊 党 
5 
纪 总线 和 


《mL 
已 
5 


片上 关闭 刁 其 


CRL 

六 
CD 
台 总 片 癌 总 


2 


弓 闪 总 间 攻 


FE 
Ce 


大 
十 
瞩 辣 片 


工 00 拼 
00 鱼 


400 工 
100 和 


FS 
户 广 上 产 户 放 这 作 


下 区 


> 放 性 > 


ko tb im iv SS 


Fas Fa 
bo Cn hophM 人 人 ho im ho 广博 


ka | 


NOP 

区 全 

oo LAD he 上 > CD En E 
和 


va 
从 
和 


700 了 
700 3 
700 了 


形 叶 

(3)》 
工 上 | 吾 2-01C 羊 | 工 
Th B2-01C 半 | 2 
3003| B2-01C 3 
C3-02 了 D 4 
了 2-01C 5 
3002a | 了 2-01C 6 
3 8B2-01C | 7 
C3-02D 8 
也 2-01C 9 
C3-02DD 10 
了 2-01C 了 工 工 
300a| 了 B2-0LC 12 
3p| B2-01C | 13 
CC3-02D 4 
B2-01C 15 
3 了 2-01C 16 
300| B2-01C 17 
300a1 B2-01C 1T8 
C3-02D 419 
B2-01C 20 
423-02D 21 
了 2-01C 22 
3008a| B2-01C 23 
3 和 | 了 2-04C 24 
4002 | B2-0OLC 25 
4H| 8B2-01C | 26 
4 了 B2-01C 27 
43| 82-01C 28 
2 上 M601 29 
2 玉 M604 30 
T.5 只 | E3-04 怠 3I 
2 已 3-04 瑟 32 
E3-03A 33 
80031 FEF3-03AA 34 
1 世 | E3-04B 35 
300m1 C3-02D 36 
6003 | 了 B2-01C 37 
3003 | C3-02D 38 
300 荆 | B2-01C 39 
300t | C3-02D 490 
6003 | 了 2-01C 4 
8 有 | 了 2-01C 42 
300t | C3-02D 43 
30038 | 了 2-01C 44 
Ti B2-01C | 45 
3004 | C3-02D 46 
300mn1 B2-01C 47 
300nma | C3-02D 48 
300 芋 | B2-01C 49 
30032 | CQ3-82D 50 


5。 开 关 


5.5 硅 NPN 型 
站 
最 科 征 最 最 热 集 电极 集 电极 发 身 级 
} 序 型 大 大 
上 耗 多 ] 苛 
散 许 汪 -~ 基 要 - 发射 极 - 基 # 极 
其 电 | 一 
率 频 率 流 温 阻 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 埋 穿 电压 
| 下 扩 (BR)CBO 矿 CBR)CEO 产 (BR) BEBO ER 
1 必 Per | 万 |Frepglrclrca nd 8 六 en TEp |7cao | 了 ca 
| (W) | CHz) | CY) AI CA DCCAW) VCA VD CA VS (0A) | CY) 
1 | 3DK78-100C | 4100 15 |175 站 工 150| Smma 对 | 1m 
| 2 | 3DK108G 100 415 |475| 1 4 | 20m 
1 3 |3DK108G 100 15 |175| 1 4 | 20m 
1 4 |3DK108C 100 15 1175| 1 4 | 20 
15 |3DK108C 100 15 |1175| 1 4 | 30 
| 6 区 208 阳 100 10 |4175 7 | 30m 
17 |13DK108D 100 15 |17 引 1 相 | 20m 
| 8 |3DK108D 100 45 |31751 1 4 | 20ama 
9 | 3DK10A4 100 15 |175 于 | 20mm 
10 | 3 了 PK108DP 100 1 |175| 1 本 | 20 和 a 
11 13DK108D 100 1 175 1 4 | 20 卫 
| 12 | 3D 扩 78-100D | 100 1 |375| 1 于 | 1 
1 413 | 3DK108H 4100 15 14127535| 1 4 | 20 生 
14 | 3DK108H 100 415 |34175| 1 可 | 20 姻 
45 | 3DK108H 4100 1 |417 引 1 4 | 20m 
16 | 3DK3108H 100 1 |3175| 1 4| 20m 
17 | 3D 玫 108E 100 1 |1475] 1 4 | 20m 
18 | 3DK108 蕊 100 1 175 直 1 4 | 20m 
19 | 下 玉 208C 100 10 | 175 7 | 30 纪 
20 | 3DKI0A5 100 15 |175 S| 20m 
! 21 | 3DK108E 100 15 |3175| 1 4 | 20 血 
| 22 | 3D 玫 108 忆 100 15 |175| 1 4 | 20m 
1 23 | 3DK78-100E | 100 15 |1475| 1 引 | Ta 
24 | 3DKI1I0A6 100 15 | 175 了 | 20m 
| 25 | 3D 玫 108F 100 45 |11751 1 么 | 20om 
2613DK4108F 100 15 |475| 1 4 | 20 刀 
27 | 3D 开 108F 100 415 |375| 1 引 | 20nm 
28 | 3DK108E 了 15 1175| 1 5 | 20m 
29 | 下 区 208D 100 10 | 4175 7 | 30 和 m 
30 | 下 玫 208 瑟 109 10 | 175 7 | 30m 
| 31 | Di89 100 40 7 | fa 
， 32 | 3D 开 4084 100 15 |150| 0.75 4 | 10a | 5008| 300 
33 | 3D 玉 G5A 100 5 |450 5| 5am |200| 13100 
34 | 下 民 208 4100 10 |375 7 | 30m 
35 | 3DK408A 108 15 |141s0| 0.75 5 | 1I0 妈 | 500 | 300 
36 | 3 也 玫 408 台 100 ， 15 |150| 0.75 田 | 10 刀 | 5008| 300 
37 | FK308A 3400 10 |3175 7 | 30m 
38 | 3DK4081 100 1 |150| 0.75 4 | 1I0m |5s00p| 300 
59 |3DKG5B 108 5 | 4150 5 引 | sm |200p| 400 
40 | 3D 玉 208 100 25 |150| 1.25 10 | 10m 1m| 400 
41 13 万 玫 501 呈 一 下 | 100 20 |150| 1.25 引 | 5 1a| 315 
42 | BUTITLA 100 10 |4150| 1.25 11000 9 1 41000 
43 了 391 1T08 并 7 工 匡 
44 | 3DK408C 100 15 |4150| 0.75 4 | 10am | 500n| 300 
45|13DKG5C 100 5 | 150 5 | 5am | 200u| 100 
46 | 下 K308B 4109 10 |175 7 | 30 姻 
47 | 3DK408C 100 15 |150| 0.75 引 | 10m | 500pP| 300 
48 | 3DK408D 100 15 | 4501 0.75 5 | 40 | 5008 300 
49 | 3PDK408P 100 15 |150| 0.75 4 | 10m | 500n| 300 
s0 | 3DKGSD 100 5 |450 引 | Sm | 2007| 100， 


一 恒 
天 率 开 关 三 极 管 
集 电极 呢 流 前 爷 
- 发 射 极 、 向 
放 大 
反 向 截止 . 正 
也 尝 系 数 降 下 
了 TcEO | 和 CE FF 已 cpgl Tc | 六 ppgs | 天 cps 
(AAA (VY) mi | tmax VIA) 《Y ) 《V)》 
2 刀 20 15 5| 5 1.3 1.2 |500m| 5 工 上 中 2.5 | 600a| 82-01C | 工 
3 马 20 20 3 | 7.3 1.4 0.? | ?750 卫 | 7.5 引 500 工 300aj C3-02D | 2 
3 所 20 20 3 | 7.5 1.4 0.7 |750 色 | 7.5|5003 Th | 3008| 8B2-01C | 3 
3 了 20 20 3 | 7,5 .4 0.7 | 750m| 7.5|5002 1 |1300aj C3-02D | 4 
3 20 20 3 | 7.5 T.4 0.7 |750 如 | 7.515003 II |30041 B2-01C | 5 
工 mm 80 |306 11410513 7 2 70 匀 | 7 了 0 上 3 B2-01C | 6 
3 所 20 25 3 | 7.5 区 | 0.7 | 750m| 7. 引 500 1 | 300n0| C3-02D | 7 
3 生 20 20 3 | 7.5 工 .4 0.7 750oa| 7.5|500 卫 1 |3000| B2-01C | 8 
2 oa 2 和 410 40 1 5 1.5 1 |10 1300na 1410al12 | 300na| C3-02D | 9 
3 了 生 20 2 3 | 7.5 二 这 0.7 | 750m| 7.515002 由 700 世 3004| 了 2-01C | 140 
3 二 28 20 3 | 7.5 1.4 0.7 | 750 刀 | 7, 引 500a 由 7003 300a41 CC3-02D | 芋 
2 也 20 15 5 | 5 1.3 TI.2 | 500m| 5 工 睛 由 2.5 6083 2-010C 1 42 
3 匡 28 20 3| 7.5 .4 0.7 | 750m| 7.5|500a 中 700 300a| B2-018 | 33 
3 媚 20 2 3 7.5 1.4 0.7 | 750 和 锯 | 7.5|50030 中 700 了 30034| C3-02D | 1 
3 也 20 20 3 | 7.5 .4 0.7 | 750 卫 | 7.5|500a 1 |300a| C3-02D | 丘 
3 匡 20 2 3 | 7.5 1.4 0.7 | 750 生 | 7.5|5002 1 | 300a| 了 B2-01C 16 
3 印 20 28 31|1 7.5 1.4 0.7 | 750zm| 7.5|500a 1 |300al C3-02D | 17 
| 3 了 20 26 31 7.5 1.4 0.7 | 750 王 | 7.5|500 th |300a| 3B2-01IC | 18 
1 |120 1500 5SkK | 5 7 2 79ama| 7 10 内 8Sjh| B2-01C | 19 
2 20 18 10 | 5 工 .5 1 0 1300a f00a11.2 |300a| C3-02D | 20 
3 匡 20 2 3 | 7.5 1.4 0.7 | 750z|7.5|5008a 和 700z 300a| B2-01C | 21 
3 志 20 28 3 7.5 1 .4 0.7 | 750 妇 | 7.5|5003 中 700 300a| C3-02D | 2 
2 20 15 5| 5 1.3 1.2 | 500oa|10 工 六 由 2.5 上 | 600a| B2-01C | 2? 
3 了 28 0 10 | 5 1.5 于 | 7.5|300a 10az|t.2u | 300a| C3-02D | 234 
3 刀 20 20 3| 7.5 1.4 0.7 | 750 刀 | 7.5|500a 中 700 导 3003 | B2-01G | 25 
2 20 20 3| 7.5 .4 0.7 | 750 吧 | 5 15004 由 700 革 30034| DCD3-602 二 2 
3 卫 20 20 3 7.5 工 .4 0.7 750 钮 | 7.5|500 卫 玉 300321 3-02 了 | 27 
3 包 20 20 3 | 7.5 1.4 0.7 | 750 生 | 7.5|5003 1h |300a| 382-01C | 28 
工 组 50 5S00 3K 5 了 2 70za| 7 20 世 8 上 号 2-010C 1】 29 
革 弓 200 500 2 5| 7 2 70 生 | 7 40 护 3 | 32-01C 130 
400 5 | 20 妨 用 于 | B2-01C | 31 
克 5 4 1.8 1.8 800 刀 | 7 攻 由 2 王 8003 了 2-01C | 32 
TS 5 1 1 1 |3 T.4 上 人 B2-010 | 33 
10 | 240 | 500 2 | 5 7 2 70 纪 | 7 10 甩 8 82-01C | 3 
7 35 4 1.8 14.8 | 800m1 4 Th 中 2 了 800a| 82-01C | 335 
了 5| 4 1.8 1.8 | 800zm| 4 Th 中 2 县 800n0| B2-01C | 36 
Tm | 320 上 300 2k | 引 j#7 2 70om | 7 8 有 6 32-0IC | 37 
了 5 和 4 工 .8 了 工 .8 800ta| 4 工 上 中 2 六 8003 B2-01IC | 3 
5 S| 1 了 1 | 3 1.4 人 了 2-010 | 39 
T 垃 | 350 TI0 3 | 7.5 .5 1 1.5 |7.5|200z 0.3# 1.S3 | 500a 40 
2m | 315 10 10 | 2 1.5 了 T | 40 2 .3 总 1 了 32-01C | 41 
TS 引 | 0.5 1.3 1.5 | 500 刀 | 2. 引 工 由 4 | 8002| 了 3-03A | 42 
100 5 | 12 SS 2 F3-04B | 33 
7 引 | 4 二 1.8 | 800m| 4 TH 中 2 |800a| 8B2-01C | 44 
10 S| 1 | 1.49 人 B2-01C | 45 
Ta | 400 | 300 2k | 5 7 2 70z| 7 8 上 6 82-01C | 46 
7 5| 4 1.8 1.8 | 800m| 4 工 闪 中 2 | 800n| 82-01C | 47 
7 S| 4 1.8 1.8 | 800m| 4 工 中 2 | 800a| B2-0C | 48 
7 5| 4 1.8 1.8 |」800ia| 4 工具 中 2hR | 800a| B2-01C | 49 
10 5| 1 工 1 13 1 .4 有 人 吕 2-0TC 50 


| 
| 
| 
| 
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四 印 说 对 本 钊 搬 


号 


《Hz) 


忆 及 308C 
下 孜 308D 
3 也 玫 516B 一 了 
3 了 D 必 408 忆 
3D 玫 G5 卫 


3D 必 408E 
3 也 玉 G5SEF 
3 了 KK408 下 

上 了 308 匡 
3D 玫 KG5G 


6D10A -120 
3 了 及 308E 

3D30 
3D 及 308A 
3D 了 下 30 


3D 玫 308C 
3DK308D 
3D 玫 308 忆 
3D 玫 108A 
3DK33AA 


3D 玫 108 卫 
3D 玉 208A 
也 A79 
3D 玉 208A 
3D 玉 33 呈 


3D 及 33C 
3D 玉 108C 
3D 居 108G 

DA79A 
3DK33D 


3 了 D 及 208 也 
3 了 D 开 208 阳 
3DR108D 
3D 及 108 互 
3 了 及 33 卫 


DA79 耳 
3 了 及 33 己 
3D 有 108 已 
3D 玉 208C 
3D 有 208C 


3DR33G 
3 了 及 108 下 
3D 开 208D 
3D R208DD 
DA79C 


3D 玉 208 忆 

DA79D 
3 玉 208 尼 
3 卫 玉 208E 
3 卫 玫 208F 


了 0 


10 
I0 


集 电 极 | 发 射 极 


-~ 基 极 
- 基 极 | -发 射 极 | - 基 极 | 
反 向 截止 
隆 。 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 击 穿 电压 | 电 演 
矿 (5R)CBO 六 (BR)CEO 矿 (5R) REBO 二 二 
cgl Tc | zc Tad Rs J 二 Tpp | 7cao | ca 
(V)| (A) | (ACTCA 而 ) YA) CD) (A) CV )》 (A) | (A) (CVD) 
了 1 
8 | 175 600|10.5m | 7 | 30m 
8 475 上 70010.5 纪 7 30 人 也 
20 14341501 工 .25 700 了 | 700| 3 也 3 | 本 工 芋 | 490 
15 |150|1 0.735 700| 5 匡 4 |140t |500n 300 
3 |150 700| 5 丘 5 3 世 | 200 羡 | T100 
15 |150| 0.73 800| 5 所 4 402 | 500 有 | 309 
150 800| 5 红 5 1 5 志 | 200 有 | 100 
15 |1501 0.75 800| 5 地 号 410 也 | 500 忆 | 300 
8 73 80010.5 印 7 30 也 
5 |1580 900| 5 色 号 5352 | 2002| :00 
10 1T200 3 TIL200| 5 坦 7 1 工 红 工人 弓 | 1200 
5 3.75 7 150 0.75 700|  S 垃 8 忆 垃 
3 3.75 7 14130 0.73 800| 5 所 8 5 地 
5 3.75 7 150 0.75 400| 5 志 8 5 也 
5 | 3.75 7 | 1501 0.75 450| 5 垃 | 8 | 志 
5 |3.75| 7 |41501 0.75 500| Sm | 8 | 5m 
5 |3.75 | r7 |150| 0.75 550| Sm | 8 | Sm 
5 3.75 7 150 0.75 008| 5 地 8 5 所 
5 | 7 了 7.5 10 |1475| 工 30| 10 弓 4 | 20 措 
所 3 20 75 工 .9D5 40| 20 所 4 | 20 二 
| 宁 55 10 14175| 工 50| 10 妇 | 4 120 匡 
3 | 了 .5 10 1475| 工 50| 10 志 5 10 了 
15 1175| 工 80| 0.5 刀 | 50| 了 5 |0.2m | 200h 50 
3 | 了 .5 10 14175| 工 58| 10 所 5 1 0 也 
3 |3 20 | 175| 工 .05 68| 20 志 4 | 20 卫 
3 |3 20 |14175| 工 .65 80| 20 钙 4 |」20 也 
3 7 .5 10 175| 工 8 10 荆 4 20 匡 
5 | 7 了 .5 10 |1175| 工 8 10 也 二 ;20 坦 
了 9 T75 工 440| 0.5 生 | 80| 工 5 10.2 世 | 200&| 150 
| 20 | 175| 工 .05 109| 20 玛 4 | 20m 
5 |7.5 10 1175| 芋 100| 10 鱼 号 10 芋 
3 190 1173| 工 100| 10 号 10 也 
5 | 了 .5 10 14175| 工 T{10| 10 荆 4 | 20 弓 
5 | 7 了 .5 10 14147511 工 110| 10 征 4 | 20 垃 
5 3 20 |1735| 1.05 120| 20 也 | 4 1 .20 位 
5 T73 1 工 180| 0.5 包 | 120| 工 匡 5 10.2 王 | 200 p 5S0 
5 | 3 20 |1735| 工 .03 T40| 20 人 了 4 | 20 印 
号 7,.35 10 75 渤 150| 10 纪 人 4 201 
5 | 7.5 10 |13475| 工 150| 10 癸 5 10 垃 
3 7.5 J10 T73| 于 TI950| 10 丘 0 地 
5 |3 20 1175| 1.05 160| 280 绊 | 4 120 王 
3 7.5 10 175 工 200| 10 卫 4 | 20 了 荆 
5 | 7.5 10 1175| 工 200| 10 耳 5 T0E 
5 7.5 1I0 175 工 200|. 10 卫 5 0 
工 250| 500 呈 | 200| 工 卫 5 i0.2 班 | 100 只 50 
于 250| 10 纪 亲 90 芭 
工 300| 500 只 | 250| 工 血 5 |0.2 世 | 100 贞 50 
工 250| 10 垃 3 工 0 
工 380| 10 卫 号 T0z 
工 300| 10 5 T0 了 


功率 开关 三 极 

集 电极 电 流 前 饱 和 加 让 延 存 下 芝 二 

- 发 射 极 向 逢 退 辽 降 

放 大 | 

反 回 埠 正 讨 | 时 时 时 岂 

电 流 系 数 降 讨 降 间 间 亲 亲 
4cEO | 矿 CP RF 忆 广 cE| Tc | FES | 扩 cEs 7B | 7cj| 加 如 太 占 二 _ 
(A) | (V) | mia |max YY) A) | (V) (V) | (AAA (sa | (ss | (as》 
| 三 Le 下 
1 科 | 480 | 300 |1500| 5|7 2 70ta| 7 8 已 641 有 2-01C 工 
1z| 560 | 300 11340001 517 2 70ma| 7 8 67| B2-01C 2 
2 如 | 490 10 10 |10 下 T.2 |2.4 |42 2.5) |1.5u| B2-01C 3 
7 5 | 4 1.8 工 . 800o | 4 1 中 2 |800a2| B2-0LC 4 
10 引 | 工 1 1 13 1.4 必 入 B2-01C 5 
7 5 | 了 开 1.8 | 800a| 4 工 上 由 2h |800al B2-01C 6 
10 S | 1 工 .5 1 |3 工 .4 岂 B2-01C 7 
7 5 |34 1.8 1.8 | 800ml14 于 中 2 1800a| 8B2-01C 8 
1m| 640 |300 11000| 5|17 2 70 如 | 7 8 6h | 了 B2-01C 9 
引 | 1 1.5 1 |13 T 工 .4 必 B2-01C | 10 
70 Ss |10 3 2.5 | 500am|10 15 用 3 必 TI 
2 生 | 150 7 100 | 5|3.75 1.8 1.5 1 15 |1.2 呈 中 2j | 1.27| B2-01C 羊 | 12 
2 世 | 150 7 100 | 5 |3.75 1.8 1.S 1 15 |1.2p 2 | 1.2h| B2-01C 羊 | 13 
| 2m| 150 7 100 | 5| 3.75 1.8 1.3 1 15 |1.3h 6 2 | 1.2)| B2-01C 半 | 14 
2 年 | 150 7 100 | 5 3.75 1.8 .5 1 15 11.3n 2 |1.2P| 了 及 2-01C 羊 | 15 
2 媚 | 150 7 100 | 5| 3.75 1.8 1.5 1 15 |1.2 必 中 2 1.2P| B2-01C 羊 | 16 
2 匡 | 150 7 100 | 5 | 3.75 1.8 1.5 1 15 |1.2 申 2 | 1.2hl B2-01C 羊 | 17 
2 刀 | 150 7 100 | 5| 3.75 1.8 1.5 1 15 |1.3 中 2 |1.2 B2-01C 羊 | 18 
3 如 | 20 10 100 | 317.5 由 0.7 | 750 姻 | 7.5600 呈 中 2 |300nan| B2-01C | 19 
10 S |10 0.8 3 |10 1800a 中 1.2 有 从 C3-02D | 20 
， 3zm| 20 1 100 | 3 |7.5 1.4 0.7 | 750mmi 7.5|600a 中 2 |300t4| B2-01C | 3231 
于 乌 | 20 10 100 | 5 | 7.5 1 工 .4 1 750 本 | 7.5|800 中 2.2 |140034| B2-01C | 22 
500h| 25 15 | -条 下 海 1.2 1.2 | 500 了 | 5 500za| B2-01C 羊 | 23 
1zma| 20 15 120 | 5 |17.5 1.4 750 世 | 7.5 2.2 | 400t| B2-01C | 24 
10 5 |110 0.8 3 |10 |8005 中 1.2 吃 人 C3-02D | 25 
10 5 110 0.8 3 110 1800 妆 二 .2 六 C3-02D | 26 
3 匡 | 20 10 本 0 二 由 7 下 0.7 | 750 茵 | 7.5 引 600z 2 |300a| B2-0C | 27 
3 刀 | 20 10 100 | 3 17.5 工 .4 0.7 | 750i| 7.5|600a 2h |300n| B2-01IC | 28 
500h| 25 15 5 |5 1.5 1.2 | 500z| 5 500m | B2-01C 羊 | 29 
10 S 110 0.8 3 |10 |800a 1.2 信 C3-02D | 30 
TZm| 20 10 100 | 517.5 1.4 工 750 刀 | 7.5|800a 2.2 | 400n| 32-01C 31 
工 世 | 20 15 120 | 5 | 7.5 1 .4 工 750 志 | 7.5 2.28 |1400a| B2-01C | 32 
3 也 | 20 10 100 | 3 17.5 1.4 0.7 | 750 姻 | 7.5|6003 2 1300n| B2-01C | 33 
3zZ| 20 TI0 100 | 3 17.5 工 .4 0.7 | 750 了 | 7.5|6003 中 2 册 300a | B2-01C 34 
10 5 110 0.8 3 |10 |800a 中 T.2 人 C3-02D | 35 
500 妨 | 25 15 5 | 5 1.2 1.2 | 500 世 | 5 S00a| B2-01C 羊 | 36 
10 5 110 0.8 3 |10 18003 1.2 上 用 人 C3-02D | 37 
3 生 | 20 10 和 四 | | 本 5 .4 0.7 |」750z| 7.5|6003a 2 |300a| B2-01C | 38 
4 征 | 20 10 100 | 5 | 7.5 .4 工 750 钙 | 7.5|800 卫 中 2.2h |400a| B2-01C | 39 
THm| 20 15 120 | 5 | 7.5 工 .4 工 750 生 | 7.5 2.2h | 4003a| B2-01C | 40 
10 5 |10 0.8 3 |10 jsooa 由 1.2 忆 人 C3-02D | 41 
3 了 匡 | 20 10 100 | 3 17.5 1.4 0.7 | 750mml 7.5|600 了 中 2.2 有 1 | 400a| B2-01C 142 
1 也 | 20 10 100 | 5|7.5 1 .4 1 750 钙 | 7.5|8002 中 2.4h | 500a| B2-01C | 43 
1 垃 | 20 15 120 | 5 | 7.5 了 ,4 二 750 生 | 7.5 2.4 | 5002a2| B2-01C | 44 
500p| 35 15 5 | 5 1.5 1.2 | 500zm| 5 500a| B2-01C 羊 | 45 
了 坦 | 20 10 100 | 5 17.5 .4 工 750 刀 | 7.5|800m 中 2.41 | 500a| B2-01C 46 
500hk| 25 15 5 |7.5 1.5 1.2 1500m| 引 500a | B2-01C 羊 | 47 
1 志 | 20 15 0 | 中 7 汪 下 上 750 志 | 7.5 2.4 | 500a| 8B2-01C | 48 
1m| 20 15 120 | 5 | 7.5 1.4 了 750 芭 | 7.5 2.4 | 500n| B2-01C | 49 
1 茵 | 20 10 100 | 5|75 1.4 工 750 钙 | 7.5|800 路 2.4h | 500| B2-01C | 50 


ve iairamtnreairmrnrqer ceacmerorrrexf oem 


5 天 
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5.5 琵 NPN 型 
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浅 等 征 最 最 热 焦 电极 集 电极 发 射 极 人 电极 
译 型 天 大 
耗 侈 | 商 -~ 基 极 
散 许 全 其 极 吕 发 射 习 基 极 
知 妇 记 - 
荔 电 一 ] 友 疝 截止 
频 训 流 温 阻 击 窒 电 压 击 穿 电 左 击 罕 电压 也 流 
RE 矿 (5R)CBO | 下 (5p)CEO | 太 (C5p) BEBO 5 
也 了 了 了 玲 | ] 
ci 万 | cz C Caf | LT 后 让 5 了 Zcso | Fc8 
(四 ) GEz) | (V) CA) AT) CCD 再 ) VCA) YA) VIA CA) CVD) 
1 29C3833 TD0 10 卫 IT2 500| 5 生 | 4001 5 茸 了 1 理 TIm | 500 
3 3D 玫 108AA 100 20M 24 工 10 41753511 工 30| 工 弓 和 | 20 锯 
3 3DK108 久 T09 20M 24 工 10 T73 工 30| 10 镁 4 | 20 班 
4 3 了 DRKI10838 100 20M 24 二 T0 175 工 50| T0 卫 4 | 28 志 
3 3DK108 了 [09 20M 24 站 1T9 T75 工 50| 10 垃 和 | 2 如 钙 
白 3D 扑 108 总 1 20 广 2 1 175 了 80| 1I0 钮 4 120 所 
了 3DK108PD 100 20 M 2 业 1 于 7 80| 1 革 鱼 4 20 伍 
|3DK103 妇 [00 2 人 记 生 工 1 1 78 于 80| 10 天 4 20 中 
日 3D 愉 108G 109 20M 立 . 二 10 75 于 8 1 全 | 和 王 
10 | 3 了 天 103 史 IT00 20M 24 上 了 于 | 了 了 0 9 碍 4 1 20 耳 
IL | 3DKR3108D 109 20 订 24 工 10 73 工 [10 雪 姻 4 | 20 垢 
12 | 3D 及 108 互 100 20M 234 荆 工人 了 73 荆 1301 1 了 4 20 包 
13 | 3D 儿 108 史 100 20M 24 小 IO 工 7 引 130| 区 了 王 4 | 2 如 坦 
14 | 3D 天 108 互 T00 20M 24 下 了 了 73 工 1T50| 180 卫 4 | 20 匡 
15 | 3DDK108 瑟 TD 20M 24 了 0 175 灿 150| 40 所 二 | 2 加 坦 
16 | 3D 玫 108E T00 20M 24 工 1 173 工 200| 10 阵 呈 20 匡 
7 |3DR108P 100 20 隐 24 了 二 了 73 了 200| 了 0 于 4 120 也 
138 | 3D 有 108 了 100 20M 24 工 T0 T75 工 200| 10 王 4 20 蕊 
19 | 3 了 下 1081 100 20M 24 工 IO0 了 T75 工 200| 49 鱼 嫩 | 20 鱼 
20 1 3D 玫 108E 100 20M 5 10 了 590 工 220| 10 生 | 2001 1 于 5 10 2 二 20 
注 | 3 事 玉 608 六 100 20M 25 0.73 10 了 179 工 200| 5 组 扣 5 全 
22 | 3 了 D 玉 608AA 100 20M 295 0 .75 10 175 半 208| 5 纪 6 5 库 
3 | 3 及 608A 100 20M 25 0.9 10 175 工 200| 5 考 5 地 
24 | 3D 开 6088B 100 20M 25 0.5 10 735 玫 33 纯 志 6 5 鱼 
3 | 3D 有 K608B 100 20 订 23 0.79 TU 了 795 入 250| 5 型 看 5 弓 
26 | 3D 玖 6088 100 20 人 25 0 .75 0 4795 工 250| 5 伺 站 3 理 
27 | 4D 开 608C T00 20M 25 0.75 T0 175 下 300| 5 丘 6 5 Ia 
28 | 3D 玫 608C 100 20M 当 0.75 10 175 了 300| SS 铂 6 5 所 
2)9 | 3D 玫 608C 100 20 这 25 0.5 10 175 工 300| 5 了 站 引 壹 
30 | 3D 玉 608D 100 20M 25 0.5 10 1175| 工 350j St | 6 号 匡 
| 3DK208G | 100 |320M | 5 |5 10 |4150| 1 360| 10 吕 | 350| 人 和 | 5 | 10m | 32]| 2 攻 
3 红 | 3DK608D | 100 |20M | 2 |0.75| 410 115| 1 350| 5 | 6 | 535m 天 漠 
33 | 3 口 肛 608D 100 20 25 0 .75 10 T75 上 350| 避 6 号 乌 CR 
34 |13DRKR608 下 100 20M 25 0.75 荆 175 工 00| 5 撑 6 5 了 
3 | 3D 玫 608 书 100 20M 25 0.75 10 11751 工 400| 与 钥 日 与 了 
3 | 3D 及 608 也 100 20 衣 25 0.5 10 173 于 400| SS 纽 6 引 
37 | 3D 天 603G 100 20M 25 0.5 JU0 4173 工 400| 引 钮 日 纯 弓 
33 | 3D 玫 698F | 100 | 20M | 235 |05 | 10 115| 1 400| Sm | 6 | Sm 
39 | 3D 玫 608E 100 20 斌 25 0.75 U 了 9 工 50| 号 王 日 号 也 
40 | 3DK608E 100 20M 25 [0.75 了 了 75 二 450| 3S 纪 昌 了 也 
41 | 3D KR608 瓦 T00 20M 25 0.5 TO0 175 汪 了 30| 3 也 和 5 镁 
42 13DK608 了 100 20M 25 0.5 (0 175 工 300| 己 纪 6 引 弓 
43 | 3DK308 已 TO 20M 5 5 0 T50 0.75 6000| 10 鱼 | 500| 2 和 锯 3 隔世 人 也 20 
44 | 3D 开 408T 09 20M 呈 5 10 150 0.75 6 10a | 69034105m | 5 中 外 全 坦 2 
45 | 3 也 玫 5671 工 00 3S0M 15 1 20 200 工 .46 125 125|1200 锯 了 50 钙 
46 | 3 了 D 到 207 T20 20 130 1T,.04 S00| 工 纪 | 400700m | 6 0 王 4 1339 
17 | 6D20 上 各 -045 | 120 20 6G00j 5 缮 | 450| 5 志 不 工 也 1 | 600 
313DD5403 工 20 扣 二 1500| 革 姐 | 800| 二 7 mm | 140 800 全 
起 13D 表 35672 1T40 50M 15 荆 2 209 工 .46 125 了 25|200 匡 7 50 二 
省 | 3DK191 肆 150 15 了 75 工 SU0|100 30 5 5 |190 上 5 人 1 
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一 oaascmus 一 


| 700 


2 
700 卫 
70f1 纪 
7003 
700a 


700 工 
7003a 
700 寻 
700 芋 
700 


700 卫 | 
700z | 
700 卫 
700 
700 


700 半 
700 
7003 
7003 | 


fm FF Fa -> ~ 
: 


00 、3 vs ha Fa 


| SU 


500 了 
300 卫 
300 对 
300 开 
300 皇 


300 荆 
300 互 
3003 
300 寻 
300a 


300 
300 科 
300 
3002 
30803 


308 工 
300 
3003 
300 2 


300 式 


ES00 愤 


3003 | 
8S00a | 


SODnal 


8000n 


800 卫 


8008 | 


全 1 T 
800a 
8003 
Ann 


OU 了 


300 全 
| 名 00 五 
CU 


800n | 


So 人 
二 极 竺 
功率 开关 三 极 管 
集 电 极 电 流 前 迄 利 并 延 
- 发 射 极 癌 天 退 
| 
反问 埠 正 压 时 时 
电 流 系 数 隆 压 降 问 问 
cpgo | 矿 cF FE 广 cz ce | 7Fspgs| regsl 1 | 7c 上 1 
(A) | V) | min | max |(V)| CA Gy) VCA) Ai Cs | 6s) 
人 到 的 | 
10 4 | 7 1 0.5 | 400mm| 7 
3z | 20 10 3 | 7.5| 1.4| 0.7 |750m| 7.5| 5003 小 
3m | 20 10 3 | 7.3| 1.4| 0.7 |750m| 7.5| 500a 由 
3 笠 | 20 10 | 3 | .7.5| 4141.41 0.7 |750zma| 7.5| 5003 中 
3m | 20 10 3 |7.5| 1.4| 0.7 |750a| 7.5| 5003a 中 
| 20 10 3 7.5| 1.4| 0.7 |750 纪 | 7. 引 500a 中 
3m| 20 | 10 3 | 7 工人 | 07|750m|7 引 500a 中 
3z 1 20 10 3 7.5| 1.4| 0.7 |750 二 | 7.5| 5008a 由 
3 了 | 20 10 3 7.5 | 1.4 | 0.7 | 750 锯 | 7.5| 500 人 中 
3m | 20 10 3 7.,5 | 1.4 0.7 | 750 如 | 7.5| 5003a 中 
3 如 | 20 10 3 7.5 | 1.4| 0.7 | 750 刀 | 7.5| 500a 中 
3 如 | 20 10 3| 7.5] 1.4| 0.7 | 750a| 7.5| 500a 由 
3 也 20 10 3 7.5| 1.4| 0.7 |750m|7.5| 500 中 
3 刀 | 20 10 3 7.5]1 1.4| 0.7 |750 和 | 7.5| 500a 中 
3m | 20 10 3 | 7.5| 1.4| 0.7 |750m| 7.5| 500a 中 
3 刀 | 20 10 3 | .7.5| 1.41 0.7|750| 7.5| 5003 中 
3zn | 20 10 3 | 7.5| 141.4| 0.71750m| 7.5| 500a 中 
3 姻 | 20 30 3 | 7.3| 1.4| 0.7 |750i| 7.5| 5003 由 
3m | 20 10 3 | .751 44| 0.7|750zm| 7.5 5003a 中 
3 如 | 20 20 |100 | 3 7.5 | 1.4| 0.7 | 750m| 7.5| 500na | 0.2 
fm | 100 7 3 | 5 1.5 | 0.5 1 15 了 所 中 
Tom | 100 7 3 | 5 1.5 | 0.5 1 | 1 中 
1 组 | 100 了 0 3 | 2.5| 415| 0.5|5s00a| 2.5 工人 
Im | 100 10 3 25| 1.5| 0.s|500m| 2.5 工具 
Tm ，100 7 S 5 1.5 | 0.5 1 |5 Tu 中 
mm | 4100 7 3 | 5 1.5 | 0.5 1 15 了 上 中 
1Tm | 100 7 3 | 5 1.5| 0.5 1 15 T 路 
1m | 100 7 3 5 1.5 | 0.5 1 | 5 1 中 
Tm | 100 7 3 2 | 1.5| 0.5 | 500m| 2.5 工 屋 | 
1m | 100 7 3 2.5| 1.5| 0.5 | 5s00m| 2.5 1 
3 如 | 20 20 |4100 1317.5|1 4141.41 0.71750ml 7.5| 500a|1 2002 
TIm | 100 了 3 | 5 1.5 | 0.5 1T |5S 工 愉 中 
Tom | 100 7 3 | 5 41.5 | 0.5 工 | 5 1 县 中 
1 志 | 100 7 3 | 5 1.5 | 0.5 1 |15 1 中 
Tom | 100 7 3 | 5 1.5 | 0.5 1 | 3 1 中 
IT 纪 | 100 ?7 3 1 2.5| 45| 0.5|1500mm| 2.5 这 
TI | 100 7 3 25| 15 0.5|500m| 2.5 1 
1m | 100 了 7 3125| 15 0.sS|5s00m| 2.s 1 
1om | 100 7 3 | 5 了 13 | 0.5 下 过 让 
1m | 100 7 3 | 5 1.3 | 0.5 1 | 和 和 由 
1m | 100 7 3 | 2.51 4.3| 0.5|500mm| 2.5 
1m | 100 7 3|2.5| 1.5| 0.5|500m| 2.5 
3 生 | 20 20 |100 13 |17.5| 1.4| 0.7 |1750a| 7.5| 5S003 
3zmn | 20 20 |100 | 3 7.5 | 1.4| 0.7 |7S0 志 | 7.5| 500 
1m | 100 15 45 | 4|35 0.9 |1.88 115 
1 | 280 10 5 | 4 工 .5| 1 600 钮 | 3 | 200a 
100 5 | 20 2 多 500 押 |20 
10 5 | 1 1.2 | 1 200 旭 | 1.5 
1m | 100 1 4 | 4| 35 0.9 |1.88 145 
5m | 20 10 5 5 1.4 | 0.7 引 | 5 |1.2P 
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心 上 


cm 心 广 


oo 小 


外 诺 
形 号 
F3-04BB 刘 
了 2-01C 2 
C3-02D 3 ! 
B2-01C 4 | 
C3-02D 5 
B2-01C 6 | 
C 3-02 了 7 1 
B2-01C 号 
C3-02 了 9 
DB2-01D 10 
| 
C3-02D | 了 1 
B2-01C | 12 
6C3-02D | 13 1 
了 B2-01( 44 | 
C3-02D 15 
B2-01C | 16 
C3-02 了 T7 
B2-01C 18 
C3-02 了 19 
2.-010C,CL3-02D| 20 
B2-04C 3 
C3-02D 22 
B2-01C 23 
B2-01C | 24 
B2-01C 25 
C3-02D | 256 
B2-01C 人 | 
C3-02 了 28 
B2-01C 29 
B2-01C 30 
010C,C3-02D1 31 
卫 2-010 32 
C3-02D 33 
B2-01C 34 
C3-02 卫 35 
上 
) 
了 


5。 开 关 


5.5 硅 NPN 型 
呈 | 特 征 最 | 最 赦 集 电 极 j] 集 电极 | 发 射 极 集 电 极 
序 型 | 大 大 
| 得 公 | 高 - 基 投 
纪 ， - 基 角 | -发 射 极 | - 基 极 
散 将 | 竺 反共 裁 上 
| 荡 电 
| 率 其 率 流 | 温 组 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 电 注 
1 产 (BR)CBO | F (BR)CEO | 挛 (BR) BEBO 
瑟 四 Pcwgl 六 regl Tc Tc Tri Ra 志 7 TFp | Tcao | Fe 
( 丙 ) | CRz) | VIA CA TCDD CA VIA TY AT CA) CCV)》 
1 |3DR1+01B 150 15 475 | 工 80| 100 | 50 5 Sn | 100&| 80 
2 | 3 了 D 玫 109B 1450 20 1735 | 0.00 50| 芭 血 | 4 | 20 印 
3 |3DR4109B 150 20 4735 | 0.66 50| 3 如 | 4 | 20 
4 卫 玫 209A. 158 3 173 50| 0.5 卫 | 7 | 30 卫 
5 | 3D 玫 K109B 了 50 20 173 | 0.66 50| 10 姻 | 4 | 20z 
6 |3DRI09 电 T50 20 473 | 0.66 30| 40 缮 | 车 | 20 匡 
7 | 3DR109C 150 20 1735 | 0.66 80| 10 廿 | 4 | 20 姻 
8 | 3D 有 KI09C 150 20 175| 0.66 80| 410 刀 | 4 | 20 了 
9 |3DK109G 350 20 175 | 0.66 80| :40| 4 | 20 匡 
10 | 3D 玫 ft09G 450 20 4735 | 0.66 80| 40 刀 | 生 | 20 血 
41 | 3DK10C | 150 1 |15| 1 110| 100n| 80 5 | 5m | 100z| 410 
12 |3D 玫 109C 150 20 175 | 0.66 80| 10| 4 | 20z 
43 | 3 了 D 玫 109C 了 350 28 175 | 10.66 80| 40t| 4 | 20 
14 | 3D 了 109G 卫 50 20 175 | 0.66 80| JI0 刀 | 4 | 20 缮 
135 | 3D 玫 109G 150 20 173 | 0.66 80| 40 地 | 4 | 20z 
16 匡 玉 209 卫 4150 1 4175 100| 0.5 刀 | 了 | 30m 
17 | 3DI09D T50 20 475 | 0.66 110| 10 如 | 4 | 20m 
18 | 3DKR109D 于 51 20 175 | 0.66 1f0 10 包 | 4 20 也 
49 | 3DRKRT01D 150 了 5 4735| 工 160| 100& | 10 5 5 也 | 100k | 460 
20 | 3D 政 109D 150 20 175| 0.66 110| 410 鱼 | 4 | 20 
21 | 3DD 玉 109D 150 20 4173| 0.66 110| :40 4 | 20 和 
22 | 3 了 用 109 志 150 20 1735 | 0.66 130| 0 钮 | 4 | 20 弓 
23 | 3D 玫 109 卫 工 ? j 20 175 | 0.66 130| 410 扭 | 4 | 20 灵 
24 | 3D 及 I09H 150 20 475 | 0.66 130| 10 生 | 4 | 20mm 
25 | 3D 玫 109HKI 150 20 175| 0.66 130| 10 生 | 和 | 20 季 
26 | 3D 玫 109 忆 150 20 175 | 10.66 T50| 410 刀 | 4 | 20m 
27 | 3 了 D 玫 109 瑟 了 50 20 1735 | 0.66 150| 10 印 | 4 | 20m 
28 | 3 了 下 101 也 于 3 了 3 473 | 工 200| 100R 438 呈 5 翅 | 100 下 | 200 
29 下 下 209C 150 T5 了 75 150| 0.5 生 | 7 | 30 刀 
30 | 3DR109 下 150 20 135 | 0.66 1350| 10 媚 | 4 | 20 纪 
31 | 3 也 及 109 玉 450 20 T75 | 0.66 T50| 40 刀 | 4 | 20 缮 
32 | 3 了 发 109F 了 530 | 20 173 | 10.66 200| 10 蚀 | 4 | 20 皇 
33 | 3D 及 109F 415S0 20 1T75 | 0.66 200| 10 4 | 20 姻 
34 | 3PD 玫 10TE 150 5 475| 工 250| 100 | 200 5 5 所 | 100 攻 | 250 
35 | 3 也 及 109 忆 了 50 20 175| 0.66 200 10 荆 | 4 | 320 
36 | 3 了 民 109B 150 20 1475 | 0.60 200| 3407| 4 | 20 纪 
37 王 改 209 了 150 15 75 200| 0.5 生 | 7 | 30m 
38 卫 及 209 王 了 35 人 0 了 5 4175 250| 4.5 和 | 7 | 30 生 
39 | 3D 玉 101G 4150 工 3 473 | 工 300| 100 | 250 5 35 志 | 100 丸 | 300 
40 | 3DR100A 150 7.5 |4175| 工 350 3080 7 5 纽 | 300R | 280 
4 下 及 209R T50 T3 75 300| 0.5 志 | 7 | 30 皇 
42 | 3DRE GIH04 50 0 150 300| 5 也 | 5 5 纽 | 200 下 | 100 
43 | 3DKT00B 450 7.3 |1735| 荆 400 350 7 5i | 300 玉 | 320 
44 | 3DRI00C 150 7.5 |175| 工 450 400 7 35 | 300| 360 
45 | 3DKE208 了 50 25 150 | 0.83 500 世 | 400| 0.1 6 | 40 地 并 王 | 350 
46 | 3D 玫 G10B 150 了 0 JT50 400 5 所 | 5 5 也 | 2005 | 100 
47 E 开 309A 430 了 5 75 400| 0.5 印 | 7 | 30 伍 
48 | 3D 关 100BD 150 7.5 |175| 于 3500 450 玫 5 芋 | 300 靖 | 400 
49 | 3 也 及 S02B 一 下 | 450 28 150 | 0.83 450 工 坦 | 450| 3 刀 | 5 | 5 坦 了 了 | 215 
50 | 3 了 及 506B 一 F| 150 30 150 | 0.83 450 工 志 | 450 3 了 区 | 5 3 耳 工 阻 | 315 
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上 下 
外 序 
升 降 
时 时 
压 降 间 半 间 间 
FF regl| Tc | 入 pgs | cgs TB | Te 二 如 二 寻 本 
zi 这 | maxz |(Y)| (A) (了 ) (了 7) (A) |(A)| (3s) 站 (3) 人 
10 5| 3# 1.4 0.7 | 5 5 |1.2pP | 0.1 |1.3B 本 B2-01C | 1 
20 3 1I0 .5 0.8 了 1410 |0.5h 中 700 愤 300 卫 了 32-01C 2 
20 3 10 工 .5 0.8 了 10 |0.5 中 700 工 300 C3-02D | 3 
300 | 10K 5 | 310 2 0.1 | 10 f IT0 忆 3n| B2-01CG 1 4 
20 3 | 10 1.5 0.8 工 410 |0.5R 中 工 有 3003| C3-02D | 5 
20 3 10 1.5 0.8 1 10 |0.5 愉 中 下 有 300a B2-01C 6 
20 3 | 10 1.5 0.8 1 10 |0.5 中 1 |300nal C3-02D | 7 
20 3 | 10 1.5 0.8 工 10 |0.5R 中 Th |300a| B2-01C | 8 
20 3 | 2 1.5 0.8 工 10 |0.5 中 也 300a| CG3-02D | 9? 
20 3 | 10 1.5 0.8 工 10 |0.5h 中 工 上 300mn| B2-01C | 10 
10 5 3 1,.4 0.7 5 5 |1,28 | 0.4 请 |1.2E 8003a| B2-01C | 1 
20 3 | 3 1.5 0.8 工 10 |0.5j 中 7003 300a| B2-01C | 12 
20 3 10 1.5 0.8 工 10 |0,.5R 中 700t | 300a| C3-02D | 13 
20 3 | 2 1.5 0.8 下 10 |0.5 中 700 300a2| 了 B2-01C | 14 
20 3 | 410 1.5 0.8 了 40 |0.5 中 23005 300a| C3-02D | 纯 
300 | 10K 5 | 10 2 0.1 | 10 10h 8 B2-01C | 巧 
20 3 | 410 1.5 0.8 了 10 |0.5h 中 700 300a| B2-0LC | 417 
20 3 | 3 扣 工 ,5 0.8 工 10 |0,.5 中 700 了 300a| C3-02D | 18 
10 5 5 1.4 0.7 5 S |1.2 愉 0,TR | 1.2 闪 800na| B2-01C | 49 
20 3 | 40 1.5 0.8 工 10 |0,5& 中 Th |300a| C3-02D | 20 
20 3 | 410 1.5 0.8 工 10 |0.5 愉 中 : 1 300a | B2-01C | 和 
20 3 | 10 1 .5 0.8 工 10 |0.5 中 1 攻 300a 3-02D 1 22 
20 3 10 工 .5 0.8 工 10 10.5 以 中 工具 3003 B2-01C 23 
20 3 10 工 ,5 0.8 工 10 上 0,5R 中 708B 工 300a B2-0L1C | 2 
20 3 10 1.5 | 0.8 了 10 |0.5 中 7D0 300aa C3-02D 25 
3 科 | 20 20 3 | 10 1.5 0.8 1 10 |0.5 革 中 700aa 300a | B2-01C | 26 
3 20 20 3 10 了 .5 0.8 上 10 10.5 只 中 700aa 300n| C3-02D | 27 
5 他 90 10 5 5 1.4 0.7 5 3 |1.2 0.1R|tL2R | 800a B2-01C | 28 
1m | 120 | 500 SKE | 5| 革 2 0.1 | 10 T0 了 8 82-01C | 如 
3 折 20 20 3 10 1.5 0.8 工 10 10.5 中 工具 3008a| C3-02D | 30 
3m | 20 20 3 | 40 1.5 0 .8 工 10 10.5i 中 工具 300a| B2-01C | 31 
3 | 20 | 20 3| 10 | 141.5 0.8 | 1 |34019.5hu 中 700na | 300n2| B2-01C | 32 
3 了 20 20 3 10 .5 0.8 工 10 10.5 只 中 Y0f 恒 300 卫 C3-02D 1 33 
5 班 | 120 10 3 5 1.4 0.7 5 5 |1.2R | 0.148|1.28 |800a| B2-01C | 34 
3 了 20 20 3 10 工 .3 0.8 工 10 10.5 必 中 1 有 300a | C3-02D' | 3 
3 了 | 20 20 3 | 30 1.5 0.8 1 10 |0.5 中 T 300na| B2-01C | 36 | 
1 | 150 1] 500 3k | S| 40 2 0.1 | 30 10 员 8h|l DB2-01C | 37 
1 也 | 200 | 500 2k | 5| 310 2 0.1 | 10 10 8 B2-01C | 38 | 
5 也 | 150 0 3 5 工 ,4 0.7 5 5 |1.2 忆 DIE |12 | 8003a| B2-01C 
2 了 | 120 10 10 3 1.8 1.4 0.6 | 31 1 0.2|2.25 Tu B2-01C 40 | 
| | 
1 | 240 | 500 2 2| 10 | 2 0.1 | 140 10h | 8phl B2-01C | 41 | 
15 5 2 1 工 1.6 | 5 2 AI C3-02D | 42 
2 型 | 140 10 10 3 1.8 1.4 0.6| 3| 1 0.2 及 |2.2 几 1 B2-01C 43 | 
2 也 | 160 10 10 3 1.8 T.4 0.6 | 3| 1 0.2 臣 |2.2 忆 1 B2-01C | 44 1 
1ma | 280 7 5| 1 | 15 王 2 10 45 | 
| 45 5 分 工 1.6 | 5 2 人 C3-02D | 46 
1 组 | 320 | 300 2 | 3 10 2.2 0.1 | 10 10 忆 6h| B2-01C | 47 
2 也 | 180 10 10 3 1.8 1.4 0.6| 3| 1 0.2 中 12.2 1 3B2-01C | 48 
2 也 | 215 10 10| 10 | 14.2 1.2 工 10 | 2.5 忆 In| B2-01C 4 | 
2m |315 | 10 10 1] 35 1.8 1.5 | 1.5 | | 38 | 15P| B2-01C | 50| 


5.5 硅 NPN 型 
最 特 征 最 最 热 集 电 极 | 集 电 角 | 发 射 根 集 电极 
序 再 大 大 
硒 多 | 高 ， 网 
、 ~ 基 极 - 发 射 被 ~ 基 极 : 
散 许 反 疝 裁 止 
节 电 
宁 频 率 流 温 阻 击 穿 中 压 | 击 穿 电压 | 盐 穿 时 压 电 流 
1 六 (BR)C50 | 六 (BR)CEO 六 (BR)EBO 
本 Pei | Jr lrcgl Tc 17cw 1 77 天 寺 光 7 7Tpp | 7cBo F 太 cs 
( 确 ) | CEzy) YA CA) 人 (人 / 轴 ) VD) CA) CVD CA VIA CA (CCVY) 
一 一 - ns wa 和 | 到 1 we 1 
荆 | 6D30A-045 T50 30 600| 35 钮 | 450| 5 纪 | 7 于 了 工程 | 600 
2 |3DK100 也 50 7.5 j] 175 1 55f 3500 7 3 | 300R| 440 
3 |13D 玫 GTL0C 150 0 TS0 500| 5 鱼 5 5 也 | 200p8| 4100 
攻 下 政 309 了 T50 工 3 795 50010.5 如 | 7 | 30 拍 
5 民 玫 309C TSf 12 开 75 58010.5 生 | 7 | 30 卫 
6 3D 玫 100EF IT50 7.5 |11795| 工 600 550 7 5 | 300| 480 
7 |3DRK100G TS50 7.5 14141751 于 700 600 7 5 也 | 3008| 560 
3 |13DKG10D TS30 10 50 690| 5 组 5 5 | 2008| 00 
9 |3DGI0 王 IT50 10 T50 700| 3 乌 | 5 5 | 200 | 100 
T0 下 及 309 吾 T350 工 2 75 70010.5 刀 | 7 | 30 卫 
革 | 3DK100 百 150 7.5 |175| 工 800 700 7 5 卫 | 3002| 640 
12 | 3DRKS5S17B 一 下 | 150 20 150| 0.83 700| 4 刀 | 700| 3 所 5 5 好 工 但 | 490 
13 | 3DK5218B 一 FF 150 30 工 5f 0.83 700| 工 刀 | 700| 3 纪 5 号 王 IT 王 | 490 
414 |3PDR1005 130 7.5 |4175| 工 000 800 了 7 3 了 姐 | 300 上 | 720 
上 5 了 16018 150 0 200 | 工 1500| Sa | 800| 5m | 7 工 世 工 媒 | 800 
16 下 及 309 了 天 工 50 工 5 T75 80010.5 了 | 了 | 30 拼 
17 | 3DKG10E S0 了 0 工 5 人 800| 5 所 5 5 所 | 200| 100 
18 13DERGI0G 130 1 4150 1 900 5 弓 号 3 芋 | 200| 100 
19 | 3 孔 攻 100 了 了 5310 7.5 | 4175| 持 1000 900 了 5 也 | 300 800 
20 | 3 殖 天 100 开 150 了 让 783 王 T100 1000 了 5 也 | 3008| 880 
21 | 6D15A-120 150 了 5 | 12001 5 112001 5 弓 7 工 志 工 垃 ) 1200 
22 | 3 马 玫 309 飞 工 3M 5 5 工 0 50 0.5 700| 5 二 8 1T0 茸 
23 | 3 号 开 309 了 3 3M 妇 5 1 1501 0.5 800| 5 垃 8 | 了 0 丘 
24 | 3DKT151A TS0 5SM 28 75 0.6 30| 5 全 5 10 担 
1 25 | 3 了 下 15 工 吾 413 5 了 2 175S| 0.6 S0| 呈 组 引 | 10 扫 
26 | 3 已 玫 151 T5 SM 2 175| 0.6 80| 5 纪 | 5 |3 细 0 也 
27 | 3 孔 扑 15 瑟 538 5SM 2 175| 0.6 并 二 3 过 S | 410 地 
28 | 3 肠 下 45 二 世 5 人 5 妆 175| 0.6 5 号 地 3 | 10 了 班 
2 3 也 乓 4131 下 TS 5M 2 了 75 0.9 200| 也 5 0 组 
30 | 3 有 下 451 个 5 SRM 岂 17 叶 0.6 250| 位 中 | 工夫 
31 | 3 尼 下 309 各 50 SM | 5 引 了 全 15s0 | 0.5 400| 5 所 8 | 410 也 | 
32 | 3 唱和 下 309 也 工 2 SNM 号 3 下 5 | 8.5 450| 旨 8 | 16 坦 | 
33 | 3D 攻 209C TS SM | 5 S | 3 1430 @.5 500| Sa | 8 | 了 亚 | 
34 | 3DPR309D 130 SM 3 号 卫 人 150| 0.5 550| 组 8 | 旨 组 ] 
3 3 孔 疏 309 瑟 5 5M 5 3 了 0 130 0.5 6001 5 地 8 10 青 
36 | 3 只 长 109 癌 150 10M 号 I0 LS 175| 0.66 30| 10 王 4 | 2 组 
37 | 3 卫 玫 109 背 50 了 0 三 10 5 于 75 0.66 50| 10 班 4 2 和 8 班 
38 | 3 孔 及 2809。 134 0 3 0 了 3 7 区 和 .66 S0| 了 9 地 5 | 40 奴 
39 | 3 也 下 109 忆 T50 蓝 5 0 工 5 75 0.60 80| 10 担 二 | 20 纪 
40 | 8 县 孜 109G 50 10M | 5 10 5 175| 0.66 30 10 也 4 | 2 二 
41 | 3 也 玫 2869 8B 150 TO0M 5 10 工 5 上 73 0.66 1001 0 了 好 5 TD 二 
42 | 3DR109 了 150 1I0M S 10 了 S 上 75 0.66 410 39 坦 4 | 20 卫 
43 | 3 也 及 109 下 150 T0M 号 1T0 了 175 | 10.66 4410| 40 地 4 | 20 坦 
44 | 3B 扩 I09 也 150 10M 3 0 了 5 175 人.66 50| 10 癸 4 120 也 
45 | 3 甩 玫 209 4 150 40M 马 10 了 3 175 0.60 TS0| 0 了 号 | 所 经 
4 3 也 有 民 109F 4150 8 5 10 15 T75 | 0.66 200| 队 理 4 | 238 二 
7 | 3 马 玫 209 生 了 5 人 计 呈 0 了 9 175| 10.66 200| 10 所 5 | 90 青 
48 | 3BD 玫 209 世 158 10 压 5 10 了 5 173 0.66 2350| 10 扭 5 | 了 0 人 镭 
49 | 3 日 改 209E 中 ?0M 汪 了 0 工 3 175 | 0.60 300| 10 丘 5 | 430 王 
50 |3D 玫 ft09E 5 10M 号 汪 15 59 1 .66 220| 10 地 2001 19 阻 5 | 10 垃 2 氏 2 


} 
| 


一 1 
三 极 管 
功率 开关 三 极 管 
集 电极 所 前 饱 刹 延 
=- 发射 航 总 问 办 退 
反 和 截止 还 时 时 
电 流 系 降 讨 降 日 间 
了 | 矿 cE pzE Tc jsES| cgsl 765 17c | 身 所 
(及 ) (了 》| 志和 | tmax 《A) | (V) (V)| (A)|(A)| (s) | (sy) 
100 30 2 2 600 生 | 30 12 4 上 人 158 1 
2 了 | 200 10 3 1.8| 1.4 |600m| 3 开 R | 0.2 了 i|2.23 1 1 B2-01C 2 
10 2 工 1.6 5 2 人 C3-02D 3 
1m | 400 | 300 | 2000 10 2.2 | 100m| 10 0 右上 B2-01C 4 
1m | 480 | 300 | 1500 10 2.2 | 100m| 10 0 6 用 B2-01C 5 
2 | 220 10 3 1.8| 1.,4|600a| 3 1 | 0.2|2.2 下 了 2-016 6 
2zm | 240 10 3 1.8| 1.4 | .600m| 3 11.8R |10.2&| 39 2 有 2-01C 7 
19 2 工 1.6 引 2 人 C3-02D 8 
10 2 工 1.6 5 2 人 C3-02D 9 
1am | 50 |300 | 41000 10 2.2 | 100m| 10 0 | 6 上 了 2-01C 10 
2m |280 | 40 3 1.8| 1.4|600m| 3 11.8 10.2p| 3h | 2 82-01C 皇 
2tn | 490 10 划 十 | 2|24 | 12 .5 上 工 世 了 2-01C 12 
2 和 | 490 TI0 15 1.8 | 41.5 3 | 45 3 |1.5 卫 B2-01C 13 
2zm | 320 10 3 1.8| 1.4|600ml 3 11.8h | 0.2P | 3 2 B2-01C 14 
7 5 1S| 工 1 5 2 10.5 了 B2-01C 15 
1 垃 | 640 | 360 | 1008 18 2.2 | 100 呈 | 10 0 6 上 B2-01C 白 
I0 2 1.5 | 1.6 5 2 人 A C3-02D 17 
7 2 1.5 | 1.6 引 2 人 C3-02D 18 
2m | 360 10 3 1.8| 1.4 |600m| 3 11.8h 102 3 2 B2-01C 19 
2mm | 400 3 1.8| 1.4|600m| 3 11.8 |10.28| 38 2 了 32-01C 20 
7 5 | 45 3 2.5 | 500 征 | 413 S 有 2 2 
2tn | 150 7 t00| 5| 5 2 TS | 工 .5 7.5|1.24 中 2h 11.2 上 B2-01C 半 | 22 
2 位 | 150 7 100 | 5| 5 绾 1.35 | 1.5 7.3|1.2P 由 2 性 .2 B2-01C 羊 | 23 
2m | 20 了 8 5| 7.5| 1.8| 0.8|750m| 7.5| 1 | 0.1|1.58h 1900 于 了 B2-01C 24 
2m | 20 工 5| 7.5| 1.8| 0.8|750mj 7.5| 1 10.11.5 |9003 B2-01C 25 
2m | 20 10 5S| 7.5| 4141.8| 0.8|750m| 7. 引 3 | 0.1811.5h |900a 了 2-01C 26 
2m | .20 10 5| 7.5| 1.8| 0.8 |750z| 7. 引 TREE |0.1nl1.5h |900a 了 B2-01C 27 
2 也 | 20 10 5| 7.35| 1.8| 0.8 1750 生 | 7. 引 48 |0.1.5R 1900a B2-01C 28 
2am | 20 10 5 7.3| 1.8| 0.81750m 7.5| 40 10.1n1.5 [900a 了 2-01C 29 
2m | 20 10 5 7.3| 4141.8| 0.8 1750m| 7. 引 1 |0.18 1 900a B2-01C 30 
2m | 150 了 1T00 | 5| 5 2 了 1.5 | 工 .5 7.5 上 .2R 中 28 11.2 晴 B2-81C 半 | 31 
2m | 150 7 100 | 5| 5 2 1.5 | T.5 7.5|1.28 中 2 谋 .28 B2-04C 半 | 32 
2 租 | 150 7 100| 5| 5 2 1.5 | 1.5 7.5|1.2 中 2 有 8 11.2h B20IC 半 |33 
23 | 150 7 100 | 5 3 2 1.5 | 1.5 7.5|1.2 有 中 2 .2 B2-01C 半 | 34 
2 和 | 150 7 0 5 5 2 1L.5 | 工 .5 7.5|1.2j 中 2 |1.2 电 B2-61C 羊 | 35 
3 也 | 20 0 100 」 3 | 3 1.5| 0.8 | 1 10 | .60 中 2 13003 B2-01C 36 
3 了 | 20 10 100 | 3 | 4 1.5| 0.8 | II 10 | 603 由 2 13003 了 B2-0t1C 37 
TI 弓 | 20 10 100 | 弛 | 3 和 5 法 I 10 800na 由 .2 |400a 了 B2-01C 38 
3 也 | 20 10 100 | 3 1340 1.5| 0.8 | 1 10 1600 全 中 2 13003 B2-041C 39 
3 也 | 20 10 T00 | 3 | 3 1.5| 0.8 | 1 10 16003 由 2 |300a B2-01C 40 
Ia | 20 10 100 | S| 3 细 .5 | 1 工 10 |300a .2 上 14003 B2-841C 41 
3 地 | 20 10 100 | 313410 1.5| 0.8 | 1 10 |600a 由 2 13003 B2-01C 42 
3 | 20 10 100 | 3 | 40 1.5| 0.8 11 10 |6003 中 2 3 有 B2-01C 43 
3 绊 | 20 10 f00 | 3 130 15| 08| 1 10 |700a 中 2 |1300a B2-01C 44 
了 全 | 2 好 48 100 | 5 | 40 1.5 | 工 工 10 |3003a 中 2.2 |400a B2-01C 45 
3 血 | 20 10 100 | 3 11 1.5| 0.8 11 工 10 |600a 中 2.2&8 |4003 B2-01C 46 
Im | 20 10 100 | 5 | 340 4.5 | 工 工 10 |800a 由 2.48 1500a E2-01C 47 
1m |] 20 1 ft00 | 三 | 纪 了 号 | 荆 了 10 |800a 由 2.48 |1500a B2-01C 48 
1 | 20 1 100 | 了 | 40 | 于 了 10 |800 人 让 2.4 有 |1S00aa 了 2-01C 49 
3 王 0 2 z00 1 31310 45 | 0.8|11 10 1500 人 209 血 |7003 | B2-01C;C3-02D| 50 
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5. 开关 


5.5 硅 NPN 型 
| ” 
| 特征 时 | 热 | 集 电 极 | 集 电极 | 发 射 极 | 集 电 极 
序 型 大 
耗 多 | 高 - 基 执 
| | 娄 - 基 裤 | -发 射 极 | - 基 极 
| | 要】 中 | 等 反 向 截止 
1 4 
| | | 率 | 烟 束 流 | 温 | 上 阻 | 者 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 叫 流 
| | | 人 矿 (sR)c50 | 矿 (BR)CEO | 矿 CsR)EBO 1 
| | | 1 ] 
必 Pei | Fecg|7ic|7cw | 丽 纪 下 而 区 Tpp | icao | Fca 
(W) | (Hz | VCAI| CA oo CVD CA TY CA TV CA) CA COCV) 
呈 表 aa 1 | | 
1 | 3D 必 150A 150 | 10M | 10 | 150 300 | Sm | 弛 | 5 
|2 | 3 了 D 攻 150 孔 150 10M | 10 | 450 350 | 5 如 | 5 3 纪 
|3 | 4150 | 10M | 了 | 5 3 | 350 0.66 |400| 10m |350 | 19m 1S |10m |2m | 20 
|4| 150 | 20M 10 | 450 400 | 5 血 | 5 | 5 
15| | 3450| 10M 10 | 150 450 | 5m | 5 | 5 
| | | 
6 | 150 | 10M 10 | 150 500 | 5m | 5 | So 
| ” | 3450 | 10M 10 | 450 550 | Sm | 5 | 号 
| 3 | 1501340M | 10 | 4150 600 | 5m | 5 | 5 弓 
|9 | | 150110M| 5 15135 |340 0.66 | 56500140m |600|10m | |10m | 2m | 20 
10 150 | 20M | 24 11 | 皇 |3475| 0.66 30 | 10m | 4 | 20am 
11 | 3DK109A 150|20M | 2 1 35 14 0.66 30 | 10m |4|20m il 
42 | 3DK1i09B 150 | 20M | 24 | | 3 生 |1475| 0.66 50 | 40m | 4 | 20am 
| 了 | 3DKi09B | 150|20M | 3411 | 瑟 |4175| 0.66 50 | 10m | 4 | 20 好 
| 4 | 3DK109C 4150 |20M | 24 | 1 | 拍 |3475| 0.66 80 | 10m | 4 | 20m 
| 55 | 3DK109C 150 | 20M | 24 | | 乒 |3475| 0.66 80 | 10m | 4 | 20m 
| 16 | 3D 玫 109G | 50 | 20M 24 工 J5 | 175| 0.66 80 | 10mm | 4 | 2 
| 17 | 3DK109G 150 | 20M 24 |1 | 本 5 |3478| 0.66 80 | 10m | 4 | 20am 
| 38 | 3DK109D 150120M | 24 11 1 3 |3475| 0.66 f110 | 10m | 4 | 20zm 
19 | 3DK109D 150 | 20M | 24 | 1 | 瑟 |3475| 0.66 110 | 10m | 4 | 20 耳 
| 30 | 3DKI109H 150 20M | 24 | 工 | 丐 | 3 0266 130 | 10m | 4 | 20m 
| 妈 3DK10D | 4150|20M| 24 11 和 |37 0.66 130 | 10m | 4 | 20am 
122| 3DKIOE | 150|20M| 24 | 1 | 瑟 |34175| 0.66 150 | 10m | 4 | 20am 
| 23 | 3 了 D 玉 109 开 150 | 20M | 24 | 工 | 1 |3475| 0.66 150 | 10za | 4 | 20 雷 
| 24 | 3DR109F 150 | 20M | 24 | 工 | 乓 175| 0.66 200 | 10m | 4 | 20m 
25 | 3D 玫 109R 150 120M | 24 11 | 葬 |13453 0.66 200 | 10m | 4 |， 鸭 血 
| 
26 | 3DK1091 150 | 20M | 24 | 工 | 折 |3475| 0.66 200 | 10z | 4 | 20 姻 
27 | 3D 玫 109 了 150 | 20M | 24 | 工 | 瑟 | 4173 0.66 200 | 10om | 4 | 20m 
28 | 3DK609A 150 | 20M 1 35 | T| 匡 200 | 5m | 6 | 5m 
29 | 3D 必 609A 150 | 20M | 25 | 夺 | 和 200 | 5m | 6 | 5 
30 | 3D 玉 609B 150 | 20M | 25 | 1 工 | 5 250 | 5 | 6 | sm 
[ 
31 | 3DK609B 150 | 20 下 | 23 | 工 | 35 250 | sm | 6 | sm 
32 | 3D 玉 609C 150 |20M | 25 | 1 匡 300 | 5m | 6 | 5 
| 33 | 3D 及 609C 150 | 20M | 235 | 工 了 3 300 | 5m | 6 5 了 
| 34 | 3DK609D 150 | 20M | 3235 | 1 | 后 350 | sm | 6 | Sm 
| 35 | 3DK609D 150 | 20M | 25 工 15 350 」】 5z | 6 5 Za 
| | 3DK609E 150 | 20M | 235 | 1 工 | 和 400 | Sa | 6 | 59m 
37 | 3D 必 609 瑟 150 | 20M | 235 | 工 | 5 400 | 5m | 6 | 5m 
38 | 3DK609RF | 150|20M | 2 | 工 | 5 450 | Sm | 6 | Sm 
39 | 3DK609F | 150|20M| 2 | 1 | 55 450 | 5m | 6 | 5m 
140 | MII018 | 175 30 150 |100 幸 | 3 2 地 
41 M II11018 175 | 30 150 |100m | 5 | 2mm 
42| MI1l20 | 175 30 200 |100m | 5 | 2m 
43 | MI1020 | 175 30 200 |100 和 | 5 2 缮 
44 | MI11022 175 30 250 |100m | 5 | 2 和 
4| MI11022 | 4175 30 250 |100m | 5 | 32m 
| 
46 D6547 | 1735 了 3 5 |400| 5 | 7 工 但 
47 | 3DK210A | 200 20 50 | 10z | 5 | 切 和 
| 48 | 3DK210B | 200 20 100 | 10m | 5 | 10a 
49 1 3DK210C | 200 20 1350 | 10aa | 5 | 40 
5 |] 3D 民 210D | 200 20 | 175 200 | 10m | 5 | 10m 
[于 | 人 


肌 -1396 


矿 8BES| 矿 CES 


(Y ) 


AT 


400 


100 


5 帮 


上 


ee ee ee 
nn own Cn 《ne WII CGT CUILCTL 


1.35 


天 关 FFah 于 记 卢 关内 卢 关 才 关 站 上 于 关 直 关 关上 站 
5 人 人 人 人 人 人 1 
co0cc0o ommnmm mwmmi mnenm mwmwmwem wm mwmmnmn ne 


和 
ET UL 


、 
展 


CD 
2 
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5.5 待 NPN 型 
| | 县 特 征 最 | 最 | 热 | 集 电 极 | 和 集 电 级 | 发 射 航 | 集 电 视 
1 序 | 型 大 天 秆 极 
新 多 | 高 
Ji 省 -~ 基 极 - 发 射 航 加 基 极 
| 有 结 反 向 截止 
| 功 中 
| | 率 | 频 尝 流 | 温 | 上 阻 | 者 这 电 压 | 让 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 电 演 
| | SS 六 CsR)CBO | 矿 (BR)CEO | / (BR) 忆 BO 人 
| 号 | 导 | 2ew | 在 IF | Tc 7cP JEp | cs0| ce 
| | 尼 (zy 7 CS | ADD 而 ) 7) CA VIA) TV CA | CA) | (CV) 
|- 本 融 | 四 
| 1 | 3DK210E 200 20 | 3475| 0.3 250| 10 垃 | 5 | 10 和 
1 2 | 3DK210F 200 20 | 4235| 0.5 300| 10mm | 5 | 旨 
3 200 20 |175 05 | 400| ma | 6 | 2 
/ 200 20 | 3785| 0.5 450| 1m | 6 | 2 下 
5 200 30 1600| Sm | 450| Sa 7 | 和 | 1al 60 
6 | 3DKs03B 一 BE| 200 20 | 4150| 0.623 140 tm | 540 3315| 5m| tma| 315 
一 | 200 30 | 350| 0.623 | 450| 4m 1450 3 和 5 | 5 | fm| 315 
| 3DK510B 一 B| 200 4 | 3156 5.625 1 50 1 | 450| Sm 1S5 1 5 | 14m| 315 
9 13DKE310C 200 28 | 175| 0.5 500| 工科 | 6 ， 2 组 
| 10 | 3DK3101 200 20 | 395| 0.5 550| 1ma | 6 | 2 
| 1 | 3DK310E 200 20 | 475| 0.5 600| 1 | 各 | 2 了 
| 12 | 3DK518B 200 20 | 450| 0623 | 700 1 | 700| 3m|5| 5a| 1ma | 490 
| 13 | 31 - 200 30 |450| 0.623 | 700| 4 和 | 700 3 15 | 5m| 1m | 490 
| 44 | 3 200 40 | 3459| 0.635 | 700| 1 | 700| Sm | 5 | Sm | 1m| 490 
11|3DK310B 208 20 0.5 700| ma | 6 | 2 了 
| 16 | 3D 玉 310( 209 20 | 175 800| 了 | 6 | 2 
17 | 2 -100 200 20 1000| Sa |800| sm | 7 | tm| tm|1000 
j ) 扩 210A 200| 5 | SS 413 | 20 |3475| 0.5 50| 10m | 5 | 40 严 
| 19 | 3D 玉 210B 200 | 5SM | 5 3 20 13475| 0.5 400| 10aa | 引 | 10 
| 20 | 3D 天 2004 200 | 5SM 20 | 450 150| Sm | 100| Sm 1 6 | 1 也 
! 21 | 3DK200B 20 | 150 200| Sm | 150| Sm | 6 | 1 
| 2 ) 芭 210C S| 13 120 |47 引 0.5 150| 10aa | 5 | 10 甸 
| 210D 5 23 120 |3475 0.5 200| 10m | 5 | 10m 
| 24 | 3 了 20 | 150 250| 5am | 200| 5 | 6 | 工 甸 
| 25 | 3D 玉 200D 20 | 150 300| Sm | 250| 5 纪 | 6 工 也 
| 3D 和 210 瑟 200| sM| 5| 13 | 30 |3175| 0.5 250| 10 二 | 5 | 10 血 
7|3DK2IOEF | 200| 5s5HM | 5 99 |20 |3175 0.5 300| 10m | 5 | 40m 
| 了 D 及 200 蕊 200 | SM 20 | 150 350| Sm | 300| 5 姻 | 6 | Im 
| 3 200| ssM | Si | 20 1450 0.4 |400| 15 和 |350| 45 和 | 5 |10m | 32m | 100 
| 30 | 3D 开 20t 200 | SRM 20 | 150 400| So | 350| 5 钮 | 6 | 1 所 
| 31 | 3DK200E 200| 5M | SS| 1 | 320 30 0.45 | 4350| 15 和 |400 15m | 5 | 10m | 2m | 100 
| 32 | 31 3 | 200| 5M 20 | 150 500| am | 400| 5m | 6 | Tam 
| 33 | 3DK602A | 200 | 15M 30 | 417 引 0.6 100| 5ma|5 |1i0m| imn| 20 
| 34 | 3DK6 200 | 415M 30 | 3475| 0.6 150| 5a|5 |1m| tma| 20 
| 35 | 3DK60 200 | 了 3 30 | 475| 0.6 200| 5m|Ss | 10ml 1tm| 20 
| 5 3DK602D 200 二 划 30 | 175| 0.6 250| 5m|5 | 10m| im| 20 
| 37 | 3DK602 已 | 200 | 后 旺 30 | 17 引 0.6 300| sm | 5 11m| la | 20 
| 38 | 3DK602E 200 1 可 30 | 175 0.6 350| 5m | 5 |10m| lm | 20 
| 39 | 3D 玉 510 200 | 20M | 24 30 | 175| 0.5 IT00| 5m | 5 | 10m 
| 40 | 3DK610A. 200 1 20M 124 1 | 30 |]347 引 0.5 100| 3m | 5 | 10m 
四 
| 4 | D 玉 610 | 200|120M 124| 1 | 30 |475| 0.5 150| 5 鱼 | 5 | 10m 
| 42 1 3D 了 200 | 20M 1 24 荆 30 |」4175| 0.5 150| 5 | 5 | 10m 
| 43 4 | 200|120M |124| 1 |130 | 475| 0.5 150| 5 和 | S | 区 
| 44 200 |20M 124| 1 130 |3475| 0.5 | 200| 5m | 5 | 10 
| 45 200 | 20M 20 | 175 200| sm | 200 5m|6 | 30m 1100u | 400 
| 4 200 | 20M 20 | 175 200| sm | 200| sm 16 |310m |100k | 100 
|; 47 200 | 20M 1 | 30 |3475| 0.5 200| 5 | 5 | 10am 
| 48 200 | 20M |24| 工 」 30 |575| 0.5 200| Sm | S | 10m 
| 49 200 | 20M | 24| 1 30 113 0.3 250| 5 纪 | 5 | 10 刀 
1 50 200 | 28M4 | 2 1 30 | 347 引 0.5 250| 5i | 5 | 3 芭 拼 
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5 Sa 强 昭 有 从 司 二 局 SDDS SN Ge 二 局 二 省 寸 二 二 寸 人 二 NO nmSGNS Sm SRGNGSNGN 
并 学 1 4 二 污 本 本 各、 和 
vi 4 ] Cd 0 CC CQ CQ cc 下 ee 
二 冯 寻 昼 扣 反 
访 1 届 六 ss 和 
到 性 司 CE CD 
二 ww 记 ) Y Cm e 
ns 全 本 全 "等 人 和 ”和 人 人 
以 
四 | 或 区 习 品 吨 马 入 忆 . 守 二 党 总 共 : 梧 员 和 四 叶 有 列 如 笃 | 
| 2 二 尼 冤枉 这 洁 | 作证 让 本 它 c 0 
加 心 Ce 二 0 = 2 
| 2 5 0 Co OO 要 3 门 1 ws 1 站 1 方 1 他 
二 | 放 二 ~ 一 一 
| ， 
所 ae] 人 aa CD Co 人 :5 人 ee 让 1 访 二 cm mm lm 
四 Sr | 《 门 让 rr CN 一 CR rr CT 和 TY We 1 oo 和 和 
1 
mm | 和 鸭 这 \ 训 十 < omD Cn om Cn cm 2 nm Im im un tm am rm 1m 1 mm tm 
让 | 二 
So 
| Se 
以 oo 人 站 的 的 人 CO 0 CN CN SN CS 1 方 1 mn 1 
是 只 -“ 沁 全。 二 过、 过 
j NS | 人 Te 人 RS roCq RS ee 后 | cq 二 2 
AS 
个 1 1 1 的 咯 的 的 em SO 29 扫 1 1 2 0 1 让 和 这 1 
习 itceacNcN me QQ CQ Cn rr 上 et 4 ee se NE | QQ CS 
Sb 
RE 本 0 
ee 
避 DOR 与 四 有 mi 党首 和 向 放 才 和 交 时 六 的 门 攻 人生 全 罗 辐 略 辣 的 罗 交 次 于 关 区 有 殉 克 辣 ， cinrminm 
hu ed CD 4 SS CN Se 中 一 虽 9 这 一 中 四 1 一 Ge ri et 1 
no 
1 
名 “一 本 人 ee 
避 区 mminmIm 之 于 扣 DDLm 人 1 Cn 1 和 门生 2 CO 人 人 On em 0 mon cn en en 
区 | 一 4 rm se 订 < 
Se 
同 让 可 术 S ss 忆 ; 
CC SRN ANSN CC 人 
外 呈 1 人 1 YT 2 
避 1 网 5 2 RN 0 和 aaaiiasdisiiiiaaiiiaianiaisihis Re 二 
vv 
癌 2 人 人 mn ninimca2in 人 CD 人 和 
号 ti | 1 1 CQ mr ed rs 1 
和 ao 叶 委 中 
Me 
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5.5 硅 NPN 型 
| 最 纤 征 最 | 最 | 热 集中 和 极 | 集 电极 发 射 极 集 电 极 
型 大 | 大 
存 | 高 ”~ 基 极 
| - 若 被 | -发 射 极 | - 禁 报 
衣 和 缚 } 反问 截 些 
切 | 到 二 
认 颗 流 | 温 表 击 穿 电 压 | 者 穿 电 压 | 者 穿 电压 | 电流 
| 1 天 (BR)CB0 | 广 CBR)CEO 太 (5R)EBG 
已 cy 1 六 Freil Tc | Tca |Trad| 下 7 | 7es 7Tr | 1c80 四 斑 c3 
WalkCA) CA) CC CCYi CA) TV CA CC | CA) 相 (V) 
二 1 | 相反 ER | | 
3DK610C 200 | 20M 24| 1 30 | 435| 0.5 230| 5om | 5 | 10m 
3D 必 610E 200 | 20M 124 1 39 |478| 0.5 300| sm | 引 | 10m | 
3DPK6i0 忆 200 | 20M | 24 | 1 30 | 475| 0.5 300| 5m | S 10 细 | 
3DK601B 200 | 20M 20 | 175 300| 5m | 30 叶 5 | 6 | 10m 1400u4 100 
1 3DKE60IB 1 200 | 20M 20 | 4575 300| sm | 300| Sm | 6 310m | 1005 4100 
:6 | 3DK630D 200 | 20M |24| 工 30 |475| 0.5 300| 5m | 5 | 310 
:7 | 3DK610 互 200 | 20M |24| 1 30 1475 0.5 350| 5 和 | 5 | 10m 
1 8 |3DK6I0E 200 20M | 241 1 30 | 他 5 | 9.5 350 5m | S | 10m 
9 |3DK610E 200 | 20M | 24 | 1 30 |3475| 0.5 350| 5m | 5 | 10m 
.10|3DK60IC | 200|20 20 | 475 350| 5am | 350| sa | 6 tom |108l 100 
|3DK60TC 200 | 20M 20 | 178 350| sm | 350| sm 16 | 10m |100u| 100 
112 | 3DK601D 200 | 20M 20 | 175 40 中 5m | 400| 5m | 6 | 40 100n | 100 
;13 | 3DK601DD 200 | 20M 20 | 175 400| sm 3400 sm | 6 | tm |100k 1400 
1 13DK601B 200 | 20M 20 | 175 450| Sm | 450| sm | 6 | 310m |400k1 400 
1 415 | 3 了 疏 601 瑟 200 | 20M 20 | 175 45 人 | Sm | 450| sm | 6 |30m | 4100 400 
1 16 | 3DK601 200 | 20M 20 | 175 5 中 sm | sg sm|6|31om|100n 400 
1 17 | 3 已 改 601 电 200 | 20M 20 175 500| 5 | 500| 5 刀 | 6 180 1100n 4100 
1 18 |6D50A -045 230 50 600| Sm | 450 5m | 7 工 组 1m| 600 
| 19 | 6D504-055 230 5 60g9j 5 | 550| 5 | 7 | 了 工 弓 1a| 600 
| 20 | 卫 互 10021 250 0 |200| 0.7 |400 5m |250| 5m | 7 | fm 4m| 250 
121 | 卫 T10020 250 100 | 200| 0.7 | 300 250 8 
22 | 王 直 10020 250 100 | 200| 0.7 | 300 250 8 | 
23 | 芝 个 10021 250 100 | 200| 0.7 | 350 300 8 
《24 | 刁 了 10021 250 | 100 1 200| 0.7 | 350 308 8 | 
125 | 3DK025B 一 F| 250 | 20 | 1 中 05 | 300| im |300| 3m | 5 110 1 如 | 210 
26 13DK026B 一 El 250 25 |450 0.5 |300| 41om |300| 3m | 5 |10m 1 了 | 210 
27 | 也 下 10022 250 80 | 200| 0.7 | 450 400 8 | 
28 | 刁 T10022 250 80 | 200| 0.7 |450 400 8 | 
29 | 卫 T10023 258 80 | 2320 中 0.7 |690 450 8 
| 30 | 刁 T10023 250 80 | 200 0.7 |6090 450 8 | 
| 
i 31 | 2D30A -045 250 30 600| Sm | 450| 5ma | 7 | 1 1 600 
| 32 | 3D 玫 504 了 B 一 | 250 20 |41s0| 0.5 140| 1m |450| 3m | 5 | 5 1m| 315 
| 33 | 3DK508B 一 下 | 250 30 |10| 05 1450 1m |450 3m | 了 | 5 1m| 315 
;34 | 3DR5IIB 一 下 | 250 | 40 |350| 0 |450 41m |450| 3 15 | 5SJ Tm|l 315 
:35 | 3D 玫 513 了 一 下 | 250 | 359 | 5350| 0.5 |450| dm |450| 3om | 5 | 5 jnma| 315 
36 | D10016 250 5 弹 |200| 07 |800| sm | 500 5m | 7 | 1am 
; 37 | 3 了 DB 民 526 电 一 忆 | 250 了 11341501 65 |600 im |600 Sm | 5 | Sm 1 420 
| 38 | 3D 区 5198 一 了 | 250 29 |150| 05 | 700| Tom |700| 3 | 5 | So Ta 490 
| 39 | 3DK523B 一 BE| 250 39 |1350 05 |760l fm |700 3 | 5 | 5 1 498 
i 40 玫 世 40025 250 | | | 20 200 0.7 S00| 5 | 806 35 | 7 工 生 | 
1 | | j | 
41 | 3 也 丽 310 有 4 2350| 8M1340| 1 | 18 | 1475 0.6 | 700| Sa |300 5ama 7 | 12 0.5 780 
(3DK3I10B | 250| 8M 0 1T 313 006 | 3800 3 本 | 450 Sm | 7 | 下 | 85 300 
43 | 3 也 玉 310C | 250 | 8M | 70 | 1 1 18 | 173 106 1900 5om |500| 5 7 | 6.3 中 | 900 
村 |3DK310D 12520811 11318135 06 11000| 5 |550 3 7 | 4 | 935 王 | 1000 
| 3DIK3E | 250| 8 12 1 18 |1175| 06 | sm | 600 5 | 7 | 1ma|0.5@m| 141100 
1 | | 
4613DK3I0R | 250| 8 | 1 1 18 | 罗 06 13n0| sm ly700 sm |7 19 |0.5om| 4300 
,47|3DK39G | 250| 8M | 1 18 1175| 06 500| sa |809| Sm | 7 | 4m |0.5| 1500 
1 43 | 3 口 扑 10 全 | 250 |10M |1 工 | 工 253 |375| 0606.6 | 80 5 | 3S0 3 7 | Ia 10.5al 80 
40 | 3 发 1410 250 | 10M 1 0 | 1 好 |37 引 6@6 |3450 5ma |360 5 |7| 3 | 05ml 300 
:50 | 3DKIiL0C 250 | 20M 110| 1 23 |175| 0.6 | 3200 5 | 1 |71 | 0.5@m| 4150 
LS _ | | Je 
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防 针 已 向 一 站 骨折 思 折 志向 吕 站 和 站 吓 问 入 有 下 斩 牛 宁 咎 月 中 的 子 喇 下 [asaisaias 人 assEanieeiisa 人 asiaaianinsisnmg 
1 CQ cq CN | 
| 间 AR 国 | 1 
运 ] 了 己 志 也 式 蕊 了 芝 和 艺 苹 忆 忆 芝 和 六 二 过 过 也 二 注 了 三 了 过 过 二 二 二 人 
攻 复生 已 四 cm 下 nen 机 站 症 NG 
Se 人 本 站 和 
”” 一 忆 它 定 号 忆 定 定 一 一 呈 一 一 吓 一 1 忆 呈 己 | 
包 << 局 忆 国 和 本 | 
您 起 所 二 四 者 忆 . 二 马 . 了 也 一 切 . 天 辽 闷 一 雹 人 和 及 芯 尖 . 二 关 , 三 莹 莹 台 吕 交 汉 芝兰 勾 兰 芝 .了 马 忆 也 艺 - 二 -二 艺 
站 亚 , 和 PN nnSNOGQNSNA RNRQQNNN RNQGQGQNO mmnmnimnmO 四 由 由 四 mm So 二 十 nianmonn NANQQQ ONQGGNGN | 
二 一 一 4 oo ac 一 上 Ce 加 
普 妈 号 对 局 5 到 号 叶 罚 另 到 咏 对 司 芯 到 兄 史 号 娩 列 妇 缠 中 忆 导 
| 晤 吉 [ 耳 ! “9 证 己 握 [ea 3 ED EYE < 吧 站 证 op 是 wan 是 ae | 且 苦 二 世 生 
项 又 电 下 o 二 人 王 3 人 六 3 2 et 
心 7 om CD QQ NGNSN SSGCR (9 7 商品 村 守 守 | 
本 只 人 扔 后 号 号 个 合 号 个 合 - 提 -6- 全 
二 了 本 所 到 加 四 号 员 艺 工 品 吕 莹 动人 忌 . 之 5 谤 过 总 . 光 大 忆 。 世 去 . 2 志 | | 号 妈 悦 妆 品 
收 竺 < 0 定局 号 全 网 SEN SN CN 忆 人 全 全 人 | 
本 CC 二 二 写 Co 3 一 二 下 人 3 
| 1Lm 1 二 一 帮 调 癌症 se 有 Do 
| 避 关 | Innatoem imnon 
1 < | mmm 人 站 一 王 之 它 它 二 | 
四 起 | 汪汪 = 呈 一 记 | 人 一 下 end er 寸 人 二 NE CS creQ 二 is 
| 1 
人 四 必 mm mm iminiIm am ca el 《3 3 < 中 说 站 站 ma 1 
是 ME 人 。 a 国 人 
| 忆 党 了 Te 本 省 人 和 届 生 和 3 4 这 下 1 虽 了 NT 味 庆 的 本 Ra 
轧 寺 本 
中 “一 | 
包 ” 汉 In Im an 10 mam tm ID SGS SS manmn mnnnm omcc 00 1 
0 ， a 1 
SS MA 二 NGN TY GCC CNCNSNCNG 1 SWF 中 一 rcimcaum 3 过 中 二 | 4 Re | 1 { 
人 se 
稳 下 [由 是 | 是 记 | 人 人 克 宁 ] 
人 一 天 站 本 GCT nm TREEOIQNQGQ QSm 
| 避 。 僵 Innmininmim an | 
和 9 
< 和 办 台 | 放 而 贡 基 区 区 关 的 车 交 区 疝 放 罗 旋 矶 二 邱 二 区 生 访 芝 本 区 臣 辣 机 亲人 
性 本 夺 过 运 本 三 这 语 本 门 一 症 古稀 和 一 rr CCQeTedc = 一 叶 
3 NE Rs os 受 
符 荡 注 加 “一 
已 人 > 的 阁下 2 和 
起 心 Se 让 < 一 < 下 一 | 一 | 
油 秃 ER | 
Eye 全 | 
总 上 呵 也 扣 王 巴 二 拓 员 下 殉 克 克 克 号 呈 志 
只 Te 忆 站 站 书 | 
本 
了 荆 | 开 共用 昌 
多 qh 一 一 .mm ea 了 
习 
H 中 党 交 呈 过 后 司 贡 己 握 牟 有 马 安 握 一 二 三 首次 交 罗 矶 交 硝 二 过 区 站 羡 基 二 一 三 天 邱 安生 
号 条 1 人 FT LDL) 呈 寺 人 rs ci 
北 一 一 一 -一 一 一 一 -- - -一 -- -一 - 
| 和 一 全 局 己 区 台 总 己 忆 关 安 五 己 己 过 它 妆 一 3 
1 总 区 中 一 一 之 一 让 20 王 尼 避 号) 号 所 CD2 CD sm 字 tr rc CD CQ GO GT TY CS 2 
压 汰 当当 误 | 性 1 ti 一 | 过 本 一 SS 和 人 人 训 寺 寺 让 的 过 十 站 证 间 从 的 二 
划 泽 绝 
几许 反 蚂 生 . 交 国 ee | 
耿 4 区 基 | 咏 有 只 只 中 昌 时 时 时 昌 昌 关 避 间 习 对 生 间 间 叶 革 中 目 寻 吕 站 是 和 和 车 员 基 昌 站 昌 呈 昌 上 昌 1 
皮 过 上 9 人 了 有 中 c SN Secacqr SSG SN | 


5。 开 关 
5.5 夸 NPN 型 
和 TS 
| 技 十 征 最 | 最 这 肯 电 反 | 集 了 电极 | 发射 极 集 电极 
序 上 大 大 
| 办 拭 多 | 赣 - 水 极 
| | 济 - 荡 拉 | -发 身 极 | - 要 被 
| | | 电 | 六 反 回 项 上 
功 
] | 罕 大 束 | 误 | 盟 | 轴 1 诗 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 击 穿 电 压 | 岂 流 
1 一 | 六 CR)C5O | F(BR)CEO | 必 CBR)BEHO 让 
Po l 5 | Frcs Tc1 cx 17 Rs | 7eg 庆 Tpp |7cso | ca 
导 及 | 
一 (W) | Hz) | (V) Ai Ace cyW)CVI CA TV CA ICV (CA CA)  (CVY) 
1 2 0 Re 去 此 二 
] 1 | 3D 必 210 科 220|1310M| 1 1 2 11395| 0.6 |3250| Sm |200| 5 17 | 19a|0.5a| 250 
2 | 3DK3210 孔 250 | 30M| 1 1 2 11 0.6 |400| 5m |25 叫 5m|7 | Im |0.5ml 400 
1 3 | 3DK210C 250 | 10M | 了 1| 2 133 06 1500 sm |300 5m |7 | Tim ，0.5am| 500 
1 4 | 3DK210D 230 119M 1 1 和 13 06 1600 5m |3s0| sa | 7 | 3a1|0.5m| 600 
! 5 | 3DKR201 们 300 | 30 | 4173 引 0.5 500.2m | 30 S | 2 0.2m| 50 
电 | | | 
16 | 3DK201B 1 3 | 1 30 | 475 0.3 80| 20 | 镭 3 | 10m | 208 
;7 |3DK20IC | 350 | | 30 | 1 引 0.5 | 3400.2m | 80 5 | 10m | 0.2m| 116 
8 |3DpKE201B 385 | | 130 143 05 | 1600.2aa | 1 | | Tom | 0.2m| 160 
:9 |3DK20E | 300 i 39 | 413 引 3 | 2000.2m | 159 | 5 | 340 | 0.2m| 200 
的 | DRR300B 360 | 3 | 40 025 | 250| 5 | 到 | 囊 |7| 细 | 划 | 3538 
| | | | 国 玫 光 | 
1413DK20IE | 309 | | 30 |47 引 0.5 |2500.23@m | 206 5 | 10m | 
1 2 及 309C 309 | 3 | 450 8235 | 300 sm | 208 sm 7 tm | 
:13 | 3DKE201G 30D | | | 30 | 弛 3 引 0S | 3000.2m | 23 旨 | 刘 阵 
:14 | 噩 区 309 了 380 | | 11301380 0.25 | 350| Sm | 239| Sm | 7 | tm 
1 5 | 3DK027B ~ 下 | 300 | 1 30 |40| 0.42 | 300| Ta |300| 3ma | 5 | 3ama 
| | | | 
1 416 | 3D 区 2004 300 | 15 | 3473 引 0.5 1350 30 7 | gm |0.6ml 280 
0 300 j SH 400| Sm | 300| 5m | 7 | 1m | 
:48 | 区 300 工 303 | 30 | 45 0.25 1400| 5m |300| sm | 7 dm | dml4o0 
f 19 | 3D 玫 200 吾 300 15 |3475| 0.5 | 400 358 7 | 8am | 0.6mm| 320 
| 20 | 3DK200C 300 13 | 475| 0.5 | 450 400 7 | 8m | 6.6 360 
4 四 
121 | DRK300F 300 30 | 150 0.25 | 500| sa | 400l sm 17 1 ma | 2ml500 
22 | 1D50A-045 380 | 350 600| Sm | 45 5 | ? 荆 菇 工 世 | 680 
4 23 | 3D 天 200D 300 | | | 15 |475| 0.5 | 3500 450 | 7 | gm | 0.5 虽 | 400 
24 | 3DKS505B BE| 300 | 1 20 1350 0.42 | 40 fm |450 3m | 5 | 5ma| 3a|345 
1 25 3 有关 509 了 一 熙 | 300 1 30 TS0| 0.42 450| TH 1450| 3 刀 | 5 | 3 1z| 313 
上 
12613DK512B~F| 300 d | 159| 0.42 | 30 tm | 450 3m | 3 1 Sa JJml 315 
127 | 3DKS4B FE| 300 | 50 | 345 042 140 1m |450 3 | 了 5m | fmal315 
| 28 | 3DK515B 一 | 300 | 6 | 150| 0.42 |450| im |450| 3m| 5 5m | 1a35 
1 29 | 3DK200 瑟 300 | | 15 175| 0.5 S5 500 7 | 8 1 0.6 了 | 440 
30 DK300G 300 | 1 30 | 50| 025 |500| 5 | 500| sm | 7 | 可 | 32m|600 
1 
131 | 2D50A-055 | 30 | | 50 | 690| sm | 550| sm | 7 | 1ma| ml600 
| 32 | 3D 玫 527 卫 一 已 | 390 | 和 |3450| 0.42 | 600l im |500 Tim 5| sa| 1m|420 
133 | DK300H | 300 1 30 | 130 0.25 |1700| 5m |600| 5m|17 al zol700 
-34 | 3DK520B 一 FI 300 | | 20， 150| 0.42 | 708| 1m | 70 3m | 5 sm 1ml490 
135 | 3DR5S24B 一 Ri 300 呈 15 吕 0.42 |700| 1m |700| Sa | 5 吕 玛 oa| 2490 
1 36 | DK3001I 300 | | 30 |340 0.25 |800l sm |700 sm | 71 om| 3ml8o0 
37 | 2B30A-080 300 | | | 1301 11000| 5ma | 800| sm |7| Ta iml Hg 
1 33 | 2D30A-108 300 | | 30 11000| ss 拉 | 800 sm | 7 | 3 to 了 人 
39 | DK300 了 300 | | 30 13 0423 90 5 | 8 5 7 3m| ialaso 
和 | 2D304-100 | 300 | | 3 4000 sm 10 sm | 7 和 | 1 
| | | 1 | 
441 | 2D30&-120 300 | 3 | 12001 Sm 1200| 5 | 7 | 了 aa 1 | .2 长 
142 | 2D3DA-120 30 上 3 | 1200| 5 11200 5 | 7 | Te aa| 了 3 
, 43 | 2D30 和 -140 30 | 400| Sm |1400| sm | 7 | 3 | 1m|14 
44 | 3D&301A | 300 | SI| 国共 本 38| 3 | 3 | 20 严 | 
45 | 3DK301B | 30 5 | | | 50 1223 0.3 5 | 5|20a | 
] | | | Te | 
46 1 3DK301C SN | | 呈 2 90. | sol sm 15 1 20 
:47 3DK3901D 39 SM | | | 350 175| 0.3 | | 10 Sa | 5 20m 
| 48 | 3DK391 卫 300 | 5M | | 1 50 134175| 0.3 | 159| 5 | 5 | 290 严 
3 | | 
| s50 | 3DKR301G 300 | 3 | 呈 4347 8.3 | 256| sm | 5 20 考 
人 | | 1 ， 


集 电 家 E 流 刘 上 下 存 下 站 站 
~- 发射 报 升 退 贮 降 | 
放大 
反讽 截 目 如 时 于 时 
电 演 有 系 数 降 亲 间 | 起 间 
， 站 ES | 
TcEgo | Frcg | pra Fe 4B | ec | 所 可 丰 在 二 | 
人 四 二 EN 5 昌 
(和 丰 ) | (和 )》 | 二 迄 | (Y)》 (Y ) (A) (As) | (0sS)1(sS) (Cs) 
遇 加 1 本 本 2 全 | | 了 权 倪 挟 ，， 
工 a | 200 5 | 20| 5 |7.5 1.5 工 工 IT0 60031 4003 2 4002 B2-04C 工 
工 了 | 2590 135 | 120| 5 ，7.。5 工 .5 了 了 了 0 6G003 | 40f3 2 408a 且 2-01C 2 
| 1 |300 14351420| 王 |7.5| 1.5 工 1 HH 1660a1400 28| 4003 另 2-01C 3 
T 馆 | 350 | 345 |120， 5 | 7.5 十 泡 工 工 110 6003 了 | 400 了 3 2 408 卫 了 2-041C 4 
了 有 症 20 0 5 |10 2.5 0.9 1 0 工 ,4 员 | 100 全 | 工 .4 3800 卫 2-01C 3 
牛 青 20 10 5 |10 了 .5 0.9 工 1 | 工 .4 1003| 工 .4 890a 有 2-01C 6 
T0z 20 了 0 3 |10 2.5 0 .9 业 1 1 .4 呈 1 100 .4R | 8003 了 2-01C 7 
10 鱼 70 110 5 |10 2.5 0.9 1 0 14 10032| .4 800a 吕 2-01C 8 
T0aa 30 10 5 |10 2.5 0.9 工 10 工 .44| 100 王 | 荆 .4 | 300 且 2-041C 9 
2 协 | T50 0 35| 5 120 下 工 20 7 了 二 下 了 2-02 阳 0 
TI0 二 | 120 了 0 3 40 作 泡 0.9 工 T0 工 .4 1003 | 工 ,4 | 800 卫 召 2-01C 了 1 
2 | 2080 1I0 55| 5 120 .5 工 疙 20 7 几 荆 有 了 2-02 呈 了 2 
TI0 纽 | 150 工人 1 3110 2.5 1.9 工 工 [0 工 .4 TI00 卫 | 工 .4 区 | 300 芋 了 2-01C 13 
2 区 | 2590 0 355 3120 并 .5 工 双 20 7 具 工 上 了 2-02 阳 14 
2 志 | 210 I0 5 |20 工 .5 工 工 10 2 | B2-0ftC,C3-02PD 15 | 
5 握 | 120 IT0 410 | 7.5 2 过 工 .8 .5 | 7.5| 工 .5 上 愉 | 300 3 3 工 .5 及 B2-02C 16 
150 | 5 | 50 10R | 2.5R 17 
和 3860 1 40 355| 5 120 工 .5 工 .5 了 20 7 也 了 荆 世 了 2-02 了 18 
5 了 钮 | 140 工 0 10 | 7.5 区 工 .8 1.5 |7.5| 上 .5 只 | 3003 3 员工.5 用 了 2-01C JT9 
3 | 160 TI0 T0 | 7.5 2.2 .8 1.3 | 7.5| 1.5A | 3003 3RI1 1.5 忆 B2-016 20 
3 所 | 400 了 301 了 0 120 之 工 .5 灰 20 7 工 B2-82B 2 
400 3 150 2. 2 工 350 2 已 4 上 太 155 22 
5 | 186 工 0 JUD | 7.5 让 1.8 .5 | 7.5| 1.5 有 只 | 300 刀 3R | 工 .5 忆 B2-01C 23 
2 划 | 315 Tf 10 110 41.8 工 .5 工 了 0 福 .5 用 工业 号 2-01C 24 | 
呈 志 | 375 10 T0 145 IT.8 了 ,5 J1.5 |15 3h|.5 由 | B2-01CC3-02D | 25 
2 | 315 0 10 120 .8 .5 4 20 | 49 2 B2-01C，C3-02D | 26 
2 王 | 315 并 0 10 |25 工 .8 工 .5 4 20 4 忆 2 B2-01C,C3-02D | 27 
2 细 | 315 10 10 130 1 .5 工 ,2 2.4 |12 4.5HL2.5 只 | B2-01C ,CO3-02D | 28 
3 | 200 二 0 10 1 了 .5 2 .8 1 1.3 17.5| 工 .5 300 卫 3 有 | 工 .3 上 了 32-01C 29 | 
3 奴 | 53500 7 301 10 120 沁 多 4 20 7 站 于 用 了 2-02B 30 
270 5 150 3 2 工 38 12 几 4 有 太 166 31 
2 荆 | 4290 | 10 10 120 1.8 工 .5 4 |20 了 | 1.58| 3.5 2 已 了 B2-01C 32 
3 二 | 608 7 30| 40 120 2 2 二 20 2 有 王 电 了 2-02 阳 33 
2 | 490 | 1 40 |10 1.8 工 记 2.4 112 31 | 1.5 B2-01C 34 
2 王 1 400 了 10 410 | 抱 1.8 十 汐 3 3 二 | 工 .2 有 3 及 | 于.5 眼 了 2-01C 35 
2 所 | 700 世 20| 410 120 汉 也 二 20 7 上 于 及 了 2-02 了 36 
IT09 3 |30 3 2.5 0.6 130 工 5 攻 3 县 和 162 37 
工 0 | 5 |30 3 ] 0.6 139 412 其 2 有 AT60 38 
3 | 509 7 20 10 120 2 2 可 20 7 县 工 必 卫 2-02 电 39 
100 5 |30 3 2.8 上 .4 130 了 2 有 2 A162 40 
7 3 |30 当 2.5 工 30 了 3 及 3 上 呈 太 163 41 
180 5 |30 3 2.8 0 .4 130 二 2 愉 AI162 432 
70 5 |30 3 23.5 工 3 5 岂 3 上 Al162 43 
3 但 20 了 0 3 |15 2 上 工 .5 |15 二 TO003 1T1.3R 9003 C3-02 了 TD 44 
3 20 T9 5 |195 儿 工 ,5 1I5 了 | 100 工 .5| 9909 王 C3-02DD 45 
3 20 40 5 |15 和 工 工 .5 |15 4 400 和 了 工 .3S 9003 C3-02D 46 
3 血 20 10 5 |15 把] 工 工 .5 |45 1 妈 | 4100 胖 | 工 .5 只] 300 圣 C3-02D 47 
3 世 20 40 5 |15 2 于 二 .5 |15 工 | 100 到 | 工 .5 9003 C3-02 了 48 
3 也 2 418 5 j15 人 工 .5 1113 工业 上 00 了 | 工 .5 站 909 前 C3-02DD 49 
3 和 20 1 S |15 工 荆 T.5 |415 工 | 100 王 | 工 .5 及 | 900 到 C3-02 玉 5S0 
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5. 开 关 


5.5 硅 NPN 型 
下 0 
最 特 征 最 最 热 集 电 极 | 集 电 极 发 射 极 集 电 楼 
序 型 大 六 | 
厅 爹 | 高 ， 隐 
改 4 和 四 基 极 发 射 极 二 基 极 
1 | 欠 六 癌 截止 
| 勒 | 
率 对 淘 流 | 温 也 击 穿 由 压 | 击 窗 电 压 | 击 穿 电 压 | 所 流 
4 天 (BR)CBO | 广 C8R)CEO 六 (BR BBO 
号 | 可 cl 六 Ercgl yc 7ci 7 Ra Te | 二 | 二 Teao | 挛 cg 
(页 ) | (Hz) VCA) CA CCC TV OA YI CA VDOTCA) (ATCV) 
1 | 3SD 玫 31A 300 8M |10|145| 20 |4175 700| 5 | 400| 5 如 | 7 刀 | Ia | 700 
2 | 3DK311B 308 8M |10|1 415| 20 | 475 800| 5za | 450| 5m | 7 包 | Im | 800 
3 | 3DK311C 300 8M |10115| 2 1175 900| Sm | 500 5ma|7 14ma | fa | 900 
4 | 3DK311D 300 8M |10|1 15| 20 |475 1000| 5 如 | 550 sm | 7 刀 | 1m | 1000 
5 | 3DK311E 30 8M |10|1 4141.5| 20 |475 1100| Sm 6600 Sm | 7 Jm | ia | 1100 
6 | 3DK311R 300 8M |10|1 415|1 20 |4175 1300| 5am | 700| 5m | 7 To | 1 包 | 1300 
7 | 3DK311G 300 8M |10|1 4345| 2 175 1500| Sm | 800| 5m | 7 tm | im |1500 
38 | 3DKTHIA 300 |10OM |10|1 2 30 | 175 8 5m | 50| 5m | 7 工 纪 | 了 地 80 
9 | 3DKTi1BB 300 |310M |10|1 2 30 | 175 150| Sm | 100| Sm | 7 Im | fm | 150 
人 | 3DK4111C 300 | 310OM |10|1 2 30 | 175 200| sm | 158| 5m | 7 fm | fm | 200 
11 | 3D211A 300 | 10M |10| 2 30 | 1475 | 250| 5a | 200| so | 7 1m | 1TIm | 250 
12 | 3D 玫 211BB 308 | 10M |10| 2 30 | 175 350| Sma | 259| 5mn 17 | 4ma | fa | 359 
13 | 3DK21C 300 |10M 1310|1 2 3 175 450| 5 如 |300| 5 |7 | ma | fo | 450 
和 | 3D 必 211D 300 | 310M |340 | 3? 3 175 600| 5m | 350| sm | 7 1m | tm | 600 
15 | 2D50A-045 | 310 50 6 Sm | 450| 5a | 7 | tm | 1a | 609 
16 | 1D75A-045 | 350 75 600| gm | 450 sm | 7 tm | fm | 600 
17 | 2D75A-045 | 350 75 600| 5am | 450 5 | 7 Ia | Ta | 600 
18 | 2D75A-045 | 350 75 600| 5ma |4s0| sa | 7 1Jm | fm | 600 
19 | 6D75A-045 | 350 75 600| Sm |450 Sm | 7 | ml fm 600 
1 20 | 23D75A-055 | 350 75 600| Sm |550| sm | 7 Ia | TIm | 600 
21 | 2D75A-055 | 356 75 600| 5 |550 sm 17 | tm | tm | 600 
2 BUX20 350 8M |15| 2 60 | 200| 0.5 16 125|200 刀 | 7 | 50mm 
23 BUX20 3560 8M |345|1 2 60 | 200| 0.5 16 125|200ma | 7 | 50ma 
2 BUX21 350 8M |15 | 2 50 | 200| 0.5 250 200|1200m | 7 | 50m 
25 也 和 21 350 8M |415 | 2 S0 | 200| 0.5 250 200|200m | 7 | 50m 
26 了 可 和 X22 350 8M |415| 2 50 | 200| 0.5 300 250|200m | 7 | 50a 
27 卫 可 X22 350 8M |415| 2 S0 | 200| 0.5 300 250|200m | 7 | 50m 
28 了 3UX23 350 8M |415| 2 4 200| 0.5 400 325|200z | 7 | 50m 
29 BTUX23 350 8M |15 | 2 40 | 200| 0.5 400 325|200 | 7 | 50ma 
3 BT 和 24 350 8M |15| 2 30 | 200| 6.5 450 400|200ma | 7 | 50n 
31 卫 厅 和 24 350 8M |15| 2 30 | 200| 0.5 450 4001200 和 | 7 | 50m 
35 | 6D100A-045 | 400 100 600| Sm | 450| 5 姐 | 7 tm | Jam | 600 
3 当 | 2D50A-080 | 400 30 1000| sm | 800| sm | 7 1ma | fm | 1000 
3 | 2D50A-100 | 400 50 1000| Sm |1000| 5m 17 | tm | fm | 1000 
3 2D50A-120 | 400 5 1200| Sm |1200| sm 17 | 1m| fa |1200 
2D50A-120 | 400 50 1200| Sm |1206| 5 | 了 Ta | fm | 1200 
36 | 2D50A-140 | 4600 50 1400| Sm |1400| sm |7 | ta ll lm | 1400 
37 | 3D 必 300A 450 20 |4175| 0.33 | 350 300 7 | 10m 10.8m | 280 
38 | 3DK300B 450 20 |1475| 0.33 | 400 350 7 | 109m 14.8 呈 | 320 
3DK300C 450 20 |475| 0.33 | 450 400 7 | 10m |0.8m | 360 
3DK360D 450 20 |3475| 0.33 | 500 450 7 |340m |0.8mn | 400 
41 | 3DK300 忆 458 20 1417 引 0.33 | 550 500 7 | 10om |0.8o | 440 
42 D 了 KS00A 5S00 50 | 450| 0.15 |260| 5m | 100| 5m | 7 ta | 2 垃 | 200 
43 DK500B 500 50 | 150| 0.15 | 250| 5m | 150 sm | 7 1m | 2 垃 | 250 
， D 玉 500C 500 50 |11450 0.45 |300| Sm | 200| Sm | 7 tm | 2m | 300 
DK500D 500 50 |150| 0.15 | 350| Sm | 250 sm il7 | tm | 2m | 350 
46 | 2D200A-030 | 500 200 300| 5m | 300| sm 7 | ml tm | 300 
47 了 发 500 尼 500 50 |150| 0.15 | 400| sm |300| sm il 7 | ma | 2ma | 408 
438 1 2D100A-045 | 500 100 600| sm |450| sm | 7 | timl to | 600 
2D100A-055 | 500 100 600| Sm | 550| sm 7 | tm 3m | 600 
站 
1 


下 -1T404 


主 极 管 
功率 开关 三 极 管 


集 电极 电 流 前 亿 和 上 下 
- 发 射 极 痪 升 退 
四 放 有 天 
反 癌 帘 正 正 叶 峙 
卫 流 系 数 降 讨 降 间 间 
TecpO 1 天 CR 7F 吕 cg Tc 1 和 BES | 六 cps ZLD | rc 上 妇 
(A) | (YY TDnin | max (YA (VY) 《公证 下 太 本 列  15 | 
下 at 本 人 na RE EC 
| 3m | 400 7 80 |3401 340 2 艺 2 10 | 800a | 600a 
3m | 450 闻 80 |101|1 1 2 2 2 10 | 800a2 | 600a 
3m | 500 7 80 |4101 340 2 2 2 1I0 | 800a |」600a 
| 3 | 350 允 80 |10|1 1 2 2 2 10 | 800t4 ，6801 
3m | 600 了 80 |10| 3 切 2 2 2 10 | 800z | 600a 
3m | 700 7 80 |10，40 2 2 2 10 | 8003 | 600m 
3 垃 | 800 芝 80 |101 40 2 多 2 10 | 80032 |600a 
3 了 50 4 120 5 | 3415 1.8 1.8 145 11531700a3 |500m 
3zma | 100 15 | 120 3 | 1 1.8 1.8 11.5 |345 |700a | 500a 
3 | 150 1 | 120 5 | 5 1.8 1.8 |1.5 |45|700a | 5003a 
3 刀 | 200 1 | 120 S| 了 1.8 1.8 | 1 14 |700a |5003 
3 | 250 15 | 120 S | .15 工 .8 1.8 |1.5 |45s1700a |500a 
3 了 | 300 15 | 120 5 | 45 1 1.8 |1.5 141451700a |3500a 
3m | 350 15 | 120 5 | 4345 1.8 1.8 |1.5 |45170032 | 500a 
| 100 5 | 50 3 2 1 50 
70 5 | 75 2 2 六 75 
70 5 | 75 2 2 2 75 
100 S| 了 3 绝 2 2 75 
100 8 | -5 2 2 1.5 |75 
70 5 | 75 2 2 2 75 
70 5 | 75 2 2 2 75 
3m | 100 20 21| 25 2 0.6 |2.5 |25 141.5h4 
3 | 100 10 4 | 50 2 和 人 | 川 沪 S0 | 工 .SR 
3 刀 | 160 20 2 | 12 1.5 0.6 |1.2 11211.2pn 中 
3m | 4160 10 4 | 25 15 | 3 25 | 1.2 
3m | 200 20 的 4| 40 1.5 工 了 10 | 1.3 只 
3m 200 10 直 直 3 1.5 1.5 |2.5 |2011.38 
3 | 260 15 60 4 8 工 .5 0.8 | 1.6 8 | 1.3 
3m | 260 8 4 1 16 工 .5 工 3 人 | 八 | 计划 3 
3zm | 320 8 4 | 412 工 .5 工 2.4 |1211.68: 
3m | 320 15 60 4 6 了 5 0.6 |1.2 6 |1.6 4 
80 5 | 100 2 2 2.5 |100 
100 5 | 50 3 2.5 |1 50 
100 | .5 3 2.8 |0.7 | 50 
70 5 | 50 3 2.5 11.5 | 50 
100 5 | 50 了 2.8 |0.7 |50 
70 5 | 50 3 2.5 上 1.5 | 50 
6 纽 | 120 10 140 | 340 2.5 2 2 10 | 2.5 | 300 
6 | 140 10 10 | 230 2.5 2 2 10 |2.5P |300z 
6 科 | 160 10 10 | 40 2.5 2 2 10 | 2.5h | 300an 
6 | 189 10 10 1 10 2 .5 2 2 10 12.5h | 3003 
6 | 200 10 10 | 410 2.5 2 2 10 | 2.S$h | 300ta 
3m | 100 | 10 55 5 | 40 2 2 了 40 
3 二 | 150 10 S5 5 | 40 2 2 4 40 
3m | 200 10 55 5 | 40 2 2 才 40 
3m | 250 10 S5 5 | 40 2 2 4 40 
100 5 | 200 风 2 人 200 
3m | 300 10 553 5 | 40 2 2 4 4 
100 5 | 100 2 2 2 4100 
四 S | 100 2 党 3 100 


和 
和 
| 
业 
1 


kk th 
辫 辫 下 
一 广 一 
CR 人 woto 哺 


这 痊 FRIT 二 入 
ccioho hbhhbbhoib 


具 症 瑟 蕊 开 下 王 三 下 


和 


FF Fi 上 站 
koiio 吧 一 iibhioi cawtwn ko 


FF 
mmnw wmente apibiRE 


Fo Fo 


nm 
定 人 


CD Cnp CD Cn Co 


hoho itois 
上 Fa ne wm 和 ii 


下 下 


六 > 


IC 
Cu 二 人 上 
和 下 玄 下 下 


上 -> 


| 中 


局 仙 民 导 避 昌 cov 人 四 玉 wio 


0 


15 


fs 
oo 


人 
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2 万 大- 了 2 


2D75A-128 
2PD75A-140 
2DT150 太 -045 
1D100A-050 
2D100 和 -045 


2D150A-045 
TD300 么 -030 
2Di600A-080 
2D4100A-100 
2D100 和 -100 


人 032 


TD240A | 
2D240AA -055 | 
0 -060 

2D450A-080 
2DI50A-100 


2D130 2U 和 - 120 

2D130A-120 
2D150 A-140 
2D300A-045 
3D300A-000 


2D200A-080 
了 已 200 和 -100 
革 了 200A-120 


工 D300A-0 


1D300A- 
JD200A-055 
1D480A-0SS | 
| TY 3300 上 A 10D0 
1 1D 300 扣 -320 


-040 


1D380 和 -140 
1BD300A-100 
1D500AA 040 | 


包间 


1D200A-: 间 | 


人 


征 


普 CE 


(VD)》 | (AAA) 


arerrrreeei 一 rrirorerecatmrrearrimrrenrrar 


大 


热 


理 


3 
(CD7 丰 ) 


Mo2 
2 
过 


[ 


| 


集 中 极 

- 天 模 
击 容 电 在 
(sp)CBO 
7cB 
(YY)| (各 ) 
600| 三 二 
1000| 5 地 
000 所 
1000| S 刀 
12001 号 理 
1200| 王 乌 
T400| 5 到 
0600| 3 细 
600| 3 也 
600| 如 
600 各 
3080|1 5 组 
000| 3 王 
1000| 5 所 
1000| 5 亚 
12001 3 扣 
1200) 5 王 
1400| 5 王 
6001 5 扣 
400| 全 
600| 3 了 锯 
600| 5 锯 
000|  S 姻 
1064| 3 钮 
1000| 5 生 
1208| 有志 
1200| 5 也 
T400| 3 二 
600| 坦 
600| 5 地 
1008| 了 下 
1000| 三 弓 
1200| 呈 握 
14901 二 
40 和 1 号 坦 
400| 5 外 

1 600| 5 二 
600| 二 
T000| 5 也 
1200| 3 莘 
1400| 纪 
10001 5 匡 
408| 5 组 


上 


? 


5. 天 闫 
5.5 硅 NPN 型 
祭 屯 枚 | 发 射 报 | 集 电 要 
| -~ 基 拆 
[ 发 其 极 目 基 极 1 RS 
反 疝 鹤 正 
| 者 罕 电 讨 | 击 穿 电 下 | 电流 
六 (BR)CEO 广 CBR) BEBO 
1 
(7)| (Ai (A) CA | CVD) 
1 ws 
550| sm 7| ml 1 | 600 
800| 5 7 fm dm|1000 
30 52171| 和 | imn|31000 
60 5m|7| 3m| im|7fog 
1200| sm | 7 | Tom| tm|320 
1200| sm|7 | im| tm|34200 
1490| sm 17 | tm | lm|7140 
14s0| Sa 7| im Ta 600 
500| 5m | 7| tmal dym| 6 
40| 37 | im| tma| 608 
450| 5 |7 | tm| ima| 6 
300| sm 17 | tma| in| 300 
800| Sma|71| Ima| fm|31ool 
800| sm |7| dma| ta|10o0 
4000| sm |17 | 1m | 3m | 13000 
1200| sm | 7 | | 1 al|700 
;200| |7 dm| 23m|1200 
1400| Sm | 7 | 1a | fm |1400 
450| Sm | 7 | 1ml 3m| 600 
320| Sm |7| 1ma| 14ma| 400 
550| Sa | 7| 1 | 3a| 600 
550| sm |7| tm| 2m| 600 
6 sm 7| Ia 2m | 600 
860| 5m|7| tm| tm|1000 
11000| 5m|7】 Ta 2m| 100 
1200| sm | 7 1 | Ta | 1200 
1200| 5 | 7 | fam|l 2m 11200 
1400| sm |71| 3m| ta|31400 
450| Sma|7| tma| 53ma| 600 
600 Sa|7| tm| 2m| 600 
80 sma|71 14a| Toa|11008 
1060| 5m 17 | im| 4m|1o00 
太 00| sm |7 | fma| 2m|1t200 
1400| sm | 7 | ta 2m|14400 
400| sm 117 | 7Tm| 1a | 400 
400 sm 7|tama| 1a| 400 
550| 5ama | 7| ml 23m| 608 
6 sm |7 | im| 4am| 600 
T000| sm 17 | ima| tm|31000 
1200| gm 17 | ma| 2m|1200 
1400| sm 17 | Im] 2am|41400 
1060| 5m | 7 | tm| 1m|1l000 
400| Sm 7 | Iml im| 400 
| 


三 极 管 
功 圳 开关 三 极 管 


一 一 一 -~ TerryrmewberromerrraryaiTierridtrrorriis 汪 =araanaErrui ci 一 一 一作 mm 一 一 一 一 :or 一 一 一 rr 一 -一 一 一 一 rr 


于 


集 电 所 电 流 前 和 | 小 本 | 头 宇 
- 发 射 拉 向 | 升 | 迟 | 贮 | 噬 
放 大 
反 负 和 鹤 止 压 时 时 时 时 
电 流 系 数 降 - 蚂 降 亲 间 间 间 
Tcpo | Fcz 并 F FecEl ye | 7p8ES | Frcgs | 7 ro | 和 纪 太 和 站 
人 形 
( 太 ) | (YY) | 委 和 | ma | (了 (A)》 《Y) (V)》 | CA AI) (Cs) | (SS (CS) 
70 5 120 2 2 3.5| 120 ]2 昌 3 有 上 161 
100 号 50 3 2.8 2 50 5 用 2 Al161 
100 3 75 3 2.3 工 .5 75 1595 上 3 AT164 
101 5 75 3 2.8 上 73 2 愉 2 A167 
70 75 2 2 2 75 工 S 攻 3 Al164 
100 5 7 3 2.8 工 75 5 具 2 共 AT67 
70 5| 75| 3 25 |2 | 5 1h | 3 A164 
70 5 IT5f 2 4 JT50 108 |2.5 具 A101 
100 5 100 2 2 2 100 10 有 3 
100 节 100 2 2 2 100 12 必 旨 AT163 
100 5 150 2 2 3 150 了 2 上 4 有 Ai163 
I00 3 200 人 丰 200 42 只 3 蔬 和 457 
TI01 必 100 3 2.5 2 100 1 上 3 A165 
200 5 4100 3 2.8 2 1 00 148 认 2 AT6 且 
100 5 T00 3 2.8 1.4| 1I00 了 2 有 2 A168 
70 5 100 3 2.5 3 100 5 具 3 已 六 165 
100 5 100 3 2.8 1.4| 100 19 纪 2 忆 六 168 
70 5 100 3 2.5 3 100 15 以 3 已 Ai65 
80 5 200 2 2 吕 200 12 上 3 避 AT165 
150 了 200 2 3 200 10& .2 必 AS7 
70 5 240 2 2 7 240 12 忆 3 
70 号 240 2 了 240 12 上 3 了 A165 
70 5 200 2 2 6 200 12 几 3 中 
100 号 415 3 2.5 3 150 5 及 3 用 上 165 
100 5 150 3 2.8 2 150 2 已 2 有 Ai463 
70 5 150 3 2.5 人 150 二 3 具 3 及 165 
100 5 150 生 2.8 儿 150 了 9 也 2 芒 AT168 
7 5 150 人 2.5 纹 150 15 避 3 | AT65 
70 5 300 2 2 8 300 12 有 2.5 民 Af65 
70 5 300 双 2 8 300 12 2.5 避 
100 乌 200 3 2.5 帮 200 T5 电 人 及 点 195 
400 本 200 | 2.8 2.8| 200 了 2 只 马 电 人 
70 号 200 3 2.5 6 200 了 SS 此 3 蚊 
70 和 200 3 2.5 6 200 TS5 卫 3 其 | 
150 3 300 2 2 3 300 0 有 | 之 具 人 157 
T50 与 300 久 人 3 300 128 .2 | 点 开 3 了 
70 号 200 公 色 6 200 了 2 几 3 已 有 357 
| 1 70 号 480 人 分 站 480 ]12 忆 3 玫 
100 号 3809 3 2 .3 扣 300 工 5 六 3 兴 Al159 
70 1 3 1 300 3 2.5 |8 300 150 1 3 
70 | 5 309 3 2.5 如 300 也 写 忠 
7 5 | 400| 3 25 |8 | 400 15R | 3 | 
| 500 2 500 | 2 2 工 500 128 | 4 | AT157 
| 


Der re ereeeeaeeria see 一 esp ear imieLe nmt rwitasuntuauinte ai unicim is 全 lss ascii we rariansic assaiachn ni aaaovama ae 
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5。 开 关 
5.6a 砷 化 久 场 


电 容 电 阴 

7 开 s 也 
陪 衣 区 

(FE) (Hz) (Q) (A)》 

0.1B 500k 20 20zn 


5.6b 碰 场 获 
最 泪 作 最 最 热 严 斯 机 深 
大 大 | 高 
耗 漏 | 沟 
雪 源 | 首 0 
天 蝶 温 
[| 率 | 闫 率 | 流 | 度 | 肯 | 电 甘 | 电 电压 
六 广 一 站 一 | 六 sp)Dso | 三 BR)GSO 
| jo |Fpsl 7p|7Tnsi Towj Pa -Frp Fopsl 76css | 了 psjrcs 7 天 ps| re 
人 ( 太 )》 | (| 而 中 (YY) 《(A) | (YICY) We (7) VD) CA)》 
| 200 338 1300 0 | 140 4no@jo.5ml 和 
0.3 1 一 8 3 T 一 三 | 0 | 1 120 T~301| 0 | 工 
0.3 1 一 8 5 1~tLtE 0 | 1 20 1~-301| 0 | 工 上 
0.3 23 理 工 一 91 纪 1~113LE 0 | 414101320 T~~-301| 0 | 工 R 
0.3 25 1 一 91 3 1~1LYEl 0 | 40120 1~301 8 | 了 
0.3 1T~101| 5S 11~2001B|10 13401320 了 一 301| 和 | 工具 
0.3 IT~-101| 5 12001p|10 | 地 120 1 一 301| 0 | 工 


一 AS 
三 极 并 
应 开关 三极管 
| causeeecueeoeaeseseeurcaageeiiaieaauiiiieaa 和 ac ne 
等 项 漏 极 举 源 开 启 关 斯 椭 | 要 
外 廊 
漏 | 潍 
漏 ” 极 截 止 通 态 
虽 | 电 
电 滨 电 流 电 险 周 辣 时 间 容 | 容 

TDpss|Fps| 7ptofp | res | 大 Ds |Rpston | 6s | 7D| for| 天 os | Er jar 三 cs | 7D 1C6eplCcs 二 
(A) YI) (A) (| (CVD) 《已 》 (了 ) | (V) RS CVD TAGCEDITE) 

100 耳 工 
5m | 40 工 半 10 0 1I10 0 了 血 120 并 TI0 T40150 了 12 110 了 | 4p110p| A4-01 呈 、 2 
5 九 | 10 工科 10 0 90 0 了 位 |20 1 10 1401503| 12 110m| 4n110D| A4-01 卫 3 
25 印 | 10 卫生 10 人 0 40 0 1 了 |I5sal TI0 T40|352 | 12 |10@m| 4p110p| 和 4-01 呈 4 
235 坦 | 19 荆 卫 10 人 30 0 二 碍 |15 10 T40135 荆 12 110mm| 4D1105| 和 4-01 吾 5 
30 妇 | 10 | 2008 工 5 20 0 10 刀 |103 | 了 0 140'353| 42 10ml15p1308| A4-01B 和 
30 志 | 19 | 2008 TI 5 10 0 110 表 | 53 10 140135 卫 12 | 了 到 15D|1308| 和 4-01B 7 

| 
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号 


医 总 珊 证 装 寂 
裔 ” 注 


关 


5.6C 硅 NPN 型 功 率 


者 等 电压 | 击 穿 电压 | 者 穿 电 压 
产 CBR)cEO 广 (BR)EBO 


斑 (BR)CBO 


集 电 极 | 发 射 裤 


7cB 


(7 看) | 7 (和 ) 


集 电 极 
-~ 基 极 
反 岗 蕉 目 
电 流 


cso | 三 cp 
〈(A)》 | (V) 


有 了 821 玫 30 
也 工 221 及 05 
辽 工 421 玫 JI0 
有 了 421 玉 15 


开 关 三 管 模 决 
集 电 极 电 流 前 饱 和 上 | 延 | 存 | 下 | 
寻 外 序 
- 发射 极 徐 升 退 取 降 
放 大 
反 向 截止 压 时 时 了 对 时 
电 流 系 数 隆 压 降 间 闻 冰 间 
站 入 cE FF rcg| Tc Isgs |Fcgs | 7 Tc 丰 1 丰 寻 本 吉 
和 夺 必 污 
(A)y|(V) imin max | (V) | (A) (V) | (V) CA CA CS) (Cs Cs) Cs) 
人 
235 |1. | 15 | 3R 工 
| 2.5 | | 1415 13 | | 2 
| | 2.5 | 158 138 | ] 3 
| | 2.5 1S0 | 3B 4 
| | 


ae 


国 | 本 中风 用 四 
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5.7 硅 功率 晶 
和 RE 一 一 一 一 一 
最 特 征 苹 | 最 热 梨 电极 集 电 极 发 射 要 集 电极 
序 型 大 大 
| 钥 \、| 敲 ” 将 
。 ， -| -二 | -| 
上 妆 科 
动 | 中 好 友 疝 截止 
率 颖 率 | 流 | 齐 了 韦 穿 电压 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 电流 
0 大 (BR)C80 | 广 (BR)CEO | 三 (BR) BBO 
本 cu 亡 |Fcglrec | 1 Ri 7 7 7pE | cso | rca 
1 ( 厂 ) | (Hz) (Y》 (入 )(AD) CE) 《 记 /而 ) (7)| (A) | (VCA) (VY)| (A) | (A) (V) 
工 jj M30AA 200 30 | 150 TD0 了 00 才 
2 了 30 也 200 30 | 1450 200 200 | 
3 了 RM30C 200 30 | 150 300 300 才 
4 JM30D 200 30 | 151f 400 40 二 
5 了 M30E 200 30 | 4150 500 500 4 
f 了 了 30 王 201 30 | 450 | 000 600 4 
7 4 M30G 200 30 | 工 S0 700 70 如 
8 本 向 30 有 200 30 | 459 800 800 要 
9 本 得 301 200 30 | 1250 900 900; 本 
10 了 M303 了 200 30 | 150 1000 10 卫 
1 | 4 50AA 300 50 | Ts0 100 100 二 
12 | 了 了 M50BR 300 50 | 41S0 200 200 二 
13 jd MSOC 300 30 150 300 300 人 
J4 | 本 M50D 300 S0 | 150 400 400 4 
15 | TM5S0E 3 50 | 450 500 500 帮 
16 | JJM50PR 300 50 | 450 6000 600 帮 
17 MSO0G 300 50 | 150 700 700 4 
18 | 了 M50 瑟 300 50 | 15f 800 800 ， 可 
19 了 了 M50T 300 | 30 1 150 900 900 才 
2 JM50 了 300 50 | 150 1000 1I000 4 
21 | G 同 100-068 600 100 | 150| 0.2~0.65 | 600 500 日 工 志 600 
22 | 工 M3408 800 100 | 150 100 100 4 
23 |) 了 MI100 呈 880 100 | 150 200 200 和 
24 1 J 了 MI100C 800 100 | 150 300 300 4 
25 | JMI00D 800 100 | 150 400 400 4 
26 | JM1L00 开 800 TI00 | T50 500 500 4 
27 | 了 M100B 800 100 | 150 600 600 4 
28 |， MI100G 880 100 1 4150 70f0 700 4 
290 | TMi00H 800 100 | 3150 800 800 人 4 
30 | 了 了 M4100 1 800 100 | 150 900 500 
31 | MT1003 800 100 | 158 1000 000 4 
32 | GM200-060 | 1000 200 | 150|0.125 一 0.3 0600 350 6 2 600 
33 | GM300-060 | 1200 300 | 150| 0.1~0.25 | 600 450 6 2 组 600 
34 | GM300-100 | 2000 300 | 15010.062 一 0.16 11000 800 10 1 也 | 1000 
35 | GM480-060 | 2000 480 | 150|0.065~0.16 | 600 350 6 4 也 600 
36 GM500-040 | 2500 500 | 158 0.05 400 300 10 王 坦 400 
| 
| 
3 
] 
一 人 


5。 开 


去 


耻 


了 时 
问 
丰 


时 
间 
友 


升 


新 


降 


AN as 总 帮 =v 人 ro 有 证 和 Ce ee 下 4 “CD Cn 号 下 
淮 CD 有 na oemnom conmomnon om 
7 中 四 思 一 TS Re 1 让 人 人 * 
乓 十 症 十 攻 遂 媳 古 首 放 过 括 证 攻 括 首 攻 二 这” 迫 二 过 葬 迫 二 本 攻 < 
8 式 汪 马 辽 汪 区 二 本 二 了 吉 本 
矶 QQ NGNG nmnmnanm nianmimnam omonomnimo mmnomeom cpmeonen 过 
本 
CI 
2 沁 亏 叉 怀 苹 冯 了 二 区 过 过 过 
中 minnmm impnimnmn Depb oo 写 AQ GEIIGG cancy cs 
oo | ee 2 { < 二 | 
亚 
本 
Se 
后 折 自生 合生 日生 日 利 自生 全 同 生息 自 呈 日 和 和合 如 全 合 合 生 全 后 全 全 合生 后。 合 
攻 全 也 式 式 也 芭 也 和 癌 过 忆 天 式 了 二 关 了 对 妆 过 六 有 二 二 过 二 
网 NGNSQGR NGNGNGG inininian nnmnimnmn minim oomcncn onceacqanca  G 
SS 人 
SGNQCCNGN CNNCR CQGNI “3 
人 
< 全 CC 
斌 人 《一 
no 一 人 汪汪 
| 
et 
王 
< SS cr 寸 二 
ii 
So 
| 3 
PN i im 六 Liim in ID mm mm InnmnInULm mimantn Im mm mm 1 1 
请 SSG SNNGNQGN NGNNGNNQ QQNQQNGQ MG QQNG QQ 思 


训 吉 训 攻 康 康 妇 妇 让 评 
SNSNSNGN SNIINSNGNGN mm 1 站 


会。 京 康 碌 攻 太 如 二 二 二 康 妇 环 二 攻 攻 康 妇 必 苹 


流 


- 发 射 宜 


友和 疝 截 下 


AQNQQNQGNQ QQcaaqa cc cc In ， 
| CN eca 局 
人 已) 
站 
< 局 
| 
一 
tm 
1 
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当 甬 嵌 营 融 池 
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电 ”还 
矿 CBR)DSsO | 三 C6R)GSO 


山 Ppryr 1 JoplFrpsl pl7pswy 17Tpr| Ri |- 玉 plFps| Recs | 六 psjF cs 了 
妇 学 | 
| ( 殉 )》 | (Hz) CCVy》 (A) (A) | CC 页) CR) 人 (VJ CVD CA) 
1 | | 
1|  D6i 20am 全 严 1 10G 10 | 2 10 
2| 3DJI15 45 血 4 | 20 ; 10 
3| 3DIJT12 75 如 15 锯 | :175 | 12 | 1 
4| 3DJ0A | 100m 10am | 9 |10|1M | | 20 | 1 
5 引 3DT1IA | 160am 3 |101100G | 20 |0.1 
| | | 
6| 3DJ1B | 100m 3 1101 7 | 2 
7| 3DTJ1C | 100m 3 | 14101307 20 10.1 记 
8| 3DJ2D | 100am 15 9 | 10 20 | 10m 
9| 3DJ2D 1 100zm 1 | 10 | 
10| 3DT2E | 100 血 15 细 9 | 10 | 20 | 10m 
1 3DT2E | 100 3 | 10 | 1 
12| 3DJ25 | 100m 15 血 9 | 10 20 | 10 姻 
13| 3DJ2E | 100m 6 | 10 
1 3DT2G | 100mm 15 竹 人 | 10 1 20 | 10 严 
15| 3DT2G | 100 6 | 也 | 
3DJ2 互 | 100m 415 组 9 | 10 20 】 10 仓 
3DJ2D | 100 血 1 
3DJ2 世 | 100 如 | 
3DJ2 吾 | 100 姻 | 
3DJ2G | 100am 1 
3DJ2H | 100 卫 
3D 了 2H | 100zm 6 | 10 | 
3DJT3 100mm 20 一 30m| 175 9 | 10 。 
3DT3A | 160m 1 9 | 10 全 
3DJ3A | 100am 20 了 8 | 10 抽 1 
3DJ38 | 100 联 25 阵 8 | 10 | 20 | Th 
3PJ3B | 100 姻 9 | 10 i | 
3DJ3C |1 100a 30 姻 8 | 10 | 20 :1 
3DIT4 100 和 15m | 175 6 | 10 20 | 1 
3DJ4 00 姻 15 姻 6 | 10 20 | 4 
| 
3DJT4BD | 100 姻 0.35 弓 1 | 10 20 | 1 
3DJ4D | 100 如 T5 甸 4 |10| 1G | 20 ， 1 
3DJ4D | 100 了 am 1 130 
3DJ4B | 100m 1 .2 了 1 | H | 2 1 
3 了 PT4 瑟 | 100m 15 荆 4 | 1G 20 | 1 
3 肠 了 4 忆 4108 纪 | 汉 2 
3 有 了 4 300 荆 3.3 握 3 | 和 四 20 | 工 有 
3 及 J 了 4 100 姻 15 如 4 11 1 20 工具 
3BJT45E | 100m 6 
3DT4G | 100m 6.5 芹 6 | 40 | 20 Th 
3DJ4G | 100am 15 细 4 1401 41G 20 | 1 
3DJ4G | 100m | 6 110 | 
3DJ 了 4 也 | 100 了 m | 15@ 6 | 10 | 20 | 4 
3DT4 耳 | 100m 6 | 40 | 
3DJ6A | 100m 175 4 | 10 | | 
3DJ6B | 100am 475 4 |1 | 
3DT6C | 100m 175 4 | 340 
6DJ6D | 100m 175 6 | 10 | | 
3D 了 6D | 100m 125 1 | 10 | | 
3DPT6D | 100m 9 20 
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( 冯 )| 〔AA) 〈《A) 《YY ) (5) VEY) (dB) 
0,05 一 .2 和 | 10 2 王 节 : 
20 了 0 凡 41 一 10 了 工地 [0.5 一 了 开 .5 
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0.3 一 .2 也 工 联 3 
了 0 荆 IT 了 3.5 匡 2 姻 
IT 一 3.35 据 工 阻 5 
10m| 3 一 6.5 茵 2 了 5 
3 必 6.5 茵 2 联 5 
10 了 如 6 一 10 血 2 了 5 
0.352， 10 
0.3| 10 与 
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3 年 | 10 2 姻 S 
6 也 | 10 2 匡 
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20 工具 10 也 
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工 忆 100 
了 只 100301. 
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工业 1003 癌 
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] 工业 0 ,3 一 .2 功 
:省 0.3 一 T 纪 工 乌 
六 .3 一 上 ,2 王 工 绒 
1 卫生 1 一 3.5 钙 2 了 中 
. 工 几 了 一 3 所 2 组 
1 一 3.5 怨 工 也 
工具 3 一 6.5 吉 2 纽 中 
.工具 3 一 1 人 王 3 所 
3 一 6.5 扎 2 地 
工具 6 一 10 卫 2z0 中 
0 一 10 伍 2 了 
0.05 一 0.3 耳 0.3 志 
0.3 一 1Ia| 0.5 细 
一 3 于 工科 
3 居 启 血 工 .5 珀 
0.05 一 0.35 了 
0.35 生 工 志 
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A4-0T 了 114 
和 4-01 吾 115 


44-01 了 116 
A4-01 了 17 

18 
A4-018B119 
A4-~01B120 


A4-01 日 |241 
A4-01B|122 
AI1S18a 23 

24 
A1226 |25 


Al122b |26 
A4-018B127 
有 1220 128 
A151a |29 
AT1351a |30 


Al122a 131 


入 4-01 了 133 
AAA1228 |34 


A4-01 昌 |36 
A122 日 |37 


A4-0T 了 |39 
Al122a |40 


41 
A4-01B|142 
A1228 |43 
A4-01B144 
A4-01B145 


A4-01 阳 146 
A4-01B147 
A4-01E 了 148 
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率 频 率 流 诬 组 一 层 电 阻 电 。 扑 下 压 
六 一 本 一 本 国 及 (BR)DSO | (5R)GSO 

| _ 四 五 D 太 Jopj 扩 ps| 7D|7psw 17Dpx Ri 1- 广 p| 玉 ps Res ins 大 cs 而 

和 光 1 

| ， (页 ) | CHz) YA AD CeWD TV CVD VCYDIEY CA) (Y) 
113DT6D 100 了 15 地 9 | 40 20 | 10 血 40 
2|3DT6D 100 如 125 9 | 10 20 20 
313DT6D 100 甸 9 | 410 20 20 
4|13DT6D 100ma 175 1 | 410 

|3D36D(C)| 100 也 0.35 匡 1 | 410 20 | 工 上 20 
613DJ6EE 100 了 15 了 9 140 20 | 10aa 40 
713D 了 6H 400 和 1 3.5 卫 | 175 4 |1013100M 20 | 工 8 30 
8i3DJ6G 100 | 6.5 卫 | 175 9 | 10 | 100M 20 | 1 30 
913D 工 6 互 100 姻 10zm | 175 9 | 10 |100M 20 | 1 工 30 
1013D 了 6 已 100 了 好 125 9 | 40 20 20 
11|3D 了 6 400 如 9 | 210 28 20 
12|3D 6 已 100 了 各 125 9 | 10 25 
13|3D T6 开 100 了 ma 175 9 | 10 | 
143DT6E(CC)| 100m 1.2 纪 1 | 40 20 | 工 8 20 
15|3D T6F 100 生 行 黄 9 | 10 20 | 10a 40 
16|3D J6R 100 姻 125 9 | 310 20 2 
17|3 耻 本 6 下 | 400 了 ta 125 | 9 | 310 25 
18|3D 了 6 下 100m | 1375 | 9 | 10 25 
19|3D J6FCCD) 100m | 3.5 匡 4 | 10 | 20 | 人 4 28 
20|3DT6G 100 节 | “ 瑟 9 | 2 20 | 10 4 

1 和 

21|3D 了 6 100 阵 | 125 | 9 | 10 2 20 
22|3D 6G | 1400 昌 | 125 9 | 10 25 
23|3D JT6G | 400 和 | 175 9 | 1 | 25 
24|3D J6G(CC | 100 6.5 世 9 | 0 20 | 1 24 
25|3D J6H | 4100mmn 9 28 儿 
26|3D 6 互 IT00 血 1 mm 9 1410| 20 | 16m 4 
27|3D J6 百 100m 了 25 9 |10 1 20 | 2 
28|3D 6 | 100 125 9 | 1 25 
29|3D J6 互 ， 100 也 175 9 | 19 25 
3013D 6HCC》 100 丘 10tm 9 互 工具 320 
113D 了 7 下 100 | 15 9 | 410 20 | 10tma 20 
2|13 了 DJ7 下 100m | 9 | 20 20 
33|3B TI7F b0m | 415 | 425 9 | 4 2 20 
3413D J 了 7RE 100x | 3.5 细 | 10 20 | 4 2 

3 了 了 ?7 开 R | 200mm 25 9 | 1I 25 
3613DPD 于 7 了 | 100 血 | 1735 9 | 1 25 
3713D 了 7 G 100 纪 | 15 匠 9 | 40 20 |] 了 0 细 20 
38|3D 7G | 100m | | 15 | 125 9 | 10 20 20 
13913D 57G 100 姑 | T1 4 | 20 20 | 1 20 
4013D 了 7G 了 123 9 | 10 235 
41| 3 了 PT7G 100 如 175 9 110 25 
2|3 了 7 百 100 皂 1 细 纺 | 工 20 | 10 鱼 2 
4313D 7 互 100 军 9 | 10 20 20 
44|3D 工 7 下 | 400 弓 9 | 410 20 | Tp 20 
53 了 了 7 下 | 9 | 10 25 
4613D T7 下 100 锯 9 | 10 25 
4713D 7TI 100 了 am 9 上 | 30 20 | 10 和 20 
48|3D J71I 1400 所 9 | 20 20 吧 
49|3D J7 TI 100 卫 9 | 40 20 | :35 20 
5013D J7I 100 姻 | 9 | 10 25 
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压 电 . 流 路 导 
六 (BRGDO 人 | 下 和 
16 708s josl go [es 广 ps| WP 
| ( 太 ) 上 5 YY ea) | | (PE) 
了 10 组 1 和.35 卫 工 钮 T0 | 5 工区 中 2 
0.35 卫 了 10 | 5 工人 S 了 2 
有 .3S 过 工 弓 10 | 5 工 攻 5 了 2 
1 和 .05 一 0.35 妈 5 工 丰 5D 业 
人 .35 细 45 了 $| 工人 5 2 
10 世 10.3 一 了 .2 耳 工 坦 10 | 5 工 攻 5 用 乡 
1 一 3.5 弓 并 工科 10 | 5 工 攻 4 2 
3 一 60.5 蔚 了 0 | 工 .5 志 10 | 5 工作 4 双 
0 一 10 卫 了 0 11.5 级 0 15 工 太 4 2 
0.3 一 工 .2 弓 工地 10 5 在 5 了 了 
0 和 .3 一 工 .2 纪 了 得 TI0 | 5 工人 5 了 2 
0.3 一 工 .2 匡 3 了 理 10 | S 工人 3 了 且 2 
{. 3 一 江 ,2 坦 5 地 10 | 5 工区 SP 2 
0.3 一 了 .2 乌 王位 45 了 有 | 1K& 5 了 2 
10 血 工人 3.5 志 十 所 10 1 5 | 工人 5 及 人 
3 居 06.5 纠 工 也 10 | 3 工友 5 了 2 
1 一 3.5 如 工夫 了 5 1 长 3 了 2 
了 一 35 了 卫 巩 10 | 3 工 丰 5 了 了 2 
1 一 3.5mm | 了 10 45 再 | 工区 SD | 2 
10 纪 3 一 6.5 卫 了 全 18 15 | 工友 5 和 
3 一 6.5 如 工 坦 10 上 5S 1 长 5 2 
3~0.5 拉 工 了 10 | 5 工 丰 3 了 2 
3 一 6.SI 1 1 40 | 3 1 SB 2 
3 一 6.5tI 卫 王 410 145 了 攻 3 2 
6 一 TOP 了 1 5 3D 色 
10 人 了 和 五 一 了 组 半生 10 | 5 工 攻 | 3 站 之 
6 一 0 卫 人 3 10 | 5 了 攻 3 站 六 
6 一 巧 血 并 他 10 | 5 TK | 5p | 2 
日 一 个 琢 卫 担 10 | 9? 工 攻 | S 册 
6 全 1f 10 145 1 | 5D | 2 
| 
了 生理 3 了 革 5 工区 | 8Pp 了 
了 拉 号 8PD 号 
3 地 10 | 5 1k 8S5 3 
2 10 | 5 工区 和 
2 1 于 他 政治 了 站 习 
忆 10 1 S 工友 39 3 
10 纪 3 坦 10 1 5 工 攻 人 8 3 
3 所 J0 1 5 工区 10 如 gp 3 
3 各 10 | 5 了 人 他 6 3 
2 拆 410 | S 卫 丰 10 SPpb 3 
3 也 410 | 5 工 契 35 3 
10a 3 下 10 | 5 工友 8 3 
3 得 10 | 5 工友 8Sp 3 
3 地 10 | 5 工 攻 6p 3 
忆 珀 ss: 】 女 8pD 8 
3 包 10 | 5 工 丰 8Pp 3 
10 王 了 组 10 | 5 工 太 8hD 号 
3 弄 了 0 | 1 契 8D 3 
3 妃 10 15 工 炎 0 3 
3 如 了 105 工友 8p 8 
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名 人 一 
~ 二 二 忌 襄 品 本 | 
四 ”一 | 
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6 一 1 卫 
10 一 18 了 za 
.05 一 10 地 


25 匡 
10 刀 
了 0 一 70 了 
4 一 1 也 
T0 一 -20 


om 


日 埋 


(A) |( 克 )| (dB) 


雍 ” 尘 


证 王 


次 
呈 站 
So ft 


上 Fe 和 > 上 > 
2 


| 一 放 一 > 一 
只 同形 ”站 ”并 次 PE 内 F 和民 下 卫 外 ”站 站 全 队 了 | 折 折 PR RN FRR 
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mh FF Far hu 岂 


Ph 


二 天 


hs ra ra 上 六 ~ 


ha ah 


工作 


工人 


100M 
100M 


0.5 卫 


10 锯 
10 氏 


路人 小修 小 中 从中 人 区 芭 SNCoo 0 0 


和 1 玉 若 翅 咯 到 进 录 咏 赔 培 归 吃 吃 吗 翅 
4 人 多 类 场地 人 1 


La Oo CD CD CD LN LDL CD LN COCLD CD CC Cu CCp cb CD Cn CD CO CD oo LeCn Co Co CD 


人 


0 1 人 


eva: 玫 。 
CC Cu CD CD 
过 


[me 


赔 区 赔 说 


io Fo ho Fo 
sq Cn Cn 公 Co co 2 0 SG 名 名 修 Co co 2 小 Go Co 外 名 co 修罗 00 司 个 加 抱 俏 


本 


ME 

2 

ae 
FeDDD LDL CD CD 
区 


kN 
Lo ED Cn 
全 


大 1228 
A4-01 百 
人 4-01 吾 
A4-0T 吾 
和 122 8 


A4-01B 
所 4-0 于 
肯 4-041 有 
大 422 3 
生 4-0f 下 


上 4-01 站 
入 和- 全 
和 了 2 多 
友 4-0f 吕 
4-01 旦 


和 4- 人 吾 
A4122 8 
各 4-0 旦 
A4-05 甩 


上 4-01 
A4-01 号 
入 4-01 也 
A4-01 旦 


rr 


6。 场 效 应 
6.1 硅 结 型 场 
最 工 作 最 最 热 夹 晰 概 源 漏 源 报 源 
序 | 强 大 大 高 
耗 漏 | 济 
击 
| 散 | 源 | 首 绝 和 穿 | 击 
功 | 电 温 
率 频 率 流 度 阻 电压 让 险 时 正 电 
二 和 一 一 三 C5R)DSO | 大 (BR)GSO 
1 村 Ppy | foplFnsl Tosw 17pu Ph | 7p|FrpstRcs|FpsFes | 兽 
二 | 二 
| ( 现 ) | (Hz) 人 (A) | CC) eV 克 | VCVO CR) oem (和 ) (Y) 
1 1 和 由 加 
| | - epa 二 下 
1| 4DTJ2C | 100aa | | 9 | 4 25 
31 4DJ2D | 100am | 910 25 
3| 4DJ2E | 100z 9 | 10 25 
4 CS110 了 2 | 310 
5 了 SS110 12 | 10 具 
6| CS41A | 100t 175 1 -4140 
7j CS41C | 100am | 175 7 |-10 20 20 
18| CS41B | 109m 175 7 |-10 20 
9 DCS41D | 100aa 175 7 |-10 20 
110| DT6 100 联 20 
ID 了 I 柚 108 姻 4 100M| 20 
1I2| 眉 A01 | 
13| 已 A02 | 
1 G3DT6D | 100am 175 I 10 25 
15| 3DT9 互 | 100 耿 11 甸 | 175 7 10| 100M 20 | 工 20 
1416| 3DJT9i 100am 18 血 | 175 7 10| 100M 20 | fa 20 
17| 3DT1L TI00 姻 15 垢 9 | 10| 100G| ol0 120110n 20 
18| 3DT1L-2 | 100 了 4 10| 100G| 0 0 120130p 20 
119| 3DTiA | 100m 3 10| 100G 10 
20| 3DJTIIER | 100m 3.5 纪 | 175 4 10| 100M 20 | 1 25 
21 3DT1G | 100m 10m | 175 9 | 340| 100M 20 | 工 25 
22| 3DTI12A | 100m 3 | 310 47 0110 
23| 3DT128 | 100 科 1 3-~-6|1 3410 17 0 人 0 
24| 3DJT12C | 100 弛 6 一 10| 10| IT 0 | 
25| 3DTI13A | 100 和 3 10| 10T| 0 110 
26| 3DJ1438B | 100 和 3~6 | 10| 10G| 0 
27| 3DT8 1T100 严 415 了 9 | 310 20 | 10n 20 
28| 3DJ9 00 严 7 10 20 20 
29| 3DT 了 TUMA | 100zn 3 ft00G 20 20 
30 3DTHMB | 100m 6 100G 20 20 
3 3DJUC | 100 了 140 | 100G 20 20 
32| 3DTI15A | 100 了 3 10| 工 工 | 40 20 20 
33| 3DJI1B | 4100 和 6 10| 工 工 | 19 20 20 
34| 3DJI15C | 100m| 10 10| 140 20 
33| CS1t0A | 100 甘 10 血 | 150 20M 0.1 
] j 
36| CS110B | 100mm 10 刀 | 150 | 20M 0. 
837| C933410C | 100 和 10m | 150 20MI 0. 了 
138 CS510BD | 100 纪 10m | 150 20 庆 有 . 工 
30| CS112A | 100m 10mm | 150 20M 0.1 
0 CSstT2B | 100mm 10 姻 | 150 20M 0.1 
较 CS112C | 100m 10 钮 | 150 .1 
142 DC5112D 了 
43 引 品 8113A 机 
4| CS1138B . 
la| C5113C : 
14 csi13D .1 
47| 3D 了 13 它 
48| 3DTJT14A 
49| 3DT344B 
50| 3DTJC 


让 六 区 
茧 体 管 
效 应 体 管 


万” 漏 过 家 芷 疝 阳 声 答 芒 | 可 | 机 | 漏 | 
- _ 外 
| 出 | 率 | 咕 | 漏 | 沽 | 
击 宅 漏 极 
蔓 描 是 于 到 
电 压 | 中 流 路 导 系 数 率 益 | 容 | 容 | 容 
广 C(BR)GDO 盖 
元 7DsS ， 亚 ps mm 天 cs| 和 ps| NF f | 7ps |jPEol Gp lcecs lcecpn cnps 
形 号 
(V) | (A) (各 ) 号 (9S) (YY 7) (dB | (Hz (0(A) (本 ) dB | (CBE (RE)》 CEP| | 
} 了 E 二 1 _ | 2 和 攻 一 一 人 一 一 二 一 
和 030 全 纺 组 0 10| 6 100M 了 0 二 了 2 
3040 兰 8 了 0 340| 6 L00M | 410m 12 
40 一 旨 怨 10 癸 0| 306 1I00M | 10zma 12 
0.05 一 0.8 症 2.5 匡 6| 5 有 | Tk 
人 .05 一 0.8 重 | 2.5 退 6 A4-hiB 
S 1 | 0.5mm 10D| 3p A4-01B 
| 1.5 名 | 01-405 TK | 0.5mm JI0p| 3p | 144- 人 日 
工 .5 吉 0 | -10| 5 工人 | 0.5 耳 i08| 3p5 | A4- 人 1 也 
1 . 组 0 -40| 5 工 K | 有 .5 过 10p| 3p 有 4-018|19i 
人 .5S 地 0 了 0 泥 荆 丰 ”| 了 .5 细 48| 28 AT4Lb | 
目 。 站 .5 组 0| 4105 工友 2 组 4D| 2B 1 | 
| 和 .5 好 0 了 0| 条 于 攻 3P1 
| 0.5m | 0 3404 工 K 3B | 
和.05 一 0.35 生 ， 4 工区 SD| 28 A4-01BI1 
看 一 | 20 4 坦 1 410| 3 400M 7 | 2.86|0.95 | A4-01 归 
了 一 8 了 4 组 10| 3 400M 7 |2.88|0.9p A4-01B 
20 了 站 0.05~ 0 她 0.3 一 .5 0 J6| 5 了 工友 | 0.5 症 | 48| 2 了 环 购 
20 工 上 0.05 一 3 所 0.3 一 工 志 0 | 401 5 TIK | 0.3 鲁 | 45| 2p 环 沟 
35 得 | 10 工 一 3 也 10 0 5 工人 T0A 10 上 4-01B 
1 一 3.5 志 | 10 芷 过 | 410| 5 工人 10 4 A4-01 了 3 
3 一 1 下 | 10 1 二 5 青 10| 卫 & 10 4D| 28 人 A4-01B 
25 志 | 10 工 一 3 垃 10 0| 5 工人 10 和 人 10 A4-01 纪 
25z| 10 | 13 | 10 0| 5 1k | 10A 10 A4-01B 
25 妞 | 10 了 必 3 得 10 0| 5 工 丰 10 人 和 0 A4-01BB 
25 生 | 10 | 1~3 和 | 10 0 5S 1k | 10A 10 A4-01B 
25 纽 | 10 ， 站 一 3 鱼 19 0| 5 1 区 10 信 10 人 4-01 卫 
1752| 10 7 地 410 5S 工 基 | 0.5 茵 10 8D| 3 太 4-01 
了 -26 匡 攻 坦 T0 5S 工 .| 0.5za 410 8pD| 39 A4-01 卫 
25 志 | 10 3 坦 0 40| 5 SBD12.5P A4-01B 
25 生 | 10 3 甸 0| 3405 5 了 |2.59 上 4-01 且 
25 和 | 10| 3ma |0| 05s | 5p|2.5b | 1A4-01 卫 
25 锯 3 了 0 | 10| 5 5D|2.5p A4-01 卫 
25 弓 3 也 0 10| 瑟 号 且 |25.53 和 A4-01 卫 
25 纪 | 3 也 0 | 40| 5 5B|2.5p A4-01B 
20 50 一 1502 | 10 | 0.4 申 6| SS 
20 0.1 一 0.3 二 | 1 0.4 中 | SU 
20 0.25 一 0.6 刀 | 10 | 0.4 由 6| 5 宙 
20 0.5~~-0.8 纠 | 10 | 0.4 中 6| SS$ 
20 0.05 一 0.15 匡 | 10 | 0.4 申 0 SS$ 
20 0.1 一 0.3 包 | 10 1 0.4 中 6| SS 
20 0.25 一 .6 认 0.4 由 6| SS 
20 0.5 一 0.8 纽 | 10 人 6| SS$ | 
20 8.05 一 0.15m| 3410 0.4 6| 5 区 
20 0.1 一 0.3 志 | 10 0.4 中 6| 51 8 
20 0.25 一 0.6 如 | 10 0.4 中 6| SL 
20 [SS 一 0.8 志 | 30 0.4 中 0| 5 $ 
25 志 | 10 于 一 3 他 I0 0| 5 工 攻 10 人 入 10 A4-013 14 
25 垃 | 340 T3 卫 10 g 5 十 攻 10 和 10 A4-01BB 
25 所 | 10 工 一 3 绒 10 9 5 工 东 10A 10 大 4-07 且 
25 刀 | 10 | 1 一 3 | 210 0 5 了 到 I0A 了 0 A4-01B 
TO 十 可 -可 WaterEepgi CN rear rciome Renairveraaprernait os CFaneaame we 本 vcyereyn aero 


| 最 | 工 作 | 最 最 | 热 | 丈 听 | 大 派 | 漏 涛 | 如， 源 
扩 型 大 大 | 高 
上 耗 漏 | 沟 已 二 县 
1 散 源 道 | 绝 缘 十 牙 褒 汪 
项 电 漫 
率 频 率 | 流 | 度 | 上 阻 让， 撕 电 阻 | 电 于 中 压 
Ti 人 | CsR)DSo | 三 CsR)GSsoO 
Ppy | joplrps| IpHnswy |Tpar| 有 6 | -FIps| Rcs 革 矿 6s 
号 1 
( 贸 )》 ] (Hz VCA CA) CC GCC) CC CS8) [人 (A) (V) 
| 二 本 2 E 3 二 二 > 本 EN -一 六 本 
3 有 15 六 | 400 | | 3 |3101 410 1 所 
3 1385 | 4100am 3-~6 10 | 0 | 
3D 15C 100 ta | | 6~-10110| 437 1 0301 | 
3 了 下 T00 | | 9 4011G|0110120 408 20 
3D 了 7 攻 100m | | | 8 |1| 1G0| 3201 208 20 
| | 
CSTA 100 姻 | | | 30 
C SITB 100am | | 30 
CSTC 100 也 | | 30 
CS1D 100a | | | 3 
~ Si0A | T00a | | 25 
CSi0B | 100m | | | 25 
CS10C TI00 了 | 25 
CSI0D | 100m | 2 
G3DJ6 瑟 | 100aa 175 9 | 410 | | 和 5 
G3DJT6B| 100am 175 9 | 3 | 生 
G3DT6G| 100am | 175 9 | 10 25 
G3 好 了 6 甩 | 100am | | 175 9 | 10 | | 和 3 
G3DTJT7E| 100m | 175 9 | 10 2 
G3DT7G| 100m 175 | 9 | 10 25 
G3DJ7 了 | 100m | 175 9 | 40 25 
G3DJ7I| 100 也 175 9 | 30 | 好 
G3DJT7T| 100ma 175 9 | 0 33 
G3DIT8EF| 160am 175 9 | 30 25 
G3DT8G| ;100m 175 | 9 | 缉 25 
G3DJT8H| 100am | 475 9 | 了 0 25 
] | | 
G3DJ8I| 100m 175 1 | 9 |340 |  5 
G3DJ8TII| 100z 175 | 9 |340 2 
G3DJ8K| 100am 175 9 | 2 253 
3DJ6D 100 和 如 | 工 k | 15 细 工 1340 20 | 工 R 20 
3C JT6 下 100m | 工 K 45 也 1 | 40 |20， 34 | 红 
| | 
3 3DJ6F ;100m | 1 全 4 | 340 20| 1 | 2 
32| 3D J6G 100 和 am | 工 15 了 如 9 |] 10 20 | 了 20 
33| 3D J6H 100m | 工 全 和 3 | | 201 1h| 和 2 
34| 3DJ7R 100m | TK 5 茵 4 | 24 | 20 | 15 20 
35| 3D J7G 100aa | 了 工 攻 413 组 | 4 13 | 20 | 工具 20 
36|1 3DJ7H | 100m | fk | 和 5 9 民 | | 20| il 2 
37| 3DJ7I | 100m | 工 K | 邱 刍 9 130 | 20 ， 工 上 20 
38| 3D J7 了 100m | 1 人 丝 惠 | 9 120 | 20 ， 了 20 
39| 3DJ4A | 100m | 1M 175 | | 3 | 3 IO0M | 0 | 10| 20|308 20 
40| 3DJI1B | 100m | JM 175 | 3~<6131010M 1 00120|10p 20 
| | | | 
4 3DJ31C | 160m | TM | 175 6~10| 10 liooM | ol310|20|110p 20 
4 3DJ12A | 4100m | 1M | 175 3 110| 1G|0110|120 108 20 
43| 3DJT12B3 | 100m | 1TM 1735 | 3~6 1 IIG10110|1320|3508 20 
44| 3DJ12C |， 100m | TIM 175 | | 6~10| 1 41G 0 31401201|3108 20 
45| 3DJ13A | 100m | 1M 175 | 3 1|1G1010120|50p 20 
} ] 开 
146| 3DJT138B ，100m | EM | 175 | 3 一 6 10| 10G 10|1340120; 10P 2 
7| 3D 本 13C Ti00m | 3M | | 17 引 640[ 10 | 10G10 |130120110R 20 
148| 3DJT14/ 100m 1IM | | 175 | | 3 |110137101301201308 20 
40| 3 了 J 114 卫 0 | 1 95 | | 3 一 各 | 1041 4 0 和 1 280 
囊 3DT240 | am | 负 | | | 1 ~ 圳 也 | iT|o|al20l3zor 0 
| | 的 


区] 本 
量 体 管 
效 应 体 管 
corermmmeeeramne， 站 Creamerrmvecota ee 
炸 渴 零 椭 正 向 品 声 输 荔 | 锯 | 机 | 漏 
外 序 
出 率 | 源 | 漏 | 源 
击 和 穿 漏 级 
恐 增 | 电 | 串 | 互 
型 ” 讨 也 流 跨 导 系 数 率 益 | 容 |) 容 | 硅 
矿 (BR)CGDO ES 
7D8SS 天 ps| gm jcs 矿 psl 六 P 了 | 7nsg |Polj Gp |Ccs | Cecn 1Cps 光 呈 
和 5 
(V) | (A) (A》 (YV)| (9) VCVNN CdB) | (Hz (A) | (而 )| dB) | RE (CE》 | (BR 
| ] -- 区 _ 区 
25mm | 10 |1~3m| 10|1 8 5 1Tk | 340 10 Ad4-01TB | 1 
| 25 二 10 |j1~3 刀 | 40 0 5 工区 T0 了 人 和 4-0 了 2 
| 25 志 | 10 13m| 10 | 0 5 1 | 40 ?10 A4-01B |3 
20 1 | | 8D 38 环 陶 4 
20 工具 | 8p 3 环 隐 5 
0.03 妞 | 10 10.3 匀 | 0 110 3 于 帮 | 0.3 刀 吉 4-01 了 6 
0.3 茎 1 410 |0.5 钙 | 0 | 30 5 工 K | 0.3 弓 上 A4-01 吕 17 
1 也 | 40 1 弓 | 0 1410 工 K | 0.3 了 4A4-01B |8 
3 阻 | 1011.5ml 0 340 5 工 太 | 0.3 寻 A4-01B 19 
| 0.85a | 10 | 0.5m| 0 | 1 上 4-01B |10 
| 0.3o | 10 工 | 0 1320 | 4A4-01B | 
1 志 | 10 2 世 | 0 1340 二 4-01 了 112 
| 3 了 | 10 3 卫 | 0 1 3 Ad4-0IB 113 
|0.3 一 1.2 亚 0.5 匡 10 | 5 下 妇 | 0.5 细 5D | 28 A4-018 114 
工 一 3.5 刀 工科 10 5 夺 食 | 0.5 世 10 3SD | 2 A4-0LB 115 
| 3 一 6.5 圣 工 了 101 5 直人 | 0.5m 10 | 5 | 2p Ad4-01B 416 
| 6 一 滞 0 了 了 芋 10 5 了 | 0.5 10 | 5B 之 A4-01 芋 117 
IT 一 3.5 反 2 也 10 瑟 TK | 0.5 也 10 | 8p | 39 A4-01B |118| 
3 一 六 匡 3 匡 10 号 上 在 0.5 卫 | 10 6p 3 A4-01B 119 
10 一 18 志 3 也 10 人 不 | 0.5 如 10 8ph | 3 A4-01B 120 
417 一 全 5 茵 3 对 10 5 Tk | 0.5 税 10 8rp 3B 各 4-01 卫 121 
21~-35 志 3 姻 10 5 上 丰 | 0.5 妃 1]10 | 8p| 35. | A4-01B |122 
d~3.5m | 3 也 10 马 于 帮 | 0.5 如 10 3p | 3 A4-61B 123 
3 人 一] 组 6 了 得 10 己 上 太 | 0.S 地 了 0 83p 3B 人 4-01 有 124 
10 一 18 丘 7 了 匡 10 5 TIk | 0.5 匡 10 | 8D | 3p A4-01 了 B 125 
了 7 一 25 也 了 7 地 10 5 工 丰 | 0.5 地 10 8 3 A4-01B 126 
24 一 35 扯 7 了 10 3 工友 | 0.5 细 25 3Sp 38 及 4-01B 127 
34 一 70 地 7 志 10 5 Tk | 0.5mm 25 8D | 3p A4-01B |128 
8.35 撕 10 Ta| 8 110 5 工人 3 了 0 SB 2D 29 
0.3~1.2mm | 10 工地 10 5 1 太 3 纪 10 SB | 2 Ad4-01B 130 
4 一 3.5 科 | 10 工 切 10 引 工友 3 组 10 号 忆 28 A4-01B 31 
3.35 一 6 地 0 工 王 TI 人 5 工 芷 3 地 10 号 卫 2 A4-01B 132 
6 一 0 插 T0 工 阻 0 3 工 长 3 也 f 5 罗 ， 2 月 33 
工 一 3.5 匡 10 2 亚 10 5 工 芭 3 灵 10 了 3 3P A4-01B 134 
3~-11 地 | 410 3 了 10 5 工 3 吉 10 5P | 3 4A4-01B 135 
| 10~18m | 10 | 3 茵 101 5 工 攻 3 锯 0 | 5p| 3 A4-01B |36 
17~25m | 40 3 了 10 5 工 攻 3 姐 10 5B | 38 A4-01B 137 
24~35 科 1 10 3 卫 10 5 工作 3 和 Sn | 38 A4-0L1B 138 
25 地 10 | 0 | 40 TM | 0.13 10 S 乡 3 A4-01 了 8 139 
25tma | 10 1z| 0 |30 5 1IM | 0.1 5SD | 3 A4-01B 140 
25 班 T10 二 地 | 0 了 忆 1M | 0.13 3 3 3 4-01B 141 
25 了 | 10 1zm| 0 | 0 3 TIM | 0.1 且 5 | 3 A4-01B |142 
25 垢 10 工科 | 0 | 410 5 1M | 0.13 3 3 及 4-01B 143 
25zm | 10 1 弓 | 0 |340 5 1M | 0.13 5D | 3 A4-01B 144 
| 25 如 | 10 1a| 0 |110 5 TIM | 0.1R SP | 3 和 8 A4-01B 145 
25 二 了 0 T 刀 | 0 | 8 号 TIM | 0. 王 站 5351 | 38 和 4-01 下 146 
25 芋 | 10 工地 | 0 | 40 5 1M | 0.1E 3 3 A4-01B 147 
25 也 10 1 也 | 0 1140 5 1M | 0.1 呈 | SB 3 A4- 人 了 148 
25 乌 | 10 1mi 0 所 号 TITM | 0.1 Sm 3 | A4-01B 149 
j 25 鲁 10 | 1 01340 5 了 册 | 0.E 到 | 3 3 | 和 
了 


| 
| 
| 
| 


6。 场 效 应 
和。 全 大 加 场 
TS 人 ao EEC 
| 最 工 作 | 最 破 执 有 严 世 祖 源 漏 ; 源 李 兽 源 
反 异 六 大 | 高 
4 绝 多 过” 宅 击 穿 
| 1 功 也 对 
| 形 频 率 流 度 阻 了 电压 也 旧 . 电压 电压 
| 人 一 一 | 大 CR)DSO | 六 CBR)GSO 
旭 Phyrl foplynsl 7p|7psu ITpr ii Ri | -ppD3l cs | 六 ps| 广 6cs 7 
村 | 上 _ 六 
(下 ) | CHz) CY， (A) | olcAWJ CVD YN Co CVDGCVKV CS | 5CV) 
0 
上 1 人 ie 
1| BLK320A | ioom|l 1M | 10 | 0 有 | 20m 4 11013aAD 0 |3460 3 
2| BEK30B | 100m| 1TM | 10 | 0 用 | 20mm 4 | 1| 3 二 癌 0 | 5 38 
3 号 工 K30D 100m| 4M | 10 | 0 地 | 20 了 6 | 14101138 上 口 01310 3 
(4 3BT14C 100m| 了 M 1 站 6~i0linl IT | 0 和 21n | 四 
15| 3D 了 全 和 100mm| TM 175 3 | 10 307 012070p 2 
中 ] 
1461 3DJ15B 100aa| 1M 175 36 yom 1 8113501201|340g 20 
4713D3jJ145LC 100 芭 | 工 M 175 6 一 -10 40 | 了 0 8 11301201 3 20 
8| 2C S6(3DJ7)| 100zm| 30M 40 了 8 | 10|3500M |01310|30|3108 30 
19| 3DJ6-2? 100ma| 30M 6 |J6|5i00M | 0110130|310n 30 
10| 3D 了 T6 100m | 30M 15 和 | 175 9 |101 40M 20 | 1 20 
Ed 3D T6 卫 100ia| 30M 15mm | 175 9 10 40 | 201 1 | 20 
2| 3D 了 6F 100mm| 30M | 15 姻 | 175 9 | 130M 20 | 3 20 
13| 3DJ6 100 姻 | 30M 15 邓 4 | 10 | 3400M 20 20 
4 3D 了 6 100 姻 | 30M 15 和 6 | 10 i 20 | 10E 20 
HS| 3DT6 100 志 | 30M 15a | 175 9 | 10 20 | 20 
上 
16; 3D 了 6 了 100m| 30M 9 | 10 20 2 
7 3DT6D 100 血 | 30NM | 了 于 9 | 10 29 | 工具 20 
中 8| 3D 了 6 了 100m| 30M | 9 110| 140M ， 20 20 
Fe| 3DT6D 100ma| 30M 175 9 20 | 41 20 
p20| 3DT6D 100 志 | 30M 4 1116G | 20 | 10 20 
上 | | 
li 3DT6D 4160 和 | 30M 125 4 110| 20M | 20 20 
1221 3DT6D 忆 100m| 30M 10 和 | 125 到 20 20 
123 3 了 416D 100a| 30M 175 20 | 卫 具 20 
24 3DJ6 互 100m| 30M 风 | 101 20 20 
5 3DT6E | 100m| 30M 卫 血 9 | 10| 20 | 3 20 
26| 3D 本 6 100 生 | 30M 9 | 10| ioM 20 20 
j27| 3D J6 五 100m| 30M 和 |10| 41G 20 | 40 上 20 
128| 3D T6 忆 | 100m| 30M 125 9 4101 340M 20 20 
29| 3D J6 尼 互 100m| 30M， 175 20 | 1p 20 
30| 3DJ6F | 100m 30M 9 | 340 | 20 20 
31| 3D 了 6 开 | 100m| 30M 15 血 9 | 区 20 | 3 20 
32| 3D J6B 100 和 | 30M 9 |101 0 | 20 20 
B3| 3D 了 6F | 100m| 30M 4 1111G | 20 10 2 
34| 3D 了 6 了 100m| 30M ， 125 | 2 10 210 | 20 20 
35| 3D J6G 100m| 30M 9 | 40 | 20 20 
6| 3D 1416G | 100 也 | 30M 15 细 9 | 140 | 各 | 了 20 
B7| 3DT6C | 10gml 30M 9 | 1 20 | 20 
bg 3D 56G 100 和 | 30M | 175 9 | | 20 | 了 20 
39| 3D 6G 100tm| 30M | | 4175 9 20 | 工 p 20 
40| 3D 了 6G | 10gm| 30M 6 |1| 31G 20 | 108 20 
和 
41| 3D 16G 100am| 30M 9 | 10| 1M | | 加 20 
42| 3D 了 6 百 100z| 30M 9 | 10 | | ao| 20 
43| 3D J6 互 100 生 | 30M 1 惠 9 | 10 | 20 | 也 20 
M4| 3DT6H 100m| 30M 9 110 10M 20 20 
[5| 3D 16H 100zm| 30 9 | 28 | 了 20 
l6| 3D IT69 300m| 30M 9 | 401 10M | 120 20 
lz| 3D 56 互 D 100 志 | 30M 2 | 40 | 100M | 20 20 
48| 3D T6G 100 生 | 30M 15 姻 9 | 410 10M 20 | 1 20 
49| 3DT6 100 严 | 30M ]5 血 9 |140| 10M 20 | 了 20 
850| 3 了 了 7-2 100 坦 | 30M | 4 | 世 | T00M | 0 引 120170 30 
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效应 时 人 和 体 管 
机 滤 零 概 正 向 曲 声 输 功 | 机 | 机 | 漏 站 
击 穿 漏 极 
荔 卉 电 也 蝶 
电 硅 电 流 跨 导 系 数 率 益 | 容 | 容 | 容 
产 (BR)GDO 和 人 人 下 
六 1pss psl gm | Fes rpslANpr iT 17nps 15fol Gp |5C6es |C6n |C5D58 人 
(V)1 (CA) (A) (Y)| (3) () 17 让 dB) CHz | (AGOWDO CdB) | CR) RICE》 
则 人 和 出 攻 一 
一 -人 .3 十 TI 二 并 0 10 忆 1 10 信 和 0Ds | 38 壮 A3-07 太 | 工 
0.3 一 上 工 . 工 班 了 0 | 0.5 了 人 TO0 3 了 长 30 从 4De |3f 兰 A3-07A12 
3 一 和 .66 王 10 1 工 ,5 了 0 TITQ 5 下 T0 信 二 De | 30 举 名 3-07 人 入 |3 
2 得 了 0 工 巩 0 10 5 1 汪 | 0.18 与 了 3Pp 上 4-01B14 
25 王 10 工 包 0 T0 忆 | 0 工具 5 了 3 A4-01B1|15 
25 开 10 工 御 0 10 号 RM | 有 工具 5 台 3 了 A4-01 了 8316 
25 王 10 了 茵 0 19 5 1M DT 5 3D A4-01B17 
30 于 1 0.5 一 40 下 10 2~-6 志 | [0 1I0 5 30M 3 也 了 2 6h 38 环 光 8 
3 工 R | 0.03 一 3 了 .3 一 1 贡 | 0 了 0 号 1k 10.3 卫 4 2R 阵 陶 9 
2 1h |0.05 一 0.35 生 | 10 工 血 TI0 号 二 区 3 如 10 与 扣 28 A4-01B110 
20 工 上 10.3 一 ,2 地 10 工 位 10 站 荆 丰 3 匡 10 5 了 2B 人 4-01 了 Bt 
20 工具 1 一 3.5 所 10 工 秋 0 5 了 帮 3 纽 ]0 5 了 28 Ad4-01B 1Lt 
415 卫 了 耳 3m 人 | 10 5 4 | 0.5 邢 5B 2pB A4-01B 11 
1 和 .05 一 上 0 了 开 1.5 志 0 T0 5 KK 10.5 伍 4 2p 14 
20 工具 10 隔 工 开 10 | 5 1 | 0.5 王 lt0 |55 |2D | A23a 115 
0.35 匡 1 血 10| 5 | 30M 5D | 2D A4-01B |16 
2 并 县 0.35 地 工 血 [ JT0 5 于 丰 10 SP 2Pp A4-01B117| 
4.35 卫 工 纪 280 S 下 0 5 了 28 A3-08A|118 
2 工 呈 10.3~ 工 .2 亚 二 了 TO0 避 工作 TI0 呈 及 2p A4-01B|119 
了 0 业 和 .35 扫 人 .3 如 0 IT0 5 了 | 人 ,5 钥 1I0 3 有 210 20 
有 和 .35 开 工 位 3 笠 令 | 10 号 工人 上 10 人 人 I0 了 2p 太 4-01B 121 
20 有利. 工 一 ,各 工科 0 0 T 丰 | 0.5 世 10 5 及 2 
2 工 上 QG.35 所 工 匡 1410 & 工 上 10 5D | 28 A4-01 了 3123 
和 ,3 一 .2 血 了 全 10 5 130M 5D | 28 A4-01B|124 
20 工 六 |0.3 一 ,2 坦 荆 似 0 190 S 了 让 1 5 |2B A4-01B 125 
人 .3 一 滤 .2I 了 蔬 28 9 工 丰 10 3 已 有 | 和 308 和 26 
了 0 10.3 一 工 .2 地 0.3 地 上 4 人 号 了 区 | 0 3S 弓 10 号 站 驴 且 | 27 
20 1 和 .3 一 虐 .2 了 ma |3m 人 46 5 工 玫 1 人 10 |58 2D A4-01B128 
20 了 有 10.3 一 工 .2 如 工 圾 了 人 3 工 帮 10 3 2p A4-01B12 
工 一 3.5 卫 工科 - 20 5 |130M 5D |28 A4-01B|30 
20 工具 1 一 3.5 卫 工程 信 了 人 工 克 10 5 了 2T A3-01B 131 
工人 3.5 垢 T 匡 20 5 工 丰 10 3 了 2 1A3-08A 32 
10 | 工 一 3.5 茵 tm | 8 340 | 3 TK | 0.5 刀 ， 40 | 5D | 28 | 33 
20 二 一 3.S 巧 了 人 疆 3ta 马 | 了 5 工 契 10A， 了 8 5D 2 A4-01 了 134 
3 一 -6.5 二 工 于 1 号 30M | SP 2B A4-f1B135 
| 
20 于 把 3 一 6.5 志 二 纪 和 下 位 5 工作 ] 10 号 和 2B A4-01 卫 136 
3 一 6.5 如 工 竹 1 5 于 长 10 |5p |129 A3-08A|37 
20 二 工 一 3.5 世 于 卫 二 5 工区 | 了 0 5 有 A4-01 了 138 
28 工具 3 一 6.5 工科 了 5 工 攻 | 8 5 和 2 和 4-01 了 139 
10 呈 3 10 也 工 ,5 地 好 了 4 5 工友 0.5 世 | 了 0 3 有 2 40 
20 3~6.5 锯 1ma | 3m0l1i0| 5 | 1k | 0A 10 |595 |2 A4-01B|41 
和 6 一 10 纪 工 垢 T6 S 30M 3 2ZB 上 4-01B142 
20 工具 6 一 了 年 工 握 f I0 5 工人 10 3 2p A4-01B143 
6 一 吉 地 开刀 20 5 工人 了 0 5D 2D A3-08AH4 
20 耳 几 6 一 上 10 孟 工 班 工 5 工 攻 10 5SD 2 A3-08A145 
20 6 一 0 也 工匠 3 刀 人 驴 | 10 瑟 工 丰 10 信 10 3 20 由 4-0T 了 146 
[和 .35 荆 工 恕 0 10 5 工友 10 5 了 2 A3-07A|147 
20 了 吕 3 一 6.5 地 1410 工 耳 TI0 5 工友 3 也 10 号 p 2p A4-(0T 了 148 
20 工具 6~10m | 10 工 也 TI0 | 5 了 3 锯 10 |55 |29 A4-01B 149 
30 工艺 0,.5 一 3 氏 2 切 0 10 5 30M 3 所 1 08 3D 环 了 只 150 


6.1 夸 结 型 场 
型 大 高 
， 绝 缘 击 穿 击 穿 
， 虽 温 
流 度 阻 电 ”于 也 胃 忠于 串 压 
一 | 产 CaR)DSoO | 三 (apR)GSO 
本 Ppi ij yopj 太 psl 1D17DpsaM |7p | Ri | -pl ps | Res 三 ps| 太 cs 站 
号 
( 现 ) 0 (A) CD) DAI VD) CR VOIDOYD AD) (YV) 
3DJ6HEE 100 匀 |30M 2 | 10 |100M 20 
3D 了 J7 100z| 30M 15 茵 9 | 10 |100M 20 20 
3DJ7 100 和 | 30M 15 血 | 173 9 | 210 20 工具 20 
3DJ8 100z|30M 15 阵 9 | 10 110M 20 20 
3D 了 JS8 100za|30M 15 巴 | 175 9 | 区 2 了 20 
3D 了 工人 三 100 包 |30M 9 | 3 世 20 20 
CS101A 100mm|30M 10 刀 | 150 4 | 40 30 工具 30 
CS101B 100z|30M 140 和 | 150 4 10 30 工 世 30 
CS101C 100 刀 |30M 10 如 | 150 4 10 30 1 30 
CS101D 100 和 |30M 10 和 如 | 150 4 | 切 3 了 30 
3DJT6D 100 世 |30M+ | 10 10 和 | 150 10M | 0 | 0.3|20A| 10i 20 有 
3D 本 6 下 100 和 1 30M+| 310 10im | 150 10M | 0 |10.320Aj 10p 20 衬 
3D TI6R 4100mj30M+| 10 10 纪 | 150 10M | 0 10.3|20 人 | 10a 20 有 
3DJ6G 100aa 30M+ | 10 10m | 150 IOM | 0 | 0.320 和 | 10m 20 宴 
3DT6H 100mj30M+ | 10 10aa | 150 10M | 0 | 0.3120 和 | 10i 20 超 
C S3(3D J6)| 100m 30M 6 | 340 0M | 0 130 1110 30 
3C S$S9%(3D 本 8)| 100m|30M 8 | 10 0M | 0 130 1140 30 
3D 了 7RF 100 姻 |90M 15 和 ma | 175 9 | 10 110M 20 mn 20 
3D 7G T00 血 |90M 15 和 | 475 9 | 10 |340M 20 1 20 
3D 了 7 瑟 100z|90M 15m | 475 9 | 10 |3410M 20 工 20 
3DJ?7I 100m190M 15 如 | 175 9 | 40 | 1I0M 20 工具 20 
3DJ7 了 100 阵 |90M 15 联 | 175 9 | 10 1340M 20 1 内 20 
3D J7 玫 100 科 |90M 15zm | 175 9 | 10 110M 20 工 上 20 
3DJT8RF 100 姻 |90M 145 如 | 175 9 | 1 10M 20 TB 20 
3DJ8G T100mj90M 15 稀 | 175 0 | 10 |110M 20 1 20 
3D 了 本 8 五 100 世 |90M 15 纪 | 175 9 | 1 10M 20 Ti 20 
3DJ8I1 100mm|90M 15 血 | 175 9 | 10 |10M 20 1 刀 20 
3DJS8]】 100 和 | 90M 15am | 175 9 | 410 140M 20 了 20 
3D JS 100 刀 |90M 15 刀 | 175 9 | 40 110M 20 1 20 
3DJ6E 100 细 |90M 1 9 | 1 3 30 
3DJ6F 100|90M 15 如 9 | 全 30 30 
3DT6G 100 刀 |90M T5 姻 9 | 30 30 
3DJ7 100zm|90M 15 织 4 10 20 | 10m 20 
3D 了 7 100 纪 |90M 15 姻 9 | 40 j 20 了 20 
3DJ7RF 100zm|90M 王 如 9 | 1 20 1 让 20 
3DJ7F 100fa|90M 伍 匆 9 | 10 20 20 
3DJ7RF 100ma|90M 9 1 1 110M | 20 20 
3D 了 J7R 100 媚 |90M 1 纪 9 | 20 30 30 
3DJ7E 100mm|90M 15 苹 | 175 9 | 320 20 1 20 
3DJ7R 100 征 |90M 0 | 10 20 20 
41| 3D T7G 100 刀 |90M 1 也 9 | 40 20 工具 20 
42| 3DJ7G 100 和 |190M 15 也 9 | 320 20 20 
43| 3D J7G 1400 征 |90M 9 | 10 110M 20 20 
44| 3D T7G 100 血 |90M 全 甫 9 | 40 30 30 
45| 3D J7G 100z|90M 15 蔚 | 175 9 10 20 了 只 20 
46| 3D T7G 100 刀 |90M 9 | 10 20 20 
47| 3D T7H 100zm|90M 15 茵 9 | 2 20 工 几 20 
48| 3D JTJ7H 100 和 |90M 15 伍 9 | 30 20 20 
49| 3D T7H 100 了 |90M 9 | 10 1410M 20 20 
50| 3D T7 100 生 |90M 1 姻 9 | 妇 30 30 
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3 
晶 体 管 
效应 晶体 管 
栅 ” 漏 零 桥 正 向 品 声 输 荔 
出 率 
击 罕 漏 极 
动 增 
忠 ” 压 电 流 路 导 系 数 率 益 
广 (BR)GCDO 和 人 
站 TDpss Inpsl gm |7resjFrnsl wy 17os|Pol cp |ccs 
(Y) | (A)》 (A)》 (V) (5) (V) TV (dB CEA》 CdB》 CE) 
0.3 一 江 ,2 了 如 0 1I0 5 工人 10 5 2 
40 也 3 3 弓 吃 | 10 5 工 攻 |0.5 阵 8 3D 
20 工 上 35 阵 3 寻 TI0 3 30M| 3 血 10 08 3m 
60 垃 7 所 10 如 人 | 10 5 工 丰 10.5 姻 6 3B 
20 了 必 70 联 7 诠 10 5 1 在 10.5 巩 10 8P 38 
0.3 一 工 .2 位.5 十 0 5 工人 1410 5 2B 
| 0,.05 一 0.3 耿 四 .3 包 0 | 310 5 工 10.5 钥 10 |38 | 8 
30 二 必 0.3 一 1 人 菇 0.5 匡 0 10 3 工区 10.5a 10 3 工 0 
30 工具 1 一 3 匡 工 位 0 | 10 5 1 10.5 组 10 |35 了 
30 也 3 一 0 所 ,5 0 1340 5 了 10.5 阵 10 |38 了 和 
20* 0.35za1 10 工人 10 0 15 1IK|I0.3 孟 10 |58 2 
20# 0.3 一 工 .2 刀 | 10 工人 10 0 15ShVS$ 工 0.3 刀 10 5 2m 
20* 1~3.5Z 生 | 10 工 攻 1T0 0|5SsaVYg$l 1&|0.3 到 10 5 B 2 
20# 3 一 6.5 生 | 10 工作 10 0 15Y$l :4K10.3m 10 3 2p 
20* 6 一 10 甸 | 10 工 上 10 | 015s5uY$l| LE|0.3| 10 |5p5 | 2 
30 工 甩 0.03 一 10 如 | 10 |0.3 一 1.5 匡 0 | 区 5 工 10.3 如 438 2 了 
30 工具 3 一 40 了 6 一 9 了 王 0 | 10 瑟 工 | 103 20 |68 3p 
20 工具 IT 一 3.5 旭 | 10 3 地 1T0 吕 工区 10.5 拍 10 8 Pp 3p 
20 工具 3 一 11m| 10 3 蔚 10 5 工作 10.5 匡 10 | 8 3B 
1 20 工具 1T0~18 和 am| 10 3 所 10 3 工区 10.5 理 10 8P 3 
20 工具 147 一 25 也 | 10 3 了 1T0 3 工 《k 10.5 卫 10 8D 3 
20 工具 24 一 35 如 | 10 3 所 10 3 了 10.5 了 工 [5 8D 了 3 下 
20 工具 34~70 芭 | 10 3 垃 10 5 工作 10.5 色 10 8b 3p 
2 工 上 1 一 3.5 征 | 10 和 租 10 3 工人 0.5 地 0 emp 3 
20 工具 3 一 11ma| 10 用 了 10 5 工 攻 10.5 匡 10 16 | 3 
20 工 忆 10 一 18 如 | 10 日 雪 10 5 工区 10.5 姻 1I0 6 3 
20 1 忆 17 一 25 切 | 10 犁 十 10 5 于 作 |10.5 弓 0 6F 3 
20 Ti 24~35 廿 | 10 日 十 1T0 5 工友 10.S 乌 10 6p 3 
20 工 上 34 一 70 刀 10 6 所 1 5 了 区 10.5 奴 10 6 3 
30 0 和 .3 一 虐 血 工地 IT0 瑟 10 区 10.5 姻 10 5p |1.5p 
30 一 3 所 工 址 工 [ 5 10K 10.5 捍 10 58B |1.5D 
30 3 一 10 卫 工 王 工 0 5 10 丰 10.5 血 10 58 |1.5p 
0.05 一 40 血 3 坦 工 5 |30MI 3 姻 IT0 606 3p 
20 工 必 二 .2 二 3 弓 1 1 5 工 攻 10 8D 3 
20 工 此 工 一 3.5 地 3 组 人 10 5 了 10 8PB 3 
工 一 3.5 了 ta 引 王 有 IO 5 工 K 10.5 锯 8B 3 
工 一 3.5 如 3 他 工 5 4 10 8Pp 3 了 
30 了 一 3.5 拍 2 1 2 一 5 10 攻 10.5 撕 IT0 8 3 
20 荆 几 1 一 3.5 志 3 也 0 5 了 区 10 ,5 了 10 SP 2p 
上 一 3.5 匡 3 了 班 10 5 工 丰 10.5 纪 1 8 3 
20 了 有 3 一 1 二 3 姻 10 5 工 10 8p 3 
3 一 1 血 3 了 10 工 10.5 鱼 8D 3B 
3 一 了 了 3 耳 荆 二 帮 10 |8Pp 3 
30 3 一 414 耳 3 10 2 一 5 10 区 10.5 切 10 8 3B8 
20 工具 3 一 1 全 3 卫 10 5 工区 10.5 人 如 10 与 下 20 
3 一 开 弓 3 纪 0 5 KE10.5 卫 TI0 8P 3 
20 工具 10 一 18 了 3 也 0 I0 5 工人 10 8Dp 38f 
10 一 -18 了 3 地 10 5 工区 |10.5 志 88 3D 
1 一 18 血 3 所 10 5 工 丰 10 |18p 3 
30 10 一 19 押 3 刀 10 2 一 5 10K 
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工 作 最 溪 温 源 桥 源 
大 
和 绝 击 价 击 寡 
电 
频 率 流 电 蛆 贞 。 谎 电 于 
本 | BR)DSO | 天 <3RyGSO 
Fop|r ps| 7D | 7psw 人 6GS | 天 ps| 广 Csi 2 
(Hz) (VD) AI CA) | CD CA 而 中》 7) 8) | 让 Y 放 区 让 《 总 )》 (VD) 
90M| 10 15 全 173 9 10|340M | 0 | 3 匠 1230 20 
90M| 10 了 3 耳 175 9 10 110M | 0 1340 1 29 20 
90M| 710 35 世 175 9 J0|110M 101410120 20 
90M | 10 15 科 | 475 9 10|110M10 1340120 20 
90M| 10 15 纪 475 9 10|340M | 011340120 20 
90M 全 地 175 9 10 20 | 工 ) 20 
90M 9 了 0 20 20 
90M 了 5 二 9 工 20 了 六 20 
90M 43 也 9 10 20 20 
90M 9 10 | 10M 2 20 
90M 了 5 地 175 9 了 0 20 | 工 忆 20 
90M 9 1 20 20 
90M 了 5 也 9 T0 的 工具 20 
90M 了 5 青 9 工 20 20 
90M 9 J0 | 10 20 20 
90M TI5 匡 173 史 了 0 20 | 工 世 20 
90M 10 20 20 
90M 了 3 王 173 9 玫 20 了 用 20 
90M 了 5 生 1735 9 工 20 | 了 20 
90M 9 ID 20 20 
90M 5 了 | 175 9 了 20 | 工 A 20 
90M 9 1 20 20 
90M 了 3 巩 175 9 工 20 | 工 内 20 
090 9 0 20 20 
90M 135 纪 1735 9 TO0 20 工具 20 
90M 9 10 20 20 
90M 了 5 血 175 9 10 20 工业 20 
90M 9 10 20 20 
90M 了 35 坦 173 9 了 0 20 于 具 20 
90M 9 10 20 20 
100M 了 353 茵 4 10 20 | 工 内 20 
100M 15 了 血 175 9 40 20 | 了 工 几 20 
100M 了 5 甸 9 |2310 2 20 
100M 0.35 伍 0.6 | 3 | 20 于 用 20 
100M 工 .入 钥 工 了 0 2 工具 20 
100M 3.5 匡 人 10 20 | 了 六 20 
100M 6.S 细 9 | 3 30 | 了 内 2 
100M T5 王 9 了 0 2 工具 20 
100M 了 也 173 5,5 | 10 了 8 二 J18 
100M 工 5 组 二 7 9 0 20 了 开 内 20 
200M 了 5 所 473 | 了 T0 2 了 后 20 
250M 40 绒 了 125 1 | 340 | 了 T0G 3 38 
250M 40 王 125 1.5 | 10 | 10G 30 30 
250M 40 王 125 3 10 | 10G 3 30 
250M 40 王 25 6~10 | 101340G 38 30 
300M 3 也 9 I0 志 工具 20 
300M 了 9 全 9 10 已 20 
300M 了 5 弓 173 9 28 荆 歧 20 
300M 15 甸 9 了 2 | 工具 20 
300MM 了 5 廿 9 荆 21 20 


品 体 管 


效应 晶体 管 
奋 泌 堆 概 正 区 刺 南 输 功 | 栅 | 机 漏 关 
出 率 | 源 | 记 源 
出 完 漏 棚 
功 增 到 也 也 
电压 志 流 路 导 系 数 豆 益 | 容 | 容 雁 
广 (sR)CDO | | | 二 ] 而 
7 7Tpss psl| Sn |reslFpsl 六 17ns |1Pol Gp lcCccs |cCccn | Cnps 
(7) | (A) (A) fm (SVCDOTCdE) | (zy AIRDOTCdB CE CE CR) 
1~.3.5m | 10 | 3m 101 SS 10M | 0.5am 10 | 8p | 3 A4-01B |1 
3 人 ~ 蔚 了 0 3 级 并 人 号 0M | 0.5 钙 10 8 3 有 Ad4-01B | 2 
10 一 18 包 | 310 | 3 工 5 10M | 0.5 姻 10 8 3 和 A4-01B |3 
了 AAA25 班 | 10 3 了 钙 了 0 台 410M | 0.5 志 T9 3Sp 3 A4-018B 14 
24~-35 姻 | 10 | 3 10 | 王 | 10M | 0 Sa 10 | 8p | 3 Ad4-6fB |5 
20 了 天 0 居 418 人 下 3 组 工 | 0.5 也 了 8 5 2 太 4-01 了 8 16 
0 一 8 人鱼 ， 39a 了 S kk 1 0.sm 10 台 p 3 红 到 4-018B 17 
20 主 具 1 一 25 志 3 | 0 1 号 和 下 410 8Shp 3B Ad4-018B 18 
7 一 25 地 3 皇 0 5 于 太 | 0.S 弛 8p 3m A4-018B 19 
47 一 25 地 了 3 班 0 号 主攻 了 0 SPp 3 让 太 3-08A 11 
20 和 17 一 2 下 3 耳 工 [ 3 | 0.5 锯 了 0 SP 238 A4-018 
17~25 伍 3 了 10 号 工 帮 | 0.5 了 410 8p 3 A4-04 也 
20 工具 24 一 33 组 3 人 地 0 10 5 和 区 工 8np 3 A4-01 了 
24 一 35 姻 3 王 + 104 | 5 TK | 0.5 生 8p 3 了 A4-0d1B 
2433 王 3 二 TI 号 1 攻 了 0 388 3 A3-08A 
20 王 用 24 一 35 了 于 】 3 媒 10 与 工 | 0.5 撕 了 SBD 2 六 4- 人 0 县 
24 一 35 芋 3 弓 10 S 于 攻 | 0.5 纪 10 8p 3B 上 4-01BB 
20 工 瑟 34 一 -70 全 3 地 了 人 5 上 0.5 纪 JT0 中 28 Ad4-013B 
20 工 且 工 全 3.5 所 6 所 18 与 工 攻 10 6 3 A 太 4-01 卫 
工 一 3.5 开 三代 IC 呈 工友 6B 3B8 Ad4-013B 
20 工具 3 一 1 他 6 也 工 G 5 于 在 I0 6Gp 3B8 A4-01B 
3 一 人 地 62 If | 5 人 和 pp 3 p A4-81 卫 
20 工具 10 一 了 8 下 芭 了 二 了 太 10 和 站 3 3 A4-01B 
TB 一 8 世 0 伍 0 5 工 帮 站 3 引 友 4-01 了 
20 二 所 了 7 28 地 自卫 了 0 与 革 攻 了 0 6 3 A4-01 了 
| 17 一 25 呈 6 姻 10 | 5 了 63 | 3B A4-01 卫 
26 了 县 24 一 35 坦 6 地 10 要 工 K 0 6p 3 了 3 人 A4-01 纯 
24 一 -35 组 6 名 了 0 S 下 在 6p 3 了 A4-61 
20 工 共 34 一 70 卫 和 王 10 5 工 式 10 6Pp 3 3 
34 一 70 志 特 得 0 3 开放 6np 3 A4-01B 
和. 的 一 0 王 3m 08 19 总 400M 了 9 3B 1.5 
20 生 旺 40 纪 2 组 10| 5 |100M 3 地 10 3p 工科 AT1S18 
了 3 组 2 了 切 10 吕 了 | 0.5 弓 3p 工 六 太 4-01 了 
工具 人 .35 级 号 100M 了 0 3p。|189 半 人 122 8 
上 10.3 一 .2 组 5 100M JI0 3pe*|1B 闭 Ai1228 
荆 有 工 一 -3 .5 了 2 人 血 中 0 号 1I00M 工人 38pB*|1D 半 有 1228 
王 甩 3 一 -6.5 二 2 世 中 J0 | 5 100M 了 3BpBs|TB 兰 上 TI2283 
工 世 自 一 0 理 2in 中 10 号 100M 46 3pel1D 半 1 AT1228 
18 工具 了 4 地 8 志 I0 3.5 1180 了 工 伺 18 3p |10.6B .151 8 
20 工 必 了 0 全 己 10 号 100M 3 地 工人 3p 工 广 上 42 
20 王 25 所 终 芋 T0 瑟 200M 3 纪 7 |2.8D 0.9p A1518 
30 了 35 种 2 0 1340 与 革 丰 | 0. 刀 10 3p 11.5P 及 4-01 瑟 
30 工 5 租 不 坦 0 1410 S kk | 0.1 细 4] 3BPD |1.5 有 了 
30 15 垃 35.59 10 1340 号 Tk | 0.1H 40 3BD |1.5Pp 
30 35 志 7 志 | 0 1340 号 工 | 0.1m 1 3D |1.5 了 
28 荆 县 0.35 伍 2 枉 了 世 吕 工 攻 10 38 于 了 A4-( 哇 吕 
0.35 刀 2 了 0 号 工区 | 0.5 组 了 3p 于 耻 A4-01 了 
20 工具 0.35 也 2 地 10 3 100M 10 3 工 B A4-01B 
20 上 有 0.3 一 工 .2 枉 2 | 30 S 于 灶 10 3 荆 了 人 A4- 人 也 
0.3 一 1 .2 节 了 人 10 帮 | 0.5amn 10 35 了 大 4-D1L TB 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
1 
| 
] 
| 
| 
| 
| 


四 -1431 


| | 最 | 下 作 最 最 热 
序 | 型 1 六 大 高 
新 光 沟 
获 | 源 道 
劝 | 电 温 
蛮 频 率 流 度 阻 
国 要 Pp | Joplrpsl Dj7psM |7pM | Ri 
学 了 
《页 ) | (Hz) | 7) AAA) GCC) CA) 
113DJ2E |; 100m1300M 15 坦 | 175 
213DJ2F |， 400mj300M | 1 组 
313D 了 2E 1J100 如 13098M 1 组 
4|3DJ2E | 100m|300M | 15oa | 175 
引 3DJ2CE 1100m1360M 开 匡 
613D 2G 100 刀 |300M 人 了 王 
7|3D42G 100 如 1300M 5 组 | 173 
813D 2 开 100 血 |300M 了 也 
9|3DJ23H | 100m 1300M 全 也 
10|3D 2 下 100 介 1300M 5 纪 | 175 
11|3 忆 了 4 了 愉 100am|300M -5 组 | 175 
1213DJ4D | 100z|300M 15 血 
313 玉 了 了 | 工 0 所 3060M | 了 1T5m | 473 
1413 卫 了 4 下 i080 纪 1300M | 主 15tm | 175 
15|13 孔 了 4 100mm1300M | 切 T5 弓 | 173 
1613D 3 4Gr 100 双 |300M 130 5 伺 | 175 
1713 了 了 4 的 100 所 |300M | 20 T5 | 475 
1813 了 了 本 4 五 100 和 |300M T5 垃 | 173 
1913D 4 世 100 弓 |300M 了 5 也 
2013 卫 工 了 FF 100 志 1300M 15 | 了 73 
2113 也 本 4 100a1300M T35 匡 
2213 孔 J 了 4G 100 钮 1300M 15 垃 | 375 
23|3 了 JT4G 100 包 |300M 15 芭 
24| 3D 4 4 互 J00 旬 |300 了 了 5 | 了 795 
2513 了 了 4 瑞 00 包 |300M 工 3 组 
2613 忆 J 了 6 100a1L00 碍 75 
27| CS110 和 | 100 志 | 100M+ 10 坦 | 158 
28| CS110B1 4100 妈 1100M+ 0 | 50 
9| C54I0C1 100 了 1100M+ 0 如 | 5 
咱 CS110D| 100z|100M+ 1410 也 | 150 
1 C951 100 乌 |300M+ 1410 所 | 150 
32| CC 5: 100 珀 |300M+ 10 拉 | 50 
33| CS 100 鱼 |300M+ 410 垃 | 150 
4| CS 100 乌 |300M+ 10 妇 | 156 
引 CS 1400 和 |300M+ 10mm | 150 
6| GE951 100m|300M+ 102a | 150 
37| CS116CD1 100m1300M+ 10 也 | 5 
38| C 531 川 4060 三 |300M+ 1T0z2a | TI50 
913D 了 ) 4100 年 |1400M 3 地 
03D 59 1001400M 5 了 | 179 
1|3 也 了 9E 100 了 |400M 3 .5 匡 
213 也 9G 100 志 |400M 6 .5 拉 
3|3D JJ9 孔 400 妞 |400M 了 1 了 亚 
4|3DJT91 100 了 1400M 了 9 4 
sl3DJO9J 100mid00M T35 二 
6|3 了 Dj3971 | 150 严 工 5 坦 
?13D 4339 | 150 姻 T5 
8 了 王 玫 304 | 156 卫 | 1 | 10 | 0 可 | 20 卫 
914D 了 1 150 姻 | 39M | 25 措 
50|4D 了 2 150 姻 | 100M 25 纪 


应 
型 场 

实 斯 椭 源 洽 源 概 源 
电 簿 电 蛆 卉 正 地 压 

下 上 三 (BR)DSO | 了 (BR)GSO 

-大 p| 大 Dsg | Recs | 了 pslrecs 7 
(VD)| (VD) (R) VOLCV (A) 《YY ) 
号 20 工具 20 
人 110 20 工具 20 
纯 了 0 20 20 
9 20 了 于 县 20 
9 | 39 20 | 1 20 
号 410 20 28 
9 20 工 忆 20 
9 10 
9 T0 20 20 
8 20 工具 20 
9 2 工 内 210 
9 了 0 20 20 
9 10 了 工 G 0 工 D 20 了 工 贞 20 
缚 10 工 G 0 于 人 20 于 县 20 
妃 TI0 局 0 T0 20 了 上 20 
9 | 40 了 人 0 1410| 20 工 所 280 
人 10 工 G 0 1T0 20 工 此 2f 
纪 20 工具 20 
9 I0 20 20 
曙 20 工具 20 
2 10 20 20 
吃 20 工具 20 
9 10 20 双 4 
电 20 工具 20 
9 了 0 20 20 
2 20 了 王 革 20 
4 4 25 工 上 25 
4 10 25 于 其 25 
4 25 荆 世 25 
了 30 25 工 上 25 
4 IT0 25 工具 25 
4 10 25 工具 25 
4 了 25 工 上 23 
灵 10 25 工具 25 
4| 40 25 荆 芒 人 5 
4 了 0 25 工具 25 
4 了 0 25 工业 2 
4 10 25 工具 25 
9 0 20 20 
7 1 20 上 县 20 
条 二 20 工具 20 
7 10 28 工具 20 
了 10 20 二 下 20 
7 TI0 20 工区 20 
了 7 工 [0 20 工 且 20 
9 T0 20 30 30 
9 了 0 20 30 30 
帮 T0 1aADl mn 30 30 
9 10 00M 20 20 
9| 2 | 3 和 0M 20 20 
| 


二 | 遍 
6 昌 体 管 
效 应 体 管 
概 ” 涡 零 概 正 
者 穿 洪 极 
蔚 版 出 流 少 
广 CBR)GDO 1 
Ze ZLDSS 了 了 人 
(V ) 《和 ) CA) ICVY) CS) 
证 SS 
20 1 | 0.3 一 .2 所 2 了 
20 工具 工 一 3 .35 蕊 2 十 
工人 3.5 壹 2 下 
20 工 几 工 一 -3.5 扣 2 好 
20 二 上 3 一 6 .5 了 2 记 
3 一 和 ,5 也 2 匡 
20 了 上 3 一 6 ,5 甸 2 纪 
6 一 T0 志 2 但 
6 一 0za 2 所 
20 工具 6 一 10 二 2 也 
20 了 0 ,35 拉 2 纪 
和,35 卫 2 二 
站 .35 二 工 0 2 了 
0 .3 一 虐 .2 纪 10 2 组 
1 一 3 .5 垃 T0 2 纽 
3 一 0 .5 纪 10 2 匡 
6 一 TI0 纠 0 2 十 
20 1 | 0.3~ 汪 .2 二 2 姻 
0.3 一 工 .2 阵 2 地 
20 工具 工 一 .5 也 2 匡 
1 一 .5 下 双人 茵 
20 工业 3 一 6 ,5 地 2 了 
3 一 .5 全 双 瓜 
20 于 只 6 一 410 2 缮 
6 一 410 也 2 所 
20 开县 目 .35 二 2 血 
25 了 上 10.05 一 0.3 青 0.5 卫 
25 工业 0 .3 一 江 王 工 伺 
25 工 些 了 一 5 锯 2 地 
25 工具 3 一 10 了 二 3 了 
25 工 10.05 一 0 .3 了 6 .5 位 
25 工 上 0.3 一 人 工 也 工地 
23 工具 T~3 钮 2 耳 
25 工具 3 一 个 0 3 也 
25 工 K |10.05 一 人 .3 血 0 .5 也 
25 工具 0.3~- 工 地 工地 
25 工具 于 一 3 全 2 垃 
25 了 上 3 一 10 锯 3 垃 
30 缮 芋 也 
20 工具 25 姻 卫 垃 
3.5 班 3 所 
3 一 各.,5 据 才 志 
和 一 并 茵 二 也 
10 一 18 弓 才 乌 
17 一 25 殷 也 茵 
30 25 一 75 阵 5 匡 
30 0 .5 一 5 地 工 位 
0.6 一 工 .2 TU0 12 .5 伺 
50 8T 
5 有 0 人 垃 10 了 


rarererionmverreroowe er- 


向 只 声 输 贡 栅 桥 

出 素 源 满 

功 增 | 电 】 电 

导 系 数 率 益 罕 容 
cslr ps| Fl 7 17ops 12o GCP | 68s | Ccp 

人 《VY ) 人 〈 辽 z)》 | (A) CD| 《dB) | (FE) 1 CE) ICE) 

了 0 100M :0 3p 让 
0 I0 号 工作 JI0 3D 了 了 
工 5 了 区 | 站 .5 人 王 J0 3D 上 
工 U 100M 410 3D 工 了 了 
0 20 5 于 攻 了 0 30 于 日 
工 工人 | 疡 .5 工 尖 3p 二 了 
汪 [ 号 00M 10 3B TD 
0 工 0 此 工友 TI0 3PB 1 
了 3 必 .,S 壹 TO0 3 工 了 
10 9 100M J0 3p 工 有 
10 | 2.6 100M 站 日 3D 工 ? 
10 | 工 ,5 工区 | 0.5 王 3p 二 站 
10 了 T00M 工 刀 了 0 3p 了 0 
TI0 3 TI00M 了 地 10 38 1P 
10 3 100M 组 10 30 工 D 
10 : 100M 二 志 10 3D 工 上 
了 0 3 | 100M 工 蕊 10 3 1 
10 | 2.6 TI00M 10 3 二 了 
了 0 | 了 .5 1 | 0.5 锯 30 1D 
10 | 2.6 100M 10 3D 了 DB 
10 | 1.5 工人 | 0.5 了 3 工 R 
10 | 2.6 100M 10 3 工 D 
10 | .5 工 k | 0.5 鲁 3 JpB 
10 | 2.6 1T00M 10 3n TD 
140 | 工 .5 1 妇 | 0.5 耳 38 工 缚 
了 3 工作 10 5 有 2 
0 10 | 400 和 41 30 0 .5 王 1T0 3p TDp 
0 TI0 | 100 和 $| 30 0 .5 芭 了 3B 工 9 
0 TI0 | 1008| 30 (0 .5 功 了 3p 工 p 
0 | 10|13400$| 30 |10.5 血 10 3D TB 
0 1340 50$| 30 0 .5 地 10 3p TB 
0 |3410|1 5094| 3 0 .了 也 10 3p 19 
0 TI0 50 否 | 30 0 .5 也 10 3p 工 D 
0 J0 50$| 30 0 .5 世 10 3 有 了 了 
0 10 10 要 | 39 0 .5 蕊 10 3p 工 了 了 
0 |14101 340$| 39 0.5 巧 10 3p 工 D 
0 J10 10$| 30 0 .5 了 匡 10 3 了 了 了 
0 IC 340$| 30 (0.5 地 Jf0 3p Jp 
二 S 了 工区 | 0 .5 也 2.38p | 0.9p 
T0 7 |2.8D | 0.9p 
10 7 |2.8p |0.99 
10 7 |12.8D | 0.98 
10 7 12.80 | 0.9D 
10 7 12.8B | 10.98 
10 7 |2.86 | 0.98 
10 3 TD0E| 0.5 姻 SB 3 
1T0 3 10 萎 | 0.5 如 50 |1.5D 
0 10 3 1MI 10A 5BD *|1.59 半 
0 了 0 电 30M| 50 了 王 1 
0 TD0 和 100MI 50 姻 12 35D 工 .5 了 3 


6.1 硅 结 型 场 效 诺 


| 
] 


最 工 作 最 最 热 这 晰 栅 源 涂 ” 源 要 源 
这 型 六 大 高 
新 漏 | 注 人 
散 深 | 首 绝 乏 | 击 穿 | 击 罕 
| 功 也 温 
率 藻 率 流 | 诬 阻 电压 电 阻 电 ”在 电 ，” 正 
下 和 和 六 (3R)DSO 矿 CBR)GSO 
要 Ppi | jopjrpsl 1p|17psvlTpxrij Fe | -Fe losl Fes |Foslrcs 7 
(页 ) |(Hz) VIA CA)TCCR) | (VY) LV (8) CVDIVDIIVY CA) 〈《Y) 
1 DZ311 | 2o0a 80aa 1.5 一 人 30 
2|3DJ08 200 如 15 姻 9 10 10M 20 | 了 20 
3|3DJS 200za 175 7 1 20 | 了 工 2 
4|3D J7RE 200a| 30M 20 菩 3 i0 了 20 | 108 20 
5j3DJ7G 1 200 甸 | 30M 20 姻 4 0 | 41G 20 | 10 20 
6|3D J7 百 200za| 30M 20 皇 8 10 | 工 G 20 | 40 20 
7|3DJ7T 200 如 | 30M 20t 8 10 TG 20 | 40 如 
8|13DJ71】 ，200mm | 30M 20m 8 10 1G 20 | 40 20 
9 13 了 了 1 | 200m| 30M 15 血 | 175 9 |10 20 | 1 20 
t01 CS204C 200za| 90M 20zm| 150 4 10 30 | 1 30 
4 人 CSs3i04D 200a| 90M 20 酉 | 150 4 | 30 | 3 30 
12| CS104 玖 200 志 | 50 及 20 和 | 150 6 10 3 革 导 30 
43| C 5104 了 200 生 | 90RM 20 细 | 150 6 10 30 | 1 30 
14 | CS104G 200zm| 90M 20 茵 | 150 6 10 30 | 了 3 
15| CS5107D 200mm| 90M 20m| 150 4 10 30 | 工 H 30 
16| DC S107 瑟 200aa| 90M 20mm| 150 6 区 30 | TR 3 
47| C S107 了 200 卫 | 90M 20 血 | 150 6 1 30 | 1 380 
18| CS107G 200 如 | 30M 20 和 | 159 6 10 30 | 1 30 
19| DZ302 200am|100M| 6 | 4m| 20m| 175 引 10 20 
2013DJ0C 300ma 20 如 9 10 ， 410M 20 | 1p 2 
21 G S2844 | sogal 17 15 30 
22| GSs3821 一 3823 | 300m | 8 了 和 恒 50 
33|3D 本 引 了 上 300 如 | 1M| 30 | 0 可 | 5 了 0 0 io00nADI 0 | 2 100 一 150 
4|3D I 纪 300mf TM| 10 | 0 多 | 15 和 8.5~-5 10 ， 100aAD| 0 | 10 1090~-158 
5 引 3D 了 5LR 300 和 | 1M| 10 | 0 村 | 全 本 0.5 一 1510 | 100aAD| 0 | 2310 100~158 
6|3D TI54G 300ta| TMI 10 | 0 可 | 15 血 0.5~-15|10 | 100nAC| 0 | 10 100~150 
27|3D 本 引 理 300m| 1M| 10 | 0 零 | 15 严 0.5~-13| 10 | 100nAD| 0 130 
300m| 30M 40 癸 8 10 | 310oM ，0 | 340120 30 
300mm| 30M 40 卫 8 II0|1100M |0132120 30 
300m|100M 20 垃 8 10 1 5300M |0110120 30 
100z|100M 20z 8 10134100M |01101320 30 
300z|400M 20z 2.5 |15 35 
A 300 刀 |860M 18 血 7.5 |10 | 100M |0110120 30 
DJ1 19 9 全 300mma|800M 18m 7.3 |10 100M | 0 14101120 30 
3D J0D 500a 40 丘 9 TI0 10M 2 工具 20 
36 500 匡 60 茵 6 10 
37 1.8 0.5 一 40|20 25 4 
38 i091~ | 工 .8 1 一 10|20 40 
39 321 芋 .8 10 20 40 
856。 .8 0.8 一 1| 芒 40 
ji Cs4867 一 4869| 1.8 0.7~5 |20 40 
外 BRDY6TJ1 141.8 |60M | 250 | fn 3 
| 
| | 


人 


he 3 庆 sa at 


站 


| 
i 
人 
: 
扣 


aorare 上 rar 


RE coco 人 Eee 让 < ee sn 起 人 
| 和 竹 时 人 加 | ESERI ER Tv 0 TIS] RERINEEERERREE 0 曙 呈 呈 导 :二 出 
| es] 航 的 后 本 牛 的 的 站 向 和 折 了 项 提 阴 近 牛牛 拆 
Cd 4 宝生 于 人 
安 涩 六 ee 
< 1 宇 二 人 村 这 寸 寸 由 no 十 吉 十 十 二 过 二 寺 寺 过 车 寻 
| 本 可 人 二 本 才 本 本 本 本 共 人 增 乓 全 权 本 可 本 
权 Am 
中 | 
紧 器 中 直 忆 瑟 | 
Se rr -一 一 一 一 -。 -一 Cs as ao ws epanrran 一 一 一 
| Dr Pr CH 癌 P P P Ca Ci 口 已 闪闪 并 冰冰 号 史 吕 总 Du 人 人 避 闪 Pr fc Sa 
上 履 本 型 她 己 Fr citentnnenon ne nn 人 Sopop oemnonco ccc 和 iiimo0 im 
0 和 C 一 int on 人 ca Cn Ci 
_ al wa oa rr 5 0 aaaaiaaaaaciamamaaaaa 
深 器 漠 地 中 一 后 RD 2 向 全 人 
中 全 DDN ciDinmnin nnmaoaoDo 十 Intn 了 站 二 cm 
一 一 -一 一 一- 《) 一 cr  。 Cs er 
| 后 _ _ < < 寺 
| 一 一 一 一 -一 一 一 oemiciivmmeneenen 一 一 机 册 生生 村 
j Se 证 0 站 | 
从 玫 可 湖 & 台 | 加 国人 必 二 二 
心间 人 村 | 
和 ee 
| 心 二 量 二 ES SEE _ 生生 ES 
| 媒 下 罕 斌 避 全 
外 ER ES 本 WE RN 
妆 EREEREEECECREEEETEEEEEE 本 要 本 名 日 呈 吕 
| 有 En 1 
已 < 导 *。 人 呈 吧 后 汉 避 
人 和 芝 吕 加 避 虽 所 忆 虽 
| 世 沁 _ _ 二 二 二 本 ER 本 
As ER 富有 划 雪 d 二 妆 沼 有 党 帝 汪 学 | 本 
N Ri 二 呈 | Ye 2 人 和 2 相 如 
Sn 岂 《7 0 8 Lm 
| | SC ro oO 二 
苹 钱 2 
的 | 柯 放 让 四 肌 有 交 罗 访 克 伯 克 im ninin nn 罗 四 过 四 cm 
机 
己 己 
把 鸭 1 加 二 太后 0 
. 灵 四 浓 Re rr CN 
ee Se eg aa ss page 和 二 Ni RE is em ns 有 
3 人 
局 “ 池 局 人 状 本 区 癌 的 区 训 王 瑟瑟 六 吾 各 区 划 生 邱 呈 有 本 后 区 可 二 
心 _ 盖 有 二 二 有 ER 和 和 
1 W 
1 E 个 吊 昌 只 及 上 昌 县 只 日 吕 和 导 有 号 站 日 台 昌 中 站 -dd 中 员 电 号 品 间 上 员 号 间 昌 号 日 县 了 
加 司 1 AInAomN mn 二 me 六 9 外 导 忆 In 富 站 半 
下 es 了 
了 1 DC CD di 民 扣 二 村 
于 去 一 一 一 一 一 SA 了 0 8 和 Sa 
包 1 研 3 5 
记 4 襄 加 林 TS 
毕 演 罕 以 、、 
了 wetrmeiereeerervearveeevveeeve worrveee ee 一 wei ownere 二 rice 全 iron we 
叶 关上 虽 日 半 日 寻 昌 关 站 间 员 日 中 中 和 中 日 日 对 昌 届 中 半 总 昌 半 对 
人 cc CD 1LmD C 2 从 ED CD) SN SO 2 人 的 Re 0 站 iT 
AS | rc 二 二 Re 了 村 二 症 人 
是 
mm vv CD OOD CD GD 必 mm co cc Re es 1 。 0 cm 人 me 
迭 王 大 和 SYSN GD cc ODS ，cD c2> 4 cm im ID 光世 
Y 2 让 人 Cd ， 
| 5 
|] 一 -一 一 一 gr craeeuaea_ia 加 人 0 
Q | 和 局 
钱 处 翅 入 | 盖 1 记 口 ” 定 串 官 -ri ed rriededs ee re 
全 \ rr ， ， 
AN | yy ai > 
避 | [一 -maoarrapsirisesrauai use 0 总 RE 
守 昌 节 
克 1 人 人 二 
SS | 人 


14《 允 ) 
30 
20 


> 
| 6.1 和 硅 结 
是 寺 县 |: 工 从 -| 村 | 志 2 
| | 大 | 概 源 对 管 
散 人 饮 利 
| 2 大 电 7 电 注 3 震 
| 东 2 or 对 称 人 性 村 和 性 全 
率 | 流 | 电 肘 | 电眼 称 性 对 称 性 ， 
局 | 站 
书 导 1 | 7opP 了 压 
号 Ps7Dps| 7ps1f PPpFpsl Recs ps cs We fgf2 
(ZIKVDICAJI (CA) 玉 ps 拓 cg 六 六 
(YI YY) CQ) YXKY) 有 这 浊 闻 人 
1| 3DJ4-2 | 站 二 (VJKVY 【VCHz 六 人 
人 3D 了 JSAD 2xXx1t60 也 六 一 由 《 ) 《了 了 
3| 3D 2x100zma 15 姻 14~6 10 ] -一 四 
J5AE 2x1 100M 
4 3DJSAE 2x100 了 ee 
3DJ5SAG 2x100tma | 4 110| 16 2 
人 1 5 | 4101 1 | | 20 
7 | 和 了 三 1 ， 2 
8 3 TB 2Xx100aa 人 | | 2 
| 2x3160ml | | 5 10 1GI| 国 | 2 
人 了 | | 41101 1 | ， 28 
1 本 和 | 20 
9 | 4 20 
14 关 了 OO 荆 ， | 10 ， | | 
雪 3 5D 王 xintm | 下 1 | 和 
也 2x100ama| 1， TGi | | 知 
了 各 | | 4 ,49 1G | 2 
1 人 全 XH00 全 | | | | 号 | | 2 
1a 3D | 4110| 1G 本 本 | 2 
119， 3D J15A 人 | 1 和 0 人 和 
2 30 15 人 2xt00a| 4~910 | 1 | 全 20 
| <100 细 | 
21， | | 10 2 
旬 | 各 | | 人 17| | 忆 2 
[3 人 人 避 所 2100 井 | | | 1 | 3 0 107T 站 20 
2 3D 了 63AEF2 各 国人 10 1G| | | 
125| 3D 本 4 入 吕 2X100 卫 | | | 4 ， 10 1G1 1 1 | 2 
.2xTD0m| 和 101 1 | 加 | 对 
2 1 | 15 | | 人 | 20 
| ee 1G | | 和 
29 0 了 4 | 4101 1G | | 
30| 3D 了 2 T00 地 S 卫 呈 10 ， 工 C 1 | 28 
31| 3D J45C | 1 和 | 4 0 Te | 2 
32 人 | | | | ; | | 2 
0 人 人 作 10| 1Gl | 1 20 
134 XT00 细 ! ， 41101 1 | ! | | | 
35| 2x100mai 人 民 本 2 
1 有 2x100 纪 | | 4 140， | ; | | 
36 5C | 0 | 00.9|1013E | 寻 
到 5821D 300a| 人 20 20 因 
中 人 1 全 人 
39， CC 六 也 | | 大 ji 工人 | | | ,9 110 | 1k | 
和 8212C 1200 亚 和 人 
212C 2xi00m | 4 10 人 
和 | 4 | 人 ie 
人 010 二 人 2 
4 CS213B 1 1 人 人 
x300m 4 410 0095 009.95 10 1 | 
3B XI 09m， | | 4 |101 | 10.98 :40 | 0 10.98 1011K 2 人 38 
1 Cgs214A 2x1 | 1 和 | 直 | 全 | | 0 0.98| 10 | 工 序 0 浊 
j7 DSS214B xx100ml 人 198 了 00.98| 10| FE 200 
d8 CC SG21 2XJT009， | 4 1190 14 | 1 | | | UULH 38 
lo 0 2x100m， | 14141410 | 出 ,9 10 | 0 0.9 | 10 | 2 
50 6 ee 2x100m， i | .4110| 1 | 有 .9 10，010.9 | 1 T 广 部 册 23 
SA 2x4100m| | | 14 140 | | ， 10 ，0|0.9 ，340 11 攻 7 235 
本 0 二 全 本 
1 


| 1 
嗓 。 育 正 向 嗓 对 和 对 机 | 祁 | 沁 
强 源 和 0 
漏 福 | 温 度 | 源 | 县 
| 系 漂 黎 起 | 电 | 电 电 | 
| 1 所 | | 
电 泪 路 导 元 | APcstrFesa 郑 | 蹇 | 容 ， 容 
二 机 2 人 | cski-7css | | 
TDSS 天 DS gm F cs 太 ps| NFl 了 7Dps 站 让 | 休 大 bs| 7ps CesCcnCaps 本 电 
(A) 人 CS) (VCV) CdB) (Hz)| (全 ) | (A) CR (A) CRE)CE)CE) 
1 号 和 人 人 门 | 
0.05 一 10 了 ， 3ml 0110| 2 1Tk10.5ml 芭 m* | | 上 | 40| 38 工 
0.3 了 | 0.3ml 0110| 5 | KE | 0.3 纪 | | | SR|3B 2 
| 0.3 一 1am| 0.5ml 0 10| 5 | TK 10.5m 全 15pi13B 13 
| 1 一 3 了 | Tm|l 01410| 5 | KE | 0.3 弓 | | 5D 3 141 
| 3 一 10 也 | 2 如 | 0 | 了 0 5 工 K 了 上 0.5 了 | | | 15B| 38 | 151| 
| | | | | 
| 0.3z 10.3f 040 5 | 1k | 0.35 芭 | |Spl3p | 6 
| 0.3 一 mm 10.5ml 0110| 5 | 1 ， 0.5 细 5D|3D| | 本 
让 1w3 卫 | 1 0 10 5 | 4 0.5 鹉 | 5Di 3 人 8 
3 一 吉 节 | 2m 01340| 5 1 41K |0.5 纪 | 区 3 1 91 
| 0.3 和 | 1 0.3 备 0 区 3 了 KE | 0.5 细 | 5 38| 1 
和 3 0 0010 3 | 1E | 0.5aa | 5pl35| ] 
工 一 3 切 | Tm| 0 1T0 3 工区 | 0.3 纪 | 5pP|3Bl 2 
3 一 10ml 2 0| 5 | 工 | 0.5 卫 | | ,5Pp|323| i3: 
0.3 了 | 10.3m 0 10 5 工 丰 | 0.5 钙 | | 5D13B 上 
和 .3 一 本 0.5ml 0110|1 5 1 | 0.59| |5p| 38 TS 
| ! | | | 
| 了 3 1m 0 10| 5 1k | 0.5 菩 | | 5D 38 放生 
3 一 10 世 | 2zm 0i110i 5 | 1K |0.5 据 1 | 5p 3D， | ?| 
| 0.05~I0m 1.5ml 0130| 5 | JK |0.5m 10m 14D 2p| | 18， 
| 5 钙 Jm 0|10| 与 3 | | ; ] 5pl138 | 9; 
0.03 一 0.8ml 007m 0 1 5 | | | | 3p 28 20 
| | | | | | 1 1 1 
KE 0.07amal 0|1101 3 | ak | | | 3p 2pl 21 
| 0.3 卫 0.3 血 10 | 100$ | | | | 5D13 人 外 22 
| 0.3~Tim | 0.5ml 0 10|1008| 1 | j | 1 Sb| 3 23 
工 一 3 了 | 1 身 10 | 1008 | | | | 1SDp|3B 1 241 
3 一 TI0 好 2ml 0 10 | 100$， | | | i 15p13B 后 
0.3m |0.3ml 0 110| 308 ,5p| 3B 6 
0.3~1m 10.5ml 0 410| 3053 | | | | ,5p| 3p| 27 
3 巴 lm 0 10| 309 | | | 5p|3p | 128 
3 一 m| 2m| 0110| 30$ | | 15Dp| 3 129| 
0.3 对 0.3m| 9 301 105 | 1Sp| 38| 3 人 
， | | | ] | 
03~tm 10sml 0410 108 | 5p|j3pD| | 31 
| 工 一 3 坦 1 0|110 4109$ | | | | 15p|39| 32 
| 3 一 10za， 2m 4140 10$ | | | | 人 | 5D|3D 33 
0.05 一 0.3 卫 | 0.3Z 0 1340 5 1TK 0.3mi 30 1 2008| Y 加 10 1200814Pp|12p| |A438 壮 34 
| 0.3 一 1 了 0.5m| 0 10 | 3 | TIE 03aml 30A | 14012004| YY 同 10 1 200k|4p 25| IIA4a 尘 35 
1 1 | ] 
1 一 3 所 im 0i10 5 | 103al 30R 10|20k| 立 40mml 10 2008| 4p| 26| | 36 
3 一 10 孟 1.5ml 0 1310 5 了 | 03ml 30 12|2008 40m 410 200814P 2 37| 
1.05 一 0.3 纪 T3mn 0 10| SITE 303 | 10 | 200p| 六 49 和 | 10 | 2008|4P| 28| 38， 
) .3 一 江 玛 Sm 0 | KE | 0.3 和 308 | 了 |2008 Y 430 开 10 20081 4pP 2p 39! 
3 过 In Bi 10 5 3 9.3 细 30 长 1 10 2008 YY 40 了 | 19 200 | 4DB| 29 | 40i 
1 2 1 1 | 上 
1sml 0110| S | 53585103 30h 1310 domli0 200h 46 25  A438 半 4 
| 0.3a 01 人 | 号 3 | 10 1 40 V ,29 和 | 30 | 200& 4D 2 羡 43a 学 42| 
| 0.5z 0 i10) > TK 0.3m 0 0 20B 0 200R DPI2EB 人 433 半 43; 
| bt 3 0.3za 408 130 | 20m 310 | 200P| 4p|28 入 438 羊 44 
| 1.5a| 01101 3 03m 10 39， YI23 科 | 10 1 2008 4PI2D 总 438 半 45; 
了 | 1 
| 0. 10.5m 0 340 1100$ 10 10.3 下 30p 0 YU40tml 10 2008i4p|25 和 43 8 尘 46 
| Im 0 431013008 0 0.3 30 有 19 记 40 10 2008 4D|28 438 羊 47 
| nm 0110|1108S 310 103a 308 | 34302008 又 40 细 了 0 200 8 4BPi 28 各 43a 羊 48| 
| 3 一 10 名 | 3 年 | 0130| T00S 140 83 389 具 40 2008 TY 40 0 200814P 2 A438 半 49: 
| 0.05~-0.3 癸 0.5 了 | 和 10 200$| 30 | 30 200u 了 40 101200k 4 25 43a 学 50 
j 本 机 | | 1 | 1 和 
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6.1 夸 结 型 场 效 
竖 工 最 | 实 报 源 对 管 | 对 管 | 概 
让 型 | 大 大 1 全 源 
闲 ， 人 和 作 汝 断  | 刘 和 | 路 导 | 起 
本 | 绎 录 | 电 流 | 队 
| 了 找 ， 源 丁 2 1 | 对 称 居 | 二 
| 珊 | | 区 称 人 | 电 
来 率 | 一 区 | 电 ， 肯 | 四 
| 让 | | 一 [DSSIMLDSsa | gf5179gfss i 
国 三 Di 区 7DSH | - 太 p RA Rcs ps 天 es Jose roq 了 | 7as 大 C5R) GSG 
( 罗 ) ayryeay (&) | YY 9) CVD  |CYY  KCYD2GHz) CD | (Y) 
IE L _ | 呈 冉 时 | ee | | 训 
RS 下 下 
1 CS215B 2x100m 1 4 40| 0.95 1010 0.93 10|11k | 200 25 
2 CS8215C 2x100m 4 10 09310|1 0 09510| 1K |200& 从 
3 CS8215D 2x100zm， 闻 本 | 4 110| 0.95 40， 0 10.95 10 | 1k | 200| 和 5 
4 CS216A 2x100m | 4 340 0.98 10 0 0.9810|TK |2008 和 
5 C S$S216 呈 2x100mm 和 4 20 | 0.98 10| 0 0.98 10 tk 20 和 3 
6 C 2x100@ | 4 10 0.98 10|1 0 0.98 40 45 | 200k 35 
7| C 2x100m， 1 | 4 1310， 0.98| 10 0 0.98| 10 1K 200k| 和 5 
8 CC 2XxT00| 人 1 4 4 0591100094301 75112008 25 
9 C 2xi00am 加 6 1 | | 911400091101 3 20 25 
10 C 2x100mm| 和 14 | | 9 10; 009110115 200u 23 
3 | | | | | | | | 1 1 | ， 
4 C 2xj100m | | ， 4 390 09 29010009 30 1 2008 2 
2 C 2x 3400 卫 4 | 10 | 0.95 10 9 0.95| 140|TK 2008， 5 
13 CQC 2XT10Dm | i 二 | 10 | 9540 0 0.95 1011K 200 上 23 
14 T 2x1i00 匡 | 4 40 0.93 18 0 0.93 10， 1KE |200 只 2 
45 2x3400ma 4 外 0.93 10 0 0.95 10 3 200u， 和 寻 
| 和 | 
16 2xd00m 4 1 了 | .519 0 098 310 4 | 200u|  5 
47 ( 2x109 本 0 和 09.9830|3E|2008 和 
is 5 2x100 了 | 3 1140 09810 0993310|4KE 2008 和 5 
49 2 100 反 4 10 0.98 1010 08.98 10 1 2008 和 
Po EC 2x100ma | 10 0.9 了 D 09 10 和 1 290 攻 2S 
1 | | ! | | | 
1 已 S2208 |2xsoomal 上 4 10 9 41010090 1E 200n 和 3 
2 CS82208 2x398 血 | 4 340 99 0009 0 200& 和 
23 DS220D |2x109z| | 4 10 6.2 20 0 809 340118 2008i 和 5 
j24 CS321A |2x100 了 4 3 | 0.95 434010095 340117K |2008 和 
5 QOS3221B 2xd100m 4 3 993 40 0 0.95 10 4 | 2008| 33 
| 
26 CS 2 xi09m 410 0.9 引 10 0 0.9510 18 200m 323 
227  OS: 2x3100m i 了 纪 ，10 | | i0.95 40 9 095 4011Kk 200 2 
28 DC 3222A 2x100 甸 要 | 4 |3 0.98 1 05810|Tk 12o0kl 人 
229 C82228B 2x100m | | 人 | .93 10 0 0.98i 1 1K 200&kl 25 
B0 CS5222C 12x1400 | 4 110 0.98 20 0 0.983014K5 200 23 
1 | | | | 
34 C 5222D |2x100m| 4 |10| 0.98 40 0 0.981011K 2008| 2 
832 CS223C 2xa00m 3 0.9 0 0 99I30117k 200k 3 
j3 8& 5223D 2x100z 4 140 | 9 00009103 3ml 3 
34 CQ 9273 王 2x4100m 8 3 9 0 009 03k 3nml 30 
235 CS8233B 2x3100m 8 10， | 10009390 3ml 30 
86 CS223G 2x100 和 8 二 人 09340009 15 3ml 3 
237 口 92240 2x100 据 4 10 9095 10 0 .09353401 | 200 3 
138 C S224D 12x108m 4 19 | 0 10180.93320 1k 3ml 30 
9 C 5224 王 2x100mm 8 1 0.95 10 0 0.95 10 1E 3ml 3 
量 C 5S224F 2x100m | 8 16 0.9%55 1010 0.9510 1E 1 3m 30 
| 1 2 | | | 
4 CE 5224G 2x100 和 m 8 2 0 1 009i0 8 3am 3 
142 CS2250 2x160a ; 4 和 0.98 40 0 0.98 10 1k | 200u 38 
3 CS225D 2x100m 和 19 0.98 工 90 0.98 10 1& 3 卫 | 30 
1 CC 3225 忆 2x100m | 8 了 思 99593810 00598104k 3m 3 
5 0C52258 2xt00m 8 19 0 和 00%10 KE 3 30 
| | 1 | 1 1 
HU6 CS225G xieoml | 1 4 13 09810 0098320 4K5 3 39 
47 EDT1I 2x100m (5 |1010G | 0 | | | 38 
4 FEHSA | 几 二 | 1 401 05 10 00.95 10 TKE103m 25 
M9 下 HSB 0.5~-2| 10 ， 0.95 1010 0.95| 19 | 了 | 0.3m| 5 
由 FH5C T~-3 10 0255 1 0 0 是 0 ITk | 0.3 25 


过 征 
BE 体 管 
晶 体 (对 管 ) 
零 机 下 向 品 难 和 革 语 | 当 | 涯 | 
洗 到 二 
声 电 压 类 深 |- 漏 | 源 
泼 极 | 温 庶 源 
i | 系 | 漂 移 中 电 | 电 | 电 
压 
电流 跨 导 数 FS G3 25 郑 窜 | 容 | 容 
| A 矿 csi- 太 csa 
TDpss  jJFpsl gm csFpsl wwF| 了 17ps 1 二 攻 汪 二 产 bdl 7ps |CesICenCns | 
CA) Yi CS CVD CdB) Hz | (ATCVAC) VCA) GCTYi (AKCEIKEIE) 
， 有 | 3 | 
0.3~fm | fm 0|10|i00s |10 |0.3m| 30k 10|200ak| 立 ltom|li0| 200k|l4p|2p| |A43a 半 | 
1 3 2m|0|3101100$ | 10 | 0.3am| 30k ，10|200n| YM40ml 101200pk| 49|29 和 43 8 尝 | 2 
3 一 10 锯 3 ，0131010o0g$ | 1 0.3a| 30 |10|200p Yom|l 10 | 200pk| 4D|29 A43a 羊 31 
0.05 一 0.3 卫 0.5 | 0|1401100g8 | 1 108 11012008| 20m| 10|200p| 498|28 A438 半 人 
0.3~ 江 ma | Ia 0l310H0S |10 |0.39m 10h |10 2008 2209 320|2008|4p|29 A43a 半 |5 
1 一 刁 2m|l0l101008s |10 |10.3ml 10r |10|1200rkl 六 29m|l 10|2008|4p|12p we 
3~10m 3m| 011100$ |10 10.3ml 10n 110|200n| 20ml 10 1200 49|28 A43a 半 |7| 
0.05 一 0.3 和 .5m | 0 | 了 50$ | 10 308 110 |2008| YY 40ml10|2008|48129 人 A43a 半 |8 
0.3 一 1 im| 0|10|508$ | 10 | 0.3a| 30h |340|2008| 广 40m| 10 |2008| 48| 29 A438 尘 |9 
1 一 3 也 2m | 0|110150$ 110 10.3ml 30 | 314012008| Yom|l 1012008| 4p|2p A43a 半 110 
3~10m 3m| 0|110150$ 110 10.3al 30k 141012008| 六 0ml TI01200E|4p|25 A43a 半 1 
0.05 一 0.3 也 10.5m | 0|1410|50$8 |310 30& |10|200p YY 40ml10 | 200k| 48，2D 及 43a 半 |12 
0.3~Ia | fm| 0|40|50$ | 1 0.3a| 308 | 140200840ml10: 2008| 4D|28| 1A43a 羊 13 
T~3am | 2m| 0|110150$ | 10 |10.3m| 30 | 41012008 Yoml10 20084p|12D| 1A43a 半 14; 
3 一 1 了 3 0|1|508|1 | 63 308 | 10|200m Yoml El20084p| 2p| |A438 闪 |15: 
。 | 
.05 一 0.3 志 1 01340 150 TI03 110 |1200 户 ， 20z| 10 200 4 25| 从 433 半 1 
0.3 一 1ma mm 0 10|150 4110 10.3m| 10 114101200 20m| 10 | 200B| 45| 25 43 和 溯 117; 
1 一 3 2m|0116|1508 1 103ml tk |200nlv omnl30| 200p|4a|2p| |A43a 关 8 
3 一 10 血 | 3 0110|50$8 |1 0.3ml 10i 1310|2008Y 20ml10|1200p|4p|2 太 43a 尘 HL9 
0.05 一 0.3 匡 0.5za 0110|20$ | 340 308 | 410 | 200& Yoml 10 12008| 4p| 28 人 
0.3 一 1 了 Ima| 0l10120$ |140 |03m| 308 |10| 200k| 立 Mhom|10|2008|49|2p| |A43a 半 3 
1~3 坦 2 0|1101203 |310 0.3 垃 | 30 愉 10 | 20081 YY 40ml 10 | 2008 4D 2D Ad438 | 
3 一 划 志 3m | 0|10|20$ 1 0.3ml 30h | 101200 吧 六 140ml 10|1200p| 49| 2p A43a 半 23， 
0.05~0.3 了 0.5 呈 | 0110|1208 110 | ，30k | 4012008 Yoml 10|2008| 4p|2p 人 43a 半 124 
0.3 一 1am ta 0|110|20$1410 |0.3m 308 | 414012008| Yo0m| 10 |200814p|289 A43a 音 25 
1 一 3 姻 2m|0|10|120$ 140 10.3ama| 30R 1101200kpl YY oml10 1 200pl43|2 A43a 半 g 
3~10 卫 3ma | 0|10|120$ 10 0.3m| 308 |1012008 YI20ml 10|2008|43| 20 A43 8 泣 |27| 
0.05~-0.3 弓 0.5m | 0 114101208 10 | 10h | 101200 本 YI20m: 10 12008| 4p|29 A43a 尘 28| 
0.3 一 im im|0l10|208 | 10 103m 3108 | 310|2008|Y hom 10|200k|48| 29| |A43a 兴 29 
4 3 拉 2 0|13101208 1340 1 0.3 电 | 199 1141012008 YY 20 坦 | 10 | 2008 4128 (43 生 | 
1 [ 1 
3~-10nm 0 1340|208 1 1 0.3 10k 110 2008| 20ml10|200p14n| 29|  A43a 音 3 
1 一 3 也 0 10| 5 1 30MI 308 140 200 40 1012008|68|39 上 433 尘 |32: 
3 一 10 血 0 10|5 30 3a8| 30 1 3ml 7 4M0ml 10| 3m| 6p|3p 及 438 尘 33 
T0 一 20 01340|5 |30M | 3 和 30 | 310， 3amVHM0mi 10| 3za|6D|3D 人 43 久 泣 34， 
20~30m 0 40|5 |30M 3al 30k 110| 3m vonli0| 3ml6p|3p 人 43a 半 3 
30 一 40 竺 0 10|5 130M | 3ml 308 110 3 YHM0ml10| 3 如 6p|39 有 433 羊 3 人， 
1 一 3 也 0|10| 5 | 30MI 30n | 10| 200R| Y doml 10 |200p|6p|3pD| IIA43a 半 37| 
3~10 卫 0|10 5 130MI 3ml 30k |10| 3ml wml1I0| 3amal65|3p| 人 43a 半 |38 
10-~20 纪 (10 5 ,30M | 3al 30& 110 3mil vv 40ml 10| 3 中 |68|3p [A43a 时 |3 引 
20 一 30 雷 0110|5 30ML 3ma 30k 10 Sm 40ml10| 3ml6p|3p| |A438 半 40 
; ， | | | 
30 一 40 押 0|1015 3M 3ml 30R 1340| 3mlY|0aml101 23ml6p|39 人 4 中 半 41 
TI 3 也 0|101sS 130MI| TO 141401200p 之 20m 4140120084 6D|3p A438 半 142 
3~TI0 也 0110|S 30M 3m| 1I0 | 1 3ml 20ml 10 | 3ml 6D|30 人 43a 尘 |43 
102 一 20 0 10|5 ,30M| 3 10k 110| 3al 20ml10| 3am|6p|3B 页 4 至 半 |44 
203~30nma 0 10| 5 130M| 3ml 108 10| 3mlVl20m10| 3 6p|39 A438 尘 |45 
30 一 40ma 0110|15 30N 3m| 10P 10 | 3ml 立 20ml 10| 3ml6p|3p 人 
本 仿 忆 | 1 志 - 冯 
四 0 和 1 ， 1 0 3 六 0 | | 30 息 20am| 0.3m | 4 
0.4 一 2 芭 0 1433 | 14kK 0.3ml 108 |  ，300n| 全 |20 刀 10.3 如 | A4 一 02C449 
2 一 -地 10 1458 3K 103 3108 | 13008| 全 20 了 0.3 和 mi |A4~02C| 吕 
夏 -1439 


Km 人 Co ho 


JE 
号 忆 避 站 个 


ae es 


上 末 5 
0DT6 


下 ~1440 


2XIT00 印 
2xJT00 了 
2x100 包 
2x100 姻 


2x100 蔬 
2x100 也 
2XxT00 印 
2x100 生 
2X100 卫 


2Xx100 血 


2Xx100z 
2Xx100 钙 
2x100 和 
2x100m 
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3 
工 最 夹 源 | 对 管 ， 对 管 李 
大 人 源 
作 漏 斯 -， 跨 时 者 
频 电 电 对 称 人 性 对 称 性 由 
率 注 庄 电 诅 上 压 
1 和 7DSS1MILDSss gfs1/g1ss 
广 Dsl7Ds1DSH| -FP 扩 ps Res Fnscsl adreqg Pil | 78 Capycso 
(YA (ACTY TY 《RCIKTV) (JCYV) (VJICHz)| (A) (Y ) 
2 | | | 证 放 必 可 
2…5 | 10 0.95| 10 | 0 0.95| 10 ，1k | 0.3 呈 25 
[5 地 8 | 10 |1100M | 20 
15 了 | 4~6 | 10 1100M 20 
15 锯 8 1410 |100M 20 
40 0,.4-3 | 10 | 10G 0113001140100f13410 1Tk | 0.3m，， 25 居 60 
10 | 0.4-3 | 10 |100G 0|1010.05| 40 00.0s 10 1 1TK | 0.3 纪 25 一 60 
10 0.4-3 | 10 |100G 0 |1340 10.02| 10 0 0.02| 10 | 1K |0.3 科 25~60 
T5 芋 | 4~9 | 10 |100M 20 
15 匡 | 4~6 | 10 1100M 20 
7 | 410 0.02 0.,02| 20 
7 | 10 0.05 0.05| 20 
15 甸 于 了 全 ; 
并 5 垃 5|3401 41G 
15 纪 5 | 40 工人 | 
7|110 1G 20 
1 
， | 
上 
| 
| | 
1 1 
| | 
| 
| 
上 
] 
上 
SR We 


对 
管 
要 
源 
电 
电流 路 导 Asi-Fcs31， 闪 
「 和 0 AT 六 6Gsl-jcsy 
9 2 、 相 ， 
7DSS | gw res ps WP 了 17D8 raal 7ps | 了 六 pg| TD3 CeslCcnlCDs 本 
《和 点) 上 《95) 人 (dB) | (Hz)1j (AICVAD)ICVDIN CA) (和 JKVDIKVJ ATE 放 ECEy) 
sw 村 ] 1 轴 | 
4~8 志 | 10 0.5 包 10 15 和 | 工 K | 0.3 姐 | 1T0R 人 和 .3 芋 | 羊 120 媚 0.3 握 A4-01 吕 TI 
0.02 2 0 1 410 3 1 | 0.5 志 5p| 3p A43a 党 2 
0.05-10 地 1 .5 0 110 5 KK |0.5 王 | 10o。 4 2 < 
0.04 6Z 0 1 4340 了 | 帮 | 0.5 握 6pi 3p A43a 半 |4 
0.4-0.5 邹 | 10 .8 弓 1 TI0 3 TkK |0.3m| 60m。| 10 | 0.3 联 A4-02C15 
1 
0.4~5 包 | 10 0.8 T0 1 1K |0.3zml| 40 中 E。| 10.| 0.3 人 和 | 16 
0.4-~-S 缮 0.8 二 10，， 3 kk |0.3m， 20m，*|10 | 0.3 匡 | A4-02C17 
0.05-10 乌 3 耳 1 5 30M 3 纪 | 10m 。 6p| 3P A4-02C18 
0.05-10 卫 3 钮 0 110 5 |IO00M | 1.02| 102。 3pj|1.,5p 9 | 
二 世 工 匡 10 5 工 上 5p| 3p 和 4-02 了 110 
10 严 1m 10，S | Tk sp| 3 |A4-02Bl11 
1.2mm 2m|0|10| 5 人 1TKkK |0,5m 5p| 3p| |A43 半 112 
了 一 :3.5 本 工 址 10 3 1k | 0.5 嫩 SSp| 3p 1A43a 半 了 下 
3 一 6.5 全 | 10 工 王 5 kk | 0.5 鱼 5p| 3bp A438 半 14| 
610mm | 10 | 1 工 世 IT0 5 1T 太 | 0.5 钙 Spb| 3p T5 
| 
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效 应 
6.1 娃 结 型 场 效 应 
本 二 
三 重 总 起 给 直 闪 
序 | 型 
电 流 江 焉 电 碟 
| 7 太 Frs | 
1 号 号 了 AT ZAT7D 
《AAA) (V) (V) (Y) | 
| 35H01A 0.5 一 SS 了 0 2 0.9 30 T.1 
2 39H01B 0.5 一 5 血 10 2 0.9 S0 人 
3 3SH01C 0.5~5 纠 10 2 0.9 70 T.1 
4 3D H010A, 3 一 25 姻 1 7 0.9 30 .1 
引 3D H011A 3 一 325 卫 15 7 0,.9 30 1 .1 
6 39 H11A 3 一 25 卫 10 2， 0.9 30 1T.1 
7 3D H010B 3 一 25 茵 15 7 0.9 5 工 .1 
1 8 3DH0OIB 3 一 25 细 15 7 0.9 50 1.1 
9 39 吾 11 也 3 一 25 耳 10 2， 0.9 50 1 
10 3D H010C 3 一 25 卫 15 7 0.9 70 了 .1 
1 3D HOC 3 一 25 血 145 7 0.9 70 | 
12 3S HH1C 3 一 25tm 10 2. 0 .9 70 IT.1 
13 3D H020A SS0m 15 8 0.9 30 41 
14 3DH021A. 5 一 50 纪 15 8 D.9 30 IT.1 
15 39 H21A 5 一 50 细 10 3 0,9 30 1.1 
1 16 3D H020B 5 一 50 吓 15 8 0.9 50 1.1 
3DH0213 引 50 1]5 8 0.9 50 了 .1 
18 35 瑟 21 甩 5 一 -50It 10 3 0.9 50 站 
TI9 3D H020C SS 15 8 0.9 70 开工 
20 3DH021C 5 一 50 驯 5 8 0.9 70 1.1 
21 395 事 210 5 一 50 缮 10 3 0.9 70 ,1 
2 3D H030A 25~-100 了 ma 15 8 0.9 30 人 
?3 3JD H031A 25 一 100 弓 15 8 0.9 30 1.1 
24 39 H31A. 25~.100 呈 10 4 0.9 30 工 ,1 
25 3D H030 了 3 235 一 100 耳 15 8 0.9 50 1.1 
26 3DH0313 25 一 100 耳 15 8 0.9 50 工 , 工 
27 3SH31 有 25 一 100 丘 10 4 0.9 5 了 
28 3D H0300C 25~-100 刁 15 8 0.9 70 1 
29 3D H031C 25 一 100 和 15 8 0.9 70 工 .1 
30 39H31C 25~-100i 10 人 4 0.9 70 1 .1 
31 30D 百 040A 23 一 200 于 15 8 0.9 3 让 
32 3D H040 了 B 25 一 200 弓 15 8 0.9 5 工 .1 
33 3D H8400C 25 一 200mm 15 8 0.9 70 J ,1 
34 3D H050A 25 一 500mm 415 8 0.9 30 工 . 
35 3D H050 卫 25 一 500m 15 8 0.9 50 .1 
3DH050C 25 一 500 卫 15 8 0.9 70 1.1 


管 〈 可 调 司 流 ) 


外 序 
度 
也 D 天 了 矿 了 GT 天 二 
形 汪 
( 吕 ) (Y) (VD) (Ifz) (10-3/D) (Y) (7) 
1~0.1 10 -50 一 125 工 
1 一 0.1 10 -50~125 2 
工 一 0.1 10 - 50 一 125 : 3 
200 一 50K 13 工 K 0.5~0.05 15 -50~125 A4-02B 4 
2800 一 50K 15 工 攻 0.5~0.05 15 - 50 一 125 A4-02B 5S 
1~0.1 10 -50 一 125 6 
280 一 S0Kk 15 TK 0.5 一 0.05 15 -50~125 A4-02B 7 
200 一 50 攻 13 长 0.5 必 0.05 15 -50~125 A4-023B 8 
1~0.1 10 -- 50 一 125 9 
200 一 50k 15 攻 攻 0.5 一 0.05 1 ~50~125 A4-02 了 H 10 
200 一 50k 15 1 0.5~0.05 15 -5350 一 125 A4-0238 1 
1 一 0.1 10 -50 一 125 12 
200 一 20k 15 工 k 0.5~-0.05 15 50 一 125 A4-02 了 13 
28020k 15 工人 0.5~0.05 15 一 5S0 必 125 A4-02 了 3 14 
1I~0.1 10 -50 一 125 T5 
200~20 丰 15 工人 0.5~0.05 15 -50 一 125 A4-02 了 16 
200~-20k 15 于 下 0.5~0.05 15 一 50 一 125 A4-02 卫 17 
1 一 0.1 10 50 一 125 18 
200~-20K 15 T 0.5 一 0.05 15 -.S0--125 A4-02 昱 19 
280~…20K 15 工 上 0.5~-0.05 15 -3012 A4.02 昌 20 
1~0,1 10 -50~125 21 
50~10K 15 了 0.5 一 0.05 15 - 50 一 125 A4-02B 交 
50 一 10 帮 15 工 上 0.5~0.05 15 50125 及 4-02 站 23 
1~0.1 10 50 一 125 24 
50~-10k 15 工 K 0.5~0.05 1 50~125 A4-02 隐 25 
50~-10k 15 1 0.5 一 0.05 15 -50 一 125 A4-02 卫 26 | 
IT 一 0.1 10 50 一 125 2 
50~-10K& 15 工友 0.5~0.05 15 5S0 一 125 A4-02 了 了 38 
50~-10 大 15 工 K 01.5 一 0.05 15 -50-~-125 A4-02 昌 29 
TI~-0.1 10 --50~-125 30 
50~10K 15 1k 0.5~-0.05 15 ~- 50 一 125 B2-01C 31 
50~-10 藉 15 1 0.5 一 0.05 15 -50~125 B2-01C 32 
1 50~20K 15 汪 0.5 一 0.05 15 -50 一 125 了 2-01C 33 
50~-5K 15 了 不 0.5~0.05 15 -50^125 B2-01C 34 
50 一 5 太 15 1 0.5 一 0.05 15 -- 50 一 125 也 2-01C 35 
350…5 攻 15 工 上 0.5 一 0.05 15 -50 一 125 B2-01C 36 
上 
和 
| 】 | | 


恒 定 超 

电 流 时 

下 了 末 矿 三 S 

号 导 

(入 ) 《 立 ) (TY) 
工 3D Il 1-~0.05 了 15 2 0.9 工 
2 3D HIA 1-0.05 了 ma 15 3 0.9 1 .1 
3 3DH1B 1-0.05 了 15 企 .。 0.9 1.1 
4 3DHI1C 工 -~ 0.05 姻 15 2 0.9 了 , 工 
5 3D HI1D 1- 0.05 和 m 15 2 0.9 了 ,1 
6 3D 了 2 2 二 0.5 人 如 415 2.5 0.9 工 , 工 
7 3DH2A 2 二 0,.5m 15 3 0.9 工 . 工 
8 3D H2B 2 土 0.5 匡 15 2 0.9 ,1 
9 3DH2C 2 土 0.5 代 15 2 0.9 1.1 
10 3DH2D 2 廿 0.5 纪 15 2 0.9 二, 工 
11 3DH3 3 士 0.5 卫 15 2.5 0.9 工 .1 
12 3DB3A 3 廿 0.5 姻 15 3.5 0.9 工 , 工 
13 3DH3B 3 寺 0.5 T5 2.5 0.9 工 . 工 
14 3DH3C 3 土 0.5 15 2.5 0.9 1,1 
15 3DH3D 3 土 0.5 问 15 2.5 0.9 世 二 
16 3D H4 4 土 0.5 联 15 3 0.9 1 .1 
17 3DH4A 4 十 [1.5 吉 15 ， 3.5 0.9 1 .1 
18 3DH4B 4 二 0.5 匡 15 3 0.9 工 . 工 
19 3DH4C 4 十 0.5 志 15 3 0.9 工 . 工 
20 3DH4D 4 十 0.5 如 15 3 0.9 1.1 
21 3DH5 5 十 0.5 甸 15 3.5 0.9 开工 
| 22 3DH5A 引证 0.5 了 ma 15 与 0.9 工 , 工 
| 23 3DH5B 5 十 0.5 刀 15 3.5 0.9 工 , 工 
24 3DH5C 5 二 0.5 了 1 3.5 0.9 1 .1 
25 3DH5D 5 士 0.5 握 15 3.5 0.9 1. 
26 3D 九 6 6 十 0.5 锯 15 人 [0.9 王 . 工 
27 3D H6A 6 土 0.5 15 5 0.9 卫 , 工 
28 3DER6B 6 十 0.5t 15 4 0.9 了 .1 
29 3DH6C 6 士 0.5 和 如 15 4 0.9 T 工 
30 3DH6D 6 二 0.5 世 15 4 0.9 了 寺 , 工 
31 3DH7 7 土 0.5 茵 15 4.5 0.9 1.I 
32 3DH7A 7 十 0.5 如 15 5 0.9 工 .1 
33 3DB7B 7 主 0.5 茵 15 4.5 0.9 工 .1 
34 3DH7C 7 土 0.5 茵 15 4.5 0.9 工 . 工 
35 3D H7D 7 土 0.5 血 15 4.5 0.9 1 了 
1 36 3D8 8 土 0.5 志 15 4.5 0.9 1.1 
37 3D TH8A. 8 寺 0.5ma 15 5 0.9 工 , 
38 3DH8B 8 土 0.5 刀 15 4,5 0.9 工 .1 
39 3DH8C 8<0.5 如 15 4,5 0.9 工 .上 
40 3DH8D 8 证 0.5 了 za 15 4.5 0.9 1.1 
4 3D 了 9 9+0.5ia 15 5 0.9 1.1 
42 3DH9A 9 二 0.5 如 15 6 0.9 工 
43 3DH9B 9 + 和 .5ia 15 5 0.9 1 
44 3DH9C 9 上 0.5 刀 15 5 0.9 工 .1 
45 3DH9D 9 芋 0.5 王 15 5 0.9 开工 
46 3DR10 T0 土 0.5zn 15 5 0.9 T.1 
47 3DH10A. 10 士 0.5 了 m 15 6 0.9 1.1I 
48 3DH103 10 土 0.5mi 15 0.9 工 .1 
49 3DHI10C 10 土 0.5 卫 15 5 0.9 1.1T 
50 3DH10D 10 二 0.5 了 15 5 0.9 工 .1 


下 -1444 


夏 -1445 


= | 让 
6 体 管 
最 体 答 ( 悟 流 ) 
动 态 电 流 
外 序 
温 度 
电 得 
系 数 
民 D 矿 大 六 GT7 扩 大 
形 号 
(8) ( 立 ) (Y) 《Hz) (10-3/D) (Y) (人 ) 
1M 15 工 工作 一 (3) 15 -50 一 125 A4-01B 1 
0.5M 15 工 1k -- (1 一 3) 15 一 50~125 A4-01B 2 
1M 15 了 1 -人 (1~3)》 T5 ~-50~125 A4-01 了 了 3 
TM 15 工 工 - (1T~3) 5 ~-50~125 A4-01B 人 
工 M 15 工 1TK - (1 一 3) 15 -50 一 125 A4-01B 引 
0.5M 15 工 1 - (ft 一 4) 15 -50~125 A4-01H 6 
0.3M 15 工 TKk -(1~“4) 145 -50~-125 A4-01B 7 
0.5M 15 工 工人 一 (1~4) 45 -50~125 A4-01BB 8 
0.5M 15 1 TK 一 (1~4) 15 -50~ 125 A4-01B 9 
0.5M 15 iL 工 K (14) 15 一 5S0 一 125 A4-02B 10 
0.3M 15 TK 一 (~4) 15 一 50~125 A4-01B 1 
0.3M 15 工 工 攻 一 (1 一 4) 5 一 50~125 A4-01B 12 
0.3M 15 工 1K ~ (~4) 315 一 50 一 125 A4-01B 13 
0,.3M 15 工 1Tk ~-(I 一 4) 13 一 50~125 A4-01B 14 
0.3M 45 工 1K 一 (1 一 4) 15 一 50~125 A4-01B 15 
0.2M 1 工 了 人 -1~4) 15 -50 一 125 A4-01B 16 
0.2M 15 工 工 K - (4) 三 ~50 一 125 A4-02C 17 
042M 15 工 工 -1~4) -50 一 125 A4-02C 18 
0.2M 415 下 1k 一 (1~-4) 15 -50~125 Ad4-020 19 
0.2M JS 上 1 一 (1~4) 15 -50 一 125 A4-02C 20 
0.15M 15 于 工人 -人 (I~5) 15 ~ 50~125 A4-01B 21 
0.15M 15 工 了 - (1 一 3) 15 -50~125 A4-02C 22 
0.15M 15 工 工 k - (1 一 5) 人 5 -50~125 A4-02C 23 
0.15 15 工 了 让 -(1~5) TS -50 一 125 A4-02C 24 
0.15M 5 工 工 妇 - (TI~5)》 15 一 50 一 125 A4-02C 25 
0.15M 15 工 1kK 一 (1~-5) 15 ~-50~125 A4-01B 26 
0.15M 15 1 工人 一 (1 一 5》 135 -50 一 125 A4-02C 27 
0.15M 15 工 区 一 人 (15) 15 -50 一 125 A4-020 28 
0.15M 15 工 JE -(1~5) 15 -50~-125 A4-02C 29 
0.15M 415 1 了 Tk - (1~-5) 15 一 50~ -125 A4-02C 30 
0.1M 15 工 工 太 一 (1Lw5) TS -50 一 125 A4-01B 31 
0.1M 15 工 工 K 一 (1 一 5) 15 -50 一 125 A4-02C 32 
0.1M 15 工 工人 一 (15) 15 一 50 一 125 A4-02C 33 
0.1 条 15 工 1K 一 (一 5) 15 50 一 125 A4-02C 34 
0.1M 15 工 1 一 (1 一 5) f5 一 50 一 125 A4-02C 35 
0.1M 15 1 Tk -- (1 一 5) 15 -50~125 A4-01 了 B 36 
0.1M 15 工 1 (115) 15 -50 一 125 A4-02C 37 
0.1M 15 和 1 一 (5) 15 -50~125 A4-020C 38 
0.1M 15 工 人 (TS5) 15 - 50 一 125 A4-02C 39 
0.1M 15 1 Tk - 《15) 415 - 50 一 125 A4-02C 40 
0.08M 15 1 1 - (1~-5) 15 -50~125 A4-01 卫 41 
0.08M 15 1 于 长 一 (1 一 5) 15 - 50~-125 人 4-02C 42 
0.08M 15 工 1 人 - (1~5) 15 50125 A4-020C 3 
0.08M 15 IE - (15) 15 一 50 一 125 A4-02C 44 
0.08M 15 工 于 长 《1T 一 5) 15 -50~“425 A4-02C 45 
0.08M 15 工作 -(1~-5S) 15 -50~125 A4-01 也 46 
0.04M 15 1 工 攻 《1 一 5) 15 -S0 一 125 A4-02P 47 
0.08KM 1S 工 上 -15S) 15 -50~-125 大 4-02C 8 | 
0.08M 15 工 TK 一 (1 一 5) 45 - 50 一 125 A4-020 9 
0.08M 15 工 (3) 15 50 一 125 A4-020 358 


型 


中 流 电 革 电 压 
了 如 入 广 S 矿 B 
号 号 了 /7 了 AT 
(A) (Y) (YV) (V) 
1 3DH00 0.05 血 45 0.35 0.9 20 下 汉 
2 3 了 DBH00A 0.05 各 0.5 0.9 20 1 
3 3D 互 00 了 3 0: 呈 也 13 0.35 0.9 30 TI 
4 3DHO0C 0 0 呈 也 本 0.35 09 3 站 工 
5 3D 了 00D 0.05 刀 了 0.35 0.9 50 工 并 
6 3DH01 0.1 寺 0.05 巴 邱 0.5 0.9 20 1.1 
7 3DHE0ITA 0.1 二 0.05 和 后 0.8 0.9 20 工 1 
8 3D 了 01 了 3 0 二 0 交 05m 本 0.5 0.9 30 1 
9 3DHO1C 0.T 二 0705 和 ma 1 0 5 0.9 如 11 
10 3 也 百 01 刀 0.1 二 0.05m 35 0. 引 0.9 50 1 
11 3DH02 0.2 汪 0.05 和 45 0.8 0.9 20 1.1 
12 3DH02A 0.2 圭 0.05 们 瑟 1.5 09 20 TI 
13 3DH02B 0-20.05ma | 0 0.9 30 1 
位 3P 互 020C 0.20.05m | 后 0.8 0.9 40 开 
全 3DH02D 02 二 0 05 15 0.8 0.9 50 11 
6 3DH03 0.3+0.05m 本 1 0.9 20 1.1 
工 7 3 也 百 03 A. 0.3 二 0.05 了 荆 了 5 工 .5 0.9 20 革 评 下 
18 3DH03B 073 土 0.05 了 了 5 029 3 了 1 
19 3DH03C 03 二 0 .03 了 3 了 09 40 1 1 
20 3D 瑟 03D 0.3 荆 0.05 伍 45 1 0.9 50 1 
2 3DH04 0.4 二 0.05 45 1.5 0.9 20 1 
2 3 也 百 04 人 入 0.4 士 0.05 人 卫 了 5 2 0.9 20 工 . 工 
23 3DH04B 全 40.05 和 45 1.5 0 9 30 工 工 
人 4 3DH04C 0.40.05mmn 5 15 0.9 如 工 工 
25 3D 了 04D 04+07.05m 15 1 0 9 50 1 1 
2 3DHos 0.5 二 0.05 右 15 1.5 0.9 20 1.1 
27 3D 且 05A 0 了 二 072035ma 5 2 09 20 工 
2 3 了 DTH05 了 0 5 二 0 05m 15 1.5 0.9 3 1 
(29 3DH05C 0.5+0 05m 15 1 0 9 30 1 1 
30 3DH05D 0 二 0 65 如 了 1 5 0.9 50 1 
31 3DH06 0.6 二 0.05 血 15 1.5 0.9 20 1 
32 3DH06A 0.6 寺 0 03 血 15 2 0.9 28 开工 
33 3DH06B 0.6 土 0.05 5 1.5 029 30 工 
34 3DB06C 0.6 卫 0 95 也 也 1 0 .9 40 1.I 
3 3DH066D 0 6 二 0 0 了 5 1 0 9 50 T 了 
| 3DH07 0.7 土 0.05m 1 1.5 0.9 20 1.1 
37 3 也 豆 07 人 入 0.7 土 0.05In 下 2 0.9 20 工 . 工 
38 3DH07 忆 0.7 鞋 们 0 丝 1.5 0 .9 30 1 
| 3 3DH07C 0 .7 二 0 后 15 5 0 30 | TI 
40 3DH07D 0 .7 工 0 0 了 匡 1 0.9 50 工 工 
村 3DH08 0.84+0.05amn 15 T.5 0.9 20 1 .1 
42 | 3DH08A 0.8 王 0.05m 1 2 5 0 .9 20 | 了 1 
1 43 3DH08 卫 0.8 芋 0.05m 35 1 0 9 30 1 
44 3DH68C 0.8 二 0.035m 全 1 0 9 40 1 了 
| 45 3B108D 0 8 工 0.05m 15 1 5 0.9 50 了 
46 3DH09 0.9 土 0.05 和 ma 415 1.5 0.9 20 .1 
47 3 也 09A 0.9 芋 六 03m 35 2 0.9 20 1 
48 3DH093 0 .9 土 0 .05 15 1 5 0.9 30 开 
49 3D H09C 0 .9 鞋 0. 05m 了 3 1.5 0.9 4 T 
50 3DH09D 0.9 土 0 05ma 45 1 0.9 引 0 开工 


测 体 管 
晶体管 (上 恒 流 ) 


动 春 电 济 
外 

温 认 | 

电 阻 芝 数 

人 人 3 一 让 

D 灰 入 让 人 太 了 

1 小 

(8) (Y) (TY) (Hz) (Ci0-3/D)》 | 《〈V)》 CC) | 
加 Te 
8M 全 1 1 -5 他 | -50 一 125 A4-01 吾 
8 全 1 | 1~-5 全 -502 入 4-01 下 
8M 15 I | 了 1~-5 15 | -50 一 125 Ad4-01 日 
sM | 和 1 1Kk 1 415 -50~125 | 。 A4-0TB 
8M 了 1 | 芷 1 四 -50~125 | 。 A4-01B 

了 | 
8M 后 1T | 人 1 15 -50~125 | &4-01B 
8M 他 1 | 华 了 1 | -50 一 125 有 4-01 日 
8M 15 工 1 上 {w2 5 | 一 50 一 125 人 4-01 旦 
8M 全 Tk 1 扣 | -50~125 入 4-01T 日 
8M 人 5 1 式 1 一 2 1 | -50~125 么 4-01 有 
8M 人 5 1 TK 二 (42) A4-01 甩 
2M | 所 1 Tk 土 (1~2) 1 -50~125 4-0T 阳 
5M 全 了 TKk 芋 (1w2) 15 - 50 一 125 A4-0fB 
5M I 了 1Kk 土 (1~-2) 8 - 50 一 125 4-01 至 
5M 全 了 k 士 (127 和 5 -50~125 人 4-01 吾 

8M 15 了 TK - (1-3) | 

2M 15 开 JTKk - (1~3) 1 -350 一 125 和 4-01 加 
SM 5 TKk (1~-3) 瑟 一 50~-125 A4-01B 
5M 5 工 1 - (43) 和 -50~125 A4-01 
5M 了 5 IE - (1--3) 瑟 -30 一 125 A4-01B 
8M 5 1 - (1 一 3) 4-01BR 
2M 15 1Kk -(I~3) 15 -50~125 A4-01B 
2.5M 巧 工 1 一 (1~3) 个 - 50 一 125 Ad4-0TB 
2.5 了 15 1 1TKk - (1 一 3) 了 5 - 50 一 125 人 4-0T 
2.5M 了 5 I 1K - (1~3) 全 -50~125 A4-01 忆 
83M 15 I TI - (1 一 3) A4-01B 
2M 无 I 1k - (1 一 3) 扰 -50~125 A4-01B 
2.5M 人 5 1 1k -(13) 全 -530 一 125 人 A4-01BB 
2.5M 15 1 IE -(1 一 3)》 1 -50~125 A4-01 
2.5M I Tk -(1T~3) 全 -50~125 信 4-01 3 
8M 1 1 1K - (1 一 3) A4-01B 
1M 后 了 Tk -(1~3) 45 -50~125 人 4-0T 
2M 15 了 TI - (1 一 3) 卫 -50 一 125 A4-01 了 
2M 巧 I TKk - (1w3) 全 -50~125 A4-01B 
2M 全 1 1 - (1~3) 瑟 -30 一 125 A4-01B 
8M 了 5 1 |] -(TI3) 人 4-01 旦 
IM | 5 I 1 -({~-3) 全 -50 一 125 人 4-01 
了 .5M 5 1 1k 一 (IT~3)》 1 -50~125 人 4-01 了 
1.5M 15 1 1 -(T 一 3) 15 -50 一 1425 A4-01 了 
1.5M 45 1 1 - (1-3) 45 -50~125 人 A4-01 了 8 
8M 15 1 1 - (1 一 3) A4-01 卫 
TM 也 TI | 摔 -(1~3) 了 -50~125 |  A4-01B 
1.5M 15 1 1 -(1~3) 蕊 -50~125 及 4-01 了 
1.58 15 1 1 -(1~3)》 巧 -50~125 及 4-01 了 
1.5M 5 | 1 Ik -(13) 瑟 -50 一 125 入 4-013 
8M 15 1 1k - (1 一 3) 上 4-01 卫 
0.8M 5 | 1 TK - (IT3) 1 -50~125 A4-01B 
1M 1 上 5 | 1 1k -(1~-3) 15 | -50~125 人 AA4-01 了 
TM 了 5 1 | 1k -(1~3) 15 | -50~125 A4-03 卫 
1TM 和 I T -Cl3) 和 -30~125 及 4-01 了 


oreeTa TomyMMtrJreevMra aootrterrr War om ritonvr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


夏 -1447 


效 


应 


6.2 硅 绝缘 栅 场 


en 
| ， 最 | 工 | 昌 | 轴 夹 断 ， 李 所 导 站 漏 源 | 栅 源 | 柚 漏 
上 型 | 大 大 | 高 立 源 
耗 | 作 | 漏 | 淘 绝 汪 
二 各 = -起 名 
功 电 | 温 时 电 
| 率 |/ 率 流 | 度 | 上 月 电压 | 甘 | 了 上 阻 | 电 了 明 | 电 下 | 虫 革 | 电 于 
| 1 「 ai 一 一 一 一 | 三 (5R)DSO 矿 (BR) GDO 
| Papir fop 7Tpswyl Tour Rs |-FpF ps | 志 Recs | rpsly csl 7D 7 上 旷 (BR)GSO 7 
本 
| (到 ) (zi (A) Co) CorenkA (Q) QIKVJKAIKV7 CA CCV) COVI CA) 
性 本 灿 - ， | 区 1 一 
NE ee 
LDPE-3 | 10 细 3 |101| . 100G 10 | 10n 10 
12DOZ- 了 3 10 血 13 :40 100G 10 110 1 | 
138DOZ-B | 10m|100M| 145 也 100 | 3 | 10 100G 10 1 10 10 2010 
14137 信 80 卫 2 140 
日 和 十 叶 80 了 15a | 100 0.3 6 100M 1 ;10h 后 13 10 
16| SWn1T | 80m 45 | 100 | 0.3 6 100M 20|110k 20 120|10 
73DO7- 日 | 80 血 10 姻 3 10， 1 下 20 | 10 10 
8&3DOK-B| 80m J5 姻 3 1310 10G| | 
93DOKG-B| 80tm 135 细 3 10， T0G | 
104 了 DO2- 了 | 80a 1415 了 3 | 40 100M | 
1j3D O1-B | 80m| 30M| 15am 7 | 40 100M | 
123DO4-B | 80ma100M| 15mm 7 | 10 | 100M 
1133DO2-B | 80 如 400MI 10 血 6 410 | 100M | 
1483DOKX-B| 80mm| 30M| 15m | 100 1 4.51 10 | 15 0 15 |145|310 
证 80zm400M| 15ama | 100 6 ，10 42 10n 10 | 14101108 
164D O2-B | 80ml400M| 415 | 100 | 3 410 | 10 110|10R 
1738CO1 | 100m 15 血 2 | | 20 
183CO1 | 100m 15mm | 1275 2* | 10 451 4 20 ,20| 1 
193CO2 | 100m 15 纽 | 175 2* | 10 了 5 | 工 上 20 20 | 工 上 
203DO1D | 100m 15m | 9 | 10 20 10 40 
上 | 
213DOID | 100 亚 15 匡 1 20 40 
223DO1D | 100am 1 | 10 20 ， 10p 20 
233D OITE | 100 了 和 45 和 | 9 | 10 20 | 10 40 
243D O1 卫 | 100m 4 | 了 20 | 10h 20 
253DOTEF | 3400 15 细 9 .10 20 | 40 了 40 
263DQ1TR 400 了 m 4 10 20 | 108 20 
278DO1G 100 全 二 血 9 | 10 1 20 | 10m 40 
283DO1G :100 9 区 20 | 10p 20 
293DOIH | 100 了 5 志 9 | 10 20 | 10 严 40 
803DO1H 100m| 15 血 9 20 40 
Bl43DoiH | io00m 9 1 ,20 | 410 | 20 
B23D04D 100 姻 9 ， 340 20 | 10 血 25 
3338DO4D | 100m 邱 血 9 20| | 55 
j5343DO4D | 100 了 mm 1 .1 1 11232030 25 
1353D 04 下 | 100 和 m 9 110 | 20 | 10m 25 
368D Q4 瑟 | 100m 4 10 2030 | 5 
373DO4F | 100m 9 10 20 | 10m | 325 
B83DO4E ;| 100 志 4 | 10 20 | 4108 25 
393DO4G | 100m 9 1410， 20 | 10@ 25 
03DO4G | 100 血 9 加 20 | 10n 25 
1 | 、 | 
413DO4H | 100m 9 | 10 20 | 10mi 25 
823DO4 了 | 100 锯 9 10 20 | 10R 25 
1433D O4- 1 1T00zm. 9 | 10 20 | 10am 25 
443D O4 T00 血 15 血 9 | | 20 25 
384 100 9 ;10| 1 12320110 25 
|63DO6 100 175 | 5s 10 20| 1h| 20 120| 3 
1473DO6A | 100m， 20 
H8BRO6B 100| 10 1 |3 
j93CO1 1300mm| 360M| 芒 班 2*# | 和 | 20 
1503C O1 | 30M| 了 5 了 19 20 30 


星 -1448 


-er 


0.032 一 0.35 卫 ， 


人 六 Das 


上 
0.41 必 0 40 
0.S 一 2 全 10 
了 0 名 
十 伺 
了 人 卫 


了 工 0 到 
,1 39 10 
220 5 
0.1 一 202 10 ， 


0.1 一 2 所 | 10 
0.1 一 20 皇 310 


0,3 一 工 .2 了 


人.3 一 工 . 宜 
1 一 了.5 捍 
工 一 3.5 志 
3 一 06.5 十 
3 人 6,5 垃 


6 僵 10.5 亚 
0 一 10.5 节 
T0 一 13 撕 
了 一 5 亚 
划一 二 于 


《点 ) (YA) (CVD) 


管 


” 祝 - 正 向 
流 ( 友 加 》 路 证 
ZLGSSR F 
六 DS 六 cshl 广 Ds gm 3 了 0S 
《7Y 米 外 YY ) (9S)》1(0V ICY) 
人 
3 了 13 各 入 | 10 
3 莘 10 
8ml sm 10 : 
10 世 | 5 也 工人 
3 茵 I0 
| 
号 J， 10 
3 地 TI0 
才 茵 了 10 
号 3 | 了 0 
73mAA TI0 
SST3mAA 10 
7ammlSmAAl 10 
0.3 刀 | 
1 0.5 血 上 工 0 
0.5 们 了 0 
卫 茵 
工 蔚 1 30 
0.5 科 0 310 
工 于 
工 世 0 TI0 
| 了 于 
玫 血 
工 征 日 "5 
工地 | 
开 1 TI0 
了 也 10 
2 纪 
工 联 0 | 410 
工 垃 JT0 
工科 0 10 
于 年 10 
工 雪 10 
| 2 世 10 
| 隆 志 10 
2 志 140 
工科 0 
2 姻 
2 二 | ，JL0 
2 茵 | 3 
2 垃 10 
2 了 如 JT0 
工 蔬 | 410 
| 工 吉 0 


多 《D (DO 心 , 
Cn Ca Cn Cn 
Fa 


《Rn 


Cn Caww en WU ORO 


《Ga 


4 


涛 涛 | 入 
也 
Lps Ces| CR 
人 | ()》 
罗 呈 可 而 | 
号 了 ,3 
3D 0.8b 
SP | 了 .SSD 
翅 四 125D| 
| 号 P 15D| 
5D |1T.SD 
3 工 .SP 
3D |10.8b 
5D |0.059 
5 
00M 3 匀 ， 3Pp | 
100M 3tn: 3p 
6D 
I00M | 3ml 3 
d00M | 3ml 5 | 
工作 
了 下 
TK | 0.5 生 | 5b |1.50 
| 
1E “0.5ml 5D | 1.5p 
工 契 | SD 14.59 
TE 10.5 SB |4.59 
KK | 0.5t， 50 | 1.5p 
TK 0.5z| 50 11.5D 
TK | 0.5 纪 | Sn 11.5 
TIK | 0.5zpl 5n |1.53 
1TK 10.5o| 5D | 1.5m9 
1k | 0.5 绍 50 |1.5D 
，5D | 1.5D 
1k | 0.5a| Spb 1.5p 
1 | 0.5mi2.35D | 0.9p 
2.50D 0.98 
工作 3 有 TB 
1 女 | 0.5 包 |2.5p 0.9 
41Kk | 0.5ml 3n | 1 
KK | 0.5mm2.5D | 0.90| 
TK : 0.5m| 389 1D 
KK 0.5m|2.5b .9 
1 0.5ml 30 | 1p 
1k 0.5 志 |)2.5D 9 
TK | 0.5z| 39 工 ? 
1 | 0.5o9|2.5p -9 
:9D 昌 .9 
工友 | 0.5 王 3B 
KK 0.5 纪 
了 攻 | 0.5 纪 了 了 


上 4-f1 呈 
筷 149 


| 入 6 了 


| A6h 
| A6h 


| A6b | 
| Abh |12 


IAA4-01DB|17 


上 149 
Ab6h 


局 ceNcS mwi 情 


Ab6hb |13 
A6b 1143 
A6p 115 


A6h 116 


Ad4-01B149| 
生 4-01B50 
本 部 


效 


应 


6.2 硅 绝缘 栅 场 


Ts 一 一 一 一 en 
| 
最 | 工 | 最 | 最 | 热 | 夹 断 | 概 机 | 导 通 尘 源 | 栅 源 | 裙 漏 
帮 | 作 | 漏 | 海 绝 
类 | ， | 亚 | 在 省 穿 | 者 穿 | 击 千 
| 动 | 此 | 帅 | 温 电 电 
率 | 率 | 流 | 才 阻 | 电压 | 压 阻 电 附 电压 | 电 压 | 电 蛙 
| | | 站 大 csdi 一 | 大 CaR)DSO 六 (asR) GDO 
用 CDH | op VDsMT Di| Ra FIDs JJ 站 | Acs | 63 7 TD | 六 (BR)GS0 
| WIIKCHz| (DO) OAWIKYDNGCVJY 冰 A) (8) CQ)Y 站 全) (CVDJ CA CCV) | CVD) CA) 
] EL | 1 ET 了 相 7 | 有 ] 下 人 
|13DO1 li00m| 30M| 15 邓 | 175 | 9 | 10 | 20 | 4 25 25 | Th 
23DO1D 100m| 90M| 15 和 | 150 | 9 | 10 120 | 了 8 20 20 | 
33DO1E |100m| 90M| 10am| 150 | 9 | 30 20 | Th 20 20 . 
43DOIEF |i00za| 90M| 10 直 | 150 9 1 10 | 20 | fn 20 20 
153DO1G 100am| 90M| 10m| 150 9 110| | 20 | 1 20 20 
163DOIB 300m| 90M| 10om| 150 9 | 10 20 | Ta 20 20 
173DO4 100m|100M| 1 加 | 175 9 | 10 20 | 34 5 35 | 1 
183DO4 1400ml100M| 匡 严 9 | 10 | 416 20 30 
194DO1 100z100M| 30m| 175 5 | 10 | 18 1 15 20 | 1 
1104DO1 100m|T00M| 30m| 7 | 410 18 | 生 
| | 
| 1 | | 
14DD2 ， 100m|200M| 30z| 7 | 10 100M 18 了 5 
124DO2F |100ml | 7 | 10 
134DO2G 1t00 严 7 | 40 | 上 有 | 
144DO2 也 |100z | 7 | 20 1 | | 
154DO2T 1100m | 7 | 10 | 辣 了 | 
1 | | 四 | 
164DO2J 00m| | | 7 | 10 | | | | 
|24DO02 。 100ml250M|tbom 5 | 10 18| 1 1 120 11 
1183DO4D 1100ml300M 佑 征 9 | 10 20 | Ta 20 20 
193 了 DO4 也 1100m|300M| 1 9 | 19 20 | Th 20 20 
303DO4F 100ml300M| 15m 9 | 1 | 20 | TH 20 20 
有 
bsoose 100am 8300M| 15 9 | 10 | 20 | 1hk 20 20 
|223DOQ4B 了 100amal300MI500m| 175 | | 9 | 10 | | 20 18| 20 20 
233DO4I 100m800M| 全 ma| 175 9 | 10 | 20 | Th 20 20 
243DO2 100m|400M| 15mm| 175 6 110 | 12 | 1pl 20 20 | 1 
253D O2 互 1100am| 2 | 浊 | 122 | 10i 25 
263DO2F |i00m 2 | 10 [了 2 | 10p| 95 
273DO2G |100mm 6 | 10 12 | 10p| 5 
283DO2H 100m | | | 了 | 1 25 
293C01A 100m 15 茵 100M 后 20 
303CU1B |100ml | 臣 吕 | 1G | 瑟 20 
| | | | | 
iscotc |:00m | 15 10G 15 | 20 
323C0O1D 1100z 15 好 100G 15 20 
333002A 1100m 全 血 1 | 1345 20 
343002B 100am 后 如 T10 下 | 135 20 
353C02C |1100 如 | | 全 惠 100 工 | | 20 
363C02D 100a| | 345am| 1P | | 20 
3738C02 互 100m| | 卫 血 | 0.1~1P 2 20 
383C G2F |100 巴 | JSm | |dm10P 20 20 
393C 3 1150m 了 
403DO3 1150ma| | | 此 
4 | | | | 
| MD42 150ml | 30a | 1G8 | | 本 5 
必 MD13 1150mal | 45azm | 1G8 | | 瑟 | 基 
143| MD22 。 150 如 30m 1G8 15 15 
14 D23 150 到 | 45 匡 TGS | 15 15 
45| MD32 |150m 60 耳 1G8 | 155 45 
|46 5 D123 1150 30 也 0 1G8 | 130 40 
4 SD133 1150m| | 和 5 赤 TGS 30 40 
48| SD223 1150zm| 30mma 1GS 30 | 4 
49| 93D233 150ml 45m 1G8 ， |130 1 和 
150IRWPE03N50150m| .300am| 150 | 2 一 引 1 五 ~ 引 13500vp 59 = | 0 
L_ | 


| 
PTRermeremmairrnr donaavm smere nr 


晶 体 管 


日 
效 应 体 管 
本 ~ 一 一 下 一 一 一 一 一 -一 0 
夫 帮 | 机 -和 宕 | 桥 - 衬 正 向 | 唱 声 | 里 证 | 泗 | 击 
| | | 源 | 漏 | 涯 | 入 | 
沁 投 | 底 漏 电 | 府 漏 电 本 攻 
电 电 | 电 | 电 | | 
中 流 | 流 ( 正 向 ) | 流 ( 反 罗 ) 路 导 | 有 系 数 | 窜 | 肉 | 容 | 容 | 
| 工 CSSP 了 CSSR | 上 | | | 
7p8s FFpsl espra op go jecqFndl pl 了 | Tos Cecs | Cen ICpsiCia 
() YANTAICVDICVYI CS) TRYVOKCVI GdB)GHz (CABP) CEF) CEIKE | 
本 | | | | | 
| 和 人 | | ] | 
10m Im 10|5 | 1klosml 5p|1sp| | 上 | 
0.35 卫 500h 40|15 | 1TKI0.5ml Sp| 1.59| | 入 4-01B|3| 
0 .3 一 4.2 怒 800 忆 0131015 了 丰 |0.5 全 | 号 D| TS A4-01BI3 
1 一 3.5Z 14m | 0|110|15 | TK0.5ml| 5Sp|1.5B A4-01B|14 
3 一 6.5m | 1 了 10 15 | 1k0.5ml 50| 41.58 A4-0TB|51 
i | | 
0 | 工 所 也 S 人 59| 1.5B| | A4-01B|161 
15 于 2 . 0|16 00M 3mml 3p| 1nl | A1Sta |7 
人 | ， 0 .5253| A4-01B|8 
| 了 王 | 垩 DB|0.1B | | 人 1515 19 
40 世 | 7m | 6|1018 II00M 5ml 80|0.1p | &4-01BIt 
40 了 m 1 10m | 6|10|17 |200M 5ml 6pl0.05 A4-01Bl1 
1 一 3 钾 Im | 6|1017 200M sml 6pl0.05p| | A4-01BI 和 从 
3 一 5 蔚 | 1I0 匀 | 6|10|17 200M 5ml 6D0.05p | A4-01Bl13 
S~-10ml | 1] | 6|11017 200M| 5ml 6pl0.035D| | | &A4-01Bj14 
10~20mm| 1] 了 | 611017 200M| 5m| 6810.058 | 人 4-01B115 
20~40ml 鸭 汪 | lm | 6|10|17 200M 5ml 6p0.0gogl | | Ad-olBlld 
35 ma 10 了 1015 2s0M| 5ml6.5p0.05D| | AStb |17 
0.35 严 800kR | 0|131015 | 了 kj0.5ml2.5D| 0.9D| | 和 4-01B 18 
0.3 一 1.2 姻 | J 表 01015 | 1Kk0.5ml2.5p|0.9 A4-01BI19i 
1 一 3.5am 2m | 0|11015 | 150.5ml2.5p|0.995| | 4A4-01B20 
3~6.sm | 2 11015 | 1kI0.5mlo.5p|0.98 | A4-01Bl21 
6 一 10.5 了 za | | 2m 10|5 | 1K0.5m2.5D|0.9p| 人 太 4-0T 了 3 22 
2 | 1I0 | 5 由 | 0.98 | A4-0TB23| 
5 4 也 1016 MO0OM| 3ml2.5D| 0.78 ATS1a 24 
0.05 开 .2m 500R | 0110 6 400M 2.58| 0.73 | 401BI25| 
Tw3.5 世 2m 0|11016 Ho0OM| 3z2.5p|0.7D| A4-01B 26 
3~11ml | 4 了 1016 400M| 3aml2.5p| 0.7D| A4-01Bl27 
10~-25mm ! 4 耳 10 6 Ho 392.3D| 0.7D| | |， A4-01B28 
0. 缮 | Ad401Bl29 
0.5m | A4-01B30 
0.5mma | | 人 4-01B3 
0.5 了 te | A4-01B 32 
| | 0.5 姻 | | A4-01BI33| 
0.5 也 | 人 4-01B 344 
0.5z | | | Ad-01B|35 
| | | | 
0.5 生 | : | A4-01B36 
0.02 一 0.5m | | A4-01B37| 
0.02~-0.5m | | A4-0TBl38 
， 人 有 13 | A4-0133 
1pD| 108 | A4-01B| 捉 | 
-1010.25| | 150| 15D158 ，A150a 4 
| -10 10.25| | DB 45pB15P | 1508 4 
| 10 |0.25 400| 10D 103 A150 | 辽 
| 10 |0,25 10p| 10pl10? A4150 
140 ,0.25 | 30p ”30830p A150d 册 
| | 了 40 |0.25 | 398| 38| 3p| | AT150e 146 
: | 10 0.25 | 3D| 33B|3p| AT50e '47 
| 10 10.25 39| 3p|3p| | Al50e 48 
| ， | 419 |0,25 30| 3 38 和 150 G 449| 
100p 100n | 150 8 中 Po A309AS 人 | 
| | | | | 


oalaciosdvautsieuw as:uuuaacuawuc it -an 


- -一 am 一 一 


me 


四 cove mweoF | 


S 了 D81 

及 册 P03N40 
下 砚 P03N45 
YN4002 


VN6002 
VN8002 
VN10002 
VN32003 
3DO61 


玫 WP0OSN40 
政信 P05N45 
玫 友 PP05NS5S0 
YN4005 
YN6005 


YN8005 

YNT0005 

VN12005 
3D DOD62 


2N6660 


3DO63 
VN40AR2 
YN60AE23 
VN80AE2 
VN0301 


VN1203 
YYDMGOS60 一 490 
2N6656 
2N6657 
2N6058 


YN0302 
VND402 
VN0602 
VN0802 
YN0902 


YN35A 全 
了 YN67AA 
久 N89AAA 
YN90AA 
VN99AA 


YN35AE2 
YN66AE2 
久 N90AE2 
下 妈 P3055 
V N0304 
YN0464 


夏 -1452 


6。 场 效 应 
6.2 硅 绝缘 粗 场 
本 
最 | 工 四 最 | 热 | 夹 断 | 机 | 实 | 导 通 漏 源 | 家 滨 
大 大 | 高 | 阅 源 
| 冰 | 和 任 | 沁 汐 绝 十 老 罕 
区 频 源 道 佳 缘 JH 穿 本 放 
勇 | 电 温 | 电 电 
率 率 本 度 盟 电压 压 中 出 阻 电压 电压 
| 一 六 cscai) 记 | 开 (BR)D50 |CBR)GSO 
PDM | fop 7psW 7 了 py 开矿 ps 7 民 cs | rDSI cs| 7D 7 
(W) (Hz) (CA)| CD) Ce/WDCYY) TY 站 人 ) (8) AR tV) | CA) (V) 
250 茵 20z 1G | 15 | 465 
250 再 20 锯 | | 1G 3U 40 
1 S60 姻 0.3 | 450 | 2~ 引 也 | 15 10 9.15| 400 |o.25aa| 二 20 
5S00 秋 0.3 | 150 2 一 引 工 开 15 10 .了 二 20 
760 锯 0.2 to0XM 40 1m| 50 
700 细 0.2 1100M 60 1 如 | 150 
760 mm 0.2 | 100M | 80 1fa| 50 
700 细 .2 100M | 100 ji fml 80 
700 季 0.2 100M 120 19a| 80 
1 13M 0.5 |3475 0.8* 35 | 100n 
1 0.5 | 150 1 251 100.15 4007| 士 20 
1 0.5 | 350 2 一 5 1 1 10 0.25 450Y 20 
I 0.5 | 150 2 一 5 ma 15 10 用 ,25 500Y 土 20 
S 0.5 | 100M 40 | 1Tml 50 
5 0.5 | | 100M 60 1 如 | 50 
5 0.5 pool 80 | faml 50 
S 0.5 100M 1 100 Tam| 50 
5 0.5 | 00M ， 420 Tam| 5 细 
5 13M | 2 |175 0.8: | 35 | 1008 
6.25 1.7 | 450 | 0.83 2~4 100M | 60 | 10 
10 |3M | 2 14175 0.8y | 35 | 4100 
全 1 | |100M 40 | 1ml 60 
15 | 工 ] 100M 60 | fml 60 
了 | | | 1100M 8 1ml 60 
抹 1 41501 8.3 |1~4 | 1200M | 35 ， 41m| 20 
了 5 1 450| 8.3 1~4 | ioMl | 4 1am 20 
45 1 | 4150| 8.3 ~4 1100M | 60 | tm 2 
| 了 5 1 1150|1 8.3 ji 一 4 100M 80 1ml 20 
15 1 1450| 8.3 14 | |100M 90 | tml 20 
20 2 |150| 6.4 2~4 100M 200 ij0.25m| 40 
| 20 3 | 450 6.4 24 100M 200 0.25m| 40 
28 10 2.5 .60 一 100 
25 2 |150 5 |2.5 100M 35 | 10n| 40 
25 2 |150| 5 |2.5 100M 104| 4 
| 25 1.9 |150| 5 |123.3 100M 90 | 12 40 
25 2 1150| 5 |1~4 | jio0M 35 | :12 20 
25 2 110| 5 1~4 |100M 45 ， 1 20 
25 2 |1350| 5 14 | 100M 60 | dml 20 
25 2 |150| 5 1~4 100M 80 1m| 20 
23 2 |10|135 1 和 | 100M ， | 2 | 徊 2 
1 1 
25 2 |150| 5 12. 100M | 35 1 40 
| 冀 2 |1150 3 2.5 100M 60 10 如 
1 25 2 1150 5 2.5 100M | 80 ，10n ， 40 
和 5 1.7 |150 5 2.5 100M|  ， 90 | 10n 40 
和 5 1.8 1450 3 2.5 100MI 90 | 340 
25 2 | 了 全 35 1am| 60 
| 5 2 400M | 60 | Toml 60 
| 35 2 100M 90 | ml 60 
| 40 12 150 | 0.15 10 6 60 10.25 班 
40 4 |150| 3.1 1-4 00M | 3 | 3m 20 
4 14 11410131 1 lo | 有 | 3 2 


多 
| 体 章 
效应 晶体 管 
概 漏 | 有 零 机 | 概 - 料 | 粗 -和 守 正 向 嗓 系 所 | 机 | 漏 | 给 
源 漏 | 源 | 入 | 
击 穿 漏 极 底 漏 电 底 漏 电 | 
| 纪 电 电 
电压 电 流 流 《〈 正 向 ) 流 ( 反 疝 ) 跨 导 声 数 | 容 | 容 容 容 
矿 (Pp) CDO 让 7GSSF 了 TcsSsR 全 计 | 
To pssIFpdl esarnd resgzid gm esp NPF| |7ns|Ceslcep| Cas |Cies 
(V) CAJ CAJYJKAJCV)CVIAJGCVDCVO CS TVIVdB) ICHz) CA)CE)ICP) CE) 和 
开 上 | 
机 < _ _ 的 
.40 0.2 引 | 8p| 8p | 8B 
| | 10 0.25 2p|12D | 29 
10h 00a| 100n | 1150k 出 p 
200 100n| 100n 150b 由 200p 
| | 30p 
| 20 20 30 了 ” 
20 20 30 8 
20 20 30B | 
20 20 30p 
0 170 和 ma 25 
10p| |tooa 20| 0ltoal 20| 0 0.15 和 200p 
200 TI00m 20| 0 |t00nl 20| 00.35m | 200p 
10b ln 20| 0l0om 20| 0|015ml 200P 
| 50 20 30p 
50 20 30p | 
50 20 30p 
引 0 20| 30B 
50 | 20 30D| 
| 0 | 170mm 25 | 
10h 0.195 15， | 
0 170 严 25 | 
100 20 ， 5S09 
| 100 20 ， 50 | 
| 100 2 50p | 
20 | 工 但 .35 0.1 20 | | 
20 Tam| 4 0.1 20 
| 20 Tm 60 10.1 20 
榴 工 要 | 80 | | 0.1 20 | 
20 1m 90 0.1 20 
40 0.5ml200 1.3 | 20 
| 
40 fm 200 11.3 20 | 
| | 1.5 650Di180pbl200b 
4 | 10h 35 0.25 35 
40 | 10k ， 35 0.25 25 
40 10p| 90 0.25 25 
20 ， | fm| 35 0.17 20 | 
20 dml 45 | 0.17 20 ， 
六 1m 60 0.17 1 20 | 
20 1m| 80 | 0.47 20 
20 | 4 和 90 | 10.17 20 
40 108 3S 0.25 25 | 
40 10 攻 | 60 ， 0.25 25 ， 
10u| 80 | 0.25 25 | 
40 108| 90 0.25 25 
40 10&4 90 0.25 25 | 
| | | | | | | 
| 150 10 ， 508 
150 10 503| 
| | 150 10 50B， | 
103| 300n 20| 0100n 20， 0|4.5Q | 500p 
20 3 也 3 | 0.4 ， 15 ， 
20 3m 45 | 0.4 15 | 


一 


区 


co nswip 本 | 


和 
一 
《mL 
下 
2 
到 
5 


下 3-01 信 
了 3-01T 信 
开 3=01 人 大 
卫 2-01 了 
卫 2Z-01B 


| 了 2-01BI 
B2-01B 
B2-01B 
了 B2-01C 
和 3-02 卫 


了 2-01C 
了 2-01C 
了 2-01C 
B2-01C 2 
| 也 2-010C 2 


卫 2-01C 区 
了 2-01C 
卫 2-04C 
也 2-01C 
E3-03A 


IEF3-03 信 
也 2-01 已 
B2-01C 
了 2-01C34 
B2-D01C 


B2-01C1 
B2-01C 
B2-01C 
了 B2-01C 
B2-01C 


| 卫 2-01C 
卫 2-01C 
了 2-01C 
卫 2-01C 
了 2-01C 


了 2-01C 
B2-01C 
也 2-01C 
F3-03 信 


丰 -1453 


型 


性 


YN0306 
YN0406 


VN0606 
YN0806 
上 8 V N0906 
19| 2N6755 
巴 工 虱 430 


| 1 工 忆 站 132 
引 TRE431 
253 工 及 9531 


T6 


24 玫 页 P10NI10 
10N12 


6| 民 园 P10N15 
了 | 玉 丽 PS5N20 
28| 必 丰 PS5N25 
9 发 砚 P5N30 
30| 区 轴 P2N40 


831 天下 了 4N40 
32| 玉 厂 5N40 
3 民 邓 了 2N45 
34 发 到 王 4 半 43 
5N45 


36| 改 砚 P2NS0 
37| 攻 罗 P4N50 
38| 村 到了 了 2 

叶 3 


25 玫 玖 了 


35| 久 殉 卫 


39| 


9| 六 0 


下 轴 PTN45 


| 区 P1NS0 
13 及 砚 PTN55 
VDMOS200~450| 


6 
we 宁 上 1 j 部 mo relhtoh -PTTT 生 -一 TEL 和、 从 仁和 计 放 站 立 让 让 二 人生 本 站 让 ci -全 和 人 下 有 赂 waitn -一 aa 、 
最 | 工 | 最 | 最 | 费 夹 断 机 
大 | “| 大 | 高 | 相 
耗 | 企 | 漏 | 沟 | 答 
散 闫 | 源 | 道 
功 | “| 电 | 温 电 
率 | 率 | 演 | 亚 | 电导 正 
| | 太 GSkii) 
DMI fop Tpsal TDpM| 瑟 a | -pp Tp 
WEHz 中 (CCAWD)| CVDIKVI CVDJA) 
到 二 | 志和 | 二 二 本 二 让 二 | 
40| | 4 110| 31 人 4 
40 14 110| 31 -4 | 
40 1 6 1450| 31 14 | 
40 2 |150| 3.1 |2~A4 
40 | 3 140| 31 |2~4 | | 
40 2 |150| 3.12 2~4 | | 
40 3 |150|1 3.12 [2~4 | | | 
50 | 工 1450 | 
50 | | 工 | 450 | 
50 | | 1 50 | 1 24. 引 1 
50 1 | 150 2 一 4 引 1m 
50 10 | 2.5 
60 6 1150| 2.1 | | 
60 6 |1501 2.1 4 
60| 6140|21 4 | 
60 6 |150| 2.1 14 | 
E0 ，， 16561859 27T 4 | 
53 12 |450| 0.83 |2~4 | 
73 414 |1590| 0.83 2~4 | 
| 
75 | 12 150 1.60 024 | 
55 4.5| 150 | 1.66 12 一 4 | 
75 12 | 150 2~ 寺 | 
75 10 | 150 2 一 4. 引 
75 10 | 150 2 一 4. 引 
73 10 | 1450 2 一 4. 引 
73 | = | 50 | 一 4. 引 
75 5 | 4150 | -4.5 
75 5 | 150 2 一 4.5 
75 | 3 |3450 2 一 4.5 
55 4 | 150 | 24.5 
75 | s | 50 2 一 4.5| 
73 2 1150 | ~4.5 
7 4 |， 15 | 24.5 
375 | 5 | 45 | 24.5 
75 1 2 |150 2 一 4.5 
75 | 4 150 2 一 4. 引 
75 5 450 2 一 4. 引 
73 | 2 135 | 2 一 4.5 
25 8 | 150 | 1.67 | 2 一 4.5 
| 
75 10 ! 1T50 | 167 12~4. 引 
75 | 12 450| 1.67 [24.5 
75 110 | 41413001) 1.67 12 一 4.5 | 
7T5 | 4 1350| 166 2 4 
75 | | 4 1150| 1.66 |2~4 
站 | 11411450| 167 -4.5 
75| | 了 工 |150| 41.67 2~4.5 
80| | 8 14150| 157 4 
30 | | 8 11150115 14 
80| | 8 |350 IT 
上 .村 


应 


.2 娃 绝缘 类 场 
一 -一 一 一 一 一 一 
昌 | 时 ， 通 | 淘 源 | 锋 溪 
约 | 本 
本 | 直 兴 击 穿 
电 1 
攻 | 和 下 本 | 下 医 | 电 
| 人 DsSO | 六 (BR8) GSO 
天 6s YDSecs TD| | 7p | 
iokevlel (7) | CA) (V) 
100M | 45 3 如 | 20 
| 100M| | 60 3m| 20 
100M | 80 3m| ”20 
100M | 90 3m| 20 
T00M 400 |. 25m| 40 
100M 400 .ssaml 40 
togM | | 500 0.25a| 40 
100M | | 500 0.25 刀 40 
8 | 10 0.5 | 400 六 .25a 
8 | 10 0.5 | 450V |0.25 了 m 
8 |100.5|500Y ) | =20 
412 | 10 0.5 | 550Y7 | 芋 20 
1.5 | 200 一 350 | 20 
| 100 了 | 35 | 3m| 20 
| 100M 4 | 3m| 20 
100M | 60 | 3ml 20 
TO0ML | 80 | 3ml 20 
T00M| | 90 3m| 20 
100M| 60 工地 
100M | 100 10.35m 
100MI | 1100 0.25ml 20 
| 100M| 450 108| 20 
100M 60 |0.25 和 
0.3| | 13400 十 20 
0.30 | 120 土 20 
.30 |550 | 土 20 
1 320 | 十 20 
1 250 | 土 20 
1.20 300 | 芋 20 
| 4 | 400 | ] 十 20 
2 | | 400 | 二 20 
1.5 | 400 | | +20 
4 1450 | | 二 20 
2 450 〗 土 20 
1.2 | 458 二 20 
人 | 土 20 
2 | | |500 十 20 
2 | ， 1509 土 20 
6 | 550 土 20 
100M | 100 .25m 
| 100M | 1108 0.25 姻 
| 100M | T00 10,25m 
100M 150 |0.25m， 
100M 450 iml 20 
100M | 1500 tml 20 
100M | 900 。 0.25m 
100M 1000 0.25 姻 
100M 35 3sm| 20 
100M 站 5m| 20 
100M | 60 sl 20 
| 


_。 加 
滑 漏 | 零 谓 | 相 \- 衬 | 机 - 衬 下 向 曝 声 | 机 | 加 ， 漏 | 给 ， 
训 
| 四 尖 | 注 | 涯 入 
| 者 穿 漏 极 | 底 潮 电大 漏电 
晓 | 此 ， 志 也 | 
由 压 电 波 | 渡 ( 正 商 ) 渡 《 反 向 ) 跨 妈 系 数 和 容 | 容 ! 短 究 
| 广 CBR) GDO 全 | 7TGssF 7GSSR 二 广 [ 
| 7e| ?ass ”5 FesplPms II 区 gm SDDS 人 C68|Cep|5o31 和 及 医 
| 1 [ | 2 肥 
(AKCAJCV)KY CA VCV CS CCYIKVINKaB)GHz)CA CRP) CR》 CEF)CP， 
下 过 j | 人 ee | 本 有 | 一 (_ 站 ; ER 有 
28 | 3 匡 | 45 | .4 15 1 
20 | 3om| 60 | | 0.4 | 邱 | 2 
25 3m| 89 0 .4 生 | 1 | 3 
28 3 包 | 90 .4 | 15 | | | B2-01C14 
得 0.1 on 1.2 25 | F3-03A|5 
| 1 
4 .2 23 | PR3-03A16 
人 T4 | 25 | R3-03 太 171 
48 .4 3 | | | 互 3-03Al8 
100a| 20， 0100a 0 |0.5 | 300p|B3-03Al9 
1 1003| 20 100a ， 0 |0.5m | 300 p|R3-03 和 ji0| 
下 1 | 
1003| 20 J09aa D .5mi 300 有 |ER3-03Al11 
1003| 20 1L00a 0 旧 .5 200p|F3-03A|12 
1 | 工 . 引 | 2005 B2-D1C113 
20 : | 0.6 15 | | 8B2-01CHU 
20 上 .6 15 | | 卫 2-01C | 
,28 al 6 0.6 1 15 82-0UCHLE 
20 8.6 15 B2-01C117 
20 | 0.6 | 45 | 中 2-01C|118 
| 5.5 415 i 1 B2-01C119 
0.25 生 4 20 | | B2-0LC20 
.20 0.25am|t90 | 4 20 | B2-01C|21 
28 1081450 2.8 20 1B2-01C 22 
0.2 锯 2 15 | FE3-03A|23 
10R 100al 20| no0gal 201 0 2.5m 800p|R3-03 人 和 24 
10R 100a| 20 | 011090al 20| 0 2.5ma | 800p| 了 3-03AAj25 
108| looal 20| 0l10gal 20| 0|z.5m | 1800p|F3-03Al26 
10 100a| 20| 0|100al 201 011.5m | 500D|E3-03Aj27 
10 100a| 20| 0|100a| 20 1 011.5 细 s00D|B3-03Al28 
| 10 1003| 20| 01I0al 20|1 0 11.5 匡 3500D|P3-03A29 
200j 100aj| 20| 01100al 201 0| 41m 300B| 了 3-03 太 |30 
200 100a| 20| 0100al 201 014.5tm 1200p|F3-03AiB1 
200 电 100al 20| 0|00al 201 0| 2m 1200p| 了 3-03AB2 
200 100al 20| 0|000a| 20|1 0| fm 500D|1EB3-03 太 33 
200 100a| 20| 0|50al 201 011.5@ 1200BIE3-03AB4 
200m 100al 20|1 010oal 20| 0 2m 1 1200p|E3-03AB5 
200 加 iooal 20| 0jliooa| 20| 01.0m 500p|B3-03A86 
2008 100al 20| 0100al 20| 011.5m 1200 p|E3-03 和 37 
200h 100a| 20| 0 800a| 20| 0 .5 i 12008|E3-03 人 和 |38 
200m 100a|l 20| 01100al 201 0 0.7m 500|E3-03A39 
0.2 志 | 2 15 B2-04CH0 
0.2 如 2.5 15 82-01CH1 
0.2 卫 3 15 | | B2-01C 42 
0 .2 了 2.5 15 | 、 B2-01C 43 
20 1t|450 2 20 B2-01C144 
20 1m|s00 2 20 B2-01C 45 
0.5 15 A3-02B146 
0.5 15 | A3-02BlM7 
20 | 5am| 35 | | 10.8 1 | B2-040 148 
20 Sm| 本 | 0.8 | 15 : 号 2-01CU9 
28 5 60 | 0.8 人 | 1 B2-04CIS0 
| | _ 站 


本 
6。 场 效 应 
6.2 硅 绝缘 机 场 
， 才 | 工 | 最 | 最 热 | 习 呈 | 要 儿 | 导 得 | 漏 源 | 顶 源 
人 旋 | 型 | 天 大 内 | 立 源 
| 厅 | 作 | 漏 | 汐 绝 
| 1 3 ~ 和 
| | 坊 中 逮 纪 也 
| 窗 | 率 | 演 | 度 阶 电 虚 | 下 阻 | 电 了 朋 | 电 卜 | 遇 虑 
| ] 产 Gski) 局 二 普 (CBm)DSO | 扩 (BR)GSO 
本 放 了 1 yoP|EDSN TD 大 于 天 广 DS 7 站 | 6s 7D8 玉 6 了 1 7DD 
(名 ) 人 | (AJ| (Ce) CCVW)CYDOCV) (VIAJ CQ CRIKVCAI (CCV》 (A) (V)》 
ER 机 ee 
1 YN0808 80 8 | 150 1 1.57 4 100M 80 5 二 20 
2 YNMN0508 80 8 | 150 | 1.57 11 一 4 100M 90 5ml 20 
31 YN0310 2896 10 | 1501 1.25 1114 100M 34 地 20 
4| YN0410 100 10 | 150 | 1.235 11 一 4 100M 43 世 20 
5| VRN6610 100 10 | 150 | 1.25 11 一 4 1 100M 60 5 也 20 
t 1 
16| VN03i0 100 10 | 150 | 1.25 11 一 4 100M 80 5 匡 20 
17| YN0910 100 10 上 1501 1.25 4 100M 90 5 癸 20 
8| VNI1116 100 10 1 3150 1.25 2 一 4 I00M 150 工 也 20 
9| YN1210 100 10 | 150 | 1.25 2~4 100M 200 THm| 20 
10| YN1710 100 10 | 150 1.25 2~4 100M 450 1 了 20 
] 熙 VN1810 100 10 | 450 ，1,25 12 一 4 I00M 500 It 20 
{2 工 愉 开 440 125 8 | 150 | 0.83 12 一 4 100M 500 |9,25 卫 
13| 下 妈 PSN40 | 125 8 | 4150 2~4.5 | 0.55 4.0| 400 |0.25 如 | 土 20 
1 下 历 P8N45 | 125 8 | 150 2 一 4.5 0.8 4.0| 450 0.25z| 土 20 
二 下 而 P8NS0 123 8 | 150 2~4.5 0.8 4. 趾 500 10.25 二 | 士 20 
6 YNS009 了 125 5 150 | 0.83 2w~4 100M 600 2 也 
2 VNI1L14 125 14 | 150| 1 2 一 4 100M 150 1m| 20 
18| YN1114 125 14 | 4150| 1.25 | 一 4 100M 500 十 20 
it9| YN1214 325 14 4150 2 一 4 100M 200 1Tzm| ”20 
20 YN41714 125 14 150 | 工 2 一 4 T00M 450 1m| 20 
21 1TRREI150 150 40 | 150| 0.83 2~4 100M 100 10.25 茵 
22 工 RR253 150 25 | 41530| 0.83 12 一 4 100M 150 10.25 卫 
23 工 尽 F450 150 143 | 150 | 0.83 12 一 4 100M 500 10.25 卫 
24 和 4 工 RR710 150 1. 引 4150| 0.83 2 一 4 100M | 400 0.25 了 
25| 让 压 了 35N10 150， 35 ， 150 | 2 一 4.5 0.06 17.5| 100 10.25 卫 | 上 20 
| | 
|26| 攻克 HB35N12 450 35 | 150 | 2 一 4.5 0.06 17.5 引 120 10.25 生 | 鞋 20 
27| 开罗 H35NT 引 150 35 | 150 2 一 4.5 0.06 17.5| 150 0.25 卫 | 士 20 
28| 下 古 H8N5S50 | 150 1 8 | 450 | 2~4.5 0.8 4.0| 500 |0,.25 卫 | 土 20 
|29| KWH8NS5 | 150 8 | 150 | 2 一 4.5 0.5 | 4.0 叫 550 |0.25 了 | 土 20 
30| YN2406 4150 6 | 150| 0.83 | 2 一 4 100M 800 10.25 也 
| 
31 YN2606 150 16 1340| 0.83 12~4 100M 900 0.25 王 
32 V 2805 150 5 | 4150 | 0.83 12 一 4 100M TI000 10.25 了 
33| 3D O7B 80m 3 100 
| 1 
| 
| 1 
| 1 | | 
| 1 
| | | 
| | | 
| | 
| | | 1 
1 站 
| | 
| 
| 
| 
| | | | 
站 aa | | 


晶 体 管 
效应 晶体 管 
衫 沁 | 符 疡 | 前- 诗 认 - 衬 | 正身 旧 声 | 相 | 栖 | 沁 | 葵 | 人 | 国 
1 | 后 二 
击 穿 。 沁 扎 处 漏出 1 蜗 漏电 
| 虹 卫 | 确 已 
电压 | 电 澡 流 〈( 正 向) | 流 《 反 辣 ) ， 跨 结 系 数 | 容 | 容 | 容 | 容 
三 CR GDO 了 TGSSP 7GsSR | ; 下 | | 
7 pss 外 15 jrespPos prcsizrpdlogm es Fe RNPl pslPesCeplCnsl Cunss 原 ,| 量 
(V) (Ai (A) Ga es (AJEiCE) CE GE) 
| | | | | 
四 | | | ， 村 | 1 | 
20 1 5 8 1 | | 必 | 六 全 | 中 2-0LCI 工 
20 Sm | 90 | 0.8 15 | 了 B2-01C|12 
20 号 阳 | 35 性 3 | ,B2-01C13 
2 习 | 3 了 | 15 B2-01C14 
20 5 |60 | 开 了 了 2-01C 5 
20 ， 5 | 390 人 B2-01C16 
20 5 | 90 | B2-01C17 
20 tm 50 | 3 | 12 B2-01C18 
20 Tm 1450 | 3 了 2 | | B2-01C|19 
20 了 和 1430 3 12 B2-0tC|10 
20 1 500 3 12 | 了 2-01C | 二 
.25 匡 4.8 20 也 2-01C|12 
0.2ama 100a| 20| 0100al 2010 .0| 1800p|R3-03A|13 
0.2 拉 100nl 20| 0 ooal 2010 4.0 1600p|3-03 信 |14 
0.2 血 100aj 20| 01400a| 20|10 14.0 1600pjR3-03AA|1 
0.3 虽 | 3 20 B2-01C|4 
-20 1m |150 3.5 12 B2-01CI1T7 
20 1m |500 3.5 15 B2-01C118 
20 1m |200 3 12 B2-01C|19 
20 Tom 450 3.5 12 B2-01CG128 
0.25 锯 10 20 B2-01C121 
卫 弓 12.5 28 B2-010C|22 
1 志 2.2 20 B2-01C |23 
0.25 弓 T.2 20 B3-03Aj24 
10 几 100a| 20| 0|l00al 20|10 0 30005|F3-04B125 
10R t00a| 20| 0 100a| 2010 40 30009|F3-04B|26 
10h 100a| 20| 0|Iooal 201 0 110 | 30009|E3-048B|27 
0.2z 100a| 20| Di400al 2010 14 ， 1600p|F3-04B128 
0.2 丘 100al 20| 0|100al 20|10 14 2300p|E3-04 了 |29 
0.2 了 地 100al 20| 01l00al 2010 12 15 | A3-02B|30 
0.2 锯 | 2 1 A3-02Bl31 
0.2mm 2 全 | A3-02BI3 
1 一 3 3om 了 们 | 5 11E .5ma| SP1.SP 33 
| 
| | 
| 1 | | 1 
， | | | | 
| | 
| | | | | 
| | | | | | 
| | 
本 忠生 
| 上 
| |  ， 内 桥 -EC 可 本 人 二 Se | | 下 


nerr mr 一 -erree 


aa 
1 
| 最 | 工 作 | 最 | 最 | 热 | 炎 断 | 抽 源 | 漏 浙 
放 | 敢 | 大 大 | 高 
| 厅 漏 | 约 < 
| 苏 | 时 | 温 | 
| 率 频 素 | 流 | 度 | 上 咀 | 电压 | 电 阻 | 电 甘 
加 站 | eapso | 
1 | CD Jopjrpsl 7DpMDpswrDpU Ri | -中 pslEcs| 太 psl 太 cs TD | 
上 | 于 
| |( 现 )| (Hz) CVDIKAI ATCD)ICOARDCVDICVI CGINKVICV CCV) | CA) 
1 一 一 一 王 和 Se 
1 13VYIOSA| 0.5 | 50a| 30 |100 丘 
?3Y3055| 0.5 50m 30 1t00m 
313V305C|10.5 | 50 弛 60 |100ama 
143V2nSD| 0.5 50m 60 |100m 
,5| DYX381| 2.3 .4 | 2 | 200 
4 0.6G | | 
6 DX34i| 2.3| 1G | 2 13475 | 4.5 | 
17 1 了 PX351 4. 引 5.6G 0.6 | 200 | 29 | 
181 DX391| 5 上 0.4G 0.6 | 200 | 26 
i9| DBX41| 5 |0.1n5 300 | 0.4| 工 | 125 | 芋 500 八 *|0.3 
0 DX412|10 .1n8 和 oo | 0.8| 2 1425 | 5.5 500 入 *|0.3 和 
| | 
| X321|12.5|  TG 0.8 | 3475| 7 
112| DX322|112. 引 1G | 0.8 14175 | 7 
j13| DX300115 | 400M 0.8 |4175 | 7 
14| DX303|15 | 400M 0.8 |1475 | 7 
115| DX361|15 | 400~- 1.2 | 200| 8.7 
| 600M | 
lal DX304|15 | 400M 0.8 |475 | 7 
12| DX3711 | 1.2 一 0.8 | 175 
1 | 1.5G 
118 卫 X331|23 1G 0.15 | 200 | 5.3 
DX310|30 | 200M 1.6 |1475 | 3.5 
DX31i30 | 400M 1.6 1175| 3.5 
DX421|30 .thS 和 1300 | 2 5 114125 | 1.83 600 人 *|0.3m 
DX40145 | 0.6G | 2.5 | 175 | 2.33 


取 -1458 


斑 C3R)GSoO| 


概 ” 源 
击 穿 


由 肘 


《7Y) 


人 Cn 和 及 六 了 人 


4 人 CA 


应 
6.3 硅 静电 感应 声 


这 滤 
全 下 
天 CsR)GDO 
了 Tc 
(V) | (CA) 
50 |100m 
50 1100 
80 1100m 
80 HH00m 
45 
60 5 王 
5S 3 
45 3 全 
500 一 658 
500 一 600 
60 5 二 
60 5 组 
60 5 地 
60 5 地 
45 5 十 
60 与 f 
1 
60 
40 工 得 
60 |] 1310 全 
60 | 10 鱼 
600 一 700 
60 | 1 也 


TryY ANpl 7 |7os|lPol Gp | yo 


7Dss | 三 ps | gm 产 cs 


品 声 输 功 涂 极 
上 
出 | 识 
勒 描 


六 Pr 
(A)|(V1 (5) (Y) \ 呈 ) 《dB) | 《Hz) | (A 川 (不 )| dB) |(%) CHz)》 


| 
[= 


410 10 了 ta 3 100 
2 一 6 10 10 血 3 100 
10 10mm 3 100 
2 一 ID 1T0 了 人 3 荆 
20 刀 | 0 一 -5 3.5 | 600M|30~-| 1 9 | 35 
50 了 ma 
120m | 0~0.5 | 0.2AO 10 9 | 30 
50 媚 | 0~-0.5| 0.TAC 3| 8 |50 
100 和 | 0 一 0.5 4 3| 10 |50 
5*| 0.4AO 工 
5*| 0.8AO 1 
0.2 30 | 80m| 0 一 -0.5| 0.2AO | 5 9 | 50 
0.2 80ml|l 0.5 0.2 5 | 6~7 | 30 
0.2 | 30 | 70 中 | 0~-0.5| 0.2A4 | 10| 9 |]50 
0.2 80za| 0.5 0.2 | 5 5 | 50 
TI00m| 0 一 -0.5 10 7 | 50 
和 
站 220m | 10 | 5~? | 30 
120m 5 7 125 
15m 1 7 | 30 
0.2 220 症 | 0.5 400m 20 5 |】50 
0.4 |] 1 | 230m| 0 一 -0.5| 0.4AO 20 9 】50 
2AQ | 
7*| 0 一 -0. 引 工 
600m 30 9 | 
四 
本 
| 和 
| 
4 
下 
1 | 
网 


400M 
400M 


600 取 | 


30p | 


205 


508 六 


20B 


已 册 二 二 十 
Fuokoiotoio 
esiwsil=niies 


和 
改 3 
防 史 


CX522A. 
丽 C-50 


WC50C 


更 C50D 
网 避 50 孔 
而 50 
网 C612 
WUC614 


了 CC016 

到 C5011 
机 避 5012 
到 C5013 
丽 C5014 


丽 C645 

枫 C5021 
到 EC5022 
机 C5023 
网 C5024 


到 CS51L 
允 C512 


| 


茧 频 
PDpi| or 
〈 砚 )| 〈Ez) 

工 G 
1G 
6G 
18G 
30i| 2 一 8G 
30m1 2~8G 
30 1 2 一 8G 
30tn| 2 一 8G 
30 生 | 2 一 8G 
30m 4G 
30 刀 |4 一 9.3GG 
30 荆 6G 
30 乌 6G 
30 了 z 6G 
30ama 6 各 
30 血 6G 
30 匡 38GG 
30 刀 8G 
30 癸 8G 
30 血 8G 
30 血 8G 
30 如 86G 
30 刀 | 12G 
30 血 | 12G 
30mm| 12G 
30ta| 12G 
30z| 12G 
30 如 | 12G 
30m| 12G 
30 生 | 12G 
30 了 | 18G 
30zi| 18G 
40 志 4 纪 
40 血 4G 
40ta 4G 
40 镁 4G 
401 4G 
40 刀 4 各 
40 刀 4G 
40 了 好 4 局 
40 姻 4 
40 了 所 46G 
40 志 4G 
40 了 和 4 
40 握 如 全 
40 锯 | 6.2G 
40ia| 9.3G 
40 刀 | 9.36 
40 如 | 9.3G 
40 也 | 9.3G 
40 妇 | 9.5G 
40 了 | 9.5G 
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襄 匡 贰 光 汪 


矿 ps| TD 17psa| Di 
(VIA 放 (5() 位 ) 


11100 王 


并 汪 号 
了 175 
T73 
T735 
于 7 
了 7S 
7 


了 75 
1735 
175 
T75 
175， 


了 73 
了 75 
T75 
175 
175 


175 
735 
工 75 
173 
175 


173 
]175 
75 
175 
4175 


175 
75 
175 
1793 
173 


T75 
二 75 
75 
175 
175 


了 75 
工 75 
了 375 
了 75 
了 175 
T75 
开 75 
二 75 
人 
了 总 
75 
开 / 


060 了 
60 王 
60 世 
60 握 
60 人 也 


(7 页 ) 


-大 pp | 产 ps| Recslrps| 太 cs 


(V) CVDICQDICY 


too weoww 


.5 一 6 


6， 场 


Co Co GD wo 


6 有 网 避风 网 网 有 有 网罗 


插 


效 


必 4 


6.4 砷 化 鲜 肖 特 基 势 储 


oo wrap examo 


涯 


(VY) 


-ar 


本 


栅 ” 源 栅 沁 


者 穿 | 击 穿 


员 ” 压 电压 

玉 (88B)GSG | 六 CR)GDO 
7G6 

《V) CA) 


《Y ) 


FF FF Fe CA 


书后 后 十 叫 了 过 王 王 二 
下 开工 左下 开工 开 开 下 下 


Fe 忆 


至 


ji 上 > 
加 名 cm mm ii hoococooc 6 的 9 和 Dopoooco 区 
Fe 
名 瑟 王 定 靖 吓人 定 与 一 
开 和 下 下 工 开 下 开 下 下 


Co 
从 这 
上 


FF 
sme 执 : 村 ax 率 cptr 本 arczas 风 sm) 
和 


FF 


TY 


Cu Co 

600 0 加 区 的 
ae 上 Ra 
0 
和 定 开 人 


_ 一 一 


忠 | 下 | 电 
电 北 率 窜 | 容 | 容 


7pss IFnpsl gw 产 Gs 70| 了 |1Prlces IcenlCps 


(A) 17 中 (583) (7) 7 计 () | (Hz) | 《A) | ( 确 ) (CdB) | 5 让 有 2 下 ) ED)TCED)TCE) 


40 一 70tm 1 一 525 和 tn 1.2 工 了 
40 一 70m 1 一 525mm 1I1.2 Lp 
.2 一 2 12 
10 恤 100 和 | 2 15om| -0.5~-1 | 2 1 1.4118G 7 
15 一 100z 10 细 0 3 | 6 6G 6m 6 了 .2 也 4-02A|5 
415 一 100 了 10m 0 3 | 5 6G 6 血 6 I.2B 了 4-02A|6 
15 一 100zm IT0 血 0 3 | 4 6G 6 开 6 1.2B 蕊 4-02A17 
15~100z 10 血 0 3 | 3 6G 6 吧 6 1.28 玉 4-02A|8 
15~100 10 纪 0 3 | 2.5| 6G 6 了 6 1.2D 世 4-02A|19 
90 了 ma 20 如 | -1;0 闭 4 | 4 4G 6 了 15 0.8p 也 4-02A 10 
20 一 100ma 20 了 0 3 | 4.8 |9.3G 14 一 10 10 已 4-02A|11 
15 一 必 0Dim 10z 0 3 | 5.5| 6G |0.15 人 5 1.2B 世 4-02 信 |13 
15 一 80 10imn 0 3 | 4.5| 6G | 0.15A 5 1.28 瑟 4-02A|13| 
15~80ma 10 姻 0 3 | 55| 6G |10.15A 6 T.2B 4-02Aj14| 
15 一 80 了 10ma 0 3 | 4.5| 6G | 0.15 和 A 6 1.28 互 4-02 和 115| 
15~-80m 10 和 m 0 3 | 3.5| 6G | 0.15A 6 | 1.28 瓦 4-02A|16 
15 一 80a 10 0 3 | 5 8G 6 耿 6 工 8 了 4-01 117， 
15 一 -80 了 10 血 0 3 4 8G 和 如 6 1 已 4-01 | 地 | 
15~80ta 10am 0 ， 3 |] 3 8G 6 姻 6 工 四 也 4-01 |19 
90 20 生 | -1;0 半 4 | 6 8G 6 如 10 0.8D 已 4-01 120 
90 拉 20 妇 | -1;0 兰 | 4 | 4 8G 6 也 10 0.89 E4-01 |2 
920 20 刀 | -1,0 半 4 | 3 4G 6 15 0.8?p 太 44 122 
15 一 80 姻 410 和 0 3 | 6 12G 6 癸 1 已 4-04 |23 
T5 一 80 血 10 扣 0 3 | 5 12G 6 了 S | 了 已 4-04 124| 
415~ 80m 10za 0 3 | 4 12G 6 引 4D 他 4-01 对 
10~60ma| 3 18 卫 0 3 | 3.0112G 5 | 26 
10 一 60m| 3 8 了 0 3 | 2.6|12G 引 27 
10~60m| 3 18 如 0 3 | 2.2 | 12G 5 28 
10~60am| 3 18 锯 0 3 | 1.8 112G 5 29 
10 一 60m| 3 18 姻 0 3 | 45|112G 5 30 
30m| 3 30 联 0 号 3.0 6 旨 
30 世 | 3 30 刀 0 3 | 2.0 6 32 
20 一 100 了 | 3 115 一 30 血 f 3 | 4 4G 7 | 了 4-02 太 |33 
20 一 100 四 | 3 | 全 一 30 0 3 | 3.5| 4G 7 匡 4-02A|34 
20 一 100m| 3 1115 一 30 姻 0 3 | 3 4G 7 下 4-02A|35 
20 一 100 姻 | 3 115~30m 0 3 | 2.5| 4G 9.5 E4-02A136 
20 一 100 刀 | 3 115 一 30t 0 3 | 2 4G 9.5 了 4-02A137 
20 一 100 了 | 3 115~30 了 ma 0 3 | 1.61|1 4G 38 
40 刀 | 3 30mm 0 3 | 15| 4G 39 
40| 3 30 了 mm f 3 1.0 | 4G 4 
40 刀 | 3 30 握 0 3 0.6 | 4G 7 41 
20 人 100mm| 3 115 一 30mma 0 3 | 3.5| 46G 7 已 4-02A|42 
20 一 100 和 | 3 115 一 30m 0 3 | 3 4G 7 卫 4-02 和 |43j 
20 一 100 王 | 3 1415 一 30 缮 0 3 | 2.5| 4G 7 也 4-02 扩 |44j 
20 一 100m| 3 115~-30m 0 3 | 2 4G 10 j E4-02 人 太 4 引 
35zma 0 3 | 1.5 了 2 46 
20 一 100m| 3 |115~30m 3|5 |9.3G 5 瑟 4-02 人 47 
20 必 ~100 科 | 3 115 一 30 征 0 3 | 4 |9.3G 5 瑟 4-02 人 |48| 
20 一 100ia| 3 |15 一 30m 0 3|4 |9%.3G 5 E4-02A|49! 
20 一 100 和 | 3 14 一 30m 0 3 | 3.5 |9.3G 5 了 4-02 人 150 
20 一 100 也 15 一 如 各 0 3|3 |5.5G 6 A4-02A|51 
20 一 100 耳 15 一 40 甸 0 3 | 2.5 |9.5G 6 Ad4-02AA|53 引 


T 


本 cteicisaceiari earem 和 mwiierewe evatcaaedereraaic airaam -arc -aureus 和 semiana rr-nuus sa -sumsm wan 
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6。 场 


效 


应 


4 砷 化 久 肖 特 芝 基 势 克 


-下 一 一 1 一 -一 RS 
1 最 | 工 作 最 最 | 热 ; 燃 断 记 源 漏 源 要 源 概 漏 
序 | 型 大 | 天 | 总 
| 耗 漏 | 汐 
| 好 电 | 温 
| 各 | 频 率 流 庶 | 王 岂 压 中 阻 | 中 压 也 玉 电压 
|， | 四 -7reamapso 玉 CBR)GSO | | 六 (BR)GDO 
| 本 IPpirl foplFns TDp| 7psir TopM Ri | -FFp |FosRcs 1 本 7 | | 
(下 )| (Hz) Vi CA CA CDOCCOAWI (V) 站 下 下 这 下 (A>》 (7》 IOVY) |(A) 
1 | 人 ， 二 到 四 到 局 汪 e 有 二 
| | 
1| 铂 C513 | 40m| 9.5G 125 1.5~6 | 3 | 8 8 |10 
21CX681 |40m| 18G| 3 | 10mj 60m 1475 5 3 引 |50 民 
13| 页 C531 | 45m| 1G 125 1.5~3.5 引 4 5 6 |10m 
4| 贸 C532 | 45mal 34G | 125 1.5~-3.5| 4 S 6 |10@m 
5|3M4A. 45 和 | 1.9G 175 4.5 | 
目 了 
1 BM4 45 卫 | 1.9G 175 4.5 | 
17 3M4C 4 和 | 1.9G 175 4.5 
上 8 贸 C541 | 45m| 2G 175 1.5 一 4.5| 4 5 6 |10m 
io 而 C542 | 4 2G 175 1.5 一 4.5| 44 5 6 |10 仔 
dd WG543 1 45m| 2G 17 1.5 一 4.5| 4 6 |10am 
1 页 C5211 | 45ma| 4G 175 54. 引 了 S 6 tm 
到 历 C5212 | 45m| 4G 175 1.5 一 -4.5 引 4 5 6 |10m 
ii 页 C5219 | 45m| 4G 175 1.5~4. 引 4 5 6 |10m 
| 571 | 50m| 4G| 3 |0:1| 120m | 15 5 3 ， S 5 |10R 
ICX590 | 50m| 4G| 3 | 10am 175 5 3 S |10 
46| CX502 | som| 6G| 3 | 10m| 100m | 175 5 |3 5 | 40 5 7 |108 
57| CX503 | 50 四 6G| 3 |10m| 100m | 175 5 3 5 |10 
es| 而 C5221 | 4 8G 175 1.5-4, 引 4 S 6 |10m 
ji8| 码 C5222 | 45 生 | 8G 175 1.5 一 4.5| 4 3 6 |10m 
Bo0| 历 C5223 | 45m| 8G 175 1.5~4. 引 4 5 6 |10m 
下 C633 | 45m| 10G 60m | 175 4.5 | 4 
23| WC635 | 45m| 10G 60m | 175 4.5 | 4 
p 引 四 C642 | 50 台 | 6G 175 5 3 ， 8~-110 
4 页 C644 | 50m 6G | 175 了 3 8~1110R 
自 CX502A| 50m| 6G 175 8 |108 
|26 CS502 了 50 6G 175 8 1103 
j7| CX502C| 50m|， 6G 175 8 |10 
28| CX54A | 50 和 | 12G | 175 3 人 16 1100 | 6 110 纪 
29 CXS4 | 50m| 12G | 175 3 4 6 |I00n 6 108 
李 CX54C | 50m| 412G 173 3 4 6 |100p 6 |10m 
BCXs4D | 50ml 12G 5 3 | 4 6 100p 6 0 
1 CXSS51A| 50m 12G| 80m | 175 3 4 6 | 408 6 6 10 
33 CXSs42 | 50m| 22G| 4 10m| 70m | 175 8 100n 3 5 |10 
134 CCX5S591 | 50m| 12G| 3 10m| 120 卫 | 173 人 3 | 5 |10 只 
Bs CX55D | soml 18G | 80m | 4175 邓 3 6 | 10h 6 6 410 
54| CXs51B| 50m| 18G | 80m |175 1s |s 6|10h 6 | 6 
让 CXSSTC| 50m| 18G， 80m | 1475 5 3 6 | 10h 6 6 10& 
B8| CX551D| 50 鱼 | 瑟 G 1 80nm | 175 5 3 | 1 6 119 人 站 10 有 
9| CXS0 | 60 人 | 6GI 175 8 0 
4 CXs 160ml 6G | 175 8 10k 
| | | | | 
4 CX661 1 0. 人 TGL ed10ml 60m | 175 5 4 80 3 
42| CX662A | 0.1 1G| 125 8 
3 引 CX662B10. 1G | | 125| j 8 ， | 
44 CX662C|1 0.1 1G | 125 | 3 | 
45| CX662D| 0.1 1G， 125 | 8 
了 ， | | 1 
46| CX662EL 0 1G| 125 | 18 1 
47| WC530Ai 0.2 1G 10 一 80m | 6 4 ， 误 
48| 友 C530B: 0.2 | 1G| 110 一 80m 6 4 必 
9 WCS30C 0.2| 1G TO 一 80a， 6 4 3 
色 WCS30D 0.2 16 0 一 80m | 6 | 4 目 “2 
Lee 一 一 一 os 
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零 栅 正 句 躁 声 输 功 | 漏 极 概 要 | 瀑 疯 
由 | 率 | | 源 | 漏 | 源 | 
漏 极 
功 增 电 也 | 中 | 
| | 
电 流 路 导 系 数 率 益 | 效 率 容 容 | 容 
二 ， 
1pss jn 由 Presogl NT 17oslpol Gelyol |PrCecs|CccniCns 
| 形 
(A) LV) (5S) 本 (V) 《dB) (Hz CA) kW) CdB 儿 反 ) 1 (FE) (FE) CE) 
| RE 本 业 se _ 
20~100m| | 15~d40m 0 13| 2 95G 有 BE4-024A | 
5w60m| 3 10m| 0 人 31 3 1348G|109 | 
20 一 80 卫 | 4 | 18 一 40 弓 4 T.5 TG 区 ， | | A146 
20 一 80m 4 | 18~40ma 4|1 1 1G | | 3 | 全 146 
20~80m| 4 2.5 人 .9G 10m 12 | 了 4-02A 
20~-80ml 4 | 2 .9G |10m| 1， 12 人 已 4-02 信 
20~80m 4 | 1.5 人 .9G | 10mm 12 卫 4-02AA 
20 一 80zm| 4 | 18 一 40ma 4 2.5 11.9G 1 1410 1 也 4-02A | 
20~80m| 4 | 18--40m 4| 2 9G 10 | 了 4-02A | 
20 一 80m| 4 | 18~40m 4| 1.5 |11.9G 210 已 4-02 信 
1 1 
20 一 80m| 4 | 15~30 姻 4| 45 | 4G 1 40 | 蕊 4-02 太 
20 一 80mm 4 | 15 一 30 血 4| 3 | 4 ”410 豆 4-02 人 入 
20 一 80m| 4 | 15 一 30m 4| 3 4G 10 已 4-02 信 
20 一 120zm| 3 20m| 0~-1 3| 2 4G |0.1ama 10 
20~120m| 3 20m| 0~- 直 3| 1 4G | 10m 拉 
20~100m| 3 20m| 0~- 和 3| 1 6G | 10m 人 2 
20~100m| 3 20z| 0~-11 3| 3.5 | 6G | 10m 1 
20 一 80mm| 4 | 415 一 30m 4| 45 | 8G 1 也 4-02A 
20 一 80m| 4 | 15 一 30m 4| 4 8G 10 他 4-02A ， 
20~80m| 4 | 15~30m 了 | 六 人 | 3 10 | | 瑟 4-02 人 
60o| 4 12 | 014| 40 1106 10 
60m| 4 12 014| 3.0 3106 10 | 
40m| 3 s5m| 0 |3| 20 |66G 10 
40a| 3 35n| 0 | 3| 410 16G 10 
15 一 100mm Ilml 0 13| 4 6G 0.45A 8 1.2 了 4-02 信 
15 一 100m 10m| 0 13| 3 6G |0.15A 8 1.2p 已 4-02A. 
453100aa 10m 0 | 3 25 | 6G035A 8 .25 忆 4-02A 
35 坦 1 车 半 | 44 1 | 0.6 卫 4-01 
35 茵 15m-10F| 4| 6 |42G| 4m 12 1 | 0.6D 了 4-01 
35m ml-10F| 4| 5 14142611 4m 12 0.6 下 4-01 
3S 145 如 |-1.0 半 | 4 4 12G | 4 如 12 | 0.69 了 4- 叶 
20~80m| ， 0 | 0|13| 5 12G| 5m 6 0.8D0.04p R4-01 
2 一 70m| 4 T0m|-1.0 汉 4 3.5 132G | 410 了 ma 10 
20~-120m| 3 20m| 0 中 3 2.2 |12G | 10m 
20 一 80m 20 | 0|3| 6 118G| 5 5 0.4p 0.01p 
| 
20 一 80ma 20| 0|13| 6 |318G| 5m 5 | 0.83i0.088 世人 -01 
20~-80a 20 | 6|13| 5 138G| 5 5 08950.01b 下 4-01 
20…80a 2 | 0 | 3| 4 1148G| 5m 5 | 108b0.015 已 4-01 
20 了 0 和 3 4.5 有 全 | 0 弓 6 | ， 了 4-02AA 
20m 10m 3| 3.5 | 6G | 9 6 已 4-02 太 
1 
20m| 4 10am|-10 尖 4 08 18]10m 20 
60 王 0 了 5 一 2. 引 | 12 ， | 卫 4-05 生 
60m 10mm | 2.5 16 | | 已 4-05 人 人 
60n 10m 2 416 蕊 4-05 入 
60 节 410 了 1 .5 16 | 也 4-05 扩 
60 血 10m 1.2 16 E4-05 扫 
10~-80 和 10am 3.9 8 
10 一 80m 10 志 1 8 | 3 
| 20 一 em 0 2 | 8 | 岂 ; 几 
10 一 80 | 1.5 10 上 | 
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6。 场 效 应 
6.4 砷 化 久 肖 特 基 势 人 又 


最 | 最 
天 | 高 
漏 | 沟 
电 | 温 
流 | 度 
本 pif| yop | 广 ps| 加 |7pswlToil Ra |-Fp jms cs| 广 ps| 矿 6s 7 
时 
( 罗 )| (CHz) | VIA CA)TCOICOVWDITCY)》 | | (V) | YI) (A) 
_ 2 0 | 
工 | 页 CS30 也 1200 姻 1G 1410 一 0 4 
80m 5 
2|1C-10 |200m 4G T75 5 3 
3|WC582 |200m| 8G 110m |175 6 |5 5 
4| 双 CC584 1200z 8G 110 了 0 |175 6 5 5 
5 | 下 2Z501 1200m| 41G 6 | 20 鱼 |120m |175 6 |3 8 | 100 
6|C 有 631 |200m| 12G 6 | 40 匡 175 2~5 | 3 8 | 50 
7j1CX641 |1200z| 18G 7 | 40 征 175 2~5 | 3 8 | 50k 
8|1CXS81A|300ml 4G 6 了 1175 
9 |1CX581 了 |300m 了 如 6m |175 
10|C X581C 1300m | 4G 6 王 |1175 
11|C X581D1300m| 4G 6 弓 |175 3 6 
121WC662 |320 血 |16 一 18G 175 3~6 | 5 6 1100 吕 
13|WC664 |320m116 一 18G 175 2~10| 5 6 |1008 
4| 玖 C5531 |400m 9G T75 2~-10| 5 工 3 
15|WLC5532 |400 缮 9 1735 3 并 1 5 
i16 CCX531 1420z| 6G 175 了 .5| 2.5 8 1500 愉 
Ji7|CX532 1420 姻 | 8G 175 1.5| 2.5 8 |500n 
下 2Z341 |1420m| 8G 有 | 3 180 姻 |175 7 |3 7 | 0.5 茵 7 7 |500 上 
CX671 |450 巴 | 12G 7 | 90 纪 175 2 |3 8 | 50R 
C 及 6591 1450 生 | 18G 7 | 90 坦 173 2 一 了 8 | 350 
CC 有 621 1500 细 8G 8 173 T.5| 3 7 |100 
码 C 5852 1500 血 8 吉 175 3~6 | 5 8 
WCGC5854 |500 联 8 T75 3~6 | 5 8 
CC 有 611Al500 刀 | 10G 175 
CC X651A|500m| 40G 175 
C 双 611B1500m| 10G 175 
CX651 贞 1500 和 | 410G T735 
CX611TC 1500i| 410G 175 
有 651C 1500 和 | 10G 1735 
到 CC591 1500 如 | 40G 120om |175 3~6 | 5 和 
网 C3592 1500m|1 10G 120 和 |175 3~6 | 3 6 
WC590 1500 和 | 10G 120 如 |173 3~6 | 5 D 
CX561 |500 如 |10~14G| 8 80m T73 2 本 6 6 工地 
CX651 |500z|110~12G| 8 173 2~83 | 3 6 6 工地 
C X651D1500 刀 | 12G T79 
C 色 651 卫 1500m| 12G 173 
到 和 551 1500 科 | 14 一 16 7 T75 
38|C X601 1500 了 | 15G 175 
39| 丰 2Z521A1540 姻 6G 175 
徊 | 四 25218B|1540 和 |， 6G 175 
41| 友 CC6733 1550 了 | 16G 175 7 |3 8 6 
42|C 入 911 1550 如 | 18G 3 |110 175 7 |S$00 了 b 
43| 页 CC6742 |550m| 18G | 173 7 |3 8 6 
44|C 芭 921 1700 生 | 12G 8 173 
后 WU711 1700m 18~20G 300m|17S 6 | 2.5 
46|C X562 |1750 刀 |10~12G| 7 |1110nm 工 73 2~5 | 3 12 工 2 工 姐 
47| 了 及 591 工 4~6G 8 173 2 一 7 | 4 6 如 于 垢 
48| 了 D 和 520 1 6G 8 173 2.5| 2.5 
49| 也 X501A| 1 工 6G 175 3 2.5 2 1 
501DX501B| 1 6G 173 3 2.5 扣 2 吉 
| 
3 1 


as Ra ra rmiraaa aa 他 
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saiatiasi vaaanwicwicaayaagewuviisemmatrcaaueaaaraximeaoeivarmeo 


骨 漏 。 报 栅 | 概 | 漏 
好 外 | 序 

1 率 源 | 湿 | 深 

增 但 | 电 | 电 
电 流 跨 导 系 ， 激 率 益 效 这 容 | 容 | 容 
了 DSS 矿 Ds gm Jecs | 六 psl| WP 17ps PoD GP | 70 关 PTiICeslCenlCps 中 
(A) (VY)| 《SVGVi|CdB) | Hz) | CA (W) | ( 吧 )| (Hz) |CW7?|CF)ICRFD IE) | 
『 
10~80m 10mm 1.2 1 
410 | 
30~100m| 3 30 了 0 13 |: 4G | 6m 20| 8G 0 E4-01 |21 
50~110z| 2 25z 0 一 - 引 2 20 了 20| 8G 10 3 
50~110 刀 | 2 25 位 |0 一 -1 2 40 耿 41 
40 一 120 如 | 3 20z 了 了 11 一 -1 3 20 弓 5 
40 姻 | 3 | 25 严 1 医 40zmz | 40 BE4-01A |6， 
40m| 3 25 茵 0 |3 30 和 5 EE4-01A 71 
60 一 -1160 和 30mm 10 一 -1 3 3 4G |130 和 | 70 细 8.5 3 1 
60~-100am 3 | 一 -1 3 125 14G 30m| 70m | 8.5 ?| 
60 一 100m 30m |0 一 -1 3 人 2 4G |30m| 70m | 8.5 10 
60 一 100m 30m 0 一 - 直 3 1415 14G |30m| 70m | 8.5 | 
50100m| 2 25 和 10 一 一 1 2 20 卫 必 了 3 
St100m| 2 25za 10 一 -下 2 | 40m4 313 
80~1600m 20 一 500 了 tm 5 1 100m 4 |45| 9G B2-07A |14 
80 一 1600 了 ma 20 一 500mm S 100i 6 1146| 9G 8B2-07 人 国 
35ma 20z 0 |3 TI00am 5 1 已 4-02A |I 鲁 
35m 20 如 0 |3 100aa 4 也 4-02A 上 四 
60 一 -180 妇 | 3 30zn |0 一 -1 3 70 血 仿 18 
90m| 3 50 姻 0 | 3 80m 9 E4-03A |19 
90m| 3 30 了 0 | 3 100 姻 4 20 
35m| 3 20m 0 一 -1 3 100 姻 8 E4-02A |21 
70~130m 30m 10 一- 引 2 50m 2 
70~130 位 30m 10 一 了 2 90 科 候 23 
50 切 20 所 5 引 如 7 24 
60 地 20am 50 姻 7 25 
50 fa 20 耳 1 了 00 组 7 26 
60 匡 20 扣 100 刀 7 27 
50zma 20m 了 00mm 9 25 
60 如 20 血 100m 9 29| 
60 一 120 姻 | 2 30am | 一 -如 2 40 血 16|310G 10 30| 
60~120m | 2 36m |0 一 -1| 2 60 志 16 110G 10 3 
60~120m| 2 30m |0 一 -下 2 80m 16 110G 19 32 
100mm| 3 40mn se |0 一 -下 3 100 姻 4 B2-06A |33 
60 世 | 4 20zn 0 一 -1 4 00 和 8 了 2-06A 134 
60 了 ma 20n 100 和 6 35 
60m 20 拟 100 弓 8 36 
60m| 3 25m |0 一 -个 3 70im 仿 37 
100m| 3 40m |0 一 -1 3 200m 4 38| 
40 了 20m 30m 39 
40m 20m 50m 40 
100 一 300m s0m |0 一 -下 3 100aa S | 41 
410m| 3 3 0 | 3 200m 4 | B2-07A 142 
1100 一 300 志 | 3 50m | 一 -人 3 TU0 纪 3 | 43 
150m| 3 50m |9 一 -和 3 300 了 ma 9 44 
50 了 省 22 100m A18 |45 
125z| 3 40tm 0 一 -如 3 5 B2-06A |146 
100m| 4 30m |0 一 - 引 4 500im 8 B2-06A |47 
170m| 3 60m | 一 - 引 3 300m 6 48 
200zma 60ma 3 300m 4 | 30 B2-05A |49 
200im 60mn 3 300m 5 | 3 了 2-05A 56 
| 
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6。 场 效 旋 
6.4 砷 化 掠 肖 特 基 势 从 


最 工 作 1 最 | 最 ; 热 ， 夹 断 | 禄 源 | 漏 源 | 和 要 涯 | 机 漏 . 
序 | ”再 大 大 .: 高 | 
耗 漏 | 海 四 
设 | 绝 缘 | 击 穿 | 考 穿 | 击 窜 
荔 忠 | 温 
|: 率 闫 这 流 | 诬 阻 电 上庄 号 正 电压 惠 下 
， ， ] 矿 (BR)DSO| CBR)GSO CaR)CDO 
国 Ppid| yop jnsl TD |7psx 7DUN| 玉 Ri | -六 P Ji 元 
( 契 ) | (CEz) YI OA CA CO CV) YaQ) (VC(aA)| (VY) 1CV)(A) 
| 由 本 | | 1 ER 
| 
1|DX502A| 1 6G 175 3 |2.5 6 | 2 纪 
|21DX502B| 1 6G 175 37 | 2.5 i 6 | 2mm 
3|DX502C| 1 6G 175 3 | 2.5 6 | 2 
4| 友 C5533 | 工 9G 175 ， 2 | 5 1 5 
引 祖 C5534 | 工 9G 175 2 15 位 S 
6IDXS21 11 10~12G| 8 175 2 |13 S 8 |0.5 了 
7|DX52A 10G 175 2 8 8 10.5m 
8|DX52B | 1 10G 175 2 | 8 8 0.5a 
9|DXSs2C | 1 126 175 2 8 8 .Sm 
1I0DX621 |1.2| 18G | 8 300m 175 2 7 |0.5 刀 
IDX641 |1.3 14~8G 175 2~4.5| 3 8 | 50P 
12DXSs11AI 1.5| 4G 175 | 3 | 2.3 6 | 2 弓 
131DX512A| 1.5| 4G 175 3 |2.5| 6 ， 2 
14 国 C5531 115 4G 175 2 15 1) 泣 S | 2 
15|DX511B| 1.5 | 6G 4175 | 3 |2.5 | 6 2mm 
16|DX511C 5 6G 175 3 | 2.5 6 | 2 二 
iDX512B| 1.5| 6G 175 3 | 2.5 6 | 1 了 
I 必 DX531A| 1.5 | 6G 175 3 |3 7 
19|WC552111.5| 6G 175 2 15 1 5 了 工 虽 
CIDXS53T | 1.5 | 8G 8 175 2.5 | 2.5， | 8 0.5m 
21|DX622 | 1.5 |15~18G| 8 175 2 一 6 | 3 9 9 | 1Tm 
221DX531Bi 15| 8G 175 3 |3 7 | fm 
23|DX531C11.5| 8G 175 3 |3 7 
24 丽 C5535 | 1.5 | 9G 175 2 |]5 4 5 | 
25WC72 | 1.6| 8G 175 5 |3 | | 
24WC621 8G 1 3473 33 115 13， 5 | | 
27|WC621 9G 1.1 |4175|1 35 | 3 |3 5 
28|WwC623 | 2 10G 11 1151 3 3 |3 5 | 
29| 也 和 SS1 4.3| 10G 8 175 | 1 7 了 ; 
30|DX541 |0.05 4G 11101500m 175 : 2.5 | 2.5 
3 引 DXS71 | 2 4G | 8 73 | [2 13 8 |0.5m 
323| 了 X561 | 2 |10~2G 8 173 2~7 | 3 6 6 | Tmn 
33|DX6I1 | 2.2| 6G | 8 3175 2.5 | 3 8 站 .5 
34|DX601 | 2.3 | 4~10G| 8 175 2 |3 7 2 2 筷 
35|IDX631 | 2.3| 45G 6 |383 严 175 | 
36|WWZ531 12.5 |46G 军 | 8 135 
37|WC5512 12.5| 4G 175 2 15 了 5 | 
38IWC5513 | 2.5 | 46 195 2 |5 提 5 
39|We5522 | 2.5| 6G 75 2 |5 “1 
40| 殉 Z51 13 46G 有 | 8 175 
41DX651 14.3 | 4~6G | 8 175 -2 一 - 引 3 8 0.5 王 
421DX541A 4.3 | 4G 175 
431DX541B| 4.3 | 4G | 175 
4DX541C| 4.3 | 4G | 175 
45|DX541D| 4.3| 4G 175 
46DXS41E| 4.3| 4G 11395 
471D X542A| 4.5| 4G 175 8 
全 DX542 昌 4.5| 4 175 8 | 
9DX542C 4.5| 4G 175 1 8 
glDXs542D| 4.5 | 4G 195 8 
较 
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有 堆 


电 


了 DSS 
(人 》 


200 卫 
200 匡 
200 匡 
80 一 1600 媚 
80 一 1600 丘 


T70 志 
170 年 
了 70 垃 
170 姻 
200 卫 


200 了 1 
250 了 
2350 也 
80 一 1600 奸 
250 卫 


250 阵 
2350 刀 
300 姻 
80 一 1600 刁 
350 志 


体 
栅 场 效应 晶体 管 


| 


1 
(9) 


管 


浅 
驶 是 薄 荔 


300， 
300 丘 
80 一 1600 丘 


600 一 1I100 二 
600 一 1100 吴 
000 一 L100 缮 
400 垂 
800 刀 


300 生 
3530 卫 
500 血 
400 志 
350 圣 


400 了 


80 一 1600 姻 
80 一 1600 
80 一 1600 纪 

400 卫 


7040 一 1500 如 
800 世 


800 锯 | 


800 如 
800 卫 


800 刀 
800 圈 
800 了 


800z| 
800 生 


rectoe ooerere 


60 卫 
60 纪 
060 
20 一 500 癸 
20 一 500 邱 


60 和 
60 耶 
00 匡 
60 专 
90 缮 


70 志 
80 印 
80 卫 
20 一 500 撕 
80 姻 


8UDI 
80m 
100 兽 
20 一 500 志 
90m 


80 卫 
T00 王 
T00 于 


130 一 180 姻 


300 亚 
300 匡 
300 刀 
1450 
200 叫 


80 卫 
150 匀 
180 世 
200 了 和 
T50 匡 


80 锯 
20 一 500 姻 
20 一 500 如 
20 一 500 据 

80 了 


280 匡 
200 缮 
200 基 
200 年 | 
200ta 


200 刀 


200i| 
200| 
200ama， 
200 本 | 


虹 
六 cs | 矿 Ds 
(VY) | (VY) 
1 
3 
3 
3 
3 
5 
0 一 ~ 工 3 
有 3 
0 3 
0 3 
0 3 
0~-1 3 
0 3 
3 
5 
3 
3 
3 
0 3 | 
相 
0 一 -中 3 
和 一- 工 3 
0 3 
0 3 
S 
人 3 
人 号 
0 5 
丰 5 
0 2 
0 一 - 直 3 
0 一 -站 3 
0 一 -1 3 
0 一 -! 3 
0~- 引 3 
0 一 - 填 3 
5 
5 
5 
0 一 ~ 3 
0 一 -1 各 


[ 
| 
| 
1 
j 
| 


| 


外 


形 


有 2-05 入 
了 2-05 人 A 
了 2-05A 
了 2-07 人 


请 必 
Cuwn en 
ni 
Fa 王 | 
中 吧 运 


] 全 人 vi 中 心 小 必 Do CT 人心 心心 妈 必 仆人 


六 卢 六 关上 卢 二 二 
人 oo 


AR 
C2 
< 
肯 慰 站 一 呈 bs 
心 吕 < 
人 多 和 


Ki 


《mL 


wwhbh wwe 
人 LT 信 人 CT 性 


| 
| 
让 
| 
| 
1 
] 
j 
| 
1 
| 
1 
1 


了 2-07A 


B2-06A. 
B2-06A 
了 2-06A 
了 2-06 太 
了 2-07A 


了 B2-05A. 
卫 2-05 人 
了 2-07 六 
了 2-05 和 A 


了 2-05AA 
了 B2-05A 
站 2-05 人 入 
卫 2-07AA 
卫 2-05A 


了 2-05A 

且 2-05A 

耻 2-07 人 
A18 


了 2-06A 


B2-07 信 
了 2-07 信 
B2-07 信 


B2-05 信 
| 了 B2-05AA 
B2-05AA. 
卫 2-05AA. 


了 2-05A. | 
也 2-053 六. 
如 2-05 全， 
五 2-05 A. 
也 2-05 六 


rearrrrre em nm 
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籽 


| 


后 oov 人 mwis 哺 


DX542 已 
也 买 S81 人 5 
DX585B 
4 |DDXS8EC 
DX581D 
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丰 忆 有 


《- 


OP 


4 人 巡 


(再 z) 人 (人 A) 


= 
作 最 | 最 热 4 呆 糙 
六 | 高 
瀹 | 淘 
汝 | 首 绝 
电 温 
闪 流 度 险 电压 电 
E 呈 
Fns| Jp| 7Tpsw Toxr| Ra |- 史 p| 玉 ps| Res | 产 ps 
(A) [CD) (CR)YDICY CS (V ) 
T75 
179 
T75 
173 
T73 


6 场 效 应 
6.4 争 化 镑 肖 特 基 势 侄 


派 


(Y ) 


沁 

电 上 讨 

矿 (aR)DSO 
了 

(YY) 《和 ) 
3 
8 
吕 
8 
8 


电 ” 度 


三 (BR)G3SO 


(CY) 


电 讨 
广 CaR)GDO 

了 6 
(VCA)》 


7DSS | 广 ps 
1 〈《 厌 ) |(Y) 


800 孟 
700 刀 
700 蕊 
700 荆 
700 


了 


(95) 


人 
SS 


0 〈 殉 放 《7 


00 世 


200 志 
200 志 
200 卫 
200 好 


卫 2-05 入 | 工 


2 


Co 人心 


| 最 最 漏 尝 
却 | 型 大 | 大 

| 耗 瀑 
| 散 | 源 | 者 帘 

| 切 | 电 

率 | 流 | 电压 
1 也 及 (5R)DSO 
1 思 ;一 一 一 
| 已 DWN |7DS1 了 
| CD) | Ai CTV) |(A) 
1 了 4 二 请 上 】 15 
12| FF4 | 200mlszoa | 3 
js | FE | 200ml30m | 6 
1 FE5 |20omliom | 了 
5 BE2 | 250a|30mm | 后 

让 
| F2 二 250m|130m | 145 

了 F3 250 卫 |30m | 5 | 

31 FEF3 | 3250ml30om | 15 

9| TLEFLU2 | 250m|30m | 45 150 
TULPTLL9 人 250 包 1302 15 3 全 及 
人 IfFBE19R | 250ml30m | 在 150 
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效 
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应 


可 源 | 刀 ， 细 儿 源 窟 止 电 正 漏 和 
击 穿 | 击 罕 
矿 G1S5SofH 六 G2SSoff 电 流 
了 
韦 挝 | 电 于 
广 <8R)G1S| 广 CBR)G23 加 本 全 
Tc | 六 cas 矿 DS| 2ZD | 玉 G55 矿 Ds| 六 Gas 
(CD | ee CCVY) | a) ve 
2 | 2 
人 站 
二 8 机 和 | 0.8~| 1 
| 了 0 了 
填 和 8 土 8 5 1 0 荆 -3 人 0.8 一 | 10 才 
| 10 
士 8 士 8 0.2 一 | 了 0 
| 3 组 
下 寺 8 二 0 一 -3| 410 Il 0.5 一 -| 0 0.2 一 | I0 攻 
| 13 对 
土 8 土 有 8 0.8~| 10 
10 包 
人 土 名 才 | 了 0 10. 荆 扣 -3 4 .8 一 | 10 4 
TU0 
土 8 宇多 0.35~-| 了 0 
了 3 卫 
士 8 士 吕 了 0 一 -3 40 19.1a1 0.5 一 - 井 0 0.5 一 | 了 0 4 
工 3 到 
二 8 -8 10.1m1 4 0 -31 10 10.1 色 +0.5 一 -1 0 10.5 一 | 0 人 4 
13 志 
十 8 | :8 0.1ml 4 1 3 1010.1m| -135~ | 0 .8~| 纪 二 
.5 7 组 
二 和 宫 士 8 10,1 鱼 | 上 10 410, 志 | - 工 3 一 工 0 4 一 | 416 4 
了 3 于 
| 
下 We 


名 极 截 灶 电流 正 向 虹 声 
TGiss Jesss 
|(7ps = 入 casl(7Ds= Frcas 
导 系 数 
=0) =0) ER 
太 久 cos| gm | 六 cas jps| TD NBP | ps| 入 css| 7 
() | (VCA | ys (V) CA (dB) 区 
25 | 10 3 8 8 巧 
士 208| 二 8 1 士 203| 士 8 学 8 了 8 世 
2 一 | 了 0 4,.5 8 8 理 
28 世 j 
士 203| 十 8 1 十 20831 二 8 4.5 8 3 8 世 
25 了 本 4 10 3 8 了 
业 203 | 十 8 | 二 201 二 8 上 2 地 3 8 3 名 玛 
可 TI 相 .5 | 8 名 
士 203| 士 8 4 十 20 于 | 寻 .5 8 3 8 红 
士 20 卫 | 土 8 1 证 20 王 如 10 11 和 1 3.5 一 上 8 3 如 血 
才 .S | 
士 20 全 | 十 8 1 主 20 芋 4 10 110 世 | 3 中 | 和 | 了 9 阵 
士 20 翌 | 士 8 | 士 2fG 4 10 [| 纽 | 3 10 二 ，| 了 90 组 
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了 


200M 


800M 
800M 
200 刘 


200M 


800M 


800M 


800M|I4.5 一 | 1.99 
17 
200M| 20 
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(V) | (Ai (Hz) 加 (dB) 
二 1 


20 
2 


了 
芋 。 


20 


200| 20 
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| | 


.3 
.5 
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人 .98 


0.02 昌 


3.8D| 1.49 


3.38p|1.48 


ie 


迎 


号 间 人 全 六 


| 
类 寇 
型 
电流 对 
本 Jr 和 pr | Top 7nppy | 7 17 1|A77 
斌 
《全 (Y) (A) |(A) | GHz | CC) CD) 
| 
3C 工 031 0.2| 20 一 1000| 50 100 
3C 工 032 0.2| 20 一 1000| 5350 此 1I00 
3C 工 041 0.3| 20 一 1000| 0.T 亿 4100 
3CT042 0.3| 20 一 1000| 0.1 垃 JI100 
3C 工 051 0.5| 20~100010.25 所 100 
3C 下 052 0.5| 20 一 100010.25 血 T00 
3CT0.8A | 0.8 600 0.1 刀 | 50 100 
3C 工 101 上 800 工 弓 100 60 
30C 101 工 1T00~1200 工 匡 100 60 
3Q0 T101 于 50 一 -1400 了 地 400 100 60 
30 下 101 工 50 一 1400 工 弓 IT00 55 
30CT101 工 50 一 1400 工 纪 TI00 55 
3L T101 于 50~…1500 二 茵 100 060 
3C TI101 上 100 一 1500 工人 组 IT00 60 
及 P1H0T 工 50 一 2000 了 工 症 00 5 
及 了 1 站 50 一 20001 0.5 垢 100 55 
30C 了 个 101 工 50 一 2000 工 志 100 
及 PT1 工 100 一 2000 了 人 组 100 
下 了 1 下 50 一 2500 工科 T00 55 
民 B1 上 100 居 3000 | T00 060 
及 PIT 工 100 一 3000 工 专 100 
3CT061 工 50~-1000| 0.5 姻 IT00 
3C 工 062 了 3S0~T008|1 0.5 坦 100 
30C 了 063 上 50 一 1000| 0.5 纪 100 
3CT063 工 50 一 1000】 0.5 缮 TI00 
到 了 1 工 1T00 一 1000 地 32 纽 | 400 100 
30CDT065 了 50~-1000 0.5 姐 T00 
及 下 1 工 50 一 1600 了 地 100 
3C 工 102 3 50 一 1200 8 了 100 
3CT315M 了 135 1 0.5 弓 100 
1 
了 EPE3 了 1T00~2000 妃 世 8 匡 400 35 
3C 了 3 六 3 600 -2 全 | 50 100 
及 P3 3 100 一 2000 8 世 100 
30C 了 102 3 50 一 1000| 8.9 姻 100 55 
3C 了 102 3 100 一 1000 了 王 100 00 
3C 了 TT102 3 50 一 14200 耳 刘 TI00 5 
3C 了 102 3 350 一 1400 工 血 400 100 60 
3C 人 102 3 50 一 1500 工 乌 1400 60 
3C 了 102 3 50 一 1500 卫 扭 100 | 60 
及 了 3 3 50~2000| 0.5 姻 100 55 
3C 102 3 50 一 2000 工科 100 60 
30C 了 102 3 50~2000 人 镁 100 
3C 工 320 3 200 0.5 刀 TI0 
3C 工 103 和 50~1000| 0.9 姻 100 
3C 工 103 5 100 一 1000 工 组 100 60 
3C 了 103 9 30 玉 1200 工 垃 100 
3C 人 103 50 一 1400 了 这 100 
3C 了 103 3 50~1500 了 鱼 100 
3CT103 5 50 一 1500 工 筷 100 
3CTT103 号 50 一 41600 扣 100 
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200 一 他 
660 


30 


0.01 一 15 世 
0.01 一 15 卫 
0.01 一 20zna |} 
0.01 一 20 血 
有 .01 一 20 坦 


0.1~20 拉 
0.2 据 

3 一 30 鱼 
3 一 30 二 
3 一 30 所 


3 一 30 孟 
3 一 30 开 
3 一 -34 皂 
3 一 30 了 匡 


3 一 30 如 


3 一 30 
3 一 30 严 
3~-30mma 
3 一 30 细 
3 一 30m 


3 一 30 王 
.一 30 纪 
. 工 一 -30 也 
.一 :30 所 
.工人 一 -30 志 
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3 一 20 王 
0 一 30 王 
20 全 
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0.8 一 30 亚 
0.8 一 30 姻 


了 0 王 
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80 只 


40 且 
801 
80 


80 必 
80 上 


CD CD Cn CD 
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入 104 
AT03 


号 口 


LDLCD 和) CD CD LD CD Fa Cn Co 
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人 4-02C 
A4-028 
A4-02C 
A4-02C 
A4-02C 


A4-02f 


理 2-01 及 
了 3-02 辣 
下 3-63 
了 2-01 了 3 


FE3-03 上 人 


断 态 斯 态 | 斯 态 | 最 高 最 结 通 态 
恒 复 | 重复 | 重复 高 温 
工作 | 
烽 值 | 平均 | 蜂 值 结 温 
电 。 正 电流 | 电流 | 频率 温 升 电压 
广 pRMf | 7DpR |7DpRH | 1 | 7 | ATT | 天 m 
(Y》 (A)1(A)| (HEz CD) | (COV) 
玫 了 103 3 50 一 20001 荆 所 100 于 
3C T103 3 | 300 一 4600| 荆 纪 100 于 
3C 工 103 5 5 一 2000| 工 坦 100 灶 
开 P5 号 5350 一 20001 工 亚 100 汪 
3C 个 103 5 | 100~30001 工 捏 100 
民 了 5 3 | 106 一 1500| 工 所 ， 100 
及 了 5 5 | 408 一 2000| 工 也 100 2 
孜 已 号 50 一 23500| 工 季 100 工 
及 P5 5 | 00 一 3008| 工 世 1080 0.7 
及 PP5 5 | 400 一 3000 工 旭 1T00 | 140 0.8 
3C 了 工 103 3 | 406 一 16001 工 笃 00 工 
用 了 5S | 100 一 14100900 工 锯 8 1 408 T00 工 
用 了 5 3 | 100 一 1600| 工 纽 T00 
用 尼 S 5 | 108~2000| 荆 班 100 | 4140 0.8 
改 也 S 引 | 100 一 20060| 工匠 工 弓 100 .2 
3CT5A 3 | 100 一 1260 8I 100 2.2 驴 
3C 工 103 5 50 一 1200 8 弓 100 2.24 
及 PS 5 | 100 一 1600| 工 卫 108 60 人 
了 P5 5 | 100 一 200010.3 隋 530 TI00 0.65 
及 PS 引 | 100 一 2000| 工 坦 8 也 T00 工 
玫 PS 5 50 人 一 2080 8 了 100 0.8 
及 P5 5 | 200 一 20009| 3 组 8 100 号 5 4 
及 了 5 5 | 100 一 2000 8 100 
必 了 P5 5 | 100 一 2400 8 108 工 .2 
及 PSA 5 | 100 一 2000 8 卫 2 人 
用 P5SA 58$| 100 一 2000 8 地 109 2.29 | 
用 了 5A 3 1 100~2600 8 100 2.2 
3C 于 5 3 | 100 一 150010.7 姐 工 06 0.8 
玫 P5 S | 200 一 41600| 工 得 00 于 
及 PS S | 100 一 2000 8H 100 工 
用 了 PS 5 1 100~2000 了 和 伺 30f 
长 P(3CT)5A 5S | 400 一 1500| 工 组 吕 志 408 60 
KP(C3CTJS5A| | 100 一 2000| 2m | 8am 100 
3 T6A 和 | 600 0 .5 组 50 100 工 
3C 了 8A 8 | 600 0.5 地 50 100 于 
3C 下 折 1 上 4100 一 4600| 工 位 00 4.8 
了 PP410 10 1 100 一 1600|1 工 乌 100 工 
民 P10 10 | 100~2900 1m 100 
改 PT10 10 | 100 一 2008 了 0 好 TI00 
必 P(C3CT710A| 10 50 一 500 工 刀 | 10 锯 T00 60 工 
3CT104 10 50 一 100010.9 妃 TI00 工 
3C 工 104 10 1 08 一 10001 工 芋 TI00 工 
38 工 104 10 50 一 1200j 1 100 于 
3C Tt04 ， 了 0 530 一 120801 工 组 TD00 王 
3C 工 104 10 30 一 1200| 工 弓 1T00 下 
3C 了 104 TG 358 一 1400| 了 工 钥 160 工 
3C 了 104 10 | 100~14408| 工 理 400 皇 
30C 了 104 10 1 1008 一 1460| 卫 卫 4100 于 
3C 了 104 0 509 一 1500| 工人 匡 100 工 
3C Ti104 10 | 100 一 1500|1 工 伍 090 1 
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CU LO OA 
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通 半 导 


ep 
(A) 


0.4. 


于 二 


闻 流 管 


体 闭 流 管 
向 | 通 态 
村 | 电 演 
关 晰 
临 “ 园 
肯 闻 | 上 乔 率 
JTGpif | 太 Gp1 di/ 
(T) (A) | 〈YV) (W) | ks) (s) (上 /ss ) 
本 Ca ] . 二 
0.3 50 甸 | 9%0 | 2 J40 5 |5 0.5 8 804 
0.3 50m | 9 |3 10 5 | 5 0.5 8 80h 
0.3 50za | 9% |2? 了 0 5 |5 0.5 8 80 
0.3 50m | 9%0 |2 10 5 |5 0.3 8 80 
0.3 90 | 2 10 5 0.5 
0.3 。 90 10 5 0.5 
0.3 ws 90 10 引 0.5 
0.3 50 生 10 5 0.5 
0.3 s 90 10 5 0.5 
0.3 。 90 10 S 0.5 
0.3 50m | 9%0 10 3 | 5 0.5 8 80R 30M AT03 | 插 
0.3 100m | 90 菇 5 工 30M 12 
90 0.5 30M Al103 | 他 
0.3 90 10 5 30M A93a | 14 
190 口 15 
0.2 60 也 64 10 号 口 10 
0.2 6 了 | 90 10 5 80h 200M | F3-038B | 17 
60 弓 90 器 18 
5~60am | 90 30M 日 19 
0.2 60m | 9%0 40 5 8 80 100M Al3 |20 
0.2 60m 90 10 5 80 30M A103 231 
30m | 180 | 0.5 6 5 | 1 0.1 8 80n 50M | 100M 口 22 
60m | 90 10 5 25~-800M| C2-01B | 23 
0.2 6 和 | 90 10 5 800M 口 24 
60 媚 | 64 25M 口 25 
0.2 60 生 |64~90 40 5 25~800M 26 
60 和 | 64 25~800M 27 
s0m | 90 |3? 1 5 |35 0.5 8 80 愉 30M 28 
0.3 90 10 5 0.5 30M 口 29 
0.2 60m | 90 轩 5 608 25 一 800M 30 
| 0.2 60o | 90 10 5 50M | 100M 口 31 
60ma | 人 4 10 5 25M 32 
0.2 60m | 旭 J0 引 33 
75m | 60 |3? 5 0.5 1 .0.5 508 100M | 200M |」F3-03A | 34 
75m | 80 |2 5 0.5 | 0.5R 50 100M | 200M | E3-03A | 35 
100aa | 190 | 2 10 5 |5 0.5 8 80h TI0M 30M 36 
0.15 。 190 10 S 1 30M 口 37 
0.2 100m | 190 10 5 50M | 100M 38 
0.2 100m | 190 10 5 60R 25~800M 39 
100t | 130 J0 S 25M Ad425 | 4 
0.23 | 100m | 190 | 2 10 5$ 8 80n 41 
0.25 | 100m | 190 |2 10 S | 5 0.5 8 80 10M 30M A92 | 42 
0.25 | 100m |190 |32 10 S | 5 0.5 3 用 80 10M 30M A92 | 43 
0.25 | 100m |190 |2 10 3 | 5 0.5 8 80h 10M 30M Al125 | 44 
0.25 | 100am | 190 | 2? 10 5 | 5 0.5 8 有 80h 10M 30M A% | 45 
0.25 。 190 | 2 10 5 | 5 0.5 38 | 80h 10M 30M A92 | 46 
0.25 | 100m |190 |2? 10 5 |5 0.5 8 用 803 10M 30M Al129 | 47 
0.23 | 100m | 190 | 2 10 S | 5 0.5 8 80R 10M 30M A98 | 48 
0.25 190 | 2 10 3 ，| 3 0.5 3 80h 1 天 30M 49 
0 33| 1i00m |590 | 3 10 5 | 5 0.5 8 340M 庆 &92 | 80 


本 
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| 
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| 
| 
| 
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| 


3 
7. 导 体 
7.1 普 通 半 导 
ER 
额定 | 断 态 | 断 态 | 断 态 ， 最 高 | 最 | 结 | 通 态 | 正 向 和 然 | 关 
型 | 
重 复 重复 | 重复 高 温 发 发 断 
通 态 工作 平均 | 转 折 
峰 值 | 平均 | 峰值 结 温 牙 电 电 
电 洲 | 电压 | 电流 | 电流 | 频率 | 温 升 | 屯 层 | 也 下 流 | 压 流 
1 
本 7| 大 DRH | 7DpR|7DRitl Pr | 7 AT | 7 广 8o 7cr rc7 | Tcnp 
训 (| 《YA aA) Hz ee lc VCV) (上 A) (V) | (A)》 
二 5 EN 攻 ee 本 
| | 
| 3CTT04 10 | 100~-1600| 1 100 1 Sv100m | 3.5 
| 2 30C Tt104 10 | 50~2000| 1am 7 100 工 S~100m | 3.5 
5 民 P10 10 | 50 一 2000| 1am 100 1 5 .100m | 3.5 
1 4 1 3CT104 10 | 100~3000| fa 100 SI00o | 3.5 
5 区 P12 了 50 一 1500| 1m 100. 工 St100m | 3.5 
6 K Fi0 10 | 100 一 1500| Ta 00 5 100p | 3.5 
| 共 F10 1 10 1 100~ 2000| 1 100 S~-100m | 3.5 
| 8 攻 了 40 10 | 100 一 3000| lm TD00 5~-100z | 3.5 
| 9 30 下 04 10 | 100~1600| fm 100 了 5~100m | 3,5 
1101 天 PT0 10 | 100~3500| fm | 8ma | 400 100 了 5~100i | 3 1 了 
j 四 
1 到 P140 10 | 100~1600| 1m 100 5~-100 刀 | 3.5 
人 2 | 玉 Pi0 10 | 100~2000| 1 160 5~-100m | 3.5 
13 区 P10 10 | 100~-2000| Im | 1 100 1.2 5~70m | 3.5 
1141 3CT10A 10 | 100 一 1200 IT0 了 100 2.2 100m | 3 
1135| 30CT14 1 10| 50~1200 10m 18 2.24 100m | 3 
| 16 | KPI0 40 | 100 一 2000|0.3 症 50 100 | 10.65 5~60mm |0.8 一 3 
7 入 Bi30 10 】 100 一 2000 10om 100 100m | 3 
18; 玫 Pi0 10 | 100 一 2000| 19m | 10 ]00 了 100m | 3 
1 19 及 了 P10 1 50~2000 10a 100 工 100m | 3 
| 20 必 了 10 10 | 100 一 2400 10 垃 100 1.2 ft00m | 3 
| 
| 2 | 到 P30 320 1 100~2000| 3m | 10m 100 | 5 |1 200 一 2400 100m | 3 
| 22 长 了 40 和 10 | 100 一 2000 TI0m 2.2 100m | 3 
1 23 | 到 PI0 和 | T08| 100~2000 10mm 100 2.24 100m | 3 
| 24 攻 PT10A 10 | 100 一 2000 10m TI00 次 100m | 3 
125 | 30CT12A 12 600 1.5m | 50 120 工 660 25a | 2 
| 
|261 3CT16A 16 600 2m | 引 100 世 660 50 了 
| 27 3C T20 20 | 100~ 一 1600| 1om 100 0.8 5~-100zn | 3.5 
《28 及 P20 20 | 100 一 1600| 1m 100 了 S~“100m | 3.5 工 秋 
1 29 及 了 20 20 | 100 一 2000 10 皇 100 100m | 3 
1 30 及 了 20 20 | 100 一 2000 工 班 100 100m | 3 
| 3: | KP(GCT)20A| 20 | 100~1500| lm | 10m 100 | 60 | St100m | 3 
1 32 | 民 P(3CT)20A| 20 | 100 一 2000|2.5 巴 100 0.75 100m | 3 
| 33 3CT105 20 | 50 一 1000|0.9tm J00 5~-100m | 3.2 
134 | 3CT105 20 | 100 一 1000| Tam 100 5~-100m | 3,5 
35 | 307T105 20 | 50 一 1200| 1m 100 工 5~-I00m | 3,.5 
136 | 3C105 2 50 一 1200| 1 100 工 S~-100m | 3.5 工 垃 
37 | 3C7Ti05 20 | 200~1200| 1m TI00 
138， 3CT105 20 | 50~1400| 1m 100 100m | 3.5 工 坦 
| 3 3C 人 105 ， 20 | 100 一 1400| 工 二 100 工 5~100 匡 3.5 于 匡 
40 1 3C7T10s 20 | 100~1400| 1m 100 工 5~-100m | 3.5 工 血 
41 1 3CT105 20 | 100 一 1500| 1am 100 工 5~-100m | 3.5 工 阻 
42 ， 3CT105 20 | 50~1600| 1 100 工 5~-100m | 3.5 工 得 
43 | 3C7T105 20 | 100~-1600| 1m 100 了 SI00m | 3,5$ 」 :1am 
Ed44 | 3C7T105 20 | 300 一 1600| 1 100 工 5~100m | 3.5 工 和 
145 | 3CTH05 20 | 50 一 1860| 1 100 工 S100m | 3.5 工 下 
| | 
146 | 玉 P105 20 | 50 一 2000| 1 100 1 5~-100m | 3.5 | 1 
147 | 玉 了 20 20 | 50 一 2000| 1 100 I 3100m | 3.5 | 1 和 
148 1 3CTI05 20 | 50 一 2000| 1 100 了 5 一 100m， | 3.5 | 1 
1490， 3C7T 了 105 20 | 50 一 2000| 4 100 5~t00m | 3.6 
1 50 3C TI105 20 | 100~3000| am 100 5 一 T00tm 3.5 | 1m 
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| 
上 
f 
上 


人 每 入 
癌 ;从 管 
体 间 流 和 管 
关 维 沪 峰 
晰 持 湛 信 
纪 中 电 也 
压 流 流 流 
三 GD 了 殖 了 TSM |7GFM 
(VY) | (CA) (4) 1(CA) 
0.25 | 1009 190 2 
0.25 | 100zm 190 2 
0.25 | 100 志 190 2 
0.25 
0.25 | 100 志 190 
0.25 名 190 
0.25 二 190 
0,.25 生 1I90 
| 0.25 | 100m | 190 | 2 
| 0.25 190 
190 
0.25 190 
190 
[0.2 T00 锯 130 
有 2 T00 荆 190 
| 5 一 60 阳 190 
| 100 匡 190 
0.2 | 100 血 190 
0.2 | 100 了 190 
0.2 | 100ma 190 
TO00 二 191 0.5 
100 舞 130 
0.2 | 100m |130 一 190 
100 他 13 
38 匡 120 4 
75 王 160 4 
100ma 380 2 
0.15 380 
0.2 | 100mm 380 
0.2 | 100ama 380 
100 如 24 
0.2 100 征 240 
0.25 | 100 拉 380 2 
0.25 | 100zm 380 2 
0.25 | 100m 380 | 2 
0.25 | f00ta 381{ 2 
0.25 | 100aa 380 2 
0.25 | 100 细 380 2 
0.25 | 160ama 380 | 2 
0.25 | 100ma 380 2 
0.25 | 100 如 380 2 
0.25 | 100 亚 380 六 
0.25 | TI00 血 38 2 
0.25 * 380 2 
0.25 | 100ta 380 2 
0.25 | 300tma 380 2 
0.23 | 4108 过 380 汤 
108 了 280 
0.25 38 


j 
| 


Ca Cn Cn Un Cr wown Ca 


< CR 


人 (R《 LOT CUT OCT Cn 4 Un CT 《CURLILRA WCG 


疡 GM 


1〔 丙 ) 


Cn Cn CEn Cn Ha CT Cn Unen Lm CE UTCT 


| 


| 


《AL (Cn CU 


才思 上 > He 吕 一 CC 
Crt 


0.5 


和 s 
CU CC WUT Cn CU Cn 《CA Cn en tn 


忆 呈 一 


Cr GE Cn 


RE 


控 | 换 向 | 通 访 | 断 态 
和 外 序 
| 骤 串 流 | 电压 
开 | 关 晰 | 
通 临 界 | 临 办 
| 时 
间 时 间 | 了 上 升 率 | 上 升 率 
| 如 1 dj/ 时 | day 
号 
(s) | (5s5) |(A/s) | (V7]s) 
8h 80 T0M 30M A92 | 工 
8h 80 电 T0M 30M 和 A92 2 
8 80 A92 | 3 
30M 4 
8 80 10M 30M Ag97 5 
30M 6 
30M 7 
30M 8 
8h 80 10M 30M A92 9 
25M 10 
30M A92 | 11 
30M 12 
口 13 
区 三 
80h 200M | C2502A | 1 
30M 口 16 
25 一 800M 17 
8 380 100M 18 
80 25M 30M A97 | 19 
800M 口 20 
8h | 100n 100M | ft00M 攻 21 
25M 全 22 
25 一 800M 23 
25 一 800M 24 
0.5 50 忆 T00M | 200M | FR3-03A | 35 
0.5 350 100M | So0M | F3-03A | 26 
8 80h 20M 30M Al03 | 27 
30M Ad03 口 | 28 
60 20 一 800M 29 
50M | 100M 30 
25M A125 | 31 
32 
8h 80 33 
8 80h 30M A92 34 
8h 80h 20M 30M A92 35 
8h 80 20M 30M Al125 | 36 
37 
8h | 50n 20M 30M 和 92 38 
8 80 20M 30M 和 129 | 39 
8h 80p 20M 30M 人 98 40 
8h 801 20M 30M Ag92 41 
8 80h 30M Al103 | 42 
8h 80h 20 卫 30M 太 92 43 
8 80h 20M 30M 人 92 44 
8 80h 20M 30M 45 
8 80n 20M 30M AA93 46 
8 80h 20M 30M 启 92 47 
8 80R 20 忆 30XM 入 92 43 | 
入 92 49 
30M 50 


1 


过 


-~ -oemeroreeeceamaammammeuraeznne 


人 oo ha 


忆 \o co cn' 


ko ko ho Fo ho hb hD ka 请 :> 和 > 上 > 上 FF 广 
《FL 下 > Co Fo 广 > 避 刘 coG (CDbrio 和 


~ 全 


型 
通 态 
贬 
| 电流 屿 
了 
四 17 7pmr | 7D8 TD Jr To AD Fr 7 了 oo 467 rc7 | 76p 
续 
[Ai 7 OA | CA)TGaD CD CVD COV) (有 ) (V) | (A) 
| | ee [国生 革 人 昌 
这 忆 20 20 加 了 也 1400 工 S~100m | 3.5 
该 了 20 20 | 绚 一 1500| 1 100 5 一 100mma 3.5 | 1 也 
区 了 20 20 | 100 一 1500| 1 100 35100 和 | 3.5 | 1 
所 P20 | 29 | 3100 一 2000| 1m 100 .2 St100m | 3.5 | fm 
瑟 了 2 20 | 100 一 2008| 1 100 了 S~100m | 3.5 | 1 
人 20 i 20 | 100~-2500| 1 400 工 | 5100 卫 3.5 | ] 卫 
及 P20 20 | 100~3000| fm 100 工 | 5 一 100 吴 3.5 | 1 了 
3C 了 105 20 | 400~1600| 1 | 100 5 ~100 纪 3.5 | 二 
3C 4105 如 2 700 | 3am 100 .2 5~-I00zE | 3.5 
3CT105 了 20 800 | :am 100 T.2 5~L00m | 3.5 
3C 了 105 区 20 900 | 1m 100 1T.2 S~100zm | 3.5 
3C 人 105T 20 1000 | 1am 3100 1.2 5~100t | 3.5 
区 P20 20 | 109~1500| fm | 102 | 400 |100 E 5~-100 联 | 3 上 1 
玫 P20 20 | 100 一 160 吓 1 和 5 一 100 也 
区 P20 20 | 100--2000| 312 100 I 5~100 刀 | 3.5 | 1am 
妇 中 20 20 | 190~2000| 1m | 工 世 100 1.2 | 100~2000| 5 一 70 纪 3.5 
3CT20A 20 | 100 一 1200 10 血 100 2.2 T00z 3 
3C TI105 20 | 50 一 1200 10m 100 200 100m | 3 
玉 P20 20 | 190 一 4600| 1 100| 60 | 0.7 <<50 血 3 
到 了 P20 20 | 100 一 2000| 3 生 | 10z 100| 60 | 1 200 一 2400 100m | 3 
玫 P20 20 | 190 一 2400 T0 钙 190 .2 100m | 3 
及 了 20 20 | 500 一 2000 10 和 100 1 100 刀 | 3 
下 P20 20 | 100~2000| 1am | 10o 100 工 100z 3 
到 P20 20 | 100 一 2000 10 征 100 100 血 了 
儿 P20 20 | 100~ 2000|0.3a 50 |400 0.65 S “60 3 
用 PP20 上 A 20 | 100~2000 10 了 2.20 T00 了 ma 3 
攻 P20A 208| 100 一 2000 10m 4100 2.24 100zm | 3 
必 卫 20 入 20 | 100 一 2000 10 了 ma 100 2.2 100 了 ma 3 
3C 了 T 了 25 人 25 | 600 2.5 二 | 50 |100 工 .2 660 75 了 mn 2.5 
3C T30 30 | 100 一 1800|1.5 细 100 工 8 一 150 姻 3.5 
玉宇 30 30 | 100 一 1600| .2 血 100 工 8 一 1350 也 3.5 | 1a 
下 P30 30 | 100 一 2400 20 甘 100 150 卫 3 
3C 个 106 30 | 100 一 4000| 2 细 100 1 8 一 150 志 3.5 | 1 
3C 人 106 30 | 50 一 1200| 2 如 100 1 8 一 150 铂 3.85 | 工 中 
3C T106 30 | 100~1200| 2 妈 100 1 8 一 全 0 旭 | 3.5 | 1 
3CT106 30 | 50~1400| 2 100 工 8~150m | 3.5 | 1 
3C 个 106 30 | 100 一 1600| 2 和 100 工 8 一 150 征 3.5 | 1 
3CT106 30 | 100 一 1600| 2 了 100 1 8 一 150 3.5 | Ia 
3C T106 30 | 50 一 2000| 2 所 100 1 | 8~150 姻 3.5 | 1 于 
改 P30 30 | 50~2000 2 100 8 一 150 了 m 3.5 | :3 
30C 工 106 30 | 100~3000| 2 了 100 8 一 150a | 3.5 | 1 
用 P30 30 | 50~4500| 2 TI00 1 8 一 150 卫 3.5 | 1ma 
改 P30 30 | 100~-2000| 2 和 100 1 ,2 8 一 150 血 3.5 | 了 世 
及 了 30 30 | 100~300 中 2z 100 1 8 一 150 卫 3.5 | 1 甸 
30 了 30A 30 | 100~1600 20 卫 100 2.4 150 血 3 
3CG 下 106 | 30 | 50~41200 20 刀 100 2,.49 150ta 3 
到 P30(3CT06) | 30 | 100~-2000| 4 1 20z 100| 60 | 1 200 一 2400 150 匡 3 
及 P30 1 30 | 100 一 2406 20 细 100 1.2 150 和 3 
区 P30 | 30 | 100 一 2000| 2m | 20 妇 | 100 1 450 也 3 
民 P30 30 | 100 一 2400 20 弓 100 150 色 3 
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1 
甘 维 流 峰 | 峰 | 反 向 上 汪 换 向 | 通 次 世态 人 
阿 站 让 
电 持 清 值 | 什 耗 丰 极 志 流 | 电压 
二 短 由 :全 | 弄 | 闫 其 
3 盐 3 上 阳 司 
电 电 电 电 | 电 脐 兴 | 临 罚 
有 时 
压 演 尝 流 压 | 电压 | 率 率 间 时 闻 | 工 逢 率 上 上 升 率 
| Fecp | 7 ZrSM | 7T6pMN|Fecra|rcsy | Per | Poc X 经 量 / 旺 dz/ 生 区 
(V)| (CA) | (OA OA) OO WOW ss) | (As) | (Vs) 
380 工 
0.25 | 100m 380 | 2 10 | 5 5 0.5 8 | 80n 30M 1 At27 | 3 
23 380 10 | 5 1 30M 3 
0.25 | > 380 10 | 5 了 30M 口 |4 
0.25 | ， 380 10 | 5 30M 5 
0.25 | 100m 380 10 | 5 | 6 
0.235 | 380 10 | 5 3 口 |7 
0.25 | 100 和 ma 380 | 2 10 | 5 5 0.5 8 | 80p 20M 30M | A92 | 8 
0.3 | +00ma 380 | 2 10 5 0.5 4 | 208 30M 30M |] Ao92 | 9 
0.3 | 100m 380 | 2 10 S 0.5 4 | 20m 30XM 30M | Ao92 | 10 
0.3 | 100m 383 | 2 10 弛 0.5 4 | 20n 30M 30M | Ao9?3 |11 
0.3 | 100 和 a 380 | 2 10 5 0.5 4 1 20k 30M 20 A92 | 12 
[25 380 10 1 25R 13 
380 | 30M | A92 | 王 | 
0.25 380 10 | 5 30M | Al125 115 | 
380 全 1 | 口 | 
0.2 | 100ma 240 | | 7 
0.2 | 100m 380 10 | 5 | 80h 200M |C2-028] 18 
6 了 240 | ] | 19 
100mm 380 | 0.51 10 | 5 2 0.5 8 | 100 400 了 100M 20 
0.2 | 100m 380 10 | 5 800M 口 |321 
0.2 | 100m 380 10 .1 了 80 25M 30M | Ao92 | 22 
0.2 | 100tma 380 10 | 5 8h | 80u 100M 23 
100 了 a 380 10 | 5 | 25800M| AI74 | 九 
5~60| 380 | 30M 口 | 25 
400 如 240 50M 口 “26 
0.2 | 100m |240 一 380 10 | 5 25~800M 27 
100 了 a 240 25 一 800X 8 
tsm | 250 | 4 10 | 1 |105h | 508 00M 7s50M |F3-03A| 29 
200m 560 | 2 10 | 5 5 0.5 8 | 80n 20M 30M | 和 A125 30 
0.15 | ， 560 10 | 5 1 30M 口 31 
0.2 | 150 地 560 10 | 5 60 50 一 100M | 32 
0.2 | 200m 560 | 2 10 | 5 5 0.3 8 | 809 20M 30M | Al101 | 33 
0.2 | 200z 560 | 2 10 | 3 5 0.5 8 | 80 20M 30M | 125 | 34 
0.2 | 200a 560 | 2 40 | 5 5 0 .5 8 | 80 20M 30M | Alo1 |3 
0.2 | 450m s60 | 2 10 | 5 S 0.5 8 | 80n 20M 30M ， Al01 | 36 
0.2 | 300m 560 | 2 10 | 5 5 8 .5 8 | 809 20M | 30M | At23 |37 
0.2 | 200am 560 | 2 10 | 5 5 0.5 8k | 808 20M 30M | A99 | 38 
0.2 | 200m 560 | 2? 10 | 5 0.3 8h | 80m 20M 30M | Al101 | 39 
人 .2 20f0 人 3560 2 10 号 5 用,5 吕 世 80 只 20 这 30M ATI0L1 140 
0.15 360 10 | 5 了 30M 41 
0.2 | 200m 560 | 2 10 | 5 5 0.5 8h | 80 20M 30M 42 
0.15 | sx 560 20 | 5 1 30M 中 | 43 
站 床下 二 560 10 | 了 30M 了 44 
0.2 | 150 了 300 10 | 5 局 | 让 避 5 
0.2 | 430 560 10 | 5 80 200M|C2-02C| 46 
100mm 560 | 0.5| 10 | 5 5 0.5 8 | 150p 100M 100M| 口 | 47 
0.2 | 150 560 10 | 5 100M| 加 148 
0.2 | 150mm 560 10 | 5 8 | 80b 100M 49 
180 咽 560 10 | 5 50~500M 50 


piesi ee ee 避 。 一 =ariereraetoeire nongameeeee einrmiw ee 全 人 wenmaai newamees searc rw 他 m me 
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闫 定 | 上 断 震 扬 寺 
序 型 
攻 外 重复 
通 芒 
峰 值 | 平均 
电流 | 中 压 电流 
了 | 天 DR 了 门 R 
号 号 
(A) 《V) (A) 
工 区 P30AA 30 | 100~2000 
人 玫 P30. 30 | 200~2000| 2 了 
3 |3CT109 50 | 100 一 1600| 2 地 
4 玫 P50 50 | 100~1600| 2 如 
] 5 玉 P50 350 | 100 一 2000| 2 了 
6 及 P50 50 | 100 一 2000|1 2 了 
7 及 了 50 50 】T00~ 僵 2000| 2 了 
8 |3C7TI107 50 50 一 10001 工 .3 世 
9 |3CT107 50 」 100~1000| 2 了 
10 |13C 了 T107 50 50 一 1200| 2 所 
11 13C 了 T 了 107 50 | 100~1200| 2 细 
12 13C 了 107 50 | 100 一 1200| 2 血 
13 |3QC 了 工 107 50 | 200~1200| 2 也 
14 |3CT107 50 50~1400| 2 地 
15 |3C 了 107 50 | 100 一 1500| 2 了 
16 |3CT107 50 50 一 1600| 2 二 
117 13C 了 107 50 上 100 一 1600| 2 坦 
18 |3CT107 50 | 300~1600| 2 姻 
19 |13C 了 107 50 | 300 一 1600| 了 下 
20 13C 了 107 50 50 一 1800| 2 了 
21 13C 了 了 107 SO0 50 一 2000| 2 拭 
22 13C 了 了 4107 50 S0w~2000| 2 耿 
23 发 王 50 50 50 一 2000| 2 了 ma 
24 及 卫 107 50 50 一 2000| 2 匡 
25 |3C 了 107 50 50 一 2000| 2 亚 
26 |3C 了 工 107 5 50 一 2000| 2 了 
27 |3C 工 107 S0 100 一 2000| 2 地 
28 |3C 了 107 5 100 一 3000j 2 了 
29 必 P50， 50 | 100~15001 2 了 
30 区 P50 50 | 100~2000| 2 了 
31 及 P50 50 | 100~2500| 2 地 
32 了 改 卫 50 50 | 100~3000| 2 舞 
33 |13C 了 T50 50 | 100~4180011.5 茵 
134 | 政 了 P50 50 | 100~1600| 2 如 
35 玫 了 P50 50 | 100 一 1600| 2 如 
36 有 氏 卫 50 50 | 100 一 2400 
37 用 了 50 5 | 100 一 2400 
38 长 P(3CT)50Aj 50 | 100 一 1500| 2 
39 必 PC3CT)S0A| 50 | 100 一 2400| 5 也 
140 13C 工 50 太 5S0 | 100~1600， 
4 及 了 P50 50 | 100~1600| 2ta 
2 及 了 50 50 | 100 一 200010 .5 了 如 
43 民生 50 50 | 200~2000 
44 | KRP50(3CT107)| 50 1 100~2000| 4 世 
45 及 了 P50 50 | 100 一 2400 
46 | 下 忆 50 50 50 一 2000 
47 | 代 了 50 50 | 100 一 2000| 工 弓 
48 | 玉 下 50 50 | 1I00 一 2400| 2 舞 
49 | 民 了 50 50 | 100 一 2400 
50 攻 P(G3CT)50A| 50 | 100~24001 5tm 


半 导 
蚌 坊 | 最 商 诅 关 
重复 发 斯 
工作 

噬 倘 电 也 

电 滥 | 频率 压 流 

1DRM | Jrv Fer | 7cp 

(A) | (Hz) (V)》|(A》 

| 一 人 三 

20 伺 00 2.4 150 茵 3 

20a | 400 00 工 5wT50 二 3 工 所 
1T00 工 8 一 150 血 3.5 工 垃 
10 8 一 150 血 3.5 

20 卫 | 400 100 小 8 一 150 刀 3 工地 
100 工 8 一 150 匡 3.5 工 垃 

2 弓 100 T.2 |100~2000 8 一 100 丘 3.5 
100 工 8 一 150 理 3.2 工人 血 
100 了 8 一 150 坦 3.5 工 志 
1T00 工 8 一 150 血 3.5 工 弄 
100 工 8 一 150 地 3.5 工 握 
1T00 工 8 一 150 专 3.5 工科 
二 了 
100 工 8 一 -150 所 3.3 工 志 
100 工 8 一 150 锯 3.5 工 了 年 
100 工 8 一 150 茵 32.5 工 纪 
100 于 43 一 150 纪 3.5 工 卫 
400 下 8 一 150 弓 3.5 工 纪 
100 工 8 一 150 匡 3.5 荆 工 
100 了 8 一 4150 地 3.5 工 班 
100 工 8~150 姻 3.5 
100 工 8 一 150 志 3.5 工 垃 
1T00 工 8 一 150 志 3.5 了 也 
100 汪 8 一 150 匡 3.5 了 也 
100 于 8 一 150 拼 3.5 工 蔚 
100 工 5 一 150 弓 纯 3 工 志 
了 00 工 8 一 150 也 3.5 了 Ia 
100 8 一 150 茵 3.5 了 匡 
100 8 一 -150 纪 驴 工科 
100 工 .2 8 一 150 和 mn 3.5 二 斑 
T100 上 8 一 150 纪 3.5 工科 
100 工 8~150 纯 3.5 工科 
100 了 8 一 150 鱼 革 ,3 
100 工 8 一 150 卫 3.5 工 弓 
15 工 8~~150 人 垢 3.5 工 位 

20 弓 TI00 200 坦 3 

2 联 100 200 志 汪 

20 可 100 60 工 8 一 200 伍 3 
100 0.8 200 纪 3 

20 姻 425 2.4 200 缚 3 
100 60 0.7 70 垃 3 

50 100 0.65 8 一 100 坦 3 

0 芽 125 2.4 吃 T50 志 3 

210 伺 100 60 生 200~2400 200 联 3 

20 志 IT00 工 .2 200 蕊 3 

20 了 所 100 工 200 弓 3 

20 手 100 工 200 二 3 

20 姻 100 和 , 引 2200 考 3 

20 垃 T00 200 草 3 

20 如 50 100 60 0.8 200 卫 3 


疗 2 As 


4J[ 已 
体 闻 流 管 
一 一 一 一 一 
关 维 湿 姓 话 | 话 平 控 
断 持 什 值 ， 
灯 守 沁 下 应 耗 极 
峰 人 | 获 | 数 | 天 
也 电 于 电 电 通 
太 项 时 
还 流 j 流 流 压 电压 率 豪 间 
矿 cp 了 订 了 TSM |7cpar |jrecpwxrlrrenpir | Pei Pc 
《V) (和 丰 ) (A) (A) (VCD 《NT) (到 ) 《3》 
| 有 | 
工 50 3 300 
人 .15 56f 410 9 
0.2 200 卫 9410 2 0 5 5 了 8 有 
940 号 
0.15 940 了 0 5 
1 和 .13 940 10 号 工 
940 工 
和 .2 200 雪 940 2 1 5S 5 | 0.5 员 
四 5 洛 200 了 am 940 人 0 3 3 0.5 8 睛 
0 .2 2800 了 940 2 10 5 3 0.5 8 只 
| 0.2 200am 940 | 2 19 5 5 0.5| 8 
0 .2 288I 940 2 10 5 与 0D.5 3 只 
0.2 尝 940 10 号 5 0.5 8 有 
0.2 200 地 940 2 0 3 5 0 .5 8 
1 
0 .2 200 卫 940 祖 10 5 5 0.3 8 
0.2 200 地 940 2 T0 3 S 0.5 8 
0.2 200 了 王 940 交 了 T0 5 呈 0.s 台 比 
有.2 208 弓 940 2 10 5 引 .5 8 
0.2 新 940 2 工人 5 号 0.5 8 
200 据 940 
0.2 200 伍 940 2 4 5 3 0.5 8 有 
0.2 2060 弓 940 和 [人 3 5 0 8 及 
0.2 200 扭 940 2 了 3 号 日 .5 8 及 
| 0.2 200 了 荆 940 2 了 8 3 有 .5 8 世 
0.2 200 二 940 2 10 史 总 0.5 8 
0.2 200 折 940 2 10 5 5 | 0.5 
人.2 940 140 5 ， 
年 .15 940 0 9 | 
0.15 测 940 1 号 | 工 
1 0Q.15 200 弓 940 T0 5 | 2 
和 .15 具 040 40 5 2 
200 地 940 公 T0 上 村 0.5 8 
0 .15 蔡 940 1T0 工 
0.2 200 握 940 爷 10 本 5 0.3 8 有 
| 人 .2 200 据 940 工 10 5 4 0.5 
.2 200 王 940 撑 J10 5 夺 0.3 
200 二 040 工 10 5 4 
0.2 200 王 640 工 10 号 
0.2 200 鱼 640 10 9 4 0.5 
60 640 
8 一 100 040 
909 作 于 16 3 
200 乌 940 和.,5 避 号 号 0.9 8 记 
0.2 200 细 940 工 10 S 4 0.5 
.2 200 了 940 了 4T0 于 4 | 0.5 
四 .2 200 阵 040 玫 T0 5 好 0.5 号 有 
200 圾 940 工 TU 5 生 人 .8 
200 刀 940 工 410 5 灰 0.5 
作 : 200 匡 640 工 10 5 5 人 .5 8 


记 流 电 于 
关 断 
临 ” 有 办 临 界 
1 dz/ 二 dz/ 和 
(3) | (A/s) | 《Y/s) 
50 一 1I000M 
25M 
80L 20M 30M 
30M 30M 
25M 
30M 
80ih 
80 瞩 20M 30M 
808 20 划 30M 
80 20 芭 30M - 
80 20M 30M 
80 也 20M 30 忆 
20 革 30M 
80j 20 了 M 30 M 
80 上 20 刘 30M 
80 具 20 隔 30M 
80 只 20M 30 太 
8 | 20 30M 
8380 县 20 订 30M 
80 了 3 20M 30M 
80 了 3 20M 30M 
80 基 |， 2 条 30M 
80 业 20 斑 30M 
| 20 和 大 30M 
30M 
30M 30M 
30M 30 
30 计 30M 
80 20M 30M 
30M 30M 
80 20M 30M 
60h | 35~50M | 50 一 1000M 
50MM 100XM 
25 一 50 寻 50 
| 
| 
30M 30M 
100k | 50M | 300M 
150k | 100M | 190M 
50M 1000M 
80 北 25 计 30M 
80 只 50M 100M 
S0 了 SOM 
25 一 50M 50~-500M 
30 | 25~50M 50M 


rws2reaprrayea 


外 


时 


ER 


序 型 
号 号 

1 

1 长 P50A 
2 及 P50A 
3 发 P50 上 
4 | 3CTI00A 

1 5 下 王 10 

6 KPI00 
7 玉 P100 

8 愉 P100 
9 民 了 100 
10 区 P100 
民 PI100 
了 2 及 了 10 
13 长 了 100 
了 4 及 PEI00 
15 氏 PT100A 
16 有 PP100 
17 K Pd100 
18 民 P100 
19 KPI100 
20 KPI100 
21 民 P100 
2 攻 了 4100 
23 K P100 
24 及 了 100 
25| 3CT100A 
26 | 3CT100A 
27 | 3CT100A 
23 | 3CT100A 
29 必 了 100 人 
30| 3CT100A 
31 长 了 100 
32 | 3CT100 和 
3 3C 了 T100AA 
34 | 3CTI100A 
33| 3CTI100A 
36 | 3CT100A 


37 玉 P100 
38 下 了 100 
39 玉 P100 
40 长 了 忆 100 
41 用 P4100 
42 用 卫 100 
43 及 PP100 
44 开 P100 
1 45 攻 P100 
46 及 了 P4100 
47 了 了 P4100 
48 玫 卫 100 
49 攻 了 150 
50 3C 工 200A 


下 -148 和 


产 呈 Ri 
(V) 


100 一 2400 


100 一 2400 
100 一 2000 
J00 一 1809 
400 一 2006 


200 一 2000 
100 一 2000 
100 一 360 
5350 一 300 
100 一 200 


100 一 200 
400 一 300 
100 一 200 
100 一 240 
T00 一 2400 


5 La 


100 居 16008 
100~2500 
100~1600 
100 一 2400 
100 一 3000 


100~ 一 2000 
100 一 2008 
4100 2009 
100~3000 
100 一 4200 


00 一 1508 
50~“1800 
50 一 2008 
50 一 2000 
5350 一 2000 


50 一 2000 
50 一 2008 
50 一 2008 
100 一 3000 
100 一 3000 


100 一 3000 
100 一 1500 
50 一 1000 
T00 一 4600 
50 全 2000 


100 一 2000 
T00 一 2000 
100 一 2000 
300 一 2000 
300~2000 


T00 一 3000 
100 一 3000 
100 一 3000 
200 一 2000 


100 一 1200 


lexhasssaesr- coeieoscpereaapercrrr erreerenaev umerorhhr em 下 ulrr1EV 末 人 UTCF 人 


卫 复 
平均 


昨 流 


了 DR 
(大 ) 


了 3.5 专 
纹 了 
媳 坦 


d 1 


4T 


4 莘 


40 弓 
40 如 


20 卫 


50 


400 


(CO) 


00 


00 


矿 了 


(V) 


必 必 
<DP<7 


二 全 请 二 hb 它 > 请 和 上 上 二 ii 


> 
Co 


er 
Co 


请 所 上 六 上 天 二 一 一 一 一 一 上 
Doco oo 


让 全 
99 妆 


放生 所 王 王 
Go ce om Ge 


斑 po 
(《Y) 


200 一 2400 


100 一 3000 


导 
普 通 半 
艇 触 
发 发 
电 中 
流 压 
7 了 Gr 矿 Gy 
(A) 《YV ) 
| 有 
200z| 3 
200 如 | 3 
200ma| 3 
250 刀 | 3.5 
200 妇 | 3 
200 刀 | 3 
250 妇 | 3.5 
250 雪 | 3.3 
250 血 | 3.5 
250i| 3.5 
250| 3.5 
250| 3.53 
8 一 100 名 | 3 
250 理 | 3. 
250 旭 | 3 
10 一 250ia| 4 
1T0~250 志 | 和 红 
10 一 250m| 4 
250 刀 | 3.5 
350zn1 3.5 
:10w250 和 | 人 4 
8~2002| 3 
250 了 如 | 3.5 
1T0 一 250 纪 | 44 
10250 纪 | 4 
4102350 卫 | 4 
TU 一 250 乌 | 条 
0 250| 姓 
了 0~“1S0 和 | 3 
10~150m| 3 
10 一 150 如 | 4 
40 一 150m| 4 
1410 一 150 刀 | 4 
410 全 150 刀 | 4 
10~150 了 得 | 4 
10 一 18S0 芭 | 赤 
1410 一 150a| 4 
10 一 150 鱼 | 4 
TD0~250 纪 | 了 
10~158 了 | 人 
2502] 4 
10 一 2502| 4 
40 一 250n| 3.5 
10~250 志 | 了 
250 了 | 了 
T0 一 2350 垃 | 4 
了 0 一 250 志 | 4 
200 刀 | 3 
410 一 250 阻 | 了 4 


工 位 


工 蔚 
工地 


工 了 得 
工 珀 
工 垃 
工 蕊 
工 志 


工地 
工科 
工地 
己 1L 
荆 专 


工人 
工 伺 
工 菇 


工科 


ceorsepaeeeirmorer oem ouarel ce srprrrtynias msoarmorrrgred aa 


room 一 warmrrerererree nr 


rr 


grow reereqieremrrw wentroarmcrmy mrr 和 本 1 


人 Sa 站 各 
| 明 天 已 
体 间 流 管 

维 浪 峰 蜂 反 疝 峰 本 控 换 辣 通 态 断 态 
介 均 制 外 序 

斯 持 涌 值 值 耗 极 电流 电 扑 

也 | 记 | 从 村 

忆 电 ; 临 “ 缠 临  ， 

功 功 ， 让 雾 个 局 

压 演 流 流 | 压 | 电压 | 率 | 率 间 | 时 间 | 上 升 这 | 工 升 率 
六 GD| 7 TSM | 76Gp 6palFepi| Po | Pe 7 ta dr/dt dey/d 呈 
(V)| 《〈A) (A) | OA | COmD GD WwW | os es as Vs) 
200 卫 640 50M 100M 加 了 
0.2 | 200am |540~-940| 工 10 5 4 075 25~50M| 50~1000M 2 
200 刀 640 50~1000M 3 
0.2 200 姻 1300 10 5 8 2 六 4 
200mm 1980 2 10 10 人 3 100M 200M 从 S 
2000 4 3 | 1613 100p | 5400M 300M “|Al12,Al14| 6 
250 联 1900 2 10 5 全 二 这 3 | 2007| 100M 100M 7 
0.2 | 200 人 1900 2 10 5 8 | 2? T00M 100M 八 8 
0.2 | 200ma 1900 2 1 5 8 | 2 80 50M 100M “|A103,At01| 9 
0.2 | 。 200 和 19800 2 10 引 8 | 2? 8 80a 50M 100M 10 
200 了 1900 2 1 5 8 | 2? s 50M 100M 了 1 
200mm 1908 2 10 5 8 | 2? 25~100M| 100 一 500M| A77,A79| 12 
10~100ml 1880 50M 1400M 呈 13 
200 了 1300 100M 100M 本 14 
200 虽 1308 100~1000M 15 
0.15 < 1880 10 5 2 50M 30M 全 16 
1880 T0 5 4 50M 100M Al26 | 47 
0.15| 。” 200 和 1880 4 10 5 10 | 2 8 80n S0M 100M Ag99b | 18 
0.2 200 丘 1998 2 10 5 8 2 150 | 3400M 500M 19 
0.2 200 血 1840 2 10 引 人 50M T00 到 20 
0.15| ”200m 34880 10 S 2 8 80 50M 100M A108a | 21 
0.15 1880 10 5 2 25M 50M 22 
200 了 1300 25M 100M 国 23 
0.15 1881 < 10 引 2 。 50M 100M Al126 | 24 
0.15 1880 10 弛 2 S0M 100M A103 | 25 
0.15 四 1880 10 S 2 30M A101 | 26 
0.15 ， 1880 10 5 2 4 * 50M 100M A94 |.27 
0.15 < 1880 10 引 2 * 4 80M TI00M AT124 | 28 
0.15| 2009a 1880 2 10 5 5 | 2 引用 20 S0M 100M AT101 | 29 
0.15 和 1880 2 10 5 5 2 5 20 疏 50M 100M 30 
0.15 主 1880 2 10 5 5 2 瑟 必 20 50M J100M 31 
1880 32 
0.15| 。 200 1880 2 10 5 5 | 2 号 20 有 50M 100M AI102 | 33 
0.15 1880 10 5 2 100M 34 
。 1880 100M 和 A 35 
0.15 1880 10 5 2 5 20 S0M 100M Al128 | 36 
0.15 。 1880 10 引 2 # 50M 100M Af103 | 37 
0.15| ”300 匀 1888 4 IT0 5 1.5 引 0.5| 8 80a 50M 100M Ai100 | 38 
0.15 1888 了 5 2 # S0M 100M Ao%9 |39 
0.15| 200 1880 10 5 8 807 S0M 100M 从 40 
0.15 。 41880 10 引 2 # # SO0M 100M 图 4 
0.15| 200 .1880 4 T0 本 2 108 12 s0M TI00M 42 
0.15 “ 1880 10 引 4 # 50M 100M 器 43 
0.3 * 1880 4 10 | 340 | 2 6 807n| 100M 600M 从 44 
0.15| 200 丘 1880 410 5 2 8 801 50M 100M Al08a | 45 
0.15 1880 10 5 2 + 4 50M 100M 吕 46 
0.15 < 1880 10 S 2 4 + 50M TD00M Alt7 | 47 
0.15 。 1889 10 了 2 # 4 S0M 100M 人 48 
3000 4 5 | 46 3 100 | 100M 300M Al12 | 49 
0.15 3770 10 5 2 30M 100M 人 50 
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ante ww 一 -一 reeerre mr 一 一 一 < 一 一 一 -mmam mrerrmreee carerrerarNGU FTrEIrrrrireaTqrrTPTEErTRICrrgerIVPIVYIITIYIEPE 汪 Iraerarireargriee aaserreere re 


放 


局 浊 oemwibr 


号 


3C 工 200A. 
30 T200A. 
30C 了 工 200 A. 
30C 工 200A 

及 了 200A 


孜 卫 200 
304 工 200 人 
3C 了 200A. 
306 工 200A. 
3C 了 200 人 扩 


及 了 200 
术 P200 
玫 了 200 
R P200 
玫 卫 200 


及 PP200 
及 P200 
到了 200 
有 PP200 
及 P200 


及 了 200 
及 也 200 
到 卫 200 
K P20 
了 了 200 


及 卫 200 
及 卫 200 
久 EP100 
及 P200 
及 了 200 


及 P200 
用 P200 
及 卫 200 
玉 了 200 
攻 卫 200 


用 P(3CT)7200 信 

KRP(C3CT)200A 
30C 工 200A 

到了 200 

玉 王 200 


PE200 
及 了 200 
及 了 200 
KEP200 
攻 了 200 


了 了 200 
及 PE200 
玫 卫 200 
及 了 P200 
用 了 200 


有 芭 -1484 


iu hs soskoio 
5 5 ay ca 
5 


ERoRyhon> 


200 
200 
200 
200 
200 


200 
200 
20 
200 


下 复 | 重复 | 旭 复 
峰 优 | 平均 | 峰值 
电压 也 滥 | 电流 
玉 DRM ZLDR | 了 DRMX 
(Y ) (A) | (A) 
80 一 1200| 4 鱼 
4100 一 1200| 4 了 
S0 一 18S00| 4 所 
30 一 200 3 二 
50 一 2000| 3 所 
50~2600| 3 也 
50 一 2000| 4 也 
30 一 2000| 和 才 弓 
| TD00~3000| 4 鱼 
100 一 3060| 和 4 王 
100 一 50 攻 进 
50~160 攻 垃 
TI00~1600| 4 坦 
100~-2000| 4 和 甸 
100 一 20001 4 也 
300 一 2000| 4 鱼 
300 一 2000| 4 也 
100 一 2500| 4 也 
100 一 3000| 4 王 
T00 一 3000| 总 名 
50 一 2500 
100w2000| 4 碍 4 坦 
100 一 2000 弛 0 巧 
100 一 2000| 4 和 | 40 弓 
100~2000| 4 鱼 
了 T00 一 3000| 4 血 
100~3000| 4 
100 一 3000 40 匡 
100 一 1600| 4 丘 
100 一 2400| 4 妞 | 40 王 
100 一 3000| 4 也 
100 一 3000 40 印 
500 一 2000| 4 了 | 40 
4100 一 3000 4 所 
100 一 2500|3 .5 严 
100 一 3000| 10 耿 
T00 一 2000| 43 | 40 对 
100 一 800 40 人 也 
400 一 2000| 芭 王 
200 一 2000 20 媚 
200 一 3000 30 纪 
100 一 200 8 | 40 志 
100~-360 40 也 
50 一 3000 40 纽 
100~ 300 4 了 | 40 卫 
100 一 300 4 | 40 据 
100 一 3000 40 志 
100 一 2000| 5 所 | 了 159 生 
1002400】 4 二 | 4 二 
J100~2000| 2 细 


400 


全 2、 
7。 半 导 体 
7.1 营 通 尘 导 
高 | 温 发 发 | 汤 
平均 | 转 和 白 
希 温 也 电 地 
温 升 电压 电 。” 永 流 诺 洪 
7 | ATI 广 m 六 BO 2ZGm | ep | 76D 
(人 1) | (CCY) (YY ) (人 入》 | 1 【把 ) 
IE SS 二 | 
J15 TO 一 250 也 代 工 世 
15 10 一 250 匡 本 工 卫 
1T5 工 ] TO 一 250 生 才 工 但 
00 .8 1 一 150 丘 了 了 工地 
]100 0.8 IT0 一 150 绀 3 工 志 
2 0.8 I0 一 50 角 3 工 血 
榴 0 .8 了 ~ “2850 理 症 工 鲁 
了 13 .8 TG 一 250 卫 本 
1T5 .8 10 一 250 丘 公 
了 3 .8 JT0 一 250 弓 本 工 志 
了 LS 了 10 一 250 王 权 工 也 
了 1S ) .8 10 一 250 纽 4 工 志 
扑克 .总 10 一 250 刀 4 工 生 
了 .8 0 一 250 志 攻 工 得 
110 .8 10 一 250 也 4 工地 
TI15 0.8 T10 一 250 卫 引 工 钮 
T15 0.7 40 一 250 刀 3.5 | 5 了 
了 15 0.9 T0 一 250 拒 4 工科 
了 3 工 410 一 250 纪 了 了 工 得 
13 0.8 IT0 一 250 纪 作 工 壹 
T25 250 刀 
工 15 0.8 100 一 2000| 10 一 250 卫 4 
250 菩 3.5 
23 0.8 10 一 200 耳 3.5 | 工 弓 
工 LS 0 .8 10 人 250 匡 帮 工 蕊 
T15 0.8 10 一 250 症 4 工 芋 
115 0.8 10 一 250 位 4 工科 
工 25 250 志 3.5 
TI15 下 T0 一 250 卫 攻 工 垃 
125 85 |1 T00 一 3000 250 纠 3,.5 
413 1 一 250 血 本 
125 250 钙 3.5 
125 雪 | 100 权 | 工 10 一 25f0 茵 人 4 
25 350 氏 3. 
了 5 工 10 玉 250 茵 4 
125 0.9 250 据 3.5 
25 60 下 250 志 3.5 
125 2.6 250 匡 攻 
125 60 |0.7 250 押 3.5 
125 2.64 200 和 3 
125 2.69 250 联 3 
125 工 200 一 2400 250 茵 3 .5 
125S 1 .2 250 人 和 3.5 
125 2.6 人 4 250 了 3.5 
125 二 250 也 3 .3 
了 25 2.0 251 过 3.5 
125 250 了 ma 3.5 
T25 惫 工 100 一 2000 250 了 335 
125 85 工 100 一 3000 250 舞 5 
1295 0.65 10 一 200 卫 3 


es: 


= 


tearsevenyannroerenei 人 tnnveccuay -ee 


息 
曾 流 
体 闻 流 管 
基 维 浪 说 几 | 到 向 | 几 | 有 平 控 | 换 向 | 通 沪 断 态 
| 和信 | 均 | 疯 外 志 
其 持 涌 值 信 新 | 耗 极 | 电 流 岂 在 
电 电 电 出 | 也 通 临 界 | 赂 吗 
功 | 恐 时 
碟 | 流 流 | 流 | 压 | 电 层 | 率 | 率 | 六 | 时 说 | 上 升 率 | 上 天 率 
cp 了 TS 7TGPWN |r6pilFecpr| PerilPel 本 ta dz/d do/[dt 放 
[区 号 
《Y) (A) (A) (A) | (VC TCWCsS ) (sS ) (AV/as) (V/s) | 
0.15 尝 3770 了 5 冯 80M 100M AT120 | 
0.195 尝 3770 TU0 5 2 80M 100M At126 |2 
0.15 间 3770 了 T0 5 2 380M 100M Afl4 |3 
0.15 二 20 二 3770 2 TD . 5 5 了 六 20 有 80 | 100M | 丸 
0.15 工 20 所 3770 多 10 3 95 2 5 上 20 贞 80M T00M 国 3 
0.15 了 20 地 3770 2 1I0 3 5 2 5 及 20 忆 80M 100M [ 6 
0.15 兴 3770 10 5 和 炮 天 # 80M 100M 人 7 
全 3770 10D0 扒 2 8 
3770 10 | 5 100M 9 
0.15 10 5 5 | 20n 80M 100M Ad107 |10 
0.I5 学 3770 JT0 2 # 志 80M 100M AJ03 1 
0 .15 300 纪 3770 4 10 3 T.5 |10. 8 了 80 比 80M T00M Al105a8 |12 
0.453 从 3778 人 ## 80M 00M 及 10a 13 
0.15 天 3771 0 5 2 地 全 80M 400M 品 信 14 
0.15 20Uta 3770 帮 10 5 工 5 区 T0 用 于 2 及 50 计 00M 15 
0.15 | 200m 3770 19 5 2 8 | 80 80M 400M AT108b |16 
0.3 尝 3770 帮 410 5 10 交 6 有 80P 100M 600M 人 17 
0.15 昔 3770 了 3 2 80M 100M 18 
0.15 衣 3770 IT0 5 2 林 100M 100M 人 和 49 
0.15 兴 3770 10 5 2 林 林 80M 100 汶 和 105a |20 
2500 1 上 人 21 
3770 人 22 
2500 50M TI00M 23 
0.15 3770 TI0 与 2 50M 100M 24| 
0.13 200 匡 3770 0 3 2 8 用 80 片 80M 100M AT108b 125 
0.15 二 3770 10 号 2 全 旬 80M 100M AI26 |26 
0.15 训 3770 10 5 2 间 音 80M 100M 和 105a |27 
0.2 200 笠 1900 和 10 3 8 己 60 | 25 一 100M1100 一 1000M 28 
0.15 条 3770 1T0 3 2 80M 30M [入 29 
0.2 200 3800 3 10 5 5 3 350 有 100M 500M 器 30 
入 3770 80M I00M 人 31 
0.2 200 3800 3 10 号 5 3 60 上 | 50 一 200M|1100 一 1000M 32 
3770 3 19 3 号 3 SO0M 100M AT1I08 133 
0.2 200 志 3770 3 10 5 5 3 S0M 100M 器 信 34 
3770 JU . 5 4 80M 100M Al26 135 
0.2 200 也 2500 3 10 5 3 3 36 
200 志 2540 3 了 5 呈 50M 100M 37 
0.2 200 匡 2580 I0 3 5 3 38 
250 耳 3800 2 T0 了 I0 号 3 与 此 100M 200M 六 39 
4000 4 3 TI6 3 100 此 100M 300M Af14 140 
4080 叶 5 16 3 100 mh 100 了 300M 入 [113 144 
250 纪 3800 3 16 9 5 3 8 |1200P 100M 100M 42 
0.2 200 匡 3800 3 10 3 I0 3 200M 1000M 人 43 
0.2 200 刀 3800 昌 410 5 3 3 20 上 80M 100M 入 103 口 人 |44 
0.2 200 巧 3800 3 10 5 T5 3 8L 80 50M 100M Al103 和 人 |45 
200 卫 3800 3 T0 号 3 3 基 100M 100M 器 人 46 
200 细 3800 3 工 0 5 5 3 50 一 200M| 100~500M| A78，A80 |47 
200 纪 3800 3 TI0 5 3 100 让 500M 闪 48: 
0.2 200H 3800 3 0 5 T5 3 工 59 及 100M 500 届 49， 
10 一 200 卫 3778 80M 100M Dj 中 
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电流 

Zr 
号 号 

(A) 
二 及 了 200 200 
2 及 P200A 1200 
| 及 P2060A 120 人 
4 及 P200A 1200 
5 工 肛 PP200 1200 
6 3C T380A 1300 
了 3C T300A 1300 
8 开 P300 309 
9 及 了 300 308 
10 及 了 300 300 
并 及 PP300 300 
12 下 P300 3900 
13 及 卫 300 300 
14 及 了 300 300 
15 用 了 300 300 
16 及 P300 300 
17 K P30 300 
18 及 P300 300 
19 玫 P300A 1308 
20 工区 PP300 1300 
人 及 P300 300 
22 民 了 300 300 
23 及 了 300 300 
24 及 了 300 300 
25 孜 卫 390 300 
26 . 及 P300 300 
27 3C 工 300A 1300 
28 3C 工 300A 00 
29 及 PP300 300 
30 及 P300 300 
31 及 了 300 300 
32 及 忆 380 300 
33 及 了 300 300 
34 及 己 300 300 
35 K PP300 300 
36 及 了 300 300 
37 及 了 300 300 
38 玫 了 350 350 
39 了 了 400 400 
40 有 了 了 400 400 
41 3C 了 400A 1400 
42 及 PP400 400 
43 及 了 400 400 
44 芭 卫 4080 400 
45 及 了 400 400 
46 及 了 400 400 
47 了 了 上 400 400 
48 及 P400 400 
49 了 了 400 400 
30 民 了 P400 400 


| T00~2500 


矿 站 RM 
(人 ) 


100 一 2500 
100 习 2400 
T00 一 3000 
100 一 2000 
2040 一 2500 


400 一 2000 
200 一 200 
200 一 3000 


00 一 2000 


00 一 3680 
10 一 3009 
00 一 3000 
60 3000 


和 


TU00 一 2008 
100 一 2400 
1002009 
才 


190 “23001 


100 一 2000 
T00 一 2400 
100 一 2500 
100 一 3000 
100 一 2000 


JU0 一 3008 
TO00~2009 
100 一 2000 
350 一 2000 
300 一 2000 


100 一 3000 
100 一 3000 
100 一 3000 
100 一 1800 
I00 一 2000 


100 一 2000 
100 一 3600 
200 一 3000 
II00 一 2000 


00~2000 
00 一 2000 
100 一 3000 
100 一 3000 
100 一 2000 


T109 一 3000 
100w 全 2500 
100 一 2400 
100 一 3000 
400 一 2000 


针 全 人 -- 
。 < 了 体 
7.1 营 明 举 导 
最 由 基 站 通 神 正 前 钴 蚀 区 
高 温 发 发 其 
工作 平均 | 转 折 
负 通 也 也 也 
电流 | 电流 | 频率 | 温 者 中 证 电压 流 大 流 
TDpRg |7pgUd | Ar | 7r 1 AT | Fr |。 三 po 76r 大 cr | 76p 
(A) | (aa) 2 OO CR (0VY)》 《VY ) (A) (7) | ( 太 )》 
2 垃 5U 于 23 0.7 10 一 2 和 0 理 3 
40 王 2.6 作 2310 坦 吕 8 
40 了 芋 了 25 2.6 人 心 250 班 3.5 
40 卫 T25 2.0 2Z50 过 号 
帮 坦 40 了 于 人 25 f00 了 19 一 2280 所 三 
50 乌 123 350 人 多 9 
50 纪 25 2.6 350 弓 3.3 
号 志 2 4 有 .7 250 组 汪 3 
20 也 了 23 2.6 人 4 200 锂 3 
30 匡 于 25 2.6 驴 2350 廿 
8 开 50 世 25 节 200 一 2400 3350 缮 才 
50 纪 125 工 .2 | 350 王 3.3 
8 姬 | 50 如 125 351 坦 3 .5 
8 全 50 志 了 2 2.6 330 过 3 
50 旨 125 350 纪 了 .5 
与 刘 了 5 125 息 于 100 一 2000 350 刀 3.95 
8 于 50 所 了 25 85 于 100~30006 23353083 要, 
2 诈 5 了 2 0.65 10 一 200 拟 3 
50 二 25 2.6 350 怨 3.5 
8 这 5S0 fa 25 180 工 20 一 200 锯 号 二 也 
8 但 25 0.,8 20 一 300 荆 乌 
8 刀 50 纪 T25 85 二 160 一 3000 350 他 3 ,5 
5 全 工 5 丰 20 一 300 卫 互 
8 也 了 5 40 一 300 记 本 
8 二 上 28 工 20 一 300 弓 4 工 I 
50 人 地 了 235 350 组 3.5 
8 所 了 20 0.8 20 一 300 王 号 工地 
8 地 了 {S 工 20 一 300 丘 5 工 联 
8 也 1S 工 20~300 鱼 号 
8 蕊 15 20 一 300 据 5 工地 
8 于 T15 工 20 一 300 筷 已 二 地 
8 地 了 15 0.8 20 一 300 弓 吕 二 垃 
8 刀 TS 0.8 20 一 300 鱼 号 了 工 伺 
8 所 中] 工 20 一 300 所 4 工地 
8 所 50 科 | 400 T25 0.8 20 一 350 卫 3.5 『 工 但 
50 纪 350 重 3,.3 
8 世 115 0.8 20 一 300 匡 5 工地 
30 坦 25 2.6 驴 250 志 3 
8 二 50 弓 | 400 了 25 0.8 20 一 350 严 可 工 址 
50 锌 350 得 4 
各 弓 20 0.8 20 一 300 呈 工 坦 
8 全 工 {S3 工 20 一 300 弓 己 工 亚 
二 15 了 20~300 号 二 所 
8 纪 开 15 0.8 20 一 300 二 马 工 志 
8 呈 125 0.8 20~300 细 5 工 垃 
8 人世 15 20 一 300 印 号 
7 弓 了 3 工 20~300 雪 对 
S 号 王 了 23 85 工 100 一 3000 350 生 信 
50 纪 25 350 纪 作 
石 垢 了 2 60 0.7 250 各 3.5 


个 


站 


区 维 浪 峰 烽 反 辐 峰 平 | 控 1 换 向 通 态 断 态 
值 | 均 | 市 外 序 

断 持 洒 信 值 耗 | 薄 | 报 由 流 电 在 

峰值 敬 散 天 | 淆 断 
寥 电 了 肥 时 也 通 临 “ 界 临 界 
芒 功 时 | 

压 流 流 流 压 | 电压 | 台 | 率 }1 间 | 时 局 | 上 上 上升 率 上 升 率 
广 cp 7 吾 Tresy Tcpiy jcpy|Frepy|l Pexy | Pc lte 所 di/d doy/dt 扩 澡 
叱 

(V) (A) (A) (A) | (VY) (CCV) | (CW) 本 下 国 | (s》 (AV/s ) (YV/s) 

| 
10 一 200t| 3770 80M T00M 人 上 
200 和 ma 2500 150M 200M 人 2 
0.2 200m 12500~3800| 3 10 S 5 1 3 50 一 200M| 100 一 1000M 3 
200m 2500 100 一 1000M 人 
3770 3 10 5 3 | 3 | S0M 100M At08 | 5 
300mm 13800 一 5600 T30 上 50M 100M A118 | 6 
0.2 3001a 3800 16 5 15 | 3 六 ? 
250m 3800 3 10 10 5 | 3 5 100M 200M 人 8 
5600 人 5 46 | 3 1100 100M 300M 全 144 | 9 
5600 4 5 46 | 3 1s0 100M 300M Ai113 | 340 
30Q0an 5600 3 16 5 13 | 3 188| 250R 400M 1008 人 1 
0.2 300 和 5800 3 16 5 15 | 3 200M 100M 从 12 
0.2 300m 5600 3 16 弛 1 |3188 80k 50M 1L00M . 13 
300 和 ma 5600 3 16 5 1 | 3 。 E00M 100M 人 44 
300 和 ma 7500 3 16 弛 13 | 3 s0~200M| 100~-s500M|B3-01DC| 45 
300 呈 5600 3 16 1 | 3 T00M 500M 从 工 
0.2 300 生 5600 3 16 5 15 | 3 150 有 100M 500M 17 
10~200| 5650 80M 100M 口 18 
300 3800 100 一 1000M 19 
0.2 7540 4 10 5 1 | 4 80M 100M A84 20 
0.15 ee 5650 10 5 15 | 4 80M 100M 人 21 
0.2 300tma 5600 3 16 5 15 | 3 150 100M 500M 22 
5650 10 5 45 | 4 80M 100M Al05p | 23 
# 3650 80M 1008 从 24 
0.15 300mma 5650 了 10 5 1 1 46 89n 80M 100M A1D03 | 25 
0.2 300ma 5600 3 16 5 1415 | 3 60R | 50~200M| 100~1000M 26 
0.15 * 5650 4 10 5 15 | 4 1 =* # 80M 100M 从 27 
0.15 * 5650 4 10 5 1 | 4 1， # 80M 100M 从 

5650 2 10 5 从 29 
0.15 。 5650 二 5 5 15 | 4 | * 80M 100M 30 
0.15 se 5650 4 10 5 15 | 4 | = # 80M 100M 从， 
0.15 = S650 和 了 0 5 1 | 4 疼 80M 100M A83b | 32 
0.15 5650 于 10 5 1 | 4 | * 亲 80M 100M Al107 13 
0,15 500 S650 4 10 5 1 | 41 88 80 380M 100M 六 34 
0.15 5650 10 5 4 50M 100M 从 35 
300 但 3800 50M 100M 作品 36 
0.15 s 5650 4 10 5 15 | 4 | *# 雪 80M 100M A83b |」37 
7000 4 5 16 | 3 150h 100M 300M Al113 | 38 
0.15 7540 10 5 在 50M 100M 39 
300m 5009 50 了 400M 从 40 
0.15 8 73348 4 0 5 1 |4 | * 才 80M 100M 人 41 
0.15 ， 7540 ， 了 4 10 5 1 | 二 * 80M 100M 人 42 
0.15 。 7530 | 3 1 5 2 4 = 80M 4108M 人 43 
全 ,15 名 7540 和 4 1 S 5 帮 地 80 旭 100M 人 44 
人 .15 < 7540 4 10 5 15 | 4 80M 3200 人 45 
* 7540 80M 100M 人 人 6 
7540 站 1 5 15 | 4 80M 100M AT107 | 47 
0,2 300m 7500 3 416 4145 | 3 4150R 100M 500M 348 
0，,2 30013 7500 3 16 5 15 | 3 60 人 | 50 一 300M| 100 一 1000M 49 
250m S000 引 4 15 8 |3 15E 41080M 300M 众 50 


Rs 


下 -1487 


macTapmoerrernmrernretpnwvawmaeweywarrerierwomcra 下- -rr 
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可 矿 DRM | 7LDR |7DRH AT77 天 50 Gy? 
号 

(V) (A) 1 (AD) 《他 ) 《YY) (及 ) 
攻 P400 200 一 3000 30 地 2.6 吃 2509 
用 了 400 100 玉 3600 S0 志 工人 350 拉 
玫 王 400 T00 一 3000| 8 纪 | 50 折 2.6 350 志 
到 PP400 T00 一 3000 50 圾 350 
工 下 了 P400 100 一 25001 89 | 50 台 100 寺 20 一 300 
39 TS500A 100 一 2000 60 刀 2.4 350 扣 
长 了 PP500 200 一 3800 30 也 2.6 作 2502 
及 了 500 T00 一 2000| 10t | 60 纪 工 200 一 2400 350 妈 

了 改 了 500 100 一 3600 60 班 1.2 350 

枚 忆 500 350 一 3000 60 刘 2.6 人 350 
枚 P500 100 一 3000| 8m | 60 也 开 350 弓 
下 了 500 100 一 3000| 8m ，60 耳 2.8 350 地 
及 了 500 100 一 3000 60 理 350zm 
长 王 500 400 一 2000| 6 姻 60 0.7 250 弓 
及 卫 508 T00 一 2400| 8 刀 | 60 85 玫 100 一 3000 350a 
攻 了 500 100 一 2500， 2 地 人 .7 10 一 250 志 
民 了 P500A T00 一 2400 60 旨 2.6 候 350 如 
必 PS500A 100 一 3000 60 鱼 2.6 候 350 匡 
必 P500A 100 一 2000 60 纪 2.6 3501a 
工 及 了 500 200 一 2500|1 8m | 60 扣 100 了 20~350 如 
攻 P500 0 | 100 一 2000| 8t 0 ,9 20 一 300 弓 
了 了 5S00 0 1100~3000 60 搓 | 350 雪 
发 了 了 500 500 | 100 一 3800 8 二 20 一 300 垢 
有 了 500 500 | 100 一 250 7 | | 20 一 300m 
耻 PP500 500 | 100 一 200 8 志 | 0 一 300a 
攻 P500 500 | 108 一 2480| 8m | 60 如 85 100~ 僵 3000 350m 
及 PP500 500 | 100 一 2000 60 缮 350 志 
有 PS500 500 | 100 一 3000 8 组 350 垢 
到 PP508 3500 | 100~2400| 8aa 20 一 300 丘 
了 PP500 500 | 500~2000| 8 生 | 60ta 1600 雷 20 一 300 志 

改 P(3CT)500A1 500 | 100 一 2500| 8m | 60m 75 350: 
天 PC3CT7500A 0 | 100 一 3000| 18 握 350 纪 
开 P500 0 3S0~2500 35f0ta 
及 P500 0 | 100 一 13801 8 以 300 志 
: 改 P500 0 | 108 一 2000| 8 | 60 弓 一 350 担 
及 了 P500 0 | 100 一 2300 60 押 350 组 
用 了 500 0 | 100 一 2500| 8 姻 一 300 匡 
下 了 500 0 | 108~3000| 8m .8 20 一 300 如 
: 改 P500 0 | 100 一 3000| 8 二 .8 20 一 300 伍 
下 PP500A 和 350 一 2000| 8 洛 一 300 人 也 
13C T500A 0 | 50~2000| 8m .8 20 一 300ma 
3C 了 T500A 0 | 100 一 2000| 8t 10.8 20 一 300 缮 
3C 工 500 六 0 | 100 一 30001 8 和 于 一 300 细 
1 攻 PS50G 0 50 一 1600| 8m 0.9 20 一 300 和 
枚 了 500 0 | 100 一 2000| 8 王 和 20 一 300 人 二 
有 PP500 0 | 100~2000| 8 20 一 300 细 
及 PP500 和 | 300 一 2000| 8 20 一 300 弓 
攻 P500 0 | 300 一 2000| 8 弓 0 一 300 王 
攻 P500 0 | 300~2000| 8Amn 1 一 300 坦 
素 也 500 0 | 100 一 2500| 8mma 0 一 300 红 


(7Y ) 


3 
4 
4 
4 
忆 
4 
3 
4 
4 
4 
攻 
4 
4 
3. 
才 
3 . 
4 
4 
了 4 
了 


《en wt en 小 必 必 人 信人 性 人 人 CUT 习 CA 


Ce Un Cn CA Cn CE CR 


] 坦 


二 


于 到 


ee 


闻 


3 
似 卫 


己 
体 六 流 管 
关 维 滚 峰 话 | 反 疝 和 几 
断 | 持 湛 值 | 和 本 
| 峰值 
电 旧 电 由 | 也 
功 
压 | 吕 流 流 | 压 十 电压 | 率 
太 GDp 了 了 47SM Teply jcrpal 天 cpt| Pcm 
(VD)| (AAA) (A) (A) | (VCV) COW7 
73500 信 号 16 
0.2 380 伺 7S00 避 :有 5 15 
300m 7500 3 16 5 1) 415 
300 生 9400 忆 了 0 5 | IT5 
7540 4 JI0 5 TS 
0.2 | 400m 6400 16 5 | 320 
G4Q0 4 16 
3510 芭 9400 JT6 二 台 
和.2 400 拉 9408 二 了 16 5 20 
三 .2 400ma 29400 冯 了 6 3 20 
0 .2 400 卫 9400 | 16 5 20 
400 组 3400 4 3 20 
400 匡 2400 伙 工人 G 二 20 
250 拉 6300 5 了 3 了 5 8 
0 .2 400 嫩 9400 覆 IT6 5 20 
IT0 一 2530 所 9420 
400 卫 0400 
0.2 400m 0400 一 9406 4 T6 号 20 
本 00 纪 648 
9420 帮 TO 5 20 
0.15 和 9420 4 IT0 5 15 
0.2 400 志 9400 4 TO 5 20 
如 9420 
9420 4 1T0 蕊 15 
0.15| 300 9420 4 10 5 15 
0.2 400 9400 4 IT6 瑟 20 
400 血 9400 
0.2 400 耳 9400 帮 16 5 20 
0.15 9420 4 10 5 5 
9420 4 16 20 
400 匡 6400 4 16 5 20 
0.2 400 地 0400 4 16 4 
6300 
0.15| 500 了 9420 四 10 5 15 
0.15 9420 10 5 
400 芭 6300 | 
0.45| 200 缮 9420 级 10 5 工 3 
0.15 间 9420 好 10 5 15 
日 .15 童 9420 4 10 5 15 
举 9420 如 TI0 5 
0.15 9420 4 I0 5 
和 9420 4 10 5 
0.15| 350ma 9420 4 I0 5 
0.15 学 9420 了 410 5 工 :3 
9420 帮 10 5 15 
0.15 夫 9420 妇 10 5 15 
和 .15| 2080 志 9420 4 10 号 15 
0.15| 200 班 2420 帮 8 与 工 5 
0.3 和 0420 如 10 3 T5 
0.15 从 9420 4 10 3 5 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


妈 Cpc 


公办 人 全 注 妈妈 人 Co 人 福 


心 心心 作 修 心 心 心心 心 心 


居住 


心 短信 


刀 人 心太 人 六 上 汪 尼 


控 | 换 辐 通 态 断 态 
制 外 
极 电流 亿 大 
开 | 疾 断 
通 临 “ 蚂 痢 蜡 
时 
间 | 时 间 上 上 升 光 上 升 率 
fgf | 如 dz /dd Gy dy 
形 
cs | (点 /ss ) 《YAS、》 
f30 及 10034 300M A.115 
300M 1000M 人 
六 100M 100 卫 个 
50 一 300M| 109 一 500M 
80 T00 芝 和 853 
人 
150 了 100M 300 衣 入 115 
12 1300 呈 T00M TDM 人 
300M 1009 诈 人 
201 80M 4100M 器 入 
8 80D 50M 4100M 
荐 100M 100M 人 
350~300M| 100 一 500M |A81，B3-01 了 ec 
5 岂 100M 400M 人 
150 有 400M 500M 
80M 100M 人 
200M 500M 人 
50 一 300M1100 一 1000M 
100 一 1000M 
“0M 1T00~500M Af108C 
80M 100M 人 
60 | 50 一 300M1100 一 1000M 
80M T00M 人 
80M 100M AT107 
8 | 80R 30M 100M Ad109 
150h 100M 500M 
50M 50M 
50M 100M 人 
80M TI00M A83 
50M 100 一 500M AT08 
100M 200M A108b 
人 
8 80L 80M 100M 人 
50M 100M 人 
100M 100M 人 
8 80 80M 100M 
当 交 80M 了 00M AT08 
# 80M 100M 
80M TI00M 人 
80M 100M 人 
80M 100M 人 
80M I00M 人 
8 80 80M 100M 及 107 
# 坦 80M 100M 人 
划 ## 80M 100M 
8 80nh 80M 100M AT107C 
8RI| 30R 80M TI00M 大 83 
如 站 | 80P TI00M 600M 人 
大 天 80M 100M 


TB 


号 号 
(A) 
EU 
旧 
1 1 | 玉 P500 500 
2 | 民 了 500 500 
| 3 | 素 P600 600 
| 4 | 玉 P600 600 
5 | 玉 P600 600 
16 |KP600 600 
7 | 下 PP600 600 
8 | 玉 P600 600 
,9 | 久 P600 600 
10 | KBP600 600 
1 41 | P600 600 
1 12 | 了 800 800 
;13 | 久 P800 800 
14 | 发 卫 800 800 
1 45 | 区 B800 800 
攻 
146 .| 玉 P800 800 
1 17 | 用 P800 800 
1 18 | KP(3CT)800A | 800 
19 |3CT800A 800 
| 20 | P800 800 
| 31 | 区 pg0g 800 
22 | 必 了 800 800 
23 | 多 P800 800 
24 | 玫 卫 800 800 
25 |3C T800A 800 
26 | 及 P800 808 
27 | 玉 了 800 800 
28 | 下 P800 800 
29 | 术 P800 800 
30 | P800 800 
31 | 玉 了 800 800 
32 | 玉 P800A 800 
33 | 工 刁 P800 800 
34 |3C Ti000A |1000 
35 | KPI1000 1000 
36 | 发 P1000 1000 
37 | 必 P1000 1000 
38 | 必 了 1000 1000 
39 | 必 P34000 1000 
40 | 玉 P1000 1000 
441 | 政 Pi000A 110008 
42 | P1000A |3000 
43 | 工 P1000 |1000 
44 | 玫 P1000 1000 
45 | 民 PT1000 1000 
46 | 到 PP1000 1000 
47 | 必 P(G3CT)1000A|1000 
48 | 下 了 P1000 1000 
49 | 及 P1000 1000 
50 | 玉 P1000 1000 


wbmuaemrrms mmri wwcmony 
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温 
温 

电压 电流 | 电流 1 频率 温 升 电压 | 电压 流 压 
六 DRMH |， 7ZDpR TD | Jp iT A7T Fr 厂 50 GT 太 G7 

(YY) (4) (AHz) GD) CC) CVD) (V ) (人 A) (YY ) 
00 一 30001 8 印 了 415 工 20 一 300 了 昌 
1003000] 8 细 115 0.8 20~300 兽 5 
了 00 一 2000| 9m TI15 工 340 一 350 卫 5 
T00 一 2500 60 二 350I 4 
200 一 3000 <0rm T25 2.6 人 心 300 王 3 
TO00 一 3600 60 125 相隔 350 坦 4 
fi00 一 3000| 8 | 60 刀 125 2.6 350J 4 
00~3000 60 丘 T25 350 王 4 
100 一 30001 9 如 T15 30 一 350 垢 S3 
J400~2500| 9m 15 业 30 一 350 了 ma 上 
400~~3009 ,| 60om 上 25 350Ia 4 
100 一 2400| 9 了 了 15 下 30 一 350 卫 5 
100 一 3000 80 纪 125 450 志 4 
100 一 3000 10za 125 450oa 4 
IT00 一 3000| 9 Tt15 30 一 350 纯 5 
100 一 2500 9 TI15 了 30 一 350 了 地 5 
500 一 2000| 9 二 m | 80 如 T25 雷 | 100 权 | 工 30 一 350 弓 号 
100 一 2500| 10 生 | 80 TI25 75 了 4502 帮 
50 一 2000| 8 好 115 0.8 30 一 350z 号 
50 一 2000| 9 匡 115 上 30 一 350 卫 5 
100 一 3000| 9 IT!5 了 30 一 350 卫 5 
100 一 2500 80 3350 弓 4 
00 一 2500| 9 细 T15 工 30 一 350 芭 5 
100 一 3000| 9 纪 115 渤 30 一 3350 征 9 
100~2000 80 纪 125 2.6 450mm 4 
400~2000| 8 所 了 T25 60 0.7 250 了 3.5 
200 一 3000 0 了 2 125 2.6 作 300 征 3 
100 一 3600 80 灵 125 二 .2 450 镁 全 
100~-3000| om | 80 125 工 450 理 4 
400 一 3000| 10 生 | 80 弓 125 2.6 450 志 4 
T00 一 3008 80 弓 125 450 王 4 
100~2000 
200 一 2500| 9 生 | 80 卫 J25 100 了 30 一 350 垂 5 
100 一 2000 120 如 T25 2.6 450 细 4 
400 一 2000| 10 定 125 60 0.7 250 锯 3.5 
200~3000 80f 125 2.6 仿 300 了 3 
100 一 3600 120 丘 125 1.2 450 癸 4 
100 一 30001 10m 1120 所 125 工 450za 4 
100 一 3000| 10 鱼 1120 刀 125 2.6 450 了 ta 4 
100~3000 120 癸 125 450m 4 
100 一 3000 120 耳 125 2.64 450 菩 4 
100 一 2000 
200 一 2000| 1410 和 |120 姻 125 I00 工 40 一 400 荆 5 
100 一 3000 雪 20m 125 450 了 4 
T00 一 3000 了 0 生 1235 450 刀 4 
00 一 3000| 410 姻 1]15 30 一 3350 扣 5 
100 一 3000| 36 123 工 450 4 
100~20001120 旨 2 工 1LS 到 450 伍 4 
500 一 2000| 410 了 0 坦 125 雷 | 100 理 | 1 1 40 一 400 匡 3 
T00~-2500 120 了 350 理 4 


(A) 


工科 
工 垃 


， 2 太 
疼 ?这 管 
体 闻 流 管 
一 一 一 
关 | 维 浪 峰 | 峰 | 反 向 | 峰 | 平 | 控 | 钦 向 通 坟 | 肾 春 
本 值 | 海 | 制 外 有 
断 | 持 浓 信人 利 耗 | 存 | 撤 流 电压 
峰值 | 散 | 获 | 开关 所 
电 | 电 旺 也 电 通 临 界 | 临界 
功 功 时 
压 | 流 流 流 | 压 | 串 压 | 率 | 率 | 间 | 时 间 | 上 升 率 上 逢 这 
CD| 7 已 LTSWN | Tcerw rrepujFrepa| Perl Pe | 如 i di7/di dey/dz 本 | 本 
(TY)| (A) (CA) | CA TV Yew) WwW) ss) (4/5 | Ya 
0.15| * 9420 4 | 3 如 5 | 和 5 4.| 。 100M 人 1 
0.15| 。 9420 4 | 如 3 | 各 4 | 100M 六 2 
直 11160 4 10 5 15 4 才 100M 人 3 
400m| “7600 4 100M 从 4 
11000 4 5 | 46 4 300M Al116 
0.2 | 400m| 1000 4 | 46 5 | 20 4 100M 人 6 | 
400am| 11000 4 | 括 5 | 20 4 100M 人 7 
400m| 11000 4 | 珀 S | 20 4 50 一 300M| 100 一 500M 8 
。 11460 00M 9 ) 
1160 4 | 如 5 | 尼 4 100M 10 
0.2 | 400m| 11000 4 | 白 s | 20 4 60p | 50 一 300M|100 一 1000M 1 
14920 4 | 8 5 | 545 4 100M 100M 12 
0.2 | 500@| 1500g 4 | 所 5 | 20 4 60 关 | 50 一 500M|100 一 1000M 13 
0.2 | 500m| 413000 4 | 46 5 | 20 4 00M 二 
14920 100M 全 
14920 4 | 30 5 | 4545 4 100M 16 
14920 4 | 白 5 | 20 4 T00~500M 17 
10000 4 | 16 5 | 20 200M 18 
500a| 14920 100M 从 19 
。 14920 4 | 30 5 | 4 4 | ，* 100M 
14920 4 | 410 5 | 5 4 | ， 100M 
500 二 | 10000 4 TI00M 人 22 
14920 4|4101 5 55 4 100M 和 A123 23 
14920 4 | 20 了 4 | ， 100M 
0.2 | 500a| 10000 了 5 | 20 4 
250m| 10000 10 | 20 13520123 4 | 5 400M 人 
15000 4 5 | 26 3 300M AT116 27 
0.2 | 500m | 15000 4 | 416 5 | 20 4 1000M 从 28 
0.2 | 500z| 13000 4 | 和 6 5 | 20 4 | 8 100 了 4 29 
500 姻 | 415000 4 | 16 5 | 20 4 100XM 从 
500 刀 | 15000 4 | 46 5 | 20 4 
100~1000M 
14920 4 | 46 5 | 20 4 100 一 500M A83 
0.2 | 500m| 13000 16 3 | 20 4 
250m| 13000 45 |2012013415 | 55 
19000 4 s | 40 3 
0.2 | 500za| 19000 4 | 56 5 | 20 4 
0.2 | 300z| 19000 4 | 46 5 | 20 4 |8h 80k 50M 100M 38 
500m| 9080 4 | 46 5 | 20 4 100M 100M 39 
500 和 | 19000 4 | 6 5 | 20 4 50 一 500M| 100 一 500M 
0.2 | 500am|13000 一 1900 中 4 | 4 5 | 20 4 
18600 4 | 46 5 | 20 4 
0.2 | 500am| 19000 4 | 46 3 | 320 4 
0.2 | 500aa| 18600 4 | 6 3 | 20 4 
。 18600 
0.2 | 500a| 13000 4 | 3 4 4 
500m| 19000 100M 从 
18600 4 | 6 5 | 20 4 100 一 500M A83 49 
500m| 13000 4 人 


100M 


耻 


jspaasaaepenprtapiesi ,arracnacasnireovrvroroerwpereeeeoeouvrremm 和 
T 


Ta Treepoame 
1 


stageaaaveaorarapiaceregsemrerres 
区 说 人 CR 


Comsaarrarwnnararmeoweea emdunse senaem ceciceur 一 eurccroeeri:maeeywocpaiciiritceripaoa juncsrrrr ae ammme roariiunpiraaacaniir agone ee 


7.1 普 通 半 
浙 态 | 斯 态 | 最 高 最 结 通 态 亚 崩 触 钛 关 
重复 | 重复 融 温 发 发 期 
工作 胖 敬 转折 
平均 | 峰 信 名 温 电 电 电 
电流 | 出 流 | 颇 率 漫 升 也 正 电压 渡 球 流 
7DRP 7TDRUH | JU 1 7 | AT | Fr 矿 830 767 六 cr | 7cp 
(A) | (A) (Hz | (DC | (V) (YY)》 (A) (YY) | (A) 
1 本 让 二 上 Te 本 < - 计 - 一 一 十- 本 
9 记 了 15 工 40 一 400 址 
0 荆 1S 站 40 一 400 5 
410i 于 1 5 8.8 40 一 4089 5 
10 理 了 19 了 7 40 一 400zm 弓 
于 0 得 工 15 工 40 一 4008 9 
0 了 王 了 3 4 一 400 王 号 
纪 匡 本 [5S 工 4 一 400 志 9 
2 地 工 15 工 .2 5 一 508 好 与 
了 20 也 125 2.8 450 了 二 


平 控 换 向 通 态 斯 态 
均 制 外 新 
耗 报 电流 型 ” 肘 
散 开 基 
通 临 “” 有 办 临界 
巩 时 | 
率 间 时 亲 上 升 率 上 升 率 | 
P6 帮 0 fa di/d doy/df 并 要 
， "4 和 
(A) | (A) | (YI) TOCV) 《而 》 《s) (3 》 (AAAs)|(VAs) 
18600| 4 1I0 9 15 4 100M T00M 人 123 世 
18600| 4 工 0 15 4 二 100M 100M 2 
18600 100M 1T00M 人 3 
18600 100M 4 
18600| 4 IT0 3 15 4 TI00M 100M 旺 
18600| 4 JT0 5 T5 本 100 了 100M 人 如 
18600| 4 10 5 15 4 100M | 100M 人 了 
21200| 4 0 3 让 4 放 100M 100M 8 
章 4 16 5 20 人 9 
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or 


类 定 
订 沸 
电流 
了 
号 号 人 
(及 》 
工 306T RAR3A 3 100 2 和 20K 
2 3C 下 K3B 3 200 2 志 20kk 
3 30C 了 TK3C 3 300 2 20K 
| 3C 了 工人 3D 3 400 2 也 20K 
5 3C 了 K3 卫 3 500 2 匡 20K 
6 3C 工 民 3F 3 600 2 各 20K 
7 3CTK3G 3 700 2 所 20K 
8 3CT 必 3 下 3 800 2 匡 20k 
9 3CT 民 11 3 500 2 如 20kk 
10 3C 工 区 112 3 600 2 卫 20 契 
泪 : 
4 30CT 了 及 121 3 800 避 各 20K 
12 | 3CTK132 3 500 2 灵 10 
13 | 3CTK5A 5 100 3 志 20K 
14 | 3CTK5B 5 200 3 了 20K 
15 | 3CTKSC 5 300 3 卫 20k 
10 30C 工 并 5 5 400 3 志 20K 
17 3C0 工 区 5 已 5 500 3 如 20 攻 
18 | 3CT 玫 5 它 5 600 3 所 20k 
19 3CT 玫 SG 5 700 3 所 20k 
20 3CTKS 瑟 5 800 3 姻 20K 
21 3CT 玫 123 S 850 3 了 I 20k 
22 | 3CTKR10A TI0 100 4 了 王 20K 
23 | 3C 了 KE10B | 40 200 4 全 20 
24 3CK10C 10 300 好 志 20 芭 
25| 3CTKILI0OD | 10 400 4 如 20K 
26 3C 工 区 10E 10 500 4 匡 20k 
27 | 3CT 玉 LI0EF 10 600 4 了 20K 
28 3CTKI10G 10 700 4 世 20 
29 3CTT 有 10I 10 800 4 专 20k 
301 3CT205D1 | 20 1206~1200 | 4 兽 10k 
31 3CT205 口 2 20 1200~1200 | 4 了 20 丰 
32 | 3CT235 20 1100 一 1000 | 6 和 
33 | 3CT235D1 1 20 1200 一 1200 | 4 和 10 太 
34 | 3CT235LI2 | 20 1200~1200 | 4 20 丰 
35 | 3CT206D1L | 30 1200 一 1200 |」 5 细 10 大 
36 | 3CT206D2 | 30 1200 一 1200 | 5m 20 萎 
37 | 3CT236D1 | 30 1200 一 1200 | 5 所 10K 
38 | 3C 了 236[L]2 | 30 1200~1200 | St 20k 
39 | 3C7T207CI1 | 50 1200~1200 | 5 IT0 
401 3CT207[2 | 50 1200 一 1200 | 5 如 20k 
41 | 3CT237 S0 |j 100 一 1000 | 7 姻 
42 | 3CT237D1 | 50 1200~1200 | Sm 10K 
43 | 3CT237 记 2 | 50 |1200 一 1200 | 5m 20K 
44 | 3CT208D1 | 100 1200 一 1200 | 6 OK 
45 3CT 了 208LI2 | 100 200 一 1200 | 6 20K 
46 | 30T238 100 1100 一 1000 | 8m 
47 | 30C 工 238 口 1 | 100 1200 一 1200 | 6 10k 
48 3C 工 238[C2 | 100 1200 一 1200 | 6 地 20K 
49 | 3CT239 200 1100 一 1200 1 8 如 20k 
50 玫 攻 200 太 200 1100 一 2000 40 
51 开 用 500 信 500 |100 一 2000 50 


户 这 王 庆 关上 上 上 上 关 关上 关 关 天 
mmmuw mm nn in 


站 


hohoaibihib iibibib ibmbiib uawmwmen 


<330 拒 


1 一 80 纪 
工 一 80 卫 
1 一 80 姻 
工 一 80 据 
工 一 80 姻 


20 一 80 如 
T5 一 江 50 zn 
15 一 150 地 
芋 5 一 T50 垃 
15 一 1450 纪 


15 一 150 了 za 
工 35 一 150 加 
了 5 一 150 
415 一 150 了 
10~-150 


了 0 一 150 扣 
10~150 皇 
10 一 150 弓 
10 一 150 了 
10 一 150 包 


410 一 4350 
10 一 130 王 


40 一 150 纪 
10 一 150 耿 


410 一 4150 了 
10 一 150 纪 
1 一 150 位 
410 一 200 闻 
10 一 200 血 


TI0 一 200 弓 
10 一 200 鱼 
10 一 200 妈 
10 一 250 所 

<250 垃 


下 


《Do CCp CD 《OLDO CC CD (DCLD Cn cp Co LD Co Cn cb CD CD CD Co wb Gu CCLoepb ConD 


心 人 CC CD Cn Co wo Cn Co Un Cu Co Cn COOL tw 人 


控 1 福 
制 外 序 
极 电流 | 电压 
开 
通 临界 
时 
间 上 升 罕 
du/dt 
. 形 导 
(YVs) 
0.2 | 80m 14n| 8 3200M| 200M| B2?-0lB |1 
0.2 80za .4 8 200M 200M B2-01B 2 
0.2 80 空 工 .4 8 200M 200M B2-0LB 3 
0.2 80a 工 .4 8 200M 200M B2-0LB 帮 
0.2 80 卫 工 .4 几 8 200M 200M B2-0LB 3 
0.2 80 了 工 .4 8 电 200M 200M 了 2-01B 0 
0.2 80m 工 .4 8 200M 200M B2-01B 7 
0.2 80m 工 .4 忆 8h 200M 300 了 也 2- 以 克 8 
60 纪 工 .4L |3.5 用 200M 300 取 B2-01B 8 
60 了 工 .4 4 200M 300M 了 2-01B 10 
20 卫 1.4h 8 200M 300M 了 2-01LB 二 
60m 工 .4 | 16 200M 200M 了 B2-018B 2 
100 缮 1.4R 8 200M 200M B2-01C 13 
100 工 .4 8 200M 200M 了 B2-01C 14 
100 联 .4 8 200M 200 对 B2-01C 15 
100 工 .4 必 8 200M 200M B2-0LC 16 
100m 1.41 8 200M 200 隐 B2-01C 1 
100 虽 1.41 | 8 200M | 200M B2-01C 18 
100 症 工 .4 8 200M 200M B2-01C 19 
T00 如 1.4h 8 200M 200M B2-01C 20 
20z 工 .4 6 200M 300M B2-01C 321 
1510 也 工 .8 8 200M 200M 器 22 
150 im 1.8h 8 200M 200MM [ 3 
150 可 1.8h | 8 200M | 200M 口 24 
150 呈 了 工 .8 尺 8 200M 200 到 记 ; 25 
IT50 刀 工 .8 8 册 200M 200 这 口 ] 26 
150 了 Im 1.8h SR 200M 200M 品 ] 27 
150 生 工 .8 8 上 200M 200M 口 ] 28 
150 了 Im 1.8h| 8 200M 200M 加 29 
0.25 由 300 5 10 10 2 .8h | 20 册 200M 200 了 于 同 30 
0.25 昌 300 5 10 了 10 2 1.8Ph | 10m 200M 200M 器] 31 
15 200M 和 人 32 
0.25 和 300 5 1 4140 10 2 1.8u | 205 200M 200M 人 33 
0.25 才 300 5 10 10 2 ,1.8h110 | 200M | 200M 34 
0.25 刘 350 号 10 1T0 2 | 2.34 | 20 200M 200M [| 335 
0,2 攻 350 号 10 10 2 2.3 10 200M 200M 加 36 
0.2 350 5 10 10 2 |12.3h120n | 200M | 200M 人 37 
0.2 半 350 号 10 10 2 2.3 几 | 10 有 200M 200M 人 38 
0.2 间 750 5 10 10 2 2.31 | 10P 200M 200M 器 39 
0.2 750 与 10 10 2 |12.3h|110 1 200M | 200M 器 40 
200M 人 41 
0.2 从 750 号 10 1T0 2 2.3h | 20h 200 汉 200M 人 42 
0.2 间 750 5 TI0 10 2 2.3H | 10 200M 200M 人 43 
0.2 间 1000 5 10 10 2 2.8h | 20 几 280M 200M 器] 44 
0.2 得 1000 呈 410 10 2 2.8 | 108 200M 200M 口 j 45 
0.2 生 10 200M 人 46 
0.2 1000 S 10 10 2 |2.8h 20 | 200M | 200M 人 47 
0 .2 而 1T000 5 10 410 2 2.8 | 10R 200 让 200M 人 48 
1500 3.5 上 | 20 灿 200M 200M 49 
40k | 150M | 1000M 人 50 
60 用 800M | 1000M 人 引 上 
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at -~ = 一 一 


天 1 
7， 半 : 导 体 
7.3 小 功 率 半 
站 遇 额定 | 断 态 | 断 芒 | 断 态 | 最 言 | 最 结 | 通 态 | 正 商 航 触 关 
平 由 
重 复 | 重复 | 重复 高 温 “发 发 断 
还 态 工作 平均 | 转 折 
只 值 | 平 均 | 蜂 值 结 温 型 电 电 
电流 | 电 压 | 电 流 | 电流 十 频率 温 天 串 压 电压 流 压 流 
四 17 | 大 ppwy | TDpR |Tppar | jy | 7Trpr ilA7y 六 了 广 BO ZG7 六 cr | 7cp 
人 < 
(A) | (7Y) | (4) AD) (Hzy CD oo) 1 COV) (Y) (A) (V) | (Ay》 
1 3CT0OII 0.05 |50~1000 30R 100 1.5 0.01~-5oa | 1.5 
2 | 3CTO1I 0.05 |20~700 | 10n 100 1.5 0.01 一 Sm 1.5 
3 | 3CTHK 0.05 100 1.5 | 20200 | 0.05~-1.5ia | 15 
4 307T0O1I 0.05 |20 一 400 | 10n 100 1.5 0.01 一 5m 1.5 
5 |3CT0lt2B |0.03 | 50 1310n 100 1.5 0.01 一 Sm 工 .5 
6 |3CT0O2C |0.05 | 100 11 100 1.3 0 .041 一 号 位 .5 
7 |3CT012D |0.05 | 200 |10n 100 1.5 0.01 一 Sm 1.5 
8 |3CT012E |0.05| 300 | 10n 100 1.5 0.01 一 号 旨 1.5 
9 |3CT042F |0.03 | 400 | 10n 100 1.5 0.01 一 5 如 | 工 .5 
10 | 3CT105 0.05 150~1200|0.1m 100 1.2 0.05~-30zm 1.5 
11 | 3CT106 0.05 150 一 1200|0.1m 100 1.2 0.05 一 30 和 1.5 
12 | 3CT2 攻 0.1 100 1.5 | 50--600 | 0.05 一 7mma 1.3 
43 | 3CT0223 0.1 50 50 100 1.5 0.01 一 10 细 1.5 
44 | 3CT022C 0.1| 100 |50n 100 1.5 0.0140m 1.5 
15 | 3CT022D 0.1| 200 |50n 100 1.5 0.01 一 40 和 1.5 
16 | 3CT022 开 0.1| 300 | 5s0n 100 1 0.01~!0 姻 1.5 
17 | 3C 下 022F 0.1| 400 150n 100 1.5 0.01~…f0mma 1.5 
18 | 3CT022 0.1 |20~1000| 50 100 IT.5 0.01~10 细 1.5 
19 | 3C 人 025 0.1 150 一 120010.1aa 100 1.2 0.01 一 30 荆 1.5 
20 | 3CT026 0.1 |50 一 1200|0.1m 100 1.2 0.01~-30am 1.5 
21 | 3CT021 0.1 |50~-1000 100h 100 1.5 | 0.01 一 10 耳 1.5 
22 | 3CT021 0.1 |120~700 | 50 100 1.5 0.01 一 10 血 工 .5 
23 | 3CTO1B42 | 0.15 | 100 100 110 5 200R 
24 13CT0Ll69B | 0.45 | 300 100 110 5200 和 
25 | 3D 下 1 区 0.15 10 41.5 | 20 一 50 Ta 
26 | 3D 人 2 玫 0.15 10 1.5 | 50~75 im | 1.5 
27 | 3DT3 区 0.15 TI0 1.5 | 75~-100 TI 侍 | 1.5 
28 | 3D 下 4 0.15 20n 1.5 | 100~200 了 位 1.5 
29 | 3D 宁 5 0.15 20h 1.5 | 200~-300 工 阵 1.5 
30 | 3 了 D 开 6K 0.15 20 4.5 300 工 他 5 
31 1 3DT7 玫 0.15 20 1.5 | 100~-200 0.5 和 1.5 
32 | 3D 工 8 开 0.15 20 1.5 | 200~300 0 .St 1.5 
33 | 3D 了 9 下 0.15 20h 1.5 | 100~-200 0.25 纪 东 . 汪 
34 | 3D 了 10 攻 0.15 20 1.5 | 200~300 0.25 纪 41.5 | 
35 | 3D 下 1 必 0.15 20 1,5 | 100~-200 0 ,15 如 1.5 
36 | 3DT12 玫 0.15 20h 1.5 | 200~300 0.T5 如 1 .3 
37 | 3DTT13 政 0.15 20u 1.5 | 100~200 0.1ta 1.5 
38 | 3DT14 区 | 0.15 20 | 1.5 | 200 一 300 0.1m | 1.5 
39 | 3 也 下 15 玉 0.15 10 愉 1.5 | 20~50 0.05 和 m 1.5 
40 | 3DTI16 玖 0.15 18 革 1.5 | 50~100 0.05 了 m 1.5 
41 | 3 了 DT17 改 0.15 20 1.5 | 100~200 0.05 锯 41.5 
42 | 3DT18K 0.15 20 上 只 1.5 | 200~-300 0.05 和 mm | .5 
43 | 3CT3 玖 0.2 100 1.5 | 50~800 0.1 一 7 扣 1.5 
44|13CT0328B | 0.2 50 | 30 | 100 1.5 0.1~15m | 工 .5 
4 | 3CT032C |02 | 100 150p 100 1.5 0.1~15mm 1.5 
46 | 3CT032D |0.2 | 200 | 50n 100 1.5 0.1~15mm | 1.5 
47 | 3CT032 蕊 |0.2 | 300 | 50 100 1.5 0.1m1Sm | 工 .5 
48 | 3CT032F |0.2 | 40 |507 100 人 0 1-15 人 | 15 
49 | 3CT032 0.2 |20 一 1000| 50F 100 1.5 0.0115m | 15 
50 | 3CGT035 0.2 |50 一 1200|0.4m 100 1.2 0.041~-30 乌 1.5 
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1 aaiioiiaiaiaaei ra Marweeeeeeerreeoceereereeereemn ie 
4 ri * 直 、 D 09cSC 一- 村 [~ Go CNC om eV 9 ksvo0BC 呈 Ca < 9 忆 CC 己 
xd 一 一 o CS3 Ne SS SN SS cm en ee cm en < 守 叶 过 过 呆 < 呈 过 平 
-CS 示 。 可 
Ai E - 一 ` ! 217 
必 1 于 ng 
寸 寸 二 巡 一 1 cm 这 5 1 
| < 了 四 < 
1 | 了 中 < 
| < 
人 到 wo“ * 本 r 4 了 三 : 写 到 ， 
, < (3 ee | 一 一 人 一 3 3 写 一: 
本 《 | D: 、 
人 进击 
志江 | 
则 好 所 了 汪 、 二 
"你 是 汪 本 1 亚 下 
一 
到 汉 宕 ES 艺 忆 本 过 工 六 也 . 壕 “ 弟 莹 到 芝 所 二 和 可 过 汪 ， 站 六 表 六 站 刘 亏 和 间 过 过 闷 蕊 
浊 坚 2 < 之 芝 冰 全 局 二 二 人 一 一 到 
六 SS 0 和 交 帮 人 本 
| 外 
一 二 王 
1 攻 可 党 由 车 芭 忆 名 如 人 naninaim nnininaim nnannmnin in 站 直下 一 才 二 一 
忆 一 下 TH 提 生 ee 扣 扣 和 
ER 一 心 Cz 让 
昌 1 
最 
| | | 
人 dv 
; 车 吉 汪 落 穴 浊 全 让 站 NG NG 
党 性 海 人 汪汪 7 人 于 机 二， 大 
呈 呈 人 定 呈 PP 天 和 人 
呈 -一 机 
1 We 立 人 DO 过 村 十 过 过 过 十 二 过 超 十 二 十 二 十 min aaoaiman 
是 全 下 S ES 和 人 
二 和 呈 人 富有 和 2 富 一 
4 和 写 
Sr 过 也 和 
四 用 二 通 去 < S 玖 人 放 nn 
】 公 吉 如 心 下 < 本 ] 一 本 ] 
1 EN 和 一 区 全 人 
本 
1 
1 六 “全 In im 
1 过 过 扫 fs 本 司 估 全 呈 已 2 六 CD 人 5 定 心心 < 7 CC 可 本 本 本 邱 友人 有 所 过 所 sans 和 cms -六 一 是 -一 公 一 《CE 
| 上 < ie 二 AD fm et 4 se 闪 人 二 说 一 人 rn mt vd rr 3 
心 、 
| 认 
中 1 交 En 加 
二 一 TD IT LO EL CN GS 
怀 过 站 二 fx < 5 5 CD 定 扫 " TS rm xm 器 中 一 二 ilr Sm me OGN CSS AN 
这 人 站 人 及 人 2 
过 己 忆 避 瑟 一 怕人 忆 官 安 己 己 呈 呈 
室 的 1 nm minm 1 2m 0 my 1m 
女 1 二 3] 中 < 吃 < 忆 宁 【 仆人 小 个 只 人 修 小 (4 m 水 小 避 
尖 二 多 ai 和 人 
和 s 一 站 一 一 > 帮 一 5 一 下 一] 写 王 辽 四 下 过 一 二 一 一 c 
站 1 吕 吕 = 莫 =| 
世 S 祁 守 + 证 可 二 < 
] 间 5 人 YOT 
有 人 二 《 《 本 《 《 
3 证 、 7 叶 中 寸 2 
忆 叫 王 < 一 二 乙 这 一 =， 吓 < = 己 己 一 王 
2 2 有 NE 人 
包 一 | 二 ie iv ~ 下 Te 
| 兴 近 节 红 马 泛 RS RN 有 生计 5 这 人 
1 证 芍 芷 忆 过 忆 一 一 一定 
2 


呈 哑 一 室 定 王 王 二 己 一 人 


二 一 一) 必 


-一 一 一 一 一 一 一 一 一. 


局 定 人 呈 2 己 


ko ho to ko ho 
citeo 睛 


\D oo>1G 


(Lu ko ha ho 
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kS 一 


CO CO CQ Co 人 


nm 人 


ID 《A 
Cn 


器 


Co 


所 
7 导 体 
7.3 小 功率 半 
- 本 
痢 | 党 断 态 | 世 态 | 断 态 | 最 高 最 结 通 态 正 向 角 触 关 
重 复 | 重复 | 重 揽 高 | 温 _ 发 发 | 明 
通 态 工作 平均 ， 转 折 
峰 值 | 平 多 | 峰值 鳍 温 电 电 电 
出 流 | 电 压 | 电流 | 电流 | 频率 温 升 电压 电压 流 应 流 
77 | 入 DRif | TDpR |7Tpg | ja 171A77 矿 了 矿 80 了 7G7 Fer | 7cp 
《站 》 (Y) (A) | (A) 1 (Hz) (CC COy (CVD) 《Y ) (A) (YY ) | (A) 
3CT036 0.2 150 一 1200| 0.4 100 工 .2 0.01 一 30 志 1.5 
3 C 工 031 0.2 150~1000 00 了 100 工 .5 和 .90 一生 5 二 工 .5 
3C 了 031 0.2 |20~700 | 50 100 1 .5 01 一 15 血 工 .5 
3CT041 0.3 |20~700 | 0.1 L00 1.5 0.01~-15 细 工 .5 
3C 了 641 和.3 150 一 1I000 200 TI00 工 .5 0.01 全 20 对 区 
] 0.3 50 0 和 .1 细 100 于 .号 0.01 一 20 了 2 
2 | 03| 4100 |0.1m| 100 下 5 0.01~20m | 2 
2 访 0.3 200 | 0.1ma 3100 1.5 0.01 一 20 锯 2 
2 0.3 300 | 0.1mm T100 1.5 0.01~20z 2 
2 了 0.S 400 | 0.1im T00 1.5 0.01~20 耳 2 
3CT042G ,3 3500 | 0 .1 刀 100 工 .5 0.01~20 2 
3CT042 责 由 3 600 有 .全 100 半 , 0 .01 一 20 丘 2 
3CT042 了 0.3 700 | 0.1a 4100 工 .5 0.01 一 20z 2 
3C045 0.3 150 一 1200| 0.1am 100 二 .2 0.0f~30 耳 1.5 
3C4C 工 046 0.3 |150 一 1200| 0.1 刀 TI00 二 0.0T 一 30 细 3 
3C 了 工 4 玫 0.5 T00 工 .2 0.15 一 10 皇 工 .5 
3C 了 工 051 人 入 0.5 20 |10.25 匡 1T00 .2 0.05 一 20 匡 郊 
3C 工 051AA 0.5 20 10.25 乌 TI00 二 .2 0.05 一 20 茵 2 
3CT051 也 0.5 50 10.25 妞 100 工 .2 0.05 一 20 也 2 
3CT051B 0,5 50 10.25 纪 100 闭 沁 0.05 一 20 卫 2 
3CT051C 人 .8$ 100 10.25 卫 100 械 .2 好 ,05 一 20 弓 2 
3CTI051C | 0.5 | 4100 |0.25a 100 .2 0.05~20z | 2 
3CTI05ID | 0.5 | 200 |0.25am 100 二 2 0.05~20i | 2 
3CT051D 0.5 200 10.25 如 100 1.2 0.05 一 20 了 m 2 
30CT051 0.5 380 10.25 姻 100 .2 0.05~20 卫 2 
3C TD051 吾 0.5 300 10.25 各 T00 工 .2 0.05 一 20 皂 2 
3CT051E 0.5 400 10.25 志 100 .2 0.035 一 20 严 之 
3C 个 051 了 0.5 400 |10.25 荆 100 1.2 0.05 一 20 血 2 
3 开 051G Q.5 300 |10.25 纽 工 00 二 .六 0.05 一 20 据 2 
3CT6s1G 0.35 500 10.25 芭 100 1.2 0.05 一 20 蔬 2 
3CTO0S1H 0.5 600 10.25mm| 100 2 0.05 一 20 卫 2 
3C T051H 0.5 600 |0.25 血 T00 下 浊 0.05 一 20 甸 2 
3C 工 052 0.5 120 一 1000 00 1.2 0.05 一 20 血 2 
3C T052 也 0.5 50 10.25 了 100 工 .2 0.05 一 20 匡 2 
3C 了 T052C 0D.5 100 10.25 姻 400 | 1 .2 0.05 一 20 卫 2 
3C 下 052 了 TD 0.5 200 10.25 血 100 I.2 0.05 一 20 细 2 
3C 工 052 忆 0.5 300 |0.25 卫 100 二 0.05 一 20 卫 2 
3C 了 052R CG.5 400 10.25 妃 IT00 工 .2 0.05 一 20 了 2 
30C 工 052G 0.5 500 10.23 卫 100 工 .2 0.05 一 20 匡 2 
30CT052 萎 .5 600 10.25 刀 100 工 .2 0.05 一 20 卫 2 
3CT052 了 0.5 700 10.25 甸 100 T1.2 0.05 一 20 卫 2 
3C 个 055 0.5 |50 一 1200 100 1.2 0.05~20 了 1.5 
3CT056 0.5 150~1200 100 1.2 0.05 一 20zm 1.5 
及 2 G0.5 志 | 0.5 50 100 工 10 2 
2ZG0.5 了 | 0.5 100 T00 了 10 芝 
及 7G0.5C1 0.5 200 100 下 二 0 儿 
必 ZG0.5D| 10.5 300 100 I 10 这 
KZG0.5 卫 | 0.5 | 400 100 | 了 10 和 
开 ZG0.5FE| 0.5 500 100 1 10 2 
KZG0.5G| 0.5 600 100 工 10 2 


| 放 天 加 和 的 村 六 町 必 的 全 二 二 人 革 四 六 全 二 二 的 二 次 汪 的 全 一 人 人 寸 间 上 的 全 呈 
| 就 人 人 和 站 上 人 二 十 
| | E _ 人 _ 
| 
| 
昌 1 
蜂 
| | 本 秽 台 虽 关 的 币 拓 有 了 侈 大 和 的 丰 相 站 折 哲 名 折 近 站 ”的 科 ”的 着 站 隐 关 后 站 的 扰 才 < 二 
| | 人 局 cq 局 ss 公 全 记忆 < 
| 碌 | 
> T 1 [0 下 中 电 这 
| 七 十 十 二 十 十 十 古 二 全 十 寸 om 二 十 过 嫌 证 过 苹 过 苹 七 革 二 十 二 二 二 辣 站 md 车 蕊 也 也 
1 括 本 攻 攻 本 本 本 格格 本 关 三 二 诈 本 二 本 荆 < 后 二 本 本 本 本 本 本 本 本 本 二 
| | 
| 本 
了 -一 一 一 一 
| 从 人 急 下 过 5 和 SR est ca et ed sa ss rest es = 
1 二 冯 受 当局 如 加 号 六 且 一 有关 且 半 呈 妆 瑟 汪 且 一 避 巡 呈 号 瑟 ” 导 忆 且 呈 一 号 如 台 如 芋 呈 避 且 ”所 上 己 
外 人 sw 的 CD CD Rs 丰 二 co 已 已 定 和 < ED 己 一 Ca ce CD c 它 人 避 ) 一 所 3 总 富 尼 己 和 
| 紧 划 和 盆 习 忆 情 SN 0 有 有 有 
上 now 
一 
语 
履 党 收 让 + os 
贞 亚 关上 会 世 
1 马 一 
呈 皮 吧 这 
本 二 式 也 了 沽 了 工学 二 半 六 二 之 二 二 了 了 二 学 了 本 过 二 并 了 关 二 二 二 二 马 也 了 了 二 了 过 也 关 关 了 工 革 
ra 2 忆 尼 2 一 忆 > < CC 避 ) TI 3 和 之 忆 二 二 二 之 王 二 定 王 避 哑 品 
洞 泸 芝 ~ 有 加 加 办 人 和 了 有 和 员 史 交 天 员 交 史 和 的 本 交 交 轴 轴 和 天 天 关 员 妇 吕 区 史 
| | 
| 姓 是 司 铺 国 丰 到 二 人 忆 了 也 汪 过 过半 二 二 马 辽 本 怀 二 了 过 驻 卫 辽 辣 二 二 了 了 二 二 了 过 了 也 世 也 之 之 了 也 闷 芯 
站 2 机 村 下 innannD nianinn minnpnn inanmnnn Diminin mn 一 
， 
0 Ko ER TGS SGQCQGQCN CS CQ men om em om conn cn (MD cm non en on cm nn cn mn mn mm 9 = 
了 二 s 0 的 
| 计 蒜 区 洗 蓉 全 Ri 们 二 一 富 呈 呈 一 一 一 一 一 吓人 一 jp 一 一 一 一 一 一 一 
| 
站 0 呈 全 | 了 的 的 的 的 的 的 的 的 的 了 0 双 cooomo man 
| 汐 迎 中 部 吉 和 项 ， 局 | 写 所 CC 扫 5 吓 一 一 之 己 一 一 一 己 近 二 居所 己 握 一 呈 一 人 忆 号 二 一 一 避 定 避 吓 号 ) 5 
| 
一 一 和 后 
提 过 包 S 和 全 | 
扩 和 ninmnPmn mn 有 D2C mnPpnm mnmnnmn nnninmn mnmpnin mnminmn mmn 己 呈 
1 好 和 二 心 | 人 1 4 
2 学 以 ww | 
衬 
全 
1 台 迎 宁 阁 芒 辫 鲜 呈 呈 定 二 DiDA 
SS 杞 二 本 本 本 十 司 二 司 忆 寺 关 二 二 
2 -二 导 本 cm en cn mn 四 cnc nm 人 oem 人 So cn men cm cm cm en cmD CD CD mn Im 
淮 还 去 忆 总 一 
ka 
| cninanamitm imanimnant inananmn nmninmnm inimnimnmm inanimn 
芝 ER 天 茎 六 9 而 
| 并 加 下 生 o 人 过 十 寸 寸 十 二 十 二 车 十 二 二 十 十 十 十 十 十 克 过 过 NGNGS 
| 忆 下 本 
| 昌 虽 日 寻 旧 旭 具有 只 有 日 肋 导 上 日 昌 总 县 号 天 有 间 旭 站 总 有 县 站 日 
有 本 寻 案 宇和 健 宇 局 王 一 一 一 所 CD 定 近 之 所 富 一 二 中 定 二 二 D 2 乙 2 
| 下 和 耻 癌 起 局 < 总 多 币 抽 轴 币 遇 轴 册 和 和 
和 吓人 
盖 nianIiP npDipimnin npnanin ininiminiamn mmnnnD manan 
人 所 忆 所 一定 证 虽 口 ” 守 呈 操 定 虽 ”证 一 一 一 一 一 一 一 
一 ga 
1 米 欣 地 震 昌 安 二 下 站 
半 > 
| 本 往生 避 书 一 二 一 2 吕 一 定 一 己 王 一 王 王 定 一 一 二 一 过 一 王 二 一 己 二 一 
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下 -149 


| | | 
辆 | 1 | 时 态 | 斯 态 | 断 春 | 最 耕 | 汪 
人 | = | 要 吉 
| 人生 复 | 重复 | 置 复 高 | 温 发 发 | 其 
| | | 逐 坊 | 工作 平均 | 转 哲 
1 | 
| | | 瑟 流 | 种 在 | 路 | 电流 | 大 这 | 温 | 升 | 电压 | 由 中 流 大 | 流 
| | 
| 站 了 
| 2 | pp | 7pR TDRH | 7 7 AT | FF 矿 80 Zi67 及 6c7 | 7cp 
(A) | 《(Y) (和 及 ) | (六 ) CH | () | (OO) | Y) | (Y) ( 太 ) (YY) | (A) 
1 | | 
| 攻 L2G0.5H 0.5 | 700 | iD 二 了 0 2 
| 051 | 0.5 1 50~ 41000 3008 100 了 .2 0.03--203 2 | 
| CT051 0 20 一 700 |0.25 姻 100 下 9.0S 一 20 下 | 了 
| 站 | 50~1n00 | 50 108 1 30 如 | 1 工 
1 8 200 1 姻 T19 0 .3 0.02 一 0.08| 2.5 
| | 于 1.2 1 715501609 1 
| | : 5 人 C.5 锯 了 .2 | 5 
本 | 四 人 芋 细 | 1 2 
00 | 3 | 09 | 中 和 人 | 2 
| | 二 | 100 0.5 如 1 3 
| | 
111 | 6D | | 200 | 0.5m 300 | 1.2 ? 
12 | 200 f.S 纪 | 166 工 .2 六 
下 | 300 和 .5 纪 了 T80 了 .2 儿 
6 世 T | 300 .有 纪 100 1.2 | 2 
6F | | 408 和 .5S 吉 T00 下 全 2 
6 400 0.53 100 | 1.2 2 
56G | 508 0.5 甸 410 所 3 
56G | | 500 0.5 四 1 3100 1.2 2 
3 6 | 1 | 4600 0 .3 好 :400 1.2 | 1 
66H | | 600 0.3 纪 100 2 2 
56J | 1 」 700 |0.5a T00 1.2 2 
6 | 工 700 0.5 生 100 | 了 .2 2 
3 | 了 工 | 50~-1500 | 人 .5 160 和 2 
150 一 1500 | 0.5a 100 | 1.2 2 
065 | 工 | 30~4200 | 0.1m 109 1.2 1.5 
CT066 | 工 | 绚 ~1200 | 0.1m 409 1 .2 了 
3C 下 320 3 |100 一 1000 | Te 140 1.4 0.5 
"320 3 | 300 1 本 110 0.7 3 
| 下 071i | 3 20 一 700 卫 弓 | 08 | .2 3.5 
| 075 | 3 130~800 了 但 | 00 工 3.5 
50~800 | 1m 100 1 3.5 
上 | 
恒 和 
E 1 | | 1 
| | 
| | | 
| | 
| 
| 
| | | 
] 
| | | | ， 
| 
| 
] | 
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二 < op 人 匠人 的 二 站 人 的 全 雪 下 居 mm 十 i 愉 o 习 富 
in 上 一 一 | rr 四 志 二 下 MSNGNGNSN SNGNSNGQOn 《 
一 一 一 一 -- 下 ae ee 一 ms ee 0 
一 一 
叶 区 后 人 许诺 
| 
| 
| 售 | 二 和 下 
并 怪 写 冯 汪 三 
座 区 由 心 < 二 
人 G < 中 作 
团 下 次 呈 | 
SS 
扫 尝 下 车 站 
ES 和 本 SP 洛 可 
2 机 立 全 
| 杏 芯 
于 AS 
和 至 加 
| 一 过 人 二 长 芒 尖 了 本 吉 二 二 
号 qq 人 站 门 尼 ) 写 > 代 2 必 > 2 避 二 世 > 3 人 人 CC 2 ~ 1 2 女 字 < 
培 并 如 SS 2 忆 和 和 的 
亚 二天 号 过 忆 浊 下 
5 这 本 所 j 9 mn 0 tm1m TY 14m aminom 2 Un 1 2 2 oo 2 ie 
澡 寻 党 人 守山 妈 还 人 | 人 全 入 全 全 
Ne ， 1 SGNCS GOQGNGNOS SNQIGQGNON OGA SGQCSQGQSS S1 
1 
CS 汪 cm on 的 
讨 切 吐 骨 家 竹 A， 己 后 癌 [ae 
二 电 公 co oo 606 的 的 四 的 提 提 9 肥 有史 有 cococoim in 
从 型 闭 萎 容 负 训 多 己 全 呈 人 己 生 人 下 
下 迎 四 昌 公 
0 出 | rm mnmninmnm inpmanmnin mmmnnmn 站 站 站 二 Dim mn 
世 澡 青 | 
总 一 
避 过 | 雪 人 卢 7 人 CR ee 
忆 “ 这 人 4 < 
心 | 本 四 
全 全 | 0 te mn enomonconmn mmnoconim im 
汐 迎 ” 节 宕 吕 马 | 3 和 全 王 :过 全 折 丁 区 本 着 区 呈 关 天 全 ”是 
hd 
二 呈 一 1 2 nmnmnmnn nnminnm mnnnD na 
党 驾 名 霸 申 艺 | 只 十 总 己 人 人 人 下 中 人 人 了 人 人 下 直人 攻 下 林 人 下 小 趟 二 cDinID 
hv | SG 一 minim 个 
| 了 3 
| 有 只 虽 间 和 站 因 上 昌 昌 时 车 号 中 症 昌 当 间 吕 关 中 
册 下 人 人 
各 乏 是 摊 < | GD 用 和 
人 人 | 人 人 《 
| 和 人 和 忆 。 必 AL 业 发 
| mm 放 9 09 区 加 有史 台 巡 的 的 有 各 急 So com EL ie 
| < 的 忆 总 避 人 Rn 5 全 安 xm 全 _ 加 冯 
站 二 己 一 中 二 = 二 一 ! = 让 ri | 和 二 
六 元 时 外 己 Rs 人 


nn 


导 


体 


7.4 可 头 断 灶 


号 号 
(人 ) 

1 3CTG035A 0 100 了 .5 和 
2 |13CTG05B | 0.5 200 工 .5 绒 
3 13CTG05C | 0.5 300 1 地 
4 | 3GTG05D | 054| 300 | 荆 3m 
| 3CTG05 瑟 0.5d| 500 工 ,5 乌 
6 |3CTGTIA 机 100 工 .5 也 
7 |3CTG1BH 工 200 二 .5 开 
8 |30CTG1C 1$| 300 1.5 王 
9 |3CTG1D 中 400 .5 了 
10 | 3CTGTE 了 500 工 .5 和 
1L|3CTG1IER 1 中 | 600 1.5 了 和 
12 13CTG1G 1$| 700 1.5 茵 
13 | 3CTG1 1 800 工 .5 型 
性 |3CTGIJ 人 900 1.5 了 
4513CTG1IK 1 1000 1.5 血 
16 3CTG5 5 中 |100~1000 2 纪 
17 |3CTG3SA 5 100 匠 
138 | 3CTG5B 5 中 | 200 2 血 
19 | 3CTG5C 5 中 | 300 2 取 
20 | 3CTG5SD 5 中 | 400 2 姻 
11|13CTG5E 5 中 | 500 2 了 
22 | 3CG5SE 5 中 | 600 2 
23 130CTG5G 5$| 700 2mm 
24 | 3CTG5 酉 SS 中 | 800 2 也 
25|3CTGSIT 5 中 | 900 2 匣 
26 |3CTG5SKK 5 中 | 1000 2 血 
27 | 3CTG112 5 中 | 700 2 如 
28 13CTG114A 800 2 和 
29 | .3CTGI14B| 3S 900 2 茵 
3013CTG1I4C| 5 1000 2 
31 | 区 G20 20 中 |200 一 1000 3 了 
32 | 用 G30 30 中 |200 一 1000 3 也 
33 | 下 G40 40 中 1200 一 1000 3 了 
34 | 攻 G50 50 由 |200~ 一 1000 3 


正 窗 角 触 关 
发 发 断 
烛 | 转 折 
所 电 电 
电 压 | 电 下 流 虐 流 
矿 8o Te6z Fer | 7cp 
(VD) (YY ) <《( 太 ) (V ) (A) 
100 4 200 20 耳 .5 
1T0n 4 300 20 姻 工 .5. 
0 4 400 20 所 于 , 泡 
1T00 4 500 20 伺 .5 
100 4 700 20 据 1 .5 
100k| 100 及 200 30 锯 .3 
100E | 100 4 300 30 了 芋 工 .3 
100 | TI00 4 400 30 扭 工 .3 
T00K | 00 4 500 30 伴 工 .5 
100k | 100 灰 700 310 地 | 
1006k | :4100 | 800 30 了 她 工 .5 
100 大 | 100 作 900 3 所 下 
100 大 | 00 4 IT006 30 扭 二 .5 
100 丰 | 100 4 1200 30 主 工 .5 
100 丰 | 100 4 1300 30 氨 于 
1T20 俩 工 .5 
100 | 100 2.5 200 120 翁 工 .5 
100 帮 | TI00 2.5 300 120 卫 工 ,3 
100 和 | 100 2.5 400 120 了 工 .5 
100 攻 100 2.5 50 120 皇 工 .5 
T100& | 00 2.5 700 128 撕 二 .5 
100KE| 00 2.5 800 120 志 .5 
100 | 00 2.8 900 120 如 业 
100 攻 | 00 2.5 1000 20 血 工 .5 
100 | TI00 2.5 1200 1210 垃 工 .5 
100 | 100 2.5 1300 4120 卫 二 .号 
100 4 .5 900 100 了 王 下 
100 4.5 1000 100 所 1 .5 
100 .5 1200 100 卫 二 
100 4,.5 1300 100 了 如 了 .5 
100 2 工 
100 2 人 
100 2 有 
100 2 站 


了 
oemaerinrre re mv me ecoreei 一 -age 


控 奸 河 _ 
制 外 序 
极 电 压 | 
开 
通 临 ， 界 
时 | 
闻 上 升 率 
do/d 
形 汪 
(Vy/ sy) 
2 10 T00M 上 4-02 且 | 工 
2 上 10 TO00M Ad4-02 日 2 
2 410 上 用 100M A4-02 了 3 
2 10 共 100M A4-02 昱 | 
2 10u 100M A4-02 日 5 
2 10 上 100M B2-018B | 6 
2 10RR 100 广 B2-01B 7 
2 用 1I10 情 100M B2-01B 8 
2 410 只 100 届 32-018 |] 9 
2 10 愉 T00M B2-01 了 8 了 1340 
2 IT0 上 100 记 B2-01 了 B | 14 
2 10 必 1T00M B2-01 耻 | 人 塌 
2 10 T00M B2-01 日 | 13 
2 10 只 1T00M B2-01 引 114 
2 10 上 100M B2-01 了 日 15 
3 5 100M 16 
3 5 有 TI00M B2-01CGC 1 17 
3 必 5 及 100M B23-01C | 18 
3 5 县 100M B2-01C | 19 
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《 太 > | (AAA》| (AAA) | 5V， | 《VY) 1 (下 )》 | ( 艳 》 (Ss) 
上 OA 性 了 了 
16 15 3 8 尼 1 
引 3 8 此 2 
8 3 | 
| | 
人 3 
“| 63500 | 4 1 29 上 8 A107 昌 
< | 6300 | 12 28 人 8 从 7 
1 6300 夺 了 人 3 20 灰 8 甩 从 8 
)300 总 具 人 9 
00 人 16 S 了 8 3 区 10 
| 呈 | 20 | 4 8 | 六 11 
| 8 四 人 人 了 2 
1501 人 [ 20 省 1T3 
玉 和 十 本 了 3 280 郧 也 人 六 14 
* | 4 1 20 站 8 上 109 | 4 
| 6 16 
4 12 | 5 20 4 8 和 83 417 
| 18 
。 旧 了 5 20 人 8 不 07 19 
12 20 有 8 从 20 
。 | 7900 | 4 12 20 | 4 8 从 2 
400 耳 | 6300 | 信 人 22 
200z| 3500 | 3 15 10 2 号 | 3.6 六 23 
| 7500 4 5 16 3 | 太 了 16 24 
50 也 | 7500 | 4 | 16 1 了 | 2 4 从 25 
450 纪 | 20 4 吕 A81 26 
450m| ; 4 | 4 8 从 27 
450 了 | 各 只 28 
450 中 | 5300 | 4 16 引 2 4 8 从 29 
| 7900 | 4 12 5 20 4 8 A83 30 
攻 16 9 20 太 8 上 B4-02 31 
4 16 引 29 4 8 人 32 
人 33 
人 34 
全 16 20 和 8 人 35 
4 16 5 | 20 | 4 8 36 
4 引 16 3 AT16 37 
好 16 5 20 4 78 有 从 38 
4 16 5 20 4 8 从 39 
40 
00 | 4 了 S | 20 4 8 41 | 
人 16 3 2 所 8 改 42 
4 16 5 20 4 8 人 43 
44 
| 
| | 
和 
| 刘 吧 
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导 体 
7.6 送 导 通 半 


站 六 一 一 一 一 一 一 一 一 一- ie 
1， 额定 | 断 态 | 断 态 | 断 态 | 最 高 商 触 和 触 | 关 
由 性 复 | 重复 | 和音 复 发 发 | 上 断 
让 前 态 工作 白 
| 入 | 平 的 | 噬 什 册 电 | 也 
| 电流 | 是 压 | 电流 | 电流 | 频率 下 流 压 | 流 
】 
总 LT | 天 DRif LpDR |7DRUM | jw 7Gm 六 cr | 76D 
| 加 (了 T) (A) | (AHz) (A)》 | (YY)  (A)》 
一 一 一 一 一 一 一- 一 上 _ Se 
3CT315 3 1110~130 T00 141.3 一 155.1| 0.2 一 10 和 |0.4 一 ! 
3CT315 3 |110~130 10.2 了 m 100 1.8|141.3 一 155.1| 0.2~-10|0.4~ 民 
玫 N50720 50 15mm 4120 0.25 5 
久 N200770 200 25 120 0.3 引 
3CTN300/100 300 100~2300| 8 姻 T15 1.2 0.02~0.,3 | 
玉 N300/100 300 1 30am 120 站 ,35 弛 
3CTN4007150 400 “| 100 一 2500| 10 茵 115 1 0.02 一 0.4 引 
玫 N4007150 400 | 35 癸 120 0.35 5 
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站 < cropeareerr 一 it aa 
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和 

下 

和 
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一 rareasrvcracro corerreer 
| 
让 二 一 站 二 计生 和 二 作证 后盾 贡 和 全 玉生 二 三 计 于 全 人 人 


rr 


闸 流 ， 管 
导体 阔 流 管 


ae。 


关 维 浪 峰 峰 反 向 话 有 控 氨 问 | 通 厅 | 上 断 屿 
值 | 制 外 方 
断 | 持 | 消 | 值 | 什 耗 耗 板 电 流 | 电压 
电 下 散 利 | 关 生 | 而 界 | 痢 风 
上 时 下 ] 沽 要 和 志 
电 切 切 时 CE 
压 流 流 流 压 电 甘 率 率 间 时 闻 | 上升 率 | 荆 升 率 
太 6D | 7T6 |7Trsar Tepi | rcpmr | Fecpd | Pow PPc 1 规 di/dF | de/ 性 四 
(| (A) | (CA) | (Y ) (Y) ( 殉 ) 《全 ) (5s》 (s) |(A/s)|(VAs) 
0.1|31sm| 60 | 2 10 | 5 5 0.8 100M | 50M | F3-03A | 1 
0.1 115m | 60 2 10 5 5 0.5 100M 40M | F3-038 | 2? 
和 40 以 10M 100M 人 3 
系 5 和 全 1T0M 100M 入 105 | 
刘 S0 了 及 200 300M 人 5 
二 60 贡 IDM 100M 人 0 
二 <0h | 200M | 300M 人 7 
间 60H T0M 1I00M 入 106 8 
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和 一 


辣 ” 让 8 世 
En ME 
5 一 5 | 
过 必 字 ca ca ceac caaeascq eacacaca cacasiaacs | 
1 
一 re -rr 一 一 
只 吕 只 只 车 关 如 则 日 吕 日 基 昌 昌 员 和 司 昌 昌 昌 | 
六 人 cc 全 己 ) c) CD 必 D CE3 3 ED CD < 邱 他 3 5 所 ) 4 
和 列 ， 误 于 < 属 有 < 写 握 王 所 ”与 三 三 三 三 王 三 所 三 二 宁 己 己 三 全 | 
二 攻 ， ) 避 可 可 忌 可 富村 关 寺 辣 世 局 后 可 本 局 对 二 | 
人 ceaea ea ca 二 党 攻 本 康 必 是 是 本 王 生 是 必要 环 环 生生 
mmeoom mommo momonom om ji 
时 
4 汪 
人 2 全 人 必 
生 | 局 心 
报 E 以 AS 
1 
mL 和 2 1 1 1 方 TD 7 和 1 站 mimininin 1 mm 10 证 | 
色 一 站 写 瑟 避 二 富 后 王 二 二 忆 富 ec TS 关 晤 总 写 忆 辣 辣 | 辣 瑟 和 ee 
信和 人 7 (NS tr 
计 尘 寺 AL 1 记 10 ai om TImi Re 全 Sm 1 TD Im 1 1 TImWmDamiL7 am 3 1 
习 汪 人 人 人 ER 
SG NG NG 局 mr SN ctcas Sacscscn 
: | 
焉 于 东 人 


要 人 IUD ED 1 1 1 1 于 CD < 己 .1 5 1L77 工人 门 UNT ULDS Inn mn am im 0 mn 
be 斌 了 下 全 的 于 玫 人 芝 人 | 一 4 C * | -| | CC CD mm CD we wd 可 二 加 本 9 
5 岂 司 人 3 可 二 人 
NA 1 
人 一 
于 人 1 
穗 狩 , 瑟 忆 ] 
机 Te 和 
谍 蜂 也 | 
4 sa Am 
:这 温 写 及 、 | 
3 了 aa 
本 E 二 让 下 本 和 EE EETETEEEEEGES 
奖 治 和 准 二 Sr ee = 
SEE 诗 。 加 信 
2: 洽 二 Sa Suw 1 
一 一 攻 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 or 一 一 一 一 } 
5 | | 
TS AN 以 和 ”一 全 三 三 王 己 之 三 安 呈 | 
as 晤 2 忆 2 民 2 < 一 扰 一 一 1 
= > 5 AD D 民 司 oo 
站 
革 -本 hk < - ri 下 咯 四 只 eve 
已 和 1 
这 ee 2 -一 一 一 一 一 一 一 : 
| 
人 
L 人 ; 衬 尘 和 人 定妆 8 
区 Dam1m1 ] 
是 安宁 全 恤 er 1 本 
5 的 罗 有 有 [过 号 | 
二 加 司 名 虽 昌 间 申 园 虽 DO 口 司 半 半 下 关 下 下 下 同性 四 攻 汪 MMS | 
6 ceocn om | 
2 1 和 | 
ca ce 有 f im DEF op 偿 ci CD 坊 1 iv 的 区 己 | 
| 有 《5 习习 寺 和 过 过 只 要 二 二 肖 区 二 交 | 
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体 鹿 流 管 
尖 维 浪 贬 挫 
制 
昕 | 持 | 清 什 航 
1 开 
电 电 电 电 . 通 . 
时 
压 流 流 流 亲 
F6p | 7P | 7rsnif | 7T6pw | cr doy/dt 是 
(V) | (A) (A) (A) (VD) (VV/s) 
0.2 3 世 4 ,2 工 四 . 工 A3-07 人 工 
0.2 达 4.2 了 眉 . 工 A4-02B 邑 
0.2 和 4.2 二 人 ,1 3 
0.2 全 人 汉 工 10.1 人 4-02 呈 44 
人 .2 间 4.2 工 0.1 95 
0.2 间 4.2 工 和 .1 太 4-02 也 6 
0 .2 闪 4.2 工 0.1 有 
0.2 阁 4d4.2 了 0.1 4A4-02B 8 
0 .2 本 人 .了 了 人. 工 9 
1 人 .2 全 4,.2 工 0.1 A4-02 了 B 10 
0.2 全 4.2 工 位 . 工 1 
0.2 齐 4.2 工 0, 工 Ad4-02B 12 1 
0.2 生 4 .2 了 0.1 13 
0.2 间 4.2 荆 0.1 太 4-02 甩 JT4 
0.2 音 二 .2 工 0.1 135 
0.2 间 4.2 了 心 , 工 A4-02 阳 16 
0.2 间 4.2 二 0.1 7 
35 垃 | 20 区 8 3 0.2 | 2.5 30M A3-07AA. 18 
0.2 5 也 | 10 3 0.3 了 3-02 人 入 19 
0.2 5zZ| 410 3 0,3 了 3-02 太 20 
0.2 5 障 | 10 3 人 禾 .3 FE3-02A 21 
35 刀 | 10 3 0.3 F3-03 太 22 
5 卫 | 10 3 0.3 R3-03 人 入 23 
5 了 | 10 3 0.3 3-03 太 24 
0.2 5 于 8.4 3 0,.3 A3-07A 25 
TI0 地 9.8 和 2.5M 品 ] 26 
0.2 | 150 血 8.4 0.3 40 3 昌 .,3 20M E3-02B 27 
25 二 200M A4-02 了 28 
25 也 200M A4-023 29 
25 匡 200M A4-023 30 
23 切 200M A4-02B 31 
人 ,2 素 8.4 3 0.3 20M A4-02C 32 
.2 T0 二 8.4 3 人 0 .3 8h 20M FR3-03A. 33 
0.2 率 8.4 3 和 有 和 .3 20M 了 3-03A 34 
0.2 从 8.4 3 0.3 20M 3 
0.2 二 8.4 3 0.3 了 2-01 吾 36 
0.2 沿 8.4 3 0.3 FE3-03A. 37 
0.2 理 3.4 3 1.3 B2-018 38 
0.2 惠 8.4 3 局,3 E3-03AA 39 
0.2 夫 8.4 3 0.3 卫 2-013 40 
0,2 训 8.4 3 0.3 FE3-03 太 4 
0.2 举 8.4 3 0.3 日 2-01B 42 
人 .2 玫 8.4 3 0.3 FE3-03AA 43 
10.2 过 8.4 3 习 .3 B2-01B 44 
0.2 8.4 3 0.3 FE3-03A 45 
站 .2 替 8.4 3 和 ,3 卫 2-01LB 46 
0.2 才 8.4 3 0.3 FEF3-03A 帮 7 
0 .2 表 8.4 3 硼 ,3 B2-01B 48 
0 .2 从 8.4 3 0.3 3-03 人 入 49 
0.2 志 8.4 3 站 ,3 B2-01B 50 
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辽 放 
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800 
50 一 1500 
400 一 500 
5300 一 700 
700 一 1000 


400 
500 


400 一 500 ， 


500 一 700 
700 一 1000 
100 


1600 
400 人 一 500 
500 一 700 


700 一 1000 
6010 
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Pi Fu ku hu 


请 


和 
SS PNINSP hi 


3 一 100 志 
3 一 100 鱼 


5 一 100 了 
5 一 100 卫 
5 一 100 姻 
5 一 100 如 
5~100 荆 


5 人 100 生 
5 一 100 联 
5 一 100 了 
5 一 100 恕 
5 一 100 世 


100 所 


35~100 匡 


器 是 本 业 


二 


koi 的 册 (CD Li mmwNN 


CD CD Cb Cn CO CD Co FF CD Lo Co Cn co Co Cu Len UL wo 内 加 Lo cn 
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体 闭 流 管 
关 维 浪 峰 峰 反 向 峰 平 控 换 疝 | 通 态 | 断 态 
值 均 仙 外 序 
断 持 清 值 值 耗 耗 极 - 电流 | 电 正 
峰 值 | 散 | 知 | 开 | 闫 断 
电 | 电 电 电 电 通 临 界 | 临界 
功 功 时 
压 流 流 流 压 电压 率 率 闻 时 间 | 上 升 率 | 上 升 这 
jcD | [| 7rsw | Te | Frery | reg | Per| PEc 再， 如 dz/dt | dz/d 过 汪 
(V) | (AD) (A) (A) (YY) 《YY ) (全 ) | (到 ) 《5s) (s) |(A/s) | (As) 
0.2 世 8.4 3 0.3 FEF3-03A | 工 
0.2 150 也 | 16.8 0.3 10 3 0.3 20M 了 2-01 台 2 
5 地 | 20 3 0.3 FF3-03A | 3 
5 也 | 20 3 0.3 FE3-03 信 4 
5z| 20 3 0.3 F3-03A | 5 
0.2 5 志 | 20 3 0,.3 F3-02A | 6 
0.2 3 也 | 20 3 人 .3 F3-02A | 7 
0.2 5 也 | 20 3 0.3 上 3-02A 8. 
0.2 5 世 | 30 3 0.3 FE3-02A | 乡 
0.2 35 卫 | 30 3 1 和 .3 F3-02A | 410 
0.2 5 蔚 | 30 3 人 .3 
0.2 25 .2 5 0.5 
8 妞 | 30 志 
0.2 5ZZ| 30 3 .3 
0.2 5 联 | 30 3 0.3 
0.2 5 世 | 30 3 0.3 
0.2 5 也 | 25.2 吕 0.5 
30 耳 | 29.4 10 
0.2 150 生 | 25.2 0.3 10 号 0.5 
30 卫 
30 卫 
30 阵 
30 印 
0.2 所 25.2 5 0.5 
0.2 二 8.4 3 0.3 
0.2 志 25.2 5 0.5 
0.2 章 25.2 5 0.5 
0.2 齐 25.2 5 0.5 
0 .2 生 25.2 3 0.5 
0.2 刘 25.2 3 0.5 
0.2 全 25.2 局 0.5 
0.2 者 25.2 号 0.s 
0.2 间 25 .2 2 0.5 
0.2 香 25 .2 5 0,.5 
0.2 刘 25.2 5 口 .5 
0 ,2 衬 25.2 5 必 ,5 
0.2 站 235 .2 5 0.5 
0.2 香 25.2 0 .5 
0.2 5Z| 33.6 3 0.3 
0.2 5 血 | 33.6 3 0.3 
0.2 5 人 血 | 33.6 3 0.3 
25 血 | 22 由 记 3 0.2 
0,2 Sm| 33.6 3 0.3 
0.2 5 也 | 33.6 3 0.3 
0,2 52| 33.6 3 0.3 
0.2 5 妇 | 42 3 0.3 
0.2 5 人 角 | 42 3 0.3 
0.2 5m| 42 3 0.3 
0.2 42 六 0.5 
0.04 


要 


外间 加 只 wb 


报 定 | 靳 才 
型 
重 复 
通 态 
峰 值 
电流 电 | 
7 矿 DR 
号 
(下 》 (Y ) (A) | (A) (CHEzy (CC) | CD) 
30C 了 工 55B 3 300 2 竹 T0f 了 .5 一 
3CTS56 5 400 2 理 100 工 .5 一 全 
3CTS5D 3 590 2 型 100 下 .5 一 工 
玫 S5 5 |100 一 1500 扩 15 
玉 85 3 |1100 一 1500 号 拍 工 {5 
政 S5-1 5 5 节 了 15 2.5 一 0.5 
玫 S3-2 5 200 号 担 1415 2.5 人 一 (0.5 
玫 S5-3 5 300 5 也 工 15 2.5 人 0.5 
玫 S5-4 过 400 5 了 工 15 2.5 人 0.5 
KS5-5 村 560 拉 了 193 2.5 一 .5 
区 5355-6 S 600 5 地 了 15 2.5~0.5 
玫 9S5-7 及 700 5 班 了 15 2.5 一 0.5 
玫 3S5-8 中 800 廿 工 1S 2.5~w0.5 
到 95-9 5 980 5 耳 工 13 2.5 一 0.5 
民 S5-10 扎 1000 呈 撕 开工 5 2.5~0.5 
开 95-12 8 T200 5 也 了 3 2.5 一 0.5 
玫 SS-14 号 了 400 与 了 二 19 2.5 一 0.5. 
下 SS5-16 3 1600 5 垃 15 2.5 一 0 .5 
改 95 5 |100 一 2000 1 8 匠 了 15 了 .5 
下 8S5 5 |100~1000 Sm | 了 5 2.5 
下 S5A. 5 |100 全 2000 8 匡 了 15 
3C 了 SS6 6 1400 一 1000 8 卫 25 2.2 
3C 了 TS6 6 |1100~ 人 2000 8 位 工 1LS 2.2 
3CTS6A 碑 600 了 ,51 5 100 660 半 
3C 下 8S8 8 1100 一 2000 员 坦 工 工 3 2.2 
3C 工 98A & 600 2 了 40 100 660 泣 
了 了 工 A08-600S 8 600 3500 也 0 1.75 中 
3C 工 58 8 1406~ 一 1000 gma T23 2.2 
及 540 1410 1100~2000 T0 摆 了 5 工 ,5 半 
下 SS10A T10 |1100 一 2000 10 理 了 1 
玉 S410 10 |11009 一 1500 | 30 纽 了 5 
下 S10 10 ji00~2000 | 10 王 了 15 2.5~0.5 
区 910-! 10 100 10 伺 了 15 2.5 一 0.5 
必 S10-2 TI0 200 10 卫 TI15 2.5 一 0.5 
及 SS10-3 TI0 300 10 盏 了 15 2.5 一 0.5 
下 9510-4 1I0 4080 0 青 了 15 2.5~0.5 
并 3140-5 1 500 10 卫 了 5 2.5 一 .5 
到 910-6 10 600 10 人 组 工 15 2.5~-0.5 
必 S10-7 10 700 10 生 1 9 2.5 一 0.5 
了 510-8 10 800 了 0 给 工 芋 呈 2.5w~0.5 
有 310-9 了 0 900 了 0 纪 了 和 2.5 居 [0.5 
玫 S710-10 10 000 10 地 卫 1 5 2.5r0.5 
区 S10-12 10 1200 10za 15 2.5~0.5 
枚 SS10-314 0 J4400 了 人 了 理 了 卫 允 2.5 一 0.5 
玫 号 1I0-16 10 1600 了 0 纠 工 5 2.5S~-0.5 
3C TS340 40 1100w2000 8 二 了 5 2.2 
3CT510A 10 600 2 了 匡 50 TI00 6 上 0 背 
3C 了 TS12 412 17100 一 2000 和 了 的 闷 ,用 
3CTS12 太 了 2 600 2 全 50 180 660 尘 * 
TRAL3315 了 | 15 600 3 拍 TI10 1.8 中 


大 -1516 


Ce ec -ar aa ，acoagnrpet 时 3 


5 一 工 00 匡 
5 一 100 


3 一 4100 如 
3~T00 芭 
35100 缮 
3 一 4100 
3 一 T08 


1 
级 
35 一 00 纪 
5 一 00 所 
5~100 于 
5 一 100 了 
5 一 ITI00 切 


3 一 100 了 ia 
5~100 
5 一 100 过 

70 细 
SS 一 T00 了 


70 弓 
70 
5 一 70 王 
350 王 
3 一 70 也 


30 一 0 位 
了 0 所 

70 耳 
108 缮 
T00 如 


3 一 00 弓 
5 一 400 刀 
35100 刀 
5 一 100 弓 
5 一 08 


5 一 100 纪 
5 100 芭 
35 一 100 舞 
SO00 们 
5100 志 


3 100 纪 


5 一 100 弓 下 


5 一 100 刀 
5 一 100 据 
5 一 100 纪 


5 一 70 也 
50 一 501 芋 
370 垃 
350 一 501 地 
30 区 
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闸 流 管 
体 闲 流 
关 维 泪 贬 峰 反问 峰 平 控 换 向 | 通 态 断 态 
值 殉 制 
断 | 竺 | 消 | 值 | 从 耗 | 耗 | 和 极 电 流 | 电 政 
峰 值 散 散 浊 关 断 
电 也 电 电 电 人 通 椎 界 | 临 界 
功 功 寺 
压 | 中 流 | 中 | 时 | 电 夺 | 率 | 这 间 | 时 间 | 上 升 率 | 上 天 理 | 
矿 6D LU | 71rsw Tcpw rcrg|l recpy | Fe | Pc /9 所 di/d day dt 
(《Y ) 《入 ) 《A) | (A)》 1 (7) (Y) ( 玖 ) | (有 ) (s》 《s) (As) | (CCYAs) 
40 了 a 20M 
40 癸 20M 
40 二 20M 
10 2 池 0.5 20M 
0.2 兴 二 2 号 0.5 20M 
0.2 类 442 5 0.5 
0.2 类 442 相 人 .5 
8.2 区 42 5 人 .5 
0.2 宁 42 9 0.5 
0.2 二 42 7 0.5 
0.2 呈 42 5 0.5 
0.2 枯 42 5 0.5 
0.2 宁 人 2 史 0.5 
0.2 阁 4d42 3 0.5 
0 .2 闪 42 5 0.5 
0.2 尝 42 由 0.5 
0 .2 昌 42 0.5 
0.2 表 42 3 0.5 
0.2 60 纪 49 6 25 一 500M 
0 .2 3 所 42 3 0.5 
0600 也 49 10 2.5M 
0.2 60 卫 42 3 0.4 
0.2 60 据 42 中 0.4 
50 卫 40 2 歼 0.5 280 隐 
0.2 60 匡 56 3 0.4 
50 耳 70 4 10 工 500M 
25 纪 85 工 M 
0.2 60 卫 56 3 0.4 
0.2 | 100 弓 98 10 25 恤 500M 
100 荆 98 TI0 2.5M 
fT.2 林 34 3 和 .5 
0.2 闪 84 5 人 ,3 
0.2 举 84 了 人 .5 
站.2 闪 84 5 0.5 
0.2 间 84 5 0.5 
0.2 此 84 3 0.5 
0.2 兴 84 三 0.5 
0.2 记 84 号 0.5 
0.2 各 84 5 0.5 
0.2 这 84 号 0.5 
0.2 此 84 相 0.5 
0.2 震 84 5 0,.5 
0.2 齐 84 5 0.5 
0.2 生 84 号 0.5 
0.2 党 84 5 0.5 
0.2 60 了 7 人 弓 0.4 
50 弓 100 并 TO0 于 3500M 
0.2 60 志 84 3 0.4 
7.5 节 T10 总 10 | 500ML 
60 地 50 3 了 


层 


| 
| 


7.7 双 向 半 
烙 冠 岂 太 斯 态 触 
| 本 复 | 下 复 发 
| 巍 入 | 平均 电 
电流 电压 电流 流 
ZI7 | 三 pp | 7DR IDRN 7JM | A77 矿 了 80 Zc7 
(《A.) 《YY) (A) | (A) (人 ) | (7) (YY) (Y) -《〈A》 
工 3C 了 5S46 146 14100~2000 8 地 了 TI5 2.2 5 一 70 纪 3 
2 3CTS16A T6 600 2 .5 坦 50 IT00 660 羊 * 50 一 501 2.5 
3 开 S20 20 1100 一 2000 TI0 了 了 15 1.5 半 100 耳 3 
4 | 区 8S20A 20 |100 一 2060 T0a 145 100ma 3 
5 用 520 20 1100 一 1200 | 了 0 了 T15 了 .5 3 一 200 世 3 
6 下 920 20 1100 一 1500 | 了 0 了 13 5~…200 忆 ,| 3 
7 | 天 S20 20 1100~-1560 | 10m 115 5~-100 摆 3 
8 | 天 S20 20 |1100~-2060 | 10m 145 2.5~0.5 引 ~-200 细 3 
9 玉 S20-1 20 100 10m 115 2.5 一 0.5 5 一 100 也 3 
1I0 玉 820-2 20 200 JU0 纪 工 15 2.5 一 0.5 5 一 100 如 3 
了 1 及 520-3 20 300 10m | 15 2.5 一 0.93 3~100 匡 雪 
12 攻 S520-4 20 400 10 绀 了 15 2.5 一 0.5 5 一 100 据 3 
13 久 920-5 20 500 了 0 了 二 二 5 2.5 一 0.5 5~100 蒋 3 
14 及 9520-6 20 600 | 10 415 2.5 一 0.5 5w~100 锯 3 
15 到 S920-7 20 700 TI0 荆 了 15 2.5 一 0.5 5~ 人 100 锯 3 
16 玉 520-8 20 300 半 0 了 13 2.5 一 0.5 5 一 100 了 匡 | 
必 520-9 20 200 0 血 15 2.5 一 0.5 5 一 100 姻 3 
开 820-40 20 1000 于 0 匡 TI15 2.5 一 0.5 5 一 100 卫 3 
区 S20-12 20 1200 T0m 115 2.5~0.5 5~100 吐 3 
多 520-14 20 1400 10 也 15 2.5~0.5 5 一 “00 了 3 
玉 S$20-16 20 1600 101a JI15 2.5~0.5 3 一 00 卫 3 
CTS25A 25 600 3 姻 50 100 660 尘 50 一 501 握 2 
心 了 了 S50 30 1300 10 卫 x15 2.4 8 一 200 耳 3 
CT550 50 1100 10 地 5 2.4 8 一 200 卫 3 
CTS50 50 200 了 0 卫 115 2.4 8 一 200 匡 3 
CT950 50 700 10 志 工 3 2.4 8 一 200 了 3 
CT550 50 500 10 和 115 2.4 8 一 200 坦 3 
CTSS0 S0 300 10 卫 了 13 2.4 8 一 200 荆 3 
CTS50 50 100 10m 115 2.4 8 一 200mm 3 
多 S50 50 114002000 151a 了 3 2.5 8 一 200 耳 4 
久 S50 50 1100 一 20060 20 卫 115 工 .7 羊 200 弓 3 
及 .550A 50+ |100 一 2000 20 媚 TI35 2.4 吃 200 据 3 
久 S50A 50 1100~2000 20 了 如 TI15 200 了 3 
及 550 50 1100 人 1500 | 15 耳 TI15 8 一 200 人 也 4 
及 8S50 50 1100 一 2000 | 5 如 115 2.5 一 0.5 8 一 200 匡 帮 
术 SS0 50 1100 一 2000 | 瑟 了 15 2.5 一 4.? 8 一 200 阵 和 
及 SS100 T100 1600 一 1660 | 15 弓 5 1.1~0.5 40 一 300 了 一 3 ,5 
了 59100 100 |100~~2000 | 20ma 1135 2.5 一 0.5 10~300 垃 4 
及 5S100 100 1600~1400 15mm 125 60 250ma 3.5 
玉 Si100 d100 1100~2000 3 | 415 了 125 惫 工 250 了 二 3,.35 
攻 S100 100 1100~2000 | 20 姻 115 于 1T0~300 芋 4 
及 S200 200 |100~-2000 | 20 和 115 1.1 10~-400m 4 
及 S200 200 1100 一 2000 20 生 TS 2.5 410 一 400 丘 二 
氏 5200 200 1600 20 鱼 工 15 10 一 400 印 和 
氏 S200 200 1100 一 1500 | 220 了 15 10~400 姻 | 
民 83200 00 100~1600 | 15 卫 115 4 .1.3 40~400 耳 3.5 
及 5200 200 |100 一 2000 | 20a 115 2.5~-0.5 10 一 400m 4 
玉 5200 200 1600 一 1400 20 卫 125 60 了 400 3.5 
改 5200 200 |1100 一 2000 125 工 .2 350 纪 3.5 
玫 9S200 200 2.64 350 细 3.5 


阅 流 管 

体 闸 流 管 

半 峰 
值 

断 耗 
散 

和 功 

压 率 


LGRFM | 产 cFm 
(A) (AVIOV TO WeCsy》 


0.2 | 60m | 4112 3 | 0.4 F3-03 人 A 下 
7.5m | 150 | 4 10 | 1 500M 2 
0.2 |100m | 196 10 25 一 500M 人 Ag92 3 
100m | 196 10 25M 口 4 
170 20M 5 
0.2 | 。 170 5 | 0.5 20M 从 6 
0.2 | 。 170 3 | 0.5 20M A92 7 
0.2 | ， 170 5 | 0.5 20M 口 8 
0.2 | 。 170 5 | 0.5 20M 9 
0.2 | ， 170 | 0.5 20M 10 
0.2 | ， 170 5 | 0.5 20M 11 
0.2 | ， 170 5 | 0.5 20M 12 
0.2 | ， 170 5 | 0.5 20M 13 
0.2 | ， 170 5 | 0.5 20M 14 
0.2 | 。 170 5 | 0.5 20M 15 
0.2 | ， 170 5 | 0.5 20M 16 
0.2 | 。 170 5 | 0.5 20M 17 
0.2 | 。 170 5 | 0.5 20M 18 
0.2 | ， 170 5 | 0.5 20M 19 
0.2 | 。 170 5 | 0.5 20M 20 
0.2 | ， 170 5 | 0.5 20M 21 
4 10 | 1 500M 22 
0.3 | 。 420 4 | 0.5 20M |  A9%9a |323 
0.3 | 。 420 4 | 0.5 20M 24 
0.3 | 。 428 4 | 0.5 20M | Ag%9a |235 
0.3 | 。 420 4 | 0.5 20M | Ag%9a |526 
0.3 | 。 428 4 | 0.5 20M | Ago9a |27 
0.3 | 。 420 4 | 0.5 20M | A99a | 238 
0.3| *。 1 420 4 | 0.5 20M 29 
0.3 420 15 | 3 IOM 20M | Ao9a |30 
0.3 |200m | 49 10 4 | 0.5 500 一 1000M AT101 | 31 
0.3 |200m |350~-490| 工 | 2 4 | 0.5 10~25M| 50~1000M 32 
200zm | 490 10 4 | 0.5 25M 25M 口 
0.3 | 。 420 15 | 3 20M 人 
0.3 | 。， 420 15 | 3 10M 20M 人 
0.3 | *。 420 15 | 3 10M 20M 口 
0.3 | ， 840 416 | 3 10M 600M 公 
0.3 | 。 840 16 | 3 0M 20M 人 
2 50M 300M 人 
2 4Me | 200M 500M 从 
3 0M 50M 人 
3 5M 50M 入 
3 15M 50M A8 
3 15M 50M 人 
3 15M 50M 人 
3 15M 600M 从 
3 15M 50M 从 
3 50M 300M 入 
3 S0M 1000M 从 
3 50~-1000M 从 


Treeseroriicrnaasnaire- 一 


了 和 @ 了 双 向 半 寻 
i 下 生生 和 
1 狠 定 断 态 最 高 缚 正 向 然 触 关 
重 复 温 发 发 断 
通 态 工作 转折 
烽 什 温 电 电 电 
电流 叱 ” 鞋 频率 升 电 蒜 流 压 演 
总 2 | 大 DR J AZ 矿 8o Tec7 六 cr | 76p 
(A) 《了 ) 《Hz) () (VD) (A) (YY) | (A) 
加 
工 及 8S200 200 100 一 2000 350 也 3.5 
之 了 9200 200 100 一 12800 10 一 400 刀 夏 
3 及 S200 200+ | 100 一 2000 350 姻 3.5 
和 下 SS200 200 100~2000 350 匡 3.5 
j 5 工 下 人 200 200 一 2008 1 一 上 400t 各 
6 久 S300 300 600 一 1400 60 工 400 位 3.5 
7 玫 93f0 300 T00 一 2000 工 .2 350 弓 3.5 
8 攻 83060 300 108 一 2000 工 .2 350 芭 3.5 
8 及 S300 300 100 一 2000 工 . 工 20 一 4003a 帮 
10 开 $400 400 100 一 2000 于 .于 20 一 400 皇 竹 
T 玉 S400 400 600 一 1400 60 工 40020 3.5 
12 玉 S400 4800 100 一 2000 于 2 350t 4 
工 改 5400 400 100 一 2000 2.5 一 0.5 20 一 400 血 4 
1T4 及 3500 540 600 一 1600 荆 .1 一 0 .5 40 一 400 了 2 3.5 
5 及 9500 5800 180 一 2000 2.5 一 [0.5 20 一 400 坦 4 
16 及 S500 500 600 一 41400 61 工 400 垃 3.5 
了 7 了 必 S$500 508 100 一 2000 于 :多 400 乌 4 
18 用 5500 500 100 一 1200 香 20 一 400 刀 4 
了 9 玉 S500 500 100 一 2000 工 .2 400 了 3 攻 
20 必 S500A 500 100 一 1500 2.0 fT0 一 400 弓 了 4 
21 工人 95500 500 200 一 2000 20 一 450 坦 
22 氏 S500 500 100 一 2000 了 . 工 20 一 400 也 了 
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看 -1520 


< 在 所 
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1 | 上 
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朋 -1521 


尖 | 维 注 | 峰 由 | 反 向 | 峰 平 控 欣 向 | 通 大 断 态 
党 | 值 | 均 制 外 序 
中 | 插 | 请， ， 值 | 全 耗 | 耗 极 | 电 洲 | 电 正 
| 由 介 洪 和 申 汪 关 有 电 
电 记 也 也 也 通 临 界 | 临 加 
功 蕊 有 
疏 流 这 尝 下 | 量度 | 率 | 率 问 时 间 | 上 上升 率 | 上 无 家 
6D | 7 17rsw TIEpar For Fecpag | To Pei 1 | 引 di 人 da 出 村 
明史 
(V) | (AAA) CA)TEGVYI CVD OCR) OCTWD) Cs) | Cs) | (As) | (CCVAS) 
本 -下 | 本 一 六 一 人 革 人 
200ama 1960 | 了 15 3 4MA 250M 500M 人 上 
间 1700 | 了 6 3 | 15M 20M 作 2 
0.3 |200 和 | 1860 | 3 1 扯 15 3 10~50M |50 一 1000M 3 
200m | 4960 | 3 了 了 5 3 50M 50XM 会 4 
700 | 16 3 15M 50M 人 85 5 
200m | 2100 | 3 50 | 生 3 50M 300M 全 6 
0.3 |300 直 | 2940 | 3 16 155 | 洛 150M 34000 阳 碌 7 
300m | 2940 | 3 折 ]5 3 4Me- 256M 500M 入 8 
* | 1700 J6 3 15M SDH 雄 9 
“| 3400 28 4 30M 50M 心 10 | 
| 250zm | 2800 | 3 1 1 3 50M 300 于 六 了 
0.3 |300am | 3920 | 3 16 ]S 3 150M :4000 阳 了 12 
4.3 | * | 3400 20 | 4 30M 50M 13 
0.3| *。， | 4200 39 4 30M 600 了 4 4 
0.3 1， | 4200 2 4 30N 3S0M 全 1 
250 也 | 3S00 | 4 15 | 9 4 50 语 40034 所 
0.3 1400 和 | 4900 | 4 1 区 2 和 150 卫 1000M 评 17 
es | 4900 | 4 6 20 4 | 100M | 25 一 200M 18 
400m | 4900 | 4 14 | 29 4 | 4MA- 250M 500M 人 19 
* | 4200 | | 3 4 30M S0M 心 20 
4200 20 | 4 30M S0 抽 人 83 21 
* | 4200 | 2 4 30M 50M 全 22 
| 
| 
| 
| | 
| 
1 
1 
| 
| 
| 
1 
| | 
| 


吕 
让 
让 
8 
1 
辣 


序 


划 扣 个 mei 上 


ha Ha 上 
CO Fo 情 


Ha 上、 
w 心 


RE 
CN 


7 


< 


4C 工 外 工 

304 M5A-I 
3C 工 MI10A- 吉 
玫 人 工 

及 35A 


及 85A 
玫 卫 SA 
C 民 4 

及 S10 
下 820 


及 卫 20 人 入 
L 及 24 
及 S20A. 
用 550A 
及 8950 


必 P50AA 
C 及 3 

下 卫 109 信 
CR101 
及 SS100 


下 了 209 
攻 S200 
及 5200A 
及 卫 200 
用 民 -200 


M03B 


MP90AC600 一 1400 


MO01A 


MEP160A600~1400 
M02A 


M04A 


(人 》 


二 
RS 
芭 刀 


30 
34 


50 


1500 一 2900 


大 站 Ri 
(Y 》 


20 
4100 一 800 
100 一 800 
100 一 10800 
100 一 4200 


106 一 1200 
4100 一 1400 

50 汪 1400 
100 一 2000 
040 一 2000 


160 一 1460 
50 一 1400 
8 一 1200 
00 一 1200 
00 一 2000 


4100 一 1400 
50 一 1400 
100 一 1405 
530 一 1400 
100 僵 2000 


Fa He F 


100 一 2000 
T00 一 2800 
100 一 1200 
100 一 2800 
400 一 16800 


400 一 1600 


100 一 26000 
100 一 2000 
100 一 2000 


400 一 4600 
I00 一 2800 
100 一 41600 
400 一 1209 


400 一 1008 
400 一 1400 
400 一 4400 
600 一 1400 
4860 一 4140 


460 人 一 1400 
4080 一 1400 
400 一 140 
600 一 1400 
400 一 1400 


400 一 1400 


7 。 
出 态 | 藤 态 | 最 商 最 续 
重复 | 重复 ， 避 肖 
亚 必 
平均 | 峰值 结 泪 
了 电流 | 电 滤 | 踊 党 淡 纪 
LOR DR AI YA 
(A) | (AT CH CD (CD) 
.IT 及 
王 雪 15 
荆 得 了 3 
荆 志 了 5 
Si 100 
号 纪 100 
了 和 8 所 100 
5 组 10~40014125 
T05 [3 
工 0 T415 
Ta | 10 荆 100 
5S 刀 用 0 一 408112 
区 0 后 TS 
工 5 世 了 3 
5 人 缮 二 15 
2 志 | 20 卫 100 
100 乌 110 一 4001125 
4m | 40 了 于 5 
1 30 色 | 10 一 4801125 
20 115 | 
40 细 25 
20 弓 1145 1 
20 地 145 | 
4 垃 | 40 坦 115 
本 区 1425 
8 T 1425 
50 妇 |10 一 400|1125 
29 坦 15 
60 握 125 
25 115 
1 1125S 
8 鱼 | 60m 了 
9 | 80tma 了 
5 125 
10z 110 一 4001125 
T0 卫 125 
209a 125Y 
20 垃 125Y 
20 卫 25 
20pm 125YV 
40 垃 125S7 
40 廿 125Y 
20 红 1T25 
20 垢 125Y 


4 CR CR 


ea 二 内 一 


bo 一 Fe 
ko CR 


HH Fa ha ioioF 广 
SN 


3 


FF Fr FFio 
ks 


本 > 
CN 
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400 一 1600 
400 一 :4600 


400 一 1600 


(从 


工 


3 一 10 
3 


二 
060 

3 

3 一 410 
532 


了 0 

6 
5 一 20 
8 一 20 
8 一 20 


20 
了 5 
25 
工 9 
10 一 30 


25 
10 僵 40 
10 一 40 

25 
10 一 2 


T0 一 253 
工 5 
28 一 40 
35 
120 一 40 


T0 一 25 


Le7 


) 


0 只 


0.3 一 3 
人 3 


各 垃 


半 导 
一 一 一 一 
钙 | 关 
发 | 断 
1 
| 于 流 
了 人 
(VIA) 
浊 
3 
双 
3 


0 钳 
有 名 
人 二 
[0 王 
0 二 
[0 弓 


(0 王 
{ 地 
[ 弓 
人 地 
0 也 


[0 这 
1 了 
1 弓 
8 纪 
0 志 


避 还 
上 组 
0 纪 
站 纪 
手 L 


[也 
和 志 
4 世 
和 二 
0ia 


0t 


CR 


(CD Lo 办 心 公心 和 人 必 CD Co 必 人 O oo Co oo Feeoea 
CT 


《人 


3.6 
3,.6 


hat assrrr - 漂 wora or 下 下 yp err qim 放 本 rrrergyoireyeeao 人 are warone1 nt 各 minirgypup arpeme ii 


2 奉 站 
国 7 旋 宦 
体 逆流 管 
区 1 让 TU ee <- | 
关 | 维 浪 峰 峰 反 站 峰 | 平 | 过 | 抱 疝 | 朋 访 扬 窟 
， 1 位 区 | 制 绍 外 度 
i | 持 清 值 | 便 履 | 全 | 报 也 演 电压 
| | 乔 国 吊 | 验 | 汪 | 区 ER 
上 出 日 志 估 二 | 谣 ] 佛 驱 从 四 
世 荔 功 加 出 尝 民 如 田 
压 | 演 演 沪 度 由 上 度 | 率 | 宗 | 间 | 时 癌 」 开 开 率 于 冰凌 | 
让 
jcp| 2 as1|1epar cy ea | Eee | di/d; daVdt 
科 撒 寻 
(TV 中 AAA GO DCs sy | As YAS) | 
In 和 吕 汉 2 二 人 ww 加 | 和 
了 - A4-011 | 工 | 
10 姻 10| 0.3| 46 5 0.5| 0.1| 8 80h 3M 30M A4-02C | 2 
f0mm 20| 0.3|1 6 弛 0.5 | 0.1| 8 80 3M 30M 人 4-020 3 | 
0.2 | 10 血 9.8 25 一 500M C2-01A| 4 
0.2 | * 42 | 工 10 水 省 放 当 20M 塑封 | 5 | 
0.2 | 42 | 1 10 4 |0.4 国 6 
1.2 | 60m 90 了 引 25M 塑封 | 7 
0.2 | 44 王 70| 5 20 5 40 | 1 50R 100M 50M 口 8 
0.2 |100m 93 25 一 500M A73 | 9 
0.2 |100m | 196 25 一 500M A75 | 
0.2 |100m | 380 10 5 25M 吕 二 | 
],2 | 44m | 375 | 8 20 5 s0 | 1 00 上 100M 200M 口 12 | 
0.2 | * 170 | 2 10 5 |0.5 20 品 13 | 
.3 420 | 3 10 了 20M 局 14 | 
0.3 |200m | 490 4 |0.5 10 一 25M| 50 一 1000M A76 | 251 
0.2 |200m | 90 | 1 10 5 4 | 0.5 25M 50M 口 16 i 
0.2 | 50m | 1000 | 10 30 5 100 | 1 100h 100M 200M 口 17 | 
8.2 |200m | 1300 | 2 10 弛 8 |2 25M 100M 加 18 ， 
0.2 |100m | 2000 1 10 习 5 100 11 100n ) 100M 200M 器 19 | 
0.3 |200m | 980 8 | 2 10 一 25M| 50 一 1000M A77 | 20， 
0.2 |200m | 2500 5 一 200M|100 一 1000M 从 21 
0.3 |200m | 1960 1 |3 10~50M| 5~1000M A78,A80 | 22 
0.3 1700 | 4 2 16 |3 15M| 人 23 
0.2 |200m | 3800 | 3 10 有 | 545 | 50 了 100M 从 24 1 
3800 80h 100M 500M 25 
5600 808 100M 500M 26 | 
0.2 |200zm | 9000 | 10 30 5 150 | 2 200 100M 300M 口 27 | 
0.3 |300m | 3920 15 |3 20 一 150M| 50 一 1000M 28 ， 
0.2 j400m | 6400 从 29 | 
0.3 |400m | 4900 20 |4 10~-1S0M| 5350 一 1000M A8L |30 | 
7900 80h 100M sS00M 31 
0.2 |400t | 9400 | 4 T6 5 20 14 50M 100M 从 32 
0.2 1500m |15000 | 4 16 引 20 14 50M 100M 33 
580 4100M 500M 模 芯 “| 34 
0.25|150m | 1350 30 S 100 100M 200M 塑封 模块 | 35 
1500 150M 500M 模块 | 36】 
1.8 ABC、D| A87 模 块 | 37 | 
1.8 A89 模 蕊 | 38 | 
A91 模 块 | 39 | 
200m 1 10 1400~-1400. 10M| A.B、C 、D| A87 煤 块 40 | 
200 了 10 |400~ 一 1400， 10M| 刁 、 人 89 模 块 | 44 
1 A、B、C、D| A88 模 块 | 42 
1.9 G 人 A89 模 块 | 43 
A91 模 块 | 44 
200 了 2 10 1400 一 1400. 10M| ABC 、D| A88 模 抉 | 45 
200m 2 10 1400~1400.。 10M G A89 模 块 | 46 


下 -1523 


oo 人 ie 上 广 


下 
人 > 


Fa | 性 
Co Fe 呈 


Las Fa 
Cn 心 


kw ea 上 
NADP ce 放下 


民 


3 日 BTEE 
3 也 也 1 
3 甩 也 工人 
3 了 DT 
3PD1LA 


3PBLTB 

3 有 了 工人 

3 和 号 工 了 
有 末 4T 从 
让 于 4 也 


站 41 
3 日 2A 
3DB2B 
3DB20C 
3D B2D 


3 B2R 
了 号 2 
3 2Gx 
3 有 了 2 
3 已 只 21 


3DDB2 了 
3D 了 B2 玫 
3LD B2LL 
3D B2M 
3DB2N 


300 
300 卫 
300 拉 
300 症 
300 丘 


300 弓 
300 纯 
300 搓 
500 生 
300 了 


50 


司 


呈 产 挛 几 FF 


上 户 FF hm 


| 委 电 撤 


5. 杂 类 


8.1 夸 NPN 型 


BT 


大 
许 - 菠 极 | -发 射 板 | - 基 撤 
记 姑 上 友 册 被 止 
其 罕 洲 温 击 穿 电 虐 击 穿 纪 压 击 宕 中 压 哎 波 
加 矿 (5R)C50 矿 (5R)CEO 广 (ampBB0O 
17 jegl Te| Tea | TI TcB Tcag 7TEB | Tcao| cp 
(Hz) (YA CA TD EGGY) CA) LV OA) VCOA> (AAA) COV) 
一 [FT 
50M 30 征 | 175 80 | 10h 0.TE 
50M 30mj 475 | 100 | 108 0.13 
50M 30 刀 | 175 T20 | T0 。 全 .了 工 甩 
50M 30 世 | 173 | 3440 | 40 | 0.1 
I00M 30 妇 | 175 15 | 1410 他 . 工 攻 
100M 30m| 175 | 20 | 104 | 0 .1 
TI00M 30 卫 | 75 40 | 10 瑟 有 .工具 
T00M 30 科 | 了 T75 60 | 10 |0.1 及 
200M 200zm| 175 | 100.1100 50 | 1000 4 1100l01i 110 
200M 200 亿 | 175 T2f |09 了 TO00 | 1003 季 1008 10.1u 11 
200 这 200im| 175 TS50 |100 1 汐 | 80 上 人 TD0031D.4+ 1L9 
50M 300 生 | 175 15 | 10 上 工具 
50M 300 了 | 175 20 | 108 了 中 
50M 300 如 | 175 40 | 109 工具 
50M 300 联 | 175 60 | 10 只 工具 
50M 300 也 | 175 80 | 10 了 必 
50M 300 如 | 1795 100 | 410 六 工 肯 
50M 300ml 175 | 120 | 10 上 工具 
50M 300m| 175 | 140 10 了 于 忆 
50M 300m| 1735 TI60 | 10 有 工具 
50M 300m| 175 180 | 10m 1 
50M 300 记 | 175 220 | 105 荆 凡 
50M 300 钙 | 175 260 」 10 工具 
50M 300 妞 | :475 300 |) 10 于 必 
50M 300 妈 | 175 | 350 | 10R | 工具 


er 区 
E 极 管 
加 崩 三 极 管 
集 电 报 电 流 想 和 开 通 | 凑 煌 | 雪 肖 
处 
- 发 射 级 时 问 | 时 亲 
放 天 
世 流 系 数 于 降 | 短 ” 亦 
| [ 升 | 退 | 储 | 降 
Jergo | eg Arg |rrceF| yc | rrcpgs 7 Ze 1 1 友 赤 站 于 胃 世 
T 芝 友 弛 形 
(A) | (V) (V) | (A)| (VCAI)1COAT Cs Cs) ss VC9) 
| | 导 Re 
20 3 | Sm 2a | 5a 23 | 50 | Ad4-01B 
20 3 5 地 2 了 3 卫 30 5S0 入 4-0I 了 B 
20 3 | 5m 2a | 5a 3 | 50 | A4-01B 
20 3 | Sm 2 | Sa 40 | 50 | A4-01B 
20 3 | 5am 2a | 3a S | 50 | A4-01B 
20 3 | 5nm 2a | 3a 10 | 50 | A4-01B 
20 3 | 5 | 2 | 3a 15 | 50 | A4-01B 
20 3 | 5am 2n | 3a 2 50 | 信 4-01 有 
0.sR | to 11 10 | 30m | 0.5 5tm | 50mm | 2 20 太 4-02 阳 
05| 310 113101310130m1405 Sm | 50m | 2 25 A4-02B 
0.5 | 1013101310 |30m| 0.5 5m | 350 和 | 2 25 A4-02B 
20 5 | 80m 2 | 5aa 5 | 850 | A4-02C 
20 S | 5850 2a | Sa 10 | 50 | Ad4-02C 
20 5 | 50 孟 22 | Sn 15 ，50 | Ad-02C 
20 5 | 80m 2a | Sa 20 1 80 | Ad-02C 
20 S | 50m 2n | Sa 25 | 50 | A4-02C 
20 引 | 50m 28 | 5a | 30 | 5 | 4A4-02C 
20 5 | 50m 2z | 5aa 3 | 50 | Ad4-02C 
20 5 | 50m 28 | 5a 40 | 5 细 0 | A4-02C 
20 5 | 580m 2ma | 5a 4 | 30 | 人 4-026 
28 S | 50m | 2a | Sa 55 50 A4-02 
20 5 | 50m 2 芋 | 5 6 | 50 | Ad4-0R 
20 S | 59m 2am | 5a 75 | 50 | 44-02C 
20 引 | 50am 2 | Sa 85 | 约 | 二 4-026 
20 5 | 50m 2n | Sa 100 | 50 | 全 4-01 旦 


1 
j 


1 一 


到 -1 


| es 
民 


国人 请 SF 


> 
2 


全 
1 
IEEEIEEEEERIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 


号 乡 局 
二 过 刘 


ra 


5 家 | 集 电极 | 发 射 极 集 电极 
高 - 基 极 
- 芝 极 | -发 射 报 | -~ 基 极 
结 反 庙 截 


温 出 穿 忠 压 | 盐 穿 电压 | 击 穿 电压 下 电流 
矿 C8R)CBO | 矿 (BR)CEO | 矿 (3P)BEBO 


TcB Te 了 TBEB 
《Hz) | (A) | CQ) VAN CA TY CA) 


3C MT 50m | TO00M| 5a | 41475420 14140815 | 108 


4 |140p 6 6 
3DM1 50m | 100M| 5om | 175 | 20|110R 345 1710141108 6 6 
3DM1A 50m | 100M| sm | 175 |20140m 145 170 14 | 3410 6 6 
3DMI1B 50m | 100M| sm | 1 120110m 1110 4 1410 6 6 
3DM1C 50m | 100M| Sm | 175 | 20|3410ph 143 | 10 | 4 |3410R 6 6 
3DM41D 50in | 100M| Sm | 175 142 110R 1110110n 114 1110 6 6 
3DMITE 50tma | 100M| Sm | 41417535| 81110611014 410n 3 3 
ECM1I 50 如 | 100Mj 5ma | 4375 12201310 145| 108 4 |3410p 6 6 
下 DM2 50t | 100M| sm | 175 |20 1414108115 4108 | 4 1340 6 6 
3CM3 100 血 10i | 175 120 | 41011513408 | 4 | 10 6 6 
3DM3 100 和 140 | 175 | 20 11410145 | 4140 4 1410 6 6 
RERCG1L ji00m | 100MI 10m |] 475 130 |100 | 20 100h | 4 |100 |100a | 10 |1008 110 
RDPGT 1100m ,100M| 10m | 175 | 30 1100u | 20 1100 | 4 |100n |100a | 10 |100a | 地 
JD1~4 |10gm | 200M| 19m | 175 | 20 140 11435110 | 6 130 | 10 6 |10ma 1 6 
3 了 D 靖 1 100m | 300M| 10m | 14175 |100 | 10 | 80 110 6110 | 2 6 24 | 6 
3DWI 100aa | 300M| 10z | 175|1201108 4 | 140 6 140 |203 6 |2a| 6 
FHIA |200ma | 100M| 30m | 175 | 15 | 工 血 10a | 40 150n |30 
RFHIB |200am | 100M| 30 如 | 1417 | 25 | 工 世 (100n | 20 |100a | 20 |. 
FEHtC |200 如 | 100M| 30@ | 175 | 25 | 1 100a | 20 |100a | 20 
FHID |200am | 100M| 30m | 475 | 25 | 1am 100a | 20 11003a | 20 
PHIE |200m | 100M| 30m | 175 | 100a | 20 |100a | 20 
6 丽 D2A 120M| 15 卫 20 | 10 81310 和 | 3 14108 | 工时 6 |20nm | 6 
6 由 D2B 120M| 他 孟 30 | 0 1451310k 5 |108 | 1a 6 |20a | 6 
6WD2C 120M| 15m 13601308 1345 | 108 | 3 | 3108 | 工 6 |20a 1 6 
6 克 D1A 400M| 15 了 30 | 10r 1450 15 108 |10a 6 |100a | 6 
6WD1B 400M| 5 血 30 14140145 10 3 | 10R 110a 6 |100a | 6 
G142 625 | 125M|500am | 150 30 
G143 625 缮 | 125M|500m | 150 30 
FHD500 50 | 50 
FBD1000 30 
【 


仿 利 | 时 柜 | 基 极 ~ 发 | 也 尝 在 没 
- 发 射 | 射 豚 电 压 | 对 此 
放 大 
极 “中 | 差 随 温度 称 系 
压 降 压 ” 姜 | 变 化 | 系 数 性 数 压 | 系数 
六 
人 DA 5 一 | arElApE | ci 其 证 | 
Jp rclAFraspg| 了 条 | Fegl re ppm | | 汪 
(VY)| (A)| (ACTY) CCVAC) (7)| (A) 《5) | CSYm， (YIICVAD) 
| 姓 拓 届 辐 鸭 因 小 、 _ 
1000| 6 | 10R 太 4-01B | 了 NE 高昌 管 
2000|6 | 10p A4-01B |NPN 商 有 管 2 
200| 6 | 10 中 Ad4-01B |INPN 疝 有 管 3 
| 200| 6 | 10p A4-01 了 |NPN 高 B 管 14 
500| 6 | 108 A4-01B | PN 疝 B 管 15 
1000| 6 | 10h | A4-01B INPN 疝 B 管 16 
1000| 3 | 10p i A4-01B | 世 己 本 高 B 管 17 
800|6 | 10R | 卫 瑟 了 高 B 对 管 |8 
2000| 6 | 410 NPK 音 B 对 符 |9 
800| 6 100p A4-01B |PNP 高 B 管 |10 
1200| 6 |100 A4-01B |INPN 高 B 管 jj1! 
50|110 | 1 10 和 PP 丁 落 分 对 管 |12 
50110 | 1 备 10 PN 了 差分 对 管 |13 
800| 6 | 10R 30 A44 差分 对 管 |14 
200| 6 110 A4-0L1B |NP 高 增益 管 |15 
100016 | 10n A4-01IB |NPN 高 增益 管 |16 
2mm | 10 340| 6 | 5 10 A4-02C |NPN 差 分 对 管 |17 
2 | 10h 200| 6 10 | A4-02C | 全 了 N 莹 分 对 管 |18 
1 10.5 和 | Sam| 2m | 10i 200| 6 | 5 10 A4-02C |NP 营 分 对 管 |19 
0.5|0.5 志 | 5 锯 | 2 了 10 也 200| 0.5| 5 地 10 A4-02C |NPN 莽 分 对 管 |20 
1 10.1mj Sml 2m | 10n 100| 5 |3.5@ 5 A4-02C | 丁 瑟 入 莹 分 分 管 121 
209| 6 | 10 0.006 11.5o| Sn | 和 4-02 昌 差分 对 管 |22 
- 806 | 3 0.006 i1.5m| Su | A4-02 昌 蔗 分 对 管 |23 
80| 6 | 4108 0.006 | 1zm| 3h |A4-02B 莽 分 对 管 |24 
| 5016 工地 0.006 | 4 了 aa 12 | A4-02B 莹 分 对 管 | 和 5 
| | | aol6 | lm 0.006 |2.5m| 8 | A4-02 晶 差分 对 管 |26 
1.50.1 芭 |100 如 5000| 5 | 20 画 | A3-07A |27 
1.510.1 刀 |100m 10000| 5 1 30m | A3-07A 28 
2 血 12000| S | 2m D2-01D 29 
2 联 120001 5 | 2 D2-01DP 30 
上 
j 
| 上 


3.3 其 它 硅 
-一 一 一 二 
| 晤 特 征 | 天 | 最 | 入 电 级 | 和 集 电 家 | 发 射 级 | 集 电 极 | 集 电 和 概 
序 型 人 大 RON 
耗 多 | 高 - 若 极 ， -发 射 级 
散 许 -~ 基 性 | - 发 射 秀 - 天极 | 
宙 “上 续 反 向 叭 止 | 反问 裁 目 
尝 | 上 蜂 举 | 流 | 温 者 认 电压 | 谢 穿 电 民 | 者 罕 电 下 | 电流 | 电 。 芝 
| 广 (BR)CBO| 了 (BR)CEO| 太 (PR) BEBO | 
了 | 人 册 人 Ia 
本 己 cMf Fr egl Tc 7cir 7 六 | 7 Ta | Teaolresl Tego| Preg 
ji 下 
| | ( 观 ) (五 z) 二 (A) Ce)eV) ( 太 ) | (A) (CT (AT CA)RKVOICA) CTV) 
| 1 | 
上 ee 下 匡 二 了 一 1 让 生计 
了 加工 5f 2x100 了 | 100MI 10 |19 姻 | 30 组 11751 20 | 41410015 | 140 TU 0 1 Tu 10 
人 卫 工 53 2xX1T00 旭 | TI00M 8 110 氏 | 30 钥 1175 142 | 108 5 |10P 于 呈 |T 且 玫 
3 j 5S3DG6A | 2x100zm | 100M 2 20mm |175|1 30 1100R 4 | 3400 4 00B 10.18 4140160038 | 10 
4 | BTSLB 2x100m | 100M| T0 |10m| 30m 1175| 20 | 108 1120 10 | 1 10 1 340 
5 | EFHI. 2x1l00z | 100MI| 5 110m| 30 如 |1175|40 1100 | 20 114100| 3 ee 0 上 | 人 0 1100 10 
| 4 | S3DG6A |2x100 握 | 150M| 10 | 3 了 |20mX2 1175| 25 100 | 1 了 00R| 4 00Rh | 10a 0 1032| 10 
7 S3DG6E 2x100zm | T50MI 10 | 3 拉 120 纽 x2 1175| 23 100 有 20|T0081 4 100 10032| 110 14103140 
8 S3DG6C | 2xf100mma | 150M| 10 | 3 和 20 如 x2 1175| 25 | 100h | 29 | 100&| 4 00 3109al 340 408 | 10 
9 S3DG6D |12x100m | 150MI ID | 33120zax2 11735| 30 1100 3011008| 4 00m 210 403 10 
10 S3DG6A |2x100 2350M| 10 | 3 锯 | 20 耿 175| 30 | 10 有 只 143 | 3408 和 ee J08| 30: 40 10 
上 
1 S3DG6B 2X100 了 | 150MI J0 | 3 20 阻 1175145 1101201 4100841410& 103110 | T03 | 10 
12 S3DG6E 2Xx100 表 | 150MI 10 | 3| 20 也 |175 45 | 101201 10 4 10 10 人 | 10 ， 40 10 
13| S3DG6D | 2x100 如 | 150M| 10 | 3m| 20 刀 |175| 45| 108 130| 308 4 110 1 10nl 10， 320m| 3 
14 8S3DG6FEF 2x100 | 150MI 10 | 3Z| 20 血 114175145 1 108 301 108 4 130 ， 0 01 10nt| 10 
了 5 393DG63 2xif100 | 150M 20 姻 |175|45 |1008 20 |100p 4 09 昌 1080|1310 :1001 40 
1 16 S3C G6D 2x100m | 150M 20 姑 |11751435 1100B | 39 100p| 4 |4o8 也 :403|301 41080140 
17 383C G6C 2Xx100m | 250 太 20 姐 1175|145 110081201141008 4 1106 41038|10 1 10a | 红 
18 8S3DG6 200 血 | 200M| 190 | 3Zm| 20 如 1175| 60 1100p 130 4100 5 00R 50 生 | 二 0 | 
TI9 3S3DG6E |2x400 刀 | 250M| 10 | 3 年 | 50 租 1175 30 | 100& 4 |100& | 100a120 1300a | 20 
2 83DG6A 2X100 妇 | 250M| 日 | 3 20 如 1150|1 12 1100 12 11100814 1t00 100a1 6 11003 6 
| 
241| 983DG6B8 12x100z | 250M| 6 13 20 刀 |1150142 1100h 112 1 1008 4 106 10032| 6 时 003 6 
22 S3DG86C 2x100za | 250MI 6 139m| 20mm 1150|33 1100 忆 | 了 3 | 400 忆 | 入 400 | 1002| 6 |1100 0 
| 23 S3 了 GOD 2x100 生 | 250M| 6 | 3 镁 | 20 科 |15s0| 15 1001 1 45 100P| 4 100 100 61100z 6 
人 S3DG6C 2xX100m | 250MI 10 | 3 巧 | 20 王 11475143 | 410 有 上 多 症 0 只 | | 0 忆 T9a|40 | 10 如 | 10 
25 | 6S3DG6E 2x100zmn | 250Mi 6|3 志 | 20 吉 |1501 25 1100 卢 25 608 4 00R 00al| 06|1100a 6 
上 
26 63DG6R 2XxL100 姻 | 250M| 6 | 3 所 | 20 如 |150123 1400n125|100p14 100 100a 61100a 6 
27 3S3DG18A | 2Xx3100 卫 800M| 6 13z| 20 但 1150| 40141091 人 | 1008| 4 HH00 10032| 61100a 6 
8 83DG18 瑟 | 2x100 甸 800MI 6 3 了 | 20 玛 |130| 41U 100R 30 1490 和 00 荆 人 0993 6 11003 6 
和 | 33 日生 18C | 2Xx100 了 | 全 | 和 | 3 20 组 |150| 340 1100 贡 | 340 100 有 | 各 00 疙 100nm| 6 1100a 折 
j 30 53 了 DG18D | 2X100 全 4G| 6 | 3 290 青 14130110 1100 9 100 有 00 | 09 于 6 1100 芋 6 
3 SS3DGTI8SD | 2 00 到 1G| 613ml 50 班 11501| 1D1 108 3 4340811003| 61100 和 
3 | 3S3CGI8 12xd100aa | 1.6G1 30m |150;  ) 10 | 14008 3 lo0a | 200a| 61200n0| 6 
33 830 4G18A 2x 08 志 工 .GCC | 30mm 1150 | 10 | 400B| 3 4100n | 2008| 01200nm 有 
34 S30CG188 | 2x100m 1.8G | 30m 1150 | 1I0 | 4908| 3 00 2008| 6 |200 卫 6 
35 | 扣压 了 101 卫 2x150m 1150MI 10 10m| 30m 4175 50 11100R 50 14340084 00 吕 | 00 严 35 1100a | 35 
上 | 1 
36 16102 了 |12x150 世 15S00M 10 | S 节 | 25m 1150| 20 |100A 1201340081 3 了 工 09 肌 100 全 | 工 5 |100 员 。 T5 
37 3S3CG15D | 2x150m | 500Mi 10 St 60m |150 48 ， 10g| 3 | 310 3109a| 12 11004| 12 
38 530CG15A | 2x150a | 500M 65 20m |130113 1100p 142 TO008 4 LDO0a : 300 | 108 式 各 
39 GT15B | 2x150 组 |500M 6 5 班 | 2050 1T3D0| 12 13109008 12 1 2008 4 00 3200 珊 | 提 1100 也 6 
40 30GT16A 12x150ma | 300MI 6 30m 11150112 1100R 12140084 00 340951 61100 式 6 
4 | 83CGG368 | 2x150m | 700M| 6 ml 30nm ,150 12 1100i 1312131008| 4 00k 1003| 6 ao0 | 6 
六 | 号 3 人 G16D 2XT150t | 700MI IO 5， 608 1 3501 8| 43083110 1 于 JJ23 | 100 | 12 
43 | 6 也 了 BT103 孔 2X150 珀 | 700M| 10 5m0 25f 11350148 1 700 8 .908 3 008 | 90 县 2 | 108 工 | 了 2 
4 S30G17A | 2x130mn | 700M : 2x<20f | 150 | TD | 190R 有 10032 66171006 
45 | 6530CG17 了 | 2x150mm | 700M 要 j 30 .1480| 和 0D | 在 | 993 克 6 
| 
146| 83CGH17C | 2x150 细 工会 | 20 理 115 10 1 100 呈 | 有 | 100 000m 6 
4 S30 GT17D | 2x150 刀 工人 | xx20 组 | 1598 1 40 |.48688| 4 | JT00， 6 1100 习 日 
全 全 于 了 104 了 2X150 王 1 全 | 10 ， SG 225 由 | 1450 48 1100 呈 48119008 3 T90R | 1003112 11002 | 12 
490 1 930CG17 忆 | 2Xx150 世 | 工 .2G 2x20 了 5， 1 40 13400 站 | 及 10032| 60601100 6 
5 533C GT7R | 2x150 刀 | 工 .3 人 T59 10 | 1003| 4 1 1003| 61410021 6 
4 1 | 1 1 | 


三 极 管 ( 双 管 ) 
[发射 极 | 电 ， 注 
- 基 极 | 
| 项 并 
反 辐 截止 
电 流 系 数 
SR 二 
7 EBOBB FE Fecl Te 
(和 》 | (Yi 〔A) 
0~-400 
30 
1 10 
0 |11011 
30 | 5 B.5 和 
40 | 101 
d4n 1 10 
40 | 40 
| 40 1348 
10a| 1.5 30 140 
10a| 41.5 30 | 410 
10a|1.39 30 |340 
10a|1.5 30 |340 
10al15 引 30 2| 
| 20 | 30 
| 20 | 1I0 
| 20 |30， 
508| 1.3 引 43 101 
25 | 40 ;10m 
25 | 6| 
| 23 6 
2 1 6 
| 25 | 6 
| 10nal 41.5 30 | 
25 | 6 
| 
| 25 | 46 
20 6 
20 | 6 
20 1 6 
20 | 6 
25 | 6|310am 
400a| 1.5| 20 | 6 
200a| 41. 引 20 | 6 
200a|41.5| 20 | 6 
100a| 2 25 ，10 | 40 
100a1 2 235 | 10 
2 10 1 TD0a 
25 人 
S | 6 
20 | 6| 
20 | 56 
| 站 140|110am 
1002a| 2 25 |」10 
100a| 1.5 各 
100a| 1 引 20 | 6 
100al 1.5 20 | 6 
1008|1.5 20 | 6 
1003a| 2 25 | 10 
100n| 4143 20 | 6 
1100a|1 引 20 | 
| 下 
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FF 


Pa Fa 
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球 厌 球 囊 ”其 天 玉 看 虽 ”不 或 焉 天 束 束 束 或 咕 下 ”下 态 于 


ss] 


2 


dd 霹 


于 品 岂 束 焉 ”或 球 忆 融 束 ”路 矿 政事 


区 避 ti 


ceoerreiamoaivorereasr moeerrearanr- arm verromymrameeremem 
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序 


8， 杂 


类 


焉 -1530 


avrveereeeoeoneyeer twins eic 


8.3 其 它 秆 
Fr 
充 上 剖 - 此 极 | -发 射 极 
许 人 基 极 - 发 射 极 > 基 极 
电 息 ) . 反问 截止 反问 截止 
频 珍 流 漫 | 击 窗 电 床 | 击 穿 电压 | 击 穿 电 压 | 电 流 | 电 流 
Fe 站 六 CaR)cBo| ICBRyCEO| 下 (5R)EBO| 网 
1 Fecgl yc| Tcu TU 7c TcE TBB |7casojrcal Tcpo | Frcg 
《Hz) CVDIKCAI (AD) (有 ) VIA)IVYICA) VCOA TOAT TVYOTCAT7 COY)》 
| 
汪 了 
1 
T 工 |2830CGI17A 4x150 妞 |700M 1 10 50 aa| 150 10 | 1008 4 11410030.1 610.1R 1.5 
2 |253CG1738 4x150 如 1700M | 10 150 耳 150 10 | 100h 4 1410080.TB 610.1D 1.S 
3 |1253CG417C 攻关 150 壹 1G | 10 150z JT50 10 | 100Rl 4 11100501 6|10.1T& TS5 
4 12530CG17D 4x150p| 1G110 50 | 150 10 100p14 14100510.18 6 0.18| 工 .5 
5 1283CG17 开 4x150mm11.2G | 10 150 | 150 10 1100h 4 11100018 610.10| .35 
6 人 4x150 弓 | 二 .2G 10 150 150 101 10081 4 1 43410001 6 10.1 工 .3 
7 1293CG17G 4x1s0 锯 |1.5G | 723 350 了 150 1011700pl14 1100p 0.18 610.1 1.5 
8 1 253CG17H 4x150z|1.5G 1 10 150 如 150 10 | 1008| 4 11410004 06061101 1.5 
9 | CEF8D 4x14150 ,500M | 10 | 5 垃 | 50 间 150 18 10j| 3 10 凡 | 0.18 12 |10.18112 
10| CREoPp 4Xx150 刀 |700M | 10 | 5 如 | 60 舞 150 18 10| 3 TI0p|180.1l12 0.1| 32 
TI CR10E 4X150 了 |1.5G | 615 也 | 50 耳 150 10 10P 3 1074| 0 6|10.1hl 6 
42 CPF11D 4x100o|300M | 6 | 5 了 | 各 丑 150 15 10j| 4 105 0.1 1010.14|30 
13 CRF12D 4x100zin|1300M | 重 |5 所 | 4 和 丘 TI50 T5 J10 只 | 么 了 0| 0.1| 10 10.1R310 
14| CRF2D 4xl00ml 1G| 613 扣 | 50 严 IT50 145 | 1002|1 3 100 0 91018 9 
15 | CEF3H 4x10011.5G | 615zn| 50 人 150 10 10j| 3 TI0 有 01 610.1h 6 
16| 0 4 百 4x100 也 |1.5G | 615 刀 | 50 耳 150 10 107| 3 10j | 0.18| 610.1b 6 
17 CE5712 4x300 世 | 150M | 6 2m 0.2 T50 | 70 | 10i 30 1I10 几 5S0083|3010.1pi 20 
18 C BF5713 4x400m1450M | 10 140 0.5 150 | 70110E | 40 1I10 忆 0.5 儿 | 50 工 上 | 30 
19 CE5714 4x300 生 | 100M | 6 | 2 志 | 0.2 150 170 |10 有 8 40 103 了 50 了 | 30 
20 再 Aiti27 了 D 己 x100 生 | 300M | 615zm| 60 圣 150 T0 107 | 4 10410.1h 610.18| 6 
21 | CA3086D 15x100z11.5G1 615 了 | 50 血 150 10 | 10| 3 1010.1 610.1hl 6 
22 CA3127D 5x1002|11.5G | 615am| 50 生 15f 10 10&| 3 10p0.1 610.1n| 6 
23 矣 RR4801D 6x100 如 1.5G | 615 引 | 50 了 T50 10 10| 3 TI 0 60.II 6 
24 | 5G33D 6x100z11.5 人 | 6 15 和 | 50 了 150 10 10jl 3 ITI04|10.18 610.1 6 
25 | CEF6D 6Xx1T00 如 |900M 6 15 纪 | 50 联 T51 TI2 10P4| 3 1T0510.1R 910.1p| 9 
| | 
26| CEF7D 6x100ml 1G|16 |5am| 50m | 150 12| 108| 3 | 310 oa 910.4n| 9 
| 
有 
| | 
| 
| 
| 
| | 


ee 
极 管 
三 极 管 ( 双 管 ) 
mrmrmararmrerrrrrrenrrerremeermrmrerrrre f meeterommerTermnpronrrrrrrrirrearirran poorypmad ye Tea mrrevmrmmt 
发 射 极 电流 前 人 也 和 嗓 民 府 不 
| | 外 备 序 
- 天 极 各 声 | 对 
放 大 | | 
反 向 截 | 压 | 和 寺 称 
主 电 流 宗 数 降 | 卜 降 数 增益 性 | 
和 二 有 f 广 7 | 1 
| | | 天 下 3 
1PROP 人 FE ca 7C | 六 88 Frcgsl 7 Tc ANF CP re ci 节 1 加 呈 
， 、 | | 形 注 号 
(A) KKYV) (Vi CAICV CVD (AAA) (DB) CT) CA 站 CC》 | 
| 二 加 国 
二 到 | | 
20 16|580| 1 0.5| tmlloml 4 46 612m1400M 40 PNP 四 管 |! 
1 20 ，6 |50 志 荆 0.5 纪 |10fa 4.5 ， 10 6 ,2 志 4400 杂 5 玉 王 四 管 2 
| 20 | 和 150@| 1 0.3 1mll0ml 4.5| 16 | 612mM400M 引 PNP 四 管 |3 
20 6 |50 也 | 工 0.S 工 刀 10 血 | 4.5 16 6 12 了 400 阿 号 | 卫 RN 了 四 管 术 
2 6 |50m| 1 03 34ml0ml 45 48 | 6.2m1400M 1 PNP 四 答 S 
20 16|sml 1 05| tmtoml 451 48|6|2mlooMl 5 PNBP 四 管 | 
20 6|50m 1 0.51 imll0ml 4.51 18 | 612mHMb00 10 PNE 四 管 7 
| 20 16150m 1 05，?tml0ml 4.5 48 ，6|12m1400 引 PNPE 四 管 8 
1 20 | 0 5 王 0.8 工 刀 |10 乌 | 么 0 0 13 卫 110 D 点 55 |NPNJPNP 王 补 管 |9 
| 20 | 6 Sn | 工 0.8 Imlfoml 4 1 45 |11013 卫 工 怠 A55 |NPN、PNP 互 补 管 |10 
| 20 16|5sm|1 |05| fmlt0ml 5 | 17 | 6 2 S A55 |NPN、PNP 互 补 管 | 
1 20 6 5 包 | 1 工 0.5 工程 |10 印 | 5 TI0 6 12 垃 1L00M 日 A55 NPNRN 了 四 管 12 
20 6 | 5sm| 1 0.5| 1Tmlli0ml 5 T0 6 12m 1100M 马 A55 了 六 卫 四 管 13 
30 16|5m| 1 0.5 | Iam|10| 6 8 | 6|12m 400M 5 AS55 | NERN 四 管 |1 
12016| 5 1 0.1 | 1aml0m| 5 6 | 6|2mj1100M S A55 | NPN 四 管 | 
| | | | | 
| 20 161| sm| 1 0.5 | 1mli0ml 5 17 | 615m 400M 5 A5 弛 | PNP 四 管 长 
40 1 | 40 纪 工 .2 0.5， TI0mI0.TI | 避 入 55 NPN 四 管 17 
40 | 2 100m 121 0.6|10m0.2 A 弛 | 和 PXI 管 118 
| 40 111310m | 1 0.25|0.5 如 110 血 | 5 A55| PNP 四 管 |19 
20 6|10m | 1 0.5| 1mlloml S | 10010612m|100M S A55 | NEN 五 管 25 
20 |6110m | 1 0.5 | 1ml10ml 5 16 | 6|2nmn1100M 号 A55 | NPN 五 管 21 
| 20 161|110 1 8.5| 1ml10mm| 3 16 | 612mj1100M 5 A55 | NBPN 五 管 |22 
120 161310m | 1 0.5| 1mll0m| 5 46 | 612m1100M A5| NPN 六 管 3 
20 6 1410 也 工 0.5 工 伺 10 和 | 5 了 T6 6 12 阻 | 100 了 习 和 扩 55 NPN 六 管 24| 
20 |6| sm| 1 0.5 | 1mli0m| 5 16 | 6|2mit00M S A5 | NPN 六 管 5 
20 16|5m|1 |05s| takoml ss |146|16lsml4oM = |As| NEPN 六 管 |26 
| | | | 
| | | 
[| | 
| | 
本 相国 四 
硬 本 区 
] | | 
| | | 1 
| | | | | | 
| | | | 
| | | | 
| | 1 
| | | 
| | | 
四 
| | | | 
有 本 | 
| | | | 
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phiototo tiiohb Phitbi hii ko 


们 人 引 们 由 僧人 丰 丰 中 全 看 


闪 愉 XXX 共 


195 | 了 0 捕 
15 | 4340 
15 | 10 上 
15 | 410 
15 | TI08 
13 | 10p 
20 | 100 上 
60 | 0 
20 | 10 
30 | 30 上 
40  J10R 
30 | 10 且 
40 | 0 必 
50 | 140 有 
415 | 100i， 
25 | 100E 
40 | 100 
15 109 上 
25 | I00k 
40 | 100 忆 
60 | 了 0h 
50 | 400 上 
45 | 100 必 
45 | 100 
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Ca 机 
三 极 管 
三 极 管 ( 双 管 ) 
EN 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 E 
发 射 极 | 电流 前 | 人 饱 和 | 品 功率 不 二 | 本 
和 | 下 外 | 
| - 基 报 向 | 声 | 对 | 
放 大 | | 
反 向 埠 止 | 于 系 称 
电流 | 系数 | 和 降 压 降 | 数 增益 性 
人 了 | 
RPFBL 一 PPRE9 | 
TEBo El HpBE cal 7C | FEsl cpgsl 75| zc wplGpPp|FclIc 了 攻 如 总 
(A) |(V) (VCAJ VD) CVD CA (CAIKdB) (dB) cy) Ai 《又 ) 
0.1k1 引 20 |6|5| 1 |105 |1amlli0m45| 18 | 1 介 |A4-02C| PNB 双 管 11 
0.1E| 15 20 65m|1 105 | fml1l0m45718 | 6|2m0.1G SS |A4-02C| PNP 双 管 12 
10 |410|13m|T |0.35|1m| 10am A41 | NP 双 管 13 
| 4 410|3aa| 工 |9.35 10 细 A53 NPN 对 管 4 
| 40 2 了 |3m| 1 工 |0.35 10 了 A53 | NBPN 对 管 5 
1 4 110|13m 1 1035 10m As3 | NBPN 对 管 16| 
20 | 40 3 | 1 | 9.35 | 1{ama| 10 刀 A4 | NPN 双 管 17 
| 20 2 和 | 3 IT |035| 1 10m A4T | PS 史 管 3| 
0.1u| 45 2 13813m，0.9|105 1mal 10ml6 10 A4LT | 近 了 六 双 管 9 
0.1R 1 引 20 | 10 3 | 0.9105 | tml 10m| 6 10 A41 | NPN 双 管 蔬 
| 扣 |3m1 1 0.35 10zm A53 | 可 忆 区 肖 管 
20 |10|13m | 和 |10.33| 1z| 10 血 A 和 | NP 双 管 112 
0.1815 20 | 下 5 0.9105 | Tam| 10ml6 10 A4t | NBDA 双 管 113 
0.1H| .3 20 |10|13m 0.9|05 |1am|10m| 6 10 A41 | 本 了 区 双 管 114j 
DEL 20 | 珀 | 3 0.9 1 10ml3 121 611m01G 吉 4A42 | 区 PR 双 管 | 
| 1 | 
01EL3 20 8931 0.9 4ml 10ml3 ，12 116|1m01G S 42 | 着 王 近 双 管 1 
0 Th 15 20 1310|3m 0.9 1 10ml3 |134616|1m0d7G 5 A42 | 本 这 双 管 71 
0 tlEs 20 1133m 0.9 | tm 10m 3 |1421 6 1m0TG 引 A42 | NPN 双 管 18 
25 | 6|5m| 1 105 |1lmlt0ml4 | 1 6|3a01G 10 |A4-02C| 瑟 了 N 双 管 119 
2 1 651 195 11mliom4 11410|16|13m0.1G 5 |A4-020| PN 双 管 120 
2 | 6l5sm 1 105 14atom4 | 1016|3m01G 10 |A4-020| N 虽 全 双 管 2 
25 6|5nm | 1 0.5 |141ml 10ml4 | 101613m0.1G 5 |A4-020C| NEPN 双 管 221 
23 | 400m | 1 93 tml10ml4 1 和 14013m01G 5 Ad46 | NPN 对 管 123 
0.415 20 110|13m| 09| 41i| 10ml 3 | 42 16|190.4G 10 A42 | NPN 双 管 |24 
0 hzL 引 20111013m | 0.9 tm 10ml3 12 16|1m04G 3 1 A42 | NEPKN 双 管 |25 
| | 
0.1ES 20 41013m | 0.9 tm|l 10m 3 16 | 6 了 0.4G A42 | NP 近 双 管 26 
0.18| 14.5 20 113m 0.9 工 蔚 | 10m| 3 12 1 6|1om0.4G 1 上 42 | NEPEN 双 管 27 
0 Th 20 11013ma 1 09| 18| 10o3 | 12 6|1m04G A42 ，PN 双 管 |28 
0.Tkl15 30 | 1013m 0.9 tml lom3 | 12| 6| im04G 5 A42 | 末了 术 双 管 29 
0.4h1 引 30 14013m 0.91 tml 10ml3 418， 01tmo4Gl 1 A42 | NP 人 双 管 130 
| | 4 
0.1 15 30 旨 13 | 0.9 IT 1DOm 3 48 1 6 14GG 5 点 42 刁 商 双 管 3311 
25 St0m | | ， Of 和 4-02 了 | NPN 对 管 3 和 
| 10.918.3 | tm 10m 10 |A6-02A| 已 N 了 对 管 33| 
200 | 10 | Sm | - A4-02B| PNP 双 管 134 
200 | 10 | 5 A4-02B， PN P 双 管 3 
200 | 10 | sm E A4-02B| 卫 本 王 双 管 36| 
1 200 | 10 Sm | A4-02B| PNE 双 管 37 
200 | 10，gSm | ) A4-02B| PNP 双 管 38 
200 | 10 1 5 1A4-0238| PNBE 双 管 39 
30 TO | 5 纪 1 1A4-02C PN 了 双 管 140 
| | 
30 | 10 | Sm A4-02C| PNP 双 管 4 
30 | 10 | 5m Ad4-020| PNP 双 管 42| 
30 | 10 | Sm Ad4-020| PN P 双 管 143 
30 | 10 | 5m A4-02C| PNP 双 管 144 
30 | 10 | Sa A4-02C| 了 NDP 双 管 14 
10al3 | 7 |10l0m 12 04 5ml50m 10 1A6-03A| PNPJNPN 五 补 管 46| 
0.1 呈 | 2 25 | 10|l0m|l 1 |6.5 5m| 50ml4 147 1340180ml 30M 10 | A47 |NPN.PNP 玉 补 管 47 
0.1 垢 | 2 25 310 10m | 1 0.5 ;5 外 | 50 和 | 6 42 | 6 10m0,1G 10 4A47 |NPN PNP 互 补 管 48! 
0.1R| 2 235 | 10110a | 工 0.3 |3a| 50za| 4 14 | 10 :10 如 0.1G 20 A47 |NPN、PNP 互 补 管 49! 
0.1bB|2 | 生 305m| 1 03 ,SmlS0ml4 16 | 610m0.1GI 30 Ad47 |NPN.PNP 互 站 管 5G 


1 BT52 
2 | S3DG6A 
3 | 3S3DG6B 
4 | S3DG6D 
5 S3DG6A. 
6 | S3DG6B8 
2 S3DG6C 
8 | S3DG6C 
9 | S3DG6D 
10 | S3DG8A. 
11 | 53DG8B 
12 | 83DG8D 
13 | S3DG8C 
14 |3E6 

15 |3E6A 

16 | 广 B065 
17 | DG2910 
18 |3F5 

19 3F5A 

20 | DG2915 
21 | DG2916 
22 | 530D G3A 
23 | 8S3C G3B 
24 | 53CG3C 
25 | S3C G3B 
26 | S3CG3E 
27.| S3CG3R 
28 | CG3810 
29 |3E4A 

30 |j3R4 

31 | CG4024 
32 | CG07A 
33 | CG07B 
34 | CG07C 
3 | CG07D 
36 | CG07 孔 
37 | C G07F 
38 | 930CG5A 
39 | S3C6G5B 
40 | 9S3CG5C 
4 人 | S3CG5D 
42 | 8S3CG5E 
43 | 8S3CG5E 
44 1 YY486 
45 | CG05A 
46 | CG05B 
4 | CG05C 
48 | CG05B 
49 | CG05E 
50 | CGO05F 


二 | 
1 
二 
《IT 
Co 
认 


cgl Tc 1 了 Tc 


(YA (A) 
0.1 | 100M 30a 
2xf0.1 | 100M| 10 | 3 姻 20 ma 
2x0.1 | 150M| 10 |」 3 了 20 卫 
2x0.1 | 4150M| 10 | 3 姑 20 志 
2x0.1 1.250M| 10 | 3 联 20 伍 
2x0.1 |250M| 10 1 3 绊 20 押 
2x0.1 |1250M| 10 | 3 氏 20 茵 
2x0.1 | 250M| 10 | 3 卫 20 芋 
2x0.1 |250M| 10 | 3 锯 20 也 
2x0.2 | I00M| 10 | 3 20 如 
2x0.2 | 1S0MI 10 | 3 纪 20 刀 
2xX0.2 | 150M| 410 | 3 也 2 也 
2Xx0.2 | 250M| 410 | 3 志 20 也 
2x0.25| 60M 30 了 a 
2x0.25| 60M 30 姻 
2x0.25| 2G| 10 110 细 50 
2x0.3 55MI| 10 | 工 m 30 也 
2x0.3 | 60M 500 匡 
2x0.3 | 60M | 500 姻 
2x0.3 | 60M| 40 | 工 匡 30 王 
2x0.3 | 60MI| 10 | 1 纪 30 地 
2x0.3 80M| 410 | Sm| 2Xx30 人 二 
2x0.3 80M| 10 | 5 刀 | 2x30 了 mm 
2x0.3 80MI 10 | 5ma| 2x30 血 
2x0,3 80M| 10 | 5n| 2x30 好 
2x0.3 | 80M| 10 | 5 刀 | 2x30 搓 
2x0.3 80M| 10 | 5| 2Xx30 丘 
2x0.3 | 100M 30 匠 
2x0.3 | 500M 00 地 
2x0.3 | 600M 100 了 
2x0.4 40M 200 锯 
2x0.5 80M| 10 |50 卫 100 据 
2x051 80M|I 10 150 于 00 年 
2X0.5 80M| 10 |50 锯 100 甸 
2X0.5 80MI 1I0 150 了 和 400 
2x0.5 380M| 10 150 印 TI00 握 
2x0.5| 80M| 10 |50m 100m 
2x0.5 | 8S0M| 10 | 5ml 530 甸 
2X0.5 80MI TI 号 钥 ，2 x 50 世 
2x0.3 | 80MI 10 |S 志 | 2X38 地 
2X0.5 80M| 10 | 纠 | 2X350 匡 
2x0.5 80 汪 10 | 5 垢 | 2XS0 弓 
2x0.5 | 80 大 | 10 | 5| 2X50 卫 
2x0.7 | 150MI 10 150 耳 600 全 
2x0.5 1 80M 
2x0.5 | 80M | 
2x0.5 | 80M 
2x0.5 80M 
2x0.5 | 30M ， 
2x0.5 | 80M 
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173 
175 
173 
173 
175 


175 
175 
175 
I75 
175 


173 
175 
173 
173 
175 


173 
175 
173 


T735 
173 | 


T73 
173 
173 
T73 


17S 
175 
173 
175 
173 


173 
T73 
173 
T73 
175 


175 
173 
T73 
于 73 
了 73 


173 
175 
175 
T73 
175 


T75 
173 
73 
175 
坎 


- 茜 极 


者 穿 电压 


六 (BR)CEBO 
亲 1 


了 CT 


30 | 100R 
4 | 100n 
45 | 100 上 
4 | 1004 
| 
70 | 4109 
70 | 10p| 
30 | 10b 
45 
100 | 100n 
90 | 100p 
45 
| | 
45 
40 1 100p 
40 | 100 
| 
| 
攻 
60 | 100R 
20 | 410 
30 | 10n 
40 | 10n 
30 | 10h 
2| 10n 
50 | T0R 


集 电极 | 集中 极 


8. 杂 类 
8.3 其 它 和 硅 三 
发 射 极 | 和 集 电 极 电 狼 
- 基 极 |- 发 射 胃 
- 发射 极 | - 基 极 
玉 疝 截止 | 反 向 截止 
击 穿 电 压 | 击 穿 昌 压 | 电 流 | 中 流 
矿 CBR)CEO | 广 CBR) BEBO 
| 一 一 
| Tc 7TEB | Tcao |Fcal icsgo |Fc 
co (V 中 CA) | Ca) TV CA TOCV) 
本 人 
8 3 | 10p| 1 
145 | 100n 4 | 100 0.1 10 | 0.1 10 
2013400n| 4 |1008| 10a| 101 10al 10 
30 | 100p| 4 | 400 10al101 10a|310 
12 | 100&R 4 | 100 | 10 6 
12 | 4100 4 | 00 0.1P| 6 
30 | 100h 4 | 100h 0.1n| 6 
20 | 100pR| 4 | 100R 3410al 1410 103a|310 
30 | 100p| 4 | 3100 1 0.1P| 6 
1 | 1008| 4 | 1008 | 1| 10 
25 | 100 只 | 4 109 以 0.1& 10 
60 | 1008 | 4 1 3409 0.1 | 10 
25 | 100h| 4 | 100 0.1 | 10 
60 | 10 6 14008034 人 10 5 
60| 10p 6 | 3100 45 |0.1R| 5 
45 | 108k 3 1 1 雹 n0u 5 | 0 10 
25 | 放 10ma| 20 
60 | 100a| 7 | 109| 0.1A| 80 
55 | 100k| 7 | 100p| 0.1p| 80， 
45 6 | | 10a| 39 
4 | | 6 | | 10a| 30 
五 | 1008 4 | 10008065 1 310 
25 | 100R| 4 | 100m | 05 10 Th| 89 
3 | 100k| 4 | 400&| 0.5R| 410 IT | 10 
15 | 100p 4 | 41400805 10 工 | 30 
25 14100410unl05a 310 410 
35 | 100un| 4 | 100n| 05b10D 1310 
60 引 103| 40 ， 
30 | 100u | = S0 41032| 了 TS 
30 | To0nlSs | Su 10a| 45 ， 
60 | 0 103| 40 
| 20 | 100p| 4 134160n | 0.5n1 10 
50 | 1004| 4 | 100h 0.5 | 10 
80 | 100u 4 | 100n 0.5h| 10 
20 | 1008| 4 | 100h | 0.5 有 | 10 
50 | 100n| 4 |100n | 0.5| 10 
80 | 10081 4 | 100 0.5 忆 | 10 
15 | 100u 4 1100&|0.5p310 工 R | 和 
25 | 100| 4 | 100n10.5bhl 419 | 1u|310 
= | 100p| 4 | 100pn| 0.5R| 10， 18| 1 
| | 
2 | 1008| 4 | 30 05 4201 410 
3 | 100 4 | 100|0.58101 18| 切 
嫩 | 1008 44113100n 0 0 4310 
4| 10 4 1 141081201 510 
1 10p3 | 340 0.5 | 1 | 310 
3| 408 4 14100520， Tu|10 
35 | 10&| 4 40 0.5| 101 了 工 虽 | 工 
25 10P | 有 4 0 0.31 40 IT | 10 
35 | 108| 4 T0 册 | 0.5R | 230 1 | 10 
全 | 40 | 1 0.5 时 | 匡 Th 10 


| el 
三 极 管 
极 管 ( 双 管 ) 
发 射 极 电 流 前 入 刹 不 
外 徐 序 
-~ 基 航 向 对 
放 大 
友 疝 埠 止 压 称 
电 流 系 数 降 压 降 性 
了 5EBO| 太 pp| FE Fecal Tc | sgs| Frcgs 75 | Tc 本 一 Be 
政 屎 BE1 形 注 导 
《(A) |(Y) (VD)| (A) |(VY) 《六 ) (A) | (A) 《0%) 
50 5 10 伍 NB 三极管 十 双 二 报 管 | 王 
0.1 有 | 工 .5 10 10 3 型 | 工 0.35 工科 | 10m 10 有 4 NPN 双 管 2 
10| 工 .5 20 工人 3 开 | 工 0.35 工 志 | 10 卫 10 太 41 NPNN 双 管 
10 琶 | 1.5 20 0 3 了 | 工 0.3? 工 刀 | 10 联 了 0 A41 N PN 双 管 如 
100 人 6 了 了 0.5 nm| 10m 10 N Pj 双 管 S 
100 6 5 了 0.5 工 世 | 10 卫 号 NPN 双 管 6 
100 如 5 位 .5 工 刀 | 10 包 10 N PN 双 管 7 
103| 1.5 20 10 3 钮 | 工 0.35 工 王 | 10 阵 10 人 .41 NPN 双 管 8 
100 如 5 琴 0.5 工 蔬 | 10 缮 号 N PN 双 管 乡 
80 1 3 地 0.35 工 垢 | 10 也 10 NPN 双 管 10 
80 1 3 了 0.35 工 纪 | 10 10 NPN 双 管 二 
80 1I0 3 弓 0.35 1 | 10 包 10 N PN 双 管 12 
80 40 3 了 0.35 工匠 | 10 卫 10 N PN 双 管 13 
150 10R| 工 0.35 0.1 名 | 工程 10 N PN 双 管 14 
40 吕 0 只 工 0.35 0.1 刀 | 工 弓 10 NEPN 双 管 工 5 
30 10 0 乌 了 5 A6-02A N PN 闭 分 对 管 T16 
50 5 工 昏 0.35 了 工 姐 | 10 纪 20 NPN 双 管 了 7 
40 5 zj| 0.9 工 .2 5 50 本 1T0 NPN 双 管 T8 
40 5 工 位 | 0.9 1.2 5 刀 | 50 问 10 NEN 双 管 19 
60 号 了 0 了 0.35 0.4 世 | 工 班 10 NPN 双 管 20 
150 5 0 3 0.35 0.1 科 | 工 锯 10 N PN 双 管 2 
30 一 2004 410 5 地 | 工 0.5 了 要 | 10 了 如 10 各 4 NEPN 双 管 22 
30 一 200] 10 5 世 | 工 0.5 1 妞 | 10ma 10 A41 N PN 双 管 23 
30 一 2001 40 5 世 | 工 0 .5 1zm| 10 锯 了 太 41 N PN 双 管 24 
30 一 200| 10 Sm 荆 0.5 工 从 | 10 纠 攻 太 41 NEPN 双 管 人 9 
30~2001 40 Sn| 工 0.5 1m| 10 纠 5 人 太 4 NEPN 双 管 26 
30 一 200| 410 3 垃 | 工 0.5 工 珀 | 10 皇 S 太 43 NEPN 双 管 27 
150 | 10 | 100 了 0 N PN 双 管 28 
40 和 工 蔚 | 工 人 .5 工 刀 | 10 据 TI0 NPNN 双 管 29 
60 3 工人 珀 | 工 丰 :5 工人 | 了 0 纪 10 NEPNN 双 管 30 
00 5 了 1 0.4 5m| 50m 10 PN 已 双 管 31 
100 IT0 50 ta 0.5 5 纪 | 50 扎 10 PN 已 双 管 32 
T00 二 530 人 0,5 5 了 乌 | 30 据 10 PNP 双 管 33 
100 10 30 地 .5 5 地 | 350 纪 10 PN PP 双 管 34 
100 10 50 也 0.5 5 也 | 50 蕊 5 PNDP 双 管 35 
T00 10 50 组 0.5 3 人 钮 | 50 血 5 PN 了 双 管 36 
100 10 530 也 0.5 5 钮 | 50 握 5 PNP 双 管 37 
30~200| 10 5 姐 | 工 0.8 3 也 | 30 详 了 0 入 4 卫 NEP 双 管 38 
30 一 200| 10 5z| 工 0.8 3 如 | 30mm 10 有 4 PN P 双 管 39 
30~200| 10 3518| 工 0.8 3 二 | 30 世 10 和 41 了 PN B 双 管 40 
| 
30 一 200| 10 5 纪 | 工 0.8 3Z| 30 了 mn 3 A4 呈 信 呈 双 管 41 
30 一 200| 10 5 也 | 工 0.8 3 卫 | 30 锯 5 和 4 已 入 王 双 管 42 
| 30 一 200| 10 5 所 | 工 0.8 3 人 生 | 30 弓 5 和 4 PNPR 双 管 43 
二 上 | 寻 60 一 120| 工 300 钙 | 工 .2 收 :7 50Zm|500 到 5 3D 玫 4，3C 开 4 44 
2080 10 5 组 10 双 互 补 开 关 管 45 
200 | 10 | Sm 10 有 402 下 P NP 双 管 46 
200 | 10 引 地 10 A4-02 召 P N 了 双 管 47 
200 0 了 3 和 4-02 吾 PNP 双 管 48 
200 10 了 3 5 A4-02 了 3 PNBP 双 管 49 
200 TD 3 了 | 3 大 4-02 也 和 KE 双 管 50 
| . 


8. 来 类 


8.3 其它 竺 
| 曙 、 特 征 、 最 | 集 电 和 极 | 集 电极 | 发 射 极 | 集 电极 集 电 极 | 发 射 极 
大 多 | 高 | - 基 极 | -发 射 役 |- 楚 极 
获 省 - 基 极 | -发 射 角 | - 基 极 | 
荔 电 结 | 反讽 裁 亚 | 反 册 截止 | 反 向 截止 
到 频 率 流 | 漫 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 者 穿 电压 | 时 流 | 电 流 | 电 流 
| Ta 玉 (BR)CBO| 六 (BR)CEO| 大 CBR) BEBO| 
二 PP j 号 ie 人 人 
本 导 Fecw | 契 下 ca 开 | Tcy cs 7cE 7TEB | 7Tcao |jFcal rcagoljF cagl7zso FEB 
(W) | Hz) Yi CANTCA) TCD CA)》 地 (AVICA (ATYZICA YI ARTVY》 
1 t | 
ra 1 | 1 眉 和 人 四 福 | 
1RECKETA 12x0.2 100M| 10 | 工 如 | 20 亿 玖 5 10R 121 10 4 in| 0.1R| | 0.18| 1 10.1R| 1.5 
2|RECK2A 12x0.2 1400MI 6 1 20m |14175| 全 | 1008| 12 10 4 1 0.1H| 10 07141010.1R| 1.5 
3|RC 玫 13 |12x0.2 1400MI 10 工 妃 | 2038 | 173 23 | 10051 20 10R| 4 102| 0.1 有 IO 0.1TR| IO 10.1R| TI.5 
4IFCKILIC | 2x0.2 400MI 10 | 4120 志 1173 引 23 | 10820 ，108| 4 410&| 0.tE 10 16411010.1H| 工 .5 
SIRCK2B | 2x02 1400M| 6| 419201417323 1 4140 20 了 0 人 10 0. TI | 1 10.1 共 | 工 .5 
6IFECK3A | 2x0.21100M| 10 | 3 20 旬 117 引 1 | 10 12 10 4 区 呈 | 0.fE TD 0. 了 | 旨 | 0.1H| TS 
7|EFCK3B3 |2x0.2 1800MI 10 3 耳 | 20 了 | 17 引 后 10 基 | 1 1081 4 1080.418|T10101RID | 0.1R| TS 
8IECRK3C | 2x0.2 | 800M 10 3 志 | 20 址 | 475| 15 10 上 | 12 108| 4 10i| 0. 有 19 全 | 王 0.RI TS 
9IRECK4A |2x0.2 1 1.2G1 10 | 3 也 | 20 纽 | 175 13 108 42 | 10 有 | 条 10| 人 有. 工 上 0 8 0 | 0 用 | 荆 .5 
19FCK48 | 2x0.2 11.2G 101 3 280m 1 41413545 14108121 1908 4 10 1 0.TE| 410 | 0. 10 1 0.1 II.5 
1 ECK4C |2x0.2 | 1.6 人 | 10 | 3 如 | 20 王 | 175| 15 | 19 42 408| 么 40h 0.TB， 10 0.18|3010.1I&| 工 .5 
12|RCR4D | 2x0.211.6G| 10 | 3 了 | 20 王 | 175| 15 ， 410 121 410 4 | 40803910 91|0.TEE| 于 .5 
13IDQS404A | 工 150MI 10 |100m| 工 175 50 | 100R| 4 | 4100 5 100 下 | 3 及 | 了 
14DQS401B | 工 150M| 10 |100ml 1 1475 60 | 100n| 45 | 100R 3 | 4100 | 3 县 了 1 
15IDQS401C | 工 150M| 10 |100ia 1 495 680 | 108R1 40 T00E 3 1100 1 5 TH 
16IDQS401D | 工 150M| 10 100 生 | 荆 | 13 引 60 | 100 | 和 1400 | 有 | 109 县 5 LO 
f7DQS401 瑟 | 了 450M| 10 1100m| 工 和 5 引 60 11100850 11008 SS | 100 3 了 | 了 
18IDQS401E | 工 150MI 10 1100 中 | 工 12? 引 50 | 1008 4 100B SS | 4100 怀 5 有 共 30 | 
| 
| 1 
| | | 
| | | 
| 
| 1 | 
| | 
1 | | 
| | 


rar 


开 关 

和 启 闭 

时 时 

间 所 

台 A 

jp je Tc | Fagq FegslTIi| rclNwp ilGcGp ijrclrcl 7 区 六 中 ,区 闻 
(VIA YIV) CA) ( (dB) | (dB) |Y) (AHz) (9) (as) 咱 芋 37) 

20 10 | 3 0.9 1 垃 | 10 刀 | 3 12 + 10 | 1 工 世 | 100M 10 30 40 
20 10 | 3 姻 | 0.9 1 工 刀 | 10m| 3 16 10 | 1aml 100M TI0 20 30 
20 10 3 0.9 1 10 绊 | 3 12 10 | 工 和 ;100M 5 才 35 
20 1 3 所 | 0.9 1 1 | 10 了 | 3 12 10 | 1zm| 100M 号 20 30 
20 10 1 32| 0.9 1 也 | 10m| 3 16 10 | 1mil 100M 3 15 353 
20 10 | 3| 0.9 | 工 开 10 世 | 3 12 6 | Timn| 400M TI0 下 23 
20 10 1 3 了 | 站 .9 1 邢 | 10Zm| 3 16 6 | 工 如 | 400M 5 15 25 
20 10 | 3| 0.9 1zm| 10zm| 3 16 6 | 1 弓 | 400M 3 T0 13 
20 |10| 3am| 0.9- 1ml 10m| 3 | 12 6 | 1m| 400M 站 10 | 10 

| 20 10 | 3 0.9 1Tm|l 10ta 3 16 6 | 1Tml 400M 号 8 8. 
20 |10| 3ml 0.9 | iml tigmal 3 1146 6|1am400M S 8 | 8 
20 |10|. 3 锯 | 0.9 | 412| 10m 3 | 攻 6 | Im| 400M 5 3 | 8 
20 1 1500| 工 和 .3 125 如 5800 耳 | 1 50 80 

| 20 工 1500 刀 | 工 0.5 125 姻 |300 卫 50 80 
| 20 于 1500 名 | 工 0.5 11251500z 50 80 
| 20 工 j500 姻 | 工 0.5 .125 刀 |300 匡 30 00 
| 20 夺 |500 生 | 工 0.5 25 卫 |500 | 50 60 
20 1I 5o0ml 革 |05 5ml5o0m 50 | 30 


外 


吨 安 忆 ” 世 忆 
刀 必 有 中 中略 


之 安 妥 马 安 忆 
吾 及 瑟瑟 且 豆 


瑞 玛 时” 囊 球 或 


下 -1537 


(FF 


和 
二 这 AM 


8。 杂 类 
8.3 其 它 硅 
新 型 最 特 征 最 最 | 集 电 极 | 集 电 极 发 射 极 集 电 极 | 集 电 箭 
大 忆 
攻 多 | 高 - 基 极 |- 发射 极 
散 诈 - 莫 极 -发 射 极 | - 基 极 
和 结 反 向 埠 下 | 反 向 截止 
功 韦 
率 频 率 流 温 | 击 穿 里 讨 | 击 穿 电压 | 击 穿 电压 | 电 流 | 电 流 
和 矿 (BR)CB5O | 矿 CBR)CEO | 玉 (5R8)BEBO 加 
导 号 eeW | 站 Feale | Tew | Tc 了 CE TBB | Tcso jcal Tcao |Fecg 
(网 ) 《Hz YA (ACT CA YA TY CA TCOA TV) (A) |(Y) 
| 二 了 
工 G108 TI00 卫 15 位 |175 |100 30 共 100 303 | 103120 10.05H1 20 
2 |3C3S11A. 100m | 10M 28 人 |125 | 15 | 100R 15 1008 0.35 共 | 10 | 0.5R 110 
3 |3C5S11B8 100m | 10M 200m |125 125 | 100125 | 100R 0.53| 10 10.5| 10 
4 13CS11C T100 刀 | 10M 20 志 |125 1 33 | 100RTI35 | 100 0.5n|11010.5| 1t0 
3 |3CS11 玫 100a | 10M 20 切 |125 | 20 | 100 尺 | 20 1 100 和 .5 了 | 10 | 0.5H| 10 
6 13CS1fE ft100m | 10M 20 乌 |125 | 25 | 1008 | 25 | 100 0.5 世 | 10 0.5|I0 
7 |3CS11ER 100a | 10M 20fm 1123 | 35 | 1004135 | 100 0.5 下 | 1010.58|1 10 
38 13DS911A. T00f | 10M 20 如 |125 | 18 | 100 12 1 100R ARA| 8 工 | 8 
9 13DS11B 100o | 10M 20 刀 |125 | 22 | 100p1 10 1 4100 1 8 了 | 8 
10 |13DSILC 100 志 | 10M 209 1125 | 18 | 10041 12 | 100 只 1 8 | 8 
11 13DS1LD 100 妈 | 10M 20 刀 |125 | 22 | 100p 1 10 1 100 工 站 | 8 开 | 8 
12 |13D831A 28809m | 10M 30 垃 |175 1 18 | 1005| 12 | 100& f 和 .5hl 8| 090.sShl 8 
13 |3D85S31B 200am | 10M 30 世 |175 | 22 | 100b| 16 | 4100 0.5nhl| 8|0.S| 8 
14 | 3DS3TC 2800 志 | 10M 30 组 |175 1 48 310051142 1 1008 0.5i 8 0.5hl 8 
415 |3DS3t33 209 | 10M 38 表 |175 1 22 | 1007 | 43461100 0.58H| 810.5R 8 
16] 3AS1A 200 伍 200m 1173 1253 |500n143 15008|25 |0.5m| 5031410，200 410 
17 13AS1B 200 王 200 世 | 73 |30 |15008| 20 1500813010.5| 30 10 14150110 
18 13AS1G 200 陪 200B 141415130 120081 3232012008|3010.2 二 | 13 | 20 00H 10 
19 |3AS1C 208 坦 200 志 |73 |40 150081 25 1500p|140 10.5m 313 六] 10 | 100 1 10 
20 |138B91A 2880 伺 200 志 | 75 125 |5004 14151500 23 |0.5 刀 | 50n13101200n| 吉 
21 |13B31B 200 了 Ta 200 坦 | 73 |30 | 5008k| 20 500813010.5mil 14155101 14590110 
22 |13B8S1G 200 了 匡 200 人 | 75 130 |200 | 2012008130810.2 名 | 415 10 008 | 10 
23 13BS1C 2800 全 230 锯 | 75 40 1500u 23 113500814010.5m1 4153 10 11008 340 
24 |30531A 12x150 芭 | 10M 408 1873 115 | 100 此 | 5 | 4108 0.1jhidt010.181340 
25130C0S318B |2x1s0m| 10M 40m 18475125 | 100 呈 25 | 100R GT 34101018 40 
26|136C68310 12x1s0a| 10M 40 人 |172 | 35 | 100 上 | 33 | 190 电 0.1hldt0Oi0tu| 寺 
27 |3C5S31D 12x150o| 10M 40 包 |175 1 20 | 100p| 20 14008 0.1 | 1019034710 
28 13C931 蕊 12x150 芭 | 10M 40 了 组 |175 | 35 | 1008 25 | 108 人 并 0.1u| 410 
2913~3S31IR 12x150za| 10M 4 573133 1109 吕 33 | 109 站 有 .HL 410 0. 10 
30 |13CG202A 300 刀 | 10M 40 吗 11175115 1 34100833 | 3190 | 工 上 | 1 
31 13CG202B 380 组 | 10M 46 了 0 |1735 1 20 1008| 20 站 电 有 1 工 
32 | 3CG202C 300m | 10M 40 钮 |173 125 | 1005 | 235 14100 忆 了 3 只 | 410 
33 13CG203A 700za | 19M 100m 15 1135 | 14108835 | 100 玉 工 上 | 10 
34 1 3CG203 了 3 700 刀 | 10M 100m |175 | 28 1 1008 29 134005 工具 | 托 
33 | 3CG203P 700tn | 10M 100 伍 |175 | 23 | 100 | 23 | 1900 此 二 有 | 了 
让 
| 


帮 噪 荔 谊 不 
二 外 备 序 

产 对 

系 称 

降 数 增 益 性 
注 号 


心 

侵 

六 
广 > 


se mW WUIEUL 忆 


Yoe ooco ocx 
Fa wm 
记 
台 
忆 
La 
其 台 此 巧 时 


必 疙 
上 
呈 全 二 呈 二 二 全 人 二 上 
局 安 吕 
| 
党 
过 


六 
己 

人 尔 修 小 人 个 下 中 代 习 人 人 们 们 个 己 
w 
片 


0. 

0. P 

0. P 

0. P 

0. P 

0.1 PN 

0.1 PN 

0.1 PN 

0.1 PN 
20 5 也 0.1 PNE 汉 向 | 
2 5 刀 | 0.9 | 0.1 5 让 证 让 让 汪 。 | 
光 区 让 8 PNP 双 肌 | 
20 S 科 | 0.9 | 0.1 8 和 
20 5 如 | 0. 0.1 5 PNEPE 双 向 |14 
20 5 匡 0.1 弛 PNP 双 向 14 
20 | 140 |10m 0.08 钳 了 PN P 双 向 管 |16 
20 | 40 |10m 0.08 错 了 PN P 双 钠 管 | 位 
40~120| 10 |10m 0.05 钞 PN 了 双向 管 |18 
20 | J9 110 严 0.08 钳 了 PN P 双 向 管 |19 
20 | 10 |10am 0.08| 1 匀 |10mm 销 N PN 双向 管 |20 
10 |10m 0.08 钳 N PN 双向 管 |21 
40~120| 10 |10 了 0.05 钳 N PN 双 疝 管 |22 
20 | 10 |10m 0.08 钳 人 了 P 风 双向 管 |23 
30 | 6|5aml0.9|0.1 PNP 双 向 |24 
30 | 6|5am|0.910.1 PNP 双 向 |25 
30 | 6 上 5ma|0.9 |0.1 PNP 双 向 |26 
30 | 6|5m|0.910.1 PN PE 双 和 站 | 2 
30 | 6|5m|0.9|0.1 PNP 双 向 |28| 
30 】 61|5m|0.9 |0.1 PN P 双 向 129 
50 一 270| 6 | 5 0.1 PNP 双 向 管 |30 
50 一 270| 6 | 5 0.1 PN P 双 向 管 |31 
50 一 270| 6 | Sm 0.1 PN 了 PP 双 疝 和 |3 人 4 
50 一 270| 6 | 5 0.1 PNP 双 向 管 |33 
50 一 270j 6 | 5 0.1 和 PN P 双 向 管 |34 
50~270| 6 | 5m 0.1 PAP 双 疝 管 |35 


| 隐 史 际 志 攻 | 人 矿 一 严 PmPe 
TEBO| 亚 PEp| PE |Fcgl rc|FraspslFrcgs| 7 Tc wp|Gp|Fc 了 
(A) |(V) (7Y)| (AI V) CCY) (4 中 和 |(dB) cellea| (06) 


mlI0 
工 位 110 
1 和 |10 
工 钮 |10 
工科 110 拼 
工科 |10 子 
工 刀 |10m 
工 生 |10 所 
工 也 |10 血 
工 了 笠 |10 
工 秋 |10za 
工地 110 也 
工 世 |10 了 
工 阻 1110 好 
二 型 110 也 
工 笑 |10 握 
了 钮 |10 卫 
工 m |10 搓 
工 王 |10 王 
工 伺 |10 卫 
了 血 |10 拭 
工 伺 | 雪 二 
了 所 上 110 弓 
位 |10 也 
工 秋 |110 了 和 
1 工 妞 |10 志 
工 垃 1110 如 
工 租 |10 姻 
二 刀 |10 蕊 
工 伺 |10 了 到 
工 世 |10 
工 锯 |10 普 
工 纪 110 弓 


8。 好 类 
8.3 其 它 建 三极管 


roemr ,arraymeoiroerv 一 一 


序 测 最 上 转 搞 转 折 
大 作 
5 复 
| 斑 频 
率 罕 电 压 电 流 
| 下 本 己 cx 7 六 S 了 B1E3a0 45 矿 F1Bs0 
〈( 贸 ) 《IIz) 《Y) (入 ) (A) 《YY) 
工 中 NRT4E 500 卫 TM T4 一 16 10 苇 2 也 VS 
2 BNR 有 T4B 500 妃 奔 M T2~14 TO 有 2 了 YS 
3 BNRT4D 500 他 工 M IT0 一 -12 TD 站 2 志 VS 
4 | BNRT4C 500 了 TM 8 一 410 10R 2 纪 VSs 
5 BNRT4B 500 如 1M 6 一 8 10 攻 2mm VS 
6 BENRT4A 500 了 ma 1M 4~6 10 疾 2 世 VS 
7 了 NBRT3RE 500 邢 3: 1TM 1T4 一 16 0 此 2 志 VS 
8 BNRT3E 500 茵 1M 12 一 -14 10R ， 2 细 VS 
9 了 BRNRT3DT 00 到 1M 10~ 沾 2 0 2 二 VS 
10 BNRT3C 500 甸 1M 8 一 0 0 且 2 也 Vs 
11 也 NERT3B 500 垣 70 刀 工 73 1M 6 一 8 10 县 2 志 VS 
12 卫 NNRT3A 500 旬 100 组 195 TM 4 一 6 10R 2 细 Vs 
313 及 人 BR 了 2FE 500 如 34 王 T75 TM 4 一 16 10 下 & 纪 WS 
T3 有 及 下 2 世 500 血 37 三 了 7 号 TM 2~-14 了 9 起 2 志 VS 
工 3 忆 NRRT2BD 500 王 纯 5 扣 75 1M 了 一 12 0 下 2 世 Vs 
| 16 BNRT2C 500 细 50 阵 175 1M 8 一 10 10 2 也 VS 
T7 BNRT2B 3S00 了 和 70 垃 ， 175 1M 6 一 名 0 兵 251 VS 
18 BNRT2A 500 弓 100 生 175 工 M 4~6 210 有 2 志 VS 
19 了 NBRTTLE 50023 34 疆 了 75 1M 44 全 16 Ti 2 姐 VS 
20 BNRTILEE SO0Dtma 37 卫 375 TM 12 一 3 10 及 2 如 VS 
21 吕 NNRTT1DD 500 了 4 划 175 了 10 一 和 2 TI0& 2 Am VS 
22 吕 和 RTTC SO00 细 S0 这 175 1NM 8-10 TD 2 B VS 
23 电 RTT 500 钙 2Z0 人 175 TiM 6 8 10 有 2 生 1 VS 
24 了 NBRT1IA 到 人 在 王 工作 DG 75 TAN 2 0 有 2 旨 VS 
， 
1 
| 


让 


三 极 - 管 
(高 速 双 向 负 阻 ) 


导 遂 维 
所 隆 电 
矿 了 玉 e 了 订 
(V) (A) | (V) (A) 
2/[3Vs | 6m | 0 |2~10m | 0.5~TK | 1 一 0.21.| 10~202 | 350 | 40a | 173Vs A4-02 吕 了 
2/3Vs 6 | 0 2 一 10m | 0.5 一 [| ~0.21 | 10~2002 | 3 140 | 173VS 从 4-02 了 2 
27/3VS 日 坦 0 2 一 10m | 0.5~1k | 1 ~0,.21 | 10~20a | 5 | 40zm 17/3VS 入 4-02 甩 3 
2/3VS 6 也 0 2 一 10m | 0.5~1k | 1~0.21 | 10~20a | 8 吧 140m |】 173Vs A4-02 卫 4 
2/3VSs | 6m | 0 2 一 10am | 0.5~1K | 工 ~0.21 | 10~20n | 8 |40m | 1/3Vs A4-02B 5 
27/3VS 6 了 0 2 一 10m | 0.5~1k | 1~0.21 | 10~20a | 史 | 40 1/3Vs A4-02B 6 
27/3VS 各 地 0 2 一 0 | 0.5~1IE | 1~0.21 | St10a | 3 |40m | 1AVs A4-02B 7 
2/3VS 6 | 0 2 一 10 卫 | 0.5~1k | ~0.21 | S~208 | 30 | 40m | 1/3Vs A4-02B 8 
2/3VS | 6 | 0 2 一 10 匀 | 0.5~1kE | 1 一 0,21 ，5~103 | 50 40 | 43Vs 人 4-02B 9 
2/3VsS 6 乌 | 10 2~10 | 0.51IE | 1~0.21 | 5~10a | 50 |40m | 13Vs A4-02B 10 
2/3Vs | 6m| 0 | 21t0m|0.5~1k 1~0.211 5~10ma | 8 |40m| 4103Vs A4-02B 1 
273V5 6 | 0 2 一 10m | 0.5 一 | 1~0.21， St0na | 50 |40m | 173Vs A4-02B 12 
2/3VS 6 了 | 0 2 一 10a | 0.5 一 IE | 工 一 0.21 ， 2 一 5 50 | 40im | 1/3Vs 和 A4-02B 13 
2/3Vs | 6 垃 | 10 2 一 10mm | 0.5~ 1 工 ~0.21 ，2~5a 50 |40zm ] TA3VsS A4-02 有 也 14 
2/3Vs | 6 | 0 2 10mm | 0.5 一 TE | 工人 0.21 | 2~5a 50 | 40amm | 413Vs A4-02 吕 15 
2/3Vs | 6 | 0 | 2~10m|0.5~1K | 1~0.211 2~5a | 50 1， 40m | 1/3Vs 人 4-02B | 16 
2/3VS 6 | 0 2 一 10ta | 0.5~1k | 工 一 0.21 | 2 一 5a 50 | 40ia | 173VSs A4-02B 17 
2/3VS 6 | 0 2 一 10m | 0.5~1K | 工 一 0.21 | 2 一 5 50 | 40H | 173Vs 人 4-02 朋 18 
2/3VS 6 地 0 2 一 10m | 0.5 一 4 下 | 二 0.21 | 1 一 2 30 | 402a 1/3Vs 人 4-02 且 19 
27/3VS 6 | 0 2 10 和 | 0.5 一 T | 工 一 0.21 | 1 一 2 S0 | 40m 1/3Vs A4-02B 20 
2/3VS 6 | 0 2 10 | 0.5~ KE ， 1 一 0.21 | 1 一 323 S0 | 4 中 113Vs 人 4-02 卫 21 
2/3Vs 6m | 0 2 一 10i | 0.5m1Tk | 1 一 0. 和 4 | 4123 50 | 40m | 1413Vs A4-02B 22 
2/3VS 6m | 0 2 一 10aa |0.S~TkK | 工 一 0.21 | 1 一 23 5 | 外 有 | 13VS A4-02B 23 
27/3VsS 6 | 0 2 一 10nm 0.5 一 1 | 工 ~ 一 0.24 | 1 一 2 50 | 4 1 3473Ys 么 4-02 了 3 24 
| 
和 
| | 
| | 
| | 
| 
| | 
上 1 | 1 
| | | 
[是 加 


是 -1541 


获 | 正 向 反 向 截止 | 下 畦 
芒 ， 
率 出 流 电 流 电 流 电 奔 
Po 1 7Gip 了 4 了 .4P 了 4 六 s Rc Z6140 | eli4 | 4KP 了 4 


ol la lov lo | ca cv GO | CA) 
me 二 约 届 


.5 用 IT0 100 200 有 
5 有 T0 100 200 中 


1 300 惠 
02 309 匡 


是 
1 
人 用 


焉 -1542 


CC 避 ) 
as] 
ea 
类 
【用 
< Cn 
主 下 


一 一 一- 一 一 一 一 一 一 一 


三 极 管 
极 管 (可 编程 序 ) 


第 一 梳 极 第 一 本 极 


外 序 
至 阴 极 至 阳 极 阴 极 至 阴 极 

] 

至 向 电压 反 册 电压 反 向 电压 反 向 电压 | 
cixP | 7ci 六 ci4R | 761 | KR | 14 矿 G2KR 7Ga 时 | 
| 注 号 

(六 ) (A) 《了 Y)》 (A》 (V ) 《上 ) (Y) (A) | 
100 200 只 1T50 200 卢 JI10 200 记 5 200 电 太 4-02C 可 编程 序 攻 体 管 工 
100 200 愉 150 200 甩 110 200 5 200 必 A4-01B 可 编程 序 昌 体 管 2 


正 -1543 


3. 杂 类 
8.4 硅 - 碳 


圭 穿 截 引 静态 集 电 极 电 沈 集 电 和 极 电 流 磁 灵敏度 


电 讨 电 流 
挛 CapycEo | Tcg | Tcgo | 开 c | Tceo Eco | 7 S 鞋 Fe | 7 殖 


(A) | (kG) . 


(7) (AN | (CA) COV) | (CA CVD) (AAA) | (%/kG) 2 


二 让 
工 20 匡 40 人 工具 20 四 .工人 生 6 3 了 6 6 3 地 土工 
Z 20 缮 40 10 几 工具 20 (人 . 工 全 0 3 茎 5 6 3 二 土工 
3 3CCM2A | 20 纪 40 10 具 二 用 20 | 0.2 区 | 3 饶 5 6 3 匠 支 工 
巡 3CCM2B 1 20 卫 40 10 忆 工 上 20 0.2mL 6 ;3 | 引 6 3 垃 土 了 
号 3CCM3A | 20 40 了 0 忆 工具 20 ， 0.3 严 {( 6 ，3 世 4 6 3 刀 二 于 
1 
6 3CCM3B | 20 了 如 | 二 攻 工具 20 ， 0.3 于 白 3 昌 
了 40CCM1IA | 40 刀 40 了 几 工具 6 [0.12 | 8 10 6 
8 4CCMIB | 480 卫 40 10 上 工具 0 0.12 刀 1 6 6 卫 6 
9 4CCMIC |] 4 匡 4 | 了 0 上 工具 0 0.12 茵 6 6 
1 4CCM2A | 40 所 40 10 上 T 0 0 .24 王 0 6 位 8 6 
工 40CM2E | 40 匡 40 了 0 工具 6 10,.24 血 0 6 
2 40CCM2C 工具 6 0.24 志 0 0 
了 3 40CM3A 了 有 6 0.4 茸 6 6 
TR 6 0.4z 6 6 


| 
40 卫 40 10 由 
40 也 4 10 贞 
40 妃 40 40 只 


| 

3 匡 3 划 士 卫 
0 地 特地 土 

18 如 弓 证 工 

6 10 和 名 主 工 

6 了 十 上 

提 志 全 耳 土工 

丘 也 6 开 芋 工 

如 位 于 于 

66 和 士 荆 


Re 
CGO 
世 世 
se 


| 


和 > 1 ER 
下 
， 习 
| 人 
《2 
| 区 
(LA 
司 


最 
静 坊 集 电 极 电 流 集 电 极 电 波 人 磁 灵 敏 度 静态 集 电 极 电 流 加 
语 
温度 系数 温 麻 系 效 不 对称 度 
= 和 
漫 
az cl| 7B GaS Eco 7 17 Ecl| 7 了 7 
(AD) YA (AD VCA) CCV) | CA》 (2) 
-0.1~-0.3 | 6 | 3n| -0.6 6 3 匡 125 43 | 4100 | 
-0.1~-0.3 | 6 |13 如 | -0.6 6 3 也 4125 43 | 100 2 
-0.1~-0.3 | 6 | 3 -0.6 6 3 芭 T25 45 | 100 3 
-0.1~-0.3 | 6 13 -0.6 6 3 了 姻 125 43 | 100 4 
-0.1~-0.3 | 6 | 3 -0.6 6 3 纪 125 43 | 100 5 上 
-0.1 一 -0.3 | 6 | 3m -0.6 6 3 所 125 | 451 100 6 
0.03 6 | 6 -0.6 6 6 | 引 6 66 世 123 45 | 100 琉 敏 半分 对 管 7 
0.03 6 |」6tn| 一 0.6 和 6m |10| 6 6 莘 125 45 | 160 宝 敏 差分 对 管 8 
0.05 6 16m| -0.6 6 6 | 151 6 6 专 12 45 | 100 蔽 敏 差 分 对 答 9 
0.05 6 | 6 刀 -0.6 6 6 了 | | 6 6 也 125 |145 | 1600 人 敏 三 差分 对 管 40 
0.05 6 | 6 血 一 0.6 6 6ma|10i 6 各 坦 23 43 | 100 磁 敏 莽 分 对 管 
9.05 | 6|6ml -06 | 6 | 6m| 全 | 6 | 6 125 | 45 | 100 倒 敏 差分 对 管 12 | 
0.05 6 |6mj -0.6 1 6 垃 | Si) 6 和 坦 125 4 | 400 蓄 筱 差分 对 管 143 | 
0.0S 6 |6am| -0.6 6 6 | 10| 6 6 卫 125 100 破 敏 差分 对 答 14 | 
上 果 
上 了 
1 
| | 
| | | | 
| 1 | | 
罗 四 
| 
| 1 
| | 
| 
| 本 
| 
| | | 


可 
j 
本 一 
Km 
让 > 


图 己 页 三 图 号 页 三 图 豆 机 得 
A3-02 焉 -1548 A8 夏 -1567 A48 下 -1571 
A3-04 复 -1548 A9 夏 -1567 A49 玉 -1571 
人 3-05 亚 -1849 入 10 了 -1567 | A50 夏 -1572 
A3-06 丰 -1549 Ai1l 和 -1567 入 51 下 -1572 
A3-07 年 -1550 A12 奢 -1567 A52 到 -1572 
A3-08 夏 -1551 外 从 杆 -1567 A53 是 -1572 
A3-09 置 -1552 A14 槛 -1567 人 54 夏 -1573 
A4-01 团 -1553 | 入 15 秆 -1568 人 55 下 -1573 
人 4-02 页-1553 Al16 覃 -1568 人 56 下 -1573 
A6-02 下 -1554 Al7 下 -1568 AS57 下 -1573 
了 B2-01 第 -1554 Al8 罩 -1568 A58 亚 -1573 
B2-05 在 -1555 Al19 亚 -1568 A59 下 -1574 
了 2-06 入 -1556 A20 下 -1569 A60 下 -1574 
了 2-07 夏 -1556 入 31 槛 -1569 入 61 区-1574 
了 B 2-08 槛 -1557 A22 下 -1569 A62 焉 -1574 
了 2-09 夏 -1557 | 人 A23 四 -1569 A63 夏 -1575 
B2-10 页 -1558 | 人 2 夏 -1569 人 A64 相 -1575 
B -01 玫 -1558 A25 下 -1569 A65 置 -1575 
C2-03 看 -1559 A26 夏 -1569 斥 66 看-1575 
C3-01 玛 -1559 A37 焉 -1569 个 67 下 -1575 
C3-02 到-1560 人 A28 夏 -1569 A68 材 -1575 
(4-01 到 -1560 和 29 页 -1569 A69 复 -1575 
CC4-02 珀 -1561 私 30 于 -1569 A70 置 -1575 
了 及 3-01 下 -1561 入 31 夏 -1569 A71 于 -1576 
也 4-01 政 -1562 人 32 页 -1569 A72 下 -1576 
刁 4-02 下 -1562 A33 下 -1569 入 73 下 -1576 
卫 4-03 秆 -1568 A34 下 -1569 A74 亚 -1576 
下 4-04 四 -1563 A35 夏 -1569 A75 于 -1576 
也 4-06 亚 -1564 A36 重 -1569 AT76 页 -1576 
下 3-01 夏 -1564 A37 候 -1569 A77 下 -1576 
卫 3-02 村-1565 A38 四 -1570 AT78 夏 -1576 
匡 3-03 看 -1565 人 39 年 -1570 人 79 下 -1576 
下 3-04 拍 -1568 A40 看 -1570 人 80 利 -1576 
Al 夏 -1566 太 寻 焉 -1570 A8l 夏 -1576 
A2 下 -1566 A42 看-1570 上 82 到 -1576 
A3 夏 -1566 人 A43 本 -1570 A83 覆 -1577 
人 4 下 -1567 人 44 下 -1570 A84 置 -1577 
A5 材 -1567 A45 和 夏 -1571 A85 夏 -157 
A6 材 -1567 A46 夏 -1571 A86 秆 -157 
A7 看 -1567 A47 看-1571 A87 夏 -1577 


pmpreesrrwcorowere meiaaecramenimcasasacoaxoeov ea wena sisnroosr 一 -wasacererreineee ce 一 一 一 co. 


Lairrerevoaacvnca oueeenenmniwrviwsrcneeaamtoenieireesonemameeeeoeror 


席 号 页 和 禄 图 元 
Ag88 亚 -1577 A115 
Ag89 亚 -1577 人 A116 
Ag0 丰 -1578 Al17 
A9LI 下 -1578 A118 
人 92 牧 -1579 丸 119 
Ag3 下 -1579 A120 
Ag94 下 -1879 人 121 
Ag95 下 -1579 丸 122 
A96 下 -1579 A123 
Ag97 看-1579 和 124 
人 98 和 看 -1579 入 125 
人 99 夏 -1579 A126 
Al100 了 -1579 入 127 
Al01l 下 -1579 AT28 
A102 下 -1579 ATt29 
A103 下 -1579 秦 T30 
A104 下 -1580 Al131 
Al1l105 看 -1580 扩 132 
Al106 夏 -1580 Al133 
A107 下 -1880 和 134 
Al108 亚 -1580 人 135 
Al109 下 -1580 AT136 
有 A110 下 -1580 Al37 
Alll 夏 -1581 A138 
人 112 下 -1581 A138 
A113 和 夏 -1581 Al40 
All4 亚 -1581 AT141 


半导体 三 号 索引 
责 得 网 扣 页 得 
牙 -1581 AT142 而 -1585 
年 -1582 AT143 和 -1585 
看-1582 AT44 焉 -1585 
机 -1582 Al145 芽 -1585 
复 -1582 Al146 下 -1585 
年-1582 Al147 下 -1885 
团 -1582 Al148 了 -1586 
秆 -1582 丸 149 了 到-1588 
夏 -1582 和 太 150 玉 -1588 
到 -1582 AT15] 村 -1586 
年 -1582 人 152 下 -1586 
是 -1582? 及 159 秆 -1586 
四 -1583 A15 和 丰 -1586 
芽 -1583 入 155 于 -1587 
置 -3583 人 4156 四 -1587 
槛 -1583 人 157 夏 -1587 
下 .1583 人 A158 页-1587 
页-1583 | Ai159 下 -1588 
团 -1584 | A1690 夏 -1588 
团 -1584 AT61 看 -1589 
玉 -1584 | 人 162 秆 -1589 
于 -1585 Al163 太 -1590 
得 -1585 人 164 和 -18590 
和 划 -1585 人 165 夏 -1591 
硬 -1585 A166 丰 -1591 
攻 -1585 A167 竹 -1592 
于 -1585 Al168 私 -1592 


半导体 三 极 管 外 形 图 


-外 号 A3 -02A 和 3 一 03BR 
后 -一 WO ORDER 
ns Toin nn 限 If X Ti | 完 9 届 ER 


6.10 而. 好 


| 1.27 


一 


ren mac erre ora apa prmrcrureaona uicamae xutmm<- erm am amowmrwitmrcacnec 


一 一 一 -一 一 一 


A3 一 04 划 有 3 -8C 


部 忆 出 后 咏 于 5 并 世 对 | WEB 义 


了 


| 
| 


CT 可 


A3 一 05 


人 1 『 
| | 到 | 
f 1 | 1 j 
| 2 | 
二 二 1 
| 人 
人 1 
1 RN 
| | | 
全 站 1 
人 
二 1 | 1 1 
| | 
| | 0 
1 玫 的 风 | 1 1 
! 运 ; 容 i | 
| 归 | 3 党 0 
1 1 底 | | 1 | 
人 | | 
| | | 1 
| 1 | | 1 
1 下 
| | | | 
| 国生 
1 1 | 宣 | 后 
| IE | 四 | | 有 | 
| | Si ii- 
1 和 
| | | | 
1 1 上 
生肖 | T 本 
了 / 2 
| 池 /他 / ， | 
| 1 | 
了 en 
7 生 人 翁 人 
| 了 这 和 | 宇 | | 王 | 如 
| ”只 | | 
| / 让 
3 L 
， 1 
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